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A.  R.  Long.  Section  Director  -  Montgomery 
Weather  Summary 

Weather  this  January  was  not  out  of  the  ordinary  except  that  rainfall  over  the  south  was  rather  light.  Con- 
sidering the  severeness  of  November  and  December  1950.  this  winter  has  been  unusually  cold.  There  were  hard 
freezes  this  month  on  the  morning  of  the  8th.  They  also  occurred  in  the  north  and  central  portions  on  the  9th, 
and  in  the  extreme  north  on  the  26th  and  30th. 

Freezing  rain  occurred  in  the  northwestern  third  of  the  State  on  the  30th,  and  some  timber  damage  was  done  in 
the  extreme  northwest. 

Two  people  were  killed  in  an  automobile  accident  near  Huntsville  on  the  31st  a6  a  result  of  ice  on  the  highway. 
No  severe  local  windstorms  were  reported,  and  there  were  no  floods. 

Winter  grains  and  legumes  made  only  slight  progress  during  the  month,  and,  since  November  and  December  were  very 
cold,  green  grazing  continued  to  be  practically  nil.  Established  stands  of  fescue,  rye  grass,  and  crimson  and 
white  Dutch  clovers  were  not  seriously  damaged  by  the  November  cold.  Seedling  stands  of  these  crops,  however, 
were  about  all  killed  in  the  north  and  central  portions. 

Foliage  of  old  alfalfa  was  killed  in  the  north,  but  stands  were  not  hurt.  Newly  planted  alfalfa  in  that  section 
was  killed,  however,  blue  lupine  was  the  hardest  hit  of  all  these  crops,  and  as  far  south  as  Headland,  in  Henry 
County,  damage  was  severe.  Stands  were  considerably  reduced  in  that  area,  and  seedlings  were  nearly  all  killed 
in  the  central  portion  of  the  State.     As  of  the  end  of  January,  the  vetches  were  expected  to  recover. 

Normal  progress  was  made  in  land  breaking  in  the  south. 

GENERAL  WEATHER  DIARY 


but  only  slight  freeze  in  portions  of  the  north.     Some  scattered  light  rain  in  the 


1st:     Rather  cool  and  cloudy, 
northwest . 

2nd:     Warmer.     Light  rain  in  the  northwest. 

3rd:     Cold  front  moved  eastward,  with  rain  moving  into  the  west  in  the  early  morning  and  moving  out  in  the  east 
in  the  evening. 

4th-6th:     Fair.     Seasonable  temperatures,  except  warmer  on  the  6th. 

7th:     Cold  front  moved  across  the  State  during  the  morning,  with  general  moderate  rain.     Turned  much  colder  in 

the  afternoon. 
8th-9th:     Fair.     Hard  freezes  except  in  south  on  9th. 
10th:     Not  so  cold.     Light  to  moderate  rain  in  most  areas. 
11th:     Fair.     Rather  cool,  with  light  freezes  in  north. 
12th:     Light  rain  in  north  and  west.     Rising  temperatures  in  south. 
13th:     Rain  in  north.     Rising  temperatures. 

14th:     Light  to  moderate  showers.     Fresh  to  moderately  strong  southerly  winds  in  the  south  and  central  portions. 
15th:     Cool.     Cloudy  in  the  morning.     Clear  in  the  afternoon. 
16th:     A  fine  day  but  cool  in  the  north  with  frost. 
17th:     Increasing  cloudiness  and  rising  temperatures. 

18th:     Cloudy.     Temperatures  slightly  above  normal.     Light  showers  over  most  of  the  State  except  in  the  extreme 
southeast . 

19th:     Relatively  mild  temperatures.     Some  very  light  rain  in  the  central  portion  in  the  early  morning. 
20th:     Mild  temperatures.     Light  cold  front  showers  over  most  of  the  State  in  the  late  evening. 

21st:     Clearing  skies  in  the  morning  and  turning  considerably  colder.     Slight  rain  in  the  southeast  before  day. 
22nd:     Cloudy,  rather  cold,  but  freezing  only  in  the  north. 
23rd:     Cloudy.     Rising  temperatures.     Showers  in  the  evening. 

24th:     Fairing  off.     Showers  in  the  southeast  in  the  early  morning.     Day  as  a  whole  was  rather  cool. 
25th:     Fair  and  cold.     Light  freeze  in  north. 

26th:     Fair  and  cold.     Light  freeze  in  north  and  central  portions. 
27th:     Fair.     Rapid  warming  by  south  winds. 

28th:     Mostly  fair  and  warm  except  rain  and  much  colder  in  the  extreme  northwest  in  the  late  evening. 

29th:      Slowly  moving  cold  front  moved  from  extreme  northwest  portion  to  the  extreme  southeast  in  the  24-hour 

period,  bringing  general  light  rain  and  much  colder  weather. 
30th:     Continued  cold,  with  more  rain.     Freezing  rain  occurred  over  the  northwestern  third  of  the  State. 
31st:     Rising  temperatures.     Rain  except  in  portions  of  the  south.     Very  heavy  rain  in  the  extreme  northwest  as 

an  accompaniment  of  the  northward  spreading  gulf  air. 
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In  addition  to  the  c lima tologica 1  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope- 
rative weather  stations,   this  bulletin  series  contains  records  from  Hydroclima- 
tlc  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  In  the  Hydrologic  Bulletin 
Series.     The  Hydrocl lmatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages--most ly  of 
the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.     It  was 
established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the 
Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide  records 
of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and 
related  works  by  the  Corps  of  Engineers.     This  Network,  now  numbering  about 
2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 
by  the  Corps  of  Engineers.     These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be- 
tween 1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.     For  the  years  1940-42 
the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
data  required  in  it"  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in 
the  Western  States. 


Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroclimatic 
Network  stations  were  presenteo  in  bulletins   (Hydrologic  Bulletins)  which 
were  Issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,   no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.     A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  Inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 
Individuals  as  listed  in  the  Station  Index. 
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22 

8 

389 

0 

7 

3.76 

-  .92 

1.04 

15 

.0 

0 

9 

3 

1 

THOMASVILLE 

50.  5 

2.0 

75 

13 

19 

8 

447 

0 

9 

3.18 

-  1.83 

1.29 

30 

.0 

0 

5 

3 

1 

50.  5 

-  .6 

74 

21 

21 

8 

0 

5 

2.61 

-  2.18 

.91 

30 

.0 

0 

8 

2 

0 

TUSKEGEE 

48.9 

-  .3 

74 

21 

20 

9 

0 

12 

2.  58 

-  1.70 

.72 

30 

.0 

0 

10 

2 

0 

UNION  SPRINGS 

51 . 3 

3.2 

75 

31 

21 

8 

416 

0 

2 . 44 

-  2.  06 

.88 

30 

.  0 

0 

6 

2 

WETUMPKA 

50.3 

1.6 

73 

3+ 

23 

8+ 

449 

0 

9 

3.36 

-  1.20 

.83 

30 

.0 

0 

8 

4 

0 

DIVISION 

49.6 

3.37 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

51 .7 

76 

21 

22 

8+ 

0 

5 

2.52 

.78 

30 

.0 

0 

7 

1 

0 

ATMORE  STATE  FARM 

51.6 

75 

20 

21 

8 

413 

0 

12 

3.42 

1.12 

30 

.0 

0 

7 

2 

1 

BAY  MINETTE 

53.4 

.5 

75 

13 

22 

8 

368 

0 

6 

3.10 

-  1.43 

.82 

30 

.0 

0 

8 

2 

0 

BREWTON  3  SSE 

51.8 

2.3 

77 

20 

17 

9 

407 

0 

14 

2.08 

-  2.62 

.79 

30 

.0 

0 

6 

1 

0 

CHATOM 

51  .  0 

78 

13 

17 

9 

432 

0 

15 

4 .  00 

1 . 44 

30 

10 

2 

CITRONELLE 

53  .  9 

1 . 4 

76 

13+ 

23 

8 

344 

4 

1  .  07 

3 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

52.3 

78 

31 

24 

9 

389 

0 

7 

1.52 

-  2.97 

.34 

24 

lo 

0 

10 

0 

0 

EVERGREEN  CAA  AP 

50.6 

-  .0 

78 

20 

16 

9 

444 

0 

14 

2.98 

-  1.52 

.67 

14 

.0 

0 

9 

2 

0 

FA IRHOPE 

54.7 

1.5 

77 

20+ 

23 

6 

322 

0 

5 

2.  54 

-  1.62 

.75 

30 

.0 

0 

11 

2 

0 

FORT  MORGAN 

55.1 

71 

20+ 

30 

8 

302 

0 

2.34 

.69 

24 

.0 

0 

6 

3 

0 

FRISCO  CITY 

£0.8 

76 

2la 

20 

8 

0 

3.62 

-  .88 

1.10 

30 

.0 

0 

9 

3 

1 

GENEVA 

50.8 

78 

21 

20 

9 

0 

10 

3.01 

-  1.54 

1.38 

7 

.0 

0 

8 

2 

1 

HEADLAND 

53.1 

77 

31 

23 

8 

360 

0 

6 

2.17 

1.13 

7 

.0 

-I 

6 

1 

1 

LOCKHART 

52.1 

75 

21 

22 

9 

0 

6 

2.28 

.50 

24 

.0 

9 

1 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

53.2 

76 

20 

24 

8 

359 

0 

6 

2.59 

.94 

29 

.0 

0 

13 

1 

0 

MOBILE  WB  CITY 

53.3 

1.8 

72 

6 

25 

8 

353 

0 

4 

1.89 

-  2.96 

.49 

30 

.0 

0 

9 

0 

0 

OZARK 

53.8 

3.0 

77 

20+ 

22 

8 

346 

0 

5 

2.82 

-  1.63 

.68 

15 

.0 

0 

6 

3 

0 

ROBERTSDALE  7  E 

54.3 

75 

19+ 

22 

9 

331 

0 

5 

2.92 

-  1.79 

.86 

7 

.0 

0 

9 

3 

0 

SPRING  HILL 

0 

4.50 

.13 

2.12 

3 

.0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

52.6 

2.84 

.0 

STATE 

47.9 

+  1.0 

4.07 

-  .78 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


J«»U!  1951 


Dav  of  month 

btabon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

— 
23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABBEVILLE 

R 

.26 

.26 

1 .05 

.12 

.04 

.07 

.40 

.36 

20 

A DDI  son 

R 

.07 

51 

1.35 

.10 

.05 

.20 

.70 

.63 

.  1( 

.19 

.33 

ADDISON  CNTRL  TO WEB 

1.45 

.21 

.21 

, 

2.06 

.26 

.01 

ALBERTA 

.47 

.15 

23 

.13 

.40 

.3( 

.31 

74 

10 

ALBERTSV ILLE  1  S 

.17 

1  27 

T 

.86 

.80 

1.2S 

.  ia 

.30 

.50 

ALEXANDER  C1TT  6  HE 

.67 

.29 

09 

.04 

.  04 

.79 

.08 

.12 

.03 

39 

06 

.37 

.10 

ALICEV1 LLE 

.45 

.  85 

.90 

1.90 

ANDALOSI A 

.46 

.07 

.48 

.43 

.  02 

ANN I STON  CAA  AP 

T 

.86 

.18 

.14 

T 

.12 

41 

.68 

.02 

I  .16 

.03 

14 

06 

27 

0! 

.31 

ARLEY 

.57 

.30 

1 .15 

.59 

.04 

.  54 

.03 

.47 

.06 

.41 

.22 

.25 

70 

1  02 

ASHLAND 

R 

.52 

.38 

.It 

.07 

.93 

.07 

.32 

.37 

30 

22 

.71 

ASHY  I LLE 

1 . 10 

.32 

.46 

29 

20 

.66 

.25 

.Of 

.31 

.23 

26 

ATHENS 

.25 

1 1 

1.23 

T 

.36 

.19 

.21 

.11 

.20 

1  5 

ATHORE  STATE  FARM 

42 

T 

.21 

I 

.95 

.14 

.21 

T 

.31 

1  12 

ATHORE  STATE  PARK 

R 

.33 

.17 

.05 

.72 

.14 

.24 

02 

44 

AUBURN 

.57 

.  08 

.30 

.11 

.03 

.73 

.19 

.02 

.09 

.33 

70 

02 

AUBURN  SCS  10 

R 

.57 

.  08 

.40 

1  7 

.69 

.16 

.IS 

.09 

.28 

.51 

16 

AUTAUGAV ILLE 

.92 

.52 

.95 

BARTON 

T 

.95 

1.30 

• 

.30 

20 

.20 

.13 

T 

ll( 

.  70 

T 

.25 

BAY  NINETTE 

.31 

.41 

.62 

.36 

.30 

82 

08 

BEATRICE 

.30 

■  51 

.35 

.45 

.47 

BELGREEN 

R 

.31 

1  61 

.05 

.  15 

.84 

.76 

.42 

08 

.13 

.01 

45 

4  61 

pFM.it  NINA  2  N 

.21 

.75 

.75 

.20 

.02 

.34 

.04 

.40 

23 

.10 

18 

BERRY 

R 

.08 

.  52 

1.19 

.38 

.83 

.47 

.  1C 

20 

!l! 

1.93 

BEXAR  2 .  SB 

R 

.05 

.43 

1.62 

.03 

.07 

.15 

1  26 

.03 

.42 

.20 

.04 

.13 

.12 

.03 

.24 

08 

BIRMINGHAM  NB  AP 

R 

T 

T 

.86 

.29 

.39 

.22 

.21 

.60 

T 

.04 

T 

T 

02 

.24 

T 

I 

19 

OS 

.57 

BIRMINGHAM  IB  CITY 

.02 

.90 

.02 

.35 

.27 

.12 

.39 

.47 

.03 

.04 

T 

I 

T 

.23 

17 

25 

13 

BISHOP 

1  0 

1 . 90 

2  OC 

.15 

.30 

.15 

.38 

.  4f 

.19 

BOAZ 

.25 

1 .39 

.45 

.31 

.01 

.78 

T 

.  5! 

.06 

03 

.01 

.31 

'02 

'.It 

15 

BOAZ 

R 

.25 

1 .40 

.49 

.20 

.50 

.30 

.47 

.03 

.10 

.03 

.27 

.03 

16 

1  07 

BhANTLY 

.35 

.10 

.11 

.64 

.15 

.47 

60 

05 

BREWTON  3  SSE 

.25 

.18 

.17 

.30 

.39 

79 

BRIDGEPORT  2  ■ 

.20 

1 . 57 

.40 

.26 

1  06 

.42 

.10 

60 

1.51 

BRUNDIDGE 

.24 

.03 

I 

.  72 

.29 

.30 

.33 

T 

CALERA 

1 .  08 

.60 

.02 

.03 

1 .  IS 

.39 

.39 

.68 

CAMDEN 

.61 

.24 

.08 

.08 

.18 

.01 

.67 

.04 

.08 

.07 

.53 

.19 

1.00 

14 

CAMPBELL 

R 

.75 

.02 

19 

.24 

.46 

.42 

.39 

.02 

.90 

08 

64 

CAMP  HILL  2  HI 

.52 

.38 

09 

.52 

04 

.  2t 

.36 

CARBON  BILL 

.60 

1  50 

39 

.40 

.40 

.90 

.30 

.65 

.20 

.20 

.3C 

.31 

.40  .40 

60 

CENTER  GROVE 

.26 

.11 

1 . 18 

.20 

.11 

07 

.98 

.08 

.  6C 

T 

.02 

.1( 

.27 

.29 

.  07 

.87 

CENTREV ILLE 

.97 

.50 

.17 

.05 

.15 

.54 

.37 

.26 

65 

08 

C HA TOM 

.60 

04 

.01 

.34 

.28 

.2. 

.48 

.28 

1  44 

26 

CHILDERSBURG 

1  .  04 

.as 

.16 

.05 

.  15 

.65 

.19 

.35 

61 

03 

CITRONELLE 

36 

.15 

.05 

.50 

i.ne 

.  21 

!20 

.05 

1.07 

07 

CLANTON 

.82 

.37 

.20 

.04 

.88 

.32  T 

.37 

.02 

.73 

08 

CLAYTON 

.28 

.08 

.63 

T 

.11 

7 

COLLINSVILLE 

.10 

.  95 

.26 

28 

.78 

.02 

.64 

.16 

.05 

.30 

.  16 

14 

CORDOVA 

.20 

.30 

1 . 10 

.35 

.88 

.  5S 

44 

17 

15 

30 

CUBA 

.03 

1 .01 

.73 

!o9 

.31 

'.23 

.  11 

!l9 

89 

04 

DAPEV I LLE 

.54 

.34 

.09 

T 

1 . 09 

.08 

.34 

33 

.04 

DA DEVI LLE  NO  2 

R 

.34 

40 

.10 

1  00 

.06 

.12 

40 

.12 

06 

DANCY 

.06 

.41 

1 .23 

.32 

.21 

.08 

.16 

.43 

.16 

.43 

2  03 

DA RV  ILLE 

.10 

1 . 05 

.  64 

16 

45 

.21 

49 

1  30 

DAYTON 

.97 

35 

.10 

.87 

.77 

25 

-08 

56  .27 

DECATUR 

.17 

1  28 

.11 

.16 

.08 

.71 

.01 

48 

.06 

17 

lfi 

24 

.36 

.29  2.23 

DECATUR  NO  4 

.15 

.15 

1  .  53 

.13 

.17 

.05 

.65 

.04 

.53 

.  33 

.16 

.21 

.23 

.16 

2  15 

DECATUR  SUBSTATION 

.  19 

.05 

1 . 44 

08 

.14 

.14 

.02 

.01 

.  38 

.35 

.  17 

21 

.30 

.05  2.33 

DEMO POL I 3  LOCK  4 

1 . 16 

.45 

.02 

.37 

14 

75  07 

DOT HAN  CAA  AIRPORT 

.22 

T 

.  12 

.  21 

.05 

.18 

04 

IS 

.  01 

34 

.22 

DOT  BAN  CAA  AIRPORT 

R 

.21 

.12 

1  .16 

.04 

17 

.10 

.33 

.22 

ELBA 

.26 

.06 

.37 

.57 

.61 

.49 

06 

ELROD 

.38 

1  . 20 

.30 

.26 

.40 

.  57 

.  19 

.20 

.40 

BUT  At  LOCK  NO  7 

1 . 34 

.65 

03 

.13 

.48 

.29 

.04 

.  22 

.02 

.53 

.10 

BOTAN  LOCK  NO  7 

R 

1 .30 

.56 

.03 

.0* 

.49 

*l 

.  03 

.19 

.50 

.03 

.59 

EVERGREEN  CAA  AP 

34 

.02 

.15 

T 

.67 

.21 

T 

I 

40 

.33 

.64 

22 

FAIRHOPE 

.03 

.22 

.  55 

.  04 

.11 

.06 

.24 

.22 

.31 

.75 

01 

FALCO  5  HE 

.25 

.15 

.50 

.96 

.59 

10 

PA  LEV  I  LI  ^ 

.20 

1  .  50 

.15 

25 

06 

1  10 

.47 

.02 

.11 

.  24 

.35 

08 

.80 

PARLEY 

^52 

.18 

04 

.13 

25 

.50 

.29 

.  26 

■ 

T 

^25 

.27 

T 

1.10 

PAYETTE 

.48 

.07 

1  11 

.38 

.16 

.04 

.94 

.07 

.34 

11 

.13 

.35 

PLAT  ROCK 

R 

.  .20 

1.33 

.24 

.15 

.25 

.19 

.73 

.05 

.15 

.35 

80 

FLORENCE  AT  LOCK 

.  09 

.22 

1 .  59 

.09 

.15 

.09 

28 

.14 

.37 

T 

.04 

.34 

13 

.66 

I 

62 

PORT  DE  POS I T 

.  93 

.08 

T 

.30 

.  79 

.04 

.03 

35 

1.01 

T 

PORT  MORGAN 

.25 

.55 

.10 

ie 

.69 

59 

PORT  MORGAN 

R 

.24 

.56 

.09 

.04 

.10 

.63 

.81 

PORT  PAYNE 

.18 

1 .09 

.43 

.42 

1 .03 

.72 

.04 

.40 

.14 

.22 

.06 

12 

PORT  PAYNE 

R 

.14 

1 .06 

*?« 

.44 

.36 

.03 

.67 

.40 

.65 

.09 

.  09 

.03 

.  56 

03 

.69 

FRISCO  CITY 

_ 

.  04 

.56 

T 

.47 

1  10 

04 

GADSDEN 

.05 

of 

.28 

.22 

.33 

.20 

.29 

.12 

.02 

.01 

,341 

.03 

.16 

26 

GAINESVILLE 

.04 

98 

.33 

.10 

I 

.10 

37 

.30 

10 

.08 

.29 

.01 

60 

03 

GARDEN  CITY 

1.53 

.50 

.29 

.96 

.60 

.15 

.29 

.11 

GARDEN  CITY 

R 

1.48 

.45 

.29 

.75 

18 

.54 

.13 

.05 

.25 

.21 

GENEVA 

m 

1.38 

33 

28 

.  33 

.33 

.04 

GOO DM AT ER 

«7 

.32 

'l5 

T 

.09 

.  70 

.32 

T 

.45 

.46 

04 

GORGAS 

08 

.38 

1  09 

.25 

.50 

.71 

.03 

.49 

.09 

.03 

.31 

.01 

.32 

26 

GREEN SDORO 

1.33 

.75 

.13 

.07 

.51 

32 

.06 

.02 

.13 

.19 

.59 

44 

GREENVILLE 

.08 

T 

T 

.  77 

.09 

.58 

1.64 

01 

GREENY  I  LLE  NO  2 

R 

49 

07 

.81 

.  01 

.10 

.09 

.51 

1  10 

.60 

19 

GULP  SHORES  2  SSE 

02 

.41 

.20 

.10 

.20 

.40 

GUHTERSV ILLE  CITY  ■ 

WKSR 

30 

1.20 

.34 

.24 

1.03 

.23 

.58 

.13 

.33 

.20 

.02 

1.87 

GUNTERSV I LLE  DAN 

.31 

1.31 

.20 

.16 

1  05 

.04 

.46 

.02 

.02 

.51 

T 

.27 

31 

BALE TV ILLE 

'  * 

.32 

1  55 

.18 

.23 

OS 

1.18 

60 

.08 

.19 

.08 

.25 

.33 

12 

2  45 

HALE  TV  I  LLE 

R 

.10 

20 

36 

.22 

.11 

.20 

.02 

.40 

.03 

3.88 

HAMILTON 

.37 

!56 

1.54 

.13 

T 

.14 

Oi 

38 

OB 

.10 

.02 

.14 

.22 

34 

.13 

2.30 

HARRISBURG  6  SE 

.27 

.47 

.15 

18 

.  51 

.50 

.10 

.63 

08 

HAYNEV ILLE 

.24 

T 

.18 

.74 

.12 

1.12 

T 

HEADLAND 

.18 

1.13 

.06 

.29 

33 

.18 

HELENA 

.93 

.39 

09 

67 

03 

.28 

33 

.43 

.17 

HIGHLAND  HOME 

.15 

.12 

!53 

.  10 

85 

2.12 

.0. 

BIGRTONER 

.53 

.22 

.12 

22 

.39 

.22 

.31 

BODGES 

.65 

.71 

.88 

.37 

.91 

.72 

.10 

.60 

.41 

1.97 

RUNTSV I LLE  SUBSTA 

*_ 

.25 

1  .28 

.11 

.13 

.38 

■ 

10 

.10 

.32 

.10 

25 

1.12 

BUNTSVILLE  VB  ANY 

T 

T 

T 

34 

63 

.02 

T 

32 

T 

.23 

02 

4.01 

BYT  OP 

■ 

02 

.37 

2  05 

.03 

T 

12 

34 

42 

.03 

.13 

.39 

20 

.03 

1  50 

JACKSON  LOCK  1 

.37 

03 

.14 

.02 

02 

03 

.20 

58 

1.94 

07 

JACKSON  LOCK  1 

1 

.33 

04 

.14 

.51 

.22 

50 

.05 

1  14 

.03 

10 

JACKSON  SHOALS 

T 

.92 

26 

20 

.23 

.22 

.63 

.19 

.27 

.10 

.37 

06 

JACKSONVILLE 

t 

.78 

.02 

.14 

.20 

01 

.34 

.54 

02 

.16 

.13 

.11 

.59 

.10 

.58 

.24 

.85 

.07 

.40 

.40 

LAFAYETTE 

.52 

.42 

.07 

.03 

.57 

.01 

.34 

LAY  DAM 

.79 

.13 

08 

75 

.21 

.07 

.31 

.42 

.70 

06 

LAY  DAM 

■ 

.75 

25 

15 

63 

16 

.05 

.31 

11 

.11 

.11 

LEEDS 

T 

T 

1  36 

.21 

.23 

T 

40 

11 

.71 

T 

13 

.11! 

T 

04 

It 

Li  I.  S  BlUlj 

.05 

1.15 

38 

.31 

.3*1 

.08 

60 

.49 

.11 

.11 

.16 

LIVINGSTON 

1.30 

.10 

.75 

.10 

.07 

.4. 

.21 

""I  | 

44 

.16 

5  «7 
2  87 

5  27 

3.07 
4  10 

2  32 

3  46 

6  33 

4.07 

4  14 
4  56 
3  42 

2.11 

3.17 
3  22 
3.32 


2.08 
9  51 
7  67 
3.67 


3.68 
3.39 
7  96 
4  41 
3  39 

2  47 

2  08 

6  12 
1.91 
4.27 

3  92 

4  10 

2  14 

7  54 

5.21 

3.76 
4.00 
3.  35 
3.72 

3  75 

1.10 


2.60 
5  52 
5  SI 
4.17 

6.65 

6.66 
3.86 
3.16 

1  52 
2.39 

2  42 

3  99 

4  02 
4.25 
2  98 

2  54 


4  70 

4.44 

4  .81 
3  45 
2.34 
2.27 

4.83 

5  27 
3  62 


4.54 

4.56 
3.73 
3.98 
1.33 
6  48 


3.91 

2.40 
3." 
3.69 
3.67 
2.97 

7.52 
4  39 
6.07 
3  70 
3  60 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LOCKHART 
LOCK  NO  17 
MADISON 
MAGELLA 
MAGNOLIA 

is 

.05 

98 

!35 

32 

T 

11 

OS 

.25 
1.48 

.04 

.02 
14 

.04 

.28 

.so 

.01 

.47 
.20 

02 

13 

2.28 
4.71 

.12 

.12 

.70 

l 

69 
04 

09 

.21 
.25 

.13 

.18 
.36 

.07 

40 

.36 

.08 
.40 

.50 

.53 

.04 

.30 

.32 
.14 

.09 

.28 

.33 
.29 
.02 

.22 
.62 

.29 
.10 

1 

32 
22 

17 

5.49 
3.  52 
2.99 

MAM  ION  1  SSE 
MARION  1  SSE 
MARION  JUNCTION 
MARION  JUNCTION  2  N 
MARTIN  DAM 

K 

.31 

22 

.15 

.  56 

.71 

.20 

.57 
.02 

.76 

10 

3  .93 

.81 
.58 

51 

.18 
.24 
.18 

.32 
.11 

.20 
.05 
.18 

.05 

44 

T 

.05 

.19 
.64 
.02 

.68 
.68 

.63 
.50 

.46 

.03 

.01 

.09 

.23 
.26 
.  07 

.08 
.  65 
.  57 

11 

09 
13 
02 

3  .20 
3.54 
3 . 15 
1 .97 

MAXWELL  FIELD 

MERTZ  3  E 
MIDWAY 

.03 

.74 
.98 

.82 
.40 

.31 

.24 

T 

T 

.61 

.33 

.10 
13 

T 

45 

14 

.32 
.38 

.67 
1.03 

.25 

10 

27 

4.06 
4.24 

.47 

.15 

.18 

.15 

.52 

.10 

.38 

.25 

.53 

10 

3.85 

R 

.05 

05 

.04 

.08 

.02 

.56 

.09 

.17 

.  03 

.  06 

08 

MILLERS  FERRY 

.14 

.31 

.04 

.69 

.  26 

96 

2.48 

M I LSTEAD 

.06 

.  46 

.97 

.08 

T 

.30 

.64 

08 

3.27 

MITCHELL  DAM 

v» 

.14 

!20 

.08 

.44 

.48 

.  94 

.62 

2.85 

MOBILE  WB  AIRPORT 

.05 

.26 

.32 

.08 

T 

.01 

.16 

.04 

.03 

.16 

.11 

.28 

15 

2  59 

MOBILE  WB  CITY 

R 

.21 

32 

.01 

T 

.03 

.27 

T 

T 

.15 

.04 

.37 

.49 

T 

1 .89 

MONTE  SANO 

.19 

1 

90 

.15 

.20 

.03 

S5 

.87 

.20 

.  54 

.  24 

T 

1 

65 

6.52 

MONTEVALLO 

.24 

.14 

.24 

.67 

.42 

3.  54 

MONTGOMERY  WB  AP 

!ei 

.05 

.35 

T 

.73 

.03 

.02 

T 

T 

OS 

R 

T 

59 

.07 

.05 

.36 

T 

.42 

.01 

.03 

.01 

T 

.32 

.  30 

T 

2.76 

MOULTON 

R 

.22 

I  23 

02 

.09 

.10 

.87 

.04 

.33 

.21 

.15 

.12 

.02 

.37 

.32 

.  03 

5 

60 

9.32 

MUSCLE  SBOALS  CAA  AP 

.24 

1  69 

02 

10 

.32 

.43 

.01 

.38 

.09 

.15 

1.19 

.  50 

4 

41 

9.93 

NEW  BROCKTCN 

.  10 

.36 

.50 

.37 

.05 

02 

1.S4 

N F  w  FH  RC, 

.10 

35 

97 

.10 

.12 

.11 

.81 

.45 

.03 

.04 

.37 

.32 

98 

5.10 

NEW  MARKET 

.16 

.08 

.15 

.13 

.33 

.55 

.02 

.21 

.10 

.24 

.20 

.08 

1 

65 

5.  53 

NEWTON  2  NW 

14 

.91 

.10 

.07 

.19 

.50 

.35 

T 

2  .36 

ONEONTA 

.15 

l 

15 

.50 

.35 

.73 

.10 

.64 

.12 

.03 

.44 

.03 

.16 

4.40 

.15 

21 

1 . 81 

.72 

.32 

.18 

3 . 93 

OTilBW 

.29 

.67 

.36 

68 

.50 

.42 

32 

24 

2  .82 

PA  INT  ROCK 

R 

.48 

1.48 

.05 

.18 

.18 

.45 

.11 

.86 

.04 

.03 

.36 

2 

6.  88 

PALMERDALE 

T 

1 

10 

1 .  IS 

.35 

.25 

15 

3.00 

PELL  CITY 

92 

.33 

.30 

.28 

.14 

.30 

.26 

34 

2  .87 

DEVvmrma  inrr 

i  i 

.33 

.23 

.27 

.03 

.95 

42 

.02 

.80 

07 

4.28 

PERRYVILLE 

69 

.  28 

.30 

.23 

.54 

.55 

.24 

.80 

3  59 

PETERMAN 

R 

.35 

.67 

.19 

.45 

.  80 

.  51 

20 

2.97 

PICKENSVILLE 

40 

l 

44 

.  75 

.22 

.40 

.50 

.15 

.20 

.  10 

1 .80 

1 

7.  16 

PINE  HILL 

T 

80 

T 

.40 

.80 

.22 

.70 

.08 

1.02 

4  02 

PINE  LEVEL 

.  13 

.65 

.08 

.45 

1.10 

2.66 

PLANTERSV ILLE 

.22 

28 

.10 

52 

.48 

20 

.27 

.30 

50 

3  .22 

PLEASANT  GROVE  SCH 

.03 

.07 

- 

43 

.  20 

.22 

.26 

.10 

1.02 

T 

.16 

.18 

.11 

.10 

1 

10 

5.25 

PLEASANT  HILL 

R 

.20 

.07 

• 

.40 

.51 

.23 

PRATTVIIXE 

.45 

.23 

.20 

.10 

1  00 

.05 

.08 

.40 

.38 

.50 

05 

3.44 

PH1MROSE  FARM 

58 

.05 

.39 

T 

.  55 

.05 

.44 

.04 

.76 

2  .86 

PUSHMATAHA 

_ 

- 

- 

. 

.60 

.37 

1 .01 

.32 

.12 

.66 

8.20 

.49 

.68 

.43 

.25 

.56 

.59 

.14 

.33 

.25 

.  50 

.50 

1 

50 

REFORM 

.54 

.04 

l 

14 

.26 

T 

42 

.60 

.12 

.42 

3.54 

RIVER  FALLS 

46 

.16 

.46 

.  56 

T 

.18 

.79 

2.  61 

RIVER  FALLS  2  NE 

R 

29 

31 

03 

.41 

.61 

.04 

.76 

.59 

04 

2.49 

ROBERT^DALE  7  E 

.56 

.86 

!l9 

.01 

.24 

.07 

.14 

.26 

2 .  92 

ROCK  MILLS 

40 

.35 

.09 

.01 

.47 

.05 

T 

.28 

.32 

04 

2.01 

SAINT  BERNARD 

26 

.23 

l 

21 

.47 

39 

.06 

.96 

.03 

.50 

.03 

I 

.05 

.06 

.29 

.08 

.  50 

55 

5.69 

SAND  MTN  STA  FRM  AP 

.25 

.23 

81 

.41 

.16 

.15 

.69 

.43 

.73 

.12 

.07 

.01 

.37 

2  7 

4  . 70 

.41 

48 

T 

71 

02 

63 

16 

.02 

.31 

.05 

.27 

16 

4 . 81 

SCOTTSBORO 

.08 

.40 

1.10 

.30 

.25 

10 

.35 

.30 

.68 

10 

^20 

.20 

.50 

1 

25 

6  .  11 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

16 

.19 

.24 

.26 

T 

.61 

.08 

.86 

.01 

.01 

.05 

T 

.15 

.41 

.06 

77 

5.28 

SELMA 

T 

B5 

ie 

.31 

.02 

T 

1.04 

.21 

T 

.28 

.75 

12 

3.76 

SBEPFI ELD  TV A  NRSY 

29 

.22 

l 

62 

• 

.68 

• 

• 

.64 

.05 

29 

.  96 

* 

1 

41 

6 . 16 

SHUEM4ICER  SPRINGS 

22 

43 

.06 

34 

28 

53 

.25 

.66 

.09 

90 

4  . 77 

!l7 

1 .44 

^56 

^20 

.31 

2  .68 

BNOM  il  i  1 

53 

26 

.76 

.26 

.14 

1.67 

3  .62 

SOUTH  HILL 

.19 

.46 

1 

13 

.24 

.20 

.52 

58 

35 

.62 

.12 

.01 

.27 

.20 

3B 

5.27 

SPRING  HILL 

2.12 

.82 

.28 

.02 

.19 

.01 

1 

06 

4 . 50 

SUTTLE 

S3 

43 

51 

.  18 

.  73 

02 

2 . 81 

.28 

- 

70 

.20 

20 

.13 

.17 

.83 

.04 

.12 

!28 

.09 

.28 

.30 

.03 

1 

41 

5  86 

SYLACAUGA 

84 

.26 

.13 

.01 

.57 

.32 

.12 

.36 

.59 

3.20 

SYLVAN 1 A 

.05 

.23 

1 

29 

50 

26 

.75 

.05 

62 

.06 

.26 

.09 

.19 

26 

4.61 

TALLADEGA 

T 

B6 

.22 

.09 

.45 

.68 

.10 

.20 

T 

.43 

.11 

.30 

T 

3  .44 

TALLADEGA  BRN  MT  TR 

.  18 

1  11 

.25 

.26 

T 

.09 

86 

2  .89 

THOMASV ILLE 

46 

.12 

.66 

.65 

1.29 

3 . 18 

THORSBY  1  SW 

R 

.80 

.40 

.14 

.46 

.31 

.21 

.12 

.53 

.05 

28 

3.30 

THURLOW  DAM 

52 

08 

.23 

.66 

.06 

.03 

.23 

.89 

04 

2.74 

TO  HEY 

R 

.27 

1.69 

.07 

.10 

.22 

.08 

60 

.30 

.04 

.23 

.03 

.30 

5 

90 

9 . 83 

TRAFFORD 

R 

22 

1  25 

.41 

61 

05 

.28 

.40 

.19 

.66 

4  24 

2  7 

.03 

.06 

.67 

!l8 

.43 

.91 

06 

2  61 

TROY 

1 

.26 

.06 

.  57 

.15 

.44 

.  56 

.35 

12 

2^51 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

OS 

1.11 

.05 

22 

26 

.27 

T 

.45 

.18 

T 

.05 

.21 

.26 

.04 

1 

00 

4.15 

TUSCALOOSA  LCK  DAM 

.02 

.02 

1 

23 

.22 

28 

.01 

15 

.08 

.35 

.18 

.03 

.25 

02 

.28 

29 

3  .41 

TUSKEGEE 

53 

.02 

36 

42 

19 

02 

02 

.28 

.72 

02 

2  58 

UNION  SPRINGS 

.20 

75 

!l4 

^45 

88 

2  44 

UN IONTOWN 

50 

.32 

.12 

.04 

.08 

.60 

.70 

.20 

.67 

12 

4  .35 

UNIVERSITY 

.03 

1.10 

10 

.12 

22 

.10 

.05 

.52 

.14 

.02 

.15 

.20 

65 

3.40 

UNIVERSITY 

R 

.02 

1.09 

.10 

.12 

.22 

10 

.04 

.53 

.14 

.02 

.14 

.20 

.01 

58 

3  . 31 

VALLEY  HEAD 

- 

38 

.40 

09 

35 

30 

74 

.25 

.24 

^25 

.34 

.06 

45 

12 

3  45 

VERNON 

S 

.09 

.58 

1.87 

.30 

.12 

.20 

.85 

.08 

.47 

.09 

.22 

.30 

.06 

3 

94 

9^17 

WADLEY 

.35 

.65 

.35 

.25 

1.60 

WALLACE  2  NE 

32 

.05 

.18 

.09 

.48 

.11 

.34 

.90 

T 

2 .47 

WALNUT  GROVE 

1 

35 

.51 

35 

25 

32 

36 

3  43 

WATERLOO 

48 

3.70 

.24 

.32 

.27 

1.18 

.10 

44 

1.80 

.98 

2 

96 

WEST  BLOCTON 

.06 

10 

90 

60 

.28 

1.27 

.21 

.25 

.15 

.05 

.30 

.03 

04 

51 

4.75 

WETUMPKA 

67 

.13 

.54 

.67 

.11 

.05 

.36 

.83 

T 

3.36 

WHATLEY 

66 

.04 

1 .45 

05 

WHEELER  DAM 

.25 

i 

31 

T 

.07 

.23 

.43 

.09 

.57 

.02 

.13 

.37 

.31 

.46 

.19 

55 

4  98 

WHITFIELD  LOCK  3 

i 

25 

.58 

.10 

.04 

.38 

.05 

1.20 

.20 

90 

04 

4.74 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

16 

1  51 

27 

.16 

.22 

30 

62 

.01 

.23 

.04 

.15 

.42 

.03 

2 

13 

6.25 

WILSON  DAM 

.08 

.24 

l 

61 

.10 

.15 

.10 

.34 

.05 

1.00 

T 

.04 

.40 

.14 

.05 

.68 

.19 

50 

5.70 

WINPIELD  2  SW 

64 

.19 

i 

80 

.38 

.22 

.04 

.74 

.05 

.53 

.02 

.01 

.16 

.39 

02 

1 

54 

6.73 

YATES  HYDRO  PLANT 

.56 

.11 

.04 

26 

.01 

.01 

.66 

.04 

.01 

.28 

75 

04 

2.77 

YOUNGS  STORE 

.08 

2  10 

i 

72 

T 

.26 

.10 

.35 

.51 

.50 

T 

.01 

.32 

.13 

1.42 

.12 

59 

8.21 

Sm  r«fai«no*  notM  following  Si  ft  Hod  Indor 


Table  4 


HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 

JANUARY  1951 


A  M.  Hour  ending 


P  M.  Horn  ending 


BERRY 
BEXAR  2 
VERNON 


BELGREEN 
BERRY 

BEXAR  2  SE 
BOAZ 

FLAT  ROCK 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 

GUNTERSVILLE   CITY  W  WES. 
HALEYVILLE 
MOBILE  WB  AIRPORT 
HOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

PAINT  ROCK 

TONEY 

TRAFFORD 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 


ABBEVILLE 
ANNISTON  CAA  AP 
ASHLAND 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  SCS  10 
BELGREEN 
BERRY 

BEXAR  2  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BOAZ 

CAMPBELL 

DADEVILLE  NO  2 

DO THAN  CAA  AIRPORT 

EUTAW  LOCK  NO  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FLAT  ROCK 

FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 

GARDEN  CITY 

GREENVILLE  NO  2 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS. 

HALEYVILLE 

JACKSON  LOCK  1 

JACKSONVILLE 

LAY  DAM 

MAGNOLIA 

MARION   1  SSE 

MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NEW  BROCKTON 

PAINT  ROCK 

PETERMAN 

PLEASANT  HILL 

RIVER  FALLS  2  NE 

TB0RS3Y  1  SW 

TONEY 

TRAFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 


ANNISTON  CAA  AP 
FORT  PAYNE 
GREENVILLE  NO  2 
MARION  1  SSE 
MIDWAY 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
PLEASANT  HILL 


ABBEVILLE 
BEXAR  2  SE 
CAMPBELL 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

EUTAW  LOCK  NO  7 

HALEYVILLE 

JACKSONVILLE 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

PAINT  ROCK 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 


ABBEVILLE 
ANNISTON  CAA  AP 
ASHLAND 
AUBURN  SCS  10 
BELGREEN 
BERRY 

BEXAR  2  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BOAZ 

CAMPBELL 
DADEVILLE  NO  2 


-lst- 


-2d- 


.01 
.01 


.04     .06  .12 
.01     .20  .11 
.04     .15  .10 
.01 


.03     .09  .22 


.04  .01 
.06  .05 


.03 
.  10 
.05 
.10 


.01 

.05 

.06 

.11 

.16 

.04 

.10 

.14 

.05 

.04 

.  10 

.06 

.04 

.02 

.06 

.  10 

.10 

.02 

.02 

.08 

.08 

.02 

.21 

.02 

.01 

.01 

.22 

.19 

.04 

.01 

.02 

.06 

.03 

.01 
.01 
.03 
.03 
.05 


.05  .05 
.01 


,01 


.08 
.01 
.03 


-3d- 


.06 
.10 


.20  .20 
.10  .28 


.10 
.20 


.02     .04  .06 


.04     .04  .07 


.01 

.06 


.01     .05     .21  .08 


.02  .01  .01  .01 
.02 


.28 

.  12 

.10 

.13 

.06 

.07 

.34 

.19 

.17 

.15 

.09 

.17 

.15 

.12 

.07 

.01 

.22 

.42 

.15 

.61 

.47 

.05 

.10 

.01 

.55 

.01 

.03 

'12 

.26 

.46 

.31 

.05 

.05 

04 

.24 

.11 

.  13 

.16 

.46 

.03 

.32 

.44 

.40 

.19 

.01 

.02 

.48 

.40 

.18 

.14 

13 

.33 

.21 

.08 

.  12 

.12 

01 

.02 

.01 

.27 

.01 

.01 

.54 

.04 

.05 

.40 

.17 

.02 

.12 

.08 

.05 

.50 

.05 

.02 

.18 

.01 

07 

.25 

.10 

.11 

.22 

.10 

HK 

.08 

.05 

.35 

.40 

.26 

.02 

.32 

.60 

.78 

13 

.12 

.60 

.09 

.12 

.26 

.02 

.03 

.45 

.49 

.19 

16 

• 

• 

• 

• 

01 

.15 

.40 

.20 

.20 

.06 

46 

.  10 

.12 

.08 

.13 

.04 

.47 

.35 

-4th- 


.10 

.51 

.  35 

.03 

.01 

.02 

.02 

.  18 

.01 

.02 

.10 

.06 

.  14 

.05 

.08 

.03 

.01 

.01 

.03 

.03 

.01 

.  17 

.05 

.02 

.04 

.01 

.01 

.16 

.23 

.06 

.01 

.01 

.01 

.13 

.02 

.03 

.01 

-6th- 


-7th- 


.06     .08  01 


.43 
.01 


.07 
.27 


.01 
.01 


.26 
.79 


.27 
.07 


.11 

.09 

.01 

.21 

1.30 

.26 

.34 

1.33 

.24 

.12 

1.06 

.01 

.01 

1.48 

.01 

.03 

.01 

49 

1.20 

1.60 

.33 

.06 

.78 

.01 

.01 

.01 

.75 

.70 

.81 

.05 

.05 

.21 

.02 

.81 

1  23 

.13 

.11 

.01 

.25 

.10 

1.48 

.35 

.64 

.09 

.29 

.80 

.01 

1  .69 

1.25 

.23 

.01 

.01 

.27 

1.09 

1.87 

.32 

.04 

1.51 

.03 

.01 

.07 

.05 

.02 

.08 

.  17 

.01 

.26 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.02 

.08 

.03 

.01 

.12 

.07 

.07 

.01 

.0, 

.01 

.02 

.02 

.07 

.02 

.05 

.05 

.05 

05 

.  10 

.02 

.25 

03 

.30 

:S 


Table  4-Contmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 

JANUARY  1951 


A.  M.  Hour  ending 


8       9       10      11  12 


P.  M.  Hour  ending 


8       9      10      11  12 


DO THAN  CAA  AIRPORT 
EDTAW  LOCK  NO  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FLAT  ROCK 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS. 

UALEYV ILLE 

JACKSON  LOCK  1 

JACKSONVILLE 

LAY  DAM 

MAGNOLIA 

MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SBOALS  CAA  AP 

NEW  BROCKTON 

PAINT  ROCK 

TBORSBY  1  SW 

TONEY 

TRAFFORD 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 


PLEASANT  HILL 


ABBEVILLE 
ANNISTON  CAA  AP 
ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  SCS  10 
BELGREEN 
BERRY 
BEXAR  2  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BOAZ 

CAMPBELL 

DADEVILLE  NO  2 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

EVERGREEN  CAA  AP 

FLAT  ROCK 

FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 

GARDEN  CITY 

GREENVILLE  NO  2 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS  . 

HALE YV ILLE 

JACKSONVILLE 

LAY  DAM 

MAGNOLIA 

MARION  1  SSE 

MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NEW  BROCKTON 

PAINT  ROCK 

PLEASANT  HILL 

RIVER  FALLS  2  NE 

TBORSBY  1  SW 

TONEY 

TRAFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 


ABBEVILLE 
ANNISTON  CAA  AP 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
EVERGREEN  CAA  AP 
FORT  PAYNE 
JACKSON  LOCK  1 
MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MUSCLE  SBOALS  CAA  AP 
RIVER  FALLS  2  NE 


ANNISTON  CAA  AP 
ASHLAND 

ATMORE  STATE  FARM 

BELGREEN 

BERRY 

BEXAR  2  SE 

BIRMINGHAM  WB  AP 

BOAZ 

EUTAW  LOCK  NO  7 
FLAT  ROCK 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS. 

HALEYVILLE 

JACKSONVILLE 

MARION  1  SSE 

MOULTON 

MUSCLE  SBOALS  CAA  AP 

NEW  BROCKTON 

PAINT  ROCK 

TONEY 

TRAFFORD 


.02 

02 

.  02 

OK 


■  05 

10 


.07 
.04 
.07 


.03 
.01 


.13 
.06 


.21 
.03 
.21 
• 

.01 
.09 
.06 


.08     .17  .05 


,03 
.17 


.01 
.06 
.04 
.01 
.03 


.05 
.03 


,01 

.09 


.01 

.02  .01 
.03  .05 
.01 
.03 

.01  .01 

.02  .01 
.01 


.03 
.02 

.01  .01 


.01 

.  10 


.12 
.01 


-9th- 
-10th- 


.01 
.01 


.04  .01 

.08     .04  .07 

.01     .01  .02 


.01     .01  .01 


.01     .01  .06 


.01     .09  .10 


.02 

.01     .01  .01 


.OR 
.01 


.01 
.01 
.08 


.04 
.06 
,01 


.02 


.02 


.0-1 
.07 


.OS 

.01 


.01 
.05 


.02 


.02 
.01 

.05  .02 
.02  .01 


.(  4 
.02 


.12 
.08 
.05 


.07 
.03 


.08 
.25 


.07  .02 
.13  • 


.13  .04 
.09  .07 


.02  .01 

.08  .01 


-nth- 


.04 

.  02 


.01     .02  .02 
.01  .01 


-12th- 


« 

• 

• 

.03 

.09 

.01 

11 

.19 

.12 

.19 

.14 

.07 

.02 

.01 

.01 

.01 

.20 

.17 

.03 

.02 

01 

.16 

.10 

.20 

.15 

.18 

.27 

.18 

.01 

.03 

.01 

.03 

.01 

.04 

.10 

.08 

.03 

.04 

.10 

.05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.04 

.04 

.06 

.05 

.02 

.01 

.04 

.07 

.16 

.23 

.09 

.01 

.07 

.01 

.09 

.05 

.01 

.04 

.03 

.03 

.18 

.01 

.05 

.20 

.20 

.19 

.01 

.29 

.08 

03 

.10 

.10 

.22 

.  12 

.10 

.20 

.20 

.01 

.01 

.04 

.01 

.19 

.18 

.22 

.09 

.01 

.05 

02 

• 

• 

• 

.38 

• 

* 

• 

.06 

.12 

.04 

.04 

.10 

.09 

02 

.08 

.05 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.04 

.05 
.03 


.02 

.15 


.01 
.02 

.01 


.05     .06  .01 


.11 

.01     .09  .01 


.08  .01 
.09 
.05  .05 
.01 

.08 
.01 


.02 

.09 


.08     .01  .04 
.03 


.05     .03  .05 
.04 


.04     .07  .18 


.01  .09 
.01  i  .23     .01  .25 


<"w  note*  following  Station  Indei 
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Table  4-Cootinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 

JANUARY  1951 


TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 


ABBEVILLE 

ANN  I STON  CAA  AP 

ASHLAND 

AUBURN  SCS  10 

BEXAR  2  SE 

BIRMINGHAM  WB  AP 

BOAZ 

EUTAW  LOCK  NO  7 
FLAT  ROCK 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE  CITY  W  W 
JACKSONVILLE 
MARION  1  SSE 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

PAINT  ROCK 

TONEY 

TRAFFORD 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 


ABBEVILLE 

ANNI STON  CAA  AP 

ASHLAND 

ATMORE  STATE  FARM 

AUBURN  SCS  10 

BELGREEN 

BERRY 

BEXAR  2  SE 

BIRMINGHAM  WB  AP 

BOAZ 

CAMPBELL 

DADEVILLE  NO  2 

DOT HAN  CAA  AIRPORT 

EUTAW  LOCK  NO  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FLAT  ROCK 

FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 

GARDEN  CITY 

GREENVILLE  NO  2 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS. 

HALEYVILLE 

JACKSON  LOCK  1 

JACKSONVILLE 

LAY  DAM 

MAGNOLIA 

MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NEW  BROCKTON 

PAINT  ROCK 

PETERMAN 

PLEASANT  HILL 

RIVER  FALLS  2  NE 

THORSBY  1  SW 

TONEY 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERN.ON 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 


ANNISTON  CAA  AP 

ASHLAND 

BERRY 

BOAZ 

GREENVILLE  NO  2 
JACKSONVILLE 


WIDOWS  CREEK  STM  PL 


ANNISTON  CAA  AP 
ASHLAND 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  SCS  10 
BELGREEN 
BEXAR  2  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BOAZ 

CAMPBELL 
DADEVILLE  NO  2 
EUTAW  LOCK  NO  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FLAT  ROCK 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GREENVILLE  NO  2 
GUNTERSVILLE  CITY  ' 
HALEYVILLE 
JACKSON  LOCK  1 
JACKSONVILLE 
LAY  DAM 


A.  M.  Hour  ending 


P.  M.  Hour  ending 


.02     .01  .02 


.01     .03  .10 
'   .02  .08 


.01 
.01 
.08 
.04 


.01 
.01 


•         •         •      ■   .14  •  • 

.15  .02 

.01  .01 

.02     .01  .01 

.03  1  .01 

.03     .07  .06     .01  .02 

.05     .07     .21     .01     .02  .02 


.11  .05  .06  .02  .01  .04  .02 
.02     .04     .04  .02 

-13th- 

.27 


.10  .05 
.01  .07 


.19 
02 


.50  .05 
.06 


.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.10 
.02 

.01 
.01 

.03 
.01 


.01  .01 
•  .  10 


.05 
.01 

.05 
.04 


.01  .02  .01 
.02     .02  .02 


.01 


.03 

.01     .02     .03  .01 


.  (14 


.02 


.01 
.02 


.  0] 


.02     .02  .01 


.01  .01 
.02  • 


.01  .01 

-14th- 


.02     .01  .01 


.01 

.02  • 

.01 
.01  .05 
.05  • 


.01     .02  .01 
.02 

.01 


.10 

.06     .01  ,.10 


.01 
.01 


.31 

.04 

.02 

.01 

.02 

.40 

.62 

.20 

.62 

.01 

.05 

.04 

.01 

.93 

.02 

.01 

.61 

.01 

.01 

.04 

.02 

.72 

.69 

.24 

.10 

.04 

.02 

.06 

.04 

.06 

.76 

.05 

.07 

.02 

.01 

.01 

.01 

.42 

.01 

.43 

.07 

.01 

.03 

.CO 

.33 

.12 

.01 

.01 

.47 

.23 

.16 

.01 

.04 

.01 

.01 

.46 

.93 

.10 

.01 

.02 

.04 

1.10 

.01 

.04 

.04 

.01 

.10 

.34 

.05 

.01 

.01 

.49 

.06 

* 

.59 

.35 

.29 

.01 

.08 

.73 

.01 

.01 

.05 

.01 

.01 

.10 

.07 

.56 

.01 

.01 

.65 

.02 

.06 

.44 

.02 

.54 

.58 

.  10 

.03 

.02 

.03 

.01 

.81 

.13 

.38 

.58 

.36 

.08 

.02 

.01 

.01 

.56 

.41 

.07 

.02 

.01 

.51 

.34 

.15 

.02 

.03 

.54 

.46 

.09 

.01 

.01 

.03 

.01 

.63 

.01 

.17 

.01 

.04 

.01 

.01 

.40 

.41 

.03 

.01 

.07 

.03 

.01 

.56 

• 

.16 

.  18 

.02 

.01 

.03 

.01 

.27 

.58 

.10 

.01 

.03 

.01 

.73 

.28 

.01 

.02 

.33 

.08 

• 

.28 

.27 

.01 

.02 

.03 

.02 

.01 

.36 

.15 

.60 

.01 

.03 

.02 

.05 

.86 

.54 

.01 

.02 

.67 

.20 

.20 

.37 

.01 

.02 

.01 

.41 

.01 

.36 

.02 

.46 

.01 

.29 

.03 

.02 

.01 

.60 

r 

.01 

.53 

.01 

.02 

.  57 

.03 

.37 

.03 

.53 

.38 

.07 

.02 

.47 

.02 

.13 

.34 

.02 

.01 

.06 

.02 

.02 

.62 

-15th- 


-16th- 
-18th- 


.01  I  .01     .01  .01 


.16 
.08 


.05 

.01 

,03 

.01 

.02 

<jH 

.08 

.01 

.  11 

.03 

01 

.01 

.07 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.19 

.15 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

10 

.12 

.02 

.01 

.15 

.06 

• 

.02 

.03 

07 

.01 

.01 

03 

.02 

03 

.06 

13 

.03 

.01 

.01 

.08 

.04 

.02 

.03 

.04 

.03 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

Hfi 

.03 

.01 

.01 

.02 

rata 

St  .1 

Oft  lft«*l. 

.32 
.  14 
.16 
.42 
.20 
.04 
.10 
.42 
.06 
.42 

.05 
.09 
.13 
.10 
.13 
.22 
.22 

:!S 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 

JANUARY  1951 


A.  M.  Hour  ending 


4        S  6 


10      11  12 


P.  M.  Houi  ending 


10  11 


MAGNOLIA 
MARION  1  SSE 
MIDWAY 

MOBILE  »B  AIRPORT 
MONTGOMERY  KB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

PAINT  ROCK 

PETERMAN 

PLEASANT  HILL 

THORSBY  1  SW 

TONEY 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 


BEXAR  2  SE 
MONTGOMERY  WB  AP 
TRAFFORD 


AUBURN  SCS  10 
BELGREEN 
BEXAR  2  SE 
BOAZ 

GARDEN  CITY 

HALEYVILLE 

MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

PAINT  ROCK 

TONEY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 


ANNISTON  CAA  AP 
BIRMINGHAM  WB  AP 
LAY  DAM 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
TUSCALOOSA  CAA  AP 


EUTAW  LOCK  NO  7 
GREENVILLE  NO  2 


ANNISTON  CAA  AP 
ASHLAND 
AUBURN  SCS  10 
BELGREEN 
BERRY 

BEXAR  2  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BOAZ 

CAMPBELL 

EUTAW  LOCK  NO  7 

FLAT  ROCK 

FORT  PAYNE 

GARDEN  CITY 

GREENVILLE  NO  2 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS. 

HALEYVILLE 

JACKSON  LOCK  1 

JACKSONVILLE 

LAY  DAM 

MAGNOLIA 

MARION  1  SSE 

MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NEW  BROCKTON 

PAINT  ROCK 

PLEASANT  HILL 

THORSBY  1  SW 

TONEY 

TRAFFORD 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 


ABBEVILLE 
ANNISTON  CAA  AP 


.01      .08  .03 


.07  .03 
.24     .08  .07 


.04 

.03 
.05  .10 


.15  .05 
.05 


.01     .06  .01 


.20 


.05  .06  .01  .02 
.01     .05     .08  .01 


.02 

* 

.01 

.09 

.05 

.05 

.01 

.01 

.04 

.02 

.01 

.01 
.01  .01 

.05 


.01 
.08 


.40     .10  .01 


ATMORE  STATE  FARM 

.01 

.19 

AUBURN  SCS  10 

,0 

.05 

.04 

BEXAR  2  SE 

.01 

.01 

BOAZ 

.01 

.01 

.01 

DO THAN  CAA  AIRPORT 

EVERGREEN  CAA  AP 

6 

FORT  MORGAN 

// 

.21 

.38 

.04 

FORT  PAYNE 

.02 

JACKSON  LOCK  1 

.04 

.01 

JACKSONVILLE 

.07 

.04 

LAY  DAM 

.04 

.05 

.01 

MAGNOLIA 

.01 

.01 

MIDWAY 

.02 

MOBILE  WB  AIRPORT 

6 

.16 

MOBILE  WB  CITY 

.03 

.01 

MONTGOMERY  WB  AP 

.13 

.10 

.01 

MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

6 

.03 

-19th- 


-20th- 


-2 


.03  .05 
.09  .01 


.07  .03 
.15 


st- 


-22d- 


-23d- 

.03     .12     .12  j  .07  .03 

.03     .02  .02 
.01  .01 


.01     .01  .01 


.03  .02 
.04 

.01     .01  .06 


.04 

.01     .04  .04 


.01     .01     .01  .01 


.05 
.01 


.04 
.05 


.06 
1.16 


.04 
.01 
.26 
.01 
.03 
.01 


.01 
.08 
.04 


.04 

.03 


.03 
.01 


.03 
04 


.01 
.01 


,05 
.02 


.07 
.03 


.05 
.02 
.01 
.04 


.02  .30 

.01  .04 

.06  .02 

.19  .09 


-24th- 


reference  aotee  following  8t» 
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Table  4-Contmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
JANUARY  1951 


A-  M-  Houi  ending 


P  M.  Hour  ending 


PETERMAN 
PLEASANT  HILL 
RIVER  FALLS  2  NE 
THORSBY  1  SW 
TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 


TRAFFORD 

TUSCALOOSA  CAA  AP 


TUSCALOOSA  CAA  AP 


BELCREEN 
BEXAR  2  SE 
CAMPBELL 
DADEVILLE  NO  2 
HALEYV1LLE 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
RIVER  FALLS  2  NE 
TONEY 


ANNISTON  CAA  AP 
ASHLARS 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  SCS  10 
BELGREEN 
BEXAR  2  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BOAZ 

CAMPBELL 

DADEVILLE  NO  2 

EUTAW  LOCK  NO  7 . 

EVERGREEN  CAA  AP 

FLAT  ROCK 

FORT  PAYNE 

GARDEN  CITY 

GREENVILLE  NO  2 

GUNTERSVILLE   CITY  W  WKS. 

HALEYVILLE 

JACKSON  LOCK  1 

JACKSONVILLE 

LAY  DAM 

MAGNOLIA 

MARION   1  SSE 

MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NEW  BROCKTON 

PAINT  ROCK 

PETERMAN 

PLEASANT  HILL 

RIVER  FALLS  2  NE 

THORSBY  1  SW 

TONEY 

TRAFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 


ABBEVILLE 
ANNISTON  CAA  AP 
ASHLAND 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  SCS  10 
BERRY 

BEXAR  2  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
CAMPBELL 
DADEVILLE  NO  2 
DO THAN  CAA  AIRPORT 
EUTAW  LOCK  NO  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
GREENVILLE  NO  2 
GUNTERSVILLE  CITY  W 
HALEYVILLE 


.51 
in 


.26  .02 

.40 

.01 

.04 


.02 

.09     .06  .03 


.35 
.01 


.01 
.  06 


.01 
.01 


.02 
.12 


.02 


JACKSON  LOCK  1 

.01 

.02 

LAY  DAM 

.08 

.05 

.01 

.01 

MAGNOLIA 

.07 

.02 

.01 

MARION  1  SSE 

.08 

MIDWAY 

.03 

.  11 

06 

MOBILE  WB  AIRPORT 

6 

.66 

• 

MOBILE  WB  CITY 

.33 

.11 

.04 

.01 

MONTGOMERY  WB  AP 

.28 

.08 

.05 

.01 

MUSCLE  SHOaLS  CAA  AP 

6 

.20 

PETERMAN 

.36 

.  13 

.02 

PLEASANT  BILL 

1 1 

.08 

.02 

THORSBY  1  SW 

.04 

.01 

TROY 

.01 

.  19 

.09 

.03 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

6 

.11 

UNIVERSITY 

.01 

VERNON 

.01 

.01 

01 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

.12 
.10 


.03 
.01 


.  02 
.08 


.03     .02  .03 


.03 

.  11 

.03 

.02 

* 

.03 

.06 

.07 

.  12 

.10 

-25th- 


.01 

.01 

08 

.05 

.02 

06 

.02 

01 

.02 

.08 

.14 

.01 

02 

.09 

.05 

.01 

.01 

22 

.06 

.04 

.54 

.02 

02 

.12 

.01 

05 

.11 

.01 

04 

.02 

.01 

.02 

01 

.04 

.01 

01 

03 

.04 

24 

26 

.01 

.01 

.02 

.01 

.04 

04 

01 

.03 

.01 

12 

.04 

09 

.14 

.06 

01 

03 

05 

07 

.04 

.04 

.01 

.01 

.02 
.01 


•  .02 

-26  th- 
-27th- 
-28th- 


.01 
.02 


.04  .02  .01 
.01 


-29th- 


.05 
.01 


.02 

.01 


.01 
.01 


.08 
.01 


.05     .08  .05 


.01 
.03 


.01  .03  .04 
.01     .02     .04  .05 


.02 


.01 
.01 


.01 
.01 
.02 
.01 


.10 

.01 
.08 
.03 


.02 
.02 


-30th- 


.01 
.02 
.02 

.08 
.01 
.06 


.01  .03  .06  .12  10  .27 
.01     .02  J 


.02 
.01 
.03 

.21 
.02 
.09 


.01 
.05 


.10 
.08 


08 
04 


.  15 
.01 
.117 


,03 
.'if. 


oe 

OS 


.07 
.08 


us 

02 


.08 

.01  .01  .01 
.01  .01 


.60 

.02 
.03 
.03 
.15 
.  10 
.08 
.20 


06 

.03 


>•«  rwtaraac*  aotaa  rollo*la(  Station  ladaa. 


HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
JANUARY  1951 


Table  4-Continued 


ANNISTON  CAA  AP 
ASHLAND 
BELGREEN 
BERRY 

BEXAR  2  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BOAZ 

CAMPBELL 

DADEVILLE  NO  2 

EUTAW  LOCK  NO  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FLAT  ROCK 

FORT  PAYNE 

GARDEN  CITY 

GREENVILLE  NO  2 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS.° 

HALEYVILLE 

JACKSON  LOCK  1 

JACKSONVILLE 

MAGNOLIA 

MARION  1  SSE 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MONTGOMERY  WB  AP 

MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NEW  BROCKTON 

PAINT  ROCK 

RIVER  FALLS  2  NE 

THORSBY  1  SW 

TONEY 

TRAFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 


A.  M.  Horn  ending 


.35 
02 


.01  .01 
.19  1.03 


.02 
.02 


.04 
68 


.11 
03 


.59     .01  .30 


.03     .17     .12     .28  .20 


.03 

.22  .29 
.01  .01 
.01 

.01 
.26  .12 


.40     .32  .18 
.08  .01 


.42  .15  .10 
.21     .31  .13 


P.  M.  Houi  ending 


-31st- 


.01 

.27  .16  .15 
.07  .02 


.11  .08  .02 
.01     .03  .01 


.07  .03  .11 
.02 


.31 
(II 


.  16 


.  04 


02 
1.24 


.03 
.01 
.23 


.04 
.07  .23 
.10 


.01 
.16 


.01 
.03 


.02 
.03 


.01 
.28 
.  19 


.03 
.02 
.02 


.16 
.04 

.03 
.04 
.23 


.01 
.14 


.  16 
.09 
.03 


.  14 
.08 
« 

.02 
.49 
.32 


.02 
.19 


.06 
.06 


.06 
.16 


.12 
.01 


.09 
.09 


.09 
.28 


.34 
.20 


.09 
.06 


.06 
.02 
.  01 


.73 
4.61 
1  .95 

.57 
1.07 
.64 
.06 
.59 

.80 
.69 

.19 
1.87 
5.88 
.10 
.20 
.17 


.08 
5.60 


2.24 
.04 
.28 
5.90 
4.24 
.12 


3.94 
2. 13 


follovlnc  Stttloo  lQd«i. 

•  12  - 


DAILY  TEMPERATURES  ALABAMA 

TableS   JANUARY  1951 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1.3 

14 

1  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

30 

31 

ALBERTSVILLE  1  S 

MAX 
MIN 

S3 
33 

52 
34 

61 
42 

68 
37 

68 
29 

3C 

62 
29 

it 

36 

2C 

47 
21 

47 

33 

45 
33 

5C 
35 

35 

53 
31 

56 
2S 

6C 
31 

6C 
5] 

6f 
51 

69 
32 

43 

22 

IS 

23 

49 

31 

4S|  36 
|    28  26 

1  

44 

31 

5ll  66 
38  3f 

1    46!  44 
26  2- 

53.2 
310 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 
MIN 

59 
25 

66 
39 

72 
57 

70 
34 

66 

25 

66 
25 

58 
31 

4! 
IS 

53 
13 

58 
22 

58 
40 

58 
23 

69 
•It 

68 
1  44 

60 
41 

1  57 
31 

63 

25 

63 
43 

76 
51 

71 
48 

66 
37 

55 
27 

se 
3: 

55 
40 

48  51 
24  IS 

65 
20 

67  69 
39  49 

53  61 
361  44 

60.9 
33  7 

ANDALUSIA 

MAX 
MIN 

SO 
35 

62 
42 

70 
54 

74 
43 

65 
36 

65 
40 

67 
41 

4(1 
23 

43 

22 

54 

35 

63 
10 

62 
39 

70 
4b 

72 
46 

75 
44 

59 
37 

57 
32 

69 
45 

69 
57 

7t 

57 

76 
50 

57 
33 

58 
37 

63 
47 

58  51 
32  26 

54 

33 

76 

42 

51 

73 
42 

61 

1  4( 

63.1 
40.2 

ANN  I STOH  CAA  AP 

MAX 
MIN 

56 
25 

63 
39 

72 
50 

60 
31 

67 
28 

66 
31 

55 
27 

41 

18 

52 
17 

54 

25 

54 

26 

52 
25 

54 
45 

68 
47 

56 
40 

1  52 
27 

83 

25 

59 
49 

71 
51 

69 
43 

56 
33 

S3 

27 

55 
33 

52 
31 

431  47 
23  18 

65 
24 

7C 
47 

57 
39 

45 

33 

65 
44 

57.8 
33.0 

ATMORE  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

62 
35 

69 
47 

73 
61 

71 
42 

67 

33 

72 
39 

68 
36 

45 
21 

62 
24 

64 

32 

60 
33 

7( 
4  2 

74  72 
52  51 

61 
45 

63 
35 

68 
34 

64 

53 

74 

53 

75 
53 

71 
33 

63 
31 

64 

30 

62 
31 

S3  57 

!   31  28 

69 
27 

72 
47 

67 
28 

45 

36 

71 
36 

63.6 
37.5 

AUBURN 

MAX 
MIN 

53 
29 

58 
39 

67 
45 

70 
37 

60 
33 

64 
34 

67 
37 

46 

20 

39 
17 

52 
26 

57 
35 

57 
30 

59 

40 

70 
45 

70 
45 

55 
30 

55 
29 

63 

33 

65 
47 

71 
52 

71 
45 

48 

32 

52 
32 

35 
1  40 

55  45 
27  21 

50 
23 

65 
39 

69 
46 

58 
46 

56 
45 

58.7 
33.5 

BAY  MINETTE 

MAX 
MIN 

61 
36 

70 
50 

73 
58 

65 
40 

67 
38 

71 
40 

52 
34 

46 

32 

58 
25 

65 
39 

61 
39 

70 

39 

75|  74 
60  54 

62 
45 

60 
32 

69 

35 

68 

55 

72 
57 

71 
58 

66 
45 

60 
31 

67 
37 

62 
46 

j   52  58 
30  27 

71 
38 

72 
53 

73 
55 

se 

36 

70 
40 

65.1 
41.7 

BELLE  IIINA  2  N 

MAX 
MIN 

57 
24 

58 
41 

62 
55 

61 

32 

63 
30 

65 
33 

66 
30 

40 

21 

52 
19 

50 
19 

50 
32 

50 
36 

51 
41 

42 

35 

51 
30 

49 
34 

61 
42 

63 

53 

69 
49 

70 
54 

69 
28 

50 
19 

SO 
33 

SO 
26 

4! 

33 

46 

j  16 

65 
31 

62 

65 

62 

[  30 

31 
30 

44 

24 

55.0 
32.4 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 
MIN 

54 
30 

65 
46 

70 
48 

59 
35 

66 
31 

66 

35 

57 
25 

42 

20 

52 
20 

52 
35 

34 

29 

47 
29 

59 
47 

65 
51 

57 
39 

S3 
29 

65 
34 

62 
54 

71 
58 

72 
53 

53 
31 

55 
25 

55 
:ih 

52 
30 

44 

26 

49 

!  21 

67 
39 

71 
52 

59 

1  31 

4  0 

27 

66 

37 

58.0 
35.6 

BIRMINGHAM  WB  CITY 

MAX 
MIN 

55 
36 

63 
48 

70 
53 

63 
39 

67 
36 

67 
43 

'60 
30 

45 
19 

54 

25 

54 

37 

56 
38 

49 

36 

60 
43 

65 
51 

61 
39 

57 
30 

65 

40 

62 
54 

73 
56 

73 
53 

67 
33 

57 
26 

54 

39 

55 
36 

47 

29 

62 
23 

68 
40 

71 

51 

65 
38 

39 
27 

65 

32 

60.3 
38.0 

B  RE  If  TON  3  SSE 

MAX 
MIN 

62 
29 

70 
42 

73 
62 

71 
36 

67 

27 

71 
32 

62 
37 

46 

22 

57 
17 

66 
29 

62 
34 

70 
29 

76 
54 

74 
49 

62 
46 

59 
26 

69 
25 

71 
45 

75 
51 

77 
51 

69 
48 

60 

26 

65 

33 

64 
49 

55 
26 

57 
21 

69 
27 

73 
43 

75 
53 

39 
39 

72 
43 

66.4 
37.1 

CAMDEN 

MAX 
MIN 

57 
33 

68 
46 

72 
60 

67 
37 

66 
32 

69 
34 

69 
33 

45 
21 

56 
23 

60 
35 

65 
35 

65 
34 

75 
55 

72 
57 

72 
43 

56 
34 

67 

35 

65 
55 

73 
57 

75 
54 

69 
41 

56 
29 

61 
39 

58 
41 

49 
31 

53 
25 

68 
38 

71 
50 

67 
43 

48 

32 

72 
35 

64.1 
39.3 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 
MIN 

53 
28 

57 
37 

65 
49 

70 
38 

60 
28 

64 
29 

63 
30 

38 
19 

SO 
16 

52 
24 

56 
38 

57 
27 

65 
48 

68 
47 

70 
43 

56 
31 

64 

27 

60 
48 

63 
SO 

69 
50 

70 
40 

4  8 

29 

54 
36 

56 
40 

54 

28 

45 
17 

62 
33 

65 

38 

70 
48 

57 
40 

56 
40 

59.3 
3S.4 

CENTREVILLE 

MAX 
MIN 

55 
27 

54 
36 

65 
47 

69 
37 

61 
30 

65 
29 

66 
31 

38 
19 

45 
17 

54 
28 

58 
32 

59 
35 

64 
34 

74 
54 

70 
44 

60 
31 

55 
29 

70 
40 

68 
48 

73 
S3 

72 
42 

54 
34 

56 
38 

36 
42 

58 
30 

50 
22 

52 
22 

68 

30 

72 
52 

52 
32 

40 

32 

59.8 
34.7 

CHATOM 

MAX 
MIN 

60 
30 

71 
45 

71 
54 

65 
43 

68 
28 

74 

33 

62 
36 

48 

19 

58 
17 

60 
30 

60 
31 

72 
32 

78 
60 

72 
55 

63 
43 

65 
26 

71 
36 

67 
54 

76 

55 

7  6 
52 

64 
42 

61 

27 

66 
29 

61 
41 

55 
2  5 

59 
21 

72 
28 

73 
46 

65 
44 

45 

31 

71 

33 

6S.4 
36.6 

CITRONELLE 

MAX 
MIN 

62 
39 

50 

70 
55 

63 
43 

6  6 
41 

73 
47 

63 
36 

46 

23 

56 
28 

64 
40 

61 
38 

70 
42 

76 
60 

72 
55 

64 
45 

60 
38 

70 
43 

64 

56 

72 
58 

76 
57 

64 
44 

58 
32 

66 
39 

61 
43 

52 
42 

57 
30 

71 
41 

73 
53 

64 
48 

48 

36 

70 
36 

64.6 
43.1 

CLANTON 

MAX 
MIN 

51 
27 

55 
36 

65 
48 

70 
37 

59 
30 

62 
31 

66 
31 

36 
19 

41 
19 

50 
20 

58 
32 

55 
29 

56 
35 

71 
51 

68 
42 

56 
30 

53 
29 

64 

30 

59 
54 

71 

53 

73 
38 

45 

39 

55 
39 

56 
40 

54 

30 

45 

22 

49 

23 

66 
33 

70 
49 

56 
33 

53 
33 

37.6 
33.5 

CORDOVA 

MAX 
MIN 

50 
26 

63 
35 

66 
50 

63 
42 

65 
27 

68 
30 

56 
32 

4  4 

15 

54 
16 

52 
29 

55 
36 

50 
26 

63 
42 

65 
55 

59 
48 

55 
25 

65 
43 

67 

53 

72 
52 

73 

13 

69 
31 

56 

23 

56 
30 

53 
30 

44 

24 

57 
17 

69 
30 

71 
54 

70 
39 

38 

24 

48 

38 

59.2 
34.0 

DAYTON 

MAX 
MIN 

60 
36 

67 
47 

70 
53 

60 
36 

62 
35 

62 
38 

61 
34 

44 

19 

51 
24 

60 
37 

53 
34 

62 
37 

75 
49 

72 
55 

61 
42 

61 
32 

68 
29 

65 
55 

72 
48 

73 
55 

65 
38 

55 
28 

60 
37 

60 
39 

46 
30 

53 
24 

70 
32 

72 
50 

62 
41 

43 

31 

68 

32 

61.6 
38.0 

DECATUR 

MAX 
MIN 

55 
30 

59 
43 

65 
52 

55 
35 

62 
32 

64 

36 

56 
30 

31 
19 

51 
24 

49 
24 

49 
34 

45 

32 

54 
42 

61 
50 

57 
35 

49 
29 

6] 

33 

65 
53 

69 
53 

70 

49 

49 

30 

50 
34 

51 
31 

49 

32 

« 
28 

47 

22 

66 
37 

65 
44 

63 
29 

29 
21 

43 

25 

54.2 
34.1 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

MAX 
M  IN 

58 
35 

72 
47 

75 
55 

65 
43 

67 
36 

70 
42 

62 
28 

43 

23 

53 
24 

61 

27 

60 
38 

69 
37 

70 
53 

73 
52 

59 
44 

56 
34 

67 

33 

73 
46 

76 
54 

77 
47 

63 
« 

58 

,  35 

65 

40 

58 
39 

S3 
31 

52 
2# 

67 
35 

73 
38 

76 
46 

59 
53 

78 
53 

64.7 
39.8 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

63 
30 

72 
43 

72 
47 

65 
34 

67 
29 

69 
31 

65 
27 

45 
20 

56 
16 

63 
28 

62 
33 

70 
30 

76 
57 

73 
32 

61 
45 

59 
29 

69 

25 

67 
53 

75 
52 

78 

56 

61 
39 

60 
39 

64 
39 

60 
38 

51 
27 

55 
21 

70 

26 

73 

45 

71 
44 

47 

36 

71 
44 

64.8 

36.3 

FA  I RHOPE 

MAX 
MIN 

63 
38 

71 

50 

74 
60 

62 
40 

67 
40 

74 
47 

65 
37 

47 

23 

55 
24 

66 
40 

66 
39 

70 
40 

74 

59 

76 
55 

62 
46 

60 
36 

70 
35 

74 
54 

75 

55 

77 

54 

62 
47 

61 
31 

69 
36 

64 
47 

55 
31 

55 
27 

71 
36 

73 
55 

77 
56 

62 
38 

73 

40 

66.8 
42.5 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

53 
22 

50 
34 

65 
48 

65 
4  2 

60 
28 

64 
28 

65 
32 

35 
17 

44 

17 

54 
18 

55 
31 

55 
27 

54 
38 

66 
54 

66 
36 

57 
26 

54 

27 

64 

34 

70 
54 

72 
55 

71 

30 

44 

25 

55 
27 

54 

31 

51 
35 

44 

20 

51 

22 

68 
40 

71 
38 

39 
23 

33 
23 

56.4 
31.4 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

62 
45 

68 
58 

69 

53 

59 
44 

6  5 
16 

68 
52 

63 
37 

48 

30 

54 
35 

64 
48 

60 
45 

67 
47 

70 
58 

68 
58 

57 
47 

58 
37 

62 
37 

69 
58 

69 
55 

71 

56 

62 
47 

56 
37 

68 
4  2 

64 
48 

54 
43 

55 
38 

67 
53 

69 
58 

71 

S3 

55 
41 

69 
47 

63.3 
46.8 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

56 
32 

60 
41 

68 
54 

70 
40 

65 
35 

67 
37 

70 
37 

42 
20 

47 

21 

58 
28 

63 
36 

61 
39 

70 
45 

75 
61 

71 
44 

60 
32 

64 

35 

68 
46 

63 
55 

73 
57 

76 
43 

53 
28 

59 

35 

61 
45 

59 
29 

51 

27 

57 
35 

68 

48 

71 
32 

63 
35 

55 

34 

62.7 
38.9 

GADSDEN 

MAX 
MIN 

52 
22 

55 
35 

62 
42 

70 
36 

59 
23 

63 
28 

66 

32 

34 
18 

41 
14 

57 
15 

52 
31 

54 
22 

43 

36 

47 
43 

65 
40 

56 
29 

54 
21 

61 
26 

59 
51 

72 

40 

71 
33 

16 

20 

54 
27 

52 
31 

50 
27 

40 

14 

48 

21 

66 
30 

70 
48 

48 

31 

45 

32 

55.2 
29.6 

GENEVA 

MAX 
MIN 

55 
31 

59 
38 

70 
50 

74 
41 

66 

32 

68 
34 

70 
45 

45 

25 

44 

20 

55 
24 

64 
28 

66 
34 

69 
38 

75 
50 

72 
47 

61 
35 

5  8 
38 

68 
34 

72 
50 

76 

56 

78 
55 

61 
34 

60 
34 

68 
46 

5  8 
30 

54 

24 

53 
26 

58 
38 

74 
4  4 

73 
45 

57 
51 

63.9 
37.6 

GOODWATER 

MAX 
MIN 

52 
29 

57 
38 

64 
45 

70 
42 

59 
30 

65 
30 

66 
32 

38 
20 

41 

19 

52 
20 

57 
31 

56 
29 

55 
39 

67 
45 

65 
41 

57 
31 

55 
28 

63 
32 

58 
49 

69 
19 

70 
38 

46 

30 

51 
31 

53 
39 

S3 
38 

44 

22 

51 

22 

65 
30 

70 
45 

38 
35 

53 
35 

57.4 
33.4 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

56 
36 

67 
47 

70 
51 

67 
36 

65 

34 

69 
36 

58 
31 

48 
19 

55 
22 

58 
35 

59 
34 

62 
36 

76 
51 

73 
55 

63 
41 

58 
32 

69 
32 

65 
53 

73 
53 

74 

51 

61 

36 

58 
27 

58 
39 

57 
37 

49 

31 

52 
23 

70 
34 

73 
49 

64 
40 

42 

30 

56 
33 

62.1 
37.5 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

59 
35 

68 
46 

73 
50 

67 
32 

66 

36 

68 
36 

64 

32 

42 
18 

55 
20 

61 
26 

60 
37 

65 
42 

74 

55 

71 
54 

59 
42 

57 
32 

68 

31 

67 
50 

74 

58 

76 

56 

69 
47 

57 
28 

63 
43 

36 
42 

54 

33 

53 
30 

69 
30 

72 
42 

62 
55 

M 

32 

73 

33 

63.7 
38.8 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

48 

33 

58 
40 

61 
50 

58 
33 

62 
37 

63 
40 

58 
27 

40 

16 

52 
25 

48 

35 

34 

29 

4  8 

33 

60 
40 

62 
54 

55 
34 

54 

27 

61 
36 

68 

53 

69 
54 

69 

56 

65 
26 

53 
31 

48 

35 

49 

32 

43 

35 

52 
33 

63 
38 

66 
44 

63 
30 

30 
18 

33 
23 

55.3 
34.7 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

60 
35 

70 
46 

73 
55 

69 
43 

70 
34 

70 
41 

55 
37 

42 

23 

55 
24 

60 
33 

62 
41 

68 
37 

69 
51 

72 
51 

70 
46 

57 
36 

67 
33 

72 
44 

80 
49 

83 
48 

76 
46 

58 
36 

64 

40 

59 
46 

34 

31 

54 

25 

65 
32 

70 
39 

74 
45 

68 

61 

77 
33 

65.9 
40.3 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

58 
35 

69 
45 

72 
58 

69 
41 

66 

41 

70 
** 

65 
35 

43 
20 

55 
28 

60 
33 

58 
37 

6  1 
40 

73 
53 

71 
53 

60 
44 

56 
33 

67 
34 

66 
52 

74 

56 

75 
55 

70 
44 

59 
30 

63 
38 

60 
45 

52 
32 

S3 
25 

67 
37 

73 
47 

65 
52 

57 
37 

77 
41 

64.0 
40.8 

HUNTSVILLE  WB  AWY 

MAX 
MIN 

55 
24 

60 
45 

37 
46 

56 
34 

61 
28 

.3 
33 

51 
25 

38 
16 

51 
18 

49 

37 

50 
34 

47 
34 

53 
41 

60 
47 

53 
33 

50 
26 

62 

37 

63 
52 

70 
57 

70 
47 

47 

29 

50 
211 

50 
37 

46 

27 

38 
24 

45 

17 

65 
36 

66 
50 

52 
23 

39 
22 

52 
38 

53.8 
33.2 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

58 
29 

61 
37 

70 
55 

67 
40 

65 

3  2 

67 
33 

56 
31 

39 
18 

52 
21 

55 
24 

57 
40 

58 
29 

68 
45 

68 
44 

64 
40 

53 
30 

62 

29 

64 
46 

70 
51 

70 
50 

60 
40 

50 
29 

52 

34 

53 

z 

54 
39 

49 

20 

64 

29 

.. 
38 

59 
44 

M 
41 

60 
46 

59.6 
35.9 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

53 
32 

69 
48 

87 
SO 

63 
35 

65 
31 

69 
34 

60 
32 

47 
19 

56 
20 

56 
36 

57 
33 

6  m 

31 

76 
49 

72 
56 

63 
40  1 

58 
30 

69 
32 

70 
55 

75 
55 

74 

53 

67 
35 

66 
28 

34 

36 

34 

28 

54 

22  1 

71 
36 

74 

53 

69 

37 

39 
27 

40 

30 

61.6 
36.7 

LOCKHART 

MAX 
MIN 

54 

33 

59 
44 

70 
54 

74 

39 

64 

35 

66 
41 

67 
43 

4  1 

23 

43 

22 

53 
31 

62 
42 

h.i 

3  8 

70 
46 

74 

56 

71 
43 

60 
37 

57 

30 

68 
47 

70 
56 

74 

59 

75 
52 

59 
33 

59 

37 

64 
49 

58 
32 

53 
26 

54 
34 

68 
47 

71 
49 

73 
47 

63 
45 

63.  1 
41.0 

MADISON 

MAX 
MIN 

62 

59 

63 

66 

59 

65 

63 

31 

40 

54 

59 

52 

46 

32 

60 

54 

53 

62  | 

65 

71 

71 

40 

53 

50 

4  6 

38 

49 

66 

36 

34 

54.0 

Sm  ralaraoo*  oottw  following  St*  boo  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•  

MARION  JUNCTION  2  N 

MAX 

59 

67 

71 

61 

63 

66 

61 

43 

53 

59 

57 

62 

77 

It 

62 

1 

UIN 

30 

43 

53 

35 

30 

30 

30 

18 

19 

31 

33 

31 

52 

55 

41 

31 

30 

51 

51 

51 

38 

27 

36 

39 

30 

21 

31 

42 

31 

3  5 

36 

1 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

55 

69 

74 

60 

63 

64 

60 

4  3 

50 

59 

55 

62 

73 

60 

9 

M I  N 

35 

46 

51 

41 

35 

37 

29 

23 

26 

30 

39 

34 

53 

53 

46 

36 

31 

53 

51 

56 

39 

33 

4  1 

39 

32 

27 

32 

47 

47 

39 

44 

39 

5 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAN 

62 

68 

72 

65 

65 

72 

04 

46 

54 

64 

63 

69 

72 

64 

8 

MIN 

40 

52 

46 

40 

41 

46 

30 

24 

27 

42 

39 

40 

60 

51 

43 

37 

38 

56 

56 

52 

39 

32 

38 

42 

31 

30 

42 

54 

4  2 

35 

42 

41 

5 

MOBILE  WB  CITY 

MAX 

62 

67 

HP 

68 

64 

66 

72 

64 

47 

55 

71 

60 

63 

2 

MIN 

41 

53 

47 

41 

41 

46 

31 

25 

30 

44 

42 

43 

59 

52 

47 

40 

44 

57 

57 

56 

40 

35 

4  3 

43 

36 

32 

48 

56 

42 

36 

3  9 

43 

4 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

56 

70 

75 

62 

65 

65 

62 

66 

62 

62 

3 

MIN 

33 

43 

4!» 

40 

32 

34 

27 

22 

21 

28 

36 

33 

51 

52 

45 

34 

29 

51 

54 

52 

38 

30 

3  5 

38 

31 

24 

29 

45 

46 

37 

45 

37 

5 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MAX 

55 

68 

73 

62 

65 

65 

62 

4  2 

53 

58 

58 

62 

72 

61 

5 

MIN 

38 

44 

51 

42 

37 

38 

29 

23 

27 

35 

41 

36 

54 

51 

45 

37 

34 

54 

57 

55 

38 

34 

39 

40 

35 

29 

37 

48 

47 

37 

4  6 

40 

6 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

MAX 

52 

63 

62 

60 

62 

63 

40 

1 1 

52 

50 

50 

52 

3 

MIN 

32 

42 

44 

35 

32 

38 

22 

19 

24 

34 

31 

31 

44 

42 

35 

30 

41 

54 

55 

41 

28 

23 

36 

31 

26 

23 

42 

37 

22 

18 

25 

33 

5 

ONEONTA 

MAX 

50 

52 

62 

70 

58 

55 

0 

MIN 

25 

34 

44 

37 

26 

26 

33 

18 

16 

20 

36 

25 

32 

48 

38 

29 

26 

36 

51 

45 

35 

21 

25 

34 

27 

17 

23 

48 

51 

26 

27 

31 

6 

OZARK 

MAX 

61 

69 

74 

69 

68 

68 

67 

42 

54 

60 

61 

69 

72 

70 

66 

5 

MIN 

34 

46 

55 

46 

38 

42 

37 

22 

25 

30 

41 

38 

52 

52 

44 

36 

33 

47 

57 

54 

50 

34 

40 

37 

32 

26 

34 

41 

48 

50 

49 

41 

0 

PELL  CITY 

MAX 

60 

52 

63 
63 

66 

60 

61 

60 

40 

40 

52 

50 

54 

50 

53 

58 

57 

60 

60 

62 

62 

72 

47 

53 

58 

51 

44 

48 

62 

70 

66 

56 

1 

MIN 

26 

32 

45 

41 

28 

30 

28 

18 

19 

20 

30 

32 

42 

45 

42 

33 

28 

29 

52 

52 

34 

27 

27 

28 

27 

18 

22 

31 

42 

27 

30 

31 

8 

PRATTVILLE 

MAX 

55 

67 

73 

62 

63 

65 

58 

42 

51 

60 

56 

61 

72 

70 

58 

55 

64 

65 

71 

74 

61 

56 

60 

56 

47 

49 

66 

71 

60 

49 

71 

60 

9 

MIN 

32 

43 

60 

38 

31 

31 

36 

22 

21 

29 

36 

31 

43 

52 

45 

34 

28 

47 

57 

49 

42 

32 

39 

45 

30 

23 

29 

43 

47 

36 

43 

37 

9 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

63 

71 

74 

69 

65 

73 

64 

46 

55 

65 

68 

73 

74 

69 

60 

68 

72 

74 

75 

75 

70 

59 
59 

68 

63 

59 

56 

68 

71 

73 

68 

7  1 

67 

1 

MIN 

36 

49 

65 

36 

37 

41 

38 

23 

22 

39 

40 

37 

58 

45 

36 

35 

45 

53 

52 

52 

49 

31 

36 

47 

32 

26 

36 

49 

56 

43 

43 

41 

5 

ROCK  MILLS 

MAX 

59 

64 

70 

68 

69 

59 

6 

MIN 

26 

36 

52 

35 

24 

27 

32 

21 

15 

21 

40 

21 

42 

45 

43 

28 

22 

48 

50 

45 

40 

29 

36 

40 

24 

16 

20 

32 

37 

40 

42 

33 

2 

SAINT  BERNARD 

MAX 

50 

51 

62 

68 

50 

49 

46 

51 

39 

47 

65 

42 

35 

55 

0 

MIN 

24 

34 

42 

35 

28 

28 

17 

16 

17 

34 

2  5 

35 

44 

37 

28 

27 

31 

50 

51 

28 

21 

21 

31 

26 

17 

19 

28 

38 

22 

21 

29 

2 

SAND  MTN  STA  FRM  AP 

MAX 

52 

53 

66 
bo 

59 

61 

61 

51 

35 

46 

50 

56 

49 

58 

59 

39 

38 

53 

0 

MIN 

28 

40 

50 

36 

32 

38 

27 

17 

18 

30 

37 

29 

37 

40 

36 

29 

32 

49 

54 

50 

29 

20 

32 

32 

25 

16 

33 

48 

38 

28 

3  5 

33 

7 

SCOTTSBORO 

MAX 

54 

6 

MIN 

24 

44 

46 

33 

2  7 

28 

28 

15 

17 

25 

34 

27 

40 

45 

37 

30 

24 

43 

45 

45 

30 

24 

:15 

28 

22 

14 

36 

50 

35 

28 

34 

32 

0 

SELMA 

MAX 

64 

8 

MIN 

34 

45 

63 

39 

33 

35 

36 

22 

23 

34 

38 

35 

53 

60 

46 

35 

31 

55 

50 

53 

46 

31 

39 

43 

32 

25 

32 

46 

53 

34 

39 

40 

0 

SPRING  HILL 

MAX 

64 

73 

MIN 

64 

40 

24 

27 

40 

11 

46 

37 

42 

52 

54 

31 

3  8 

44 

32 

29 

41 

36 

36 

TALLADEGA 

MAX 

61 

71 

59 

3 

MIN 

26 

41 

58 

38 

29 

31 

30 

20 

15 

27 

38 

2  6 

43 

48 

41 

27 

25 

53 

49 

46 

36 

28 

36 

38 

24 

16 

26 

50 

43 

32 

41 

34 

9 

THOMASVILLE 

MAX 

54 

68 

70 

60 

66 

70 

61 

45 

56 

61 

56 

67 

75 

72 

61 

58 

69 

64 

73 

74 

Dl 

57 

59 

61 

58 

47 

65 

68 

60 

41 

62 

0 

MIN 

37 

47 

49 

40 

40 

45 

32 

19 

26 

39 

36 

40 

58 

52 

42 

34 

38 

55 

57 

56 

39 

29 

38 

37 

30 

22 

27 

38 

40 

31 

32 

38 

9 

TROY 

MAX 

52 

60 

69 

71 

6  1 

65 

68 

41 

50 

53 

59 

57 

65 

72 

70 

58 

65 

65 

66 

73 

74 

58 

55 

53 

55 

49 

62 

66 

70 

61 

66 

61 

6 

MIN 

34 

43 

44 

42 

38 

39 

39 

21 

26 

30 

37 

40 

40 

43 

44 

35 

34 

47 

54 

55 

48 

32 

39 

4  5 

33 

26 

35 

45 

49 

43 

40 

39 

4 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

52 

65 

67 

60 

6  5 

67 

58 

46 

54 

55 

58 

52 

74 

69 

60 

57 

67 

68 

74 

72 

52 

59 

56 

53 

46 

58 

68 

73 

60 

34 

42 

59 

4 

MIN 

29 

48 

47 

35 

30 

32 

26 

19 

20 

32 

30 

29 

48 

52 

39 

29 

28 

51 

51 

52 

34 

28 

37 

30 

26 

22 

33 

51 

33 

27 

32 

34 

8 

TUSKEGEE 

MAX 

54 
54 

58 

69 

73 

61 

6  5 

67 

43 

4  1 

54 

59 

58 

62 

74 

72 

56 

55 

66 

67 

73 

74 

50 

56 

59 

57 

48 

51 

67 

72 

6 1 

57 

60 

6 

MIN 

32 

40 

46 

40 

32 

36 

39 

22 

20 

27 

32 

32 

42 

46 

45 

34 

30 

36 

54 

53 

46 

31 

37 

43 

31 

23 

27 

38 

45 

46 

44 

37 

1 

UNION  SPRINGS 

MAX 

69 

69 

43 

58 

59 

63 

70 

70 

6 1 

59 

65 

66 

73 

74 

68 

57 

61 

58 

52 

51 

59 

63 

5 

MIN 

34 

44 

57 

40 

38 

36 

33 

21 

23 

28 

38 

34 

51 

47 

44 

33 

32 

49 

57 

54 

44 

32 

39 

40 

30 

23 

33 

45 

49 

41 

44 

39 

1 

UNIVERSITY 

MAX 

52 

67 

69 

61 

(57 

68 

57 

46 

56 

5  1 

57 

53 

72 

70 

62 

57 

68 

69 

74 

72 

53 

58 

57 

54 

46 

53 

69 

73 

61 

33 

46 

59 

8 

MIN 

32 

49 

46 

37 

31 

34 

25 

20 

22 

39 

36 

33 

49 

52 

40 

33 

36 

55 

55 

53 

33 

27 

40 

35 

30 

24 

40 

55 

33 

27 

31 

37 

2 

VALLEY  HEAD 

MAX 

54 

56 

68 

66 

65 

65 

4  5 

35 

43 

45 

52 

43 

46 

56 

55 

53 

54 

59 

67 

67 

62 

52 

45 

16 

37 

40 

65 

66 

60 

43 

45 

53 

4 

MIN 

24 

40 

52 

35 

30 

34 

27 

14 

22 

24 

27 

22 

40 

34 

29 

31 

21 

40 

43 

42 

31 

19 

31 

28 

18 

29 

41 

50 

36 

29 

26 

31 

3 

WETUMPKA 

MAX 

57 

68 

73 

61 

63 

66 

51 

42 

51 

58 

58 

60 

72 

71 

58 

54 

65 

65 

72 

73 

61 

55 

59 

58 

49 

48 

69 

72 

63 

50 

71 

61 

1 

MIN 

33 

48 

60 

41 

32 

33 

33 

23 

23 

30 

40 

31 

55 

51 

47 

35 

30 

52 

52 

54 

40 

33 

40 

42 

32 

25 

30 

45 

50 

40 

45 

39 

5 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


nation 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

FAIRHOPE 

EVAP 
WIND 

.05 
21 

.03 
54 

.04 

73 

.  10 
12 

.06 
16 

.04 
6 

.18 
71 

.02 
65 

.04 

22 

.05 
22 

.09 
38 

.08 
17 

.00 
36 

.06 

.09 
148 

.10 
52 

.05 
9 

.07 
25 

.03 
1 

.07 
28 

.17 
48 

.09 
33 

.03 
8 

.08 
50 

.09 
29 

.08 
31 

.05 
9 

.08 
14 

.06 
20 

.06 
42 

.03 
47 

2.07 
1047 

See  reference  ootai  following  Station  Index. 
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j  awl  art  Ifltl 


Station 


County 


Abbeville 

oooa 

HENRY 

4 

31 

34 

65 

IS 

ADDISON 

0063 

WINSTON 

2 

34 

13 

H7 

10 

ADDISON  ("CUT RAJ.  TOWER 

0071 

LAVREKCE 

2 

34 

BT 

ALBERTA 

0140 

VILCOX 

33 

ALBKRTVILLE  1  3 

0140 

MARSHALL 

12 

J4 

ALEXANDER  CITT  6  <n 

0163 

TALLAPOSSA 

1 1 

32 

85 

13 

AL I  CSV  I  LLA 

0176 

P  ICE  ENS 

13 

33 

06 

88 

10 

ARDALUS 1 A 

0SS3 

COVINGTON 

ft 

31 

19 

ANNISTON  CAA  AIRPORT 

>272 

CALBOUN 

7 

38 

SB 

85 

51 

ABLET 

0338  |»INST0N 

a 

34 

67 

13 

asm  land 

0369 

CLAT 

n 

33 

A8BY1I  ,LE 

)J7  7 

ST.  CLAIR 

7 

13 

ATHENS  ,0390 

LIMESTONE 

ia 

34 

ATMDEF  STATE  MJ'.B 

>402 

ESCAMBIA 

6 

31 

10 

h; 

AUBURN  0432 

LRB 

11  32 

18 

83 

AUBURN  3C3  10 

0427 

LIE 

i 

33 

Ifl 

85 

|| 

AUTAUGA VILLI 

l**<'  MJTU't.A 

32 

36 

18 

91 

BARTON 

COLBERT 

12 

34 

87 

BAY  NINETTE  '0563 

BALDWIN 

9 

30 

53 

87 

BEATR1  CE 

0616  MONROE 

X 

31 

44 

13 

BEL  GREEN  0631 

FRAN ELI N 

It 

34 

38 

67 

sa 

BELLI  MIMA  2  N  0635 

LIMESTONE 

ia 

34 

43 

86 

54 

BERRY 

1741 

FAYETTE 

2 

33 

40 

87 

36 

■BUR  2  SB 

MARION 

13 

34 

ia 

88 

BILLINGS LET 

M  | 

AUTAUGA 

1 

33 

40 

66 

4 

BIRMINGHAM  «B  AIRPORT 

i8.11 

a 

33 

34 

|| 

45 

Bl  AM  I  NCR  AM  IS  CITT 

0836 

2 

33 

33 

Hh 

50 

BISHOP 

>»:  4 

COLBERT 

12  34 

39  88 

09 

BO*  7 

0957  MARSHALL 

3 

34 

13 

81 

BRANT  LIT 

-.06  0 

CRENSHAW 

6 

31 

36 

86 

BUTTON  3  SSI 

1084  ESCAMBIA 

6 

31 

04 

87 

03 

BR]  Df.EPORT  2  V 

LOtt 

JACESON 

12 

34 

56  83 

44 

BXUMDIDGE 

1176 

PIO 

5 

31 

4  ' 

85 

CALERA 

1366 

SHKLBT 

7 

33 

Oh  rif. 

CAM  DIM 

L300 

VILCOZ 

1 

33 

00 

87 

1313 

C  LA  REE 

13 

31 

89 

67 

SB 

CAMP  HILL  2  KM 

1324 

TALLAPOOSA 

11 

33 

BO 

65 

|| 

CARBON  RILL 

1377 

VALEER 

2 

33 

54 

67 

CENT  IP  GROVE 

i  i  83 
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ALABAMA  -  FEBRUARY  1951 


A.   R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 

Although  the  second  half  of  February  narked  the  beginning  of  spring  in  Alabama,  there  was  a  very  cold  snap  at  the  beginning 
of  the  aonth,  with  temperatures  similar  to  the  cold  spell  which  occurred  late  in  November.  Even  maximum  temperatures  on  the 
2nd  were  below  freezing  all  the  way  to  the  coast,  and  minima  as  low  as  zero  were  recorded  in  the  north.  A  moderately  hard 
freeze  extended  to  the  coast  on  the  morning  of  the  8th,  but  thereafter  no  freezes  of  importance  occurred,  and  temperatures 
were  unusually  high  most  of  the  time  after  the  12th. 

Precipitation  averaged  less  than  half  the  normal  over  the  Southern  and  Middle  Divisions,  but  was  near  normal  over  much  of 
the  Northern  Division.     There  were  snow  and  freezing  rain  in  the  extreme  northwest  early  on  the  1st. 

Damage  to  telephone  lines  in  the  northwest  to  the  extent  of  $131,000  was  reported  on  the  1st  and  2nd  as  a  result  of  high 
winds  striking  the  ice  laden  poles  and  wires.  In  Winston  and  Franklin  Counties,  damage  done  in  a  similar  manner  to  lines 
of  the  Alabama  Power  Company  amounted  to  about  $25,000. 

A  tornado  struck  Bankston,  about  10  miles  east  of  Fayette,  at  4  p.m.  on  the  20th.  The  path  was  said  to  be  125  yards  wide 
and  three  fourths  of  a  mile  long,  but  the  exact  direction  of  movement  of  the  storm  was  not  determined.  Two  persons  were  in- 
jured slightly,  and  property  damage  of  $50,000  was  done.  A  store  was  completely  destroyed,  and  15  other  buildings  were  dam- 
aged or  partially  destroyed.     There  was  also  considerable  telephone  and  power  line  damage. 

There  were  no  floods  in  any  of  the  rivers. 

Winter  clovers,  oats,  and  rye,  were  set  back  considerably  by  the  cold  early  in  the  month,  and  most  of  the  lupine  crop  which 
survived  the  November  cold  was  damaged  beyond  recovery.  Mild  temperatures  during  the  last  half  month  greatly  stimulated 
vegetation  and  these  crops  which  were  not  killed  were  recovering  rapidly  as  the  month  ended,  and  peaches  and  some  other  de- 
ciduous trees  began  to  bloom  and  bud  out  in  the  south  and  central  portions.  Pasturage  became  available  for  the  first  time 
since  before  the  severe  November  freeze. 

Planting  of  the  commercial  Irish  potato  crop  was  completed  in  the  southwest,  and  field  work  made  good  progress  generally  in 
the  south  and  central  portions.     Plowing  got  under  way  in  the  north  as  the  soil  became  dry  enough  near  the  end  of  the  month. 

Dally  Weather 

1st:  At  12:30  a.m.,  snow,  freezing  rain  extreme  northwest;  warm,  with  temperatures  in  sixties  in  southeast  corner  of  the 
State,  as  a  cold  front  extended  from  Mobile  to  Bridgeport.  Rain  spread  eastward,  and  front  passed  Dothan  about  6  a.m., 
with  the  end  of  precipitation,  but  there  were  snow  flurries  from  broken  clouds  over  most  of  the  State  during  the  day. 

2-3d:  Severe  morning  freezes,  comparable  with  November  25-26,  1950. 

4-5th:     Fair.     Slowly  moderating. 

6-7th:  Mild.  General  rain  in  afternoon  and  evening  of  6th.  Rain  ended  in  extreme  northwest  by  midnight  of  the  6th,  and 
Clearing  weather  reached  the  extreme  southeast  by  7  a.m.  on  the  7th,  as  a  cold  front  moved  across  the  State,  with 
falling  temperatures. 

8th:     Freeze.     Minimum  temperatures  15-30°. 

9th:  Snow  began  in  northwest  in  the  early  morning.  Precipitation  spread  southeastward,  reaching  the  southeastern  corner 
of  the  State  by  evening.  Snow  was  confined  to  the  extreme  north,  but  the  day  was  rather  cold  elsewhere.  Precipi- 
tation was  mostly  light  to  moderate. 

10-llth:     Mostly  cloudy  and  rather  cold,  but  no  freezing. 

12th:     Cloudy  in  the  morning.     Clearing  and  rapid  temperature  rise  in  the  afternoon. 
13th:     Mild  temperatures.     Morning  fog  and  some  drizzle.     Fair  in  afternoon. 
14th:     Warm,  except  cool  in  extreme  northwest  where  light  rain  fell. 

15th:     Cloudy  and  warm.     Showers  sprang  up  in  the  evening  over  the  north  and  central  portions. 

16-18th:     Mild  and  cloudy.     Showers  on  the  16th. 

19th:     Still  mild  temperatures.     Rain  in  northwestern  half. 

20th:     Warm,  rather  high  southerly  wind  in  the  afternoon  and  evening.     Scattered  showers  in  the  north  and  west  central  por- 
tion in  the  afternoon  increased  and  spread  over  the  State  by  late  evening. 
21st:     Clearing  in  the  early  morning.     Cooler,  with  fresh  northwest  winds. 
22-28th:     Mostly  mild  temperatures.     Partly  cloudy  to  cloudy. 
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Id  addition  to  the  climatologlcal  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and  coope- 
rative weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydrocllma 
tic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  In  the  Hydrologic  Bulletin 
Series.     The  Hydrocllmatlc  Network  Is  a  nationwide  net  of  rain  gages — mostly  of 
the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation.     It  was 
established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department  of  the 
Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide  records 
of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood  control  and 
related  works  by  the  Corps  of  Engineers.     This  Network,  now  numbering  about 
2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  maintained  by  the 
Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the  Weather  Bureau 
by  the  Corps  of  Engineers.     These  transfers  averaged  about  $250,000  per  year  be- 
tween 1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date.     For  the  years  1940-42, 
the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000  per  year  to  provide 
data  required  in  Its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  trans- 
ferred about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs  of  their  program  in 
the  Western  States. 


Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydrocllmatlc 
Network  stations  were  presented  in  bulletins   (Hydrologic  Bulletins)  which 
were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  Internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.     A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.  S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available 
through  the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and 
Individuals  as  listed  in  the  Station  Index. 
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.01  or  more 

Year 

Average 

1 

A 

a 

s 

? 
e 

i 

3 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

51.1 
45.7 
54.6 
43.2 
47.8 

89 
80 
84 
76 
80 

5 
-4 

15 
2 
10 

7.51 
5.40 
3.28 
4.99 
5.74 

10 
9 
7 
9 
7 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

45.5 
50.2 
46.5 
48.8 

55.5 

80 
82 
80 
83 
85 

9 
10 
-7 
14 
18 

4.73 
4.41 
7.34 
4.93 
1.90 

7 
8 
10 
9 
4 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

46.1 
48.6 
47.2 
48.9 

S3. 6 

82 
74 
80 
85 
86 

13 
17 
10 
2 
9 

4.19 
4.79 
4.00 

5.53 
2.39 

8 
7 
7 
9 
7 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

53.5 
45.9 
44.3 
44.9 

50.9 

87 
82 
72 
79 
83 

10 
10 
17 
11 
7 

10.21 
6.89 
2.78 
4.73 
2.30 

13 
12 
8 
7 
4 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 

47.7 
46.3 
51.0 
54.3 
47.8 

80 
77 
81 
83 
83 

17 
11 
16 
15 
10 

6.93 
4.11 
5.21 
6.11 
5.93 

10 
9 
9 
9 
9 

1944 
194S 
1946 
1947 
1948 

55.7 
53.2 
51.2 
42.8 
52.1 

86 
85 
78 
80 
86 

10 
10 
17 
9 
14 

7.21 
7.05 
6.S8 
1.98 
6.31 

16 
12 
8 
4 
12 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

47.1 

53.5 
51.2 
58.7 
48.2 

81 
82 
80 
85 
83 

12 
19 
20 
22 
11 

4.59 
3.53 
4.42 
6.45 

3.79 

8 
8 
6 
8 
8 

1949 

1950 
1951 

Period 

53.9 
54.4 

50.3 

49.0 

84 
84 

85 

12 
19 
-2 

6.20 
4.19 
3.10 

5.21 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

46.0 
53.9 
49.8 
58.1 
49.1 

78 
86 
77 
86 
84 

12 
19 
18 
22 
-2 

9.17 
2.26 
3.41 
5.02 
6.21 

11 
6 
7 
9 

12 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Stabon 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

s 

o> 
X 

1 
u 

Lowest 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

Total 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

Max  90" 

or  above 

Min.  32* 
or  below 

Total 

Max  depth 
on  ground 
at  obsn. 

Date 

2 

0 

a 

o 

3 

a 

0 

o 

If) 

1.00  or 
more 

NORTHERN  DIVISION 

ALBERTSV I LLE  1  S 

44 .  8M 

.8 

75 

27 

5 

2+ 

0 

11 

1.17 

7 

1 

2 

A  NN I STON  CAA  AP 

48 . 1 

78 

18+ 

7 

3 

468 

0 

10 

4.27 

1  .  16 

2.  66 

20 

.1 

T 

1+ 

10 

2 

1 

nr.  t.i.    vi  71  a    £  n 

47.  3 

79 

26 

0 

2+ 

491 

o 

11 

5.48 

3 .  10 

,0 

0 

6 

4 

1 

BIRMINGHAM  WB  AP 

49  0 

2.5 

79 

25 

7 

2+ 

447 

0 

g 

4 . 36 

.70 

1.10 

. 

,  2 

T 

1+ 

9 

4 

BIRMINGHAM  WB  CITY 

52.1 

4'l 

80 

26 

6 

2 

371 

0 

7 

5.41 

.35 

1 .  58 

1 

.5 

T 

1+ 

8 

5 

3 

rnnnnvA 

48 . 9 

2.  9 

80 

26 

4 

2+ 

451 

o 

12 

4 . 88 

.  21 

1 . 90 

1 

2 

7 

4 

2 

nrp  jiTim 
u  r-*~  niun 

47 . 8 

3 . 8 

79 

26 

3 

2 

479 

o 

9 

6.  29 

1.86 

3.86 

2 

1+ 

13 

2 

1 

I A I  £  1  1  £ 

45!6 

79 

27 

0 

2 

0 

11 

5.86 

.37 

2.90 

1 

1 

1 

11 

4 

1 

GADSDEN 

45.9 

.8 

79 

27 

7 

2+ 

0 

13 

4  .09 

1.31 

1.64 

} 

T 

0 

9 

3 

2 

GOOD WATER 

47.7 

.6 

79 

27 

8 

2+ 

0 

9 

3.26 

- 

2.35 

1 .30 

.0 

0 

7 

3 

1 

HALEYVILLE 

47.8 

77 

26 

-  1 

2 

477 

0 

8 

6.05 

3.40 

1 

1.5 

0 

7 

4 

1 

HUNTSVILLE  WB  AWT 

46.7 

78 

26 

3 

2+ 

510 

0 

8 

1.98 

2.62 

.79 

19 

1.0 

'  I 

1 

5 

2 

0 

MAD ISON 

78 

27 

o 

0 

E4  . 15 

.  43 

1 . 75 

3.  5 

10 

3 

I 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

45 .  6 

2.4 

77 

26 

1 

2 

539 

o 

9 

2 .  51 

2. 13 

.  64 

19 

i'o 

2 

1+ 

10 

2 

o 

ONEONTA 

46.  0 

2.  2 

77 

27 

4 

2 

o 

12 

3.80 

1 .  60 

2 . 04 

,  0 

0 

7 

2 

1 

ROCK  M I LLS 

48.7 

80 

28 

7 

3 

457 

0 

12 

2.31 

- 

3.29 

.66 

1 

.0 

0 

7 

3 

0 

SAINT  BERNARD 

44.5 

-  1.2 

78 

15 

3 

2+ 

0 

IS 

6.  02 

1.10 

.5 

0 

11 

SAND  MTN  STA  FARM  API 

47. 1 

76 

26 

2 

2 

495 

0 

11 

E4.  75 

2.  00 

.2 

o 

7 

4 

1 

SCOTTSBORO 

47.3 

4.  0 

77 

26 

4 

2 

493 

0 

13 

5.13 

.  29 

2.25 

.0 

0 

6 

4 

2 

TALLADEGA 

49 . 2 

1.5 

80 

28 

7 

3 

438 

0 

11 

2.  69 

2.81 

.86 

M 

T 

o 

8 

3 

0 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

49.1 

2.0 

80 

28 

5 

2 

446 

0 

8 

3.54 

- 

1.49 

.99 

1 

.8 

1 

1 

7 

3 

0 

UHI VERS  ITT 

50.  3 

3.2 

80 

26 

4 

2 

423 

0 

7 

4.08 

- 

.95 

1.15 

20 

.0 

0 

9 

4 

1 

VALLEY  HEAD 

44 . 9 

1.7 

73 

25 

_  2 

2 

0 

14 

4.45 

.39 

1.23 

.  0 

0 

6 

4 

1 

DIVISION 

47 .  5 

4.33 

.  5 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  6  HE 

49.  2M 

79 

26+ 

4 

3 

431 

0 

9 

2.25 

.  74 

1 

.0 

o 

6 

1 

0 

AUBURN 

49.2 

-  2.0 

78 

28 

9 

0 

6 

1 .50 

3.  95 

.39 

7 

.0 

0 

6 

0 

0 

CAMDEN 

53.2 

81 

27+ 

8 

3 

348 

0 

8 

3.15 

1 .05 

1 

,0 

o 

7 

2 

1 

CAMP  HILL  2  NW 

48 . 5 

77 

28 

6 

3 

4  53 

0 

10 

2^09 

1.05 

1 

]o 

o 

6 

1 

1 

CENTREVILLE 

49.7 

.2 

78 

20+ 

7 

3 

0 

8 

3.95 

- 

1.62 

1.42 

1 

.0 

0 

6 

3 

1 

CLANTON 

48.2 

,2 

79 

27 

8 

2+ 

0 

8 

2.29 

3 . 32 

.57 

21 

7 

2 

o 

DAYTON 

47. 5M 

82 

27+ 

9 

3 

496 

o 

6 

2 . 48 

1 . 04 

7 

6 

2 

1 

EID7AULA 

52.3 

2.3 

85 

28 

11 

3 

367 

0 

8 

1 .  29 

4.  23 

.  42 

7 

,0 

o 

5 

0 

o 

GREENSBORO 

52.  0 

2.4 

81 

28 

8 

2+ 

376 

o 

7 

3  .85 

1 . 28 

1 . 20 

1 

( 5 

I 

8 

4 

1 

GREENVILLE 

53.  5 

3.3 

82 

27  + 

11 

3 

342 

0 

6 

2.51 

- 

3.16 

1.17 

1 

6 

2 

1 

HIGHLAND  HOME 

54. 7M 

2.9 

82 

27 

7 

3 

297 

0 

6 

3.02 

_ 

2.62 

1.59 

1 

.0 

0 

3 

3 

1 

LAFAYETTE 

49.9 

81 

28 

6 

3 

424 

0 

9 

1.48 

.80 

1 

.0 

0 

6 

1 

0 

LIVINGSTON 

51.8 

3.4 

82 

28 

8 

2+ 

391 

0 

6 

4.60 

_ 

.06 

2.10 

1 

.0 

0 

6 

3 

1 

MARION  JUNCTION  2  N 

51.6 

82 

19+ 

7 

3 

387 

0 

7 

0 

MAXWELL  FIELD 

52 . 6 

80 

28 

12 

3 

357 

o 

8 

1 . 90 

.  58 

9 

T 

T 

6 

2 

o 

MONTGOMERY  WB  AP 

52 . 1 

81 

27 

10 

3 

370 

o 

8 

1 . 84 

.  54 

T 

T 

7 

1 

o 

MONTGOMERY  WB  CITY 

53. 1 

1.5 

80 

27+ 

11 

3 

351 

o 

7 

2 . 26 

3. 19 

1 . 00 

T 

0 

7 

2 

1 

PRATTVILLE 

51.7 

1.6 

80 

27+ 

11 

3 

375 

0 

8 

2.53 

- 

2^79 

l!03 

1 

.0 

0 

6 

3 

1 

PUSHMATAHA 

50.2 

-  .2 

82 

20+ 

8 

3 

0 

8 

3  .  69 

- 

2.17 

1.60 

1 

4 

3 

2 

SELMA 

54.4 

3.3 

82 

27+ 

9 

3 

320 

0 

7 

2.77 

2 . 49 

.88 

7 

,  o 

o 

7 

3 

0 

THOMASVILLE 

50.  5 

.6 

83 

27 

8 

3 

415 

o 

5 

1 . 98 

3.41 

.  90 

7 

,  o 

o 

4 

2 

0 

TROY 

52.  0 

.9 

81 

28 

10 

3 

o 

6 

1 . 23 

4.  32 

^38 

17 

[o 

o 

6 

0 

o 

TUSKEGEE 

51.2 

.6 

80 

19 

11 

2 

0 

7 

2.  11 

~- 

3^04 

.75 

21 

.0 

0 

7 

2 

0 

UNION  SPRINGS 

53.  2 

2.8 

82 

27 

9 

3 

347 

0 

7 

1.11 

- 

4.85 

.30 

1+ 

.6 

0 

4 

0 

0 

WETUMPKA 

52.  5 

2 . 4 

81 

27 

10 

3 

356 

o 

8 

2. 15 

3 . 39 

.  69 

1 

,  o 

o 

6 

1 

o 

DIVISION 

51.4 

2.42 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

53.  4 

82 

28 

11 

3 

o 

6 

1 . 35 

.  67 

1 

.0 

o 

6 

1 

o 

ATMORE  STATE  FARM 

56.  6M 

82 

26 

10 

3 

249 

o 

8 

1 . 48 

.  64 

7 

,  o 

o 

5 

1 

o 

BAY  MINETTE 

55.  0 

, 4 

82 

27 

10 

3 

296 

o 

7 

1 . 96 

3 . 82 

.70 

,  o 

o 

6 

2 

o 

BREWTON  3  SSE 

54  !o 

!s 

82 

27 

11 

3 

323 

0 

11 

l!62 

- 

3.76 

.67 

7 

.6 

0 

6 

1 

0 

CHATOM 

54.0 

84 

27+ 

8 

3 

330 

0 

8 

1.67 

.94 

7 

.0 

0 

6 

1 

0 

CITRONELLE 

55.5 

1.0 

81 

27 

10 

3 

289 

0 

5 

2.29 

3.76 

.78 

1 

.0 

0 

6 

2 

0 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

53.7 

82 

27 

12 

3 

328 

0 

8 

.93 

4.31 

.30 

6 

.0 

0 

5 

0 

EVERGREEN  CAA  AP 

52.8 

.9 

83 

27 

9 

3 

354 

0 

9 

1.65 

3.90 

.45 

6 

T 

0 

6 

0 

o 

FA  I RHOPE 

55.8 

.1 

80 

19+ 

10 

3 

273 

0 

7 

.97 

4.12 

.44 

1+ 

.0 

0 

6 

0 

0 

FORT  MORGAN 

55.6 

75 

*2 

19 

2+ 

268 

0 

5 

1.43 

.65 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

FRISCO  CITY 

53.1 

82 

28 

9 

3 

0 

7 

2.18 

3.07 

.72 

7 

.0 

0 

6 

2 

0 

GENEVA 

53.2 

82 

27+ 

13 

3 

0 

8 

1.03 

4.57 

.39 

7 

.0 

0 

5 

0 

0 

HEADLAND 

53.6 

80 

18 

13 

3 

325 

0 

7 

.0 

0 

LOCKHART 

53.7 

81 

28 

11 

3 

0 

6 

1.25 

.53 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

54.7 

78 

27 

11 

3 

296 

0 

6 

2.38 

1.13 

6 

T 

0 

8 

3 

1 

MOBILE  WB  CITY 

54.4 

-  .3 

75 

28 

12 

3 

301 

0 

5 

1.98 

3.35 

.94 

6 

T 

0 

5 

2 

0 

OZARK 

54.7 

1.7 

83 

27 

11 

3 

303 

0 

7 

.0 

0 

ROBERTSDALE  7  E 

55.2 

79 

27+ 

10 

3 

287 

0 

7 

1.65 

3.78 

.86 

6 

7 

1 

0 

SPRING  HILL 

80 

28 

0 

7 

2.22 

3.30 

1.04 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

54.4 

1.65 

T 

STATE 

50.3 

+  1.3 

3.10 

2.11 

.2 

See  reference  notes  following  Stabon  Index. 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
FEBRUARY  19S1 


Station 


Day  of  month 


ABBEVILLE 
ADDISON 

ADDISON  CNTRL  TOMER 
ALBERTA 

ALBERTS VII  .LE   I  S 

ALEXANDER  CITY  6  HE 

ALICBVILLB 

ANDALUSIA 

ANN  I STON  CAA  AP 

ARLST 

ASHLAND 
ASHVILLE 
ATHENS 

ATMORE  STATE  FARM 
ATMORE  STATE  FARM 

AUBURN 

AUTAUGAVILLB 

BARTON 

BAT  M1NETTE 

BEATRICE 

BELLS  MIMA  2  N 
BERRT 

BEXAR  2  SB 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BIRMINGHAM  WB  C ITT 

BISHOP 

BOAZ 

BRANTLY 

BREWTON  3  SSE 

BRIDGEPORT  2  W 

BRUNDIDGB 
CALERA 
CAMDEN 
CAMPBELL 

camp  hill  2  mr 

CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTREV ILLB 
CHATOM 
CHILDERSBURG 

CITRONBLLE 

CLAHTON 

CLAYTON 

COLLINSVILLE 

COLUMBIA 

CORDOVA 
CUBA 

DADEVILLE 
DADSVILLB  NO  2 
DANCY 

DANVILLE 

DAYTON 

DECATUR 

DECATUR  NO  4 

DECATUR  SUBSTATION 

DEMOPOLIS  LOCK  4 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
DOTH AN  CAA  AIRPORT 
ELBA 
BLROD 

BUTAULA 

BUTAV  LOCK  HO  7 
BUTAW  LOCK  NO  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FA  I RROPE 

FALCO  5  KB 
FALKVILLE 
FALLS  CITY  6  NW 
PARLEY 
FAYETTE 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT 
FORT  MORGAN 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 

FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 

GARDEN  CITY 

GENEVA 

GOODMATER 

GORGAS 

GREENSBORO 

GREENVILLE 
GREENVILLE  NO  2 
GULF  SHORES  2  SSE 
GUNTER3VILLE  DAM 
HALEYVILLE 

BALE  TV  ILLE 
HAMILTON 
HARRISBURG  6  SE 
BAYHEV ILLS 
HEADLAND 

HELENA 

HIGHLAND  HOME 

HIGBTOWER 

HODGES 

HUNTSV ILLE  SUBSTA 

HUNT 3 V I LLE  WB  AFT 
BTTOP 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 

JACKSONVILLE 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
LAY  DAM 
LAY  DAM 

LEEDS 
LEES BURG 
LIVINGSTON 
LOC CHART 
LOCK  NO  17 


I  19 
1.39 
.90 
4.34 
4  56 

11 


.31 
1.10 
.27 
.40 


.OS 
.36 


3  70 
I  90 
1.42 


.40 

1.05 
1.06 
.40 
.29 
.31 


3  86 

5  20 
3  76 


.25 
1.63 
1.05 


.  10 
4  00 


.64 
1.64 
2  .55 
2  55 


1  30 
2.02 
1.20 


1.24 
.45 

.03 


1.00 
.71 
.06 
.52 


14  15 


16 


17    18    19  20 

.1 

1.52 

i.ia 


1.06 
.27 
.39 


.80 
.60 

.13 


1.42 

20 
.50 


.77 
.07 


.18 
.74 


22    23    24    25    26    27    28    29  30 
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DAILY  PRECIPITATION  „ 

Table  3-Conhnued  FEBRUARY  1951 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

MADISON 
MAGELLA 
MAGNOLIA 
HAR IOH  1  S9E 
MARION  1  S5E 

R 

R 

1.73 

1.75 
.71 
.94 
.68 

.99 
.83 

.23 
1.16 
.06 
.67 
.04 

1.19 
.38 

.90 

.03 
.58 

.24 

.13 

.21 
.90 
.03 
.68 
.43 

.19 
.32 

.64 

.01 

.31 
.71 
.07 

.27 

.63 
1.84 

.33 

.04 

.01 

E4.15 
6.31 
2.46 

3.20 
2.68 

IURIOII  JUNCTION 
MARION  JUNCTION  2  H 
MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 
MELVIN 

.80 

.96 

.32 
1.21 

.18 
T 

T 

.23 

.93 
.83 
.37 
.31 
1.28 

.14 
.41 
.21 
.98 

.32 
.04 
.33 

T 

.02 

.37 
.62 
.24 
.24 
.80 

.20 
.30 

T 

.13 
.53 
.05 

.23 

2.89 

2.35 
1.90 
3.85 

HERTZ  3  E 
MID'AT 

MILLERS  FERRT 
MILSTEAD 
MITCHELL  DAM 

R 

.50 
.96 
1.08 
.18 

1.25 
.08 

.08 

.18 
1.04 
.38 
.65 

.23 
T 

.25 

.57 
.34 

.36 

.12 

.17 

.50 
.20 
.29 
.08 
.11 

.25 
.34 

.27 

.76 

.20 
.27 

2.76 
1.63 
2.88 
2.53 
1.81 

MOBILE  IB  AIRPORT 
MOBILE  IB  CITT 
MONTE  SANO 
MONTEVALLO 
MONTGOMERY  IB  AP 

R 

.50 
.55 
3.66 
2.03 
.54 

.03 
T 

1.13 
.94 

.24 

.01 

.69 
.10 

.10 

.10 
.03 
.  12 
.74 
.46 

.01 
T 

.02 
T 

T 

.91 
.39 

.02 

T 
T 

.17 
.41 

.32 
.48 

T 
T 

.58 
I 

.10 
.09 

.33 

.04 

.27 

.60 

2.38 
1.98 
6.13 
3.97 
1.84 

MONTGOMERY  IB  CITY 
MUSCLE  SBOALS  CAA  AP 
NSI  BROCKTON 
NBIBURG 
NEI  MARKET 

R 
1 

1.00 
.27 
.52 
5.62 
3.66 

I 
I 

T 

.31 
.49 

.31 

.06 
.21 
.44 

.90 
.03 
.09 

.04 

.08 
.18 

.08 

.14 

.26 
.20 

.34 
.08 

.13 
.16 

.20 

T 

.84 

.36 
.52 

T 

.61 
.21 

.05 

.02 

.71 
.93 

T 

.03 
.09 

.11 

.05 

2.28 
2.51 
1.37 
7.43 
6.16 

NSITON  2  NI 

ONEONTA 
ORRVILLE 
OZARK 
PALME RDALS 

.60 
2.04 
2.11 

.40 

T 
T 

.42  1 
1.73 
1.07 

r 

.10 

.30 
.46 

.31 

.35 
.52 

.37 

.03 

.04 

.20 
.98 

.35 
1.12 

.06 

1.32 
3.80 
4.82 

PENNINGTON  LOCK  2 
PERRYYILL2 
PETERMAN 
PICKENSVILLE 
PINE  BILL 

R 

1.12 
1.20 
.42 
.10 
1.00 

.35 
.55 

1.33 

.04 
.60 
1.09 

.18 

.39 

.45 
1.10 

.19 
.26 

.07 

.35 

.71 
.38 
.15 
.55 

.30 

.57 
T 

.16 

.07 

.70 
1.50 

I 

3.63 
4.03 
1.57 
3.89 
2.66 

PINE  LEVEL 
PLANTERSVILLE 
PLEASANT  GROVE  SCB 
PLEASANT  BILL 
PRATTVILLE 

B 

1.10 
2.48 
.34 

1.03 

.81 

.28 
.70 
.60 

.55 

.14 
.36 
.90 

.30 
.36 

.09 

.05 

.04 

.10 
.15 
.07 
.30 

.10 

.20 

.10 

.52 

.29 
.03 

.28 
.75 
.30 

.07 

.89 
3.11 
5.05 
1.45 
2.53 

PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 
REFORM 
RIVER  FALLS 

.73 
1.60 
2.55 
2.60 

.47 

.05 
.40 

.43 

1.19 
.96 
.80 
.96 

.09 
.17 

.54 
.90 

.19 
.21 

.02 
.40 
.73 
.55 
.09 

.33 
.13 

.90 
.38 

.12 
T 

.12 

.15 
1.27 
.16 

2.27 
3.69 
5.96 
5.75 
1.65 

RIVER  FALLS  2  NE 

ROBSRTSDALE  7  E 

ROCK  MILLS 

SAINT  BERNARD 

SAND  MTN  STA  FARM  API 

R 

.46 
.44 

.66 

2.00 

.09 
E.  02 

.16 
.86 

.12 

.31 
3.03 
.99 

.10 
.03 

.09 
.03 

T 

.02 
T 

.19 

.11 
.03 
.02 
.20 
.35 

.06 

.53 
.15 

.18 
.80 

.17 
.08 

1.88 
.04 

.65 

.91 
.55 

T 

.04 

1.18 
1.65 
2.31 
6.02 
E4.75 

SAYRE 

SCOTTSBORO 
SCOTTSBORO  SUBSTA 
3EALB  7  IHW 
SELMA 

1.82 
2.25 
2.44 

.82 

.02 
T 

.04 

.10 

.94 

.67 
.88 

1.00 
.03 

T 

.03 
.03 
.55 

.30 

.63 
.35 
.17 

.18 

.34 
.05 
.14 

.09 
.  50 
.18 

.  17 
.60 

'  .78 

.93 
.43 
.44 
.60 
.16 

T 

.02 
I 

4.89 
5.13 
4.81 
1.00 
2.77 

SHEFFIELD  TVA  NRSY 
SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB 
SNOI  HILL 
SOUTH  BILL 

2.72 
.35 
1.98 

4.10 

.20 
.04 

.77 

.40 

.34 

.52 
.89 

.  15 

.38 

.12 

.10 

.09 
.20 

.48 

.29 

.58 

.84 
.68 

1.27 

.  19 

.47 
.20 
.26 
.75 
.17 

T 

T 

5.10 
6.01 
1.98 
1.59 
4.79 

SPRING  HILL 

SUTTLE 

SIAIM 

SYLACAUGA 

SYLVANIA 

.65 
.82 

2.86 
.45 

2.00 

.03 
.03 

1.04 

.73 
.69 
.92 
.85 

.12 

.46 

.07 
.06 

.05 

.48 

.18 
.22 
.12 

.59 
.23 
.15 
.10 

.48 

.15 

.96 

.78 
.43 

.59 

.35 

.09 

2.22 
3.38 
5.09 
2.00 
4.64 

TALLADEGA 

TALLADEGA  HRN  MT  TR 
TU0MA3VILLK 
THORSBY  1  SI 
THURLOI  DAM 

ft 

.62 
.73 
.60 
.47 
.96 

.08 

.39 

.86 
.94 
.90 
.12 
.44 

.03 
.28 

.05 
.10 

.34 

.03 

.11 

.22 
.22 

.34 
.06 

.03 
.18 
.18 

.32 

.03 

.09 

.90 

.85 
.76 

.13 

.03 

.17 

2.69 
3.08 
1.98 
2.61 

2.36 

TRAP FORD 
TRAFFORD 
TROY 
TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

R 
ft 

1.14 

.22 
.09 
.99 

.65 

.13 
.60 

.08 
.22 
.10 
T 

.12 
.  13 

.16 

.08 

.25 
.21 

.70 
.66 
.04 
.15 
.42 

.38 

.40 
.18 

.26 

1.19 

.23 
.91 

.21 

1.00 

.07 

.05 

4.05 
1.23 
1.07 
3.54 

TUSCALOOSA  LCK  DAM 

TUSKEGEE 

UNION  SPRINGS 

UNIONTOIN 

UNIVERSITY 

1.70 
.68 
.30 

1.03 
.85 

.23 

.72 

.79 
.18 
.23 
.83 
.03 

.09 
.  10 

.07 
.25 
.30 
.42 

.02 

.20 

.86 
.05 

.52 
.60 

.07 
.18 
.28 
.19 

I 

.15 
T 

.20 

.08 
1.13 

.95 
.75 

.30 

.01 

4.89 
2. 11 
1.11 
3.31 
4.08 

UNIVEHSITT 
VALLEY  HEAD 
VANCE 
VERNON 
IADLEY 

ft 
ft 

.85 
1.23 
1.95 

.59 
1.65 

.83 
T 

.23 

.72 
.93 

.80 

.03 

T 

.86 

.10 
<>.12 

.20 
.21 

.60 
.23 
.65 
.  18 

.37 
.55 

.30 

.19 
1.31 

1.14 

.93 
.59 
.38 

.95 
.60 

4.06 
4.45 
5.37 
3.59 
2.80 

IALLACE  2  NE 
■ALNUT  GROVE 
•ATERLOO 
■EST  BLOCTON 
IE TUMP KA 

.49 
1.80 
1.60 

!e9 

.26 

.  10 

.78 
.  15 

.62 
1.00 

.91 
.38 

.12 

.25 
.38 

.15 

.10 

.04 

.28 
.03 

.09 
.33 

.41 

.45 

.  10 

.15 
.87 

1. 15 

.12 

1.46 
.15 

.20 

1.60 
4.00 
4.44 

5.48 
2.15 

IHATLET 
IHEELER  DAM 
•BITFIELD  LOCK  3 
•ILSON  DAM 
•INFIELD  2  SI 

1.04 
4.48 

1.22 
3.89 
3. SI 

.02 
.32 

T 

I 

T 

.38 
.21 
1.08 
.34 
.74 

.10 
.08 
.08 
.03 

.39 
.06 
.47 
.10 
.06 

.07 
.09 

.10 
.37 
.49 
.37 
.56 

.13 

T 

1.37 

.88 
.38 

.14 

.02 
.59 

.28 
.21 
.20 
.90 
.27 

.05 
T 

T 

.11 

2.41 
7.40 
3.54 
6.80 
6.35 

YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 

1.00 
4.38 

.15 
T 

.43 

.73 

.17 

.24 

.06 

.06 
.61 

.39 
T 

1.30 

.10 

.95 

.15 

.03 

2.27 
8.50 

S*e  reietvnc*  notea  following  Station  Ind»x 
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HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
FEBRUARY  1951 


ABBEVILLE 
ADDISON 

ANNISTON  CAA  AP 
ASHLAND 
BELGREEN 
BERRY 

BEXAR  2  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BOAZ 

CAMPBELL 
DADEVILLE   NO  2 
DOT HAN  CAA  AIRPORT 
EOTAW  LOCK  NO  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FLAT  ROCK 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITT 
GREENVILLE  NO  2 
G  UNTERSV I LLE  REC 
HALEYVILL2 
HUNTSVILLE  WB  A*Y 
JACKSON  LOCK  1 
JACKSONVILLE 
LAY  DAM 
MAGNOLIA 
MARION  1  SSE 
MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  A 

NEW  BROCKTON 

PAINT  ROCK 

PETERMAN 

PLEASANT  HILL 

RIVER  FALLS  2  NE 

THORSBY  1  SW 

TONE  Y 

TRAFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 


ANNISTON  CAA  AP 
BELGREEN 
BERRY 
MOULTON 


ABBEVILLE 
ADDISON 

ANNISTON  CAA  AP 
ASHLAND 

ATMORE  STATE  FARM 

BELGREEN 

BERRY 

BEXAR  2  SE 

BIRMINGHAM  WB  AP 

BOAZ 

CAMPBELL 
DADEVILLE  NO  2 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
EUTAW  LOCK  NO  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FLAT  ROCK 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GREENVILLE  NO  2 
GUNTERSVILLE  REC 
HALEYVILLE 
JACKSON  LOCK  1 
JACKSONVILLE 
LAY  DAM 
MAGNOLIA 
MARION  1  SSE 
MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  A 

NEW  BROCKTON 

PAINT  ROCK 

PETERMAN 

PLEASANT  HILL 

RIVER  FALLS  2  NE 

THORSBY  1  SW 

TO  HEY 

TRAFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 


.29 
.32 
.17 
.04 
.32 
* 

.13 
.07 
.01 
.05 


.01 
.14 
.18 

.07 
.04 

.03 
.15 
.02 

.09 
.04 

.05 
.30 
1.22 

.22 


.32 
.11 


.21 
.30 


ABBEVILLE 

.  17 

.01 

.01 

ANNISTON  CAA  AP 

6 

.45 

• 

ASHLAND 

// 

.05 

.07 

.03 

ATMORE  STATE  FARM 

.02 

BIRMINGHAM  WB  AP 

.07 

.05 

BOAZ 

.05 

.01 

CAMPBELL 

.01 

.01 

DADEVILLE  NO  2 

.21 

.07 

.01 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

.01 

.08 

.02 

A.  M.  Hour  ending 


.12 
.03 
.38 
* 

.12 
.03 
.20 
.03 

.27 
* 

.18 

.04 
• 

.80 
.20 
.05 


.05 
.14 


13 
.21 
49 


09 
07 


.  12 
.03 
.02 
• 

.02 
.30 
.08 

.10 
.01 

.09 
07 


05 
.01 
.01 
.  31 
.  20 

.01 


.07 
.  13 


.06 
.06 
.20 
.02 


.02 
.08 
.07 


.01 
.19 
.17 


.01 
.19 
.22 
.01 
.17 
.09 
.01 


.09 
.14 


.02 
02 

.18 

.23 
.17 
.17 


.01 
.12 
.01 

.22 
.01 
.09 
.16 
.20 
.13 
* 

.07 
.01 
.12 

.34 
.08 


.09 
.09 
.18 
.05 


.10 
.13 


.13 
.01 
.45 
.02 


.01 

.04 


.03 
.14 


.05 
.11 

05 
.  10 
.01 
.07 

20 


.02 
.OB 


.02 
.16 


.01 
.54 


.01 
.02 


P.  M  Hour  ending 


-1st- 


.05 
.08 


-2d- 


-6th- 


-7th- 


.01  .19 
.01     .01  .01 


S6       7       8       9      10      11  12 


.01 
.01  .02 


.09  .01 
.03  .04 
.11  .14 


.01     .13  .28 


.04  .06 
•        •  » 

.01     .01  .02 


.01 
.04 


.01 
.05 


.02 
.26 


.03 
.  50 


.06 

.11 


.01 
.  18 


.19 
.19 


.38 

.37 


2  3 
.23 


08 
.01 


.03 
.08 


.05 
.40 


.41 
.04 
.  10 
.49 


69 

.33 


.20 
32 


.14 

.08 


.38 
49 

.15 


.18 
.41 
.47 
.21 
.05 
.08 


.04 

.22 


.20 
.16 
.01 
.01 
.01 
.05 
• 

.12 
.17 
.21 
.10 


.19 
.15 


.30 
.10 
.03 


19 
08 


.30 
.02 

.11 
.03 
.30 


.02 
.29 

.02 
.10 
.01 
• 

.16 
.02 


.  10 
.11 


22 
01 

.10 


Im  r«f «r«ac«  ootoa  follovlRC  Station  In> 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
FEBRUARY  1951 


A.  M.  Hour  ending 


S  6 


8       9      10      11  12 


P.  M.  Houi  ending 


8       9       10      11  12 


EUTAW  LOCK  NO  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FLAT  ROCK 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GREENVILLE  NO  2 
JACKSON  LOCK  1 
JACKSONVILLE 
LAY  DAM 
MAGNOLIA 
MARION  1  SSE 
MIDWAY 

MOBILE  KB  AIRPORT 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  A 

NEW  BROCKTON 

PAINT  ROCK 

PETERMAN 

RIVER  FALLS  2  NE 

THORSBY  1  SW 

TONEY 

TRAFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 


ABBEVILLE 
ANNISTON  CAA  AP 
ASHLAND 

ATMORE  STATE  FARM 

BELGREEN 

BERRY 

BEXAR  2  SE 

BIRMINGHAM  WB  AP 

CAMPBELL 

DADEVILLE  NO  2 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

EUTAW  LOCK  NO  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FLAT  ROCK 

GREENVILLE  NO  2 

HALEYVILLE 

HUNTSVJLLE  WB  AWY 

JACKSON  LOCK  1 

LAY  DAM 

MAGNOLIA 

MARION  1  SSE 

MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  A 
NEW  BROCKTON 
PAINT  ROCK 
PETERMAN 
PLEASANT  HILL 
RIVER  FALLS  2  NE 
THORSBY  1  SW 
TONEY 
TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
UNIVERS ITY 
VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 


ATMORE  STATE  FARM 
MOBILE  WB  AIRPORT 


MOBILE  WB  AIRPORT 


BELGREEN 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA 


ADDISON 

ANNISTON  CAA  AP 
ASHLAND 
BELGREEN 
BERRY 
BEXAR  2  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
CAMPBELL 
DADEVILLE  NO  2 
EUTAW  LOCK  NO  7 
FORT  MORGAN 
GARDEN  CITY 
GREENVILLE  NO  2 
HALEYVILLE 
JACKSON  LOCK  1 
JACKSONVILLE 
LAY  DAM 
MAGNOLIA 
MARION  1  SSE 
MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA 

PETERMAN 

PLEASANT  HILL 

THORSBY  1  SW 

TRAFFORD 

TROY 


.  54 

.06 


.10 
.95 
.08 
.01 
.12 
.05 
.02 
.03 
.11 
.06 
.01 
.05 
.02 
.  58 


.01 
.02 


.01 
.01 
.01 
.01 
.01 

.03 
.05 


.02 
.01 


-9th- 


.04 
.01 


06 
.  16 


.04 
.01  .01 
.01 


.07 
OS 


04 

02 
06 
.09 


.03 
.14  .15 


.01  .01 
.06  .01 


.03  .05 
.01  .01 


.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

.02 

.06 

.08 

.02 

.07 

.01 

.01 

* 

.05 

.04 

.10 

• 

• 

.06 

.04 

.08 

.17 

.04 

.05 

.02 

.05 

.07 

.05 

.01 

.12 

.05 

.14 

.06 

.05 

.02 

.03 

.07 

.10 

.08 

.08 

.02 

.03 

.07 

.08 

.02 

.05 

.06 

.05 

.02 

.15 

.  06 

.02 

.01 

.11 

.08 
*        *  * 

.02     .02  .02 


.01 
.02 


.02  .01 
.01 


-10th- 

•  .01 

-13th- 

•  |  .02 

-14th- 


-15th- 


.01  .02 

.01  .01 


.03  .01  .01 
.03  .01 


.05  .02  .02 
.01 

.03  .01 

.07  .01 

.03 


.02 

.03 

.02 

.04 

.04 

.15 

• 

* 

.01 

.07 

.01 

.09 

05 

.01 

.02 

.07 

.09 

.24 

.05 

.01 

.02 

.05 

.03 

.16 

04 

.04 

.03 

.05 

.05 

.10 

.39 

.06 

.04 

.03 

.02 

.15 

14 

.05 

.01 

.10 

.13 

.19 

.65 

.01 

.04 

.05 

05 

.07 

.03 

.04 

.04 

.01 

.24 

27 

.02 

.01 

.42 

.03 

.01 

.03 

.07 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.02 

.02 

.08 

.03 

.06 

.21 

02 

.01 

.01 

05 

.01 

.12 

.02 

.01 

.03 

.05 

.01 

.01 

.07 

07 

.06 

.01 

.08 

.24 

01 

.03 

.03 

.02 

.02 

.02 

.13 

.01 

.07 

.09 

.17 

08 

• 

* 

* 

08 

.10 

.11 

.04 

.35 

.02 

.02 

.02 

.02 

.06 

.04 

.14 

02 

• 

• 

* 

* 

* 

.02 

.03 

.01 

.01 

.07 

.04 

.04 

.09 

.01 

.01 

.11 

.03 

.03 

.02 

.08 

.01 

.16 

.05 

.25 

See  reference  notes  follo»luf  Station  lodez 
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Table  4-Con  turned 


HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
FEBRUARY  1931 


TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 


ADDISON 

ANNISTON  CAA  AP 

ASHLAND 

BELGREEN 

BERRY 

BEXAR  2  SE 

BIRMINGHAM  WB  AP 

BOAZ 

CAMPBELL 
DADEVILLE  NO  2 
EUTAW  LOCK  NO  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FLAT  ROCK 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GREENVILLE  NO  2 
GUNTERSVILLE  REC 
HALEYVILLE 
HUNTSVILLE  WB  ANY 
JACKSON  LOCK  1 
JACKSONVILLE 
LAY  DAM 
MAGNOLIA 
MARION  1  SSE 
MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  A 

PAINT  ROCK 

PETERMAN 

PLEASANT  HILL 

RIVER  FALLS  2  NE 

THORSBY  1  SW 

TONEY 

TRAFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 


ATMORE  STATE  FARM 
EVERGREEN  CAA  AP 
RIVER  FALLS  2  NE 


BE  LG RE EN 

MUSCLE  SHOALS  CAA  A 


ADDISON 

ANNISTON  CAA  AP 

BELGREEN 

BERRY 

BEXAR  2  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BOAZ 

EUTAW  LOCK  NO  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FLAT  ROCK 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE  REC 
HALEYVILLE 
HUNTSVILLE  WB  AWY 
JACKSONVILLE 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  A 

PAINT  ROCK 

TONEY 

TRAFFORD 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CnEEK  STM  PL 


ABBEVILLE 
ADDISON 

ANNISTON  CAA  AP 
ASHLAND 

ATMORE  STATE  FARM 

BELGREEN 

BERRY 

BEXAR  2  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BOAZ 

CAMPBELL 
DADEVILLE  NO  2 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
EUTAW  LOCK  NO  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FLAT  ROCK 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GREENVILLE  NO  2 
GUNTERSVILLE  REC 
HALEYVILLE 
HUNTSVILLE  WB  AWT 
JACKSON  LOCK  1 
JACKSONVILLE 
LAY  DAM 


A.  M.  Houi  ending 


I 

2 

3 

4 

8 

6 

.02 

.04 

.05 

.16 

.09 

.16 

.03 

.01 

.09 

.03 

.07 

.01 

.02 

.09 

.06 

.05 

.20 

.19 

.02 

.07 

.03 

.06 

.09 

.01 

.07 

.09 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.04 

.09 

.05 

.23 

.08 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.  01 

.05 

.  07 

.05 

.01 

.01 

.01 

.  08 

.04 

.03 

.06 

.07 

.05 

.  11 

.07 

* 

• 

• 

.01 

.05 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.16 

.43 

.01 

.01 

.06 

.03 

.08 

.16 

.03 

.  11 

.12 

* 

• 

• 

.01 

.04 

.01 

.03 

.01 

.01 

.04 

.04 

.02 

.07 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

.05 

.02 

.12 

.01 

.20 

• 

* 

• 

.04 

.04 

.14 

.03 

.13 

.12 

.03 

.03 

.04 

.06 

.02 

.02 

.07 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 

a 

* 

* 

* 

• 

* 

.29 

.01 

.20 

.09 

.07 

.02 

.39 

.01 

.01 

.10 

.09 

.07 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.05 

.04 

.06 

.04 

.05 

.31 

.02 

.09 

.02 

.01 

.27 

.04 

• 

• 

.20 

.03 

.27 

.16 

.01 

.40 

.02 

.01 

.05 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

18 

07 

.03 

02 

.01 

.01 

.01 

01 

01 

.07 

.01 

.01 

01 

01 

P  M  Houi  •ndlng 


10       11  12 


-16th- 


.08 

.20 

.07 

.03 

* 

• 

• 

• 

• 

.04 

• 

.10 

.02 

.01 

.01 

.03 

.07 

.02 

.18 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

.01 

.03 

.07 

.05 

.02 

.03 

.02 

.02 

.01 

.02 

.03 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.06 

.01 

.01 

.01 

.05 

• 

• 

* 

• 

• 

.01 

• 

.10 

.09 

.01 

.05 

.04 

.02 

.01 

.05 

.08 

.  10 

.08 

.11 

.01 

.02 

01 

05 

.11 

* 

• 

* 

• 

• 

.30 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.02 

.01 

.02 

.05 

.  01 

.13 

.17 

.10 

.01 

.04 

.06 

.13 

.02 

.20 

.05 

.05 

.02 

.05 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.06 

.01 

.02 

.01 

.06 

.02 

.02 

.01 

.15 

.01 

.01 

.04 

.05 

.14 

.07 

.03 

.09 

.06 

.05 

.03 

.02 

.39 

• 

• 

.03 

.09 

.01 

.11 

.06 

.02 

12 
.01 

55 


.04 
.05 
.01 


.02 
.11 


.07 
.03 


.03     .02  .01 


.03     .04  .01 


.02     .01  .01 


.01  • 
.05  .04 
.02  .04 


.01 
03 


.07  .02 
.02  .01 


.01 
.03 


.05     .01  .01 


.03     .01  .02 


-17th- 


-18th- 
-19th- 


02 
01 


.02 
.01 


.01 
.07 


.  D9 
.09 
.  05 
.  01 


.05 
.01 


.02 
.02 

.06 
.07 


.01 
.05 


.02 
.03 

.01  .02 
.01 
.02  .09 

.06 
.54  .16 


.02 
.01 
.04 


.03 
.04 


-20th- 


.05 
.01  .01 


(16 

.01 
.38 


.  29 
.01 


.04 

.02 


1.53 
.02 


.12 
.01 
.12 

.06 
.04 
.03 


.01 
.08 


1. 01 
09 


52 

.01 
.01 


.85 
.30 


.02 
.20 


.20 
.21 


.43 
.21 
.81 
.30 
.47 
.20 
.04 
.56 
.60 

.20 
.02 
.13 
.65 
.03 
.18 
.39 


.09 
.23 
.03 
.43 
.20 

.41 
.49 

.26 
.15 
.07 
.11 
.34 
.20 
.66 
.15 

.60 
.18 

.31 


.01 
.01 
.07 


.20 
.01 
.07 

.01 
.02 


.20  .02 
.02 

.01  .02 


09 

.20 


.02 
.04 


.01 

.10  .20 
.42 

.02  .03 


.44  1.07 
.49  .88 


.06     .02  .07 


.81 
.41 
.93 
.69 


1.07 
.77 
.68 
.97 
.58 

.12 
.50 

63 

.30 
.18 

.19 
1.31 
.99 


1.53 

1.09 
.20 
.23 
.88 
.43 
.90 
34 
.06 
.14 
.15 
.44 

.31 
.05 
.56 
.30 
.40 
.22 
.54 

.04 

1.57 
1.37 


•r*ttc«  not«a  following  Itntlo 
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T«bU  4-ConUnu.d 


HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
FEBRUARY  1951 


A.  M.  Hour  ending 


8       9      10      11  12 


P.  M.  Hour  ending 


1        2  3 


MAGNOLIA 
MARION  1  SSK 
MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  A 

NEW  BROCKTON 

PAINT  ROCK 

PETERMAN 

PLEASANT  HILL 

RIVER  FALLS  2  NE 

THORSBY  1  SW 

TONEY 

TRAFFORD 

TROY 

TDSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 


ANNISTON  CAA  AP 
EVERGREEN  CAA  AP 
GREENVILLE  NO  ' 
MOBILE  WB  AIRPORT 


ANNISTON  CAA  AP 
BIRMINGHAM  WB  AP 

BOAZ 

FLAT  ROCK 

GARDEN  CITY 

GREENVILLE  NO  2 

MOULTON 

TONEY 

TRAFFORD 

WIDOWS  CREEK  STM 


FLAT  ROCK 

MUSCLE  SHOALS  CAA 

PAINT  ROCK 


.03  .01 
.06     •  • 


.01 
.01 


1  65 

.39 


.01 

.03  .01 


.01 
.02 


.01     •  • 


-2 


st- 


-27th- 

.04 


.01 

.01     .02  .01 


-28th- 

.01 


• 

.07 

.19 

.18 

.51 

.02 

* 

* 

* 

.11 

.93 

.10 

.33 

.06 

.01 

.31 

.03  .02 
.22  .01 


.54 

.01 
.01 
.02 

.31 

1.16 

.90 


.01  .02 
.26  .01 


.01 
.02 
.59 


.08 
.04 


.14 
.01 


.01 
.01 


*•*  mmnncm  notes  following  Stttloo  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES  ^*uu 

T«ble  S   FEBRUAMT  1951 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBERTSV I LLE   1  S 

MAX 
BIN 

51 
30 

32 

5 

17 
5 

35 
7 

43 
18 

55 
32 

56 
35 

35 
15 

36 
15 

39 
32 

45 

32 

47 
34 

67 
38 

68 
44 

73 
48 

68 
45 

68 
41 

|  62 
41 

72 
52 

61 

58 

71 
46 

61 

32 

59 

33 

68 

3  8 

73 
41 

75 
55 

•0 

54 

53.4 
84.1 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 
MIN 

66 
19 

26 
8 

46 
4 

50 
11 

60 
16 

59 
31 

57 
35 

44 

16 

45 

48 

33 

45 
34 

69 
24 

74 
34 

78 
37 

76 
40 

68 
40 

68 
45 

77 
50 

76 
56 

74 
61 

49 

70 
33 

69 
27 

71 

40 

74 

36 

79 
42 

78 
52 

79 
4  7 

64.2 
34 .  ] 

ANDALUSIA 

MAX 
MIN 

73 
35 

35 
13 

21 
11 

42 

19 

55 
28 

59 
37 

60 
45 

52 
22 

48 

29 

48 
40 

58 
34 

62 
38 

72 
44 

76 
51 

76 
54 

77 
53 

68 
56 

77 
57 

79 
56 

79 
60 

71 
51 

68 

39 

71 
41 

75 
45 

75 
51 

7« 

51 

78 
59 

82 
57 

•4. e 

42.1 

ANNISTON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

65 
12 

23 
8 

41 

7 

47 
16 

58 
19 

60 

33 

53 
22 

40 
18 

40 

31 

46 

33 

56 
34 

70 
28 

72 
34 

76 
39 

75 
46 

55 
48 

66 
43 

78 
49 

67 
58 

78 
57 

58 
40 

64 

33 

67 
31 

70 
42 

76 
40 

77 
4  7 

64 

52 

78 

51 

•1.4 
34  H 

ATMORE  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

at 

23 

55 
12 

50 
10 

55 

61 

65 
31 

59 
40 

52 
23 

52 
29 

61 
41 

66 
35 

72 
44 

76 

52 

76 
45 

75 
52 

68 
59 

79 
52 

78 

59 

77 
64 

72 
68 

71 
48 

74 

37 

77 
44 

75 
47 

77 

56 

82 
60 

80 

58 

81 

56 

69.1 
44  .  ( 

AUBURN 

MAX 
MIN 

67 
36 

37 
10 

25 

e 

44 
13 

48 

21 

57 
33 

59 
41 

47 
18 

43 
20 

42 

33 

48 

34 

46 
34 

69 

41 

70 
42 

75 
47 

'74 
50 

59 
47 

11 

77 
S3 

76 
57 

75 
50 

60 
3  5 

67 
37 

69 
41 

72 
43 

74 
48 

76 
53 

78 
54 

60.8 
37 .  S 

BAY  MINETTE 

MAX 
MIN 

69 
23 

29 
13 

44 

10 

57 
20 

61 

30 

65 
37 

60 
37 

51 
25 

62 
31 

60 
37 

66 
39 

71 
41 

76 
52 

72 
48 

75 
54 

66 
59 

75 
51 

78 
60 

78 
61 

75 
61 

70 
50 

72 
4  3 

74 
45 

77 
46 

73 
47 

77 
47 

82 

57 

80 

59 

67.1 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 
MIN 

19 
13 

19 

0 

34 
0 

45 
20 

50 
26 

58 
34 

56 
30 

35 
14 

40 

27 

19 

35 

42 
28 

69 
29 

70 
4  6 

70 
51 

72 
43 

70 
49 

65 
34 

74 
58 

69 
57 

72 
58 

69 
42 

67 
32 

I 

62 
34 

]  70 
43 

75 
40 

79 
54 

70 
55 

72 
55 

58.  e 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 
MIN 

41 
10 

23 
7 

41 

7 

47 
18 

57 
24 

61 
44 

53 
22 

42 
18 

41 

35 

49 

36 

48 
34 

71 
40 

68 
49 

77 
46 

75 
52 

59 
42 

66 
37 

74 
54 

67 
61 

73 
44 

62 
39 

64 

32 

64 

32 

70 

1  47 

79 
45 

77 
58 

66 
58 

78 
56 

60.5 

BIRMINGHAM  WB  CITY 

MAX 
MIN 

64 
16 

26 
6 

41 

7 

52 
24 

60 
30 

61 
46 

53 
28 

44 
1  9 

41 

35 

51 

36 

48 

33 

71 
41 

70 
49 

78 
54 

75 
54 

70 
52 

69 
41 

73 
55 

70 
61 

72 
62 

68 
49 

66 
34 

67 
37 

73 
47 

77 
49 

80 
58 

73 
58 

79 
58 

63.3 

BREWTON  3  SSE 

MAX 
MIN 

69 
26 

28 
14 

44 

11 

57 
14 

61 
21 

64 
26 

62 
45 

51 
26 

58 
25 

62 
42 

65. 
31 

72 
39 

77 

47 

78 
39 

77 
46 

70 
58 

78 
59 

78 
59 

79 
S3 

78 
65 

71 
56 

72 
32 

73 
31 

75 
40 

76 
43 

76 
49 

82 
54 

80 
57 

68.4 
39  € 

CAMDEN 

MAX 
MIN 

67 
18 

26 
11 

38 
8 

53 
19 

60 
26 

68 

35 

58 
39 

46 

21 

42 

32 

53 
32 

60 
34 

72 
42 

73 
52 

76 
44 

77 
50 

69 
54 

75 
48 

78 
54 

79 
60 

78 
64 

72 
52 

67 
37 

1  69 
!  37 

75 
43 

76 
48 

76 
56 

81 
59 

61 

59 

65.9 
40  ! 

CAMP  HILL  2  NT 

MAX 
MIN 

66 

25 

25 
8 

45 
6 

45 
12 

46 
22 

60 
27 

60 

39 

46 
14 

46 
26 

42 

33 

44 

33 

66 
27 

71 
40 

73 
42 

75 
45 

65 
48 

57 
45 

68 
52 

75 
SO 

76 
52 

74 
49 

71 
34 

70 
32 

70 
40 

71 
42 

74 
42 

76 
47 

77 

50 

61.9 
35. 1 

CENTREVILLE 

MAX 
MIN 

65 
25 

26 
9 

30 
7 

40 
12 

58 
24 

60 
28 

62 
40 

50 
18 

44 

38 

42 

30 

50 
38 

51 
33 

72 
36 

70 
48 

75 
49 

70 
48 

60 
40 

68 
48 

75 
61 

78 
62 

75 
52 

70 

36 

68 

33 

68 
36 

70 
40 

78 
42 

78 
59 

77 
58 

61.8 
37 . 5 

CBATOM 

MAX 
MIN 

67 
20 

34 
11 

45 
8 

56 
14 

62 
23 

70 
28 

60 
40 

52 
23 

55 
28 

58 
40 

67 
37 

74 
44 

71 
45 

78 
42 

74 
49 

69 
52 

77 
53 

78 
60 

81 
61 

74 

65 

71 
48 

7! 

33 

71 
35 

78 
37 

76 
44 

80 
53 

84 

59 

84 

55 

88.9 
39.  S 

CITRONELLE 

MAX 
MIN 

70 
22 

29 
13 

42 
10 

57 
23 

63 
34 

67 
39 

54 
42 

50 
25 

62 
34 

60 
41 

65 
34 

71 
44 

79 
53 

76 
50 

73 
55 

68 
50 

76 
51 

76 
60 

79 
61 

76 

65 

70 
49 

70 
42 

72 
45 

76 
47 

72 
SO 

78 
57 

81 

56 

80 
60 

67.6 
43.3 

CLANTON 

MAX 
MI  N 

68 
32 

32 
8 

23 
8 

42 
11 

50 
21 

57 
25 

62 
38 

47 
19 

42 

19 

38 

33 

42 

35 

4  5 

33 

67 
36 

69 
43 

75 
43 

76 
47 

57 
42 

67 
47 

75 
57 

77 
60 

76 
50 

63 
36 

6  5 
37 

65 
39 

71 
42 

75 
43 

79 
57 

78 
54 

60.1 
36.3 

CORDOVA 

MAX 
MIN 

40 

16 

22 
4 

38 
4 

48 

12 

55 
20 

61 
33 

60 
34 

12 
1  7 

42 
27 

53 
38 

59 
27 

72 
31 

72 
42 

78 
46 

74 
46 

75 
50 

67 
32 

74 
47 

70 
61 

72 
58 

70 
50 

62 
2  9 

64 

30 

70 
34 

77 
37 

80 
50 

77 
58 

78 

50 

62.6 
35.1 

DAYTON 

MAX 
MIN 

4  0 

20 

21 
10 

24 
9 

36 
20 

52 
29 

57 
37 

65 
37 

45 
21 

45 
34 

40 

35 

45 
35 

60 
41 

71 
49 

72 
47 

75 
53 

74 
52 

71 
52 

70 

35 

67 
42 

75 
49 

82 
52 

82 
59 

37.7 
37.2 

DECATUR 

MAX 
MIN 

35 
13 

17 

3 

30 
7 

43 
23 

48 

28 

57 
37 

54 
26 

34 
1  8 

40 

31 

48 

35 

48 

32 

70 
40 

69 
49 

68 
54 

72 
44 

66 
50 

65 
35 

73 
SO 

68 
58 

71 
59 

64 
46 

58 
36 

61 
37 

67 
40 

75 
42 

79 
52 

67 
56 

72 
56 

37.8 
37.8 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
1  9 

27 
14 

44 

12 

53 
20 

60 
25 

62 
37 

59 
31 

-19 

23 

50 
29 

55 
37 

60 

33 

72 
34 

76 
47 

77 
47 

78 
51 

71 
54 

76 
57 

81 
54 

78 
58 

78 
60 

68 
47 

71 
37 

75 
40 

75 
49 

76 
54 

78 
47 

82 
55 

80 
55 

67.1 
40.2 

EU7AULA 

MAX 
MIN 

68 

2  5 

27 
14 

41 
11 

50 
16 

57 
23 

61 
36 

S7 
39 

51 
21 

44 

26 

51 

38 

60 
38 

65 
30 

71 
4  4 

75 
42 

77 
47 

70 
54 

72 
58 

79 
56 

77 
55 

74 

59 

70 

52 

70 

36 

70 
35 

70 
46 

74 
46 

75 
45 

81 

55 

85 
58 

65.1 
39.  3 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 
M  I  N 

6  8 
16 

27 
12 

45 
9 

56 
14 

61 
22 

66 
26 

54 

29 

51 
22 

52 
24 

62 
35 

65 
33 

72 
4  4 

76 
45 

77 
39 

79 
45 

64 

58 

77 
54 

79 
59 

80 

56 

78 
55 

68 
47 

70 
37 

75 
38 

76 
39 

75 
43 

77 
48 

83 
57 

81 

58 

67.6 
38.0 

FAIRHOPE 

MAX 
MIN 

69 

2  5 

30 
13 

42 
10 

56 
21 

61 
31 

67 
39 

61 
44 

50 
25 

64 

30 

62 
44 

68 
38 

72 
47 

75 
52 

76 
49 

75 
54 

67 
59 

79 
52 

78 
52 

80 

59 

77 
63 

72 
50 

75 
43 

72 
43 

76 
42 

76 
49 

77 
58 

80 
54 

80 
59 

68.3 
43.0 

FAYETTE 

MAX 

57 
1  5 

17 

21 
X 

36 
5 

45 
17 

54 
26 

60 

32 

41 

17 

43 
21 

43 
34 

44 

29 

49 

37 

69 
45 

70 
52 

71 
49 

71 
48 

58 
30 

68 

33 

73 
52 

65 
60 

72 
50 

64 

33 

64 

33 

63 
36 

70 
3  8 

76 
39 

79 
57 

6  5 
55 

57.4 

33.7 

FORT  MORGAN 

MAX 

63 

30 

43 
19 

51 
31 

59 

65 

55 
43 

46 
30 

62 
36 

57 
45 

60 
45 

6  6 

53 

68 

58 

68 
50 

70 
58 

63 
58 

70 
54 

71 
59 

72 
61 

72 
62 

69 
53 

67 
49 

69 
52 

69 
52 

71 

56 

72 
59 

75 
58 

74 

62 

63.5 
47  7 

FRISCO  CITY 

MAX 

69 
3  2 

32 

28 
9 

44 

15 

57 
28 

59 
36 

66 
41 

52 
22 

51 
25 

54 

39 

58 
35 

65 
37 

73 
4  7 

75 
46 

76 
52 

76 
55 

63 
52 

78 

55 

78 

59 

79 
63 

71 
18 

69 
38 

71 
40 

74 
45 

76 
47 

75 
51 

77 
57 

82 
58 

65.3 
40.8 

GADSDEN 

MAX 

54 

33 

24 

7 

40 
10 

48 

58 

58 

40 

40 

20 

40 

33 

48 

25 

54 
28 

70 
30 

73 
41 

77 
47 

74 

47 

50 
42 

65 
43 

76 
52 

64 
58 

75 
48 

58 
30 

66 
27 

63 
32 

69 
36 

75 
44 

79 
51 

62 
50 

58.3 

33  .  3 

GENEVA 

MAX 

76 

40 

28 
13 

45 
17 

56 

60 

65 

52 

50 
25 

54 
31 

61 
34 

66 

33 

73 
34 

76 
45 

78 
47 

76 
53 

73 
56 

75 
49 

80 
58 

79 
61 

75 
52 

70 
38 

73 
39 

77 
41 

75 
51 

77 
49 

82 

52 

82 
51 

66.9 
39.4 

GOODWATER 

MAX 

63 

34 

23 
g 

43 
9 

50 

59 

56 

45 

43 
18 

to 

33 

47 

33 

43 
32 

•9 

36 

72 
42 

76 
43 

75 
49 

57 
45 

69 
45 

75 
56 

74 

59 

74 
49 

61 

35 

67 
34 

67 
42 

71 
41 

78 
48 

79 
51 

78 
51 

60.1 
35.2 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

42 

27 

42 
g 

53 
19 

58 

64 

58 

4  7 

41 

48 

39 

56 
36 

70 
4  0 

72 
48 

76 
48 

73 
52 

67 
51 

74 

39 

76 
55 

79 
59 

73 
63 

68 
51 

71 
36 

66 
37 

76 
42 

76 
48 

79 
56 

80 
56 

81 

87 

64.0 
40.0 

GREENVILLE 

MAX 

32 

25 

41 
11 

52 
15 

60 

63 

51 

46 

44 

55 
*  38 

57 
38 

71 
4  1 

73 
58 

76 
46 

75 
50 

72 

56 

75 
54 

78 
58 

81 

60 

77 
61 

72 
50 

68 

38 

73 
42 

76 
48 

74 
47 

77 
55 

82 
54 

82 
64 

64.7 
42.3 

HALEYVI LLE 

MAX 

33 

14 

33 
2 

41 

19 

52 

55 

55 

38 

42 

51 

33 

53 
35 

67 
38 

67 
4  8 

72 

S3 

70 
41 

61 
42 

65 
35 

73 
54 

69 
56 

69 
59 

68 
58 

63 
33 

58 
35 

68 
43 

73 
48 

77  1 
58 

73 
50 

73 
55 

58.3 
37.2 

HEADLAND 

MAX 

70 
27 

29 

45 

13 

54 
21 

60 

61 

60 

48 

48 

30 

54 

38 

60 

33 

70 
38 

75 

17 

76 
45 

77 
SO 

77 
51 

77 
53 

80 

S3 

78 
58 

78 
61 

73 
41 

70 
38 

75 
41 

74 

50 

75 
47 

78 
47 

77 
48 

76 
46 

67.0 
40.1 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

67 

55 

45 

52 
9  * 

60 

37 

58 
41 

45 
1  9 

42 

32 

53 
37 

57 

35  1 

70 

3  7 

72 
51 

69 
50 

75 
54 

71 

55 

76 
54 

78  | 
57 

79 
59 

79 
59 

72 
49 

67 
37 

71 
42 

76 
48 

75 
45 

77 
52 

32 
SS 

Bl 

58 

66  6 
42.7 

HUNTSVILLE  WB  AWY 

MAX 

23 
8 

15 

3 

34 

3 

42 

22 

52 
29 

56 

50 

3  7 

40 

46 

35 

5, 
34 

70 

46 

69 

50 

70 
46  | 

70 
44 

59 
38 

64  j 
33 

72  | 
53 

63 
57 

70 
54 

58 
38 

60 
34 

63 
36 

68 
39 

75 
38 

78 
59 

69 
55 

70 
87 

36.9 
36.4 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

62 
20 

22 
8 

43 

6 

48 

20 

60 

25 

58 
36 

34 

35 

44 

16 

41 

29 

40 

31 

44 

33 

6  8 

28 

73 
4(1 

75 
45 

76 
45 

65 
49 

62 
43 

78 
50 

78 
55 

77 
61 

71 
49 

68 

33 

71 

35 

75 
40 

77 
43 

77 
50 

77 
55 

81 

50 

83.0 
36.8 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

38 
1H 

22 
8 

40 

8 

52 
16 

56 
25 

65 
34 

63 
36 

46 
21 

43 

33 

46 
40 

60 
33 

72 
41 

74 

49 

75 
44 

68 

53 

JS 

73 
45 

76 
55 

79 
62 

75 
66 

68 
50 

66 

36 

67 
35 

75 
10 

77 
45 

80 
5. 

81 
60 

82 
59 

63  7 
39.9 

LOCKHART 

MAX 
MIN 

73 

36 

37 
14 

25 

42 

20 

55 
29 

59 
33 

61 
40 

55 
24 

48 
28 

58 

39 

57 
34 

62 
36 

70 

50 

75 
48 

77 
51 

77 
56 

68 
57 

Zj 

78 
59 

78 
64 

75 
51 

68 

39 

71 
42 

75 
45 

75 
52 

74 

50 

76 

57 

81 
58 

65.2 
42.1 
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Table  5-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
FEBRUARY  1951 


Station 

Day 

of  month 

• 

8 
> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KADI  SON 

MAX 

50 

19 

18 

35 

44 

55 

58 

35 

39 

40 

49 

60 

70 

69 

69 

72 

59 

65 

72 

69 

63 

57 

59 

68 

70 

73 

78 

68 

56 

.5 

M1N 

47 

35 

43 

57 

58 

45 

33 

35 

37 

43 

53 

55 

56 

MARION  JUNCTION  2  N 

MAX 

67 

26 

40 

49 

57 

68 

57 

45 

40 

50 

53 

71 

72 

75 

76 

68 

72 

78 

82 

69 

75 

82 

65 

.  1 

MIN 

17 

9 

7 

14 

23 

34 

38 

19 

29 

38 

36 

35 

47 

45 

49 

52 

41 

54 

58 

62 

50 

35 

37 

41 

42 

45 

56 

55 

38 

.1 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

67 

27 

40 

49 

57 

62 

58 

44 

40 

51 

48 

70 

72 

75 

79 

65 

72 

77 

77 

76 

71 

69 

69 

74 

76 

77 

79 

80 

64 

.  3 

MIN 

18 

13 

12 

20 

30 

40 

29 

22 

32 

38 

38 

34 

51 

47 

49 

56 

53 

59 

55 

62 

47 

37 

40 

47 

48 

52 

58 

59 

40 

9 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

50 

30 

44 

56 

60 

67 

55 

52 

60 

59 

66 

68 

73 

76 

72 

68 

76 

74 

77 

75 

71 

71 

75 

73 

72 

76 

78 

77 

66 

.  1 

MIN 

17 

14 

11 

23 

32 

42 

33 

26 

34 

42 

38 

48 

52 

52 

57 

52 

53 

59 

59 

61 

49 

44 

46 

46 

52 

57 

54 

59 

43 

.3 

MOBILE  WB  CITY 

MAX 

43 

29 

42 

51 

60 

65 

56 

49 

58 

56 

65 

65 

71 

74 

72 

66 

73 

72 

72 

70 

70 

70 

73 

70 

73 

73 

74 

75 

63 

8 

MIN 

19 

14 

12 

26 

33 

44 

38 

28 

35 

43 

40 

46 

55 

52 

56 

56 

55 

58 

60 

63 

52 

46 

48 

48 

51 

60 

58 

63 

45 

0 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

67 

28 

41 

50 

59 

62 

54 

46 

40 

52 

50 

70 

72 

75 

76 

64 

73 

78 

79 

77 

67 

71 

70 

75 

75 

77 

81 

80 

64 

.  6 

MIN 

16 

12 

10 

19 

26 

34 

28 

21 

30 

37 

37 

33 

51 

45 

48 

56 

54 

57 

57 

61 

46 

36 

39 

46 

46 

50 

57 

56 

39 

.6 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MAX 

67 

26 

42 

50 

59 

61 

54 

45 

39 

51 

49 

70 

72 

75 

76 

63 

73 

77 

78 

77 

65 

70 

70 

75 

74 

77 

80 

80 

64 

.  1 

MIN 

16 

12 

11 

22 

31 

40 

28 

23 

34 

37 

37 

38 

51 

49 

52 

56 

53 

58 

58 

63 

52 

38 

43 

49 

51 

55 

58 

61 

42 

0 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

MAX 

31 

14 

27 

35 

44 

52 

43 

35 

36 

48 

49 

65 

67 

61 

69 

58 

62 

74 

66 

70 

57 

59 

62 

66 

75 

77 

68 

74 

55 

1 

MIN 

5 

1 

3 

21 

32 

37 

20 

17 

29 

32 

34 

41 

50 

43 

42 

39 

35 

53 

56 

53 

39 

35 

38 

41 

45 

59 

56 

55 

36 

.1 

ONEONTA 

MAX 

57 

20 

20 

39 

46 

58 

60 

40 

40 

38 

49 

49 

70 

70 

76 

73 

57 

68 

74 

65 

72 

59 

62 

65 

68 

76 

77 

63 

57 

.  5 

MIN 

20 

4 

5 

12 

15 

25 

32 

16 

19 

33 

32 

34 

36 

45 

48 

49 

38 

45 

54 

58 

46 

29 

31 

39 

37 

53 

58 

51 

34 

.4 

OZARK 

MAX 

72 

28 

43 

55 

60 

60 

60 

49 

47 

56 

61 

71 

75 

77 

78 

75 

76 

80 

78 

77 

74 

72 

76 

75 

76 

79 

83 

80 

67 

.6 

MIN 

28 

13 

11 

21 

29 

37 

48 

21 

30 

37 

33 

36 

51 

47 

50 

54 

59 

54 

59 

61 

50 

37 

42 

51 

51 

48 

57 

55 

41 

.8 

PRATTV I LLE 

MAX 

67 

27 

41 

50 

65 

62 

58 

55 

39 

48 

48. 

59 

70 

74 

77 

67 

72 

76 

78 

77 

71 

68 

69 

73 

75 

77 

80 

80 

64 

.4 

MIN 

27 

13 

11 

16 

28 

36 

38 

21 

28 

37 

37 

32 

42 

42 

46 

56 

52 

54 

55 

61 

49 

35 

35 

44 

42 

50 

52 

54 

39 

0 

PUSHMATAHA 

MAX 

50 

25 

22 

39 

52 

59 

65 

50 

44 

42 

46 

55 

71 

74 

76 

69 

71 

72 

80 

82 

75 

66 

75 

77 

77 

79 

80 

82 

62 

.7 

MIN 

19 

9 

8 

15 

25 

26 

34 

21 

29 

36 

36 

40 

52 

42 

51 

49 

37 

45 

62 

66 

50 

33 

35 

36 

42 

50 

50 

55 

37 

6 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

65 

30 

46 

56 

59 

66 

60 

53 

60 

62 

64 

69 

73 

75 

75 

69 

75 

76 

77 

77 

72 

73 

76 

74 

73 

75 

79 

79 

67 

MIN 

28 

14 

10 

22 

27 

38 

46 

25 

28 

44 

38 

38 

52 

47 

53 

61 

56 

60 

56 

65 

51 

42 

44 

43 

48 

56 

54 

56 

42 

9 

ROCK  MILLS 

MAX 

64 

26 

35 

48 

59 

59 

52 

45 

43 

48 

47 

69 

73 

78 

76 

71 

64 

77 

76 

75 

71 

69 

70 

73 

75 

76 

75 

80 

MIN 

22 

8 

7 

14 

19 

28 

39 

17 

25 

32 

34 

28 

30 

35 

37 

46 

42 

44 

61 

58 

49 

34 

28 

38 

37 

41 

51 

45 

33 

.9 

SAINT  BERNARD 

MAX 

53 

20 

18 

35 

45 

59 

58 

36 

39 

40 

50 

49 

70 

68 

78 

71 

60 

65 

73 

65 

70 

57 

60 

61 

66 

75 

74 

60 

56 

3 

MIN 

18 

3 

3 

4 

16 

30 

32 

16 

11 

32 

30 

32 

41 

44 

46 

47 

32 

40 

54 

57 

45 

32 

32 

33 

38 

37 

54 

53 

32 

6 

SAND  MTN  ST A  FARM  API 

MAX 

47 

19 

37 

43 

55 

55 

52 

36 

37 

46 

49 

66 

70 

74 

69 

63 

64 

71 

69 

71 

67 

61 

61 

68 

70 

76 

70 

70 

58 

4 

MIN 

13 

2 

4 

20 

23 

36 

26 

13 

26 

31 

32 

36 

45 

45 

47 

43 

40 

50 

56 

57 

43 

32 

37 

40 

44 

52 

54 

54 

35 

8 

SCOTT SBORO 

MAX 

50 

22 

37 

45 

52 

55 

54 

35 

40 

43 

52 

69 

71 

76 

71 

65 

64 

73 

68 

72 

68 

63 

63 

71 

73 

77 

71 

72 

59 

7 

MIN 

15 

4 

5 

21 

21 

29 

26 

15 

22 

32 

28 

30 

41 

52 

48 

47 

44 

45 

50 

58 

43 

31 

33 

37 

38 

48 

55 

55 

34 

8 

SELMA 

MAX 

69 

29 

42 

52 

61 

69 

60 

47 

46 

52 

55 

73 

74 

79 

79 

74 

75 

79 

80 

78 

73 
73 

71 

71 

77 

78 

79 

82 

82 

67 

4 

MIN 

20 

11 

9 

19 

27 

37 

41 

22 

32 

39 

38 

37 

49 

46 

51 

58 

47 

55 

60 

64 

53 

38 

39 

45 

47 

55 

59 

57 

41 

3 

SPRING  HILL 

MAX 

68 

30 

57 

62 

67 

57 

55 

67 

68 

76 

77 

73 

79 

75 

71 

78 

77 

80 

MIN 

26 

13 

40 

44 

26 

32 

37 

52 

52 

51 

59 

64 

51 

44 

47 

55 

61 

TALLADEGA 

MAX 

36 

25 

41 

49 

59 

60 

56 

41 

42 

48 

53 

71 

74 

76 

75 

67 

66 

77 

71 

75 

70 

65 

65 

71 

76 

79 

68 

80 

62 

0 

MIN 

17 

9 

7 

12 

20 

33 

32 

18 

27 

35 

33 

27 

39 

44 

47 

52 

46 

52 

59 

57 

49 

32 

30 

41 

40 

51 

57 

49 

36 

3 

THOMASVILLE 

MAX 

23 

24 

28 

39 

49 

60 

59 

38 

46 

40 

57 

62 

65 

68 

68 

68 

73 

73 

79 

73 

66 

64 

65 

72 

72 

72 

83 

67 

59 

0 

MIN 

17 

9 

8 

21 

33 

41 

36 

21 

35 

38 

33 

45 

53 

49 

49 

53 

53 

48 

61 

64 

51 

37 

42 

45 

52 

58 

59 

61 

41 

9 

TROY 

MAX 

73 

33 

25 

41 

52 

59 

60 

48 

45 

42 

54 

56 

70 

73 

75 

77 

66 

72 

73 

77 

76 

64 

69 

73 

74 

75 

77 

81 

62 

9 

MIN 

33 

12 

10 

14 

32 

38 

44 

21 

25 

35 

34 

36 

47 

49 

53 

54 

54 

55 

57 

62 

50 

37 

40 

48 

49 

50 

56 

57 

41 

1 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

38 

23 

40 

49 

56 

63 

53 

45 

43 

46 

54 

71 

70 

79 

74 

62 

70 

76 

71 

73 

65 

66 

63 

71 

76 

80 

61 

MIN 

11 

5 

6 

15 

24 

36 

25 

20 

33 

33 

32 

37 

45 

45 

48 

41 

33 

49 

61 

57 

45 

35 

38 

3l 

41 

59 

06 

54 

36 

4 

TUSKEGEE 

MAX 

74 

36 

26 

42 

50 

60 

62 

49 

44 

40 

52 

50 

71 

72 

75 

75 

64 

73 

60 

79 

77 

71 

79 

MIN 

36 

11 

12 

15 

26 

34 

42 

20 

24 

35 

36 

32 

41 

45 

49 

53 

51 

51 

57 

59 

51 

36 

39 

46 

46 

47 

56 

56 

39 

5 

UNION  SPRINGS 

MAX 

71 

26 

43 

52 

61 

61 

59 

45 

41 

53 

55 

69 

73 

76 

76 

70 

71 

78 

77 

77 

72 

72 

72 

73 

74 

78 

82 

80 

65 

6 

MIN 

25 

12 

9 

20 

27 

38 

42 

20 

30 

35 

35 

35 

47 

45 

50 

52 

55 

57 

59 

62 

50 

35 

38 

50 

45 

50 

57 

59 

40 

7 

UNIVERSITY 

MAX 

34 

22 

37 

47 

57 

65 

53 

45 

42 

45 

52 

73 

72 

79 

74 

61 

70 

74 

72 

74 

65 

67 

63 

72 

76 

80 

73 

79 

61 

5 

MIN 

11 

4 

5 

15 

25 

45 

25 

20 

34 

37 

35 

40 

51 

52 

53 

43 

33 

55 

65 

60 

48 

35 

40 

40 

44 

60 

60 

60 

39 

1 

VALLEY  HEAD 

MAX 

45 

30 

40 

45 

52 

49 

47 

37 

46 

50 

51 

70 

70 

75 

69 

70 

60 

76 

70 

70 

60 

61 

62 

72 

73 

70 

63 

71 

59 

1 

MIN 

21 

-  2 

1 

16 

23 

27 

24 

11 

12 

18 

22 

24 

37 

42 

41 

42 

40 

41 

55 

52 

38 

28 

30 

37 

33 

45 

45 

53 

30 

6 

WETUMPKA 

MAX 

66 

29 

42 

52 

58 

61 

57 

46 

40 

50 

49 

70 

71 

76 

77 

71 

75 

78 

79 

76 

70 

72 

-68 

72 

75 

80 

81 

80 

65 

0 

MIN 

21 

13 

10 

19 

27 

42 

40 

22 

30 

37 

37 

31 

48 

43 

46 

56 

50 

55 

57 

63 

52 

35 

36 

47 

44 

49 

53 

53 

39 

9 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


ounon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

"J 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

FAIRHOPE 

EVAP 
WIND 

.06 
93 

98 

.  16 
40 

.01 
8 

.03 
14 

.05 
28 

.07 
73 

.12 
51 

.08 
12 

.03 
20 

.04 
17 

.10 
18 

.10 

37 

.11 
15 

.10 
32 

.07 
30 

.09 
9 

.09 
18 

.09 
42 

.10 
39 

.09 
97 

.16 
28 

.13 
19 

.11 
5 

.08 
8 

.06 
22 

.11 
20 

.11 
13 

2.35 
906 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


ABBEY  I LLE 
ADD I  SON 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

AL  BHRTY I .  .  i    1  3 
ALEXANDER  C1TT  6  NX 
AL  ICEVI  LLE 
AEDALUS1 A 

AMH1STOR  CAA  AIRPORT 
ARLCT 


■  t-AND 


I  STATE  PARK 
A  IB  WW 

AUBURN  SCS  10 

AUTAUGA VI LLE 

BARTOW 

BAT  NINETTE 

BEATRICE 

BEL  GREER 
BELLE  Ml  HA  2  It 
BXRRY 

BEXAR  2  SB 

Bl  IX I  ECS  LET 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

Bl  RM1  KGKAM  WB  C I  TV 

BISHOP 

BOAZ 

BBJUfTurr 

BRETTDR  3  SSE 

BRIDGEPORT  2  W 

BRUITD1DGE 

CALEB* 

CAM DEE 

CAMPBELL 

CAMP  BILL  2  EE 

CARBON  BILL 

CENTER  GROVE 

CD  TRET  I  LLE 

CHATOM 
CHILD  ER3BURG 
CITRONEU  E 
CkAJfTON 
CLATTOE 
coffee  SPRINGS 
COLL  IRS VI LLE 
COLUMBIA 


COB* 

DA DEVI LLE 

DAOITILLE  HO  2 

DAN  or 

DAHVILLX 

DATTOW 

DECATUR 

DECATUR  BO  4 

DECATUR  SUBSTATION 

DEMOPOL1S  LOCK  4 

DOTBAN  CAA  AIRPORT 

ELBA 
ELROD 
ELF  AULA 

EUTAE  LOCE  HO  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FAtRBOPE 
PAL  CO  S  EB 
PALEV2  LLE 
PALLS  CI TT  6  HW 
PARLEY 

PATETTE 
PLAT  ROCl 
FLORENCE  AT  LOCE 
PORT  DEPOSIT 
PORT  MORGAN 
PORT  PAT  HE 


nu  a 


CITY 


LEEDS 
LEES  BURG 
LIVING 3TON 


GADSDEN 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 

GENEVA 

OOOOMATER 

GORCAS 

gnauflM 

GREENVILLE 
GREENVILLE  NO  2 
GULP  SflORES  2  SSE 
GUHTERSVILLE  CITY  «TK 
GUNTERSV1 LLE  DAM 
HALEYVI  LLE 

BAM  I  LYON 
BARRISBURG  6  St 
BAVNTV  I  LLE 
HEADLAND 
HELENA 

HIGHLAND  BOMB 
BODGES 

BURTSVI LLE  SUBSTATION 
BVETSVI LLE  »B  AVY. 

J ACE  SON  LOCI  1 
JACESON  SHOALS 


10071 
0140  *  II. COX 
0140  i  MARSHALL 
0163  TALLAPOSSA 
017B  PICE  ENS 
0252  COVINGTON 
0272  CALHOUN 
0338  If IM8TON 

10369  CLAY 
0377187.  CLAIR 
0390  LIMESTONE 
0402  ESCAMBIA 
0422  I  EE 
0427  LEI 
0440  AUTAUGA 
0346  COLBERT 
05R3  BALDWIN 
0616  MONROE 

0631   FRAN  EL I N 
0655  LIMESTONE 
0746  PATETTE 
0790  MARION 
0823  AUTAUGA 
0831  J EPPERSON 
".  JEFFERSON 
0854  COLBERT 
0957  MARSHALL 
1 1069  ICRXNSBAt 

1084  ESCAMBIA 

1099  JACESON 
1 1 178  PID 
,1288  SHELBY 

1300  WILCOX 

1315  CLARKE 

1324  TALLAPOOSA 

1377  WALKER 

1492  MORGAN 

1320  BIBB 

1366  I  WASH I NGTON 
1615  TALLADEGA 
1685  MOBILE 
1694  CHILTON 
1725  BARBOUR 
1807  GENEVA 
1849  DE  EALB 
1865  HOUSTON 
1940  WALKER 
2079  SUMTER 

2119  TALLAPOSSA 

2124  TALLAPOOSA 

2141  PICKENS 

2149  MORGAN 

2188  MARENGO 

2207  MORGAN 

2216  MORGAN 

2221  MORGAN 

2240  MARENGO 

2372  HOUSTON 

2377  COPPEE 
2632  TUSCALOOSA 
2727  BARBOUR 
2742  GREENE 
3763  CONECUH 
2813  BALDWIN 
2832  COVINGTON 
2840  MORGAN 
2848  WINSTON 
2867  MADISON 

2883  FAYETTE 
2943  JACESON 
2976  LAUDERDALE 

3034  LOWNDES 

3035  BALDWIN 
3043  DE  EALB 
3105  MONROE 
3131  ETOWAH 
3160  SUMTER 
3200  CULLMAN 

3235  GENEVA 
3399  COOSA 
3430  WALKER 
3311  BALE 
3319  BUTLER 
3324  BUTLER 
3359  BALDWIN 
3378  MARSBALL 
3383  MARSHALL 
3630  WINSTON 


3644  MARION 
3697  PERRY 
3748  LOWNDES 
3761  HEMRT 
3783  SHELBY 
3816  CRENSHAW 
3842  CLEBURNE 
3899  rP-AHXLIH 
4060  MADISON 
4068  MADISON 

4099  JACKSON 
4192  CLARKE 
4198  TALLADEGA 
4209  CALHOUN 
4306  ELMORE 
4302  CHAMBERS 
4603  COOSA 
4819  JIPPERSON 
4637  CHEROKEE 
4796  SUMTER 


31  34 
34  13 
I  34  33 
1   32  14 
]  13  34  16 
11  32  SB 
13  33  08 

e  3i  it 

7  33  33 
I  3  34  04 


86  30 

83  31 

87  13 


11  33  16 

7  33  30 
13  34  48 

8  31  10 
11   32  36 

11  32  36  83  29 
1  32  26  86  39 

12  34  43  87  52 

9  30  33  87  47 
1  31  44  87  13 


85  30 

86  16 

86  39 

87  39 
83  30 


12  34  28  87 

12  34  42  Bfi 

S  2  33  40  87 

13  34  13 |88 
1  33  40  1 86 
3  33  34  66 

I  3  33  33  86 
'13  34  39  88 
I  3  34  13  88 
6  31    35  86 

6  31  04 
13  34  56 
3  31  43 

I  7133  08 
1  J2  00 

13  31  33 

II  32  30 
I  3  33  34 

13  34  23 
I  3  33  37 


87  08 


13  31  28  88  13 

7  33  17  86  21 

I  9  31  03  88  14 
7  |32  31  86  38 
5  |31  53  85  27 
S  31  10  '85  55 

'  7  34  IS  85  52 

5  31    18  85  06 

2  33  46  67  11 
13  33  26  [88  33 

II  33  SO  85  43 

11  32  SO  85  46 
13  133  01  88  17 

12  34  23  107  04 

13  32  31  87  39 

12  34  37  86  38 

13  34  37  166  39 

12  34  36  ,86  58 

13  32  31  187  31 
5  [11  14  85  36 

10  31  39  66  04 
13  33  13  |87  48 
4  31  33  85  08 

3  32  47  87  50 
I  6  31  23  67  02 

9  30  32  87  S3 

9  31  06  86  33 

12  34  22  86  35 

2  |34  04  187  30 

36  86  34 


13  33  41  187  50 

13  34  46  83  41 

13  34  47  87  40 

6  31  59  '88  33 
9  30  14  l8S  01 

7  '34  26  85  43 

8  31  26  87  24 
7  134  01  86  00 

13  32  49  88  09 

2  34  00  |M  44 

!  5  31  03  85  32 

7  33  04  86  03 

2  33  39  87  13 

2  32  42  87  36 
6  01  50  166  38 
6  31  SO  66  38 

9  30  16  87  40 
12  34  32  06  17 

12  34  36  66  24 
4  07  38 

13  |34  OS  37  39 

3  32  48  87  11 
1  32  11  86  35 
3  91  31  83  30 
3  33  18  86  51 
6  31  37  86  19 

11  33  32  85  24 
13  p4  20  187  36 

12  34  43  86  35 
12  34  42  86  35 


Obser 
vafaoa 
time 


Observer 


HID  J.   P.  MITCHELL 
MID  P1LMXR  GO Dfl IT 
7*  C.  S. FOREST  SERVICE 
SIDNEY  J.HAHDY,  SR. 
6A  i JESS K  M.  CULP 
3P  CITY  FILTER  PLANT 
7A  HOS1E  PHILLIPS 
8A  WM.  M.  GARRETT 
ID  CIVIL  AXRO  ADM 
7A  MRS.  LESSIK  HILLKR 

MID  HENRY  L.  MC  QUEEN 
NORMAN  R.  PRICKZTT 
TVA-«2 

AT MORE  STATE  FARM 
MRS.  MARTHA  1.  HOORJ 
SOIL  CONS  SERVICE 
6*  |J.  B.  NEIGHBORS 
7A  j TV A -462 

7P  GROVER  W.  WOODWARD 
7*  W.  P.  DUNN 


MID 


ml 


a  3 


TV A -43 

ALA.  POLT.  INST. 
HISS  CLARA  R.  OLIVE 
WM.  B.  WHITEHEAD 
LEONARD  C.  W EL DON 
U.S.  WEATHER  BUREAU]  2  3  4  3 
CARRIE  B  .  HOB  TON  I  3  3  3 


Refer 

to 
tables 


3  4 


8P    6A  MRS.  CLARA  T.  PEAVY 
SP  MISS  M. LOUISE  JOKES 
7A  GEO.  L.  HICKS 
8A  'ZEMMA  P.  HOLCOMBE 
3P  ALA.  POLY.  INST. 
HID  WW.  H.  GRIFFIN,  JR. 
7A  ALA.  POLY.  INST. 
7A  MISS  MARY  C.  RAT 
7*  TV* 

7A  W.  D.  BOLL I  FIELD 


H|[< 


B.  O.  JONES 
HUGH  M.  SIMPSON 
EDWARD  E.  POPE 
MRS. J.   VIRGIL  BY HUM 
MRS .  S.  CUNNINGHAM 
COY  THOMPSON 
MRS.  C.  GRESHAM 
REUBEN  P.  HARRIS 

OB.  W.  B.  FULTON 

J*T  D.  LANE 

E.    F.  SMITH 

TVA-303 

JAMES  M.  CREWS 

MRS.    FREDA  TRIMBLE 

TVA-63B 

TV*  -411 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CIVIL  AERO  ADM. 


9A   MRS.  LAX IE  TALBOT 
7A  E.  V.  BERRY 
8A  HARRY  E.  MAUGANS 
7*  IE.  B.  BOI.8ROOK 
MID  CIVIL  AERO  ADM. 
3P  'HAROLD  F.  YATES 
8A  U.S.  FOREST  SERVICE 
7A  TVA-364 

7*  U.S.  FOREST  SERVICE 
8*  TVA-S7 


8*  LOIS  V  EILLINGSWORTS  2  3 
7A  TVA-387 

7A  CORPS  OP  ENGINEERS 
7A  MRS.   ISABEL  C.HUGHES 
BP  ATM.  B.  CHANDLER 
8A  IjOHN  W.  PATE 
BA  [MRS .    HELIA  MCKENZIE 
7*lG.  ERNEST  HAL  COMB 
7*  FRANK  J.  FIELDS 
6A  .MRS.   G.    MC  KENZIE 


947 


3  3      5  6 


7A  REBECCA  CAMPBELL 
7*  C.  PURVIS  CO HA WAT 
6A  ALABAMA  POWER  CO. 
8A  N.  HAMMER  COBBS 
8A  CECILS  T.  LEWIS 

MID  CLAUDS  CONK,  JR. 

NOON  GULP  STATE  PARE 

MID  TYA-403 
7A  TVA-70 

7A  1  ELMER  L.  SHIPMAN 


12  34 

84 

H6 

05 

1500 

13  31 

33 

ftS 

01 

10 

7  03 

32 

Kf, 

13 

475 

7  33 

49 

as 

49 

7  32 

37 

■6 

13 

290 

11  03 

'■A 

85 

34 

830 

7  03 

58 

31 

420 

3  33 

33 

2 

33 

636 

7  34 

11 

85 

46 

389 

13  33 

38 

8h 

11 

160 

9  31 

01 

BC 

22 

290 

3  33 

2  9 

87 

30 

260 

7A  REX  COOPER 
8A  U.S.    FOREST  SERVICE 
8A  MAX I  NX  E.  WATSON 
5P  ALA.  POLY.  INST. 
7A  MRS .   HELEN  M. . STONE 
SP  LUEE  JORDAN 
8A  THOMAS  J.  HART 
845  6A  FRAME  L.  BATHES 

6A  frvA-65 
610  ^IID  HID  U.S.  WEATHER  BUREAU 

7A  |rVA-78 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
BA  [ALABAMA  POWER  CO. 
MID  PLOT  E.  OVEN 
6A  ALABAMA  POWER  CO. 
6P  CLARENCE  B.  PINCHZR 
6A  ALABAMA  POWER  CO. 
7A  MRS.   MARY  E.  LEE 
7*  RUFUS  M.  SEWELL 
BP  PROF.  B.J.  MURPHEY 


2  3 


anSUaOB 

Index  No. 

(Jounty 

1      i  1 

Elevation 

Obser 

vation 
bmo 

d]  % 

1  £ 

Observer 

Refei 

to 
tables 

MADISON 

4978 

13.34  43 

86  43 

373 

9A 

88 

1 A  REV  R .   TA  YI.OR  J  | 

5 

lEFTERSON 

MARION  1  SSE 

MARION  JUNCTION 

MARION  JUNCTION  2  HE 

MARTIN  DAM 

3140 

MAXWELL  FIKLD 

5202 

33B4 

HERTZ  3  E 

5333 

BIBB 

U.S.    FOREST  SERVICE 

33W7 

BULLOCK 

4  33  04 

63  33 

490 

KATHKW  W.  HALL 

a  4 

5417 

54.t!< 

5461 

5478 

5483 

MOBILE 

5529 

MADISON 

3337 

SHELBY 

MOHTGOMERT  WB  AIRPORT 

5550 

MONTGOMERY 

5 

MONTGOMERY  WB  CITY 

3535 

MONTGOMERY 

0.3.  WEATHER  BUREAU 

5 

MO  in. TON 

5623 

LAWRENCE 

13  34  39 

87  17 

630 

Ml 

3  4 

MUSCLE  SEOALS  CAA  AP 

8740 

COLBERT 

3  4 

5 

NEW  BROCKTON 

8843 

COFFEE 

3  31  23 

IS  56 

450 

E.  EARL  BOY K 1 1 

3  4 

NEWBURG 

1.847 

FRANKLIN 

12  34  29 

87  33 

660 

7* 

HEW  MARKET 

8863 

MADISON 

12  34  34 

86  36 

735 

7* 

NEWTON  2  HW 

5873  .DALE 

JAMES  L.  BDTTO 

ONKONTA 

8131 

BLOUNT 

86  30 

857 

7A 

7A 

L.  E.  SELLERS 

5 

ORRVILLE 

6161  DALLAS 

1  32  18 

87  14 

200 

8* 

EDWARD  B.  WARREN 

OHARK  6218 

DALE 

5   31  33 

85  39 

400 

39 

7* 

HRS.  HART  K.  SCOTT 

5 

PAINT  ROCE 

6226 

JACKSON 

86  20 

610 

■  10 

TV* -69 

3  4 

PAI.MWBIlAI.lt 

8S48 

3  33  44 

86  39 

88 

ROBERT  P.  STORES 

PELL  CITY 

6327  ST.  CLAIR 

480 

M 

LEON  L.  MATTHEWS 

5 

PENN INGTOH  LOCE  2 

6335  CHOCTAW 

CORPS  OP  ENGINEERS 

PERRTVILLE 

6383 

PERRY 

MRS     GERTRUDE  GREEN 

8370 

MONROE 

MRS.    MINTA  EDDINS 

PICEKNSVILLE 

8414 

PICKERS 

163 

7* 

MRS.  DORA  I.  CLAY 

PIKE  BILL 

■J440 

WILCOX 

MRS  DEL LA  L.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

s4"8 

MOHTGOMERT 

PLANTERSVI LLE 

6508 

DALLAS 

0.   B.  BARNES 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

TV  A -493 

PLEASANT  HILL 

8388 

DALLAS 

1  32  10 

86  35 

h  : 

W .  D .  GR I NDL  E 

*  * 

PRATTV ILLE 

AUTAUGA 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

5 

PRIMROSE  FARM 

*hM4 

MONTGOMERY 

PUSHMATAHA 

fi719 

CHOCTAW 

78 

7* 

MRS.    J AN IE  C.  BROWN 

I 

5 

RED  BAT 

6805 

FRANKLIN 

REFORM 

6S4  7 

PICKENS 

7* 

WILLIAM  T.  AMBROSE 

RIVER  FALLS 

6937 

COV INGTOH 

JOSH  R.  BIADLET 

RIVER  FALLS  2  KZ 

COVIHGTOH 

ALABAMA   ELECTRIC  CO 

3  4 

ROBERTS DALE  7  E 

6988 

BALDWIN 

5 

:  ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

85  18 

743 

6P 

6* 

JAMES  B.  BAILEY 

3 

3 

SAINT  BERNARD 

7137 

CULLMAN 

2  34  12 

86  47 

802 

7* 

7* 

PR.    FREDERICE  SMITH 

SAND  MT .STATE  FARM  API 

7307 

DE  EALB 

SP 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

s 

SATRE 

7?H2 

JEFFERSON 

7* 

DORA  R.  WEBSTER 

SCOTTSBORO 

7304  JACESON 

6P 

MRS .  KI HZ I E  BOBO 

8 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

7310 

JACESON 

7* 

SEALE  7  WWW 

7328  RUSSELL 

338 

8* 

B .   G .  BUSH 

SELMA 

7388 

147 

78 

JOHN  0.  RHODES 

t 

3 

SHEFFIELD  TV A  NRSY 

7416 

COLBERT 

87  42 

505 

7* 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460 

LIMESTONE 

610 

7* 

SLOCOMB 

7576 

GENEVA 

8* 

PATRICE  H .  SMITH 

SNOW  BILL 

7830 

WILCOX 

1  32  00 

87  01 

323 

7* 

MRS.    EVA  R.  RAT 

SOUTH  BILL 

7671 

DE  EALB 

SPRING  BILL 

7733 

MOBI LE 

HAMLIN  H.  TIPPINS 

5 

SUTTLE 

7963 

PERRY 

J.  P.  SUTTLE,  JR. 

SWAIM 

7968 

JACKSON 

SY  LAC  AUG  A 

7994 

TALLADEGA 

ALABAMA  POWER  CO. 

SYLVAN  I A 

8013 

DE  EALB 

TALLADEGA 

8084 

TALLADEGA 

6r 

C.   D.  WEAVER 

3 

8 

TALLADEGA  BORK  MT.  TWR 

8U32 

TALLADEGA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

THOMASVI  LLE 

8178  CLARKE 

MRS.   MINNIE  D EATON 

3 

5 

THORSBY  1  8W 

CHILTON 

1  |33  54 

86  44 

MID 

SOIL  CONS  SERVICE 

j  4 

THURLOW  DAM 

ELMORE 

ALABAMA  POWER  CO. 

'  TO  HEY 

8259 

3  4 

TRAFFORD 

.128:- 

JEFFERSON 

MRS.  HAZEL  GARRETT 

TROY 

8833 

PIEE 

THOMAS  J.  D1LLARD 

3  4 

3 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

8380 

TUSCALOOSA 

CIVIL  AERO  ADM. 

3  4 

5 

TUSCALOOSA  LOCE  *  DAM 

3385  TUSCALOOSA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

YTJ6KEGEE 

8398  MACOH 

439 

8* 

1* 

TL'SKFGET  INSTITUTE 

3 

5 

UNION  SPRINGS 

8438 

BULLOCK 

6  33  08 

S3  44 

483 

CP 

7A 

Dfl     BOBBIE  GUTHRIE 

8 

UNIONTOWH 

8448 

PERRY 

1  33  37 

87  31 

273 

7A 

MRS.    FRANCES  MARTIN 

UNIVERSITY 

8434 

TUSCALOOSA 

2  33  12 

87  33 

223 

HIO 

MID 

DR.  F.  8.  MITCHELL 

3 

3  4 

3 

VALLEY  HEAD 

DE  EALB 

7  34  34 

83  36 

1031 

MP 

BA 

MRS.  CARRIE  DALBT 

3 

3 

VANCE 

H  4  77 

TUSCALOOSA 

3  33  10 

87  13 

7A 

WM.    F.  VANCE 
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ALABAMA  -  MARCH  1951 


A.  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 

The  first  11  days  of  March  were  mostly  quite  warm,  but  rather  cool  weather  intermittently  thereafter  brought 
monthly  mean  temperatures  in  most  areas  down  to  about  1°  above  normal.  As  a  result  of  very  copious  rainfall 
in  the  extreme  south  around  the  18th  and  over  the  north  and  west  central  portions  around  the  28th,  totals 
for  the  month  were  considerably  above  normal.  Widespread  and  heavy  flooding  in  the  streams  occurred  as  a 
result  of  the  latter  storm.  A  chart  showing  the  total  accumulations,  from  the  time- rain  began  in  the  west 
late  on  the  27th  until  the  time  it  ended  with  a  cold  front  passage  on  the  29th,  is  printed  herewith,  along 
with  another  chart  showing  the  general  distribution  of  the  greatest  amounts  during  any  24-hour  period.  Near- 
ly all  the  precipitation  on  the  latter  chart  fell  on  the  28th,  with  little  overlapping  into  either  the  27th 
or  29th. 

DETAILED  SUMMARY 

The  warmth  of  the  first  11  days  was  interrupted  only  by  moderately  low  day  time  temperatures  in  the  north 
on  the  4th.  During  this  time,  light  rain  began  in  the  north  on  the  evening  of  the  3d,  and  there  was  rain  at 
nearly  all  stations  on  the  following  day,  with  amounts  being  light  to  locally  heavy.  There  was  light  rain 
in  scattered  areas  on  the  5th,  and  in  a  few  widely  scattered  areas  again  on  the  6th. 

On  the  11th,  light  to  locally  heavy  precipitation  was  State-wide.  This  was  followed  by  a  drop  in  temperature 
and  light  rain  and  drizzle  on  the  12th.  The  13th  was  exceptionally  cold,  but  night  time  temperatures  did  not 
drop  below  32°  except  in  the  north.  Snow  flurries  occurred  off  and  on  during  the  day  in  most  sections,  to 
the  delight  of  children  and  grownups  as  far  south  as  Mobile  and  the  Florida  border. 

There  was  light  freezing  in  the  north  again  early  on  the  14th.  Temperatures  were  then  on  the  rise  until  the 
18th  when  showers  occurred,  more  rain  fell  on  the  19th,  when  it  was  decidedly  colder.  Precipitation  on  these 
two  days  was  very  heavy  in  the  two  coastal  counties  where  the  two-day  amounts  ranged  from  5  to  8  inches.  It 
was  progressively  lighter  northward,  but  there  were  more  than  two  inches  at  nearly  all  Middle  and  Southern 
Division  stations,  and  amounts  in  excess  of  an  inch  were  recorded  at  most  Northern  Division  stations. 

The  next  three  days  had  rising  day  time  temperatures,  but  light  freezing  occurred  in  the  north  each  morning. 
It  was  warm  again  on  the  23rd,  and  the  familiar  cycle  was  completed  again  when  showers  in  the  early  morning 
of  the  24th  were  accompanied  by  turning  cooler. 

In  the  next  repetition  of  this  cycle,  showers  began  in  the  north  and  west  central  portion  of  the  State  in 
the  afternoon  and  evening  of  the  27th.  Rain  was  general  on  the  28th,  with  very  heavy  accumulation  everywhere 
over  the  north  and  west  central  portions.     This  storm  was  terminated  by  showers  on  the  morning  of  the  29th. 

It  was  fair  and  moderately  cold  on  the  30th.     March  went  out  with  a  fine  day  on  the  31st. 

CROPS 

Winter  grains,  clovers,  and  pastures  made  good  progress,  but  due  to  the  severe  temperatures  during  the  late 
fall  and  winter,  they  were  still  somewhat  behind  schedule  as  the  month  ended.  Crimson  clover  was  beginning 
to  bloom,  and  the  strawberry  harvest  was  well  underway  in  Butler  and  Conecuh  Counties.  Considerable  corn 
and  cotton  had  been  planted  in  the  south,  and  normal  progress  was  generally  made  in  field  work. 

FLOODS 

After  a  rather  dry  winter  over  much  of  the  south  and  central  portion  of  the  State,  it  appeared  late  in  March 
that  we  would  be  able  to  sneak  through  the  remainder  of  the  spring  flood  season  without  any  severe  rises  in 
the  rivers,  particularly  in  the  Alabama  watershed.  These  hopes  were  broken  by  the  rain  around  the  28th  when 
floods  occurred  in  all  rivers  except  the  Tallapoosa  and  the  ones  in  the  southeastern  part  of  the  State. 

Minor  flooding  occurred  in  the  lower  Tombigbee  as  a  result  of  the  rain  around  the  18th,  and  high  stages  in 
this  portion  of  the  shed  still  prevailed  when  the  general  very  heavy  rain  fell  around  the  28th.  The  result- 
ing flood  in  the  Warrior-Tombigbee  system  was  the  worst  since  1900.  Initial  stages  in  the  Alabama  watershed 
were  not  high,  and  vegetation  and  soil  conditions  caused  considerable  absorption,  but  the  rain  was  heavy 
enough  to  cause  the  highest  stage  ever  reached  at  Childersburg  (30.1  ft.)  on  the  Coosa,  where  record  break- 
ing stages  occurred  in  some  large  creeks  near  that  station. 

The  crest  on  the  Cahaba  of  41.8  feet  at  Marion  Junction  on  the  31st  was  the  second  highest  stage  ever  re- 
corded at  that  station.  At  Centreville,  on  the  upper  Cahaba,  a  crest  of  34.8  feet  was  the  fourth  highest 
ever  recorded. 

Estimated  damage  from  flooding  totalled  $725,000  on  the  Coosa,  $851,000  on  the  Alabama,  $210,000  on  the  Cahaba, 
$926,000  on  the  Warrior,  and  $142,000  on  the  portion  of  the  Tombigbee  River  in  Alabama.  A  total  of  479  fami- 
lies were  affected  by  flash  floods  in  the  smaller  streams,  and  29  homes  were  damaged  on  these  streams.  Sav- 
ings which  resulted  from  warnings  totalled  about  $914,000.   —  FCP 
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In  addition  to  the  cl  ima  tologica  1  data  from  some  6  000  Heather  Bureau  and 
cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydro- 
climatic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologic 

Bulletin  Series.     The  Hydroclimat lc  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages  

mostly  ol  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation. 
It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers.  Department 
of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  In  order  to  provide 
records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood 
control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network,  now  number- 
ins  about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  main- 
tained by  the  leather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the 
Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  averaged  about 
S250.000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date 
For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000 
per  year  to  provide  data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of 
Reclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs 


of  their  program  in  the  Western  States. 

Previous  to  the  Introduction  of  this  bulletin  series,  dita  from  Hydrocl imat ic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which  were 
issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United  States, 
but  since  the  Network  »as  established  to  meet  the  internal  requirements  of  the 
Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for  public  dissemina- 
tion of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating  agencies  and  to 
certain  public  repositories,  A  list  of  locations  where  reference  copies  of  the 
Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection  may  be  obtained  upon 
application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington  25,  D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available  through 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  individuals 
as  listed  in  the  Station  Index. 
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53.1 

85 

20 

8 

42 

10 

1892 

51.8 

87 

11 

6 

11 

8 

1893 

54.2 

84 

13 

3 

50 

7 

1894 

59.1 

88 

IS 

4 

78 

8 

1895 

55.0 

89 

20 

7 

55 

10 

1896 

53.0 

92 

20 

S 

16 

8 

1897 

60.7 

89 

22 

9 

53 

12 

1898 

59.5 

89 

23 

3 

23 

7 

1899 

55.7 

91 

4 

6 

57 

10 

1900 

53.1 

87 

17 

5 

75 

8 

1901 

53.5 

84 

11 

6 

28 

7 

1902 

55.3 

82 

17 

8 

78 

12 

1903 

59.7 

85 

26 

5 

77 

13 

1904 

58.7 

89 

23 

3 

51 

8 

1905 

60.0 

90 

26 

3 

82 

7 

1906 

52.0 

85 

20 

9 

20 

10 

1907 

65.0 

93 

29 

2 

92 

4 

1908 

62.7 

92 

25 

4 

77 

7 

Temperature 

Precipitation 

Year 

g 

■ 

ll 

a 
> 
< 

i 

M 

X 

3 
i 

& 

a 
■ 

> 
< 

o  5 

6 

zp 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

56.6 
61.5 
58.4 
53.2 
56.0 

89 
93 
90 
85 
86 

25 
19 
20 
18 
19 

8.88 
1.21 
2.41 
9.71 
9.74 

11 
3 
6 
11 
10 

1914 
1915 

51.0 
47.3 

87 
80 

11 
20 

3.51 
3.21 

8 

7 

1916 
1917 
1918 

54.8 
57.4 
62.4 

89 
89 

18 
14 

26 

2.99 
9.35 
0.81 

5 
12 
3 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 

56.7 
52.6 
64.0 
56.2 
55.0 

83 
86 
89 
85 
89 

21 
10 
27 
23 
16 

7.23 
7.27 
4.90 
10.12 
6.36 

6 
10 

9 
11 
11 

1924 

1925 
1926 
1927 
1928 

51.4 
58.4 
50.0 
57.0 
56.2 

87 
90 
85 
89 
89 

19 
13 
13 
19 
22 

3.32 
2.97 
6.52 
4.86 
6.24 

8 
6 
8 
9 
11 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

59.6 
52.4 
50.0 
51.9 
55.9 

93 
81 
78. 

89 
87 

20 
19 
22 
12 
24 

15.35 
5.64 
3.86 
4.27 
6.87 

10 
10 
9 
7 
7 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

1 

J3 

X 

Loweat 

e 

3 
■ 

> 
< 

S.S 
.£  o 

a 

°  o 
ZQ 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

54.9 

62.1 
59.9 
53.5 
63.7 

83 
90 
90 
85 
90 

14 

19 
27 
20 
23 

6.12 
7.27 
3.63 
4.54 

6.35 

7 
9 
7 
8 
8 

1939 
1940 
1941 
1942 

1943 

59.4 
55.4 

50.7 
55.5 
54.6 

89 
86 
87 
85 
86 

16 
21 
15 
22 
7 

5.15 
5.25 
4.60 
7.28 
9.87 

8 
10 

9 
12 
12 

1944 

1945 

57.7 
65.0 

86 
89 

22 
27 

10.77 
4.89 

11 
8 

1946 
1947 
1948 

61.4 
50.  2 
59.8 

92 
87 
89 

25 
14 
19 

7.98 
7.13 
9.58 

8 
10 
12 

1949 

1950 
1951 

54.8 

53.3 
57.1 

90 
88 
87 

17 

19 
24 

6.16 
6.77 
9.10 

Period 

56.0 

5.79 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  arcal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Table  2 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

1 

ja 
o» 
X 

■ 

Q 

Lowest 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

Total 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

• 

a 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

Max  90* 
or  above 

Min.  32" 
or  below 

Total 

Max  depth, 
on  ground 
at  obsn 

Date 

0 

0 

a 

0 
— 

• 

0 

a 

0 

to 

1.00  or 
more 

NORTHERN  DIVISION 

ALBERTS V I LLE  1  S 

51 .  SM 

.  5 

78 

4 

26 

14+ 

"?  ■ 

29 

13 

ANNISTON  CAA  AP 

53 . 4 

81 

3 

26 

16 

.f  \ 

i .  "_n 

28 

T 

13+ 

13 

4 

BELLE  MINA  2  N 

,  53 . 6 

77 

7 

24 

o  ni 

7 

28 

•  ^ 

13 

4 

BIRMINGHAM  WB  AP 

54 . 7 

.  9 

81 

3 

28 

14 

326 

11  42 

5  72 

5  89 

28 

T 

T 

12+ 

13 

5 

BIRMINGHAM  WB  CITY 

57.5 

2.1 

83 

8 

28 

14 

257 

0 

5 

10^22 

4!  52 

2.  72 

29 

T 

T 

13 

14 

5 

4 

CORDOVA 

56 . 2 

.  4 

81 

3 

25 

^ 

*9  78 

29 

9 

7 

* 

DECATUR 

54 . 4 

1 . 3 

79 

3 

14+ 

340 

4  16 

3 '  61 

2 '  0 

13 

16 

4 

FAYETTE 

54.1 

80 

4+ 

26 

20 

0 

7 

12.87 

6.69 

5.15 

28 

T 

0 

13 

5 

4 

GADSDEN 

52.8 

-  .8 

80 

4 

25 

22 

0 

9 

12.15 

5.88 

6.21 

29 

T> 

0 

16 

5 

3 

GOODWATER 

54.9 

-  .5 

81 

9 

27 

14 

0 

6 

9.07 

3.42 

4.88 

29 

T 

0 

11 

4 

2 

HALEYV ILLE 

54.0 

76 

1+ 

26 

14+ 

345 

0 

6 

11.90 

4.85 

26 

T 

0 

12 

5 

3 

HUNTS V I LLE  WB  AWY 

52.4 

78 

3 

24 

20 

390 

0 

7 

9.04 

3.28 

4.92 

1.0 

1 

13+ 

14 

4 

1 

MADISON 

52 . 2 

.  7 

82 

3 

24 

20 

~ 

^  • 

29 

J2 

15 

4 

3? 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

52  .3 

.  0 

79 

1 

28 

14+ 

398 

0'  7_ 

7  '  an 

28 

0 '  „ 

16 

4 

ONEONTA 

52 . 9 

-     .  3 

80 

5 

25 

20+ 

" 

10 

i  9  ni 

■ 

r  nn 

• 

■  1' 

29 

17 

11 

4 

ROCK  MILLS 

55.4 

84 

8 

26 

16 

308 

0 

9 

5.23 

-  .48 

2.00 

29 

T 

0 

12 

3 

2 

SAINT  BERNARD 

51.5 

-  .8 

80 

4 

24 

20 

0 

11 

E10.46 

4.49 

3.82 

2.5 

T 

14 

14 

3 

2 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

52.4 

76 

2+ 

25 

20 

JJ 

28 

13 

SCOTTSBORO 

53 . 0 

.  4 

80 

2 

24 

20+ 

77_ 

o 

7  '  Qft 

15 

7 

^ 

TALLADEGA 

55.  7 

.  0 

82 

3 

24 

1 6 

304 

9 

n  _7 

10.  57 

A  AQ 

4  .48 

4 . 80 

29 

1 . 0 

■< 

8 

4 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

56.8 

1.2 

84 

3 

29 

14 

278 

0 

7 

9.72 

3.82 

4.74 

28 

T 

0 

11 

5 

3 

UNI VERS ITY 

56.9 

1.3 

82 

3 

30 

14+ 

276 

0 

5 

9.39 

3.49 

4.15 

28 

.0 

0 

9 

5 

3 

VALLEY  HEAD 

54 .  7M 

4 . 0 

78 

29 

26 

13+ 

291 

* 

4 . 58 

29 

• 

DI VIS  ION 

54 . 1 

10.44 

MIDDLE  DIVISION 

_____  _ 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

56 . 3 

82 

8 

If 

2B7 

1* 

_  ■  ®u 

29 

in 

9 

5 

AUBURN 

55.  9 

-     .  5 

83 

9 

16 

** 

1 . 55 

t  '  7- 

19 

9 

3 

C  AMDEN 

60. 1 

84 

3 

to 

J_ 

o 

* 

7 '  no 

7  77 

29 

1 

10 

4 

CAMP  HILL  2  NW 

56 . 8 

81 

4+ 

25 

1 5 

5  43 

1 '  95 

29 

T 

jj 

10 

3 

CENTREVILLE 

57.3 

1.2 

83 

4 

30 

16+ 

0 

4 

12 1 05 

5.92 

6.23 

29 

.0 

0 

8 

4 

4 

CLANTON 

56.  2 

.  5 

82 

4 

^« 

14+ 

5.42 

29 

•  j" 

12 

4 

n  A  V  TAU 

59. 1 

85 

4 

30 

14 

J: 

E13 . 51 

e;  on 
Rfi 

29 

• 

10 

5 

J 

jj 

iii'unf)ni  tc    T  r\cv  A 

I'r.MUnH.  lo     l.Dy  l\  1 

57 .  2M 

30 

14 

_ 

29 

» 

12 

3 

GREENSBORO 

2 . 1 

85 

8 

29 

14 

13*29 

7  62 

7  30 

28 

T 

13 

3 

GREENVILLE 

60.9 

2.4 

84 

11 

33 

13 

0 

0 

5*26 

-  '45 

2.64 

19 

T 

0 

12 

3 

2 

UTfUT   1MI1     il,  111 

60.3 

1.1 

83 

3+ 

29 

15 

197 

0 

4 

3.85 

-  2.07 

1.45 

18 

.0 

0 

5 

4 

2 

LA(   11:!  i  . 

56.8 

83 

8 

29 

14 

269 

0 

5 

5.  60 

1.60 

18 

T 

0 

11 

4 

2 

1. 1  V  l  HOo  I  UN 

59.0 

2.7 

85 

3 

29 

14 

230 

0 

6 

13.11 

7.87 

6.00 

28 

.0 

0 

10 

6 

4 

MARION  JUNCTION  2  NE 

58.4 

86 

3 

27 

15 

240 

0 

6 

12.06 

4.27 

28 

.0 

0 

11 

3 

3 

MAXWELL  FIELD 

59 . 8 

85 

8 

33 

15+ 

208 

0 

o 

4 . 28 

1 . 88 

18 

T 

p 

8 

2 

MONTGOM ERY  WB  A P 

58.4 

84 

3+ 

30 

16 

244 

0 

2 

4 . 04 

1 . 65 

18 

0 

10 

3 

■ 

■    PI  1  l  .     \  r  .    l      Iff)    LI  1  I 

58 .  7 

.  9 

84 

8 

33 

13+ 

237 

0 

0 

3 . 78 

-  2.21 

1 . 66 

18 

T 

0 

7 

2 

DP  1TTU  11  I  r 
rnAl 1 T ILLt 

58.6 

1.0 

83 

3 

30 

15 

228 

0 

2 

5.56 

-  .14 

1.90 

18 

.0 

0 

9 

3 

3 

PUSHMATAHA 

59.  6H 

1.6 

85 

4 

0 

8.32 

2.82 

4.40 

29 

.0 

0 

5 

4 

2 

SELHA 

60.9 

2.3 

86 

3 

32 

15+ 

188 

0 

2 

9 . 91 

4 . 49 

6.  22 

29 

T 

0 

11 

3 

" 

THOMASVILLE 

80 

14+ 

0 

3 

9 . 67 

4.10 

5. 15 

29 

.  0 

0 

7 

3 

2 

TROY 

59 . 7 

.9 

83 

5 

32 

13+ 

0 

2 

6. 17 

.  19 

2 . 49 

19 

T 

0 

5 

3 

3 

TUSKEGEE 

58.3 

.5 

84 

9 

30 

16 

0 

2 

3.14 

-  2.27 

1.53 

19 

T 

0 

12 

2 

1 

UNION  SPRINGS 

59.4 

1.7 

85 

8 

31 

20 

216 

0 

5 

3.68 

-  2.36 

1.75 

19 

.0 

0 

5 

3 

2 

59 . 0 

1 . 1 

85 

8 

32 

16 

219 

0 

1 

4 . 97 

.  89 

2.12 

19 

.  0 

0 

3 

2 

2 

_____ 

DI VIS  ION 

58 . 6 

7 .  50 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

A  ITT.  A  I  IIC  I  A 

61 .  1M 

84 

5 

32 

14 

0 

1 

7 . 74 

3  .42 

19 

.  0 

0 

10 

3 

2 

ATMORE  STATE  FARM 

61 . 3 

84 

1+ 

29 

13+ 

183 

0 

2 

5.30 

18 

T 

0 

BAY  MINETTE 

61 . 5 

1.4 

83 

4+ 

31 

13 

178 

0 

1 

10.  64 

5.02 

4 . 22 

18 

T 

0 

10 

4 

4 

BREWTON  3  SSE 

61.1 

2.9 

83 

1+ 

30 

15+ 

0 

4 

9.36 

4.32 

4.11 

19 

.0 

0 

1 0 

4 

3 

CHATOM 

60.2 

85 

10 

29 

15 

214 

0 

6 

10.31 

3.30 

29 

.0 

0 

12 

5 

5 

61.8 

.9 

87 

1 

30 

13 

172 

0 

1 

13.20 

6.96 

3.36 

18 

.0 

0 

10 

7 

4 

rv^T u  a ■  f  a  a    l  id nnuT 

60.6 

85 

4 

32 

14 

190 

0 

1 

6.79 

1.64 

2.  63 

29 

T 

0 

g 

4 

3 

E"_  F D f"  D  V V  _I     CM  AD 

59.6 

1.5 

85 

4 

28 

16 

224 

0 

3 

9.56 

3.87 

3. 15 

18 

T 

0 

1 0 

4 

3 

FAIRHOPE 

61.8 

1.7 

84 

9 

33 

13 

171 

0 

0 

9.33 

4.56 

3.35 

19 

.0 

0 

8 

5 

4 

FORT  MORGAN 

61.9 

78 

1  + 

35 

13 

155 

0 

0 

8.19 

4.40 

18 

.0 

0 

5 

4 

4 

rifiatu  L i  11 

60.9 

84 

30 

13 

0 

2 

9.62 

4.48 

4.07 

19 

T 

0 

11 

3 

3 

GENEVA 

60.9 

87 

45+ 

31 

15+ 

0 

3 

7.27 

1.56 

3.23 

28 

T 

0 

9 

3 

2 

HEADLAND 

60.7 

84 

8 

32 

14 

175 

0 

1 

6.06 

2.25 

18 

.0 

0 

6 

4 

2 

LOC  (CHART 

60.9 

83 

5+ 

32 

14+ 

0 

2 

8.24 

3.64 

19 

T 

0 

9 

2 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

61.1 

84 

9 

32 

13 

187 

0 

1 

11.83 

5.98 

18 

T 

0 

11 

6 

2 

MOBILE  WB  CITT 

61.6 

1.9 

82 

7+ 

33 

13 

165 

0 

0 

11.39 

5.41 

6.04 

18 

T 

0 

9 

5 

3 

OZARK 

61.6 

1.6 

84 

4+ 

31 

14+ 

170 

0 

3 

5.88 

.54 

2.66 

29 

.  0 

0 

5 

3 

2 

ROBERTSDALE  7  E 

61.7 

85 

8 

31 

13 

171 

0 

2 

9.72 

4.60 

3.68 

18 

T 

0 

8 

4 

3 

SPRING  HILL 

32 

13 

0 

1 

11.48 

5.62 

7.95 

19 

.0 

0 

7 

3 

3 

DIVISION 

61.1 

9.26 

T 

STATE 

57.1 

1.1 

9.10 

3.31 

.  3 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  month 


ABBEVILLE  R 
ADDISON  R 
ADD I  SON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBERTSV I LLE  1  S 

ALEXANDER  CITY  6  HE 

AL1CEVILLE 

ANDALUSIA 

ANN  I STON  CAA  AP 

ARLEY 

ASHLAND  //R 

ASBVILLE 

ATHENS 

ATHORE  STATE  KARM 
ATHORE  STATE  EARH  R 

AUBURN 

AUTAUGA VI LLE 

BARTON 

BAY  NINETTE 

BELGREEN  R 

BELLE  HINA  2  N 

BERRY  R 

BEXAR  2  SE  R 

BILLINGSLEY 

BIRMINGHAM  IB  AP  R 

8 1 RM I NGHAH  WB  CITT 

BISHOP 

BOAZ 

BOAZ  R 
BRANTLY 

BREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  W 
BRUNDIDGE 
CALBRA 
CAHDEN 

CAMPBELL  R 
CAMP  HILL  2  NW 
CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTREVILLE 

CHATOM 

CHILDERSBURG 

CITRONELLE 

CLANTON 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS 

COLL1NSVILLE 

COLUMBIA 

CORDOVA 

CUBA 

DADEVILLE 

DADEVILLE  NO  2  R 

DANCY 

DANVILLE 

DAYTON 

DECATUR 
DECATUR  4 

DECATUR  SUBSTATION 
DEMOPOLIS  LOCK  4 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 

DOTHAN  CAA  AIRPORT  R 

ELBA 

ILROD 

KUTAW  LOCK  7 

EUTAW  LOCK  7  R 

EVERGREEN  CAA  AP 
FAIRHOPE 
FALCO  5  HE 
FALKV 1 LLE 
FALLS  CITY  6  HW 

FARLEY 
FAYETTE 

FLAT  ROCK  R 
FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT 

FORT  MORGAN 

FORT  MORGAN  R 
FORT  PAYNE 

FORT  PAYNE  R 
FRISCO  CITT 

GADSDEN 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITT 

GARDEN  CITT  R 
GENEVA 

GOODWATKR 
GORGAS 
GREENSBORO 
GREENVILLE 

GUBNV1LLE  NO  2  ft 

GULF  SHORES  2  SSE 
GUNTERSV I LLE  CITT  *  VKSR 
GUNTERSV I LLB  DAM 
HALETV I LLE 

HALETV I LLE  R 

HAMILTON 

KARRI SBURG  6  SE 

RATHEVILLE 

HEADLAND 

HELENA 

HIGHLAND  HOME 

H1GHTOWER 

HODGES 

HUNTSVILLE  SUBSTA 
HUNTSV I LLB  MB  AWT 

HTTOP 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  LUCK  1  R 
JACKSON  SHOALS 
JACKSONVILLE  R 

JORDAN  DAM 
LAFATETTE 
LAY  DAM 

LAY  DAM  R 
LEEDS 


.12 
.36 
.60 


.95 
.01 
2.74 


.30 
.23 
1.00 


1  08 

.07  | 
1.07 

.15 

.93 


1.20 
.25 
.28 


.17 

.57 


10     11     12     13     14    IS     16     17     18     19    20    21    22    23    24    25    26  1  27    28    29  30 


.05 
.20 
.16 
.12 


.41) 
.  10 

.09 


1.00 

22  2.02 
.50 

.80 
1.75 
1.17 


4  11 

.38 
2.82 
1.09 


1.56  .40 
•  1.07 
1.50 

2.31  1.47  .01 

.10  1.25 
3.36  2.01 

.06  1.88 

2.97 


2  12 
1  71 

2.25 


2.30 
1.78 
1.20 


2.40 
3.25 
1.05 


.01 
.05 


3.20 

.18  •  9.33 
I  •  7.20 
2.20  7. 19 
1 1.21  4.72 

102   1  .  92 
2.87  3.00 
2.81 

.02  5.68  1.81 
4.00  3. 15 


31 


1.74 


2.58 

.04  2.66 

.20 
.05  .07 


.54  5.18 
.60  2.30  2.20 
.11  .22  I  62 
121   4  96 

.11  3.25'  2.86 
2.00  4.021  .09 
1.91  4.06 

.97  5.38 

.30  5.89 

. 10  2.53  2.72 

2.30  3.03 

1.45  5.21 
.30  5.80 

T  2.35 


.08 


1.20  1. 10 
84 


2.  12 
2.43 
2.45 
6.45 

3.27 

.25 


3.30 
5.56 
2.67 
6.66 
2.02 


.07  2.87 
2.95 
2.57 
2.07 


2.20 
1.72 
.99  8.20 


3.61 
3.90 
3.29 
5.88 
2.63 

2.55 
2.60 
3.06 
7.48 
.  35 


1.45  .89 

10  1.42 

.69  .60 

.68  .05 


.22  .06 
.04    3  9  0 
3.45  45 


1.40 
.18 

1.00 


1  6.1 
4.00 
4,25 


1 . 53 
6  30 

23  : 


.02 

4.88 
4.75 
2.41 
1  61 
1.49 

.20  1.00 
5.50 

.14  3.78 
4.85  2.84 
5.67  .03 

3.87  2.00 
.13  8.10 
.28 

1.33 

1  .  56  5  . 30 

1.00 
2.30 
3.17 
3  B2 
.11 


1.83 

2.40 
1.28 
6  65 
1  38 
3.87 
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Table  3-Conbnued 


DAILY  PRECIPITATION 


LEES BURG 
LIVINGSTON 
LOCKHART 
LOCK  17 
MADISON 

MAG ELLA 

MAGNOLIA  R 
MARION  1  SSE 

MARION  1  SSE  R 
MARION  JUNCTION 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 
MELVIN 
HERTZ  3  E 

MIDWAY  R 

MILLERS  FERRY 
MILSTEAD 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  KB  AIRPORT 

MOBILE  IB  CITY  R 
MONTE  SANO 
MONTEVALLO 
MONTGOMERY  WB  AP 
MONTGOMERY  WB  CITY  R 

MOULTON  R 
MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
NATCHEZ 

NEW  BROCKTON  R 
NEWBURG 

NEW  MARKET 
NEWTON  2  NW 

ONBONTA 
ORRVILLE 
OZARK 

PAINT  ROCK  R 
PALMERDALE 
PENNINGTON  LOCK  2 
PERRYVILLE 

PETERMAN  R 

PICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERSV I LLE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

PLEASANT  HILL  R 

PRATTVILLE 

PRIMROSE  FARM 

PUSHMATAHA 

RED  BAY 

REFORM 
RIVER  FALLS 

RIVER  FALLS  2  NE  R 
ROBERTSDALE  7  E 
ROCK  MILLS 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SAYRE 

SCOTTSBORO 

scorrsBORo  substa 

SEALE 
SELMA 

SHEFFIELD  TV A  NURSERY 
SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB 

SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 
SPRING  BILL 
SDTTLE 
SWAIM 

SYLACAUGA 
SYLVAN  I A 
TALLADEGA 

TALLADEGA  BORN  MTN  TWR 
THOMASVILLE 

THORSBY  1  SW  R 
THURLOW  DAM 

TO  KEY  R 
TRAP FORD 

TRAP  FORD  R 
TROY 

TROY  R 
TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 
TUSKEGEE 

UNION  SPRINGS 

UNIONTOWN 

UNIVERSITY 

UNIVERSITY  R 
VALLKY  HEAD 

VANCE 

VERNON  R 
WADLEY 

WALLACE  2  HE 
WALNUT  GROVE 

WATERLOO 
WEST  BLOC TON 
VETUHPKA 
WHATLEY 
WHEELER  DAM 

WHITFIELD  LOCK  3 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT  R 

WILSON  DAM 

W I  NT I ELD  2  SW 

YATES  HYDRO  PLANT 

YOUNGS  STORE 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 



6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

__ 
la 

iy 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

eS 

.41 

1.1C 



.7] 

.Of 

.14 

.31 

E.21 

.01 

1.17 

.9: 

.34 

1.3' 

6.7C 

.08 

E13.74 

.3( 

.2: 

.1! 

.  64 

■  o1* 

18- 

\  64 

.  7C 

6  0( 

2 .  14 

13.11 

.06 

•  *^ 

0: 

.11 

0( 

.  07 

3.3J 

8.24 

.01 

.4] 

.86 

.01 

.01 

1  . 0( 

Of 

2.07 

4  6C 

.Oil 

11 . 50 

.3! 

.31 

.7! 

.OS 

.OS 

.IS 

T 

'  " 

.03 

.33 

1.22 

.51 

.31 

.0] 

.3! 

1.37 

16 

1.70 

5.27 

.  24 

11.63 

.4< 

.03 

.  07 

3S 

9. 52 

.1! 

.71 

.  1. 

•  ; 

5 .  8( 

11?^ 

.22 

.IS 

.07 

.  1< 

.3( 

.02 

.  IS 

.11 

T 

3  4' 

5  5^ 

1188 

.21 

,2t 

.Of 

.OS 

.IS 

.Of 

2.20 

.27 

.33 

4.27 

4.i: 

12.06 

.oa 

.01 

.04 

.4£ 

T 

T 

.0] 

T 

.  45 

.OS 

T 

1  at 

T 

'  Z'. 

"  „ 

.64 

.02 

.  60 

.55 

2* 

.07 

3.SC 

.2! 

.41 

1 . 52 

.05 

'  ' 

2  2' 

21 

6.25 

13  66 

.Sf 

.02 

.OS 

.OS 

1.1! 

.3! 

1.20 

3.35 

.11 

2 

5.45 

.20 

.01 

T 

T 

1.19 

.49 

3 .99 

.OS 

.30 

.  40 

■ 22 

6.45 

.02 

.03 

T 

T 

.  01 

T 

1.91 

.49 

T 

' 

5 

8 

T 

1 

03 

9' 

.53 

11  83 

T 

.0] 

T 

1.52 

.39 

T 

.65 

6.04 

.81 

.13 

T 

.46 

1.39 

11.39 

.3: 

.4] 

.51 

•  !{■ 

■ 63 

.15 

■  04 

■  V\ 

■  19 

4  .  40 

.10 

.  4C 

1  Qf 

6.60 

10  60 

T 

.0* 

T 

T 

.54 

.  1C 

.  01 

T 

■  2~ 

T 

"  ^ 

1 . 23 

T 

T 

.07 

T 

T 

.38 

.  02 

1.6 

I 

T 

1 . 19 

3  78 

.5! 

.OS 

.13 

1.29 

.13 

.19 

.14 

.05 

.03 

1.03 

.  29 

1.34 

4.99 

.  14 

.  04 

10  .35 

.03 

.  is 

.5( 

.  Of 

.  2C 

T 

T 

!o4 

8 . 47 

.9; 

- 

" 

1  .Ti 

.73 

.03 

1  fi- 

'>'■ 

3 .05 

5 . 84 

.47 

.  23 

1 .  8C 

.  39 

.09 

1  ' 

3!oi 

.43 

.33 

.06 

.22 

.06 

.60 

.16 

.64 

.06 

.07 

2.23 

3  65 

.  OS 

8.60 

1.25 

.  05 

T 

■  J* 

.  10 

1 .0( 

It 

1 .  88 

.18 

.  2G 

.44 

21 

1.4. 

5 .  1* 

.  3( 

12  01 

.30 

T 

■2S 

3  0] 

4.1] 

1 1  22 

.  89 

M 

21" 
2.15 

03 

2^66 

5  88 

.  ia 

.6f 

.24 

1.70 

.08 

.27 

.33 

.03 

.05 

.S3 

.  14 

.03 

.46 

4.62 

02 

10.28 

1 .  60 

.  10 

.55 

1 . 05 

.  23 

5  76 

12 

1  \ 

.11 

.  70 

.05 

.03 

.05 

06 

.  45 

.  35 

1  4C 

9  *  =  c 

1. 16 

.02 

.  10 

.  10 

.04 

° 

18 

1  2( 

.8! 

7  47 

.10 

.55 

.83 

.35 

1.60 

.  60 

.20 

3.85 

3 

11.08 

.49 

T 

T 

T 

3  5( 

4 . 75 

\w 

.33 

.  3C 

.  09 

IRC 

.  1C 

.  36 

.  40 

.  OS 

■ 

2  53 

a 

1101 

.30 

.40 

.50 

.30 

.12 

4 

' 

2  0' 

3!  43 

.  17 

7^90 

.02 

1 .65 

.73 

.97 

1 

.05 

.  10 

.  07 

■  05 

-  35 

1 

is 

1 .  2i 

1  62 

5.56 

.  19 

• 25 

.  05 

1 .22 

.  05 

11] 

T 

3.37 

.23 

T 

.  57 

■1  40 

8.32 

.  12 

.55 

.05 

72 

' 

20 

1  10 

58 

2  54 

3.74 

10.79 

.83 

.68 

T 

.80 

.18 

2.24 

4.20 

12.31 

1  .  52 

■  J6' 

.28 

T 

T 

3  13 

19 

9.16 

1 . 20 

■  I* 

.  03 

6.72 

•ICS 

131 

9.72 

.  23 

.  66 

.  05 

.03 

.37 

.19 

T 

' 

2.00 

.19 

5.23 

.39 

.47 

.03 

.30 

.10 

.24 

.12 

E.  10 

T 

.98 

.47 

.14 

3.82 

* 

T 

510.46 

1 . 03 

.  19 

.  21 

1 . 78 

.  25 

.05 

1.03 

•  24 

■ 

.  14 

.  57 

1.11 

.  07 

.  34 

.  26 

.  01 

1 .43 

■  ^4 

■  * 

9  it 
X  or 

T 

13.30 

.  10 

.  64 

.  52 

2  .32 

.  30 

E'nt; 

■  rj 

.03 

2  52 

E12.36 

.30 

.05 

2.64 

.24 

' 

' 

40 

IS 

18 

07 

T 

2  3 

3.22 

.56 

11.26 

.04 

.09 

1.53 

.09 

.01 

i  ■  M 

3.24 

.  04 

.  25 

.  19 

■  04 

■  01 

2.3C 

• 

■ 01 

T 

" 6? 

.  02 

9.91 

.  38 

.  58 

.  34 

.  24 

.  15 

.  10 

* 

1 .60 

• 

2 ' 

8.92 

.  57 

.  35 

.  17 

* 

* 

.65 

.  12 

.94 

9.20 

.  51 

1.17 

.28 

2.44 

7.22 

.13 

.17 

.08 

.06 

2.36 

.13 

.07 

.20 

4.96 

.  14 

1 .  15 

.02 

.  26 

ill 

■ 36 

.46 

.  07 

.  12 

1 .07 

■  25 

.  17 

• " 

5 . 05 

1 . 86 

11.26 

.  09 

1 .73 

■  04 

7  95 

.07 

.09 

T 

11.48 

5  60 

.  36 

.35 

.46 

.09 

.  16 

.30 

.  11 

.  60 

.  08 

.  06 

.57 

3.77 

8.91 

.34 

.65 

.01 

.53 

,35 

.01 

.09 

1.06 

.23 

.01 

1.26 

7.91 

.13 

12.58 

•  08 

■  3$ 

.91 

1 . 13 

.34 

■  lfi 

.  53 

.  05 

.  55 

-  ?7 

.20 

.33 

4.  S3 

.17 

11 .39 

'  8f 

.  38 

.  23 

- 30 

T 

• 

T 

4.80 

10.57 

• 3® 

1 . 20 

•  01 

.02 

.02 

-  20 

•  06 

■  "2 

\  at 

.07 

.16 

2 

'  ftC 

• 

' 

93 

5.  15 

9.67 

.54 

.60 

.08 

.06 

1.70 

.10 

.07 

6.22 

1.53 

10.90 

.34 

.02 

'ft2 

-22 

■  I*? 

■01 

.15 

.02 

1.13 

.13 

3.62 

.  26 

8.49 

.  60 

1 . 20 

.  15 

.  25 

1.72 

.  25 

4.20 

10.06 

1..76 

.14 

.  05 

.20 

.07 

1.73 

.10 

'  1 

' 

C  On 

.63 

11.39 

1 .38 

.05 

2.48 

.13 

2.13 

6.17 

1 . 33 

.04 

■ 0!* 

2.12 

■  ^! 

2  "  2*J 

T 

T 

.  63 

•  01 

T 

.73 

• 22 

■  08 

1.40 

• 22 

■  02 

1.35 

■  z. 

.31 

9.72 

■ " 

.  30 

.65 

■  ^ 

02 

■  90 

1 . 40 

.08 

■ 02 

1 . 85 

4.43 

10.10 

.01 

.15 

'  3 

T 

.10 

.06 

.01 

T 

1.53 

.11 

.  01 

.03 

.85 

.25 

T 

3.14 

.78 

.12 

.02 

1.75 

T 

1.01 

3.68 

.  51 

.  05 

■  10 

T 

.09 

3 . 80 

3 . 05 

5.15 

12.96 

■ 

.  75 

• 02 

1 . 63 

.  33 

5? 

1.26 

9.39 

1.21 

9.34 

.65 

1.  8 

1 .52 

4.58 

.40 

88 

.75 

.12 

.06 

.91 

.98 

.16 

1.86 

6.40 

12.52 

.  10 

.  03 

1 . 44 

.  49 

4.39 

11.36 

.  85 

.  1  5 

.65 

.  10 

1.25 

.  10 

1.45 

.15 

4.70 

1 . 94 

.05 

.42 

.34 

2.58 

2.94 

.  OS 

.02 

* 

2.45 

10.79 

.92 

.34 

.91 

.  58 

1.09 

1.30 

5.60 

.10 

11.66 

36 

.45 

.  18 

.16 

E.18 

E.24 

1.33 

.84 

.28 

4.10 

.96 

89.07 

.09 

.27 

.30 

.87 

.80 

.21 

.07 

.15 

.91 

.87 

.04 

.11 

2.04 

5.39 

12. 12 

1H 

T 

T 

.18 

.  15 

2.12 

.19 

.05 

2.07 

.03 

4.97 

.11 

02 

.IS 

.12 

3.15 

.  13 

T 

.02 

.S3 

4.06 

8.32 

.01 

.38 

.53 

.20 

.03 

.17 

31 

.06 

.04 

1.34 

.  12 

.30 

T 

2.47 

3.67 

.  02 

9.55 

.14 

.07 

.02 

T 

.12 

.08 

.46 

2.24 

.03 

2.93 

4.75 

10.84 

.10 

.62 

.14 

.31 

.08 

.25 

.23 

.04 

.04 

.52 

.45 

.01 

.52 

3.82 

1.31 

8.44 

.01 

.30 

59 

.25 

.10 

T 

.26 

.14 

.14 

.04 

.02 

.90 

.23 

.31 

T 

1.77 

3.86 

8.92 

.32 

.90 

.09 

.04 

.23 

.18 

.05 

1.81 

.31 

.31 

.09 

.04 

4.65 

1.96 

.03 

11.03 

.35 

.01 

.22 

.10 

.01 

1.67 

.16 

.01 

.01 

1.28 

3.82 

.02 

.35 

.40 

.17 

.02 

.34 

.22 

.03 

T 

.06 

1.25 

.50 

.24 

.01 

1.75 

3.65 

T 

9.01 
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6 
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6 
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// 

6 

6 

6 
6 
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HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
MARCH  1951 


A.  M.  Hour  anding 


1       2  3 


4       5  6 


7       8  9 


10      11      12       1       2  3 


P  M  Hour  •oding 


4        5  6 


7        8  9 


10      11  12 


OS 
oi 


-lst- 


-2d- 
-3d- 


.04 

.02 


.03 
.10 


.01 

.OS 

.10 

.20  42 

.01 

.04 

.OS 

.01 

.16 

.17 

.01 

.01 

.04 

.04 

.04 

.10 

.14 

.14 

.18 

.18 

.02 

.04 

.01 

.OS 

.09 

.03 

.23 

.06 
.04 


-4th- 


07 

.01 

.02 

01 

02 

.01 

.01 

42 

01 

.01 

02 

.03 

10 

04 

.01 

.01 

.01 

.13 

.01 
.  01 


.01 
.01 


.01  .01 
.02 


-5th- 


.03     .06  .01 


-6th- 


.12 
1.16 
.04 
.05 
.10 


.01 

.22 

.20 

.33 

.01 

.77 

.01 

.03 

.01 

.01 

.06 

.23 

• 

• 

.30 

.40 

.02 

.12 

.15 

.09 

.03 

.07 

.03 

.04 

.02 

.28 

.14 

.01 

.05 

.02 

.03 

.02 

.05 

1  .  17 

10 

.20 

.09 

.03 

.08 

.08 

.06 

.64 

02 

.04 

.  12 

.09 

.04 

.04 

.06 

.06 

.19 

.10 

.19 

.07 

.14 

.14 

.05 

.06 

.12 

.17 

.03 

.01 

.02 

.05 

.01 

1 .82 

07 

.01 

.01 

.01 

.08 

.12 

.10 

.01 

.06 

.04 

.03 

.01 

.01 

.36 

01 

.07 

.05 

.04 

.03 

.10 

.07 

.08 

.05 

.05 

.01 

.02 

.07 

.18 

.24 

.09 

.04 

.05 

.03 

.04 

.04 

.01 

.02 

1  .39 

OS 

.12 

.07 

.01 

.02 

.04 

.02 

.03 

.04 

.05 

.05 

.03 

.10 

.  11 

.05 

.09 

.12 

.06 

.10 

.04 

.03 

.06 

1.29 

.03 

.01 

.01 

.13 

.06 

.05 

.01 

.30 

.06 

.04 

.02 

.09 

.07 

.08 

.36 

.60 

.12 

.23 

.11 

1.06 

.03 

.03 

.05 

.01 

.03 

.07 

.01 

.02 

.01 

.07 

.33 

1  .  44 

« 

• 

.02 

.10 

.01 

.04 

.07 

.19 

.10 

.09 

.03 

.08 

.04 

.06 

.83 

04 

.12 

.04 

.02 

.02 

.08 

.01 

.03 

.03 

.01 

.02 

.02 

.  13 

.07 

.06 

.20 

.08 

.07 

.07 

.02 

.01 

1.15 

10 

.13 

.03 

.  13 

.01 

.04 

.04 

.02 

.  13 

.17 

.02 

.13 

.  13 

.  18 

.  14 

.10 

.05 

.06 

.10 

.04 

.04 

.06 

1.85 

.30 

.06 

.02 

.07 

.19 

.01 

.65 

19 

.01 

.02 

.02 

.03 

.04 

.  01 

.08 

.02 

.  08 

.03 

.07 

.  10 

.09 

.12 

.  11 

.09 

.04 

.03 

.02 

1 .20 

15 

.  09 

.01 

.01 

.03 

.02 

.03 

.09 

.06 

.03 

.03 

.05 

.04 

.03 

.05 

.72 

03 

.15 

.02 

.14 

.04 

.02 

.03 

.03 

.01 

.  13 

.  02 

.05 

.01 

.02 

.01 

.13 

.06 

.04 

.08 

.02 

.09 

.12 

.14 

.02 

.11 

.01 

.03 

.13 

.06 

.  07 

.08 

.25 

.01 

1.56 

.01 

.09 

.11 

.04 

.02 

.02 

.03 

.01 

.03 

.01 

.02 

.02 

.01 

42 

.09 

.01 

.01 

.29 

.40 

.  14 

.27 

.03 

.03 

.  11 

.58 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.06 

10 

.07 

.02 

.02 

.03 

.06 

.08 

.04 

.05 

.05 

.03 

.55 

12 

.09 

• 

.47 

.OS 

.42 

.07 

.12 

.07 

.73 

08 

.10 

.01 

.01 

.02 

.03 

.01 

.03 

.09 

.04 

.06 

.09 

.05 

.04 

.66 

.01 

.01 

.02 

.07 

.46 

.21 

.15 

.15 

.15 

.01 

1  .20 

.05 

.02 

.10 

.  12 

.01 

.04 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.09 

.54 

10 

.01 

.02 

.07 

.11 

.09 

.03 

.43 

05 

.03 

.09 

.11 

.09 

.05 

.11 

.01 

.04 

.01 

.08 

.09 

.15 

.11 

.09 

.09 

.06 

.13 

.01 

.14 

.04 

.07 

.08 

.03 

1.76 

.01 

.01 

.76 

.20 

.02 

.22 

.11 

1.33 

.28 

.08 

.22 

• 

• 

.03 

.10 

.01 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.05 

.02 

.39 

15 

.05 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

.07 

.08 

.12 

.17 

.36 

.31 

.11 

.07 

.07 

.05 

.01 

.02 

.04 

.02 

1  .78 

12 

.06 

.02 

.01 

.01 

.10 

.12 

.07 

.02 

.09 

.62 

.03 
.02 

.10 
1 .  65 
.01 
.02 
.04 
.12 


.05 

.03 
.03 

.02 
.02 
.10 
.04 

.01 
.02 


.16 
.04 
04 


S««  r*f*r»nc» 


Table  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
MARCH  1951 


A  M.  Hour  ending 


9       10      11  12 


P-  M.  Hour  ending 


BEXAR  2  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BOAZ 

EVERGREEN  CAA  AP 
FLAT  ROCK 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

HALEYVILLE 

HUNTSVILLE  WB  AWY 

JACKSONVILLE 

MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
PAINT  ROCK 
PLEASANT  HILL 
TONEY 
TRAFFORD 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


.01     .02  .01 
.07 


.01      .46  .09 


.01 

.01 

.02 

05 

.01 

14 

01 

.01 

1)7 

.06 

.01 

.09 

.11 

.01 

.03 

.  10 

.01 

.06 

.08 

01 

.03 

.09 

-7th- 


ATMORE  STATE 

FARM 

.02 

.02 

.01 

.01 

BELGREEN 

1.30 

.02 

.01 

BEXAR  2  SE 

BOAZ 

.01 

.26 

.04 

.10 

DADEVILLE  NO 

2 

.02 

.01 

FLAT  ROCK 

.10 

.91 

.89 

FORT  PAYNE 

.01 

.02 

.32 

.14 

GARDEN  CITY 

.01 

.01 

.01 

GUNTERSVILLE 

CITY  W  WKS 

.54 

.62 

.01 

.05 
.07  .12 


HALEYVILLE 
HUNTSVILLE  WB  AWY 
JACKSONVILLE 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AT 
PAINT  ROCK 
PLEASANT  HILL 
TONEY 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


BEXAR  2  SE 


.24  .55 
.02  • 

.38  1.00 


.02  .03     .01  .04 

»        •  •     I   .  68  • 

.02     .03  .44 

•        •  •         .17  » 

.10     .09  .01 

.04 

.02  .01 


.01     .01  .02 


.01 
.20 


.06 
.03 


-9th- 
-11th- 


A  T1T1 1 QDN 

t\uu  i  o«jn 

09 

01 

01 

01 

01 

07 

.  03 

.  02 

.  25 

ANNISTON  CAA  AP 

6 

• 

* 

ASHLAND 

// 

.  03 

.09 

.  03 

.  10 

.  28 

.  53 

BELGREEN 

.18 

.03 

.03 

.24 

BERRY 

.10 

.23 

.02 

.01 

.04 

.15 

.55 

BEXAR  2  SE 

.12 

.04 

.05 

.02 

.01 

.  15 

.01 

.40 

BIRMINGHAM  WB  AP 

.03 

.  01 

.11 

.  71 

.86 

BOAZ 

.03 

.02 

.08 

.13 

CAMPBELL 

.02 

.06 

.08 

DADEVILLE   NO  2 

.05 

.15 

.13 

.19 

.52 

EVERGREEN  CAA  AP 

6 

* 

• 

* 

.04 

FLAT  ROCK 

.03 

.11 

.02 

.16 

FORT  PAYNE 

.01 

.01 

.02 

GARDEN  CITY 

.08 

.08 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

.01 

.09 

.10 

HALEYVILLE 

.08 

.09 

.08 

.03 

.01 

.01 

.30 

HUNTSVILLE  WB  AWY 

6 

* 

* 

• 

* 

JACKSON  LOCK  1 

.01 

.12 

.01 

.04 

.01 

.19 

JACKSONVILLE 

.02 

.01 

.03 

LAY  DAM 

.21 

.45 

.26 

.08 

1.00 

MAGNOLIA 

.01 

.04 

02 

.07 

MARION  1  SSE 

.01 

.10 

.07 

.01 

.19 

MOBILE  WB  AIRPORT 

6 

• 

* 

* 

• 

* 

1.90 

• 

• 

* 

* 

MOBILE  WB  CITY 

.80 

.72 

1.52 

MONTGOMERY  WB  AP 

.03 

.43 

.08 

.54 

MOULTON 

.09 

.01 

.02 

.12 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

6 

♦ 

.03 

PAINT  ROCK 

.03 

.05 

.08 

PETERMAN 

.04 

.02 

.01 

.02 

.01 

.10 

THORSBY  1  SW 

.02 

.17 

.31 

.08 

.02 

.60 

TONEY 

.02 

.02 

TRAFFORD 

.04 

.01 

.05 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

6 

• 

* 

• 

» 

* 

.  33 

UNIVERSITY 

.12 

.21 

.02 

.01 

.06 

.13 

.17 

.01 

.01 

.74 

VERNON 

.  19 

.06 

.25 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

.04 

.04 

.08 

-12 

th- 

ABBEVILLE 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

ADDISON 

.01 

.03  .01 

.01 

.02 

.02 

.05 

.02 

.01 

.02 

.01 

.21 

ANNISTON  CAA  AP 

6 

.02 

.03 

.01 

* 

ASHLAND 

// 

.01 

.01  .01 

.01 

.02 

.08 

.02 

.05 

.01 

.22 

BELGREEN 

.08 

.08 

BERRY 

.02 

.05 

.03 

.01 

.02 

.02 

.15 

BEXAR  2  SE 

.04 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 

.13 

BIRMINGHAM  WB  AP 

.06 

.01  .01 

.01 

.07 

.01 

.05 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.31 

BOAZ 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.06 

.07 

.05 

.06 

.04 

.01 

.37 

CAMPBELL 

.03 

.03 

.01 

.07 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.06 

EUTAW  LOCK  7 

.35 

.35 

EVERGREEN  CAA  AP 

6 

.04 

• 

• 

* 

* 

.12 

FLAT  ROCK 

.07 

.03 

.06 

.06 

.04 

.01 

.27 

FORT  MORGAN 

// 

.05 

.05 

.02 

.01 

.13 

FORT  PAYNE 

.05 

.02 

.02 

.05 

.07 

.07 

.01 

.01 

.30 

GARDEN  CITY 

.01 

.03 

.01 

.02 

.03 

.06 

.05 

.04 

.05 

.01 

.31 

GREENVILLE   NO  2 

.02 

.04 

.01 

.01 

.01 

.09 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

.03 

.03 

.12 

.01 

.01 

.07 

.03 

.30 

HALEYVILLE 

.02 

.01 

.06 

.04 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.21 

HUNTSVILLE  WB  AWY 

6 

.09 

* 

• 

* 

.01 

» 

• 

JACKSON  LOCK  1 

.01  .03 

.10 

.01 

.01 

.16 

JACKSONVILLE 

.06 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.05 

.04 

.02 

.06 

.01 

.35 

LAY  DAM 

.05 

.01 

.01 

.01 

.04 

.06 

.01 

.02 

.02 

.01 

.24 

MARION  1  SSE 

.02 

.04 

.01 

.07 

MOBILE  WB  AIRPORT 

6 

.01 

•  • 

.42 

• 

.06 

• 

• 

• 

MOBILE  WB  CITY 

.21  .11 

.04 

.02 

.01 

.39 

See  reference  not**  following  Sta 


Table  4-Contmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


MONTGOMERY  KB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
NEW  BROCKTON 
PAINT  ROCK 
PETERMAN 

RIVER  FALLS  2  NE 

THORSBY  1  SW 

TONEY 

TRAFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


ADDISON 

ANNISTON  CAA  AP 
ASHLAND 

ATKORE  STATE  FARM 
BELGREEN 
BEXAR  2  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BOAZ 

DADEVILLE   NO  2 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
EUTAW  LOCK  7 
FLAT  ROCK 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 

GUNTERSV I LLE  CITY  W  WKS 

HALEYVILLE 

HUNTSVILLE  WB  AWY 

JACKSONVILLE 

LAY  DAM 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

PAINT  ROCK 

THORSBY  1  SW 

TONEY 

TRAFFORD 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


ADDISON 

ATMORE  STATE  FARM 

BELGREEN 

BEXAR  2  SE 

BOAZ 

DADEVILLE   NO  2 
FLAT  ROCK 
FORT  PAYNE 

GUNTERSV  I  LLE  CITY  W  WKS 
HALEYVILLE 
HUNTSVILLE  WB  AWT 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
PAINT  ROCK 
PLEASANT  HILL 
TONEY 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


FLAT  ROCK 
FORT  PAYNE 
MOULTON 


ANNISTON  CAA  AP 
BOAZ 

FORT  PAYNE 

GUNTERSV I LLE  CITY  W  WKS 

JACKSONVILLE 

MIDWAY 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

PAINT  ROCK 

TONEY 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


ANNISTON  CAA  AP 
BELGREEN 
BEXAR  2  SE 
CAMPBELL 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
JACKSON  LOCK  I 
MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
PETERMAN 
VERNON 


ABBEVILLE 
ADDISON 

ANNISTON  CAA  AP 
ASHLAND 

ATMORE  STATE  FARM 

BELGREEN 

BERRY 

BEXAR  2  SE 

BIRMINGHAM  WB  AP 


ALABAMA 
MARCH  1951 


A  M.  Horn  ending 


.02 
.13 


.01 
20 
.02 


15 

.13 


.07 

.01 

.02 


.02 

.01 
.01 


.01  .01 
*  • 
.02  .02 


7       8  9 


.01 
.02 


.01  .03 
.07  .03 


.03 
.20 

.05 


.06 
.01  .01 


04 

.01 
.03 


10       11  12 


P.  M.  Horn  ending 


.03 
.04 


-13th- 


.07 
.01 


.02 
.01 


.08 
.01 


.04 

.01 


10       11  12 


.02 
.06 


.01 

.02 


-14th- 


.11     .08  .02 
.07 

.02  .01 


.06  .04 

.01  .03 


.06     .04  .01 
.01  .05 


.03 
.01 


14 

.06 


.03 
.03 


.02  .04 

.01 

.03     .01  .01 


.03 

.02 


.01     .03  .01 


.01 

-15th- 


-16th- 


-17th- 


.05  .02 

.04  .13 


.01 


OK 


.01 

.  12  • 

.04  .07 


.02 
.05 


.05 
.01  .01 


.05 
.07 
.04 


.12     .27     .30  .05 


.14 

.27 
.04 
.11 
.08 
.30 
.23 
.05 


.01  .20 
.25 

.02  .25 


.13 


.09 
1.18 
.10 
.01 
.02 
.13 
.11 
.16 
.11 
.02 
.08 
.04 
.14 
.02 

.09 
.01 

.01 


.33 
.06 
.29 
.07 

.02 
.10 
.23 


.06 
.27 
.07 
.05 
.02 
.03 
.12 
.06 
.03 
•P3 

.05 

.03 

.09 
.04 


.27 
.02 
.03 


.05 
.04 

.02 

.05 
.09 
.04 


.24     .28      09  02 


.37 

;04 

.04 

.02 

.01 

.  44 

.25 

.35 

.32 

13 

.41 

.05 

.02 

.01 

.03 

.31 

16 

.23 

-18th- 

.30     ,14     .50  .57 
1.07  • 


.01  .03 


.07     .06  .04 


.35     .10     .20     .19     .01  .92 

.01 

.09  .05 
.01]     .02     .06     .04)  1.20 


.02 
.65 


.01     .01  .01 


•        e  1.32 
.01     .15     .10  1.15  .39 


.02 
.03 


1  86 

1.15 

1.32 
1  .90 
.02 
1.75 
1.17 
1.64 


aot*»  following  St 


-  41  - 


Tabla  4-Ccnbnuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
MARCH  1951 


A.  M.  Hour  ending 


10        11  12 


P.  M.  Hour  ending 


10        11  12 


BOAZ 

CAMPBELL 
DADEVILLE  NO 


.25 
.02 


.13 

.09 


.01 
.12 


.19 
.02 


EUTAW  LOCK  7 

.  02 

.  22 

.  93 

.  37 

.  26 

.  24 

.05 

.  08 

.03 

.  01 

.  05 

.  10 

2 . 36 

EVERGREEN  CAA  AP 

6 

• 

* 

* 

* 

* 

1 . 43 

* 

* 

* 

* 

.80 

* 

* 

* 

* 

* 

FLAT  ROCK 

.  10 

.  19 

.11 

.  02 

.  42 

FORT  MORGAN 

// 

.07 

.  01 

.01 

.  01 

.  08 

.  02 

.  03 

.  04 

.02 

.  01 

.  25 

.85 

.  18 

.  44 

.  83 

.  70 

.  62 

4 . 37 

FORT  PAYNE 

.07 

.  31 

.09 

.  13 

.  22 

.  08 

.01 

.01 

.92 

GARDEN  CITY 

.20 

.30 

.  10 

.  27 

.  33 

.  25 

.04 

1 .49 

GREENVILLE   NO  2 

.  04 

.06 

.75 

.15 

.  19 

.12 

.  19 

.20 

.05 

.13 

.02 

.  15 

.15 

2.  20 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

.31 

.20 

.  14 

.35 

.14 

.06 

1 .20 

HALEYVILLE 

.40 

.20 

.35 

.  19 

.  08 

.  03 

1 . 25 

HUNTSVILLE  KB  AWY 

6 

* 

• 

* 

* 

* 

.69 

* 

* 

• 

* 

* 

.02 

JACKSON  LOCK  1 

1 .00 

.90 

.30 

.15 

.14 

.10 

.01 

.01 

.04 

.01 

.  19 

.13 

.24 

.23 

3.45 

JACKSONVILLE 

.08 

.28 

.  04 

.16 

.38 

.16 

.09 

.01 

.01 

1.21 

LAY  DAM 

.01 

.09 

.  28 

.28 

.27 

.13 

.13 

.06 

.04 

.01 

1.30 

MAGNOLIA 

.63 

.45 

.12 

.22 

.22 

.18 

.01 

.01 

.05 

.10 

.08 

2.07 

MARION  1  SSE 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

*22 

* 

• 

• 

• 

• 

* 

* 

* 

• 

• 

* 

MIDWAY 

.01 

.  14 

.  1  5 

.  39 

.07 

.  08 

.  06 

.  01 

.  02 

1.15 

MOBILE  WB  AIRPORT 

6 

.21 

• 

• 

• 

* 

• 

.11 

* 

• 

* 

.52 

3.57 

MOBILE  WB  CITY 

04 

.  23 

.  03 

.02 

.25 

.09 

1 .00 

.  85 

.  44 

.  53 

.  76 

.25 

.  21 

.26 

.  31 

.  13 

.  34 

.  30 

6 . 04 

MONTGOMERY  WB  AP 

.02 

.57 

.50 

.25 

.18 

.05 

.04 

.01 

.03 

1.65 

MOULTON 

.31 

.26 

.24 

.11 

.05 

.03 

.01 

.02 

1.03 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

6 

• 

* 

• 

* 

* 

.98 

* 

* 

* 

* 

* 

.02 

* 

* 

* 

* 

* 

NEW  BROCKTON 

.01 

.  36 

.  04 

.49 

.11 

.04 

.06 

.16 

.09 

.  11 

.04 

.02 

.04 

.  03 

.05 

.  02 

1.67 

PAINT  ROCK 

.  18 

.  10 

.  25 

.53 

PETERMAN 

.02 

.03 

.75 

.  24 

.11 

.18 

.  17 

.  25 

.08 

.  26 

.  11 

.  14 

.08 

.05 

.26 

.  27 

.  20 

3.  20 

PLEASANT  HILL 

• 

* 

* 

* 

1 . 70 

1 . 70 

RIVER  FALLS  2  NE 

.  08 

.  22 

.43 

.03 

.07 

.06 

.  19 

.13 

.  21 

.  13 

.05 

.01 

.  11 

.  16 

.  11 

.  13 

2. 12 

THORSBY  1  SW 

.  05 

.60 

.  36 

.29 

.  18 

.  10 

.  07 

.  05 

1 . 70 

TONEY 

.16 

.  20 

.  30 

.08 

.  01 

.  75 

TRAFFORD 

.  15 

.  38 

.  12 

.  33 

.  35 

.  25 

.  13 

.  02 

1 . 73 

TROY 

16 

.  12 

.  87 

.15 

.  10 

.  12 

.  22 

.  16 

.04 

.  01 

.  01 

.  04 

.  05 

.  07 

2.12 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

6 

* 

* 

* 

• 

• 

.  36 

* 

* 

* 

* 

* 

.  97 

* 

* 

* 

.  02 

* 

* 

* 

* 

UNIVERSITY 

.  01 

.  11 

.  28 

.  25 

.  35 

.  30 

.  25 

.  07 

.  01 

■  0J 

1 .  68 

VERNON 

.  01 

.  47 

.  30 

.  32 

.  26 

.  03 

.01 

.02 

.  02 

1 . 44 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

.  29 

.  19 

.  02 

.  02 

.  52 

L 1 1 

ABBEVILLE 

.03 

.  04 

.01 

.  01 

.  03 

.01 

.  05 

.01 

.  24 

.  43 

ADDISON 

.  06 

■  "1 

.  07 

ANNISTON  CAA  AP 

6 

* 

* 

* 

* 

* 

.41 

* 

* 

* 

.02 

ASHLAND 

// 

.  01 

.05 

.  05 

.  01 

.  01 

.13 

ATMORE  STATE  FARM 

.25 

.33 

.  16 

.  08 

.  16 

.  17 

.  12 

.  16 

.21 

.26 

.20 

.37 

.28 

.11 

.  04 

.09 

.05 

.02 

.04 

.01 

.  01 

3. 12 

BELGREEN 

.02 

.  10 

.08 

.  01 

.05 

.05 

.  10 

.08 

.01 

.  50 

BEXAR  2  SE 

.  02 

.03 

.  01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.09 

.07 

.02 

.  31 

BIRMINGHAM  WB  AP 

.04 

.02 

.07 

.04 

.03 

.01 

.21 

BOAZ 

.03 

.02 

.03 

.05 

.04 

.02 

.01 

.20 

CAMPBELL 

.11 

.04 

.03 

.02 

.  01 

.01 

.01 

.04 

.02 

.03 

.02 

.01 

.35 

DADEVILLE   NO  2 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

1  .70 

.01 

.04 

.01 

.01 

1.77 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

.06 

.07 

.01 

.01 

.05 

.04 

.08 

.01 

.07 

.06 

.05 

.51 

EUTAW  LOCK  7 

.  14 

.  10 

.05 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.02 

.39 

EVERGREEN  CAA  AP 

6 

1.10 

* 

♦ 

* 

* 

* 

.  50 

* 

* 

* 

• 

* 

.06 

FLAT  ROCK 

.07 

.04 

.04 

.04 

.10 

.10 

.10 

.  06 

.05 

.60 

FORT  MORGAN 

// 

.31 

.05 

.12 

.07 

.16 

.06 

.04 

.01 

.20 

.10 

.  01 

1 . 13 

FORT  PAYNE 

.04 

.04 

.03 

.  17 

.  09 

.04 

.05 

.01 

.47 

GARDEN  CITY 

.04 

.06 

.05 

GREENVILLE   NO  2 

.  10 

.10 

.09 

.01 

.01 

.04 

.  03 

.  01 

.  01 

.40 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

.  04 

.01 

.  02 

.  10 

.  06 

.  23 

HALEYVILLE 

.  08 

.  05 

.  01 

.  04 

.  02 

.  01 

.02 

.09 

.  02 

.  01 

.  35 

HUNTSVILLE  WB  AWY 

6 

* 

* 

* 

* 

* 

.  12 

JACKSON  LOCK  1 

.  15 

.  05 

.04 

.01 

.  02 

.  03 

.  08 

.02 

.  01 

.  01 

.  02 

.  01 

JACKSONVILLE 

.  01 

.  05 

.  1 1 

.  06 

.  02 

.  01 

.01 

27 

LAY  DAM 

.05 

.  04 

.01 

.  02 

.04 

.16 

MAGNOLIA 

.  09 

.  04 

.  13 

MARION  1  SSE 

2 . 60 

MIDWAY 

.04 

.04 

.11 

.02 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.04 

.01 

^35 

MOBILE  WB  AIRPORT 

6 

1.82 

* 

* 

.61 

.17 

.80 

MOBILE  WB  CITY 

.28 

.06 

.14 

.07 

.07 

.05 

.03 

.05 

.04 

.01 

MONTGOMERY  WB  AP 

.06 

.07 

.02 

.02 

.01 

.01 

.  04 

.  02 

.02 

.02 

.29 

MOULTON 

.02 

.  04 

.03 

.  03 

.  08 

.  01 

.  05 

.03 

.29 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

6 

.06 

* 

* 

. 

.10 

• 

.37 

.23 

NEW  BROCKTON 

.04 

.04 

.01 

.04 

.02 

.04 

.04 

PAINT  ROCK 

.04 

.06 

.01 

.03 

.14 

PETERMAN 

.30 

.  16 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.  60 

PLEASANT  HILL 

.21 

.02 

.02 

.02 

.02 

.23 

.07 

.05 

.01 

.  02 

.03 

.  01 

.  01 

.  01 

.73 

RIVER  FALLS  2  NE 

.19 

.24 

.04 

.01 

.04 

.02 

.08 

.01 

.04 

.06 

.73 

THORSBY  1  SW 

.02 

.02 

.05 

.01 

.10 

TONEY 

.02 

.03 

.01 

.04 

.04 

.01 

.01 

.01 

.17 

TRAFFORD 

.01 

.06 

.03 

.10 

TROY 

.  13 

.14 

.05 

.01 

.04 

.03 

.03 

.01 

.07 

.  51 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

6 

.07 

* 

* 

» 

• 

* 

.07 

* 

* 

• 

.13 

.29 

UNIVERSITY 

.07 

.07 

.01 

.02 

.01 

.01 

.04 

.02 

.01 

.01 

.02 

VERNON 

.05 

.02 

.03 

.09 

.03 

.02 

.04 

.07 

.09 

.04 

.01 

.49 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

.02 

.08 

.04 

.10 

.09 

.03 

.06 

.03 

.45 

-20 

th" 

.03 

ABBEY  I LLE 

.  02 

.  01 

RIVER  FALLS  2  NE 

.03 

.03 

-21st- 

ABBEVILLE 

.01 

.01 

.01 

.  03 

ADDISON 

.09 

.02 

.03 

.02 

.01 

.  17 

-23d- 

BOAZ 

.03 

.03 

FORT  PAYNE 

.02 

.06 

.06 

GREENVILLE  NO  2 

.08 

.02 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

.08 

HALEYVILLE 

.  16 

.03 

.16 

PAINT  ROCK 

.01 

.03 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

.01 

-24 

th" 

ANNISTON  CAA  AP 

6 

.06 

.10 

ASHLAND 

// 

.01 

.02 

.05 

.02 

BIRMINGHAM  WB  AP 

.02 

.06 

.08 
.12 

BOAZ 

.09 

.02 

.01 

DADEVILLE  NO  2 

.01 

.01 

.05 

.07 

EVERGREEN  CAA  AP 

6 

.05 

ea  following  Station  Index. 
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Table  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


A  M  Horn  ending 


1        2  3 


4        5  6 


7       8  9 


10      11  12 


P  M  Horn  ending 


12 

1 

a 

3 

4 

5 

8 

9 

10 

11 

12 

i 
H 

.01 

.01 

!o» 

.01 

.07 

• 

.13 

.03 

.21 

■91 

th— 

.05 

.09 

.08 

.06 

.01 

.03 

.  06 

.22 

.  23 

.35 

1 . 18 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.02 

.06 

.10 

.  10 

.30 

.40 

.24 

1.24 

.13 

.09 

.01 

.06 

.05 

.07 

.02 

.10 

.13 

.25 

.39 

43 

.25 

2.00 

.  10 

.10 

.01 

.02 

.01 

.01 

.05 

.25 

.45 

.50 

.  20 

.20 

1.91 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.12 

.01 

.09 

.30 

.01 

.04 

.06 

.04 

.01 

.01 

.01 

.06 

.04 

.01 

.01 

.30 

.03 

.13 

.33 

.21 

.06 

.02 

.01 

.80 
.99 

.02 

.03 

.15 

.08 

.09 

.22 

.26 

.07 

.01 

.01 

.05 

• 

* 

• 

• 

• 

.04 

• 

• 

• 

• 

• 

.09 

.06 

.04 

.06 

.25 

.04 

.01 

.06 

.01 

.01 

.  13 

.12 

.07 

.03 

.10 

.05 

.20 

.  57 

.07 

.05 

.01 

.04 

.11 

.34 

.40 

.45 

.15 

1 .85 

* 

.01 

• 

• 

• 

• 

• 

.25 

• 

• 

• 

•  ' 

e 

.10 

.29 

.40 

.16 

.09 

.01 

.01 

1.06 

.01 

.01 

.02 

.06 

.01 

.07 

.02 

.05 

.13 

.28 

.08 

.04 

.60 

.01 

.04 

.04 

.06 

.07 

.13 

.06 

.41 

• 

• 

• 

• 

• 

.03 

.05 

.07 

.12 

.10 

.04 

.05 

.06 

.14 

.29 

.32 

34 

1.34 

.08 

.10 

.10 

.  10 

.08 

.46 

.  11 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.18 

.07 

.09 

.02 

.08 

.01 

.08 

.07 

.25 

.35 

.93 

.04 

.03 

.01 

.01 

.07 

.02 

.01 

.03 

.01 

.06 

.  29 

.35 

• 

• 

• 

.01 

.01 

.01 

.03 

.04 

.07 

.15 

.02 

.07 

15 

.02 

.01 

.60 

.05 

.19 

.03 

.01 

.06 

.01 

.10 

.06 

.32 

.  37 

.  40 

.42 

.14 

2.41 

.13 

.03 

.08 

.12 

.  16 

.  52 

FLAT  ROCK 
FORT  PAYNE 
JACKSONVILLE 
MAGNOLIA 

MOBILE  IB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 

TRAFFORD 

TUSCALOOSA  CAA  AP 


ADDISON 

ANNISTON  CAA  AP 
ATMORE  STATE  FARM 
BELGREEN 
BERRY 

BEXAR  2  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 

BOAZ 

CAMPBELL 
EUTAW  LOCK  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FLAT  ROCK 
FORT  PAYNE 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

HALEYV1LLE 

HUNTSVILLE  IfB  ANY 

JACKSON  LOCK  1 

JACKSONVILLE 

LAY  DAM 

MAGNOLIA 

MARION  1  SSE 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MONTGOMERY  WB  AP 

MOULTON 

MUSCLE  SBOALS  CAA  AP 

PAINT  ROCK 

PETERMAN 

THORSBY  1  SW 

TONEY 

TRAFFORD 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


ADDISON 

ANNISTON  CAA  AP 
ASHLAND 

ATMORE  STATE  FARM 

BELGREEN 

BERRY 

BEXAR  2  SE 

BIRMINGHAM  WB  AP 

BOAZ 

CAMPBELL 
DADEVILLE  NO  2 
EUTAW   LOCK  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FLAT  ROCK 
FORT  PAYNE 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

HALEYVILLE 

HUNTSVILLE  WB  AWY 

JACKSON  LOCK  1 

JACKSONVILLE 

LAY  DAM 

MAGNOLIA 

MARION  1  SSE 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE  WB  CITY 

MONTGOMERY  WB  AP 

MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

PAINT  ROCK 

PETERMAN 

PLEASANT  HILL 

THORSBY  1  SW 

TONEY 

TRAFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


.08     .11  .02 


.35 
.29 
.47 


.39 
.01 

.02 
.42 
.  5(1 


.26 
.90 
.  22 


1  6 

.25 


.15 
.16 
.30 
.30 


.01 

.02  .01 


.06 

.03 


.12 
.07 


01     .02     .01     .02  .01 


05 
.11 


.55 
(13 


.02 
.30 
.02 
.25 
.19 


.01 


.30  .41 

.15  .25 

.27  .15 

.45  1.05 


.19 
.31 


.03 
.08 
.06 


.19  .21 
•  « 

.30  .30 


.23  .27 
*  * 
.40  .30 


.08 
.18 


.23 
.10 


.  16 
12 


.33 
.20 
.09 
.30 

.02 
.48 
.30 


33 
.22 


.20 
.15 
.15 
.02 
.15 
1 .06 

.01 
.06 
.21 

1.20 
.33 
.09 

2.00 
.03 
.01 
.27 
.30 
.32 


.  18 
.26 
(15 


.80 
.01 
.01 
.15 
.15 


.03 
.10 
.05 


-28th- 


.02 


.05 
.07 
.39 
.46  1 . 19 
.10  .18 


.07  .05 
.95  ♦ 
.31  .20 


.20 
.01 


.21 
.15 


.OB 

.02 


.01 
.04 


.23 
.10 


.04 

.03 


.24 

.19 
.02 


.23 
.29 


.02 
.07 


.01 
.55 


.  26 
.40 

.12 


.01  .03 


.30 
.40 
.31 


.08 
.24 

.20 
.28 


.22 
.51 
.47 


.04 

.  28 
.02 

.30 
.  18 
.57 


.09 
.70 
.01 


.23     .50  .84 


.74 

.82 
.01 


.03 
.04 

.29 


.40 

.06 
.01 


.30 
.06 


36 
.62 
2b 
211 


1.02 
.17 


.  20 
.01 


.15 
.60 


.61 
2  7 
.30 
.13 
1.45 
.45 
.89 
.55 
.23 
.37 


.24 

23 
.24 
.15 

.30 


.09  .21 

.29  .48 

.10  .11 

.20  .09 


.01 
.15 
.11 
.87 


.19 
.21 
.21 
.32 


.01 

36 
.20 
.87 


.20 
28 
.05 
.05 


2.58 
.07 
4.96 
4.02 
4.06 
5.89 
5.80 
8.31 
.56 
8.20 

4.80 

6.30 
5.50 
5.67 


06     .03  1 . 12     .64     .25  3.38 


.18  .34 
•      1 . 52 

.50  I  .13 


.41  1.03  .08 

.28  .09  .44 

.18  .40  .90 

.01 

.07  .15  . 22 


22 
.68 
.98 


.09     .07     .07  .06 


ABBEVILLE 

.21 

1  .  15 

.75 

.88 

ADDISON 

• 

5.33 

ANNISTON  CAA  AP 

6 

3.88 

1 

57 

ASHLAND 

// 

.19 

.45 

.76 

.38 

.06 

ATMORE  STATE  FARM 

.10 

1.12 

.22 

.28 

.02 

.06 

BERRY 

.01 

.01 

.01 

.04 

.02 

BIRMINGHAM  WB  AP 

.27 

.16 

.12 

.02 

BOAZ 

.13 

.09 

.14 

.14 

.02 

01 

CAMPBELL 

.11 

.11 

.02 

.01 

DADEVILLE  NO  2 

.02 

.22 

.64 

.20 

.12 

.03 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

.63 

1 

17 

EUTAW   LOCK  7 

.28 

.05 

.02 

EVFRGREEN  CAA  AP 

6 

12 

FLAT  ROCK 

.  18 

.  17 

.05 

.18 

.  13 

FORT  MORGAN 

// 

.50 

.34 

.19 

.  17 

.25 

FORT  PAYNE 

.25 

.15 

.  16 

.18 

.  17 

GREENVILLE  NO  2 

.04 

.98 

.17 

.16 

.05 

.01 

01 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

.15 

.20 

HALEYVILLE 

.02 

.01 

HUNTSVILLE  WB  AWY 

6 

.90 

92 

JACKSON  LOCK  1 

.15 

.  10 

01 

JACKSONVILLE 

.  70 

.16 

51 

.26 

.08 

LAY  DAM 

.23 

.15 

.  71 

.23 

06 

MAGNOLIA 

.  13 

.20 

.02 

MARION  1  SSE 

.31 

.09 

(16 

.01 

.03     .07  .08 

-29th- 


.34  .50 
.22  .30 


.01  1.13 
.03  .10 
.38  .43 
.20  .15 
.46  06 


02 
.45 
.15 

65 


.04 

n 

.10 


.10 
.37 
.20 


5.79 
5.80 


.  32  46 

I  .01 
.25  4.99 

.12  4.62 

j  1.20 
.23  I  .97 
.33  6.22 
.13  4.88 
.14  6.22 
2.24 


2  38 

.25  .30 

.09  .21 


.30  4.20 
.10  3.82 


3.20 
5.33 

1.74 
1.80 
.09 
.63 
.83 
.25 
1  .55 
2.55 
.38 

.91 
1  .45 
1.00 
1.49 

.53 
.03 

.26 
1  .83 
1.38 
.35 
.47 


rvforvnc*  notes  follo*tft«  Station  Intfoi 


Table  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
MARCH  1951 


A.  M.  Hour  ending 


6 


9       10      11  12 


P.  M  Hour  ending 


MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NEW  BROCKTON 

PAINT  ROCK 

PETERMAN 

PLEASANT  HILL 

RIVER  FALLS  2  NE 

THORSBY  1  SW 

TONEY 

TRAFFORD 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


MOULTON 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


.76 

.88 
.07 
.29 
1.50 
.30 

.10 


.23 
.71 


09 
.16 


1.72 
.10 

.02 


.01 
.15 


.18  .24 

.08 

.05  .01 


.58  .50 
.14 


.04 

.56  .02 


•       1  .80 

.03  .13 


.18  .03  .01 
.51 


.04 
02 
.23 


.15 
.14 


GARDEN  CITY 


-30th- 
-31st- 


?e  reference  notes  rollovlni  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  in.  nth 

ft 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

.3 

14 

IS 

16 

17 

I  18 

19 

20 

21 

22 

23 

1- 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

ALBERTSVILLE  1  S 

MAX 
MIN 

70 
62 

74 
57 

75 
59 

78 
52 

55 
49 

70 
50 

65 
58 

75 
58 

72 
45 

69 
46 

66 
44 

r— 

46 

30 

37 
26 

34 
27 

43 

29 

54 

30 

71 
47 

64 

|  44 

45 

j— 
49 

',6 

64 



72 

62 

63 
3  7 

*  

56 

58 
50 

72 
3  8 

58 
37 

61.0 
41  . 9 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 
MIN 

80 
62 

79 
50 

81 
59 

77 
54 

67 
51 

64 

56 

76 
60 

82 
53 

81 
■19 

77 
51 

69 
49 

64 
45 

50 
30 

4  5 

27 

55 
28 

1  64 
24 

75 
33 

70 
54 

62 
42 

52 
30 

65 
29 

6  7 

34 

74 

67 

34 

6  7 

6  7 

75 
57 

73 

3  9 

71 

1  38 

|  89.2 
1  43.3 

ANDALUSIA 

MAX 
MIN 

81 

60 

82 
61 

80 
56 

83 
65 

84 

58 

72 
59 

77 
62 

82 

63 

82 
57 

82 
58 

80 
60 

76 

53 

54 

3  3 

44 

32 

52 
33 

59 
34 

72 
4  9 

77 
49 

66 

57 

62 

33 

54 

39 

6  5 

71 

78 

70 
42 

67 

74 

76 

72 
61 

72 

43 

71.5 
50.7 

ANNISTON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

78 

58 

78 
51 

81 

59 

60 
52 

70 
52 

64 

56 

74 

56 

80 
56 

77 
49 

68 
50 

65 
47 

49 
34 

37 
30 

38 
28 

50 
27 

60 
26 

75 
41 

63 
54 

58 

33 

49 
30 

61 

30 

65 
28 

77 

3  8 

65 

65 

66 

63 

63 

74 

58 

70 

64.5 
42  3 

ATMORE  STATE  FARM 

MAX 

MIN 

84 

62 

82 
62 

83 
60 

84 

58 

80 
56 

75 
66 

82 
65 

80 
63 

82 
56 

82 
58 

82 
59 

67 

:ik 

55 
29 

60 
29 

68 
34 

72 
35 

74 
46 

70 
50 

54 
4  1 

56 
35 

66 
38 

73 

39 

77 
51 

74 

58 

70 

76 

72 

74 

77 

74 

74 

73.5 
49. 1 

AUBURN 

MAX 
MIN 

78 
59 

79 
53 

78 
57 

80 
55 

69 
53 

61 
55 

64 
57 

74 
6  1 

83 
52 

78 
54 

72 
49 

65 
45 

50 
32 

38 
30 

47 

30 

52 
28 

64 
40 

75 
50 

60 
55 

60 
31 

52 
33 

62 

33 

66 

40 

76 
49 

65 
35 

65 
40 

70 
4  8 

70 

70 

73 

60 
33 

66.3 
43.4 

BAY  NINETTE 

MAX 
MIN 

82 
61 

80 
60 

82 
62 

83 
62 

82 
61 

82 
58 

81 
57 

81 
64 

83 
58 

81 

57 

79 
65 

87 
47 

47 
31 

57 

33 

65 
35 

72 
34 

74 
51 

71 

52 

61 
45 

55 
36 

68 
36 

72 
3  8 

75 
52 

70 
57 

70 

\  'I 

74 
42 

72 

56 

74 

62 

77 

65 

74 
40 

72.8 
50.2 

BELLE  NINA  2  N 

MAX 
MIN 

74 
61 

74 

55 

74 

60 

60 
53 

70 
51 

72 
57 

77 

76 
56 

66 
43 

70 
48 

66 
50 

6  0 
37 

3  9 
3  0 

36 
27 

43 

33 

55 
29 

74 
40 

72 
55 

63 
36 

52 
25 

55 
24 

63 
2  5 

73 
4  5 

71 
39 

6  9 

32 

66 

62 

62 

58 

62 

72 

64.5 
42 . 6 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

76 
60 

79 
56 

81 
57 

58 
52 

73 

67 
59 

71 

80 

76 
49 

72 
54 

69 
51 

53 
32 

34 
2  9 

39 
28 

48 

32 

61 
28 

77 
4  7 

66 
57 

60 
32 

51 
::,J 

61 

30 

66 
29 

77 

53 

64 
42 

67 

68 

6  2 

61 

74 

58 

72 

65.2 
44  . 2 

BIRMINGHAM  IB  CITY 

MAX 
MIN 

77 
64 

80 
60 

81 
63 

78 

53 

76 
52 

67 

59 

73 
63 

83 
61 

78 
50 

74 

55 

69 
53 

60 
4  2 

42 

30 

38 
28 

50 
33 

62 
32 

7T 

4  8 

69 
56 

63 
39 

53 
29 

64 
36 

65 
32 

76 
53 

73 
46 

69 

37 

71 

64 

61 

73 

f,:, 

73 

67.8 
47.2 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

83 
58 

81 
60 

82 
66 

83 
63 

79 

76 

83 
62 

83 

83 
53 

81 
51 

79 
60 

78 
49 

5  0 
33 

45 
34 

61 

30 

72 
30 

75 
41 

76 
50 

71 

55 

55 

35 

67 
37 

72 

32 

77 
4  1 

80 
46 

68 
49 

65 
31 

75 
53 

75 

64 

78 
59 

74 

73 

73.5 
48.6 

CAMDEN 

MAX 

80 
61 

82 
60 

84 

63 

79 
58 

71 

75 
60 

80 
64 

82 

81 
54 

80 
55 

75 
62 

68 
4  5 

4  6 

32 

54 

31 

59 
30 

70 
32 

78 
4  9 

66 
57 

60 
42 

56 
33 

66 
33 

71 

3  5 

77 
4  9 

72 
54 

67 
4  2 

72 
39 

74 

73 
60 

77 
58 

71 

71 

71.5 
48.6 

CAMP  HILL  2  Nil 

MAX 

80 

80 

80 
55 

81 

55 

70 

65 

65 

81 

81 
48 

78 
49 

73 
49 

6  5 
44 

50 
30 

48 

29 

51 

25 

65 

30 

76 
40 

75 
52 

64 
43 

60 
29 

62 
30 

63 

29 

78 
42 

77 
54 

64 

33 

65 
39 

72 
4  5 

69 

62 

78 

57 

75 
4  0 

70 
39 

69.7 

CENTREVILLE 

MAX 

80 
63 

80 

78 
63 

83 
56 

62 

73 
60 

68 

76 

81 

55 

79 

56 

78 
57 

73 
52 

52 
3  5 

43 

38 

45 
37 

Of 

54 
30 

67 
36 

72 
60 

65 
34 

50 
32 

53 
31 

66 
30 

69 

33 

78 
41 

64 

39 

69 
34 

74 
4  7 

79 
50 

64 

55 

76 
40 

6  9 

34 

68.4 

CHATOM 

MAX 

83 

82 

84 

63 

83 
61 

75 

82 

83 

80 

82 
52 

85 
59 

77 
65 

65 
42 

43 
31 

55 
32 

68 
29 

72 
30 

75 

12 

67 
58 

60 
43 

5  6 
32 

67 

30 

75 

33 

78 
40 

69 
56 

69 

40 

78 

33 

73 

53 

75 

63 

75 
58 

68 
39 

74 

33 

72.7 
47.6 

CITRONELLE 

MAX 

87 

80 

83 
64 

83 
68 

76 

78 

82 

78 

83 
58 

81 
58 

78 
64 

67 

4  3 

44 

30 

54 

33 

60 
36 

73 
39 

74 
54 

67 
59 

60 
45 

57 
3  5 

67 
38 

73 
43 

77 

53 

70 
57 

70 

44 

75 
47 

72 
55 

73 

62 

76 
59 

84 

40 

73 
43 

72.1 

CLANTON 

MAX 

80 

81 

80 
59 

82 
55 

71 

68 

65 

78 

81 
51 

77 
53 

74 

53 

68 
51 

51 
31 

37 
29 

45 
31 

56 
29 

66 
33 

75 
48 

60 
56 

57 
32 

51 
33 

64 

33 

68 
38 

77 
49 

63 

37 

67 
39 

71 
44 

67 
54 

64 

57 

73 

4  0 

62 

36 

67.0 

CORDOVA 

MAX 

75 

80 

81 
68 

79 
54 

76 
51 

68 

73 

78 

79 
42 

73 
45 

69 
50 

50 
40 

45 

32 

40 

28 

49 

29 

60 
26 

77 
3  9 

69 
56 

66 
40 

51 
31 

60 
29 

67 
25 

76 

50 

74 
44 

68 

30 

69 

33 

66 
47 

70 
5  5 

75 
57 

88 
38 

73 

33 

68.2 

DAYTON 

MAX 

83 

82 

83 
62 

85 
56 

74 
54 

68 

78 

79 

82 
53 

78 
56 

82 
60 

73 
48 

49 
32 

38 
30 

52 
31 

58 
31 

72 
1  2 

77 
57 

60 
50 

60 
52 

52 
34 

65 
3  5 

71 
45 

79 
51 

04 
4  2 

67 
41 

72 

55 

71 

56 

72 
60 

75 
3  3 

6  2 

u 

69.8 
48.4 

DECATUR 

MAX 

76 

77 

79 
59 

60 
54 

72 

66 

76 

74 

69 
46 

68 
50 

67 
50 

63 

3  9 

39 
'0 

35 
28 

44 

35 

52 
30 

75 
43 

70 
55 

57 
37 

50 
28 

54 

35 

6  3 
31 

72 
5(1 

69 
39 

66 
3  1 

64 
40 

80 

16 

56 
51 

72 
55 

57 
4  0 

72 
4" 

63.7 
45.1 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

MAX 

63 

59 

62 

56 

55 

70 
56 

79 
61 

79 
63 

81 
55 

75 
54 

80 
55 

71 
49 

50 
32 

40 
30 

51 
31 

57 
31 

60 
33 

79 
47 

64 
47 

62 

33 

51 
34 

6., 
3  6 

72 
38 

80 
48 

61 
43 

66 
40 

70 

50 

68 

56 

69 
59 

75 

42 

63 
44 

67.2 
47  2 

DOT HAN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
60 

83 
56 

84 

59 

85 
58 

72 
57 

79 
60 

83 
61 

84 
64 

83 

52 

81 
56 

76 
54 

G  5 
43 

43 

33 

54 
32 

61 
33 

72 
34 

79 
4  6 

69 
58 

65 
42 

S3 
34 

65 
43 

70 

38 

80 
43 

74 

52 

6T 

40 

73 
39 

77 
56 

77 
61 

69 
60 

6" 
44 

73 

39 

72.5 
48.6 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

83 
62 

83 
61 

84 
65 

85 

76 
56 

73 
63 

81 
64 

83 
62 

82 
52 

80 

52 

80 
61 

64 

37 

41 

33 

55 
31 

60 
29 

72 
28 

75 

40 

68 
57 

61 
39 

58 

35 

68 
35 

7:: 
33 

79 
42 

70 
48 

69 
3  8 

75 
34 

74 

53 

75 
83 

77 
52 

64 

38 

73 
33 

72.3 
46.8 

FA  I RHOPE 

MAX 
MIN 

81 
58 

81 
60 

83 

82 

81 
58 

77 
64 

82 

82 
64 

84 

82 
56 

82 
63 

71 
1  8 

50 

33 

58 
35 

63 
35 

71 

37 

74 

50 

70 
59 

61 
45 

55 
3  5 

66 
37 

72 

1 0 

7  5 

50 

72 
58 

87 
43 

70 

39 

70 

54 

76 
63 

77 
57 

71 
46 

71 

39 

72.8 
50 . 8 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

78 
57 

75 
S3 

78 

80 

56 
52 

76 

53 

70 
61 

72 
56 

80 

73 
50 

75 

71 
43 

45 

30 

36 
29 

41 

30 

51 
27 

60 

33 

77 

52 

67 
41 

44 

26 

54 

29 

59 
28 

67 

3  6 

43 

66 

33 

67 
36 

69 
50 

S3 
61 

62 
55 

73 
38 

59 
36 

64.7 
43 . 4 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

78 
60 

75 
63 

76 

76 

76 
63 

78 
64 

78 

65 

76 
66 

76 
64 

77 

63 

78 
65 

69 
4  1 

47 

35 

48 

40 

62 
38 

67 
47 

70 
58 

69 
58 

65 
45 

52 
41 

61 
46 

65 
18 

71 

58 

•69 
58 

65 
51 

66 
48 

72 

58 

73 
64 

74 
54 

6b 
51 

69 
46 

69  2 
54  5 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

81 

50 

80 
60 

82 
63 

84 

84 
49 

76 
56 

72 
63 

80 
62 

81 
57 

82 
57 

79 
58 

79 

50 

52 
30 

40 
31 

55 
33 

58 
38 

74 
50 

75 
55 

72 
54 

55 
40 

58 
42 

67 
48 

73 
49 

77 
58 

69 
43 

68 
42 

75 
51 

73 

59 

74 

58 

76 
41 

63 
38 

71.4 
50.4 

GADSDEN 

MAX 
MIN 

76 
56 

77 
54 

78 

80 
54 

57 
48 

72 
54 

71 
57 

77 
53 

78 
40 

72 
4fi 

66 
46 

62 

4  5 

46 

32 

37 
28 

40 

30 

48 

26 

56 
36 

75 
47 

64 

52 

52 
27 

52 
28 

60 
25 

6  5 
3  7 

75 
48 

58 

29 

66 
33 

6  5 
33 

59 

45 

58 

53 

76 
42 

59 

30 

63.8 
41 . 8 

GENEVA 

MAX 
M9N 

82 
54 

82 
56 

83 

86 

87 
59 

77 
60 

82 
61 

86 
64 

86 

85 
55 

83 

79 
58 

65 
.16 

43 
32 

57 
31 

63 
31 

65 
4  2 

79 
53 

70 
58 

65 
34 

55 
34 

66 
38 

73 
39 

80 
44 

75 
38 

69 
36 

75 
48 

80 
58 

80 
60 

69 
48 

67 
35 

74  0 

47.8 

GOODWATER 

MAX 
MIN 

80 

55 

79 
52 

78 

80 

59 
52 

65 
52 

65 
57 

76 
58 

81 

78 

71 

65 

19 

'i  l 

37 
27 

43 
30 

50 
28 

63 
34 

74 
48 

62 
55 

58 
31 

50 
32 

63 
33 

67 
37 

76 
47 

62 
40 

67 
42 

6  9 

50 

65 
50 

65 
55 

74 
40 

80 
33 

65.5 
44  . 3 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

82 
62 

HI 

58 

84 

76 
55 

70 
54 

76 
60 

77 
64 

85 
61 

77 

30 

73 

64 

41 

3  1 

51 
99 

59 
30 

66 
32 

77 
4  7 

65 
55 

62 
41 

63 
31 

67 
33 

66 

33 

78 
46 

70 
51 

66 

38 

71 
38 

6  6 
54 

65 
57 

76 
61 

6  3 
38 

73 
40 

70.2 
47.2 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

HI 
65 

82 
57 

83 
61 

83 
69 

76 
55 

73 
55 

79 

63 

82 
62 

80 

81 

84 

74 

«« 

42 

48 

61 

6  7 

75 

57 

64 
46 

57 
34 

56 

35 

71 
4  1 

70 

50 

81 

57 

66 
4  5 

74 
40 

76 
S3 

75 
61 

79 
58 

74 
4  6 

65 
37 

71.3 
50 .  5 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

76 
60 

75 
60 

76 
57 

61 
52 

72 
51 

70 
59 

69 
62 

73 
60 

67 
45 

70 
48 

70 
60 

go 

4  6 

36 

42 

52 

74 

68 

65 

35 

18 

26 

51 

3  5 

63 

30 

70 
51 

68 

37 

63 
34 

66 
40 

63 
4  7 

58 

50 

68 
54 

80 
38 

6  9 
42 

63.  5 
44  . 5 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

81 
58 

81 
56 

83 
55 

85 
62 

76 
58 

7R 

59 

80 
58 

84 

65 

80 
56 

80 
54 

75 
54 

70 

52 

54 

60 

71 

73 

70 
58 

65 
48 

53 
34 

68 
35 

70 

38 

7R 
4  5 

75 
44 

76 

41 

78 
44 

77 

53 

75 

56 

67 
55 

70 
43 

6  9 
45 

73.9 
48 .  5 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIR 

82 
60 

82 

59 

83 
62 

83 

6  5 

70 
54 

73 
58 

74 

61 

83 
62 

76 
55 

79 
57 

75 
55 

72 

49 

53 

57 

71 

36 

76 

66 
55 

60 
44 

53 
31 

64 

38  j 

691 

37 

79  1 
49 

72  , 
57 

66 
42 

72  | 
44 

75 

53 

75 

61 

77 
69 

70 

3  8 

72 
43 

71.2 
49.3 

HUNTSVILLE  »B  AWY 

MAX 
MIN 

76 
54 

76 
54 

78 

56 

58 

53 

70 
51 

66 

60 

76 
63 

76 
54 

76 
45 

62 
51 

63 
49 

50 

33 

34 

29 

36 
27 

43 

35 

54 

31 

72 
45 

65  ' 
50 

51 

35 

50 
24 

54 

30 

61 

25 

73 
5C 

65 
39 

85 

2Q 

64' 
34 

55 
42 

60 
49 

73 
48 

56 

39  1 

70 
36 

62.2 
42.6 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

80 
60 

80 
58 

82 
54 

73 
54 

63 
52 

60 
56 

71 
59 

83 
60 

78 
48 

72 
51 

63 
47 

56 
14 

46 

31 

46 

29 

52 
31 

64 

32 

77 

39 

68 

53 

68 
43 

■,: 

31 

64 

36 

67 

36 

78 
16 

78 
4  5 

6  5 
40 

69 
42 

6  7 
4  5 

68 

56  1 

77 
56 

" 

71 
38 

67.9 
45.6 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

79 
60 

80 
58' 

85 
64 

80 
55 

6, 
55 

82 
60 

80 
65 

81 

63 

75 
52 

77 
53 

76 
63 

6  6 
4  0 

11 

31 

52! 
29 

58 

30 

71 
31 

76 
It 

64 

57 

63 
41 

51 
31 

65 

31 

72 
34 

78 

50 

73 
49 

68 
42 

72 
37 

68 

56 

63 
58 

75 
59 

64 
41 

74 

3  9 

70.2 
47.8 

LOCKHART 

MAX 
MIN 

79 
58 

80 
60 

80 
64 

81 
64 

83 
58 

78 
83 

78 
63 

83 
65 

83 
55 

83 
55 

80 
58 

75 

58 

58 
3  4 

42 

32  j 

54  1 
32 

60 

33  1 

72 
46 

75 
60 

67 
58 

64 
34 

51 
36 

65 
38 

71 
45 

75 
56 

70 
41 

67 
38 

75 
50 

75 
62 

74 
60 

72 
43 

65 

37 

71.3 
50.2 
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Table  5-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
MARCH  1951 


Station 

Day  of  month 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MADISON 

MAX 

68 

69 

39 

48 



60 



73 

69 

40 

51 

54 

63 

72 

51 

65 

65 

55 

60 

73 

58 

MIN 

62 

56 

62 

53 

45 

55 

60 

52 

44 

49 

48 

42 

29 

26 

31 

29 

29 

55 

38 

24 

29 

26 

42 

39 

29 

33 

41 

50 

o4 

39 

34 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

76 

79 

44 

50 

55 

69 

78 

70 

60 

53 

64 

70 

79 

70 

67 

73 

70 

70 

75 

62 

74 

MIN 

61 

57 

59 

55 

53 

59 

62 

62 

53 

55 

56 

1  9 

30 

30 

27 

29 

44 

53 

42 

32 

33 

32 

41 

52 

39 

36 

53 

58 

58 

38 

41 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

64 

55 

68 

77 

68 

60 

54 

68 

68 

80 

72 

66 

70 

73 

75 

77 

68 

73 

MIN 

63 

61 

60 

57 

57 

61 

64 

'  65 

58 

56 

56 

38 

34 

35 

33 

33 

46 

57 

39 

34 

38 

38 

50 

49 

44 

42 

53 

61 

54 

46 

43 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

80 

82 

84 

62 

71 

72 

72 

62 

56 

67 

69 

74 

70 

69 

70 

71 

72 

75 

65 

68 

MIN 

58 

62 

66 

59 

59 

66 

63 

64 

60 

59 

62 

37 

32 

33 

36 

41 

53 

60 

40 

38 

38 

44 

53 

52 

45 

41 

57 

63 

48 

43 

43 

MOBILE  WB  CITY 

MAX 

75 

76 

75 

44 

57 

62 

70 

70 

67 

61 

55 

67 

67 

71 

69 

67 

71 

70 

73 

76 

65 

68 

MIN 

63 

64 

66 

60 

60 

67 

65 

66 

62 

62 

64 

39 

33 

36 

42 

47 

59 

60 

40 

38 

42 

47 

58 

54 

48 

45 

60 

62 

50 

45 

48 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

81 

55 

67 

77 

63 

60 

55 

64 

69 

80 

67 

66 

72 

73 

76 

77 

60 

73 

MIN 

63 

59 

60 

57 

57 

58 

63 

61 

55 

55 

55 

36 

33 

33 

32 

30 

44 

56 

38 

33 

36 

36 

45 

46 

42 

38 

53 

62 

53 

42 

37 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MAX 

62 

72 

78 

81 

37 

54 

67 

75 

63 

60 

53 

64 

67 

78 

64 

64 

70 

72 

75 

77 

59 

72 

MIN 

63 

60 

63 

56 

58 

59 

63 

63 

58 

58 

53 

36 

33 

33 

34 

35 

49 

57 

39 

35 

39 

38 

49 

49 

43 

43 

53 

61 

53 

45 

43 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

MAX 

79 

76 

76 

57 

69 

65 

75 

73 

65 

65 

69 

51 

32 

37 

42 

50 

74 

67 

45 

52 

49 

64 

69 

62 

65 

62 

54 

58 

69 

57 

70 

MIN 

59 

55 

54 

51 

53 

60 

64 

54 

45 

49 

49 

32 

29 

28 

35 

31 

44 

45 

31 

28 

33 

30 

55 

38 

34 

37 

44 

52 

45 

39 

42 

ONEONTA 

MAX 

78 
78 

7T 

73 

46 

3  5 

38 

45 

57 

62 

73 

45 

51 

58 

65 

79 

57 

66 

68 

57 

60 

73 

60 

MIN 

55 

55 

61 

59 

48 

53 

58 

55 

46 

50 

47 

15 

30 

26 

28 

26 

39 

40 

43 

25 

29 

25 

32 

46 

30 

34 

40 

51 

52 

38 

31 

OZARK 

MAX 

83 

82 

82 

78 

82 

B4 

83 

81 

52 

54 

60 

71 

79 

75 

64 

52 

64 

70 

80 

75 

70 

74 

76 

76 

75 

68 

72 

MIN 

59 

58 

60 

64 

56 

59 

62 

64 

56 

56 

55 

51 

32 

31 

31 

37 

46 

56 

49 

33 

40 

38 

42 

56 

11 

45 

54 

61 

58 

42 

40 

PRATTVILLE 

MAX 

80 

49 

55 

67 

76 

66 

61 

54 

64 

67 

79 

71 

06 

12 

71 

73 

76 

64 

73 

MIN 

60 

56 

60 

58 

56 

59 

62 

60 

55 

57 

55 

4  1 

34 

34 

30 

31 

40 

47 

37 

35 

34 

35 

42 

57 

13 

36 

52 

57 

59 

42 

35 

PUSHMATAHA 

MAX 

83 

70 

56 

46 

52 

66 

72 

75 

64 

68 

71 

67 

70 

74 

63 

MIN 

62 

59 

65 

55 

55 

57 

64 

64 

54 

50 

50 

45 

32 

32 

29 

31 

33 

39 

46 

36 

40 

49 

55 

60 

37 

36 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

78 

81 

84 

79 

in 

58 

63 

75 

74 

71 

59 

53 

69 

71 

75 

72 

6  9 

71 

71 

74 

76 

72 

71 

MIN 

61 

61 

66 

66 

59 

64 

64 

62 

58 

57 

62 

50 

31 

32 

34 

38 

48 

59 

45 

35 

37 

39 

50 

57 

12 

37 

56 

63 

60 

44 

38 

ROCK  MILLS 

MAX 

63 

50 

61 

75 

72 

61 

54 

64 

68 

77 

76 

68 

70 

65 

65 

75 

72 

71 

MIN 

57 

50 

55 

54 

51 

56 

58 

55 

45 

48 

46 

43 

32 

28 

28 

26 

35 

46 

43 

32 

31 

28 

33 

53 

31 

34 

41 

55 

57 

42 

30 

SAINT  BERNARD 

MAX 

76 

79 

69 

71 

74 

70 

69 

68 

45 

33 

36 

43 

59 

75 

67 

40 

50 

58 

64 

74 

54 

65 

66 

52 

59 

73 

58 

MIN 

54 

54 

53 

59 

53 

46 

58 

63 

43 

43 

48 

U 

29 

27 

27 

25 

27 

47 

39 

24 

25 

25 

26 

42 

31 

34 

36 

47 

52 

36 

31 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

MAX 

74 

76 

76 

73 

74 

71 

67 

64 

51 

46 

32 

43 

55 

71 

66 

51 

49 

57 

60 

70 

72 

62 

63 

56 

57 

72 

62 

68 

MIN 

60 

57 

60 

50 

49 

55 

56 

57 

45 

44 

43 

« 

28 

26 

32 

30 

41 

43 

37 

25 

31 

27 

39 

42 

31 

35 

41 

49 

54 

34 

36 

SCOTTSBORO 

MAX 

50 

43 

57 

73 

67 

62 

54 

58 

63 

74 

69 

69 

65 

60 

58 

74 

62 

69 

MIN 

57 

53 

53 

52 

50 

53 

60 

57 

47 

50 

48 

43 

30 

28 

33 

32 

39 

49 

35 

24 

28 

24 

40 

43 

34 

31 

36 

50 

50 

41 

31 

SELMA 

MAX 

57 

70 

78 

70 

61 

56 

67 

71 

80 

76 

67 

73 

75 

74 

77 

71 

75 

MIN 

64 

60 

62 

58 

55 

60 

64 

65 

54 

57 

57 

42 

33 

33 

32 

32 

46 

5  7 

45 

35 

36 

36 

47 

56 

42 

39 

55 

59 

60 

43 

39 

SPRING  HILL 

MAX 

55 

58 

63 

74 

54 

69 

72 

71 

72 

76 

MIN 

60 

62 

59 

62 

60 

54 

32 

33 

34 

40 

53 

37 

39 

44 

41 

57 

66 

59 

43 

TALLADEGA 

MAX 

79 

79 

82 

74 

72 

64 

74 

81 

50 

61 

75 

68 

60 

50 

68 

67 

77 

71 

66 

67 

63 

63 

75 

61 

71 

MIN 

64 

53 

61 

53 

52 

53 

62 

55 

45 

52 

50 

4  7 

30 

27 

30 

24 

40 

56 

40 

29 

27 

27 

48 

52 

31 

33 

44 

54 

56 

39 

31 

THOMASVILLE 

MAX 

MIN 

63 

61 

64 

54 

54 

62 

65 

62 

56 

55 

62 

36 

31 

30 

30 

36 

52 

57 

39 

33 

33 

39 

51 

51 

42 

46 

52 

60 

59 

37 

41 

TROY 

MAX 

74 

40 

52 

56 

69 

75 

66 

61 

53 

63 

68 

77 

68 

65 

72 

74 

75 

74 

63 

MIN 

59 

59 

61 

65 

54 

54 

60 

64 

55 

56 

55 

53 

32 

32 

33 

34 

48 

59 

55 

33 

39 

37 

45 

58 

41 

48 

54 

59 

56 

42 

38 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

79 

81 

84 

62 

78 

75 

82 

73 

43 

55 

65 

78 

65 

55 

55 

64 

69 

77 

65 

70 

72 

64 

64 

74 

62 

73 

MIN 

60 

54 

61 

54 

50 

60 

63 

59 

50 

54 

59 

35 

31 

29 

30 

30 

46 

55 

33 

30 

31 

31 

48 

«5 

36 

39 

54 

55 

50 

40 

36 

TUSKEGEE 

MAX 

81 

82 

73 

74 

49 

54 

71 

78 

62 

61 

56 

63 

69 

80 

61 

62 

71 

73 

74 

74 

61 

MIN 

60 

54 

60 

59 

56 

57 

59 

03 

55 

55 

51 

49 

33 

33 

32 

30 

41 

56 

56 

33 

38 

35 

44 

58 

40 

38 

51 

58 

58 

43 

36 

UNION  SPRINGS 

MAX 

51 

56 

68 

77 

65 

61 

55 

63 

69 

78 

72 

66 

72 

72 

73 

73 

68 

72 

MIN 

60 

58 

60 

66 

54 

57 

63 

11 

53 

53 

52 

49 

32 

32 

32 

32 

45 

47 

44 

31 

37 

35 

45 

59 

10 

40 

54 

60 

60 

42 

38 

UNIVERSITY 

MAX 

78 

79 

82 

62 

74 

72 

74 

81 

77 

77 

71 

59 

36 

42 

53 

64 

75 

65 

5 

53 

62 

69 

78 

60 

63 

74 

65 

63 

74 

60 

72 

MIN 

63 

59 

62 

54 

51 

60 

65 

62 

50 

55 

58 

35 

31 

30 

31 

30 

50 

55 

35 

31 

34 

35 

51 

45 

37 

42 

55 

57 

51 

42 

37 

VALLEY  HEAD 

MAX 

75 

75 

75 

74 

72 

67 

76 

76 

69 

58 

53 

50 

55 

73 

63 

58 

58 

60 

62 

70 

65 

62 

62 

62 

65 

78 

62 

66 

MIN 

49 

50 

52 

52 

50 

51 

62 

65 

47 

47 

47 

47 

26 

26 

31 

32 

38 

53 

31 

27 

27 

33 

44 

43 

41 

48 

49 

49 

WETUMPKA 

MAX 

80 

81 

84 

71 

63 

69 

79 

85 

80 

75 

70 

58 

48 

50 

57 

70 

77 

63 

60 

57 

67 

70 

80 

67 

66 

72 

71 

73 

77 

65 

73 

MIN 

63 

54 

62 

56 

55 

59 


63 

60 

55 

55 

54 

48 

34 

34 

33 

32 

44 

57 

48 

33 

37 

35 

47 

55 

39 

38 

55 

57 

58 

43 

37 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


swum 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total  1 

M  • 

0  i 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 

.18 

.11 

.17 

.21 

.04 

.09 

.04 

.19 

.11 

.23 

.15 

.12 

.02 

.07 

.08 

.11 

.11 

.13 

.06 

.09 

.06 

.17 

.  15 

.12 

.27 

.23 

.15 

.39 

.24 

4.09 

WIND 

87 

33 

33 

146 

101 

70 

96 

23 

60 

59 

57 

90 

97 

67 

45 

41 

35 

80 

75 

146 

35 

55 

58 

101 

99 

44 

40 

106 

65 

32 

40 

2116 

FAIRHOPE 

EVAP 

.13 

.13 

.13 

.27 

.10 

.05 

.  16 

.09 

.16 

.  15 

.09 

.15 

.10 

.14 

.17 

.12 

.06 

.06 

.10 

.13 

.13 

.12 

.17 

.09 

.07 

.06 

.23 

.29 

.  16 

4.07 

WIND 

15 

22 

32 

33 

6 

10 

43 

46 

18 

13 

14 

53 

18 

115 

55 

23 

13 

53 

47 

46 

19 

16 

18 

37 

30 

6 

40 

74 

49 

87 

14 

1065 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.08 

.15 

.17 

.07 

.03 

.02 

.04 

.17 

.23 

.20 

.19 

* 

.29 

.01 

.17 

.18 

.22 

.20 

.34 

.22 

.21 

.19 

.15 

.  18 

.27 

.17 

4.15 

WIND 

25 

35 

51 

54 

47 

47 

29 

40 

57 

45 

37 

38 

80 

50 

60 

70 

30 

40 

70 

120 

60 

80 

60 

114 

67 

42 

69 

88 

97 

79 

33 

1814 

See  reference  nolea  following  Station  Index. 


-  46  - 


STATION  INDEX 


Station 


ABBEVILLE 
ADDISON 

ADDISON  CENTRAL  TO>IR 
ALBERTA 

AL  BERTV1  LL1  1  S 
ALEXANDER  CITY  6  NE 
ALICEYILLI 
ANDALUSIA 

ANN  ISTON  CAA  AIRPORT 
ARLEY 


ASH  VILLI 
ATHENS 

ATMORE  STATE  FARM 
ALBURN 

AUBURN  3CS  10 
AITAUCAVI  LUC 
'  BARTON 
BAT  MI  NETTE 
HIATR.1CE 

BEL  GREEN 
BELLE  MI  HA  2  N 
BERRY 

BBXAR  2  SE 

Bl  LL 1NGSLEY 

BIRMINGHAM  *B  AIRPORT 

BIRMINGHAM  «B  CITY 

BISHOP 

BOAZ 

BRANTLEY 

BKEWTON  3  SSI 
RJU  DCEPORT  2  * 
BHUNDIDGE 
CAL  ERA 
CAMDEN 
CAM  PBt Li. 
CAMP  BILL  2  NW 
CARBON  BILL 
CKNTUt  GROVE 
CEMTREVI  LLC 

CHATOM 

CHILD ERSBURG 
CITRON ELLE 
CLANTON 
CLAYTON 
COFFEE  SPRINGS 
COLL  I  MS  VILLI 
COLUMBIA 
CORDOVA 
CUBA 

OA DEVI LLE 

DADEY I LLE  NO  2 

DANCY 

DANVILLE 

DAYTON 

DECATUR 

DECATUR  NO  4 

DECATUR  SUBSTATION 

DSMOPOLIS  LOCK  4 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

ELBA 
ELROD 

10  FA  I/LA 

EUTAW  LOCK  NO  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FA1RH0PE 
FAl.ro  9  NI 
FALKVI  LLE 
FALLS  CITY  6  NW 
FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  ROCK 

FLORENCE  AT  LOCI 

FORT  DEPOSIT 

FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 

FRI  SCO  CITY 

GADSDEN 

GAI  KESVI  LLE 

GARDEN  CITY 

GENEVA 

GOODWATKR 

GORCAS 

GCKEK5BORO 

GREENY  I  LLE 

GREENVILLE  NO  2 

GULF  SHORES  2  S3E 

GURTEXSVI LLE  CITY  *TR 

GUMTKR3VI  LLE  DAM 

BAL  ETYI LLE 

HAMILTON 

HARM I  SBC RG  6  SE 

HATHSVILLE 

HEADLAND 

■ELENA 

HIGHLAND  HOME 
BIGM TOWER 

HUWT5VI  LLE  SUBSTATION 
■UNTSVI LLE  MB  AMY . 

BY  TOP 

J ACE  SON  LOCK  1 
JACESON  SHOALS 
JAC ISO NY  I LLE 
JOB DAN  DAM 
LAFATETTI 
LAY  DAM 
LEEDS 
LI  EMU  M 
LIVINGSTON 


County 


HfcNKY 
WINSTON 
LAWRENCE 
■1LC0I 
MARSHALL 
TALLAPOSSA 
PICKENS 
COVINGTON 
CALHOUN 
IMINSTON 


Obser- 
vation 
time 


0369  CLAY 
0377  ST.  CLAIR 
0390  LIMESTONE 
0402  ESCAMBIA 
0422  LEE 


0427 


»EE 


4  3)  34  I 

2  34  13  I 

2  34  25  I 

1  32  14  1 

ia  1 34  is  1 

11  32  59185  52 
13  33  08  88  10 
6  31  19  86  30 
7(33  35  |6S  31 

2  34  04  87  13 


I  83  13 

I  87  10 

I  87  IB 

87  33 

i  86  13 


11 


i  AUTAUGA 
0346  COLBERT 
0583  BALDWIN 
0616  MONROE 


07 tl  FAYETTE 
0790  MARION 
0823  AUTAUGA 
0831  JEFFERSON 
0836  JEFFERSON 
0854  COLBERT 
0957  MARSHALL 
1089  CRENSHAW 

1094  ESCAMBIA 
1099  JAC IS OH 
1178  PIEE 
1288  SHELBY 
1300  WILCOX 
1315  CLARES 
1324  TALLAPOOSA 
1377  WALKER 
1492  MORGAN 
1520  BIBB 

1566  WASHINGTON 
1615  TAL  LA DEC A 
1685  MOBILE 
1694  CHILTON 
1725  BARBOUR 
1607  GENEVA 
1849  DL  EALB 
1865  HOUSTON 
1940  WALKER 
;2079  SUMTER 

2119  TALLAPOSSA 
2124  TALLAPOOSA 
2141  PICEENS 
2149  MORGAN 
2188  MARENGO 
2207  MORGAN 
'2216  MORGAN 
2221  MORGAN 
2240  MARENGO 
2372  HOUSTON 

2377  COFFEE 
2632  TUSCALOOSA 
2727  BARBOUR 
2742  GREENE 
2763  CONECUH 
2813  BALDWIN 
2832  COVINGTON 
2840  MORGAN 
2848  WINSTON 
2887  MADISON 

2883  FAYETTE 
2945  JACKSON 
2976  LAUDERDALE 
3024  LOWNDES 
3033  BALDWIN 
3043  DE  L  'XB 
3103  MONROE 
3151  ETOWAH 
3160  SUMTER 
3200  CULLMAN 

3255  GENEVA 
3399  C0O5A 
3430  WALKER 
3511  HALE 
3519  BUTLER 
3524  BUTLER 
3559  BALDWIN 
3578  MARSHALL 
3383  MARSHALL 
3620  WINSTON 

3644  MARION 
3697  PERRY 
3748  LOWNDES 
3761  HENRY 
3783  SHELBY 
3816  CRENSHAW 
3842  CLEBURNE 
3899  FRANKLIN 
4O60  MADISON 
4068  MADISON 

4099  JACKS OH 
4192  CLARKE 
4198  TALLADEGA 
4209  CALHOUN 
4306  ELMORE 
4502  CHAMBERS 
4603  COOSA 
4619  JEFFERSON 
4627  CHEROEEE 
4798  SUMTER 


33  16  85  50 

33  30  86  16 

34  4B  186  39 
3  1    10  87  29 

1  33  36  183  30 
1  32  36  83  29 

1  33  26  86  39 
34  43  ,87  52 

30  53  |ST  47 

31  44  187  13 

34  2s!b7  32 
34  42  86  34 
40  87  36 
12  86  09 
40  86  43 
!  33  34  !B6  43 
t  33  32  8«  90 
12  34  39  88  CS 

2  34  13  86  10 
j  I  SI  35  1 86  16 

,  6  31  04  1 87  03 

12  34  56  83  44 
5  31  43  85  49 
7  33  06  86  43 

1  32  00  87  30 

13  31  53  87  59 

11  32  30  85  39 
1  2  33  34  87  32 

12  34  23  86  38 
,  3  132  57  87  08 

13  31  28  88  IS 
7  33  17  86  21 
9  31  03  88  14 
7  32  31  86  38 

I  9  31  33  89  27 

3  31  10  89  99 
7  34  15  85  52 
5  31    18  85  06 

2  33  46  87  11 
13  32  26  88  23 

11  32  30  85  45 

II  32  30  85  46 
13  33  01  88  17 
,12  34  25  187  04 
13  32  21  87  39 
12  34  37  86  38 
12  34  37  86  39 

12  34  36  86  58 

13  32  31  87  51 

5  31  14  85  26 

10  131  25  86  04 

13  i33  13  87  46 

4  31  53  85  08 
2  32  47  87  30 

6  131  25  87  02 
9  '30  32  87  55 
9  31  06  86  33 

12  34  22  86  55 
2  34  04  [87  20 
12  34  36  '86  34 


6  bl  39  86  33 
9  '30  14  88  01 

7  34  26  83  43 

8  31  26  87  24 
7  |34  01  86  00 

13  132  48  !88  09 

2  34  00  84  44 

5  31  02  85  52 
7  '33  04 
2  33  39 
2  32  42  87  I 

6  3 L  SO  86  38 
6  31  50  [86  38 

9  30  16  47  ' 

12  34  22  66  I 

13  0  4  26  86  24 

2  34  14  Ml  36 

13  34  08  67 

3  S3  4B  [87 

1  02  11  86  39 

5  31  21  63  20 
3  33  18  86 

6  31  37  86 

11  33  32  63  24 
13  34  20  67  96 

12  34  43  66  35 
12  34  42  86  35 

12  34  54  86  05 

13  31  33  IBS  01 

7  33  32  86  12 
7  33  49  85  45 
7  33  37  86  13 

11  32  54  B5  24 

7  32  58  86  31 

3  33  33  86  33 

7  34  11  85  46 

13  32  33  88  11 


HID  J.   P.  MITCHELL 

MID  PALMER  GODSEY 
7A  U.  8. FOREST  SERVICE 
8A  SIDNEY  J. HARDY .  SR. 
6A  JESSE  H.  CULP 
5P  CITY  FILTEH  PLANT 
7A  HOf IE  PHILLIPS 
•A  MB.  H.  GARRETT 

HID  CIVIL  AERO  ADH. 
7A  I  MRS .  LESS IE  HILLER 

MI D [BERRY  L.  MC  QUEEN 


Observer 


TVA-42 
4P  AT MORE  STATE  : 

MARTHA   I.    MOORS;  1 
SOIL  CONS  SERVICE 
NEIGHBORS 


hi  D 


TV  A -462 


TVA-43 

POLY .    INST . 
MISS  CLARA  R.  OLIVE 
WH.   H.  WHITEHEAD 


i AM  A  CROW 


CLOSED  3/51 


CLARA  T.  PEAVY 
MISS  M.LOUISE  JOMES 
GEO.  L.  HICES 
7EMMA  P.  HOI-COMBE 

POLY .  INST. 
MM.  H.  GRIFFIN,  JR. 

POLY .  INST . 
MISS  MARY  C.  RAY 
TV  A 

W.  D.  H0LL1FIKLD 


C.  SMITH  2  3 

POWER  CO.  3 

JONES  |  2  3 

HUGH  M.    SIMPSON     '  2  3 

SAUL  R.  SMITH  3 

MRS.  S.  CUNNINGHAM  3 

COY  THOMPSON  3 

MRS.  C.  GRESHAH  3  3 

REUBEN  P.  HARRIS  3 

DR.  W.  B.  FULTON  3 

JAY  D.   LANE  3  ' 

E.  F.  SMITH  3 

TVA-503  3 

JAMES  M.  CREWS  2  3 

FREDA  TRIMBLE  |  2  3 

63B  3 

TVA-411  3 

CORPS  OF  ENGINEERS  2  3 

CIVIL  AERO  ADM.  3  3' 

D.  M.    ENGLISH  3 

E.  V.  BEHRY  3 
HARRY  E.  MAUGANS  3  3 
E.  B.  HO LB HO OK  3  . 
CIVIL  AERO  ADM.  23' 
HAROLD  F.  YATES  3  3 
U.S.  FOREST  SERVICE  *  3 
TVA-384  3 
U.S.  FOREST  SERVICE  I  3 
TVA-576  3 

LOIS  V  K I  LL  I NGS WORTH  2  3 
TVA-387 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS .    ISABEL  C. HUGHES 
MM.  B.  CHANDLER 
JOHN  W.  PATE 
MRS.  NILIA  MCKENZIE 
G.    ERNEST  HAL COM1 
FRANK  J.  FIELDS 


8A  MRS.   G.   MC  I 


ZIK 


7A  REBECCA  CAMPBELL 
7A  C.   PURVIS  CON A WAY 
6A  [ALABAMA  POWER  CO. 
8A  N.    HAMMER  COBBS 
8A  iCECILE  T.  LEWIS 

MID  [CLAUDE  CONN.  JR. 

NOON  GULF  STATE  PARE 

MID  fTVA-403 
7A  TV  A -70 

7A  ELMER  L.  SH1PMAN 


7A  REX  COOPER 
8A  U.S.   FOREST  SERVICE 
8A  MAX1NE  E.  WATSON 
SP  ALA .    POLY.  INST. 
7A  MRS.  HELEN  M.  STONE 
4P  I  4P  LUXE  JORDAN 

8A  THOMAS  J.  BART 
6A  [FRANK  L.  HAYNKS 
6A  TVA-65 
ID  [MID  D.S.   WEATHER  BUREAU 

7A  rrVA-78 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
8A  ALABAMA  POWER  CO. 
110  FLOY  E.  OMEN 
6A  ALABAMA  POWER  CO. 
6P  CLARENCE  B.  FINCHER 
6A  ALABAMA  POWER  CO. 
7A  MRS .   MARY  K.  LEE 
7A  RUFUS  M.   SEW ELL 
6P  PHOT.    E.J.  MURPHEY 


MAO I ION 

4976  MADISON 

13 

34 

42 

«^ 

373 

9A  HARRY  R.   TAYLOR  JR 

a  1 

9 

MA  Gill  LA 

4996  JEFTKRSOR 

3 

33 

10 

Ml 

51 

434 

6A  ALABAMA  POWER  CO. 

MAGNOLIA 

5004  MARENGO 

I 

MID  DR.  T.  B.  0A1LLABD 

MARION  1  SSE 

5106  PKRRT 

3 

3? 

37 

97 

IS 

263 

84  0.  MYRON  BOLIPIKLD 

4 

MARION  JUNCTION 

5116  DALLAS 

3 

32 

36 

97 

14 

304 

SA  MRS. MARGARET  SMITH 

MARION  JUNCTION  3  NE 

9131  DALLAS 

6P  ALA.  POLY.  INST. 

9  ; 

8 

MARTI"  DAM 

5140  TALLAPOOSA 

6P  ALABAMA  POWER  CO. 

3  ; 

5  6 

MAXWELL  FIELD 

5202  MONTCOMZnY 

MID  U.S. ARMY  AIR  FORCES 

3 

MELV  IN 

5384  CHOCTAW 

1  3 

TA  JOHN  R.  LAND 

MUTE  3  I 

33H2  BIBB 

71  U.S.   FOREST  SERVICE 

3397  BULLOCK 

HID  MATRKW  W.  BALL 

4 

MILLERS  FERRY 

4A  NORMAN  0.  WILLIAMS 

MILSTEAD 

54  3  9  MACON 

95 

94 

206 

MITCHELL  DAM 

5465  CHILTON 

7 

4ft 

N 

330 

8A  ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

3478  MOBILE 

t 

30 

41 

99 

18 

313 

810 

MID  0.8.  WiATDIR  BUREAU 

a  : 

4  9 

MOBILE  WB  CITY 

5463  MOBILE 

MID  U.S.   WEAYHKR  BUREAU 

a  ; 

4  9 

MONTE  SANO 

5329  MADISON 

MOMTEVALLO 

5537  SHELBY 

3 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

5330  MONTGOMERY 

196 

HID  U.S.  WEATHER  BUREAU 

a  : 

4  5 

MONTGOMERY   WB  CITY 

5355  MONTGOMERY 

32 

33 

1ft 

201 

5P  0.8.  WKATHSR  BUREAU 

2  ! 

4  9 

MOHLTOH 

9623  LAWRENCE 

13 

29 

H7 

17 

630 

MID  TVA-381 

4 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5749  COLBERT 

13 

34 

48 

n 

97 

940 

MID 

MID  CIVIL  AERO  ADM. 

3  ; 

4  5 

NEW  B HOC ETON 

3842 1  COFFEE 

ft 

31 

S3 

85 

96 

490 

MID  E.    EARL  BOTKTT 

4 

NEW  B  LUC 

5647  FRANKLIN 

12 

34 

97 

3ft 

660 

7A  TYA-644 

NEW  MARKET 

3862  MADISON 

12 

34 

■  4 

86 

26 

729 

TA  TVA-624 

NEWTON  2  NW 

>H7S  UAL  I 

3 

31 

21 

«5 

37 

216 

7A  BBS  ORAL  C.  TBOMP508 

ON FONT A 

6121 [ BLOUNT 

2 

S3 

97 

ifi 

30 

897 

7A  L.  I.  SELLERS 

3  : 

5 

ORRVILLE 

8161  DALLAS 

.12 

11 

157 

14 

200 

8A  EDWARD  ft.  WAR BIN 

CURE 

6218  DALE 

ft 

31 

13 

85 

39 

5f> 

7A  MRS.  MART  E.  SCOTT 

3  : 

9 

PAINT  ROCK 

6226  JACKSON 

12 

14 

86 

3  0 

610 

HID  TVA-68 

4 

PALMER  DALE 

6246  JEFFERSON 

3 

33 

Hri 

Sft 

SA  ROBERT  P.  STORES 

PILL  C ITT 

6327  ST.  CLAIR 

7 

33 

34 

16 

480 

7A 

7A  A.  F.  BOWMAN 

9 

PENNINGTON  LOCK  2 

6333  i  CHOCTAW 

13 

32 

09 

•ft 

03 

30 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

PERRTY I  LLE 

6362 | PERRY 

33 

97 

17 

Oft 

8A  HRS.  GERTRUDE  GREEN 

PETER  MAN 

6370  MONROE 

1 

31 

IS 

87 

MID  MRS.    MI NT A  EDDINS 

PICKENSVILLE 

6414  PICKENS 

13 

33 

13 

•ft 

16 

163 

7A  MRS.  DORA  | .  CLAY 

PINE  BILL 

8480  WILCOX 

1 

31 

99 

87 

36 

110 

7A  MRS . DELLA  L.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

6468  MONTGOMERY 

6 

32 

04 

86 

-"'4 

7A  C.  W.  ADAMS 

PLANTERS VI LLE 

6908 , DALLAS 

32 

39 

Hh 

ftft 

240 

7A  0.  B.  BABIES 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6321  JACKSON 

12 

14 

57 

85 

55 

633 

7A  TV  A  -6  93 

PLEASANT  HILL 

6926 1  DALLAS 

1  32 

10 

86 

55 

HID  M.  0.  GRIDDLE 

PRATTV ILL I 

6640  AUTAUGA 

1 

22 

2ft 

361 

6P  CONTINENTAL  GIN  CO. 

3  ; 

9 

PRIMROSE  FARM 

6684  MONTGOMERY 

1 

33 

IS 

180 

MOOS  W.  E.  ELS BERRY 

PUSHMATAHA 

8719  CHOCTAW 

1  3 

13 

ftft 

31 

7A 

7A  MRS.  JAN  IE  C.  BROWN 

3  : 

5 

RED  BAY 

6805  FRANKLIN 

12 

* 

27 

SB 

09 

627 

7  A  TV  A -493 

6847  PICONS 

13 

33 

33 

96 

01 

242 

7A  WILLIAM  T.  AMBROSE 

HIVER  FALLS 

6937  COVINGTON 

6 

31 

7A  JOHN  R.  BRADLEY 

RIVER  FALLS  2  NI 

6942  COVINGTON 

• 

31 

S3 

96 

33 

MID  ALABAMA  ELECTRIC  CO 

4 

ROBERTSDALE  7  E 

6988  BALDWIN 

0 

33 

87 

46 

130 

SP 

6P  CARL  DOSECK 

a  ; 

ft 

ROCK  MILLS 

7025  RANDOLPH 

33 

n4 

•5 

1ft 

743 

tiP 

6A  JAMES  B.  BAILEY 

3 

5 

SAINT  BERNARD 

7197  CULLMAN 

a 

34 

13 

ftft 

47 

802 

7A  FR.  FBKDIRICI  SMITH 

9 

3 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

7207  DE  EALB 

12 

34 

17 

HI 

ftft 

1195 

5P 

OP  ALA.  POLY.  INST. 

3 

3 

7202  JEFFERSON 

2 

33 

43 

ftft 

Oft 

304 

7A  DORA  R.  WEBSTER 

SCOTTSBORO 

7304  JACKSON 

12 

34 

4  1 

03 

660 

99 

6P  MRS.   EINZIE  80 BO 

3 

3 

SC0TTSBOR0  SUBSTATION 

7310  JACKSON 

12 

34 

96 

7326  RUSSELL 

4 

~li 

ia 

19 

10 

349 

SA  JOHN  T.  DAVIS 

SELMA 

7366  DALLAS 

1 

32 

39 

87 

00 

147 

6P 

7A  JOHN  0.  RHODES 

3 

3 

SHEFFIELD  TV A  NRSY 

7415  COLBERT 

12 

14 

49 

H7 

41 

505 

7A  TVA-48 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460  LIMESTONE 

12 

•7 

12 

610 

7A  TV  A -682 

SLOCOMB 

7376  GENEVA 

3 

31 

06 

85 

35 

6A  PATRICK  R .  SMITH 

SNOW  BILL 

7620  WILCOX 

32 

on 

H7 

229 

7A  MRS.    EVA  R.  RAY 

SOUTH  BILL 

7671  DE  EALB 

12 

34 

24 

flh 

990 

7A  TVA-75 

SPRING  HILL 

7733  MOBI LE 

9 

30 

42 

10 

175 

9A 

9A  HAMLIN  fl.  TIPPIHS 

a 

5 

SUTTLE 

7963 1 PIRRT 

3 

33 

33 

97 

11 

149 

TA  J.  F.  SDTTLB.  JR. 

SWAIM 

7968  JACKSON 

12 

34 

53 

H', 

13 

669 

7A  TVA-383 

SY  LACAUGA 

7994  TALLADEGA 

T 

33 

10 

H. 

13 

948 

SA  ALABAMA  POWER  CO. 

SYLVAN  I A 

*U 12  DE  KAL8 

12 

M 

34 

49 

1400 

7A  TVA-386 

TALLADEGA 

8024  TALLADEGA 

7 

33 

26 

96 

OS 

954 

OP 

6P  C.  D.  WEAVER 

3 

9 

TALLADEGA  BORN  MT .  TWR 

8032  TALLADEGA 

7 

32 

1ft 

nr. 

04 

1919 

6A  U.S.  FOREST  SERVICE 

THOMA  SVI  LI.E 

8178  CLARKE 

13 

31 

55 

B7 

48 

385 

ftp 

7A  MRS.  MINNIE  DIATOM 

3 

3 

THORSBY    1  SW 

6204  CHILTON 

1 

35 

34 

MID  SOIL  CONS  SERVICE 

)  4 

TBURLOW  DA  M 

8213  ELMORE 

11 

32 

33 

85 

94 

288 

6A  ALABAMA  POWER  CO. 

8239  MADISON 

12 

34 

34 

88 

44 

790 

MID  TV  A -506 

TRAFFORD 

8283  JEFFERSON 

2 

33 

49 

86 

44 

490 

7A  DS.  HAZEL  GARRETT 

1  4 

TROY 

6323 i PIEE 

10 

31 

19 

89 

59 

990 

SA  THOMAS  J.  DLL  LARD 

3 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

8 3 HO  TUSCALOOSA 

9 

33 

14 

87 

37 

170 

MID 

MID  CIVIL  AERO  ADM. 

2 

1  4  3 

TUSCALOOSA  LOCK  h  DAM 

8385  TUSCALOOSA 

2 

33 

13 

87 

35 

132 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

TUB KEG EE 

8398 1  MACON 

11 

32 

34 

H5 

43 

499 

8A 

SA  TU 5 KECKS  INSTITUTE 

a 

3 

UNION  SPRINGS 

8438  BULLOCK 

6 

32 

08 

85 

485 

6? 

7A  MRS.    BOBBIE  GUTHRIE 

3 

5 

UN10NTOWN 

8446  PERRY 

1 

37 

87 

31 

273 

7A  MRS.  FRANCIS  MARTIN 

UHFVERS1TY 

8434  TUSCALOOSA 

3 

33 

ia 

87 

33 

223 

no 

MID  DR.    F.  8.  MITCHELL 

3 

4  9 

VALLEY  HEAD 

6469  DE  EALB 

7  34 

85 

99 

1031 

ftp 

SA  MRS.   CARRIE  DALBT 

3 

5 

8477  TUSCALOOSA 

3 

33 

VERNON 

8517  LAMAR 

13 

33 

88 

07 

180 

MID  COUNTY  AGENTS  OFT. 

1  4 

WADLEY 

8609  RANDOLPH 

1  1 

33 

Oft 

B5 

34 

640 

6A  ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE  2  NE 

B637  ESCAMBIA 

0 

31 

14 

67 

13 

163 

8A  MRS. ARTHUR  M. MORRIS 

WALNUT  GROVE 

8648  ETOWAH 

34 

04 

86 

19 

830 

7A  MRS.  FLORENCE  PARKER 

WATERLOO 

8686  LAUDERDALE 

12 

34 

55 

HH 

('* 

449 

SP  J.    ELL I E  THREET 

WEST  BLOCTON 

8809  BIBB 

3 

33 

07 

87 

07 

7A  RUPERT  M.  BEARD  EN 

WVTUMTEA 

8639  ELMORE 

7 

32 

33 

Kfi 

12 

209 

SP 

6A  MRS.    D.    R.  WHlTAJOii 

3 

5 

WHATLEY 

8867  CLARKE 

13 

21 

'9 

17 

43 

170 

7A  LEONARD  L.  COLEMAN 

WHEELER  DAM 

8879  LAWRENCE 

13 

34 

47 

07 

31 

580 

7A  TTA-53 

WHITFIELD  LOCK  3 

8923  CHOCTAW 

13 

92 

IT 

HH 

01 

30 

7A  CORPS  OF  KMC  INKERS 

WIDOWS  CREKK  STM  PL 

8936  JACKSON 

13 

34 

53 

85 

4;. 

612 

MID  TTA-704A 

4 

WILSON  DAM 

8980  COLBERT 

12 

4M 

87 

97 

930 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS 

W1MPIELD  2  SW 

8998  FAYETTE 

13 

33 

1ft 

■7 

19 

466 

7 A  W    V.  COT  NET 

TATE3  HYDRO  PLANT 

9103  ELMORE 

11 

32 

4 

85 

54 

333 

SA  ALABAMA  POWKR  CO. 

YOUNGS  STORE 

9330  LAUDERDALE 

12  34 

57 

87 

53 

790 

7A  TTA-621 

5785  MONROE 


1  31  43  87  16 


7AS.   9.  HELTON 
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REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  Idontl  f icatlon  nuabern  in  thfl  nuaber  coluao  of  tow  Station  Indn  IN  aaaigned  on  ■  MftBlM  baals.     Thar*  will  bu  no  duplication  of  aiabtri  slthln  s  stats. 


Figures  nnd  lottsrs  following  toe 
Delayed  data  and  con-action*  art  1 1  be  1 
Station*  appearing  in  tb*  lodes,  I 
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Sl**t  »n< 
Aaounta  In  Ti 
Aaounts  in  Ti 


lndi. 


.  th*  1 


niat,  sucb  a*  12  SSW,   lndlcat*  dlntsnc*  in  all**  and  direct 

led  only  in  tb*  June  and  Dtcntwr  is  •  use  of  this  bull*tln. 

ablch  data  arc  not  listed  In  th*  tabl**.  ar*  *ltb*r  aliiltl  1 

nlta  u**d  tn  tbl*  bulletin  ar«:  T*ap*rntui 
nl**a  other 


1  th* 


celved  too  lat*  to  b*  lnclud»d 


Included   ID  *no*fa 


II  averages  In  Yabl*  1,  beginning  sllh  July  1948. 
ible  4  ar*  froa  recording  K*K**.     DUM  ar*  not  shown, 
ibl*  3  ar*  froa  non-recording  gas**.  unl**a  otb*r*la*  indicated. 

3,  3  and  6  ar*  for  th*  24  hour*  coding  at  tla*  of  ob**rvetlon.     3**  the  Si  1 


on  Indei  for  observation  tla*. 
indicated  by  no  entry.     When  hourly  pr< 


t  use  dl  a 


6  Sti 

B  Adjuated 
I  watei 


Washington  | 


d  In  Tabl**  3,  4.  6.  and  tl 
ral  dsn,  only  th*  first  ai 
on  a  later  date  or  date*, 
oc I ud*d  In  following  aaaaui 
equ Ipped  si th  a  *l ndablsld. 

equipped  slth  recording  gag*.     Sea  tabl*  4  for  6 -hourly  aeaeured  saounla. 
a  full  sooth. 

 ilent  of  anosfall  -holl,  or  partly  ••tlaated,  using  s  ratio  or  I  inch  enter  equivalent  to  every  10  Inchee  of 

days  of  record  alanine;  **e  Tsbls  3  for  detailed  daily  record  Degree  day  data,  if  carried  for  thl*  station,  h 
full  south. 

values  and  Monthly  total  froa  recording  gage.     All  other  data  In  Tabl*  .1  ar*  froa  ooo-recordlac  gag**. 

an  asjoust  too  saall  to  seaaur *. 
e*  tot  si    for  previous  south 

Prlca:  13  casts  psr  copy,  aosthly  asd  annual;  91.30  per  year.  (Yearly  subscription 
ur*r  of  tbs  Unltsd  Ststss.     Rsalttsncsa  sad  rorrsspondaac*  regarding  subecr I pt loss  ah. 
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-  APRIL  1951 


A.   R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
"WEATHER  SUMMARY 

The  month  as  a  whole  was  slightly  cooler  than  normal  and  a  little  wetter  than  normal. 
Temperatures  averaged  rather  low  through  the  18th.  The  trend  was  upward  thereafter  and 
it  was  unusually  warm  from  the  afternoon  of  the  24th  until  the  end  of  the  month.  Rain- 
fall was  frequent  during  the  first  21  days,  but  the  only  precipitation  after  the  21st 
occurred  as  widely  scattered  showers  on  the  28th. 

The  first  day  of  the  month  was  fair  and  mild.  There  were  showers  on  the  2d,  followed 
by  a  drop  in  temperature,  so  that  fair  and  cold  weather  prevailed  on  the  3rd  and  4th. 
Temperatures  as  low  as  32°  or  slightly  lower  were  recorded  at  many  northern  stations 
on  the  morning  of  the  4th.  A  rise  in  temperatures  occurred  on  the  5th,  and  light  rain 
fell  over  most  areas  on  the  6th.  There  were  general  showers  on  the  7th.  The  8th  was 
a  nice  day.  It  turned  cool  in  the  north  on  the  9th,  and  a  little  light  rain  occurred 
in  the  south  central  portion  in  the  afternoon  and  evening.  Fair  and  mild  weather  on 
the  10th  was  followed  by  light  showers  on  the  11th.  The  12th  and  13th  were  cool,  with 
unusually  low  day-time  temperatures.  It  was  fair  in  the  south  and  cloudy  in  the  north. 
On  the  14th,  it  was  fair,  with  rising  temperatures.  Snowers  began  in  the  northwest  and 
extreme  north  on  the  15th  and  moved  across  the  State  in  the  early  morning  and  forenoon 
of  the  16th,  bringing  a  drop  in  temperatures.  The  17th  was  fair  and  cool.  After  a 
rise  in  temperatures  on  the  18th,  showers  moved  eastward  across  the  State  again  late  on 
the  18th  and  early  on  the  19th.  It  was  fair  again  on  the  21st,  this  time  with  near 
normal  temperatures. 

The  last  general  rain  of  the  month  occurred  in  the  early  mOrning  of  the  21st  when  showers 
were  moderate  to  heavy.  The  remainder  of  the  month  was  mostly  fair  with  widely  scattered 
showers  on  the  28th.  The  temperature  trend  was  upward  through  the  26th  and  it  stayed 
warm  thereafter. 

Persistent  cool  weather  made  vegetation  unseasonably  late,  and  wet  soil  delayed  spring 
planting  considerably  in  the  north.  Much  cotton  which  was  planted  early  in  the  month 
had  to  be  replanted  as  a  result  of  the  wet  and  cold  condition  of  the  soil.  During  the 
last  few  days,  however,  field  work  made  rapid  progress  and  crops  took  a  turn  for  the 
better.  Cotton  planting  got  under  way  in  the  north,  and  some  was  being  chopped  in  the 
south  as  the  month  ended.  More  than  half  the  commercial  peanut  crop  was  planted.  Very 
little  corn  had  been  planted  in  the  north,  but  the  cultivation  of  the  early  crop  in  the 
south  was  active. 

Digging  of  Baldwin  County  Irish  potatoes  got  under  way,  with  yield  prospects  excellent. 
Pastures,  though  late,   furnished  sufficient  grazing  in  most  areas. 

LIGHTNING 

The  Weather  Bureau  cooperative  observer  at  Fort  Morgan,  Mr.  Hatchett  Chandler,  was  knock- 
ed unconscious  by  lightning  at  11:30  p.m.  on  the  21st.  Three  holes  were  blown  in  the 
roof  over  him.  Objects  in  the  room  were  scrambled  considerably,  with  some  disappearing 
completely,  and  three  fires  had  to  be  put  out.  Also,  in  the  Dalraida  Section  of  east 
Montgomery,  lightning  struck  a  house  with  damage  to  plumbing,  a  barbed  wire  fence,  and 
an    electric  stove.     Damage  amounted  to  about  $200  and  $100,  respectively. 

FLOODS 

The  Warrior  River  and  the  lower  Tombigbee,  which  were  already  full  after  the  severe 
flooding  of  late  March  and  early  April,  overflowed  as  a  result  of  rains  reported  on  the 
19th  and  22nd.  Since  the  flooding  was  minor,  compared  to  the  one  early  in  the  month, 
little  additional  damage  was  done.  F.C.P. 


ACKN01 

In  addition  to  the  cl  ima  t  o  log  ica  1  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and 
cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydro- 
climatic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologic 
Bulletin  Series.  The  Hydroclimatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages — 
mostly  of  the  rrcording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation. 
It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department 
of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide 
records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood 
control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network,  now  number- 
inn  about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  main- 
tained by  the  ireather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the 
Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  averaged  about 
$250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date. 
For  the  years  1940-42.  the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000 
per  year  to  provide  data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of 
Reclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs 


of  their  program  in  the  Western  States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroclimatic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which  were 
issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United  States, 
but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  requirements  of  the 
Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for  public  dissemina- 
tion of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating  agencies  and  to 
certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  reference  copies  of  the 
Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection  may  be  obtained  upon 
application  to  Chief,   U.S.   Weather  Bureau.  Washington  25,   D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available  through 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  individuals 
as  listed  in  the  Station  Index. 
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Wind  direction 


Wind  speed 

m.  p.  h. 


J   o  i 

a  I 


c  S 

31 


Relative   humidity  averages 
percent 


Number  oi  dayi  with  precipitabon 


ANNISTON  WB  AP 
BIRMINGHAM  WB  AP 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  CITY 
t  Airport  Data 


SW 

SEt 

swt 


11 

14t 

10t 


9.5 
ll.St 
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84t 
80t 


87 
88t 
87t 


49 
53t 
47T 


54 

71t 
57t 


56 
64 


COMPARATIVE  DATA 


1884 

1885 
1886 
1887 
1888 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 


Temperature 


62.6 
64.4 
63.8 
64.3 
66.3 

63.8 
64.5 
63.8 
65.3 
67.0 


62.0 
63.9 
57.8 
62.0 
bl.l 

60.4 
63.9 
65.2 
58.7 
67.3 


94 

92 


9(1 
B9 


92 
91 
90 

?H 

90 
94 
91 


91 
92 
K9 

89 
92 
96 
B9 
94 


28 
26 
25 
24 
30 


29 

32 

31 

30 
30 
29 


27 
30 


Precipitabon 


.57 
.76 


.06 
.24 


4.44 

2.48 
8.93 
5.31 
2.33 
2.64 

2.15 
3.60 
1.03 


-o  a 

"S  o 


5 
8 
7 

7 
7 
5 
8 
7 

6 
10 
6 
7 
6 

6 
10 

■I 
11 
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Temperature 

Precipitabon 

Temperature 

Precipitation 

«  e 
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Year  ' 
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«  o 
•o  a 

Year 

e 

e 

o> 

■2  0 

a 
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> 
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Highe 

1 

Avera 

No.  of 
.01  or 

1 

i 

• 

M 
9 

X 

1 

t 

3 

1 
e 
< 

No.  of 
.01  or 

1909 

63.4 

94 

29 

6.67 

8 

1934 

64.6 

91 

30 

3.68 

8 

1910 

61.9 

91 

26 

3.40 

6 

1935 

64.9 

92 

30 

5.50 

9 

1911 

63.9 

91 

33 

7.75 

9 

1936 

62.5 

93 

28 

6.82 

9 

1912 

64.6 

90 

31 

10.00 

11 

1937 

63.4 

92 

29 

7.03 

9 

1913 

62.3 

92 

31 

2.34 

5 

1938 

64.1 

93 

28 

9.53 

9 

1914 

63.8 

91 

25 

3.84 

7 

1939 

62.7 

89 

28 

3.52 

8 

1915 

64.9 

96 

22 

0.57 

2 

1940 

62.4 

89 

21 

3.57 

8 

1916 

62.2 

93 

29 

3.  14 

5 

1941 

65.8 

90 

36 

2.93 

7 

1917 

64.0 

96 

30 

3.48 

5 

1942 

64.6 

97 

25 

1.80 

2 

1918 

61.1 

92 

25 

7.60 

10 

1943 

64.2 

97 

25 

3.72 

6 

1919 

62.6 

92 

24 

3.48 

4 

1944 

62.9 

91 

23 

9.29 

12 

1920 

62.3 

91 

25 

9.21 

11 

1945 

66.7 

92 

32 

7.69 

9 

1921 

62.3 

88 

27 

6.53 

6 

1946 

67.0 

91 

30 

3.02 

6 

1922 

66.9 

92 

32 

4.12 

7 

1947 

66.0 

92 

32 

6.82 

10 

1923 

63.4 

90 

24 

5.99 

11 

1948 

68.0 

91 

32 

3.79 

7 

1924 

63.3 

90 

22 

5.58 

8 

1949 

62.3 

91 

28 

5.79 

1925 

68.2 

96 

31 

1.51 

4 

1950 

59.9 

90 

24 

3.63 

1926 

61.2 

89 

24 

2.32 

6 

1951 

61.8 

91 

27 

5. 15 

1927 

68.1 

93 

29 

2.28 

6 

4.64 

1928 

59.8 

89 

28 

9.86 

10 

Period 

63.4 

1929 

66.8 

95 

35 

4.63 

9 

1930 

65.5 

90 

29 

1.47 

3 

1931 

61.5 

90 

29 

3.42 

6 

1932 

64.8 

93 

30 

3.04 

5 

1933 

62.7 

90 

31 

6.50 

11 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Station 

Average 

Departure 
from  normal 

• 

A 

2 

Q 

Lowett 

Date 

■ 

| 

& 

No.  of  days 

Total 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

£ 
Q 

Snow,  Sleet.  Hail 

No  of  days 

Max.  90* 
or  above 

Min.  32" 
or  below 

Total 

Max.  depth 
on  ground 
at  obsn 

Date 

a 

o 

a 

0 

p 

9 

0 

a 

0 

1.00  or 
more 

NORTHERN  DI V I S I ON 

ALBERTS VI LLE  1  S 

56.  9M 

-  3.2 

84 

27+ 

32 

3< 

0 

2 

5.10 

.44 

1.30 

22 

.0 

0 

8 

5 

1 

ANNISTON  CAA  AP 

59.6 

86 

30 

30 

4 

202 

0 

1 

5.57 

1.20 

1.51 

19 

.0 

0 

10 

3 

3 

BELLE  HINA  2  N 

58.8 

86 

30 

32 

4+ 

229 

0 

2 

5.01 

1.30 

19 

.0 

0 

9 

5 

1 

BIRMINGHAM  WB  AP 

60.4 

-  1.3 

q|j 

33 

4 

0 

0 

6.19 

1 .38 

1.96 

.0 

0 

10 

4 

2 

BIRMINGHAM  KB  CITY 

62.3 

-  1.0 

87 

oft 
26 

34 

3 

ia-7 
147 

0 

0 

6.11 

1.30 

1.89 

19 

.0 

0 

10 

4 

3 

CORDOVA 

60.7 

-  1.0 

87 

27+ 

29 

17 

174 

0 

2 

5.64 

.80 

1.72 

22 

.0 

0 

7 

4 

2 

DECATUR 

59.4 

-  2.4 

86 

30 

35 

4 

211 

0 

0 

5.  71 

1 .23 

1.91 

22 

.0 

0 

12 

5 

2 

FAYETTE 

59.7 

86 

28+ 

31 

4+ 

0 

2 

5.23 

.23 

1.78 

22 

.0 

0 

10 

5 

1 

GADSDEN 

58.7 

-  2.8 

29 

4 

0 

2 

5.32 

.46 

1.27 

.0 

0 

10 

5 

3 

GOODWATER 

-  2.4 

86 

28+ 

22 

7 

3 

HALEY V I LLE 

82 

25+ 

219 

1  38 

19+ 

o 

o 

10 

5 

HUNTSVILLE  WB  AWY 

57!  9 

88 

30 

31 

4 

256 

0 

1 

5^33 

.51 

1^43 

19 

.0 

0 

12 

5 

1 

MADISON 

84 

28+ 

19 

13 

4 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

58!  5 

-  2.2 

34 

10 

241 

0 

0 

4^21 

-  .39 

1 .33 

!o 

0 

12 

3 

1 

ONEONTA 

58.7 

-  1.2 

85 

07 

£1 

29 

4 

0 

2 

6.45 

1.43 

1.95 

19 

.0 

0 

9 

4 

3 

PELL  CITY  5  NW 

59.  9M 

85 

27+ 

0 

0 

5.52 

1.95 

19 

.0 

0 

7 

5 

2 

ROCK  MILLS 

60.5 

89 

27 

28 

4 

173 

0 

2 

5.15 

.65 

1.38 

22 

.0 

0 

11 

4 

2 

SAINT  BERNARD 

57 .  5 

-  3.0 

86 

28+ 

28 

.03 

22 

10 

4 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

57.7 

84 

27+ 

31 

4 

249 

0 

2 

5^81 

1.67 

19 

!o 

0 

12 

4 

3 

SCOTTSBORO 

59.1 

-  1.0 

89 

30 

30 

17 

225 

0 

2 

4.86 

.05 

1.60 

19 

.0 

0 

10 

3 

1 

TALLADEGA 

60.3 

-  2.4 

OT+ 

28 

4 

1 

0 

1 

7.74 

3.12 

3.08 

.0 

0 

8 

4 

3 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

62.1 

-  1.2 

34 

4+ 

1^1 

0 

0 

4.64 

-  .26 

1.45 

.0 

0 

8 

3 

3 

UNI VERSITY 

62 . 4 

9 

97 

91 

7 

4 

VALLEY  HEAD 

27+ 

27 

17 

0 

1 

6!75 

1^67 

1.37 

!o 

0 

9 

7 

1 

DIVISION 

59.5 

5.53 

.0 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

60.4 

30 

28 

4 

179 

0 

2 

4.81 

1.75 

22 

.0 

0 

9 

3 

2 

AUBURN 

60.6 

-  3.5 

87 

28 

30 

4 

0 

1 

4.83 

.36 

1.08 

22 

.0 

0 

13 

5 

2 

CAMDEN 

64.0 

88 

27 

36 

4 

108 

0 

0 

6.74 

2.00 

19 

.0 

0 

12 

4 

3 

CAMP  HILL  2  NW 

59.9 

30 

4 

0 

1 

6.28 

1.43 

.0 

0 

9 

5 

2 

CENTREVI LLE 

62.  2M 

-  1.2 

86 

25+ 

32 

17 

0 

1 

4.25 

-  .83 

2.09 

22 

.0 

0 

10 

2 

1 

CL ANTON 

61.1 

-  1.7 

84 

27+ 

33 

4 

0 

0 

5.99 

1.39 

1 .81 

22 

.0 

0 

10 

5 

3 

DAYTON 

62.1 

88 

28 

36 

18 

0 

0 

4.80 

1.63 

22 

.0 

0 

8 

4 

2 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

63.  8M 

89 

28 

0 

0 

-  1.52 

1.46 

22 

.0 

0 

EUFAULA 

64.0 

-  .5 

35 

4 

i  \a 

3 

0 

4.32 

-  .09 

1.12 

.0 

0 

10 

3 

1 

GREENSBORO 

62.9 

-  1.2 

flft 

«7  + 

£l 

34 

17 

0 

*»6'  1 

4.25 

-  .42 

1.61 

99 

.0 

0 

11 

2 

2 

GREEN* ILLE 

65.6 

.3 

90 

27 

38 

13 

81 

1 

'0  ! 

5.04 

.30 

1.27 

22 

.0 

0 

12 

4 

2 

HIGHLAND  HOME 

63.9 

-  1.2 

87 

30 

34 

3 

103 

0 

0 

4.78 

.40 

1.23 

19 

.0 

0 

8 

4 

2 

LAFAYETTE 

61  .  7 

88 

27 

148 

21 

7 

4 

L I V I NGSTON 

62.6 

-  .9 

33 

17 

0 

0 

4^57 

.07 

1.73 

!o 

0 

9 

3 

1 

MAR  ION  JUNCT ION  2  NE 

62 . 4 

86 

25+ 

137 

•7 

10 

3 

MART  I N  DAM 

62 . 2 

89 

28 

32 

4 

140 

1  • 

4.40 

.  21 

1 .  53 

22 

.  0 

0 

12 

4 

1 

MAXWELL  FIELD 

64.6 

89 

27+ 

38 

4 

99 

0 

0 

3.79 

.89 

7 

.0 

0 

8 

3 

0 

MONTGOMERY  WB  AP 

63.5 

88 

27 

36 

4 

121 

0 

0 

4.02 

.89 

7 

.0 

0 

12 

4 

0 

MONTGOMERY  WB  CITY 

64.1 

-  1.2 

39 

3+ 

0 

0 

3.44 

-  .86 

1.30 

.0 

0 

8 

2 

1 

PRATTVILLE 

63.0 

-  .5 

89 

27 

34 

4 

127 

0 

0 

3.78 

-  .63 

1.30 

22 

.0 

0 

7 

3 

2 

PUSHMATAHA 

61 . 7 

-  2.5 

87 

26+ 

32 

17 

0 

1 

3.36 

-  1 . 73 

1  . 07 

19 

.  0 

0 

7 

2 

2 

SELMA 

64.8 

-  .1 

89 

27 

37 

4 

93 

0 

0 

5.03 

.62 

1.67 

22 

.  0 

0 

10 

4 

2 

THOMASVILLE 

36 

4 

0 

8.58 

4.23 

2.41 

22 

.0 

0 

10 

6 

3 

TROY 

63.5 

-  2.3 

87 

27 

36 

3 

0 

0 

5.60 

1.03 

1.05 

16 

.0 

0 

10 

5 

1 

63.2 

-  1.5 

28 

36 

4 

0 

0 

3.64 

-  .31 

1.15 

22 

.0 

0 

14 

3 

1 

UN ION  SPR I NGS 

63.9 

.  7 

35 

3+ 

0 

0 

3 .  79 

.94 

.  94 

.  0 

0 

3 

4 

0 

64.0 

-  .4 

90 

27 

36 

4 

111 

1 

0 

4.20 

-  .19 

1.11 

22 

.0 

0 

10 

5 

I 

DIVISION 

62.9 

4.74 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

A  NDALuS I A 

65.  6M 

89 

28 

0 

0 

1.24 

19 

.  0 

0 

ATMORE  STATE  FARM 

65.2 

90 

27+ 

37 

4+ 

90 

2 

0 

3.91 

1.20 

22 

.0 

0 

7 

4 

1 

BAY  M I NETTE 

65.2 

-  1.7 

87 

27 

38 

4 

90 

0 

0 

5.23 

.15 

1.82 

22 

.0 

0 

8 

4 

2 

BREWTON  3  SSE 

64.6 

.  6 

89 

27+ 

33 

4 

100 

0 

0 

3.40 

-  1.04 

1.40 

22 

.  0 

0 

9 

1 

1 

CHATOM 

63.9 

89 

27+ 

32 

4 

1 14 

0 

1 

4.48 

1  .  17 

' 

.0 

0 

8 

4 

1 

C I TRONELLE 

65.7 

-  .8 

86 

24+ 

33 

4 

76 

0 

0 

4.59 

-  .82 

2.11 

22 

.0 

0 

9 

3 

1 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

64.9 

91 

*!+ 

38 

4 

95 

2 

0 

3.80 

-  .36 

1.43 

19 

.0 

0 

10 

2 

1 

EVERGREEN  CAA  AP 

63.4 

-  2.3 

89 

27 

33 

4 

126 

0 

0 

4.  58 

.  06 

1 . 08 

16 

.  0 

0 

10 

4 

1 

FA IRHOPE 

64.7 

-  1.7 

86 

36 

4 

93 

0 

0 

8.37 

3.36 

4.08 

22 

.  0 

0 

3 

FORT  MORGAN 

65.  2M 

88 

27+ 

38 

4 

75 

0 

0 

5.67 

1.77 

2 

.0 

0 

8 

5 

3 

FRISCO  CITY 

64.3 

88 

27+ 

36 

4 

0 

0 

6.85 

1 .88 

2  .44 

22 

.0 

0 

10 

4 

4 

GENEVA 

65. 8M 

90 

27+ 

36 

4 

3 

0 

3.53 

-  1.07 

.93 

20 

.0 

0 

12 

3 

0 

HEADLAND 

65.0 

87 

24 

38 

3+ 

82 

0 

0 

4.27 

1.18 

16 

.0 

0  1 

I 

LOCKHAKT 

64.6 

88 

28 

36 

4 

0 

0 

3.70 

.96 

20 

.0 

0 

12 

3 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

64.8 

85 

22+ 

39 

4 

95 

0 

0 

6.64 

2.55 

22 

.0 

0 

11 

4 

2 

MOBILE  WB  CITY 

65.3 

-  1.0 

84 

26+ 

42 

4 

81 

0 

0 

6.  63 

2.00 

2.49 

21 

.0 

0 

11 

5 

1 

OZARK 

65.4 

-  .8 

91 

27 

37 

3+ 

83 

2 

0 

4.61 

.40 

1 .  02 

22 

.0 

0 

11 

4 

1 

ROBERTSDALE  7  E 

65.2 

87 

22-v 

38 

4 

90 

0 

0 

6.39 

1.23 

2.61 

22 

.0 

0 

8 

4 

3 

DIVISION 

64.9 

5.10 

.0 

STATE 

61.8 

-  1.6 

5.15 

.51 

.0 

Precipitation 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


ABBEVILLE 
ADDISON 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBERTSVILLE   1  S 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ALICEVILLE 

ANDALUSIA 

ANN I ST ON  CAA  AP 

ARLEY 

ASHLAND  // 

A SEVILLE 

ATHENS 

A TV ORE  STATE  FARM 
AT MORE  STATE  FARM 

AUBURN 

AUTAUGAVILLE 

BARTON 

BAY  MINETTE 

BE  LC  RE  EN 

BELLE  MINA  2  N 
BERRY 

BEXAR  2  SE 
BILLINGSLEY 
BIRMINGHAM  WB  AP 

BIRMINGHAM  *B  CITY 

BISHOP 

BOAZ 

BRANTLY 

BREWTON  3  SSE 

BRIDGEPORT  2  II 
BRUNDIDGE 
CALKBA 
CAMDEN 

CAMPBELL  ] 

CAMP  HILL  2  NW 
CENTER  GROVE 
CENT  REV  I LLE 
CHATOM 

CHILDERSBURG 

CITRONELLE 

CLANTON 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS 
COLLINSVILLE 

COLUMBIA 

CORDOVA 

CUBA 

DADEVILLE 

DADEVILLE  2  R 

DANCY 
DANVILLE 
DAYTON 
DECATUR 
DECATUR  4 

DECATUR  SUBSTATION 
DSMOPOLIS  LOCK  4 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
DOTHAN  CAA  AIRPORT  R 
ELBA 

ELROD 

EUFAULA 

EUTAW  LOCK  7 

EUTAW  LOCK  7  R 

EVERGREEN  CAA  AP 

FAIRHOPE 
FALCO  S  NE 
FALKV ILLE 
FALLS  CITY  6  NW 
FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  ROCK  R 
FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  MORGAN 

FORT  MORGAN  R 
FORT  PAYNE 

FORT  i'AYNE  R 

FRISCO  CITY 

GADSDEN 

GAINESVILLE 

GARDEN  CITY  r 

GENEVA 

GOODWATER 

GORGAS 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GREENVILLE  2  R 
GULF  SHORES  2  SSE 
GUNTERSV ILLE  CITY  t  WKSR 
GUNTERSVI LLE  DAM 

BALEYVILLE 

HALEYVILLE  r 

HAMILTON 

BARR ISBURG  6  SE 

RAYNBVILLE 

HEADLAND 
HELENA 

HIGHLAND  HOME 

HIGHTOWER 

HODGES 

HUNTSVILLE  SUBSTA 
HONTSV ILLE  WB  AWY 
HYTOP 

JACKSON  LOCK  1 

JACKSON  LOCK  I  R 

JACKSON  SHOALS 
JACKSONVILLE  R 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

LAY  DAM  r 

LEEDS 
LEES BURG 
LIVINGSTON 
LOCKHART 
LOCK  17 


I  1.3: 

.•>: 

.22  .1C 

.97 

T 

1.3C 

.2C 

1.68 

.81 

.22 

.35  .55 

.2< 

.48 

.04 

.14 

1.04 

1.64 

.30 

.25 

.73  .47 

.3, 

.80 

.15 

0 

1.09 

.40 

T 

.99 

t 

.97 

.04 

.20 

.45 

.98 

.02 

.38 

1.02 

,2C 

.15 

.27 

1.07 

.02 

T 

.15; 

1.37 

.55 

.93 

.21 

1.05 

.14 

.25 

1.21 

,02     .021  .70 


.86 
.97 


.55 

.03  1.07 
.15  1.04 


1.10 

.451 


.70 

.07 

.70 

.25 

.93 

.18 

1.00 

.  14 

.19 

.93 

.04 

.54 

1.00 

.18 

.04 

.07 

.66 

T 

.82 

.04 

.SI 

.01 

.10 

.49 

.04 

.08 

.39 

T 

.42 

.09 

.15 

.57 

.96 

.25 

.05 

.  08 

.80 

.76 

.14 

.05 

.05 

.75 

25 

.62 

T 

G5 

1.00 

.11 

.81 

.40 

.20 

* 

.04 

03 

.48 

.31 

.91 

.02 

.03 

.02 

.45 

.03 

73 

.70 

1 

1.35  .2 

7 

.7 

61  .24 
S 

.90  .2 

I 

lis 

2.00  .0 

J 

1.4 

3  .55 

1.9 

l|  .4 

S! 

1.1 

i     .  02 

.1 

)  .9 

1 

1.4 

) 

.8 

i  .2 

1.4 

1 

.0 

i  .21 

2.0 

>i  .08 

.61 

)  .7 

.71 

>  .05 

.1 

1  1.2( 

1.7( 

T 

.2< 

2.1 

.17 
.17 

.24 

.5; 

1.8] 

1.81 

.23 

1.2- 

1.7( 

.91 

1.2C 

1  .73 

1.1C 

.9: 

.48 

.24 

1.  56 

.34 

1.72 

.72 

1.04 

.27 

.65 

1.69 

.02 

j  .73 

1.32 

.44 

.14 

.35 

1.14 

.  60 

.47 

.98 

.33 

1.63 

.81 

1.91 

.011 

.62 

.60 

.88 

1.23 

.33 

1.02 

.02] 

.42  .17 

1.46 

.20 

1.43 

.59 

.19 

1.46 

.55 

1.64 

.22 

.57 

.67 

.68. 

1.75 

1.12 

.40 

.94 

.35 1 

.07 

.30 

2.  50 

.30 

2.55 

.30 

.83 

.27 

.94 

4.08 

.18 

.99 

1  .  21 

.95 

.55 

1.34 

1  .  13 

.30 

1.28 

.63 

.93 

.84 

.06 

1.76 

1.  50 

1.40 

.05 

.07 

.51 

1.45 

.04 

.05 

.04 

.08 

.06 

1.29] 

.39 

1.51 

1.61 

1.43 

.02 

1.02 

2.44 

1.27 

.52 

1.19 

.52 

.01 

1.93 

1.72 

.58  | 

.63 

.93 

.84 

.10 

.89 

I 

.56 

.72  1.60 

1.99 

.02 

.40 

.30  1.61 

.79 

.  27 

1.27 

.02 

.33 

.56 

.20  1.00 

1.50 

.20 

1 

.61 

.65  .02 
T 

.24'  .17 


1.07 

.45  .36 
.05 


.79 

.02     . 24 '    . 04  T 

'  .18 


.03 
.01 

.06  .06 


1.38 
.17  1.51 
1.49 

.75: 
.27 

.85 


1.70 
1.38 

1 

1.74 

1.85 
1.27 


1.74 
1.22 
1.47 
2.00 


.10 

.30  .04 


.96  .67 
.19  1.43 

.60  .52 


.91 

1.08 

1.78 

1.52 

1.45 

.23 

.62 

1.36 

.98 

1.35 

.60 

1.80 

.11 

1.48 

1.05 

1.19 

.92 

.95 

1.15 

.43 

.24 

.as 

.05 

.96 

.83 

1.14 

.34 

1.26 

.59 
T 

.70 


6.95 
7.37 
5.61 
6.74 

5.77 

6.29 
5.83 
4.25 
4.48 

5.37 

4.59 
5.99 
5.48 
4.04 

5.32 

3.36 
5.64 
3.44 
5.11 
4.49 

3.47 
3.78 
4.80 
5.71 
4.98 

j  5.42 

3.80 
3.66 
5.26 

4.93 
4.32 
4.54 
4.40 
4.58 

8.37 
4.23 
5.34 
2.41 
4.84 

5.23 
5.69 
4.43 
5.67 
5. 79 

6.46 
6.02 
6.85 
5.32 


3.53 
4.93 
6.70 


3.51 
4.47 
5.71 

5.89 
5.54 
4.91 
4.00 
4.67 

4.27 

4.78 
6.02 
5.97 


7.02 
7.27 
4.57 
3.70 
6  11 


■  fallowing  Stetloa  ladax 
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Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(2 

HAD I son 
MAGELLA 
MAGNOLIA 
MARION  1  SSE 
MARION  1  SSE 

R 
R 

.37 
.01 

.  11 

.17 

.16 
.27 

1.40 
.88 

1.14 

.91 
.77 

.49 

.04 

.19 
.11 

.79 
.30 

.12 

.49 
1.00 
.55 
.24 
.10 

1.16 

.28 

1.75 
.22 
.70 
.77 
.40 

.04 

1.12 

.90 
1.51 

.84 

2.11 

1.59 

.  11 

.13 

.03 

.  06 
.  18 

5.70 
5.98 

4  .  09 

3.54 

MARION  JUNCTION 
MARION  JUNCTION  2  HE 
MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 
UELVIN 

.SI 
T 

.02 
.03 
.02 
T 

.22 

.13 
1.43 

.72 
.89 
.28 

1.23 

.03 
.10 

.03 
T 

.  02 
.03 

.20 
.18 
.20 

.42 

.IS 
.22 

.28 

.33 
.26 
.14 
.37 
.16 

.21 

.43 
.50 
.98 
.48 
2.00 

.01 
.76 

1.48 
1.41 
1.53 
.84 
1.64 

.04 

.06 
.01 

.03 

.31 

.12 

4  .24 
4.33 

3^79 
4.68 

HERTZ  3  E 
MIDWAY 

MILLERS  FERRY 
M  I  LSTEAD 
MITCHELL  DAM 

K 

.IS 

.15 

.20 
T 

.40 
.85 

.08 
.08 

.98 

1.16 
1.09 
.26 

.05 
T 

.04 

.05 
.23 

.25 
.09 

.38 
.20 

.48 
1.01 
.78 
.30 
.86 

.36 

.  10 
.82 
2.12 
.33 

.24 

.93 

3.00 

1.31 
1.42 
2.00 

.08 
.04 

.05 

.32 
.50 

.05 

5.26 
4.46 

4.36 
4.26 

MOBILE  »B  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTE  SANO 
MONTGOMERY  WB  AP 
MONTGOMERY  IB  CITY 

R 
R 

.02 
.  11 

.18 
.18 
.47 
.06 
I 

.05 
T 

.02 
.01 

.97 
.96 

.04 

.01 

.82 

.S3 

.89 
.89 

.76 

.02 
T 

.01 
T 

.  28 

.37 

.41 

.03 

.86 
.01 
.37 

1.25 
.95 
.53 
.62 

.35 

T 

.01 
.23 

.09 
.26 
.97 
.47 
.47 

.70 

2.55 
2.49 

.61 

.45 
.74 

1.07 
.64 

1.30 

.02 

.02 

.13 

.09 
T 

6.64 
6.63 

4^02 
3.44 

MOULT  ON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NATCHEZ 

NEW  BROCKTON 

NEWBURG 

B 
t 

T 

.52 
.35 

.36 

.27 
.08 

.23 
.49 

.47 

1.06 
.16 

.02 

.41 
.67 

.03 

.02 
T 

66 
.14 

.56 

.65 
,35 

.25 
.03 
.64 
.70 
.SI 

.08 

.94 
.64 

2.00 
2.00 
.69 

.75 

1.10 
1.33 

.07 
.05 
1.11 
.60 
.78 

.43 

.39 

.12 

.05 
.12 

.94 
.04 

.14 

.28 

.02 

5.18 
4.21 

4.53 
3.89 

NEW  MARKET 
NEWTON   1  H 

ONEONTA 

ORRVILLE 

OZARK 

.33 
.30 

.  13 
.05 

I 

.56 

.10 

.51 
.10 

.64 
.08 
1.18 
.30 
.48 

.  10 

.82 
T 

.22 
.09 

.42 
T 

.28 
1.97 
.58 

1.08 
.45 

1.30 
1.50 
1.95 
.97 
.75 

.  52 
T 

.30 
.37 

.92 
.08 
1.52 

1.02 

.  16 

.OS 

.38 

.65 

.57 

.  16 

6.29 
2.84 

4.61 

PAINT  ROCK 
PALMERDALE 
PELL  CITY  5  NW 
PENNINGTON  LOCK  2 
PERRYVILLE 

R 

.72 

.05 

.99 
.70 
1.00 

.23 

.35 

.92 
1.25 

.06 

.76 

.42 

.55 
.20 

.43 

.23 
.52 
.47 
.21 
.60 

.10 

1.42 
2.  05 
1.95 
1.41 
.40 

.78 
.  17 

1.23 

1.23 
.12 
1.27 
1.62 

.01 

.01 

.23 

.65 
.12 

.04 

6.23 
4.48 

PETERMAN 
PICKENSVILLE 
PINE  BILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERS V  I LLE 

B 

.11 

.20 

.  18 
.10 

1.05 
.65 
1.50 

.20 

.19 
.05 
.97 
.95 

.39 

.26 

.18 
.40 

T 

.38 

.93 
.35 

1.34 

1.55 
.45 

.  55 
.15 

.91 
.32 

.91 
1.00 
2.72 
1.16 
2.02 

.26 

.20 

.40 

.08 

6.97 
2.76 

4.  19 

4.45 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PLEASANT  BILL 
PRATTVILLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 

K 

.23 

.05 

.13 
.10 

.03 
.20 

.57 
1.02 
.69 
.31 

.80 

.15 

T 

.03 

.03 
.15 

.35 
.18 

.30 

.30 
.44 
.42 

.45 
.73 
.35 
.49 
.15 

.37 

1.10 
.84 
.58 
.70 

1.07 

.76 

.86 

1.80 
.42 
1.30 
1.11 
1.06 

.02 

.10 

.07 

.76 
.06 

T 

6.46 
4.27 

3.76 
3.36 

RED  BAT 
REFORM 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERTSDALE  7  E 

R 

.52 
.  15 

.10 

.33 

I 

.02 
.66 

.25 
.77 
.33 
.74 
1.33 

.44 

.13 
.83 

.03 

.20 

.70 
.58 
.33 

• 

.64 

.85 

.44 
1.08 

.59 

.24 

.76 

2.21 
1.73 
.15 

.15 
.93 

1.42 

2.79 
.81 
.51 

2.61 

T 

4.88 
5.27 

6.39 

ROCK  MILLS 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SAY  RE 

SCOTTSBORO 

.02 
.29 
1.01 
.28 
.36 

.06 
.91 
.  12 
.80 

1.34 
.40 
.05 

1.20 
.04 

.11 

.20 
.45 

.51 
.40 
.30 
.20 

.15 
.50 
.26 
.48 
.46 

.03 

.43 
1.02 
1.67 
1.75 
1.60 

.86 

.32 

.37 

.  13 
.25 

1.38 
1.10 
1.15 
1.78 
.75 

.02 
.07 

.  12 

.05 

.30 

.06 
.07 

.65 
.02 

.03 

5.15 
4.81 

6!25 
4.86 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

SEALE 

SELMA 

SHEFFIELD  TVA  NURSERY 
SHOEMAKER  SPRINGS 

.35 

.55 

.12 
T 

.02 
.40 

.03 
.02 

T 

.82 
.70 
1.16 

.51 
.52 

.02 

.02 

.01 

.02 

.37 
.25 
.63 
.67 
.60 

.46 
.79 

.35 
.  57 
.21 

1.12 
.46 
.60 
.18 
.30 

.50 
.37 
.21 
.30 
.27 

1.53 
1.60 
1.67 

.88 

T 

1.69 

T 

.08 

.05 

T 

.33 
.27 

T 

5.17 
4.34 

4^86 
3.18 

SLOCOMB 
SNOW  HILL 
SOUTH  BILL 
SPRING  BILL 
SUTTLE 

.20 

1. 12 

.02 

.14 

.07 

.81 
.70 
1.56 
1.32 

.02 

.55 
.76 

.33 

.77 
.39 

.40 

.20 
1.10 

1.80 
.57 

1.24 
.  16 
.40 

.29 
.23 
.33 

.74 
1.03 
1.42 
2.67 
1.2S 

.36 

.16 

.93 
.07 

5.12 

5.51 
4.06 

SWAIM 

SYLACAUGA 
SYLVAN IA 
TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

.69 

.26 
.08 

.08 

.13 

.24 

T 

.11 
1.43 

1.03 
.76 
1.35 

1.26 

.10 
.03 

.32 

.88 
.48 
.64 
.18 
.72 

.47 
.30 
.54 
.89 
.75 

1.57 
.61 
1.35 
3.08 
.42 

.34 
.76 
.51 

1.86 

.06 

1.25 
1.69 
1.70 
1.70 
1.66 

.02 
.02 

.07 

T 

.71 
.  16 

.02 

6.94 
4.93 

7!74 
6.96 

THOMASVILLE 
THORSBY  1  SW 
THURLOW  DAM 
TONEY 
TRAFFORD 

11 
II 

.36 

.18 
.30 

.12 
.04 

.24 
.76 
.06 
.34 

.89 
1.06 
1.00 

.10 
.05 

.04 

.40 
.68 

.21 
.36 
.30 

.29 

.55 
.31 
.  30 
.20 
.30 

.02 

.07 
.02 

2.36 
.89 
.24 
.92 

2.20 

.61 

.55 

1.80 
.88 

2.41 
.12 
1.05 

1.70 

.03 

.30 

.01 

1 . 16 

.70 
.01 

.03 

8.58 
5.19 

4  .05 

5.80 

TRAFFORD  R 
TROY 

TROY  R 
TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

.35 

.54 

.06 

.58 

.14 
.06 
.02 

1.13 
.28 
.97 

1.45 

.38 

.95 
1.01 

.21 

.OS 
.46 

.21 
.15 

.43 

.01 

.27 
1.05 
1.10 
.36 
.38 

.10 

.54 

1.84 

.95 
.79 
1.00 
.83 

.42 

.36 

1.63 
1.24 

.01 
.75 
.75 

1.46 

.37 

.31 

.07 

T 

.03 

5.51 
5.60 

4.64 
4.90 

TUSKEGEE 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 
UNIVERSITY 
UNIVERSITY 

it 

.  07 

.06 
.34 

T 

.04 
.03 
T 

.10 

.  08 

.04 
1.28 
1.29 

.69 
.74 
.92 

.05 
T 

.50 
.48 

.11 
.19 

.22 

.03 

.56 
.94 
.58 
.38 
.46 

.07 

.28 
.51 
.42 
1.18 
1.15 

.46 
.42 

1.56 
1.57 

1.15 
.62 

1.69 
.02 

.04 

.03 
.40 

.02 

3.64 

3.79 

4^95 
5.12 

VALLEY  HEAD 
VANCE 
VERNON 
WADLEY 

WALLACE  2  NE 

R 

1.37 
.72 
.13 

.36 

.30 

.67 
.62 

.73 
1.11 

.11 

.50 

.56 

.58 
.26 

.80 
T 

.05 

.40 

.32 
.32 
.10 
.75 

.02 

.98 
.63 
.90 

.85 
.72 

1.45 

2.20 

.98 
2.58 

1.45 
1.28 

.55 

.02 

.01 
.68 

6.75 
4.99 
5. 18 
4.35 
4.79 

WALNUT  GROVE 
WATERLOO 
WEST  BLOCTON 
WETUMPKA 
WHAT LEY 

.67 
.  01 

.66 

.05 

.25 

.38 
.45 
.06 
.  14 

1.04 

.71 
.78 
1.04 

.04 

.38 

.35 
.53 
.35 

.04 

.23 

.41 
.20 
.45 

1.34 
.90 
.11 

.25 
.91 

.66 
.53 
.78 

.14 

1.36 

2.16 
1.11 
1.24 

.10 

.70 

.04 
.01 

.10 

.48 

.04 

5. 14 
4.20 

5.92 

WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 
WILSON  DAM 
W INF  I ELD  2  SW 

R 

1.12 

.53 
.S8 
.77 

T 

.04 

.03 

.02 

.02 
.81 
1.05 
.05 
.29 

:lf 

.45 
.28 

.06 
T 

.03 
.01 

T 

.57 

.66 
.27 

.75 
.50 

.24 

.29 
.30 
.  14 
.47 
.31 

.33 
.17 
1.66 

.03 
.38 

.61 
.03 

.65 
.22 

1.26 

1.26 
1.08 

1.S1 
1.72 

.02 

.23 
.02 
.02 
.03 

.61 
.12 
.58 
.35 

.05 
.33 

.16 
.04 

3|31 
6.19 
5.26 
4.51 

YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 

.53 

.02 

T 

.07 

.25 

.90 
.40 

.03 
.04 

.46 

.92 

.25 
.06 



.20 
.13 

.53 
.18 

1.22 
1.36 

T 

.02 

.05 

.66 

4.34 

3.94 

S«  ib>1*i«iic*  notw  following  Si*  Hon  Ind«x 


HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
APRIL  1951 


FORT  MORGAN 
GARDEN  CITY 
JACKSON  LOCK  1 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  KB  CITY 


ADDISON 

ANNISTON  CAA  AP 
ASHLAND 
BELGREEN 
BERRY 

BEXAR  2  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BOAZ 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

EVERGREEN  CAA  AP 

FLAT  ROCK 

FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 

GARDEN  CITY 

GREENVILLE  2 

GUNTERSVILLE  CITY  *  WKS 

HALEYVILLE 

HUNTSVILLE  WB  AWY 

JACKSONVILLE 

LAY  DAM 

MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

PAINT  ROCK 

RIVER  FALLS  2  NE 

TONEY 

TRAFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


JACKSON  LOCK  1 


FORT  MORGAN 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


ABBEVILLE 

ATMORE  STATE  FARM 

BERRY 

CAMPBELL 

EUTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FORT  MORGAN 

GREENVILLE  2 

JACKSON  LOCK  1 

MAGNOLIA 

MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
NEW  BROCKTON 
PETERMAN 

RIVER  FALLS  2  NE 
THORSBY  1  SW 
TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
UNIVERSITY 


ABBEVILLE 
ADDISON 

ANNISTON  CAA  AP  6 

ASHLAND  // 

ATMORE  STATE  FARM 

BELGREEN 

BERRY 

BEXAR  2  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BOAZ 

CAMPBELL 
DADEVILLE  2 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
EUTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP  6 
FLAT  ROCK 

FORT  MORGAN  // 

FORT  PAYNE 

GARDEN  CITY 

GREENVILLE  2 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

HALEYVILLE 

HUNTSVILLE  WB  AWY 

JACKSON  LOCK  I 

JACKSONVILLE 

LAY  DAM 

MAGNOLIA 

MARION  1  SSE 

MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT  6 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP  6 


A.  M.  Hour  ending 


.01 
.50 

.03 
.22 


.60 
.01 
.28 


.09 
.40 


P.  M.  Hour  anding 


-lst- 


-2d- 


.01  .01 
.01 


.  I  5 

.20 


.06 
.01 


.02  < 
.01  .19 


03 
.01 


.02 
.11 


.12 
.04 


.49     <  • 

.14     .03  .01 


.03 
.35 
.09 


.01 
.35  .01 


1.80 

.35  .55 
.26  .01 

.05  .03 
.08 


.09  .01 
.01 


.08 
.01 


.04 
04 


.05 


.01 

.01     .01  .51 


.01     .03  .05 


-3d- 


-5th- 


-6th- 


.13 
.01 


.10 
.09 


.01 
.01 
.18 
.03  .10 
.15  .01 


.05 

.04  .13 
.01  .31 


.02 
.01  .02 
.01  • 


(11 


.01 
.06  .01 


.08 
.02 


.01 
.07 


.01 
.03 

.  10 
.01 
.18 


.06 
.01 


.01 
.01 

.07 

.  17 

.01 
.03 
.71 
.08 

.10 


.01 
.01 
.02 


.10 
.01 
.03 


11  12 


.02 
.04 
.02 


.  16 
.01 
.02 


.08 

.01 
.  01 

25 


.01 
.01 


.01 
.17 


.01 
.02 
.01 
.30 

.04 

.05 


.25 


.01 
.01 


.01 

.01 

.09 


.02 
.01 
.10 
.34 

.07- 
.40 


.03 
.01 


.50 
.12 
.09 
.64 


.02 
.03 


-7th- 


.02 
.04 


.02 
.51 1 

01 
.33 
.02 
.24 
.05 


.  1J 
.01 
.14 
.01 

.08 
.02 


.02 
112 


.30 
.01 


.01 
.  16 
.32 
.09 
.03 
.03 


.  11 
.08 
.05 
.02 

.01 
.20 
.30 
.15 


.39 
.32 
.08 
.01 
.03 
.13 
.08 
.01 


.28 
.32 


.01 
.02 
.01 
.04 
.15 
.01 
.  10 
.02 


.16 
.01 
.24 
.01 
.70 
.07 


.08 
.25 


.01 
.01 
1  l 
.01 
.25 
.08 
.01 


.62 

.32 
.50 
.33 
.21 
.13 
1.06 
.34 

.20 
1.80 
1.02 
.67 
.12 
.44 
.46 

.47 

.06 
.  15 

.  18 
.06 

.52 

.72 
.10 
.36 
.35 
.  54 

.  72 
.53 


.08 
.26 
.03 
.25 
.05 

.73 
.20 
.26 


.02 
.04 


.06 
.01 


.01 
.05 
.  18 


.01 
.02 


.19 
.49 


.20     .01  - 


1.14 

.22 


.24 

.02 


.26 
.05 


.04 
.07 
.01 


.09 
.01 
.06 


.06 
.25 


.96 
.04 
.08 
.18 
.02 
.04 
.14 


.48 

.39 


.05 
.01 


1.21 
1.00 
.42 


.93 
.87 
1.15 


1.09 
1.15 
1.40 
1  .  14 

.83 

.53 
.89 
.23 
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Table  4-Conhnued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
APRIL  1951 


NEW  BROCKTON 
PAINT  ROCK 
PETERMAN 
PLEASANT  HILL 
RIVER  FALLS  2  NE 
THORSBY  1  SW 
TONEY 
TR AFFORD 
TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


BOAZ 

EVERGREEN  CAA  AP 
FLAT  ROCK 
FORT  PAYNE 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
RIVER  FALLS  2  NE 
TUSCALOOSA  CAA  AP 


ABBEVILLE 
ASHLAND 
DADEVILLE  2 
FLAT  ROCK 
HUNTSVILLE  WB  AWY 
LAY  DAM 

MONTGOMERY  WB  AP 
MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
PAINT  ROCK 
THORSBY  1  SW 
TONEY 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


HUHTSVILLE  WB  AWY 
MOBILE  KB  AIRPORT 
MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 


ABBEVILLE 
ADDISON 

ANNISTON  CAA  AP 
ASHLAND 

ATMORE  STATE  FARM 

BELGREEN 

BERRY 

BEXAR  2  SE 

BIRMINGHAM  WB  AP 

CAMPBELL 

DADEVILLE  2 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

EUTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FLAT  ROCK 

FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 

GARDEN  CITY 

GREENVILLE  2 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

HALEYVILLE 

HUNTSVILLE  WB  AWY 

JACKSONVILLE 

LAY  DAM 

MAGNOLIA 

MARION  1  SSE 

MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NEW  BROCKTON 

PAINT  ROCK 

PETERMAN 

PLEASANT  HILL 

THORSBY  1  SW 

TONEY 

TR AFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


ABBEVILLE 
ANNISTON  CAA  AP 
ASHLAND 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 
EVERGREEN  CAA  AP 
PORT  PAYNE 
HUNTSVILLE  WB  AWY 
MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MONTGOMERY  WB  AP 

MOULTON 

NEW  BROCKTON 

RIVER  FALLS  2  NE 

TROY 


BELGREEN 
BERRY 

BEXAR  2  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
FLAT  ROCK 


A.  M.  Hour  ending 


10       11  12 


.18 
.25 


.04 
.04 


.02 
.06 


.10 
.07 

.38 
.41 

.05 


.  14 

.03 


.05 
.06 


.28 
.05 


.02 


.04 
.02 


.18 
.43 
.02 

.31 
.10 
.14 
.01 


.01 
.02 


.OE 
.06 
.04 
.08 
.20 
.08 


.08 
.07 


.05 
.19 


.02 
.04 


.29 
.03 


.25 
.08 
.29 


.01 

02 


-8th- 


-9th- 


.04 
.02 


-10th- 


-11th- 


.05 
.01  .01 


.10 
.04 


.01 
.10 
.14 
.08 


.06 
.02 
.06 


-12th- 


// 


.03 

.04  .05 


-15  th- 


.  10 
.16 
.07 
.01 
.01 


13 


.15 
.12  .02 
.10     .12  .06 


.14  .05  .07 
.45     •  « 


.19     .17  .13 
.04 


.27 

.13     .16  .09 


P.  M.  Hour  ending 


.01 
.08 


.02 
.03 


.08 
.10 
.01 


.04 
.  19 


.01 
.30 


.01 
.02 
.01 


.03     .02  .01 


.11     .15  .01 


.17 
.02 
.11 
.06 


.17  .04 
.13  .11 


.04  .22 
.14  .07 


.05 
.03 
.02 


.21 
.01 


.09 
.12 


.01 
.21 


10      11  12 


.01 
.04 
.01 
.02 


.15 
.08 


.05 
01 


.07 
.01 
.01 
.08 


.01 
.02 


.05 
.01 


.04 
.01 


.76 
.02 


.04 
.09 
.09 
.04 


.01 
.03 


.06 

.01 
.06 


.01 
.01 


.03 

.02 


.10 
.01 


.  07 
.19 


.08 
.  09 


.,02 
.01 


.  06 
.02 


.02  .01 
.05  .04 


.01 

.04     . 03  i 


.26 
.10 


See  reference  note*  follovloc  Station  lades. 
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Table  4-Conhnued 


HOURLY  PRECIPITATION 


GARDEN  CITY 

GUNTERSVILLE  CITY  *  WKS 
HALEYVILLE 
HUNTSVILLE  WB  AWY 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

PAINT  ROCK 

TONEY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


ABBEVILLE 
ANNISTON  CAA  AP 
ASHLAND 

ATMORE  STATE  FAR  If 

BELGREEN 

BERRY 

BEXAR  2  SE 

BIRMINGHAM  WB  AP 

CAMPBELL 

DADEVILLE  2 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

EUTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FLAT  ROCK 

FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 

GARDEN  CITY 

GREENVILLE  2 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

HALEYVILLE 

HUNTSVILLE  WB  AWY 

JACKSONVILLE 

LAY  DAM 

MAGNOLIA 

MARION  1  SSE 

MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NEW  BROCKTON 

PAINT  ROCK 

PETERMAN 

PLEASANT  HILL 

RIVER  FALLS  2  NE 

THORSBY  I  SW 

TONEY' 

TRAFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


ABBEVILLE 
ADDISON 

ANNISTON  CA*  AP 
BIRMINGHAM  WB  AP 
CAMPBELL 
DADEVILLE  2 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
EVERGREEN  CAA  AP 
GREENVILL5  2 
HALEYVILLE 
HUNTSVILLE  WB  AWY 
MAGNOLIA 
MARION  1  SSE 
MIDWAY 

MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
NEW  BROCKTON 
PAINT  ROCK 
PETERMAN 
PLEASANT  HILL 
RIVER  FALLS  2  NE 
THORSBY  1  SW 
TONEY 
TROY 

UNIVERSITY 


ABBEVILLE 
ADDISON 

ANNISTON  CAA  AP 
ASHLAND 

ATMORE  STATE  FARM 

BELGREEN 

BERRY 

BEXAR  2  SE 

BIRMINGHAM  WB  AP 

CAMPBELL 

DADEVILLE  2 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

EUTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FLAT  ROCK 

FORT  PAYNE 

GARDEN  CITY 

GREENVILLE  2 

GUNTERSVILLE  CITY  w  WKS 

HALEYVILLE 

HUNTSVILLE  WB  AWY 

JACKSONVILLE 

LAY  DAM 

MAGNOLIA 

MARION  1  SSE 

MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 


A.  M  Hour  ending 


.04 

* 

• 

* 

.  01 

.0] 

.30 

.  13 

.02 

.  02 

.  17 

•  *;4 

.04 

.11 

.03 

.02 

nq 

.03 

• 

.32 

.19 

.  06 

.01 

.50 

.01 

.22 

.06 

.10 

.17 

.  13 

* 

* 

• 

• 

07 

■ 

■ 

.04 

.08 

.01 

.19 

.05 

.  17 

.  08 

.10 

.  07 

.08 

.06 

.  19 

.27 

.42 

.08 

.10 

.01 

.02 

.25 

.01 

.19 

.  19 

.08 

.06 

.06 

.01 

.C7 

.23 

.22 

.01 

.05 

.04 

.02 

.77 

.01 

.31 

.23 

.07 

.23 

.01 

.01 

.35 

* 

.01 

.04 

.15 

.04 

.08 

.30 

.01 

.01 

.59 

.  10 

.02 

.16 

.  10 

.05 

.04 

.  11 

.03 

.02 

02 

.05 

.10 

.06 

.01 

01 

.01 

.12 

.91 

02 

01 

.02 

.  17 

.22 

.03 

.01 

23 

.02 

.05 

.02 

01 

.13 

1.08     .18  .02 


.04  .21  .01 
.03 


.01 

.06  .14  .01 

1 .  02  • 

.05  .27  .43 


ALABAMA 
APRIL  1951 


P  M  Hour  ending 


11 


-16th- 


.03     .11  .06 


.08     .08  .01 


.15     .04  .01 


.09     .42     .30:  .13 


.02 

.22     .13     .12     .21  .01 


.13     .05     .16  .10 


.03  .01  .01 
.35 


.01 
.01  .14 

.10  .23 


.11 


.29 
.10 


.02     .02  .01 
.08  .11 


.03 

.31 

.65 

.43 
.29 

.05 
.24 


-18th- 


1.55 

.45 
.47 
.11 
.40 
.23 
.85 
.51 
.30 
.39 
.40 

.30 
1.20 
.35 
.21 
.46 
.42 
.21 

.39 
.20 
.55 
.10 
1.01 

.95 
.62 
.25 

.70 
.23 
.38 
.73 
.44 
.31 
.20 
.27 
1.10 

.46 


-19th- 


.21 
.06 

.72 
.05 

.1' 

•  .05 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

.20 

.04 

.03 

.  28 

1  .  20 

.01 

.19 

.19 

.03 

.08 

.94 

.13 

.01 

.09 

.76 

.  13 

.09 

.01 

.30 

.02 

.10 

.01 

.06 

.08 

64 

.19 

.01 

.OS 

.01 

.01 

.36 

.80 

.33 

.07 

.01 

.01 

.02 

.01 

.37 

.05 

.05 

.01 

.49 

.59 

.  16 

.04 

.03 

.13 

.03 

.01 

.01 

03 

.42 

0 

.08 

.05 

.02 

.54 

.09 

.71 

.19 

.06 

.CI 

.01 

.39 

.32 

.03 

.24 

.01 

.01 

.01 

*04 

.01 

.41 

.06 

.20 

.05 

.  15 

.37 

13 

.  10 

.30 

.09 

.01 

.06 

.12 

.17 

.11 

.09 

■**\ 

20 

.15 

.27 

.03 

.02 

.01 

.03 

.16 

.04 

.28 

.53 

.25 

.20 

.04 

.CI 

.09 

.01 

.02 

.23 

.07 

.OS 

.  19 

.02 

.10 

.09 

.21 

.  18 

.02 

.  25 

.07 

.C7 

.11 

.09 

.01 

.01 

.05 

.70 

.23 

.16 

.01 

.01 

.  01 

.33 

.19 

.58 

• 

.84 

.01 

.01 

.03 

.07 

.02 

.03 

.65 

.23 

.23! 

.  16 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.55 

.01 

.01 

.02 

.60 

.04 

.01 

.01 

.32 

.01 

.02 

.  01 

.01 

.01 

01 

.01 

.19 

.18 

01 

.09 

.30 

.01 

.01 

1 

.09 

.17 

.111 

.0 

i  .01 

.11 

>  .23 

.11 

)  .10 

.01 

.01 

.47 

.65  .15 

.19 

1.94 

.01 

.01 

.02 

.15 

.04 

.19 

• 

.05 

.15 

.1! 

.35 

■It  .17 

.01 

.99 

.  15 

.01 

1.16 

.01 

.22 

.04 

.01 

.28 

.03 

.15 

.18 

.36 

.CI 

.01 

.02 

.06 

.14 

.23 

Of 

.08 

.06 

04 

.10 

.05 

1.03 

.25 

.01 

1.34 

.0, 

.16 

.07 

.  07 

.37 

.24 

.24 

.07 

.07 

02 

.02 

.01 

.25 

28 

.54 

.05 

.02 

.07 

1.52 
.11 


.85 
.66 
1  .04 
1.61 
1.96 
.46 
.73 
1.46 
.30 

1.50 
1.61 
1.72 
.56 
1.20 
1.51 

1.32 
.60 
.70 
40 
.62 

.28 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
APRIL  1951 


MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NEW  BROCKTON 

PAINT  ROCK 

PETERMAN 

PLEASANT  HILL 

RIVER  FALLS  2  NE 

THORSBY  1  SW 

TONEY 

TRAP FORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


ADDISON 

ANNISTON  CAA  AP 
ASHLAND 

ATMORE  STATE  FARM 

BELGREEN 

BERRY 

BEXAR  2  SE 

BIRMINGHAM  WB  AP 

DADEVILLE  2 

EUTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FLAT  ROCK 

FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 

GARDEN  CITY 

GREENVILLE  2 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

HALEYVILLE 

HUNTSVILLE  WB  AWY 

JACKSONVILLE 

LAY  DAM 

MAGNOLIA 

MARION  1  SSE 

MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

PAINT  ROCK 

PETERMAN 

PLEASANT  HILL 

THORSBY  1  SW 

TONEY 

TRAP FORD 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


A.  M.  Hour  ending 


1.29 
.04 


.04 

.10 


.23 
.16 


.03 
39 


.02 
.01 


.01 
.20 


.03 
.  17 


ABBEVILLE 

.01 

1.29 

.25 

ADDISON 

02 

.02 

.08 

.20 

.45 

.14 

ANNISTON  CAA  AP 

6 

1 

34 

ASHLAND 

// 

20 

.05 

ATMORE  STATE  FARM 

5o 

.  13 

CAMPBELL 

DADEVILLE  2 

26 

.15 

.01 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

.01 

.09 

.43 

.01 

EVERGREEN  CAA  AP 

6 

27 

FLAT  ROCK 

FORT  MORGAN 

// 

19 

.31 

.19 

.23 

.  14 

FORT  PAYNE 

.01 

.01 

GREENVILLE  2 

50 

.40 

.10 

HUNTSVILLE  WB  AWY 

76 

LAY  DAM 

03 

.02 

.05 

.01 

MOBILE  WB  AIRPORT 

6 

2 

W, 

MOBILE  WB  CITY 

55 

.19 

MONTGOMERY  WB  AP 

55 

.08 

.01 

MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

6 

1 

18 

NEW  BROCKTON 

.08 

.37 

.15 

PETERMAN 

4  5 

.46 

PLEASANT  HILL 

32 

.09 

.01 

RIVER  FALLS  2  NE 

13 

.17 

.  19 

.01 

.01 

THORSBY  1  SW 

10 

.02 

TRAP FORD 

01 

TROY 

to 

.43 

.20 

.02 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

6 

1 

.16 

CAMPBELL 

.01 

.CI 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

MONTGOMERY  WB  AP 

NEW  BROCKTON 

TROY 

FORT  PAYNE 

.02 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

6 

PAINT  ROCK 

PETERMAN 

TONEY 

ABBEVILLE 

.59 
.01 

.46 

.23 
.71 


.02 
.04 


70 
.15 


to 

.  1 

.13 
.01 


P.  M.  Hour  ending 


.52 
.01 


-21st- 


.91     .24  .10 


.10 
.10 


.42 
.04 


.63  .10 
.15  .11 
.  17 


.08 

.  26 


-22d- 

.03  .04 


-23d- 
-24th- 

-25  th- 
-26th- 


.54 
.98 
.25 


.21 
.48 
.09 
.21 


.21 

.22 
.01 


.01  1.03 
.30 


.80 
.60 
.03 


.28 
.23 


.05 
.09 


.10  .24 
.15  • 

.50 


.18 
.32 


.05 
.  14 


.55 
.19 
.56 


.30 
.01 

.  18 

.21 
.03 


.39 
.08 


.82 
.33 
.45 


1.12 
.08 


.03  .01 
.15  .11 


.02 
.  17 


.01 

.10  .20 


-27th- 


.26 
.30 


See  reference  notes  folloeioe  Station  Index. 
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Table  4-Conhnued 


HOURLY  PRECIPITATION 


Station 


AHNISTON  CAA  AP 

ASHLAND 

BELGREEN 

BIRMINGHAM  WB  AP 
CAMPBELL 

DADEVILLE  2 
FORT  PAYNE 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

HALEYVILLE 

HUNTSVILLE  WB  AWY 

JACKSONVILLE 

LAY  DAH 

MAGNOLIA 

MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
PAINT  ROCK 
PLEASANT  HILL 
TONEY 
TRAFFORD 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


ANNISTON  CAA  AP 

ASHLAND 

BELGREEN 

FLAT  ROCK 

JACKSONVILLE 

MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
PAINT  ROCK 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


ABBEVILLE 
EVERGREEN  CAA  AP 
FORT  PAYNE 
GREENVILLE  2 
HALEYVILLE 
HUNTSVILLE  WB  AWY 
JACKSONVILLE 
LAY  DAM 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
PAINT  ROCK 
PLEASANT  HILL 
THORSBY  1  SW 
VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


ABBEVILLE 
BOAZ 

HALEYVILLE 
JACKSON  LOCK  1 
VERNON 


ALABAMA 
APRIL  1951 


A.  M.  Hour  ending 


1       2  3 


.01     .01  .01 


4        S  6 


7       8  9 


10      11  12 


P  M  Houi  ending 


1       2  3 


.05  .01 

.03 


-28th- 


-29th- 


.01  .01 
.02 


-30th- 


4     s     e     7     a  9 


10      11  12 


.19 
.01 

.02  .01 
.40     .26     .02  .01 


.18 


.01  .43 
.04 


.06 
.01 


.03  .01 
.26     .02  .Ol! 


.09 

.65     .02  .01 


.23 

.22  .29 


07 
.05 


.16 

.02     .24  .01 


.02 

.01 

.03 

.05 

.26 

.01 

.58 

.01 

.04 

.02 

.04 

.02 

.04 

.64 

.02 

.05 


.03 
.01 
.26 
.03 
.05 
.02 
.03 
.69 


.73 
.  13 
.05 

.01 
.07 
.01 
.07 
.02 


.03 
.56 
.55 
.09 
.94 

.23 
.58 


.01 
.  10 
.05 


.04 

.06 
.70 
.02 
.05 


.02 
.05 
.01 
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DAILY  TEMPERATURES  *^!t 

Table5    APRIL  1951 


Station 

Day  ol  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

'  

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 
— 

29 

30 

31 

ALBERTSVILLE  1  S 

MAX 

69 

71 

 ' 

61 

48 

62 

70 

56 

62 



62 



65 

71 

52 

58 

72 

73 

53 

57 

71 

65 

76 

75 

72 

68 

79 

80 

84 

82 

84 

83 

68  : 

40 

47 

32 

32 

35 

53 

45 

40 

34 

36 

37 

39 

43 

45 

45 

35 

38 

46 

48 

50 

55 

44 

42 

55 

60 

59 

60 

62 

63 

45. 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

75 

75 

58 

69 

77 

72 

62 

69 

69 

70 

75 

59 

66 

74 

79 

75 

65 

73 

71 

81 

78 

81 

79 

79 

84 

86 

85 

86 

83 

87 

74. 

45 

48 

34 

28 

33 

52 

54 

48 

35 

36 

38 

40 

38 

34 

46 

51 

30 

34 

54 

46 

58 

57 

52 

44 

61 

53 

57 

58 

55 

60 

ANDALUSIA 

MAX 

79 

77 

62 

71 

72 

75 

71 

81 

63 

69 

79 

79 

65 

66 

75 

78 

81 

78 

83 

79 

84 

B4 

87 

89 

87 

83 

76.1 

44 

54 

56 

50 

49 

48 

53 

44 

41 

45 

50 

60 

42 

43 

55 

57 

62 

62 

60 

56 

62 

60 

65 

67 

61 

65 

54 . ' 

ANNISTON  CAA  AP 

MAX 

73 

71 

52 

67 

75 

64 

59 

66 

67 

68 

76 

56 

64 

72 

78 

68 

62 

73 

67 

80 

77 

78 

72 

80 

83 

85 

84 

82 

81 

86 

72  ; 

40 

40 

34 

30 

36 

55 

53 

43 

38 

39 

41 

39 

39 

39 

52 

46 

33 

38 

54 

50 

58 

58 

46 

45 

61 

57 

61 

62 

61 

58  j 

46. 

ATMORE  STATE  FARM 

MAX 

73 

81 

73 

72 

80 

77 

75 

72 

75 

72 

78 

67 

67 

77 

80 

74 

67 

78 

80 

85 

79 

84 

80 

87 

87 

89 

90 

90 

84 

89 

78. 

46 

45 

43 

37 

45 

55 

56 

49 

47 

48 

47 

37 

40 

41 

46 

52 

41 

44 

58 

59 

63 

62 

60 

56 

56 

61 

65 

64 

64 

65 

AUBURN 

MAX 

70 

73 

74 

55 

68 

75 

62 

59 

68 

69 

69 

74 

57 

67 

71 

76 

65 

65 

71 

70 

80 

78 

79 

78 

79 

82 

85 

87 

84 

82 

72  .• 

40 

53 

36 

30 

41 

52 

52 

49 

40 

40 

46 

42 

39 

37 

47 

57 

36 

39 

51 

53 

58 

58 

55 

54 

60 

58 

58 

62 

61 

61 

BAY  MINETTE 

MAX 

77 

79 

62 

76 

75 

62 

76 

74 

74 

73 

78 

64 

70 

76 

78 

67 

68 

75 

79 

84 

78 

84 

80 

84 

66 

86 

87 

82 

86 

85 

76.  f 

52 

52 

44 

38 

1 1 

52 

60 

48 

47 

50 

54 

42 

44 

43 

54 

52 

44 

45 

59 

61 

62 

62 

60 

58 

62 

61 

65 

62 

63 

69 

53.! 

BELLE  UINA  2  N 

MAX 

74 

71 

50 

66 

72 

73 

62 

63 

62 

66 

68 

54 

60 

75 

72 

59 

60 

72 

71 

75 

78 

70 

67 

82 

83 

83 

85 

85 

65 

86 

71 .  ( 

48 

41 

36 

32 

36 

59 

53 

43 

39 

32 

45 

38 

42 

37 

53 

42 

34 

41 

52 

47 

57 

50 

43 

40 

64 

60 

59 

58 

58 

59 

46.  e 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

76 

71 

53 

69 

75 

64 

63 

65 

67 

69 

76 

55 

64 

74 

79 

62 

63 

73 

70 

80 

77 

78 

72 

84 

84 

85 

83 

84 

85 

86 

72  : 

SO 

39 

35 

33 

40 

S3 

54 

44 

37 

38 

46 

41 

43 

41 

51 

42 

34 

44 

52 

47 

58 

56 

45 

43 

65 

60 

61 

60 

62 

64 

47.! 

BIRMINGHAM  WB  CITY 

MAX 

76 

72 

56 

72 

77 

64 

63 

65 

68 

71 

75 

58 

65 

76 

79 

75 

67 

73 

70 

82 

76 

80 

75 

85 

83 

87 

86 

84 

85 

85 

74.; 

50 

44 

34 

36 

48 

54 

54 

46 

41 

40 

43 

40 

42 

45 

54 

47 

36 

46 

55 

51 

63 

59 

46 

48 

65 

64 

64 

64 

65 

64 

50.: 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

77 

80 

64 

73 

80 

70 

76 

74 

75 

71 

80 

73 

70 

77 

80 

73 

68 

77 

82 

85 

82 

84 

81 

86 

84 

87 

89 

89 

88 

89 

78.  f 

41 

61 

43 

33 

39 

55 

56 

49 

44 

44 

47 

42 

37 

37 

48 

53 

37 

38 

58 

57 

59 

58 

61 

51 

61 

61 

60 

55 

59 

65 

50.: 

CAMDEN 

MAX 

78 

76 

59 

73 

76 

78 

70 

70 

73 

74 

77 

62 

67 

76 

79 

74 

67 

76 

79 

83 

79 

82 

79 

86 

86 

87 

88 

86 

85 

86 

77  .  ( 

46 

51 

40 

36 

44 

45 

56 

47 

44 

45 

50 

41 

41 

42 

54 

51 

39 

40 

55 

54 

60 

60 

56 

49 

60 

62 

65 

65 

64 

65 

50.  ! 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

70 

73 

75 

57 

68 

76 

64 

60 

65 

69 

70 

75 

57 

65 

70 

77 

66 

65 

73 

73 

75 

76 

80 

78 

77 

82 

85 

87 

86 

85 

72.  e 

40 

57 

34 

30 

38 

53 

55 

46 

39 

39 

40 

40 

40 

40 

48 

50 

35 

35 

53 

47 

50 

51 

55 

56 

57 

54 

56 

60 

59 

60 

47.2 

CENTREVILLE 

MAX 

74 

79 

76 

63 

68 

70 

69 

70 

72 

79 

69 

68 

77 

80 

68 

69 

76 

77 

84 

78 

84 

78 

86 

86 

86 

85 

84 

85 

76.4 

50 

55 

38 

50 

54 

45 

36 

38 

40 

40 

39 

36 

49 

49 

32 

36 

43 

49 

55 

57 

49 

43 

53 

57 

62 

64 

64 

62 

48.  C 

CHATOM 

MAX 

79 

74 

63 

74 

78 

67 

77 

72 

73 

76 

81 

62 

68 

79 

82 

78 

69 

77 

85 

85 

79 

86 

79 

88 

85 

86 

89 

88 

85 

89 

78.4 

M  I  N 

41 

53 

44 

32 

38 

48 

57 

44 

42 

41 

48 

40 

41 

39 

49 

51 

35 

36 

52 

55 

63 

61 

58 

46 

65 

61 

59 

56 

60 

64 

49.3 

CITRONELLE 

MAX 

76 

76 

63 

74 

76 

64 

77 

75 

75 

74 

78 

63 

70 

79 

80 

69 

68 

75 

83 

84 

76 

85 

77 

86 

84 

85 

86 

86 

84 

86 

77.  1 

MI  N 

52 

55 

44 

33 

47 

54 

58 

48 

46 

50 

56 

40 

43 

43 

55 

52 

49 

47 

60 

61 

63 

63 

59 

56 

65 

63 

63 

63 

63 

66 

54.2 

CLANTON 

MAX 

72 

76 

76 

59 

70 

77 

63 

63 

70 

72 

71 

77 

60 

67 

74 

79 

64 

65 

72 

69 

79 

76 

78 

74 

81 

82 

84 

84 

83 

82 

73.3 

M  I N 

44 

57 

35 

33 

39 

53 

54 

46 

41 

40 

43 

40 

40 

43 

49 

50 

37 

39 

52 

53 

56 

58 

50 

48 

54 

62 

62 

61 

61 

63 

48.8 

CORDOVA 

MAX 

77 

75 

54 

70 

77 

70 

68 

65 

68 

70 

76 

60 

65 

76 

77 

75 

66 

75 

76 

81 

81 

78 

76 

86 

85 

86 

87 

85 

84 

87 

75.2 

48 

45 

34 

31 

38 

54 

54 

40 

33 

33 

44 

36 

44 

38 

57 

46 

29 

36 

48 

50 

61 

56 

46 

39 

54 

56 

57 

57 

60 

61 

46.2 

DAYTON 

MAX 

75 

79 

75 

57 

67 

72 

68 

61 

69 

70 

72 

73 

69 

61 

70 

78 

66 

60 

75 

80 

82 

76 

81 

73 

85 

84 

85 

88 

82 

84 

73  .  S 

47 

50 

41 

37 

37 

45 

54 

55 

46 

42 

41 

51 

40 

41 

44 

53 

40 

36 

55 

56 

62 

60 

52 

48 

62 

61 

61 

64 

63 

66 

50.  3 

DECATUR 

MAX 

74 

71 

48 

67 

72 

69 

61 

63 

63 

63 

67 

54 

61 

74 

71 

64 

56 

71 

64 

76 

75 

69 

65 

82 

83 

80 

83 

85 

83 

86 

70.  C 

M  I N 

49 

38 

38 

35 

43 

57 

54 

43 

40 

36 

47 

38 

45 

42 

56 

45 

39 

47 

53 

49 

49 

55 

45 

43 

65 

63 

61 

61 

62 

66 

48.8 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

MAX 

67 

70 

69 

71 

77 

60 

68 

77 

82 

62 

67 

74 

78 

80 

74 

82 

72 

84 

84 

85 

89 

85 

88 

75.9 

49 

46 

49 

50 

43 

43 

46 

47 

50 

37 

39 

49 

56 

56 

60 

52 

47 

56 

60 

62 

63 

63 

64 

51 .6 

DOT HAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

77 

77 

61 

70 

77 

68 

66 

73 

76 

69 

80 

65 

69 

76 

80 

66 

66 

78 

73 

81 

79 

82 

82 

84 

84 

89 

91 

89 

89 

91 

76.9 

45 

42 

39 

38 

45 

55 

56 

52 

49 

50 

52 

46 

43 

46 

52 

55 

43 

44 

56 

56 

62 

65 

61 

58 

63 

61 

64 

63 

65 

62 

52  .  9 

EUFAULA 

MAX 

77 

74 

59 

67 

77 

70 

62 

73 

73 

71 

77 

75 

66 

75 

81 

74 

65 

73 

75 

82 

81 

82 

82 

32 

82 

87 

89 

91 

90 

91 

76.8 

41 

56 

37 

35 

41 

53' 

56 

51 

45 

46 

49 

46 

38 

44 

49 

57 

40 

39 

56 

53 

60 

62 

60 

5-. 

65 

58 

61 

60 

61 

64 

51.2 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 

78 

80 

62 

73 

79 

62 

73 

73 

75 

74 

80 

63 

70 

77 

81 

66 

69 

76 

80 

83 

79 

84 

79 

87 

85 

88 

89 

88 

81 

88 

77.4 

40 

45 

40 

33 

39 

54 

55 

47 

41 

43 

48 

39 

41 

37 

45 

47 

40 

37 

56 

55 

62 

61 

53 

50 

61 

57 

65 

65 

58 

64 

49.3 

FAIRHOPE 

MAX 

75 

77 

63 

70 

75 

64 

76 

72 

74 

72 

78 

63 

68 

73 

77 

67 

68 

74 

82 

82 

80 

84 

79 

84 

83 

85 

85 

86 

85 

85 

76  2 

45 

60 

43 

36 

44 

51 

57 

49 

49 

51 

52 

46 

47 

50 

52 

51 

42 

43 

61 

60 

62 

62 

57 

56 

60 

60 

62 

60 

60 

65 

53.1 

FAYETTE 

MAX 

73 

77 

66 

54 

70 

75 

61 

69 

65 

67 

70 

69 

56 

66 

78 

78 

61 

67 

72 

74 

81 

73 

74 

72 

83 

81 

82 

86 

86 

84 

72.3 

MI  N 

49 

57 

34 

31 

41 " 

52 

54 

41 

35 

35 

44 

38 

43 

40 

54 

45 

31 

38 

48 

50 

59 

57 

47 

40 

55 

57 

58 

60 

58 

63 

47  1 

FORT  MORGAN 

MAX 

71 

72 

59 

65 

71 

69 

72 

69 

70 

68 

75 

62 

66 

72 

73 

68 

66 

70 

75 

72 

75 

77 

74 

78 

85 

88 

88 

80 

80 

72.8 

56 

51 

46 

38 

49 

56 

63 

55 

57 

58 

53 

50 

52 

55 

59 

55 

49 

51 

63 

63 

65 

66 

62 

65 

67 

65 

64 

65 

69 

57.5 

FRISCO  CITY 

MAX 

73 

77 

78 

63 

73 

79 

61 

74 

72 

74 

73 

76 

62 

68 

77 

80 

68 

69 

77 

81 

85 

78 

85 

78 

87 

85 

88 

88 

88 

82 

76.6 

45 

60 

42 

36 

43 

54 

55 

47 

45 

47 

51 

40 

41 

43 

52 

53 

39 

42 

54 

58 

62 

61 

64 

56 

56 

58 

63 

64 

62 

65 

51.9 

GADSDEN 

MAX 

72 

75 

72 

51 

67 

74 

66 

57 

67 

67 

68 

75 

57 

62 

75 

79 

61 

62 

74 

67 

80 

78 

79 

74 

83 

85 

86 

88 

87 

81 

72.3 

38 

47 

38 

29 

35 

49 

54 

46 

39 

33 

38 

39 

44 

37 

44 

49 

30 

34 

43 

46 

53 

55 

46 

39 

56 

58 

60 

56 

56 

61 

45.1 

GENEVA 

MAX 

74 

81 

80 

64 

73 

80 

63 

70 

76 

79 

71 

82 

64 

72 

79 

80 

66 

70 

79 

80 

85 

82 

85 

76 

89 

88 

90 

90 

90 

88 

78.2 

44 

57 

40 

36 

38 

44 

56 

53 

52 

50 

49 

45 

39 

43 

48 

55 

43 

40 

48 

58 

60 

63 

63 

55 

62 

59 

62 

61 

61 

64 

53.4 

GOODWATER 

MAX 

70 

75 

76 

55 

69 

77 

63 

61 

68 

68 

70 

75 

57 

65 

74 

79 

65 

64 

71 

70 

80 

75 

60 

75 

78 

83 

85 

86 

86 

84 

72.8 

40 

50 

34 

31 

40 

48 

54 

47 

38 

37 

44 

40 

38 

37 

45 

50 

34 

37 

46 

50 

58 

57 

51 

43 

61 

58 

62 

58 

59 

62 

47.0 

GREENSBORO 

MAX 

77 

74 

60 

74 

77 

69 

70 

70 

68 

72 

77 

61 

70 

77 

81 

71 

69 

74 

82 

82 

76 

85 

75 

85 

84 

84 

88 

84 

84 

87 

76  2 

40 

45 

37 

36 

44 

56 

55 

45 

40 

40 

49 

38 

40 

40 

49 

49 

34 

40 

56 

54 

62 

59 

49 

48 

64 

61 

62 

66 

63 

64 

49.  5 

GREENVILLE 

MAX 

79 

80 

61 

73 

79 

71 

70 

74 

74 

73 

78 

63 

70 

77 

82 

78 

69 

76 

78 

83 

77 

85 

80 

86 

87 

88 

90 

88 

85 

87 

78.0 

52 

52 

40 

39 

41 

54 

56 

53 

44 

47 

50 

47 

38 

48 

58 

56 

42 

46 

54 

55 

63 

66 

53 

52 

63 

64 

62 

68 

66 

65 

53.1 

HALEYVILLE 

MAX 

72 

70 

55 

68 

75 

74 

63 

61 

61 

62 

65 

55 

65 

75 

73 

69 

55 

69 

72 

80 

77 

72 

68 

75 

82 

80 

79 

82 

81 

81 

70.5 

48 

55 

34 

34 

38 

49 

50 

42 

38 

33 

40 

36 

40 

43 

54 

43 

34 

36 

46 

52 

54 

52 

43 

44 

60 

62 

64 

61 

60 

64 

47.0 

HEADLAND 

MAX 

70 

75 

60 

65 

78 

72 

65 

72 

74 

70 

80 

75 

79 

71 

67 

76 

72 

86 

78 

81 

82 

84 

82 

87 

77 

85 

85 

84 

83 

80 

76.  5 

MIN 

49 

43 

38 

40 

38 

55 

55 

52 

50 

50 

50 

48 

51 

58 

42 

45 

54 

55 

61 

63 

62 

57 

55 

62 

61 

60 

63 

60 

65 

60 

53.4 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

78 

77 

59 

70 

77 

72 

66 

72 

74 

73 

77 

74 

68 

75 

81 

77 

65 

75 

75 

81 

77 

83 

79 

84 

83 

85 

86 

82 

85 

87 

76.6 

MIN 

47 

50 

34 

35 

45 

53 

55 

48 

45 

46 

52 

40 

37 

41 

51 

52 

39 

45 

54 

55 

66 

59 

56 

55 

63 

61 

61 

62 

61 

64 

51.1 

HUNTSVILLE  WB  AWY 

MAX 

72 

61 

47 

68 

71 

68 

■1 

63 

60 

63 

71 

53 

60 

74 

72 

56 

58 

71 

61 

77 

75 

69 

66 

81 

84 

81 

85 

85 

82 

88 

69.4 

MIN 

48 

37 

34 

31 

39 

57 

52 

4 1 

37 

33 

4  1 

39 

4 1 

46 

41 

35 

40 

49 

47 

58 

49 

44 

40 

64 

64 

60 

56 

60 

64 

46.4 

LAFAYETTE 

MAX 

79 

75 

57 

68 

76 

66 

60 

68 

68 

69 

77 

71 

65 

73 

77 

69 

65 

72 

70 

81 

79 

80 

77 

78 

83 

85 

88 

85 

84 

87 

74.4 

MIN 

45 

-17 

34 

34 

46 

53 

53 

48 

45 

40 

43 

39 

40 

43 

51 

52 

37 

39 

54 

51 

56 

57 

53 

50 

59 

56 

59 

65 

59 

61 

49.0 

LIVINGSTON 

MAX 

78 

73 

59 

74 

77 

72 

67 

69 

68 

73 

74 

60 

68 

79 

81 

76 

66 

76 

80 

82 

76 

82 

72 

85 

83 

84 

88 

84 

84 

81 

75.7 

MIN 

46 

47 

42 

35 

42 

55 

55 

43 

38 

41 

49 

38 

41 

38 

50 

48 

33 

38 

58 

53 

61 

60 

49 

45 

65 

60 

63 

63 

61 

65 

49.4 

Sim  retereaea  note*     llowing  Stabon  Index. 


Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

1 
t 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

i  

17 

18 

,9 

J— — 

20 

21 

22 

h 

- 

25 

26 

1- 

28 

29 

30 

1- 

• 

1 

i 

LOCKHART 

MAX 
MIN 

73 
13 

77 

59 

79 
39 

64 

36 

72 
42 

77 
54 

61 
55 

71 

51 

1  73 
50 

76 
50 

70 
51 

78 
45 

64 
43 

68 
44 

76 
51 

78 
60 

66 
43 

65 
43 

77 
57 

79 
62 

82 
62 

80 

63 

84 

62 

79 
56 

85 
6  1 

84 

60 

85 
63 

HH 

87 

81 

76.1 
53.1 

MADISON 

MAX 
MIN 

73 
•17 

72 
46 

56 
35 

50 
32 

67 
40 

73 
55 

69 

53 

59 
40 

63 
36 

63 
33 

64 
46 

70 
38 

57 
43 

60 
32 

74 

53 

72 
46 

65 
35 

61 
41 

72 
52 

74 
4  7 

78 
58 

76 
56 

71 
42 

69 
40 

81 

52 

82 
60 

82 
62 

84 

84 

84 

70. S 
46.  f 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

78 
45 

78 
46 

58 
35 

71 
34 

77 
41 

68 
55 

70 
54 

69 
4  5 

70 
39 

72 
41 

79 
46 

61 
38 

68 
38 

78 
39 

82 
49 

70 
50 

68 
36 

75 
38 

80 

SS 

80 
53 

76 
59 

83 
58 

75 
51 

83 
47 

86 
6 1 

86 
60 

86 
63 

84 

6!) 

84 

B6 

76. C 
48.1 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

74 
47 

75 
51 

55 
35 

68 
32 

78 
39 

70 

53 

66 
54 

68 
50 

68 
42 

70 
44 

75 
42 

68 
42 

6  5 

40 

73 
41 

78 
57 

75 
53 

64 
44 

72 
38 

68 
55 

80 
53 

78 
56 

79 
58 

76 
58 

85 
48 

83 
58 

85 
55 

88 
60 

89 

62 

83 

B5 

74.1 
49.1 

MAXWELL  FIELD 

MAX 
MIN 

77 
48 

77 
45 

61 

39 

71 

38 

77 
47 

71 
58 

64 

57 

70 
49 

70 
48 

72 
17 

78 

50 

60 
45 

69 
44 

75 
45 

80 

53 

74 
49 

68 
42 

74 
44 

75 
58 

81 
55 

78 
61 

83 
60 

80 
57 

83 
55 

86 
67 

88 
62 

89 
67 

86 

84 

8  9 

76.3 
32.9 

MOBILE  WD  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
52 

77 
47 

63 
45 

72 
39 

73 
48 

63 
55 

77 
58 

73 
48 

72 
48 

71 

53 

75 
48 

63 
43 

68 
43 

75 
47 

76 
53 

67 
50 

68 
45 

72 
48 

84 
64 

80 
63 

76 
64 

85 
64 

79 
6  1 

82 
57 

80 
64 

83 
61 

85 
64 

85 

83 

83 

73.4 
54.1 

MOBILE  WB  CITY 

MAX 
MIN 

71 

52 

78 
49 

63 
45 

69 
42 

71 
49 

63 
54 

74 

60 

71 

52 

71 

54 

69 
55 

77 

53 

63 
45 

68 
45 

75 
51 

74 

58 

67 
52 

66 
46 

72 
49 

81 
64 

79 
63 

78 
65 

79 
66 

78 
62 

83 
58 

79 
65 

84 

63 

84 

82 

80 

81 

74.4 

56:1 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 
MIN 

78 
45 

80 
43 

60 
38 

71 

36 

77 
42 

64 

56 

65 
56 

70 
49 

73 
45 

73 
44 

79 
46 

60 
43 

68 
40 

76 
44 

81 

50 

67 
47 

68 
40 

74 
41 

77 

56 

81 

53 

80 
60 

83 
60 

80 

56 

83 
51 

85 
65 

87 
59 

88 
67 

86 
6  5 

86 

87 
64 

76.2 
50.8 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MAX 
MIN 

77 
50 

78 
42 

58 
39 

70 

39 

76 
48 

63 
56 

64 

55 

69 
50 

71 
49 

72 
47 

77 
48 

59 
44 

67 
41 

75 
46 

80 

53 

68 
49 

67 
43 

74 
45 

76 

58 

80 

56 

77 
62 

82 
59 

79 

57 

81 

55 

83 
66 

88 
64 

88 
67 

86 

67 

85 

87 

75.2 
52.9 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

73 
52 

59 
38 

48 

37 

68 

35 

72 
46 

65 
56 

63 
50 

61 
43 

58 
38 

64 
34 

55 
42 

51 
38 

58 
45 

75 
45 

68 
46 

56 
42 

60 
37 

71 
45 

69 

55 

75 
53 

73 
57 

67 
49 

64 
44 

83 
44 

83 
65 

80 
64 

81 

62 

84 
til 

82 
64 

80 

6  5 

68.4 
48.5 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

72 
46 

76 
50 

70 
36 

51 
29 

67 
37 

77 
53 

64 

52 

58 
44 

65 
35 

66 
33 

70 
33 

74 

38 

56 
41 

63 
38 

75 
55 

78 
46 

60 
32 

63 
37 

75 
52 

67 
47 

79 
55 

76 
55 

76 
44 

70 
40 

82 
57 

79 
60 

85 
58 

84 

57 

83 
58 

82 
60 

71.4 
45.9 

OZARK 

MAX 
MIN 

78 
44 

78 
56 

74 
37 

70 
37 

78 
45 

74 
56 

65 
55 

73 
51 

76 
48 

71 
48 

81 
51 

69 
45 

69 
41 

76 
43 

81 
51 

69 
58 

65 
42 

75 
44 

75 
54 

81 
57 

80 
62 

81 
62 

BO 
62 

85 
56 

85 
63 

88 
61 

91 
66 

89 

62 

89 
62 

90 
64 

77.9 
52.8 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 

MIN 

68 
38 

74 

50 

63 
52 

60 
45 

65 
38 

67 

36 

68 
38 

75 
39 

56 
42 

64 
45 

74 

50 

79 
48 

61 
34 

63 
35 

73 
43 

68 
49 

78 
57 

76 
57 

7h 
47 

71 
43 

80 
52 

84 

57 

85 
58 

85 

57 

85 
56 

85 
60 

72.  5 
47.2 

PRATTV I LLE 

MAX 
MIN 

77 
42 

78 
50 

59 
38 

71 
34 

76 
40 

66 
55 

63 
56 

70 

50 

70 
39 

73 
43 

77 
45 

60 
43 

68 

39 

74 
48 

80 
48 

72 
54 

67 
38 

74 

39 

75 
96 

80 
52 

78 
60 

80 
60 

78 
55 

81 

52 

85 
6  7 

86 
59 

89 
63 

86 
64 

85 
63 

87 
62 

75.5 
50.5 

PUSHMATAHA 

MAX 
HIN 

74 
42 

80 

55 

75 
43 

61 

35 

73 
40 

77 
54 

67 
58 

64 
45 

70 
40 

67 
40 

73 
46 

74 

38 

69 
40 

69 
40 

78 
55 

81 
49 

65 
32 

67 
37 

75 
51 

79 
54 

80 
54 

80 
54 

84 
51 

72 
45 

84 
1  9 

87 

52 

81 

55 

85 
60 

86 
60 

87 
SO 

75.5 
47.8 

ROBERTSOALE  7  E 

MAX 
MIN 

75 
44 

79 
60 

63 
45 

72 
38 

75 
43 

67 
53 

78 
59 

72 
50 

74 
49 

73 
52 

77 
50 

70 
43 

66 
43 

72 
45 

77 
52 

71 
53 

69 
43 

72 
43 

84 

61 

81 
62 

79 
63 

87 
63 

S2 
61 

81 
58 

81 

63 

86 
62 

86 
65 

B  1 

SO 

82 
63 

83 
6  5 

76.6 
53.7 

ROCK  MILLS 

MAX 

MIN 

74 

35 

75 
52 

57 
36 

69 
28 

79 
34 

73 
51 

62 

55 

69 
47 

67 
34 

70 
37 

76 
38 

59 
42 

65 
40 

74 

38 

78 
51 

74 
51 

65 
31 

73 
34 

72 
54 

82 
45 

78 
50 

82 
58 

80 
50 

80 
46 

84 
54 

87 
52 

89 
55 

86 
6 1 

84 

55 

88 
64 

75.0 
45.9 

SAINT  BERNARD 

MAX 
HIN 

71 
37 

70 
50 

69 
35 

47 
28 

65 
33 

75 
45 

67 

53 

60 
40 

61 

35 

66 
33 

67 
38 

72 
36 

55 
40 

62 
38 

74 
45 

70 
46 

59 
33 

60 
39 

73 
45 

65 
49 

79 
50 

78 
50 

75 
43 

68 
40 

B3 
49 

85 
60 

85 
59 

86 
63 

86 
58 

83 
63 

70.5 
44  .4 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

MAX 
HIN 

71 

52 

64 
40 

48 

36 

62 
31 

70 
39 

65 
52 

59 
51 

62 
44 

63 
38 

64 
32 

71 
44 

53 
37 

57 
40 

70 
41 

74 
49 

66 
45 

57 
33 

69 
39 

63 
50 

77 
46 

74 
55 

72 
45 

72 
43 

79 
43 

80 

59 

83 
61 

84 

60 

82 

59 

82 
60 

84 

63 

69.2 
46.2 

SCOTTSBORO 

HAX 
HIN 

72 
44 

68 
38 

49 
38 

65 
31 

73 
36 

70 
52 

60 
54 

65 
41 

6-1 
36 

66 
33 

72 
41 

56 
40 

62 
45 

73 
36 

76 
49 

68 
46 

62 
30 

71 
36 

64 
52 

79 

52 

76 
54 

74 
54 

73 
45 

81 
41 

83 
65 

85 
59 

88 
60 

87 
58 

85 
58 

89 
62 

71.9 
46.2 

SELMA 

MAX 
HIN 

78 
45 

76 
51 

62 
39 

72 
37 

79 
43 

74 
57 

71 
57 

71 
49 

73 
44 

74 
44 

80 
48 

62 
43 

69 
43 

77 
44 

81 

55 

77 
52 

69 
39 

77 
41 

80 
52 

83 
55 

80 
61 

84 
60 

B2 
55 

87 
50 

87 
65 

88 
62 

89 
66 

84 

6  5 

84 
64 

88 

6  5 

77.9 
51 . 7 

TALLADEGA 

HAX 
MIN 

75 
40 

72 
45 

54 
36 

68 
28 

76 
36 

67 
56 

61 

53 

67 
46 

67 
35 

69 
36 

77 
40 

56 
39 

65 
39 

73 
39 

78 

53 

74 
49 

63 
33 

73 
38 

68 
54 

82 
50 

77 
58 

80 
58 

76 
48 

80 
44 

83 
64 

86 
53 

85 
58 

85 
60 

84 

60 

86 

62 

73.6 
47.0 

THOMASVILLE 

MAX 
HIN 

1  7 

47 

42 

36 

48 

53 

55 

16 

45 

44 

50 

38 

37 

42 

54 

49 

39 

43 

55 

57 

63 

61 

55 

52 

63 

62 

64 

62 

64 

66 

51.3 

TROY 

MAX 
MIN 

72 
43 

77 
57 

76 
36 

58 
37 

69 
48 

77 
54 

66 
54 

65 

49 

71 
48 

74 
48 

71 

51 

79 
43 

61 
42 

68 
45 

75 
53 

80 
58 

64 
40 

65 
43 

7:1 

55 

75 
56 

80 
62 

76 
60 

81 

59 

78 

55 

82 
63 

82 
60 

87 
66 

86 
62 

86 
61 

85 
64 

74.6 
52.4 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

78 
47 

70 
42 

60 
37 

72 
34 

80 
41 

62 
56 

69 
53 

70 
42 

68 
37 

72 
39 

74 
44 

60 
40 

68 
41 

78 
39 

82 
50 

64 
45 

70 
34 

75 
38 

75 
57 

84 

53 

76 
59 

82 
59 

74 
49 

87 
44 

8  5 
65 

85 
60 

89 
60 

88 

02 

87 
63 

89 
63 

75.8 
48.4 

TUSKEGEE 

MAX 
MIN 

73 
43 

75 
57 

76 

37 

58 
36 

70 
43 

78 

56 

65 
54 

62 
19 

69 
46 

71 
44 

71 
49 

78 
44 

60 
42 

67 
44 

73 
52 

80 
56 

66 
40 

66 
41 

74 

55 

76 
54 

83 
60 

79 
59 

81 

57 

81 

55 

80 
64 

84 

59 

86 
61 

88 
62 

87 
65 

85 
64 

74.7 
51.6 

UNION  SPRINGS 

HAX 

MIN 

78 
44 

75 
45 

59 
35 

69 
35 

7H 
44 

6H 
54 

64 
54 

72 
19 

74 
45 

73 
45 

78 
51 

74 

43 

68 
42 

75 
43 

80 

53 

73 
54 

66 
38 

74 
42 

75 
57 

82 
54 

78 
60 

83 
59 

81 

58 

83 
57 

84 

63 

88 
59 

87 
64 

87 
63 

85 
62 

SB 
63 

76.6 
51.2 

UNIVERSITY 

HAX 
MIN 

76 
50 

70 
42 

56 
38 

71 
34 

78 
42 

64 

57 

68 

53 

67 
45 

65 

39 

72 
41 

76 
45 

57 
40 

66 
41 

78 
43 

81 
54 

64 

45 

70 

36 

75 
41 

75 
58 

84 
54 

74 

60 

79 

59 

75 
18 

87 
47 

85 

65 

84 
64 

89 
62 

87 
64 

84 
64 

86 
66 

74.8 
49.9 

VALLEY  HEAD 

MAX 
MIS 

71 

70 

47 

64 

72 

65 

62 

64 

63 

65 

65 

54 
37 

58 
47 

70 

33 

75 
43 

64 
44 

60 
27 

70 

33 

68 
SI 

78 
14 

80 
60 

78 
51 

74 
41 

78 
40 

80 
60 

84 

62 

86 
58 

8  5 

86 

84 

60 

86 

61 

70.7 

IETUMPKA 

MAX 

MIN 

75 
•15 

75 
46 

62 
37 

74 

36 

78 
12 

74 
56 

64 

55 

72 
48 

71 
45 

73 
44 

74 
47 

63 
44 

70 
41 

77 
45 

82 
52 

69 
54 

69 
38 

74 
•11 

76 
56 

83 
53 

77 
63 

83 
60 

81 

56 

81 

53 

87 
66 

87 
60 

90 
63 

87 

62 

84 

63 

88 

64 

76.7 
51.2 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


mn  on 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0  f 

H  " 

DENOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 

.10 

.16 

.10 

.14 

.12 

.18 

.  18 

.17 

.27 

.25 

.09 

.21 

.21 

.14 

.15 

.24 

.23 

.16 

.18 

.15 

.22 

.19 

.27 

B5.  36 

WIND 

25 

38 

27 

45 

52 

33 

42 

84 

98 

33 

90 

19 

SO 

61 

119 

71 

35 

19 

15 

30 

23 

27 

FAIRHOPE 

EVAP 

.10 

.24 

.23 

.19 

.15 

.07 

.20 

.19 

.15 

.06 

.40 

.24 

.23 

.18 

.12 

.  19 

.13 

.04 

.14 

.17 

.24 

.21 

.21 

.19 

.23 

.19 

.17 

B5.40 

WIND 

10 

36 

87 

28 

19 

31 

49 

30 

33 

9 

21 

132 

96 

65 

21 

40 

25 

16 

32 

11 

31 

22 

48 

16 

16 

16 

11 

12 

9 

20 

992 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.15 

.18 

.23 

.19 

.15 

.13 

.03 

.06 

.33 

.15 

.18 

.19 

.15 

.23 

.22 

.21 

.26 

.22 

.00 

.12 

.24 

.08 

.35 

.17 

.20 

.22 

.20 

.04 

.29 

.28 

5.45 

WIND 

30 

50 

161 

60 

30 

30 

60 

SO 

40 

45 

SS 

60 

SO 

36 

44 

86 

87 

54 

52 

34 

67 

65 

112 

S3 

40 

30 

30 

20 

30 

4  0 

1S91 

Sm  r«l*r«nc»  not**  lollowtog  Station  ladax 
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STATION  INDEX 


btahon 

Index  No. 

County 

9J 

(3 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

d 

a 
& 

H 

Precip. 

0008 

BENRY 

31  34 

85  15 

455 

M  I  [) 

J.   P.  MITCHELL 

0063  WINSTON 

34  13 

97  10 

HIT' 

PALMER  GOOSEY 

0071  LAWRENCE 

34  25 

87  19 

1500 

74 

U.   S. FOREST  SERVICE 

32  14 

87  25 

173 

BA 

9]  *H 

MARSHALL 

34  16 

86  13 

1114 

6A 

J  E  SS  E  M .   CU  LP 

0163 

TALLAPOSSA 

32  39 

85  32 

660 

5P 

CITT  FILTER  PLANT 

PICEXNS 

33  OB 

88  10 

7A 

BOS  IK  PHILLIPS 

02  52 

COVINGTON 

31  19 

86  30 

348 

BA 

MM.   M,  GARRETT 

A KH I STOW  CAA  AIRPORT 

0273 

CALHOUN 

7 

33  33 

85  51 

599 

HI  D 

CIVIL  AERO  ADM. 

2  3  4  5 

AHLET 

0338 

WINSTON 

3 

34  04 

87  13 

7A 

MRS.  LKSSII  BILLER 

3 

0369 

CLAY 

33  16 

65  50 

KID 

0377 

ST.  CLAIR 

33  50 

66  16 

880 

0390 

LIMESTONE 

34  4B 

86  59 

709 

0402 

ESCAMBIA 

31  10 

87  29 

4P 

0423 

LEE 

32  36 

85  30 

732 

8A 

8A 

0427 

LEE 

32  36 

85  29 

MID 

0440 

AUTAUGA 

32  26 

86  39 

0546 

COLBERT 

34  43 

87  52 

BAT  MIRTTI 

0583 

BALDWIN 

9 

30  53 

87  47 

268 

GROVER  W.  WOODWARD 

2  3  5 

BEATRICE 

0616 

MONROE 

1 

31  44 

87  13 

230 

71 

W.    P.  DUNN 

1  LOSst)  3  51 

0631 

FRAN EL IN 

34  28 

87  52 

910 

MID 

0655 

LIMESTONE 

34  42 

66  54 

600 

ALA.  POLY.  INST. 

0748 

FAY  ETTE 

33  40 

67  36 

452 

MID 

MISS  CLARA  R .  OLIV E 

BEXAR  2  SI 

0720 

MARION 

34  12 

66  09 

MID 

WM.   B.  WHITEHEAD 

BI LLING5LEY 

0823 

AUTAUGA 

32  40 

86  43 

375 

7A 

LEONARD  C.  WELDON 

B I  RM  I  NC  R  All  WB  AIRPORT 

0831 

JEFFERSON 

33  34 

86  45 

610 

MID 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

o8:ib 

JEFFERSON 

33  32 

86  SO 

694 

SP 

MRS. CARRIE  B  H  OR  TON 

0854 

COLBERT 

34  39 

66  05 

470 

7  A 

BOAZ 

0957  MARSHALL 

2 

34  13 

66  10 

7A 

MILFORD  H.  DOOLEY 

3  4 

BRANTLEY 

1069  CRENSBAV 

9 

31  35 

B6  16 

284 

7A 

R.   E.  BKKDKRSON 

3 

HRFWTOH  3  SSE 

1084 

ESCAMBIA 

31  04 

67  03 

85 

6A 

MRS.   CLARA  T,  PEAVY 

BRI  DGEPORT  2  W 

JACKS  OM 

34  56 

5F 

MISS  M.LOUISE  JONES 

BRUNDIDGE 

1178 

PIKE 

31  43 

85  49 

515 

GEO.   L.  H1CES 

1288 

SHELBY 

33  06 

86  45 

500 

8A 

ZEMMA  P.  HOLCOMBE 

1300 

WILCOX 

32  00 

87  20 

225 

5P 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE 

31  55 

87  59 

CAMP  BILL  2  KW 

1324  TALLAPOOSA 

32  SO 

65  39 

680 

CARBON  BILL 

1377 

WALKER 

33  54 

67  32 

430 

7A 

MISS  MARY  C.  RAY 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

12 

34  23 

86  38 

780 

7A 

TV  A 

3 

CEHTREVI LLE 

1520 

BIBB 

3 

32  57 

B7  08 

230 

7A 

W.    D.  HOLLI FIELD 

2  3  5 

1566 

WASHINGTON 

31  28 

88  15 

195 

sp 

1615 

TALLADEGA 

33  17 

86  21 

480 

6A 

1685 

MOB I LE 

31  05 

88  14 

331 

1694 

CHILTON 

32  51 

86  38 

590 

7A 

7A 

1725 

BARBOUR 

31  53 

85  27 

590 

5A 

1807 

GENEVA 

31  10 

85  55 

1849 

DE  KALB 

7 

34  15 

65  52 

734 

7A 

COLOMBIA 

1865 

HOUSTON 

5 

31  18 

85  06 

130 

8A 

CORDOVA 

|  840 

WALKER 

2 

33  46 

87  11 

334 

MRS.    C.  GRESHAM 

2  3  5 

CUBA 

3078 

SUMTER 

32  26 

86  23 

213 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

3 

DA  DEVI  LLE 

2119  TALLAPOSSA 

11 

32  50 

85  45 

760 

8A 

DR.  W.  B.  FULTON 

DADEVILLE  NO  2 

2124 

11 

32  SO 

85  46 

HI  T: 

JAY  D .  LAN  B 

2141  PICKENS 

13 

33  01 

88  17 

207 

7P 

E,   F.  SMITH 

DANVILLE 

2149  MORGAN 

12 

34  25 

87  04 

595 

TV  A -503 

2188 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

7A 

DEC  A  TOR 

220  7 

MORGAN 

13 

34  37 

86  56 

573 

BP 

8A 

DECATUR  NO  4 

2316 

MORGAN 

12 

34  37 

86  59 

600 

83 

DECATUR  SUBSTATION 

2221  MORGAN 

12  34  36 

86  58 

588 

DBMOPOLIS  LOCK  4 

2240 

MARENGO 

13 

32  31 

87  51 

100 

7  A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3      5  6 

DOTBAN  CAA  AIRPORT 

2372 

5 

21  14 

85  26 

322 

Htn 

CIVIL  AERO  ADM. 

2  3  4  5 

2577 

COFFEE 

31  23 

66  04 

204 

8A 

D.  M.  ENGLISH 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

87  48 

252 

7A 

K.   V.  BERRY 

EUFAULA 

2727 

4 

31  53  85  08 

254 

8A 

HARRY  E.  MAUGANS 

EUTAW  LOCK  NO  7 

274i' 

2 

32  47  87  50 

114 

7A 

E.   B.  HOL BROOK 

EVERGREEN  CAA  AP 

2763 

CONECUH 

6 

31  25 

87  02 

257 

Hid 

Mil' 

CIVIL  AERO  ADM. 

FA  I RBOPE 

29]  .1 

BALDWIN 

9 

30  32  87  55 

23 

SP 

HAROLD  F.  YATES 

FALCO  5  HE 

2832 

COVINGTON 

31  06 

86  33 

232 

8A 

U.S.    FOREST  SERVICE 

2840 

12 

34  22 

86  55 

620 

7A 

TVA-364 

FALLS  CITT  6  HW 

2848 

WINSTON 

2 

34  04 

87  20 

650 

7A 

U.S.    FOREST  SERVICE 

3 

FARLEY 

2867 

MADISON 

12 

34  36 

86  34 

641 

7A 

TVA-576 

3 

288  1 

FAYETTE 

13 

33  41 

87  50 

359 

BA 

LOIS  V  KILLINGSWORTH 

FLAT  ROCX 

2945 

JACKSON 

12 

34  46 

85  41 

1380 

7A 

TVA-387 

j976 

34  47 

87  40 

450 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

JO  2  4 

LOWNDES 

6 

31  59 

86  34 

520 

7A 

CALVIN  K  CASSADT 

3035 

BALDWIN 

B 

30  14 

88  01 

9P 

9P 

WM.    H.  CHANDLER 

1043 

DE  KALB 

34  26 

85  43 

879 

8A 

JOHN  W.  PATE 

3105  MONROE 

8 

31  26 

8A 

MRS.    NELIA  MCKENZIE 

GADS DEN 

3151 

ETOWAH 

7 

34  01 

86  00 

7A 

G.    ERNEST  HAL COMB 

GAI  HESVI  LLE 

S160 

SUMTER 

13 

32  49 

86  09 

130 

7A 

FRANK  J.  FIELDS 

3 

GARDEN  CITT 

3200 

CULLMAN 

_  2 

34  00 

•4)  44 

MRS.   G.    MC  KENZ1E 

3  4 

3255 

GENEVA 

5 

31  02 

85  52 

107 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

J3399 

COOSA 

7 

33  04  66  03 

826 

7A 

C.  PURVIS  CONAWAY 

MM 

WALKER 

i 

33  39 

87  13 

300 

6A  ALABAMA  POWER  CO. 

GREENSBORO 

3511 

HALE 

32  42 

87  36 

220 

6P 

8A 

N.   BANNER  COBBS 

GREENY!  LLE 

15 19 

BUTLER 

6 

31  50 

86  38 

SP 

8A 

CECILS  T.  LEWIS 

GREENVILLE   NO  2 

3524 

BUTLER 

b 

31  50 

66  38 

H 1  D 

CLAUDE  CONN,  JR. 

GULF  SB  ORES  2  SSE 

3  559 

BALDWIN 

30  16 

87  40 

NOOh 

GULF  STATE  PARK 

GUNTERSVI LLE  CITT  *  WKS 

3578 

MARS!  ALL 

12 

34  22 

86  17 

Mil- 

rVA-403 

QUITTERS VI  LLE  DAM 

3583 

MARSHALL 

ia 

34  26 

86  24 

7A 

TVA-70 

3 

HALEYVI  LLE 

3620 

WINSTON 

2 

34  14 

87  38 

947 

IS 

74 

ELMER  L.  SBIPMAN 

2  3  4  5 

BAM  I  LTON 

3644 

MARION 

13 

34  08 

87  59 

498 

7A 

REX  COOPER 

BARRISBURG  6  3E 

36  97 

PERRT 

3 

32  48 

87  11 

600 

8A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

HAYNEV  11  II 

3741 

1 

32  11 

86  35 

BA 

MAXINE  E.  WATSON 

HEADLAND 

.178  1 

HENRY 

5 

31  21 

85  20 

SP 

5P 

ALA.  POLY.    INST . 

3783 

SHELBY 

3 

33  18 

86  51 

7A 

MRS.   HELEN  M.  STONE 

B  1GH  I-AN  D  KOK 

3816 

CRENSHAW 

6 

31  57 

66  19 

594 

LUKE  JORDAN 

B  IGHTOWER 

3842 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85  24 

HA 

THOMAS  J.  HART 

BODGES 

WW 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

945 

6A 

'FRANK  l.  HAYNE5 

BUNTSVI  LLE  SUBSTATION 

406G 

KADI  SON 

12 

34  43 

86  35 

611 

6A 

rVA-65 

3 

BURT SV I LLE  VB  ART. 

4068 

MADISON 

12 

34  42 

86  35 

610 

Jilt) 

"ill 

V.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

HTTOP 

4089 

JACESON 

12 

34  54 

86  05 

1500 

7A 

rVA-78 

3 

JACKSON  LOCK  1 

4  192 

CLARKE 

13 

31  33 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JACESON  SHOALS 

4199 

TALLADEGA 

7 

33  32 

86  12 

475 

MA 

ALABAMA  POWER  CO. 

3 

JACKSONVILLE 

4109 

CALHOUN 

33  49 

65  45 

HID 

TLOY  E .  OWEN 

3  4 

JORDAN  DAM 

4306 

ELMORE 

7 

32  37 

86  15 

290 

ALABAMA  POWER  CO. 

3 

LAFATETTE 

4503 

CHAMBERS 

11 

32  54 

95  24 

830 

6P 

% 

CLARENCE  B .  FINCHXR 

2  3  5 

LAV  DAM 

4603 

COOSA 

7  02  SB 

86  31 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

3  4 

LEEDS 

48  1  B 

JEFFERSON 

3 

33  33 

86  33 

636 

?A 

MRS .    MARY   K.  LEE 

3 

LEES BURG 

4637 

CHEROKEE 

7 

34  11 

85  46 

589 

RDFTJS  M.  SEW  ELL 

3 

Livingston 

4  7  9H 

SUMTER 

13  32  35 

88  11 

160 

6P 

6P 

PROP.  E.J.  HURPHET 

2  3  3 

LOCKHART 

4833 

COVINGTON 

9 

31  01 

86  22 

290 

HA 

84 

B.  C.  YOUNG 

2  3  5 

LOCK  NO  17 

4855 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

280 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

Station 


MADISON 

MAGKLLA 

MAGNOLIA 

MARION  1  SSE 

MARION  JUNCTION 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DAM 

MAXWELL  FIELD 

MELV IN 

HERTZ  3  E 

MIDWAY 

MILLERS  FERRY 
MILSTEAD 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTE  SANO 
MONTEVALLO 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 
MONTGOMERY  WB  CITT 

MO  HI. TON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
NEW  BROCKTON 
NEW BURG 
NEW  MARKET 
NEWTON  IN 
ONEONTA 
ORRVILLE 
I  OBAXK 
PAINT  ROCK 


PELL  CITY  5  NW 
PENNINGTON  LOCK  2 
PBRRYVILLB 

PFTFH HAN 

P1CEENSVILLB 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERSVILLE 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL  6521 

PLEASANT  HILL 
PRATTVILLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 
I!  E  FORM 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERTS DALE  7  E 
ROCK  MILLS 


SAINT  BERNARD 

SAND  MT .STATE  FARM  API 

SAYRE 

SCOTTSBORO 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

SEAL  P. 

SELMA 

SHEFFIELD  TV  A  NRSY 
SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB 

SNOW  HILL 

SOUTH  HILL 

SPRING  HILL 

SUTTLE 

SWAIM 

ST  LAC  AUG  A 

SYLVAN  I A 

TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MT.  TWfi 
THOMA3VI LLE 

THORSBY   1  SW 

THURLOW  DAM 

TO  NET 

T  RAF  FORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  k  DAM 
ITU6KEGEE 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 

UNIVERSITY 
VALLEY  BEAD 
VANCE 
VERNON 
WADLEY 

WALLACE  2  NE 
WALifUT  GROVE 
WATERLOO 
WEST  BLOCTON 
WETUMPKA 

WHAT  LEY 
WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STM  PL 
WILSON  DAM 
W INFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 


NEW  STATIONS 
NATCHEZ 


Index  No. 

Uounty 

a 

1 
S 

a 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

(Jbserver 

Refer 

to 
tables 

Temp 

Precip. 

4976 

MADISON 

12 

34  42 

86  45 

573 

9A 

9A 

HARRY  R.    TAYLOR  JR. 

4996 

3 

33  30 

86  51 

654 

ALABAMA  POWER  CO. 

5004 

1 

32  08 

87  36 

185 

HID 

DR.  T.  B.  GAILLARD 

5108 

3 

32  37 

87  18 

263 

BA 

0.    MYRON  HOLIFIELD 

51  16 

3 

32  26 

87  14 

204 

BA 

MRS . MARGARET  SMITH 

5121 

DALLAS 

3 

32  2B 

87  13 

200 

6P 

BP 

ALA.  POLT.  INST. 

2  3  5 

5140 

TALLAPOOSA 

11 

32  40 

85  55 

340 

6P 

BP 

ALABAMA  POWER  CO. 

2  3      5  6 

5202 

tV  >NT(.OHl  f(V 

1 

32  25 

86  25 

163 

KID 

MID   U.S. ARMY    AIR  FOHCEK 

2  3  5 

5354 

CHOCTAW 

13 

31  56 

88  27 

JOHN  R .  LAND 

3 

3362 

BIBB 

3 

32  33 

87  20 

600 

7A  U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

3397 

4 

32  04 

85  32 

490 

HID 

MATBEW  W.  HALL 

5417 

1  32  06 

87  22 

76 

8A 

NORMAN  D.  WILLIAMS 

5439 

32  27 

85  54 

206 

T.   C.  CARR 

54fi5 

l) 

32  48 

86  27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

30  41 

88  15 

212 

HID 

HID 

U.S.    WEATHER  BUREAU 

S483 

30  42 

88  02 

10 

uin 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

55  2  9 

12 

34  45 

86  31 

7A 

TVA-530 

5537 

3 

33  06 

86  53 

8A 

M.    P.  JETER 

5550 

MONTGOMERY 

32  16 

86  24 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

5555 

MONTGOMERY 

32  23 

86  18 

5P 

U.S.    WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

39  2  S 

LAWRENCE 

34  29 

87  17 

HID 

TVA-381 

3  4 

34  45 

87  37 

HID 

CIVIL  AERO  ADM. 

5842 

31  23 

85  56 

HID 

E.    EARL  BOYETT 

3  4 

584  7 

34  29 

87  35 

7A  TVA-644 

3 

5862 

MADISON 

34  54 

86  26 

725 

7A 

TVA-624 

3 

5875 

31  21 

85  37 

216 

8A 

MRS  OYAL  C. THOMPSON 

6121 

BLOUNT 

2 

33  57 

86  30 

7A 

L.  E.  SELLERS 

2  3  3 

6161 

1 

32  18 

87  14 

EDWARD  B.  WARREN 

3 

6215 

DALE 

5 

31  23 

85  39 

7A 

MRS.  MART  E.  SCOTT 

2  3  5 

6226 

JACKSON 

34  40 

86  20 

HID 

TVA-69 

3  4 

6246 

JEFFERSON 

33  44 

86  39 

6A 

ROBERT  P.  STORES 

3 

fi3?fl 

7 

33  34 

86  IB 

7A 

A.    F.  BOWMAN 

2  3  5 

6335 

CHOCTAW 

13 

32  08 

88  02 

n 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

6362 

PERRY 

3 

32  37 

87  08 

MRS.   GERTRUDE  GREEN 

3 

£.17  ft 

MONROE 

1 

31  35  87  16 

HID 

MRS.  HINTA  EDDINS 

3  4 

5414 

PICKENS 

13 

33  13 

88  16 

163 

MRS.  DORA  I.  CLAY 

3 

64*0 

WILCOX 

1 

31  59 

87  36 

7A 

MRS  .  DEL  LA  L.  OAKLET 

3 

6468 

MONTGOMERY 

6 

32  04 

86  04 

C .    W .    A  DAMS 

3 

6  50  8 

DALLAS 

32  39 

86  36 

7A 

0.   B.  BARNES 

3 

6521 

JACKSON 

1  2 

34  57 

85  55 

7A 

TVA-695 

3 

6526 

DALLAS 

1 

32  10 

66  55 

MID 

W.  D.  GRINDLE 

664<< 

AUTAUGA 

32  28 

86  28 

6P  CONTINENTAL  GIN  CO. 

6684 

MONTGOMERY 

1 

32  20 

86  15 

W.    E.  ELSBERRY 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

88  21 

7A 

MRS.    JAN  IE  C.  BROWN 

6605  FRANKLIN 

34  27 

68  09 

627 

7K 

TVA-493 

6847  PICKENS 

13 

33  23 

88  01 

242 

7A 

WILLIAM  T.  AMBROSE 

693  7 

COVINGTON 

6 

31  21 

86  32 

7A 

JOHN  R.  BRADLEY 

6  94  2 

COVINGTON 

6 

31  23 

86  33 

■  ID 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

*-9»8  HALDWIN 

9 

30  33 

87  48 

CARL  BOSECK 

2  3  5 

70  2  5 

RANDOLPH 

4 

33  09 

85  18 

6A 

JAMES  B.  BAILEY 

2  3  5 

7157 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  47 

7A 

FR.    FREDERICK  SMITH 

7207  DE  KALB 

12 

34  17 

65  58 

3P 

ALA.    POLY.  INST. 

2  3  5 

7282  1  JEFFERSON 

2 

33  43 

86  58 

DORA  R.  WEBSTER 

7304  JACKSON 

34  41 

86  02 

BP 

MRS.  EINZIE  BOBO 

7310 

JACKSON 

1  2 

34  41 

660 

7A 

TVA-76A 

7328 

BUSS ELL 

4 

32  18 

85  10 

349 

JOHN  T.  DAVIS 

3 

7  366 

DALLAS 

32  25  87  00 

7A 

JOHN  0.  RHODES 

7415 

COLBERT 

.5 

34  46 

87  42 

7A 

TVA-49 

3 

7460 

LIMESTONE 

12 

34  51   87  12 

7A 

TVA-682 

3 

7576 

GENEVA 

3 

31  06  85  35 

6A 

PATRICK  H.  SMITH 

3 

7620 

WILCOX 

1 
12 

32  00 

87  01 

7A 

MRS.    EVA  R.  RAY 

767  1 

DE  KALB 

34  24 

66  02 

74 

TVA-75 

7733 

MOBI  LE 

9 

30  42 

88  10 

175 

9A 

HAMLIN  H.  TIPPINS 

3 

79b  3 

PERRT 

3 

32  32 

87  11 

145 

7A 

J.   F.   SUTTLE,  JR. 

796S 

JACKSON 

12  34  53 

86  13 

665 

7A 

TVA-385 

7  994 

TALLADEGA 

7 

33  10 

86  13 

548 

HA 

ALABAMA  POWER  CO. 

&012 

DE  KALB 

34  3  4 

85  49 

1400 

7A 

TVA-386 

80  24 

TALLADEGA 

33  26 

86  06 

554 

BP 

6P 

C.    D.  WEAVER 

2  3  5 

8  032 

TALLADEGA 

33  18 

1919 

6A 

D.S.   FOREST  SERVICE 

3 

CLARKE 

13 

31  55 

87  45 

385 

9P 

7A 

MRS .  MINNIE  DEATON 

2  3  5 

8204 

CHILTON 

1 

32  54 

86  44 

Mill 

SOIL  CONS  SERVICE 

8215 

ELMORE 

11 

32  32 

85  S4 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

8259 

MADISON 

12 

34  54 

86  44 

750 

MID 

TV  A -5  08 

3  4 

8323 

JEFFERSON 

2' 

33  49 

86  44 

490 

7A 

MRS.    HAZEL  GARRETT 

PIKE 

10 

31  49 

85  58 

590 

8A 

BA 

THOMAS  J.  DILLARD 

8  360 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

170 

HID 

HID 

CIVIL  AERO  ADM. 

8385 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

152 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8398 

MACON 

11  32  24 

85  42 

459 

HA 

BA 

TUSKEGKE  INSTITUTE 

H43R 

BULLOCK 

6 

32  08 

85  44 

7A 

MRS.  BOBBIE  GUTHRIE 

2  3  5 

84  46 

PERRY 

1 

32  27 

87  31 

273 

7A 

MRS     FRANCES  MARTIN 

3 

84  S  4 

TUSCALOOSA 

2 

33  12 

87  33 

225 

HID 

KID 

DR.    F,   H.  MITCHELL 

2  3  4  5 

8469 

DE  KALB 

7 

34  34 

85  36 

1031 

8P 

MRS.    CARRIE  DALBY 

8477  TUSCALOOSA 

3 

33  10 

87  13 

7A 

WM.  F.  VANCE 

8517 

LAMAR 

13 

33  45 

88  07 

180 

HID 

COUNTT  AGENTS  OFF. 

8605 

RANDOLPH 

11 

33  08 

85  34 

640 

ALABAMA  POWER  CO. 

ESCAMBIA 

6 

31  14 

87  12 

165 

0A 

MRS. ARTHUR  M.MORRIS 

8648  ETOWAH 

2 

34  04 

86  19 

850 

7A 

MRS.  FLORENCE  PARKER 

3 

86*6 

LAUDERDALE 

12  34  55 

88  04 

443 

6P 

J.   H.i  If  THREBT 

3 

880  9 

BIBB 

3 

33  07 

87  07 

7A 

RUPERT  M.  BEARDEN 

3 

8859  ELMORE 

7 

32  32 

86  12 

205 

•p 

6A 

MRS .   D.    R.   WH I TAKER 

2  3  5 

886  7 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

7A 

LEONARD  L.  COLEMAN 

3 

8875  LAWRENCE 

1  2 

34  47 

87  21 

580 

7A 

TVA-S2 

3 

8925 

13 

32  17 

88  01 

30 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

8936 

JACKSON 

12 

34  53 

85  45 

612 

HID 

TVA-704A 

3  4 

8980 

COLBERT 

12 

34  4B 

87  37 

530 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

8998 

FAYETTE 

13 

33  56 

87  49 

468 

7A 

W.  W.  COTNEY 

3 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

85  54 

335 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

3 

9350 

LAUDERDALE 

12 

34  57 

87  53 

790 

7A 

TV  A -6  21 

3 

3785 

MONROE 

1 

31  43 

87  16 

182 

7A 

S.  B.  HELTON 

3 

1 -ALABAMA ;      2- BLACK  WARRIOR;      3 -C ABABA ;      4 -CHATTAHOOCHEE;      5 -CHOCTAWBATCHEE ;      6-CONECUH;      7-COOSA;  8-F.SCAHBU 


10-PEA;      11-TALLAPOOSA ;      12-TENNESSEE ;  13-TOMBIGBEE 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  ident  1  f  lea  t  ion  nunbers  In  the  Index  number  coluio  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state). 
Figures  and  letters  following  the  station  B1M ,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Heating  degree  days  for  the  preceding  12  aonths  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the   Index,   but   for  which  data  are  not   listed  In  the  tables,   are  either  Biasing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     teaporature  In  *F. ,  precipitation  aod  evaporation  In  lncne*,  and  wind  movement   io  alias.  Degree 
days  are  based  on  a  dally  average  of  65°F.     Evaporation  Is  aeasured  In  the  standard  Weathor  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 
Table  6. 

Sleet  and  hall  were  Included  in  snowfall  averages  In  Table  1,   beginning  with  July  1948. 

Amounts  In  Table  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,   5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  tlae. 

No  record  In  Tables  3,  4,  6,   and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  Is  Indicated  by  no  entry.     When  hourly  precipitation  Is  alsslng  or  accumulated 
for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  In  Table  4. 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Aaount   Included  In  following  measurement,   tlae  distribution  unknown. 
//    Cage  Is  equ lpped  with  a  wi ndsh leld . 

6     Station  not  equipped  with  recording  gage.     See  table  4   for  6-hourly  measured  amounts. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

E     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H     1  to  9  days  of  record  missing;     see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value 
for  a  full  month . 

R    Dal  I y  val ues  and  mon  thly  total   from  record lng  gage .     All  other  data  In  Table  3  are  from  non- recording  gages . 
T    Trace ,   an  amount   too  sma 11   to  measure . 
V     Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:     15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable 
to  the  Treasurer  of  the  United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25.  D.  C. 

W.R.P.C.,  Chattanooga,  Tenn.    6/22/51    950 
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Double  circle  combinations  Complete  Meteorological. 
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CHATTANOOGA:  1951 


ALABAMA  -  MAY  1951 


A.   R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 

Temperature  daring  May  averaged  near  normal,  with  no  particularly  unusual  extremes. 
Rainfall  was  quite  deficient,  and  more  than  40%  of  the  stations  had  less  than  an 
inch  during  the  entire  month.  The  only  day  with  near  general  rain  was  the  3rd,  when 
a  squall  line  formed  in  north  Alabama  and  moved  southeastward  across  the  State  giving 
light  to  locally  heavy  showers  in  most  localities.  Since  only  a  few  stations  had  rain 
during  the  last  nine  days  of  April,  rainfall  totals  for  May  at  the  majority  of  stations 
are  also  totals  for  the  10-day  period  ending  May  31st.  There  were,  however,  portions 
of  the  southeast  and  near  the  coast  where  May  totals  were  in  excess  of  2  or  3  inches, 
and  were  not  unfavorably  light. 

The  first  five  days  were  mostly  fair  and  warm,  except  in  the  afternoon  of  the  3rd  when 
nearly  state-wide  thundersqualls  occurred.  Lower  temperatures  moved  into  the  north  on 
the  afternoon  of  the  5th.  The  6-7th  were  fair  and  cool  except  there  was  considerable 
cloudiness  in  the  north  and  central  portions  on  the  afternoon  of  the  6th  with  light 
scattered  rain  in  that  area.  The  8th  was  cool,  and  mostly  fair  except  on  the  coast 
where  light   rain  occurred. 

The  9-llth  were  mostly  fair,  with  near  normal  temperatures,  but  widely  scattered  after- 
noon showers  occurred  on  the  10th  and  in  the  south  on  the  11th.  From  the  17th  to  the 
22nd,  fair  and  warm  weather  prevailed,  with  only  widely  scattered  light  showers  in  the 
south  and  central  portions  on  the  evening  of  the  20th,  and  widely  scattered  showers  in 
the  north  on  the  evening  of  the  22d.  A  cold  front  moved  across  the  State  on  the  23rd. 
giving  light  to  moderate  showers  in  the  north.  The  24-25th  were  fair  and  cool.  Early 
morning  showers  occurred  in  the  south  on  the  26th.  The  27-29th  were  two  more  fair  days 
without  rain.  Scattered  showers,  mostly  in  central  counties  occurred  on  the  30th. 
Rather  high  temperatures  prevailed  on  the  31st,  and  there  were  a  few  widely  scattered 
afternoon  and  evening  showers. 

CROPS 

Farm  work  went  ahead  without  interruption  from  rain,  and  conditions  were  favorable  for 
harvesting  oats  and  clover  seeds  in  the  south  at  the  end  of  the  month.  On  the  other 
hand,  pastures  and  crops  in  the  north  and  west  central  portion  began  to  suffer  from 
drought.  Much  cotton  in  the  north  failed  to  germinate,  and  had  to  be  replanted.  Many 
farmers  continued  to  wait  for  rain  before  going  ahead  with  this  operation.  Corn,  pea- 
nuts, cotton,  and  other  crops  in  the  southeast  continued  in  mostly  good  condition,  and 
some  early  corn  was  laid  by.  A  big  portion  of  the  Baldwin  County  potato  crop  was  ship- 
ped during  May,  and  by  the  end  of  the  month,  a  few  Chilton  County  peaches  were  being 
marketed. 

WINDSTORMS 

Widespread  minor  wind  damage  was  an  accompaniment  of  the  line  of  thundersqualls  which 
moved  across  the  State  on  the  3d.  A  woman  received  glass  cuts  as  a  result  of  being 
blown  into  a  window  in  Montgomery,  while  two  planes  were  damaged  at  nearby  Maxwell 
Field  and  another  turned  over  at  nearby  Allenport.  Damage  around  Montgomery  was  near 
$5000.  In  Birmingham,  $250,000  of  damage  was  done  when  two  hangars  were  demolished 
at  Roberst  Field  and  several  planes  damaged.  Other  havoc  included  broken  plate  glass 
windows  and  many  uprooted  trees  with  50  trees  falling  upon  automobiles.  Damage  in 
Butler  County  was  about  $20,000.  No  estimates  were  available  for  other  areas,  but 
there  were  press  reports  of  some  damage  at  Tuscaloosa,  Selma ,  Dothan,  "and  other  towns 
across  the  State".   -  F.   C.  P. 
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Bulletin  Series.  The  Bydroc llmatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages-- 
mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation. 
It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department 
of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide 
records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood 
control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network,  now  number- 
ing about  2,000  recording,  and  1.000  non-recording  rain  gages,  has  been  main- 
tained by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the 
■Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  averaged  about 
$250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date. 
For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000 
per  year  to  provide  data  require  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of 
Reclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs 


of  their  program  in  the  Western  States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydrocllmatlc 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologlc  Bulletins)  which  were 
issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United  States, 
but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  requirements  of  the 
Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for  public  dlssemtna-  ■ 
tion  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating  agencies  and  to 
certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  reference  copies  of  the 
Hydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  Inspection  may  be  obtained  upon 
application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington  25,  D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available  through) 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  Individuals' 
as  listed  In  the  Station  Index. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


AL  All  AHA 
MAY  1951 


BIRMINGHAM  KB  AP 
MOBILE  WB  Cm 
MONTGOMERY  KB  C ITY 

t  Airport  Data 


Wind  direction 


ENE 
surf 

NWt 


10 

lot 
lot 


Wind  speed 

m.  p  h 


7.4 

10. 4t 
6.2t 


i  • 


31 
40t 


I  ol 

a  I 


NWt 


21 


Relative   humidity  averages 
percent 


8  w 


79 
80 1 
74t 


78 
79t 
76t 


44t 

39  f 


47 
57t 
49t 


Numbei  oi  days  with  precipitation 
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76 
76 
86t 
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H 


4.4 

3.7 
3.3f 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Tear 

Average 

j 

J3 

£ 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

1884 

73.2 

98 

41 

2.50 

7 

1885 

69.9 

96 

34 

5.  86 

11 

1886 

71.5 

95 

38 

3.48 

6 

1887 

74.0 

99 

40 

2.82 

10 

1888 

70.8 

96 

35 

4.12 

10 

1889 

69.5 

95 

37 

1.66 

4 

1890 

70.1 

95 

34 

5.  17 

8 

1891 

69.6 

99 

36 

2.10 

6 

1892 

71.1 

100 

36 

3.27 

7 

1893 

71.0 

96 

38 

7.33 

10 

1894 

72.0 

102 

34 

2.37 

6 

1895 

70.1 

98 

37 

3.89 

10 

1896 

76.0 
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49 

3.45 

6 

1897 

68.9 

97 

32 

1.51 

4 

1898 

73.7 

101 

33 

0.89 

3 

1899 

76.1 
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48 

2.01 

4 

1900 

71.5 

97 

38 

2.62 

6 

1901 

70.3 

99 

40 

5.08 

8 

1902 

75.6 
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42 

2.63 

6 

1903 

69.7 

98 

34 

6.07 

10 
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69.9 

99 

37 

2.95 

6 

1905 

74.7 

99 

14 

5.37 

11 

1906 

70.0 

97 

31 

4.82 

9 

1907 

68.4 

-22. 

37 

7.78 
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71.7 

98 
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5.26 
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Temperature 
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o» 

a 
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o  S 
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a 
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< 

zS 

1909 

68.9 

93 

30 

6.59 
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1910 
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98 

34 

3.86 
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1911 

72.9 

102 

35 

2.85 

5 

1912 

72.0 

103 

38 

3.  60 

7 

1913 

71.6 

98 

41 

3.  14 
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1914 

71.8 

104 

40 

1.04 

3 

1915 

74.5 

100 

42 

6.34 

8 

1916 

73.  5 

102 

40 

4.31 

7 

1917 

66.  2 

97 

33 

2.  37 

5 

1918 

72.9 

100 

35 

2.51 

4 

1919 

69.2 

93 

40 

6.07 

13 

1920 

70.7 

97 

41 

4.92 

11 

1921 

70.7 

98 

37 

1 .98 

5 

1922 

72.0 

99 

45 

6.70 

14 

1923 

69.5 

94 

31 

8.61 

15 

1924 

67.9 

94 

36 

4.22 

9 

1925 

70.3 

99 

33 

2.  33 

5 

1926 

70.4 

99 

39 

2.  99 

6 

1927 

73.1 

99 

38 

2.55 

6 

1928 

69.5 

99 

38 

3.66 

8 

1929 

71.3 

96 

37 

5.86 

11 

1930 

72.8 

95 

40 

3.82 

7 

1931 

68.5 

96 

38 

3.32 

8 

1932 

70.0 

.22- 

40 

5.  17 

9 

1933 

76.  1 

100 

45 

2.41 

5 

Temperature 

Precipitation 

Year 

■ 

Average 

s 

A 

i 

V 
1 
* 

3 

• 

? 
1 
> 
< 

ti 

is  ° 
■a  a 

o  s 
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1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

72.2 
73.  1 
73.6 
72.9 
72.9 

97 
96 
97 
101 
99 

40 
40 
43 
40 
42 

3.91 
4.  39 
1.91 
4.  30 
3.48 

8 
7 
5 
8 
8 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

71.0 
69.0 
73.5 
71.4 
74.3 

.  93 
97 
100 
97 
97 

36 
34 
33 
38 
40 

5.48 
3.45 

0.66 
3.40 
3.74 

13 
7 
3 
6 
6 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

73.2 
69.5 
70.9 
70.5 
72.4 

98 
100 
92 
93 
99 

31 
31 
37 
33 
39 

2.89 
3.  29 
7.47 
5.93 
3. 18 

6 
8 
12 
10 
6 

1949 
1950 
1951 

72.9 
74.4 
70.5 

98 
97 
101 

45 
50 
34 

4.07 
4.04 
1.45 

Period 

71.4 

3.  92 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


Swe  reference  notes  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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Temperature 
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Departure 
from  norma] 

s 

X 

1 

S 
i 

J 

,3 

s 

<3 
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b 
o 

o 

°  e 
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NORTHERN  DIVISION 
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66. 9M 

—  2.0 

39 

8 

2 

1.15 

-  3.06 

.  70 

23 

0 

* 

* 

0 
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67.9 

94 

31 

39 

8 

43 

1.71 

-  2 . 20  . 

1 

.  1 1 

23 
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•0 

0 

J 

BELLE  MINA  2  N 

68.5 

95 

21+ 

38 

7 

46 

1.05 

.  63 

1 1 

0 

BIRMINGHAM  WB  AP 

68.9 

-  0.4 

94 

31 

42 

8 

39 

7 

0 

1.15 

-  2.80 

.79 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

BIRMINGHAM  WB  CITY 

72.0 

0.9 

95 

17+ 

45 

7 

14 

8 

0 

1.32 

-  2.63 

.88 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

CORDOVA 

69. 1 

-  0.5 

96 

31 

41 

7 

28 

9 

2 

1 .21 

-  2.77 

.75 

23 

.  0 

2 

? 

■ 

DECATUR 

70. 1 

0.1 

95 

31 

45 

8 

32 

.53 

-  3.30 

.31 

23 

? 

0 

0 

FAYETTE 

68.5 

95 

20+ 

40 

8 

1 .96 

-  2.32 

.97 

4 

0 

GADSDEN 

67.9 

-  2.0 

95 

19 

37 

8 

10 

0 

.69 

-  3.42 

42 

23 

.0 

0 

7 

0 

0 

GOODWATER 

69.5 

-  1.1 

92 

20+ 

40 

8+ 

7 

0 

.90 

-  2.81 

29 

4 

.0 

0 

5 

0 

0 

HALEYVJLLE 

68.4 

90 

20+ 

42 

7 

50 

0 

.  88 

58 

23 

•  0 

0 

* 

0 

HUNTSVILLE  WB  AWY 

67.9 

95 

31 

38 

7 

59 

.32 

-  3.67 

24 

23 

0 

0 

MADISON 

68.0 

-  1.4 

93 

19 

38 

7 

7 

0 

.83 

-  3.16 

e  6 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

69.0 

-  0.2 

95 

31 

42 

7 

48 

7 

0 

.64 

-  3.61 

3  0 

23 

.0 

0 

6 

0 

0 

ONEONTA 

68.1 

-  0.4 

95 

19 

38 

8 

8 

0 

.84 

-  3.60 

56 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

PELL  CITY  5  NW 

67.7 

93 

20 

39 

8 

7 

0 

.66 

6  3 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

ROCK  MILLS 

69. 1M 

93 

18+ 

38 

8 

87 

8 

0 

1.15 

-  2.20 

.38 

23 

.0 

0 

5 

0 

0 

SAINT  BERNARD 

67.0 

-  0.9 

91 

19+ 

40 

7+ 
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0 

1 .01 

-  3.48 

.72 

23 

.  0 

0 

4 

1 

2 

SAND  MT   STATE  FARM  AP 

67.2 

92 

31 

38 

8 

57 

3 

0 

1 .29 

72 

23 

.  0 

0 

6 

0 

SCOTTSBORO 

67.6 

-  0.5 

94 

31 

38 

7+ 

49 

9 

0 

.57 

-  3.41 

35 

23 

.  0 

0 

5 

0 

0 

TALLADEGA 

68.7 

-  1.9 

95 

31 

38 

8 

39 

7 

0 

1.34 

-  2.56 

1 

02 

23 

.0 

0 

4 

1 

1 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

71.3 

-  0.5 

98 

31 

43 

8 

13 

12 

0 

1.32 

-  2.82 

52 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

UNIVERSITY 

71.7 

-0.1 

99 

31 

45 

8 

13 

2.07 

-  2.07 

75 

31 

•? 

2 

VALLEY  HEAD 

64.1 

—  3.1 

91 

18+ 

34 

8 

104 

.85 

-  3.41 

'54 

27 

.  0 

0 

DIVISION 

68.5 

1 .06 

' 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

68.2 

96 

31 

40 

8 

29 

.  87 

50 

23  • 

.0 

• 

2 

AUBURN 

69.6 

.-  2.0 

93 

20+ 

44 

8 

2 

1.33 

-  2.21 

.44 

2,6 

■ 0 

2 

CAMDEN 

72.8 

99 

31 

'  47 

7+ 

6 

.80 

38 

.  ! 

0 

CAMP  HILL  2  NW 

68.  8 

93 

31 

42 

7 

6 

0 

.94 

36 

23 

.0- 

0 

6 

0 

0 

CENTREVILLE 

72.2 

'   '  1.7 

98 

31 

44 

12+ 

11 

•  0. 

1 . 50 

-  2757 

79 

4 

P,  .0 

0 

2 

2 

0 
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70.6 

-  0.1  • 

■  t<t  ■ 

31 

41 

8 

0 

1.76. 

-  ?-.  oe 

T4 

4 

■  5 

0 

r 

ft  j 

2 

DAYTON 

72.0 

98 

31 

48 

12 

■J 
8 

0 

.85 

57 

4. 

.  0 

0 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

71  .  1M 

95 

31 

46 

13 

.98 

-  3.01 

67 

4 

1 

| 

EUFAULA 

71 . 8 

-  0.9 

99 

31 

45 

8+ 

7 

12 

0  ' 

4.66 

1.06 

1 

71 

12 

0 

7 

3 

3 

GREENVILLE 

73.5 

0.2 

98 

,  19+ 

48 

6+ 

1 

,  12 

0 

1.81  . 

-  2.05 

94 

-  4 

-  '.0 

0 

6., 

1 

0 

HIGHLAND  HOME 

72.3 

-  0.2 

97 

30 

49 

*  6 

7 

6_ 

-  0 

1 .62 

'-  1.97^ 

45 

a 

■A 

0  *" 

° 

,  0 

0 

LAFAYETTE 

70.. 0 

98 

31 

44 

8 

17 

9 

0 

.62 

28" 

1  -23 

"  -»6 

0 

4 

0 

0 

LIVINGSTON 

71 .4 

-  0.6 

95 

19+ 

45 

13 

10 

9  - 

6 

1 .87 

-  1.77 

94 

30  ' 

*  TO  • 

/■     0  " 

*  4 

2 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

70.5 

97 

31 

45 

8 

19 

9 

0 

.36 

36" 

-3 

.0.  vs 

■■■  0  , 

1 

0> 

0 

MARTIN  DAM 

69 . 3 

95 

31 

45  - 

6+ 

24 

a 

1.25 

'  -  2/03 

"40 

t  23 

•  0  . 

9 

5 

0 

0 

MAXWELL  FIELD 

73.7 

97 

31 

51' 

e 

0 

12 

0 

2.85 

>6 

31 

''  -o. 

0 

6 

2 

1 

MONTGOMERY  WB  AP 

72.2 

97 

31 

48 

8 

4 

10 

0 

1.47 

3S 

3 

.0 

0 

9 

0 

0 

MONTGOMERY  W9  CITY 

73.1 

-  0.3 

96 

31 

52 

8+ 

2 

8 

0 

1.97 

-  1.87 

99 

■  31 

. 0  • 

'  0 

-  . . 

7 

1 

0 

PRATTVILLE 

70.9 

0.0 

95 

31 

45 

8 

10 

9 

0 

1.79 

-  1.54 

71 

30 

.0 

0 

5 

2 

0 

PUSHMATAHA 

71.4 

-  0,4 

98 

31  i 

43 

13 

9 

0 

.17 

-  4.26 

17 

5 

.   •  .0  * 

0 

1 

0 

0 

SELMA 

73.4 

0.5 

98 

1*  ■ 

48 

8 

2 

12 

0 

.39 

-  3.34 

36 

-  3 

■  »0 

2 

? 

THOMASVI LLE 

47 

6 

0 

.25  ' 

-  4.01 

16 

31 

0 

2 

TROY 

72.4 

-  0.7 

95 

31 

51 

6+ 

1.84  . 

-  1 .75 

82 

«  ?&• 

•  g 

| 

TUSKEGEE 

71 .4 

-  1.0 

96 

31 

45 

8 

8 

0 

1.89 

-  1 .03 

42 

12 

.0  ' 

0 

8 

0 

0 

UNION  SPRINGS 

72.3 

-  0.7 

96 

31 

49 

6+ 

7 

11 

0 

1 .91 

«  1.63 

78 

26 

.0 

0 

7 

1 

0 

WETUMPKA 

72  . 1 

-  0.5 

98 

31 

46 

8 

4 

1.37 

-  2.18 

79 

21 

.  0 

9 

■  4  * 

DIVISION 

71.5 

1.43 

' 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

72.4 

95 

31 

49 

6 

8 

0 

2.02 

i  E 

12  + 

•  0 

0 

2 

ATMORE  STATE  FARM 

74.6 

100 

31 

52 

24 

0 

13 

0 

1 .64 

70 

11 

.  0 

BAY  MINETTE 

74.3 

1.0 

100 

31 

52 

6 
*8 

2 

12 

0 

.86 

-  3.81 

4  y 

26 

.  0 

0 

3 

BREWTON  3  SSE 

71 .0 

—  1.4 

95 

30+ 

41 

11 

12 

0 

2.74 

-  1.41 

i 

3  g 

26 

.0 

0 

7 

2 

1 

CHATOM 

72.6 

101 

31 

40 

13 

7 

14 

0 

.04 

0  i 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

CITRONELLE 

75.0 

1 . 4 

99 

31 

55 

6+ 

0 

11 

0 

.28 

-  4.58 

19 

11 

.  0 

0 

0 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

73.5 

96 

20 

49 

8 

0 

12 

0 

3 . 76 

.58 

l 

75 

30 

.0 

0 

7 

3 

1 

EVERGREEN  CAA  AP 

71.0 

-  1.9 

97 

30  + 

44 

8+ 

14 

10 

0 

2.03 

-  3  .09 

77 

31 

.0 

0 

6 

1 

0  1 

FAIRHOPE 

73.3 

0.3 

95 

31 

50 

6 

4 

7 

0 

7.96 

3.28 

6 

15 

26 

.0 

0 

4 

2 

2 

FORT  MORGAN 

74.4 

90 

31 

54 

24 

0 

1 

0 

1.83 

75 

11 

.0 

0 

7 

1 

0  ] 

FRISCO  CITY 

73.6 

■  98 

31 

50 

6+ 

13 

0 

.66 

-  3.93 

J 

31 

.0 

0 

5 

0 

0 

GENEVA 

72.9 

98 

31 

47 

8 

14 

0 

3.72 

-     .  14 

1 

32 

26 

.0 

0 

8 

3 

1 

HEADLAND 

72.9 

95 

20+ 

50 

6+ 

0 

11 

0 

2.78 

1 

26 

26 

.0 

0 

5 

2 

1 

LOCKHART 

72.8 

95 

21  + 

50 

6+ 

5 

0 

4.09 

1 

53 

11 

.0 

0 

6 

2 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

74.4 

100 

31 

52 

24 

2 

10 

0 

1.39 

61 

10 

.0 

0 

6 

1 

0  , 

MOBILE  W3  CITY 

75.1 

0.7 

99 

31 

56 

13 

2 

6 

0 

1  .08 

-  3.24 

44 

26 

.0 

0 

6 

0 

0 

OZARK 

73.5 

0.0 

95 

20  + 

50 

8 

0 

12 

0 

3.40 

-  .03 

1 

26 

..0 

0 

6 

2 

2 

ROBERT SDALE  7  E 

73.4 

96 

31 

50 

13 

2 

7 

0 

3.36 

-  2.14 

2 

73 

26 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

73.4 

2.42 

.0 

STATE 

70.5 

-  0.9 

1 .45 

-  2.47 

.0 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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Tafcle  3 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


ABBEVILLE 
ADDISON 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBERTSVILLE  1  S 

ALEXANDER  CITY  6  NE 
ALICEVILLE 
ANDALUSIA 
ANNISTON  CAA  AP 
ARLEY 

ASHLAND  // 

ASBVILLE 

ATHENS 

ATVOF.fr  STATE  FARU 
ATUORE  STATE  FARM 

AUBURN 

AUBURN  SCS  10 

AtTAUGAVILLE 

■ASTON 

BAY  HIKETTE 

BE  LORE  EN  ] 
BELLE  MINA   2  N 
BERRY  | 
BEXAR  2  SE  | 
BIRMINGHAM  *  H  AP  I 

BIRMINGHAM  1TB  CITY 

B I  SHOP 

BOAZ 

BOAZ  I 
BRANTLY 

BREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  W 
BRUDIDGE 
CALERA 
CAMDEN 

CAMPBELL  £ 
CAMP  HILL  2  NW 
CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENT REV ILLE 

C HA TOM 

CHILDERSBURG 
CITRONELLE 
CLAN TON 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS 

COLLINSVILLE 

COLUMBIA 

CORDOVA 

CUBA 

DADEVILLE 

DADEVILLE  2  r 

DANCY 

DANVILLE 

DAYTON 

DECATUR 
DECATUR  4 

DECATUR  SUBSTATION 
DEMOPOLIS  LOCK  4 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 

DOTHAN  CAA  AIRPORT  R 
ILROD 
EOT  AULA 
EUTA*  LOCK  7 

BUT AW  LOCK  7  r 

EVERGREEN  CAA  AP 
PAIRHOPE  ■ 
FALCO  5  NE 
PALKVILLE 
FALLS  CITY  6  HW 

FARLEY 
FAYETTE 

FLAT  ROCK  I 
FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT  1  SE 

FORT  MORGAN 

FORT  MORGAN  ■ 
FORT  PAYNE 

FORT  PAYNE  1 
FBISCO  CITY 

GADSDEN 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 

GARDEN  CITY  a 
GENEVA 

GOOD WATER 

GORGAS 

GREENVILLE 

GREEXVILLE  2  r 

WLF  SHORES  2  SSE 

OWTtRSVILLE  CITY  ■  WKSR 
GDNTERSVILLE  DAM 
HALEYV I LLE 

BAUYVUIE  n 
HAMILTON 

HARH  I  SB!  RG  6  SE 
HAYNEV  ILLE 
■SAD LAND 
HELENA    1  S 
BIGHLAND  HOME 

I1GHTOWER 
BODGES 

BUNT SV ILLE  SUBSTA 
BUNTSVJ  LLE  MB  AWT 
BTTOP 

JACBSON  LOCK  1 
JACKSON  LOCE  1  o 
JACKSON  SBOALS 
JACKSONVILLE  o 
JORDAN  DAI! 

LAFAYETTE 
UT  DAM 

LAY  DAM  „ 
LEEDS 

UBSBURT, 


.04 


Day  of  month 
IS 


16  17 


20  21 


22 


23  I  2*  !  25    26    27    28  291^ 


2.02 
1. 71 
1.47 


.  16 
I  -071 
.54  .34 
.36 
1.16, 1.71 


.03 
1.98 

2.18 

1.22 


.93 
1.32 


.13 


1.26 
.45 


.70  ' 
1.01  I 
t  -72  i 


1.01 
1.76 
2  14 
1 .31 


.54 
.94 
2.68 


2.06 
2.73 
1.21 
.36 


1.13 
1.07 
.85 


.49 
.36 
.98 
3.76 

3.62 
2.42 
4.68 
1.29 


.93 
.88 

.41  1.27 
.05  1.64 


2.78 
3.51 
1.62 


1.47 
.  64 

1.33 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 -Continued 


Station 


Day  of  month 


LIVINGSTON 
LOCKHART 
HAD  I  SOS- 
MAGE  LLA 
MAGNOLIA 

HA  R I ON  1  SSE 

MARION  1  SSE 

MARION  JUNCTION 

MARION  JUNCTION  2  KE 

MARTIN  DAM 

MAXWELL  FIELD 
MELVIN 
HERTZ  3  E 
MIDWAY 

MILLERS  FERRY 

M 1 LSTEAD 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTE  SANO 

MONTEVALLO 
MONTGOMERY  WB  AP 
HONTGOMERY  WB  CITY 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NATCHEZ 
NEW  BROCKTON 
NENBURG 
NEW  MARKET 
ONEONTA 

ORRV1LLE 
OZARK 

PAINT  ROCK 
PA  LMERDALE 
PELL  CITY  5  NW 

PENNINGTON  LOCK  2 
PERRYV ILLE 

PETERMAN  R  j 

PICKF.NSVILLE 

PINE  HILL 

PINE  LEVEL 
PLANTERSV ILLE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PLEASANT  HILL  R 
PRATTVILLE 

PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 
REFORM 
RIVER  FALLS 

RIVER  FALLS  2  NE  R 

ROBERTSDALE  7  E 

ROCK  MILLS 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SAYRE 

SCGTTSBORO 
SCOTTSBORO  SUBSTA 
SEALE 
SELMA 

SHEFFIELD  TVA  NURSERY 
SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB 
SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 

SPRING  HILL 
SUTTLE 
SWAIN 
SYLACAUGA 
SYLVAN I A 

TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 
THOMASVILLE 

THORSBY  1  SW  R 
THURLOW  DAM 

TONEY  R 
TRAFFORD 

TRAFFORD  R 
TROY 

TROY  R 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 
TUSKEGEE 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 

UNIVERSITY 

UNIVERSITY  R 

VALLEY  HEAD 

VANCE 

VERNON  > 
WADLEY 

WALLACE  2  NE 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 
WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHAT LEY  • 

WHEELER  DAM 

WHITFIELD  LOCK  3 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT  F 

WILSON  DAM 
W INFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 


.02 

.56 
.65 


8  9 


11     12     13     14    15     16     17     18  I  19 


1.16 
.01 


.29 
1.14 


.50 

.03 

.02 

1.03 
.03 

.72 


20 


21    22    23    24    25    26    27    28    29  30 


.35 
.19 

.03 


1.17 
1.39 
1.08 


1.46 
1.47 
1.97 
1.  58 


1.77 
1.61 

1.79 


S*«  r«Uianc*  notM  following  Station  Index. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 
TONEY 

WIDOWS   CREEK   STM  PLANT 


WIDOWS  CREEK   STM  PLANT 


ABBEVILLE 
AOOISON 

ANNISTON  CAA  AP 
ATNORE  STATE  FARM 
AUBURN   SCS  10 
BELGREEN 
BERRY 

BEXAR  2  SE 

BIRMINGHAM   WB  AP 

CAMPBELL 

OAOEVILLE  2 

00 THAN   CAA  AIRPORT 

EUTAW   LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

GAROEN  CITY 

GREENVILLE  2 

MALEYVILLE 

LAY  DAM 

MAGNOL I A 

MARION    1  SSE 

MIDWAY 

MONTGOMERY  MB  AP 
MOULTON 

MUSCLE   SHOALS  CAA  A 
NEW  BROCK  TON 
PETERMAN 
PLEASANT  HILL 
RIVER  FALLS  2  NE 
THORSBY   1  SH 
TRAFFORO 
TROY 

TUSCALOOSA   CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 


ADO  I  SON 
ASHLAND 
BOAZ 

OAOEVILLE  2 

DOTHAN   CAA  AIRPORT 

EUTAW   LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

GAROEN  CITY 

MALEYVILLE 

MAGNOLIA 

MARION   1  SSE 

PLEASANT  HILL 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


FLAT  ROCK 

MUSCLE  SHOALS  CAA  A 

PAINT  ROCK 

TONEY 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


FORT  MORGAN 
MOBILE   WB  AIRPORT 


FORT  MORGAN 


ABBEVILLE 
ADD I  SON 

ANN I STON  CAA  AP 
ASHLAND 

ATMORE  STATE  FARM 
BELGREEN 
CAMPBELL 
OAOEVILLE  2 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
EVERGREEN  CAA  AP 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 


roforonco  ootos  following  Statloo  lodoi. 
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Table  4  -  Continued 


GREENVILLE  2 

GUNTERSV1 LLE  CITY  W  WKS 

JACKSONVILLE 

LAY  DAM 

MAGNOL I A 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE  MB  CITY 

MONTGOMERY  WB  AP 

MOULTON 

NEW  BROCKTON 

PAINT  ROCK 

PETERMAN 

PLEASANT  HILL 

RIVER  FALLS  2  NE 

TONEY 

TROY 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


ATMORE  STATE  FARM 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
EVERGREEN  CAA  AP 
FLAT  ROCK 
FORT  MORGAN 
GREENVILLE  2 
MIOWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
NEW  BROCKTON 
RIVER  FALLS  2  NE 
TR AFFORD 
TROY 


HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
MAY  1951 


BOAZ 

CAMPBELL 
DADEVILLE  2 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
EUTAW  LOCK  7 
JACKSONVILLE 
MIDWAY 

MONTGOMERY  WP  AP 
NLW  BROCKTON 
PAINT  ROCK 
PETERMAN 
PLEASANT  HILL 
TRAFFORD 


AUBURN  SCS  10 
DADEVILLE  2 
HUNTSVILLE  WB  AWY 
LAY  DAM 
MIDWAY 

MONTGOMERY  WB  AP 

PETERMAN 

PLEASANT  HILL 

THORSBY  1  SW 

TONEY 

TROY 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


ADDISON 
AU8URN  SCS  10 
BELGREEN 
BERRY 

BEXAR  2  SE 
FORT  PAYNE 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 
HALEYVILLE 
HUNTSVILLE  WB  AWY 
LAY  DAM 

MONTGOMERY   WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  A 
PAINT  ROCK 
THORSBY  1  SW 
TONEY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
UNIVERSITY 


AOOISON 

ANN  I  5T0N  CAA  AP 
ASHLAND 
AUBURN  SCS  10 
BELGREEN 
BERRY 


A.  M.  Hour  Ending 
2        3        4        5        6  7 


•10     .02  .50 

.04  .02! 


.01     .13     .01     .03     .09     .01  .01 


P.  M.  Hour  Ending 


•01     .02  .50 

•  01 

•  01 


st- 


-23d- 


•13     .04     .16     .15  .02 


•02  .05  .01 
•  98     •  * 


»         »         »         •         ,45  ,04 
■17  .16 

•01      .09  .02 

•04     .01     .57     .08     .10  .03 


1       2  3 

•  02 
.01 

.14 

•15  .11 

*  » 
.09  .01 

.01     .08  .01 

.01      .20  .01 
.15  .02 


-11th- 


.14     .15  .05 
#  » 

.07  .02 

•10     .05  .01 
■  06 
•  06 


•01     .09  .81 
.08  .05 


-19th- 


-20th- 


-22d- 


.28 
.01 


.01 

.12  .01 


•  02 
.08  .02 
.32 

.02  .02 

•  03 


•06  .01 
.31 

.10  .02 
.21  .11  .08 
.02  .24 


•04  .09 
•  10 


■02 
.01 


•  31 

•  04 


.28 
•  01 
•30  .11 


.01 

.05  .02 

•  10 

•  39 

•30     .01  .01 


rollovlnc  Station  Index. 
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Table  4  -  Continued 


BEXAR  2  SE 
BIRMINGHAM  KB  AP 

B0A2 

OAOEVILLE  2 
FLAT  ROCK 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 

GUNTERSV I LLE  CITY  «  WKS 

MALEYVILLE 

HUNTSVILLE   KB  AWY 

JACKSONVILLE 

LAY  DAM  • 

MOBILE  KB  CITY 

MOULT  ON 

MUSCLE   SHOALS  CAA  A 
PAINT  ROCK 
THORSBY   1  SK 
TONE  Y 
TRAFFORD 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


FORT  MORGAN 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE   WB  CITY 


HOURLY  PRECIPITATION 

A.  M.  Hour  Ending 


1 

2 

— ■ — 1. 

3 

4 

5  1 


6 

7 

8 

1 

9 

\    10  |    11  |  12 

•  49 

.06 

•  01 

•  01 

•  01 

•  23 

•  36 

•  19 

•  01 

•  01 

•  36 

•  13 

•  16 

•  OS 

•  01 

.01 

•  12 

•  06 

.01 

•  06 

•  01 

.10 

•  02 

•  08 

.04 

•  03 

•  13 

.04 

.01 

•  01 

•  06 

•  01 

.3? 

.19 

.18 

.14 

•  09 

.11 

•  18 

•  01 

.01 

•  03 

.05 

•  03 

•  13 

•  02 

.01 

■  02 

* 

• 

* 

• 

• 

.20 

• 

• 

•          •  • 

•  16 

.03 

.09 

•  19 

•  06 

•  06 

.01 

.46 

•  03 

•  20 

•  01 

•  01 

•  14 

•  12 

.02 

•  08 

* 

, 

* 

•  30 

.09 

.01 

.02 

•  12 

•  24 

.01 

•  09 

.04 

•  08 

•  03 

.57 

.18 

•  09 

•  10 

» • 

• 

•  41 

.01 

.12 

•  19 

•  01 

•  03 

•  T9 

.08 

•  03 

•  03 

•  01 

.01 

P.  M.  Hour  Ending 


-25th- 


•  19 

•  59 

•  70 
.01 


-26th- 


ABBEVILLE 
ATMORE    STATE.  FARM 
AUBURN  SCS  10 
B0A2 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

EVERGREEN  CAA  AP 

FLAT  ROCK 

FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 

GARDEN  CITY 

GREENVILLE  2 

GUNTERSV 1 LLE  C I TY  W  WK! 

MAGNOLIA 

MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY   WB  AP 
MUSCLE  SHOALS  CAA  A 
NEW  BROCKTON 
PAINT  ROCK 
PETERMAN 

RIVER  FALLS  2  NE 
TROY 

WIDOWS   CREEK   STM  PLANT 


.20  .01  .22  1.36 
.05     .21     .10  .01 


•01  <05 
.12  .06 


•15     .01  ■ 

.18  .08 


•  20 


•06     «07     «05  •03- 


•10     .02     .02     .06     .01  .01 


■01     .02     .06     .03  .01 

.06  .27  .37  .17  .04 
■05     .22     .13     .10     .20  .08 


.02  .07. 
•03  .01 


2.49 
•  38 


•  •3 

•  22 


•  09 

•  61 
■  04 

•  20 


2.20 
•  10 


ABBEVILLE 
ADO I  SON 

ANN! STON  CAA  AP 

ASHLAND 

BERRY 

BOA2 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 
EUTAW   LOCK  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
GARDEN  CITY 
MONTGOMERY   WB  AP 
PETERMAN 
RIVER  FALLS  2  NE 
TROY 


.07      .01      .01  .01 


-30th- 


•03     .56  .01 

•01     >22     .33  .09 


.02  .04 
•34  .01 


■12     .01  .02 


1.63 
•  05 


ADD!  SON 
BERRY 

BIRMINGHAM  WB  AP 
EVERGREEN  CAA  AP 
FORT  MORGAN 
GREENVILLE  2 
HALEYVILLE 
JACKSON  LOCK  1 
LAY  DAM 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILfc   WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
NOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA 

PETERMAN 

UNIVERSITY 


-31st- 


.02     .12  .11 


.35     .05  .01 


.01  .08  .03 
•09  .01 


■  2SI 
.29     .10  .34 


•  23 

•  49 


.01 
1«12 


•»* 


lollnlif  Station  lnft>i. 

73  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 


Station 

Day 

Ol  Month 

16     17  j 

20 

Average 

1 

2' 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

19 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBERTSV I LLE   1  S 

MAX 

85 

87 

81 

78 

68 

70 

65 

73 

81 

74 

70 

79 

83 

83 

85 

87 

'8  0 

89 

86 

90 

88 

80.1 

MIN 

64 

62 

58 

54 

45 

42 

39 

45 

54 

45 

43 

45 

5t 

" 

58 

57 

57 

62 

60 

56 

60 

48 

51 

56 

53 

52 

61 

63 

53.6 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

89 

88 

87 

82 

79 

77 

72 

74 

a  l 

83 

82 

77 

80 

64 

84 

89 

90 

91 

92 

90 

8 1 

84.1 

MIN 

56 

56 

56 

54 

48 

49 

43 

40 

46 

59 

61 

48 

41 

43 

48 

49 

53 

52 

56 

56 

61 

59 

59 

44 

49 

55 

57 

52 

46 

58 

8  3 

52.3 

ANDALUSIA 

MAX 

68 

88 

»« 

90 

85 

81 

80 

75 

78 

82 

85 

80 

75 

80 

83 

83. 

88 

89 

90 

93 

93 

91 

85.3 

MIN 

65 

62 

64 

60 

56 

49 

54 

50 

56 

60 

61 

56 

52 

56 

59 

57 

62 

62 

62 

65 

65 

65 

71 

52 

52 

64 

64 

61 

57 

60 

66 

59.5 

ANNISTON   CAA  AP 

MAX 

89 

88 

87 

82 

74 

77 

71 

75 

Bl 

65 

79 

75 

60 

83 

83 

89 

89 

92 

91 

83.3 

MIN 

61 

61 

56 

55 

47 

44 

44 

39 

43 

55 

57 

46 

42 

47 

52 

50 

53 

54 

59 

59 

58 

60 

51 

45 

49 

59 

54 

51 

48 

59 

oo 

52.4 

ATMORE   STATE  FARM 

MAX 

89 

91 

91 

88 

84 

84 

78 

81 

83 

84 

78 

77 

82 

87 

87 

90 

93 

93 

95 

87.8 

MIN 

66 

60 

65 

60 

54 

57 

55 

53 

58 

59 

61 

57 

53 

55 

58 

60 

60 

61 

66 

70 

66 

65 

69 

52 

63 

63 

68 

63 

59 

72 

71 

61.3 

AUBURN 

MAX 

86 

87 

89 

88 

81 

77 

77 

72 

75 

80 

86 

77 

76 

80 

63 

83 

89 

88 

91 

88 

78 

80 

83.1 

MIN 

63 

58 

63 

57 

50 

47 

47 

44 

48 

54 

61 

49 

49 

54 

52 

54 

61 

53 

62 

62 

64 

63 

63 

51 

56 

59 

58 

56 

53 

61 

65 

56.0 

BAY  NINETTE 

MAX 

66 

88 

90 

88 

84 

8 8 

76 

70 

82 

84 

77 

77 

63 

86 

87 

90 

93 

a? 
92 

86.7 

MIN 

63 

62 

63 

65 

57 

52 

55 

55 

59 

63 

61 

57 

53 

58 

59 

60 

62 

61 

66 

70 

64 

67 

71 

54 

62 

63 

67 

60 

63 

72 

74 

61.9 

BELLE  NINA  2  N 

MAX 

89 

87 

82 

77 

68 

70 

70 

76 

83 

83 

79 

75 

82 

84 

85 

90 

91 

84.1 

MIN 

61 

62 

58 

57 

46 

42 

38 

39 

44 

51 

61 

43 

43 

48 

53 

53 

53 

54 

56 

.61 

60 

60 

59 

46 

51 

59 

50 

53 

51 

61 

05 

52.9 

BIRHINGHAN  MB  AP 

MAX 

88 

86 

85 

82 

73 

75 

70 

74 

81 

82 

78 

74 

60 

84 

8*. 

89 

91 

93 

93 

90 

91 

88 

7 1 

82 

87 

91 

94 

83.1 

MIN 

64 

62 

57 

57 

50 

45 

44 

42 

47 

60 

55 

44 

45 

48 

56 

53 

54 

56 

58 

60 

62 

65 

51 

47 

55 

63 

53 

53 

52 

66 

67 

54.6 

BIRMINGHAM  KB  CITY 

MAX 

89 

89 

88 

83 

73 

77 

74 

76 

84 

81 

79 

79 

84 

86 

90 

95 

81 

81 

85.3 

MIN 

67 

67 

61 

57 

55 

49 

45 

46 

52 

63 

62 

47 

50 

51 

(j- 

58 

59 

88 

63 

66 

67 

68 

63 

50 

50 

63 

56 

57 

57 

69 

69 

56.6 

BREXTON  3  SSE 

MAX 

91 

90 

91 

88 

84 

83 

78 

77 

82 

76 

82 

85 

8<* 

89 

91 

91 

86.6 

MIN 

61 

52 

60 

59 

50 

46 

54 

41 

55 

51 

56 

50 

44 

46 

51 

53 

50 

55 

59 

63 

64 

62 

69 

45 

56 

63 

66 

53 

51 

65 

65 

55.3 

CAMDEN 

MAX 

89 

87 

89 

85 

82 

79 

78 

76 

83 

84 

80 

81 

80 

85 

86 

92 

91 

93 

91 

91 

87 

82 

87 

91 

87.1 

MIN 

64 

60 

62 

61 

56 

50 

47 

47 

53 

60 

61 

50 

47 

56 

58 

55 

59 

58 

63 

60 

64 

65 

70 

51 

56 

63 

64 

58 

53 

70 

65 

58.5 

CAMP  HILL   2  NK 

MAX 

85 

67 

86 

63 

83 

78 

76 

72 

73 

80 

84 

78 

80 

81 

83 

84 

88 

9  0 

91 

93 

92 

90 

88 

83 

80 

80 

81 

86 

93 

83.4 

MIN 

60 

57 

60 

56 

52 

46 

42 

39 

44 

55 

58 

48 

49 

52 

52 

51 

55 

55 

60 

57 

60 

61 

62 

49 

50 

57 

57 

60 

51 

56 

65 

54.1 

CENTREV ILLE 

MAX 

87 

87 

90 

91 

85 

7  a 

81 

73 

78 

81 

85 

78 

78 

82 

86 

85 

91 

82 

84 

86.2 

MIN 

69 

65 

64 

66 

57 

52 

46 

45 

50 

60 

60 

44 

44 

50 

61 

60 

59 

60 

61 

60 

ro 

71 

65 

6  8 

59 

61 

58 

54 

48 

58 

65 

58.1 

CHATOM 

MAX 

69 

90 

90 

86 

82 

84 

75 

81 

86 

82 

61 

80 

85 

88 

89 

92 

95 

96 

96 

93 

93 

90 

88 

85 

87 

83 

90 

91 

95 

99 

101 

88.5 

MIN 

64 

57 

62 

59 

57 

46 

52 

44 

51 

55 

57 

46 

40 

45 

52 

"  51 

53 

5  8 

63 

70 

63 

62 

70 

45 

55 

63 

70 

63 

53 

71 

64 

56.7 

CITRONELLE 

MAX 

88 

87 

90 

87 

83 

85 

74 

78 

80 

82 

74 

7a 

83 

84 

85 

90 

91 

93 

92 

91 

88 

88 

81 

84 

86 

83 

90 

94 

97 

99 

86.4 

MIN 

69 

63 

66 

63 

61 

55 

55 

56 

59 

63 

63 

57 

56 

60 

62 

63 

67 

67 

67 

70 

65 

68 

71 

55 

65 

63 

70 

61 

66 

71 

73 

63.5 

CLANTON 

MAX 

84 

87 

86 

89 

81 

77 

77 

71 

75 

82 

84 

82 

77 

80 

84 

84 

90 

90 

92 

93 

92 

91 

90 

78 

79 

85 

85 

84 

85 

90 

94 

84.5 

MIN 

65 

61 

61 

59 

55 

48 

50 

43 

50 

59 

62 

49 

49 

49 

59 

54 

59 

57 

60 

62 

64 

65 

64 

50 

56 

58 

57 

50 

54 

63 

67 

56.7 

CORDOVA 

MAX 

90 

91 

89 

86 

79 

77 

71 

75 

86 

85 

79 

74 

84 

87 

87 

90 

92 

94 

93 

92 

89 

88 

78 

78 

77 

85 

83 

83 

90 

95 

96 

85.3 

MIN 

57 

59 

57 

59 

50 

43 

41 

45 

54 

54 

62 

44 

48 

49 

49 

50 

50 

82 

54 

58 

60 

63 

54 

45 

55 

59 

48 

52 

47 

56 

65 

52.9 

DAYTON 

MAX 

82 

88 

87 

89 

83 

7  a 

76 

71 

75 

82 

84 

80 

75 

81 

85 

86 

90 

92 

94 

95 

93 

92 

89 

82 

80 

85 

88 

85 

86 

93 

98 

85.4 

MIN 

65 

63 

64 

60 

55 

49 

53 

49 

54 

59 

62 

48 

50 

54 

58 

57 

59 

59 

64 

62 

65 

65 

70 

51 

60 

62 

59 

60 

54 

61 

62 

58.5 

DECATUR 

MAX 

88 

85 

81 

82 

69 

70 

68 

72 

82 

83 

77 

71 

80 

85 

86 

89 

90 

90 

93 

89 

90 

89 

77 

75 

79 

85 

."2 

81 

85 

90 

95 

82.5 

MIN 

65 

66 

62 

60 

55 

48 

46 

45 

50 

62 

63 

47 

47 

53 

57 

57 

59 

60 

60 

65 

65 

66 

59 

50 

56 

62 

55 

56 

56 

66 

o9 

57.6 

DEMOPOLIS  LOCK  * 

MAX 

'3  3 

89 

84 

77 

76 

71 

76 

82 

81 

8  0 

75 

79 

83 

84 

88 

90 

94 

94 

93 

93 

90 

I H 

79 

84 

89 

85 

86 

93 

95 

84.5 

MIN 

64 

63 

63 

61 

63 

49 

52 

48 

48 

59 

60 

•30 

46 

51 

55 

54 

54 

59 

62 

62 

62 

67 

69 

50 

55 

62 

59 

61 

52 

61 

64 

57.6 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

91 

90 

92 

87 

85 

82 

78 

82 

83 

87 

84 

78 

81 

85 

84 

91 

89 

90 

95 

96 

92 

91 

82 

85 

80 

.8  6 

88 

89 

95 

91 

87.1 

MIN 

65 

64 

63 

61 

57 

51 

54 

49 

56 

59 

63 

55 

53 

56 

60 

56 

61 

58 

65 

66 

66 

66 

60 

54 

59 

60 

63 

61 

57 

66 

67 

59.8 

EUFAULA 

MAX 

92 

91 

93 

85 

78 

81 

79 

82 

85 

76 

76 

80 

89 

91 

91 

89 

91 

94 

93 

90 

90 

88 

79 

81 

79 

85 

82 

88 

96 

99 

86.2 

MIN 

64 

61 

64 

60 

59 

49 

51 

45 

49 

58 

62 

52 

45 

50 

55 

54 

56 

56 

61 

62 

65 

64 

71 

51 

55 

56 

66 

56 

54 

62 

67 

57.4 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 

89 

89 

90 

87 

83 

HO 

74 

78 

81 

85 

78 

77 

82 

86 

85 

89 

92 

92 

95 

94 

91 

90 

89 

83 

83 

83 

85 

89 

92 

97 

97 

86.6 

MIN 

62 

56 

62 

58 

51 

46 

50 

44 

54 

54 

60 

49 

44 

48 

52 

51 

61 

56 

59 

66 

60 

61 

59 

45 

58 

63 

55 

52 

49 

65 

65 

55.3 

FA  I RHOPE 

MAX 

87 

86 

89 

68 

84 

82 

79 

66 

79 

86 

77 

79 

83 

82 

8  3 

86 

91 

90 

91 

90 

88 

88 

89 

60 

80 

87 

87 

89 

90 

91 

95 

85.3 

MIN 

62 

59 

63 

64 

56 

50 

55 

53 

57 

59 

59 

54 

51 

54 

56 

55 

60 

6  3 

69 

73 

70 

70 

64 

52 

62 

64 

67 

69 

65 

75 

69 

61.3 

FAYETTE 

MAX 

65 

88 

.3  7 

85 

82 

72 

76 

73 

76 

83 

84 

76 

77 

82 

84 

86 

90 

93 

93 

95 

91 

92 

89 

73 

80 

78 

85 

84 

84 

91 

95 

84.2 

MIN 

59 

59 

57 

56 

55 

43 

47 

40 

46 

56 

59 

43 

42 

45 

50 

50 

55 

52 

55 

58 

57 

58 

63 

45 

54 

56 

49 

51 

48 

63 

63 

52.7 

FORT  MORGAN 

MAX 

82 

83 

85 

84 

85 

78 

77 

71 

75 

80 

75 

78 

79 

80 

79 

84 

85 

84 

85 

83 

84 

83 

83 

78 

78 

84 

86 

88 

86 

go 

82.0 

MIN 

66 

65 

69 

70 

58 

64 

60 

58 

64 

66 

64 

63 

62 

63 

64 

63 

64 

68 

73 

74 

72 

73 

71 

54 

67 

67 

73 

73 

71 

76 

73 

66.8 

FRISCO  CITY 

MAX 

89 

90 

90 

90 

88 

82 

82 

74 

80 

83 

83 

78 

78 

84 

85 

85 

90 

93 

93 

95 

93 

92 

90 

89 

82 

84 

85 

87 

90 

93 

98 

86.9 

MIN 

65 

59 

65 

60 

56 

50 

52 

51 

56 

61 

60 

53 

56 

55 

60 

58 

60 

62 

64 

67 

64 

66 

69 

50 

61 

63 

66 

61 

55 

71 

69 

60.2 

GADSDEN 

MAX 

89 

92 

90 

87 

83 

7  1 

1  -i^ 
7o 

70 

78 

84 

84 

81 

76 

81 

67 

87 

90 

92 

95 

94 

92 

93 

92 

73 

79 

81 

85 

84 

84 

89 

92 

84.9 

MIN 

58 

61 

58 

52 

53 

43 

39 

37 

40 

49 

64 

40 

38 

41 

46 

49 

53 

50 

54 

60 

55 

58 

62 

46 

47 

56 

49 

49 

48 

59 

60 

50.8 

GENEVA 

MAX 

90 

91 

93 

94 

86 

84 

84 

79 

80 

85 

85 

83 

79 

84 

88 

86 

91 

9  1 

93 

95 

96 

93 

92 

93 

84 

83 

82 

85 

88 

90 

98 

87.9 

MIN 

60 

59 

62 

59 

54 

48 

54 

47 

56 

54 

61 

56 

48 

52 

58 

57 

60 

55 

60 

64 

65 

63 

70 

50 

55 

63 

63 

53 

54 

62 

69 

57.8 

600DMATER 

MAX 

86 

88 

88 

88 

82 

75 

78 

71 

75 

83 

85 

81 

75 

80 

83 

83 

88 

90 

91 

92 

90 

90 

90 

77 

77 

80 

81 

82 

82 

87 

92 

83.5 

MIN 

62 

59 

61 

58 

53 

47 

46 

40 

40 

55 

60 

50 

51 

57 

55 

54 

64 

56 

59 

63 

60 

62 

61 

48 

52 

58 

59 

54 

53 

60 

6  5 

55.5 

GREENVILLE 

MAX 

89 

90 

92 

86 

83 

82 

79 

80 

82 

84 

80 

80 

85 

85 

87 

93 

94 

98 

96 

97 

93 

92 

69 

85 

84 

81 

87 

89 

94 

97 

98 

88.1 

MIN 

66 

64 

62 

58 

56 

48 

53 

48 

54 

56 

60 

51 

51 

53 

57 

59 

64 

6,1 

62 

66 

65 

63 

69 

53 

59 

61 

64 

56 

54 

64 

70 

58.9 

NALEYVILLE 

MAX 

84 

86 

82 

88 

78 

66 

69 

66 

72 

78 

81 

69 

70 

78 

81 

83 

85 

87 

89 

90 

87 

88 

85 

67 

74 

86 

82 

79 

78 

86 

00 

80.1 

MIN 

64 

65 

61 

60 

54 

47 

46 

52 

58 

60 

45 

48 

54 

54 

57 

57 

64 

62 

64 

65 

65 

62 

49 

58 

60 

54 

54 

54 

60 

61 

56.6 

HEADLAND 

MAX 

90 

89 

90 

86 

83 

61 

78 

79 

79 

88 

77 

80 

76 

78 

67 

90 

87 

90 

90 

95 

92 

90 

90 

83 

81 

82 

84 

86 

87 

95 

90 

85.6 

MIN 

63 

62 

58 

60 

57 

50 

54 

55 

57 

60 

59 

61 

58 

60 

60 

58 

61 

58 

60 

64 

60 

67 

66 

50 

69 

61 

59 

65 

57 

65 

68 

60.1 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

88 

87 

88 

83 

79 

78 

73 

75 

81 

84 

77 

74 

80 

85 

84 

87 

89 

93 

92 

93 

91 

89 

85 

85 

64 

79 

83 

85 

89 

97 

95 

84.9 

MIN 

64 

63 

61 

59 

54 

49 

51 

52 

56 

62 

61 

52 

53 

60 

58 

64 

63 

62 

62 

64 

64 

62 

67 

52 

62 

60 

64 

58 

58 

66 

68 

59.7 

HUNTSV I LLE   MB  AMY 

MAX 

89 

86 

82 

82 

67 

68 

68 

75 

81 

84 

73 

72 

81 

85 

86 

87 

90 

93 

92 

91 

90 

90 

69 

76 

79 

85 

84 

82 

87 

91 

95 

82.6 

MIN 

60 

65 

58 

55 

48 

43 

38 

39 

46 

60 

52 

45 

42 

48 

53 

52 

54 

55 

56 

60 

63 

6  1 

49 

44 

52 

56 

49 

57 

52 

65 

66 

53.1 

LAFAYETTE 

MAX 

88 

89 

SB 

82 

76 

79 

72 

75 

80 

85 

79 

77 

81 

85 

85 

90 

90 

91 

93 

91 

91 

91 

80 

80 

84 

75 

83 

64 

89 

93 

98 

84.6 

MIN 

61 

58 

60 

57 

54 

47 

45 

44 

49 

58 

58 

47 

49 

47 

52 

50 

58 

57 

61 

60 

62 

64 

61 

47 

53 

59 

56 

59 

55 

62 

66 

55.4 

LIVINGSTON 

MAX 

86 

87 

88 

83 

78 

77 

72 

81 

81 

81 

80 

75 

80 

84 

84 

88 

91 

94 

95 

94 

91 

89 

83 

81 

83 

90 

79 

87 

92 

95 

95 

85.3 

MIN 

63 

62 

60 

61 

55 

49 

54 

49 

52 

59 

60 

47 

45 

48 

58 

54 

55 

58 

60 

66 

63 

63 

66 

49  1 

59 

64 

59 

58 

52 

67 

65 

57.4 

LOCKHART 

MAX 

88 

89 

68 

91 

85 

82 

81 

75 

76 

82 

82 

60 

75 

80 

84 

83 

87 

89 

89 

93 

95 

90 

88 

88 

81 

81 

79 

84 

87 

89 

95 

85.0 

MIN 

65 

60 

65 

61 

59 

SO 

55 

50 

56 

59 

62 

57 

51 

55 

59 

58 

65 

63 

64 

67 

62 

67 

70 

53  | 

59 

65 

65 

58 

54 

66 

74 

1 

60.5 

S««  r«f«r«DC«  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  Continued 


Station 

Day  Ol  Monlh 

• 

! 

9 
< 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

1 3 

14 

15 

16 

"\ 

18 

"I 

20 

21 

22 

«] 

27 

28 

29 

30 

31 

MADISON 

MAX 

87 

82 

B  3 

66 

70 

72 

73 

83 

e? 

74 

76 

ll 

92 

70 

79 

05 

82 

61 

87 

91 

82  •  7 

MIN 

61 

64 

59 

56 

49 

44 

)8 

40 

45 

57 

45 

43 

44 

50 

54 

56 

SS 

57 

61 

62 

61 

60 

li 

54 

59 

49 

47 

52 

64 

64 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

88 

88 

87 

81 

75 

76 

72 

76 

83 

84 

BO 

76 

BO 

83 

83 

88 

92 

94 

85.3 

MIN 

63 

61 

00 

57 

S3 

46 

49 

45 

50 

S6 

60 

46 

46 

49 

54 

54 

58 

58 

61 

62 

62 

61 

61 

47 

56 

61 

66 

50 

64 

64 

35.7 

MARTIN  OAM 

MAX 

87 

85 

87 

62 

77 

77 

72 

74 

80 

83 

80 

74 

M  0 

83 

84 

86 

8  8 

90 

93 

89 

83.1 

MIN 

61 

59 

61 

58 

53 

45 

45 

45 

48 

33 

60 

48 

49 

31 

57 

58 

u 

57 

63 

64 

64 

65 

-0 

56 

60 

55 

53 

60 

Ou 

55.5 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

91 

89 

91 

84 

78 

78 

74 

78 

83 

85 

78 

81 

8  7 

87 

86 

91 

92 

9  ? 

95 

86 

86.5 

MIN 

67 

63 

6? 

61 

60 

52 

55 

51 

54 

61 

55 

52 

SS 

55 

60 

60 

61 

63 

67 

68 

Ob 

68 

59 

55 

60 

65 

65 

62 

60 

69 

71 

60*8 

MOBILE  MB  AIRPORT 

MAX 

86 

89 

89 

89 

84 

65 

77 

69 

80 

8? 

76 

77 

8  3 

82 

8? 

88 

93 

92 

83 

86.  1 

MIN 

6  i 

61 

65 

65 

60 

54 

56 

56 

62 

63 

63 

58 

'.5 

60 

62 

59 

62 

65 

67 

68 

0) 

66 

64 

5? 

63 

66 

oei 

64 

64 

71 

71 

62.6 

MOBILE  MB  CITY 

MAX 

83 

88 

89 

88 

83 

81 

74 

68 

80 

75 

78 

75 

83 

68 

8  7 

91 

87 

78 

84.7 

MIN 

69 

65 

67 

69 

64 

57 

58 

58 

63 

66 

66 

60 

56 

62 

65 

61 

64 

66 

70 

72 

67 

70 

65 

58 

06 

66 

i . 

69 

74 

7» 

65  .5 

MONTGOMERY  MB  AP 

MAX 

90 

89 

89 

84 

79 

78 

74 

77 

82 

85 

80 

78 

8  U 

85 

85 

91 

93 

91 

96 

93 

90 

•5 

06 

V  7 

65  ■  9 

MIS 

6* 

62 

61 

60 

55 

50 

53 

48 

53 

6j 

62 

52 

49 

50 

57 

56 

60 

60 

64 

64 

66 

66 

57 

51 

59 

62 

62 

60 

56 

65 

60 

56  a  5 

MONTGOMERY   HB  CITY 

MAX 

89 

88 

83 

77 

78 

73 

76 

81 

8  < 

80 

76 

8  0 

64 

93 

01 

78 

64*9 

MIN 

67 

67 

62 

60 

59 

54 

54 

52 

55 

62 

62 

55 

52 

58 

62 

61 

66 

65 

67 

69 

66 

66 

59 

54 

61 

62 

66 

62 

SO 

69 

08 

61.3 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

MAX 

88 

84 

82 

82 

66 

66 

68 

76 

81 

84 

71 

72 

78 

84 

86 

90 

10 

92 

93 

89 

92 

85 

69 

75 

78 

87 

63 

60 

(7 

01 

9  5 

62.1 

MIN 

63 

66 

61 

61 

51 

46 

42 

44 

50 

63 

53 

45 

45 

SO 

56 

55 

56 

56 

59 

63 

63 

63 

55 

48 

55 

61 

55 

56 

53 

68 

66 

55.8 

ONEONTA 

MAX 

B  B 

90 

89 

88 

8  ? 

71 

76 

70 

78 

83 

83 

79 

75 

79 

84 

85 

8  9 

9  i 

95 

94 

92 

93 

91 

8  6 

76 

81 

84 

82 

62 

80 

0* 

83*9 

MIN 

58 

59 

57 

57 

55 

43 

43 

38 

42 

S3 

63 

46 

41 

45 

53 

SO 

52 

53 

54 

67 

58 

60 

61 

43 

49 

58 

50 

51 

49 

60 

62 

52.3 

OZARK 

MAX 

91 

90 

93 

89 

82 

80 

7  B 

80 

81 

87 

81 

76 

81 

85 

85 

90 

89 

9  t 

93 

95 

93 

92 

90 

83 

84 

80 

84 

86 

87 

95 

02 

86.5 

MIN 

6* 

62 

62 

60 

59 

52 

54 

50 

55 

59 

62 

55 

54 

56 

57 

57 

62 

60 

67 

68 

1.0 

67 

71 

S3 

59 

60 

67 

61 

61 

65 

67 

60.4 

PELL  CI  TV  5  NX 

MAX 

88 

88 

■if 

72 

76 

70 

75 

82 

83 

78 

74 

60 

82 

88 

90 

92 

90 

9 1 

90 

72 

76 

76 

84 

82 

91 

82.9 

MIN 

6. 

59 

60 

54 

54 

45 

41 

39 

43 

51 

52 

42 

44 

45 

49 

49 

56 

S3 

54 

56 

57 

60 

62 

50 

50 

52 

56 

58 

51 

62 

6) 

52  ■  5 

PRATTVILLE 

MAX 

89 

83 

t  g 

79 

74 

75 

82 

85 

81 

76 

80 

85 

85 

88 

91 

93 

92 

94 

91 

90 

83 

7  9 

85 

83 

82 

84 

90 

93 

05 

65  •  3 

MIN 

63 

60 

58 

61 

54 

48 

54 

45 

50 

56 

59 

49 

48 

48 

53 

54 

60 

57 

59 

62 

65 

64 

65 

51 

56 

62 

59 

54 

8  0 

62 

06 

56.5 

PUSHMATAHA 

MAX 

83 

78 

78 

77 

80 

76 

79 

jg 

79 

83 

84 

88 

92 

93 

90 

90 

88 

BQ 

82 

86 

9  i 

86 

90 

96 

85  •  1 

MIN 

60 

60 

64 

61 

8  0 

47 

54 

45 

51 

6; 

64 

45 

43 

52 

59 

55 

54 

56 

66 

66 

66 

62 

69 

4  7 

58 

62 

58 

60 

51 

71 

64 

57.7 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

87 

83 

83 

77 

73 

83 

77 

79 

82 

82 

83 

88 

92 

g  8, 

91 

92 

B9 

87 

68 

79 

86 

87 

90 

4  | 

91 

96 

MIN 

66 

58 

64 

64 

61 

52 

56 

53 

59 

59 

61 

57 

50 

58 

59 

57 

60 

■  g 

64 

70 

c,i 

63 

72 

50 

59 

64 

69 

64 

03 

72 

74 

61.3 

ROCK  MILLS 

MAX* 

91 

89 

81 

79 

74 

76 

83 

86 

82 

80 

.8  3 

87 

86 

9 1 

91 

9  '■ 

93 

93 

08 

89 

86 

79 

82 

64 

83 

88 

93 

9  3 

85  .8 

MIN 

54 

56 

60 

55 

50 

49 

44 

38 

41 

50 

62 

47 

44 

51 

47 

SO 

S3 

54 

58 

58 

57 

61 

63 

4b 

49 

53 

48 

48 

57 

63 

52.3 

SAINT  BERNARD 

MAX 

86 

89 

85 

83 

00 

67 

73 

68 

73 

82 

81 

72 

71 

80 

85 

86 

87 

90 

91 

91 

87 

90 

88 

66 

75 

79 

63 

81 

8  0 

3  6 

90 

MIN 

6  s 

60 

58 

56 

54 

43 

40 

40 

43 

52 

61 

42 

44 

46 

50 

52 

8  9 

54 

SS 

57 

57 

59 

60 

47 

47 

55 

49 

51 

49 

61 

63 

52.3 

SAND  MT   STATE  FARM  API 

MAX 

82 

77 

68 

69 

65 

72 

79 

8 1 

75 

70 

79 

83 

84 

86 

89 

90 

90 

88 

8  7 

88 

78 

74 

77 

80 

78 

78 

83 

87 

92 

MIN 

63 

63 

60 

55 

51 

44 

40 

38 

44 

50 

62 

44 

40 

S3 

53 

53 

55 

54 

60 

58 

60 

63 

59 

46 

50 

60 

51 

56 

51 

t>l 

64 

53.6 

SCOTTSBORO 

MAX 

90 

88 

85 

82 

74 

70 

70 

?7 

82 

b  7 

75 

75 

81 

84 

87 

89 

90 

93 

92 

91 

91 

90 

80 

79 

81 

84 

82 

80 

66 

92 

94 

MIN 

6( 

61 

61 

49 

45 

43 

38 

38 

43 

52 

50 

41 

41 

45 

50 

51 

54 

54 

56 

58 

59 

59 

59 

48 

49 

57 

47 

45 

49 

56 

64 

51.1 

SELMA 

MAX 

79 

86 

88 

89 

93 

94 

95 

98 

96 

9  3 

90 

85 

85 

86 

67 

8  7 

87 

9:' 

97 

97 

MIN 

6! 

63 

63 

61 

57 

50 

S3 

48 

52 

57 

63 

50 

4« 

51 

57 

57 

60 

o  1 

64 

67 

6  0 

65 

70 

80 

59 

64 

62 

60 

55 

0. 

6b 

39.0 

TALLADEGA 

MAX 

85 

90 

9  1 

8  3 

93 

91 

89 

89 

81 

77 

80 

81 

el 

82 

8  7 

93 

99 

MIN 

o  1 

5E 

58 

54 

51 

43 

44 

38 

43 

53 

62 

44 

42 

47 

56 

SI 

55 

54- 

57 

60 

59 

63 

62 

45 

S3 

60 

54 

52 

49 

63 

65 

53.4 

TMOMASV 1 LLE 

MAX 

MIN 

65 

63 

62 

60 

57 

47 

52 

50 

53 

60 

62 

52 

51 

57 

62 

60 

63 

64 

64 

67 

0. 

65 

63 

58 

61 

64 

64 

60 

50 

6< 

67 

60.0 

TROT 

MAX 

85 

84 

8  9 

89 

91 
* 

93 

94 

91 

90 

7  0 

80 

81 

89 

63 

8': 

88 

09 

MIN 

11 

61 

65 

60 

60 

51 

51 

51 

55 

60 

62 

53 

52 

54 

57 

60 

64 

64 

66 

67 

65 

05 

70 

51 

60 

60 

62 

6? 

6  0 

6  8 

04 

60.2 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

85 

86 

80 

78 

83 

87 

87 

B . 

<;  7 

95 

93 

9- 

90 

74 

8  1 

83 

88 

8t 

85 

12 

94 

96 

MIN 

6! 

6! 

60 

59 

52 

47 

50 

43 

48 

SO 

56 

46 

46 

48 

56 

54 

55 

57 

58 

62 

63 

64 

56 

52 

58 

62 

58 

58 

52 

6  7 

67 

56.0 

TUSKEG6E 

MAX 

66 

9C 

86 

88 

91 

91 

93 

93 

90 

89 

80 

60 

63 

78 

81 

8  3 

8  8 

06 

64.5 

MIN 

64 

60 

65 

59 

5! 

52 

52 

45 

51 

St 

61 

52 

50 

51 

65 

57 

60 

58 

65 

61 

64 

65 

66 

52 

57 

61 

63 

60 

55 

63 

07 

58.2 

UNION  SPRINGS 

61 

75 

78 

?7 

81 

87 

86 

91 

92 

94 

94 

91 

91 

84 

81 

81 

77 

83 

86 

84 

94 

40 

MIN 

65 

61 

63 

59 

51 

49 

49 

49 

53 

5S 

61 

52 

51 

55 

56 

58 

61 

61 

66 

63 

64 

66 

67 

51 

60 

59 

04 

59 

50 

64 

67 

58.9 

UNIVERSITY 

MAX 

90 

90 

88 

82 

72 

77 

73 

77 

84 

es 

78 

77 

81 

85 

86 

91 

92 

95 

95 

95 

93 

90 

72 

80 

82 

86 

83 

95 

4? 

96 

44 

85  .5 

MIN 

64 

65 

60 

60 

54 

48 

SO 

45 

50 

61 

57 

49 

4d 

'  54 

62 

56 

58 

f  j 

61 

64 

64 

67 

57 

SO 

57 

64 

50 

58 

55 

69 

00 

67.9 

VALLEY  HEAD 

MAX 

8b 

83 

84 

82 

78 

69 

67 

67 

73 

82 

80 

70 

79 

82 

82 

86 

0  8 

91 

91 

91 

91 

91 

81 

77 

82 

82 

..o 

83 

84 

00 

01 

82.1 

MIN 

64 

65 

66 

50 

44 

39 

35 

34 

36 

40 

39 

41 

41 

43 

42 

42 

43 

51 

50 

49 

-.0 

51 

44 

■•0 

41 

40 

41 

42 

44 

61 

62 

46.1 

HETUMPKA 

MAX 

90 

88 

90 

85 

'8 

81 

75 

79 

83 

85 

84 

78 

84 

83 

87 

91 

92 

94 

96 

93 

91 

90 

82 

82 

85 

82 

65 

86 

01 

99 

96 

66.3 

MIN 

64 

61 

62 

60 

55 

50 

S3 

46 

51 

57 

62 

50 

40 

S3 

56 

55 

58 

59 

62 

62 

65 

66 

62 

51 

58 

58 

62 

59 

54 

64 

0  8 

57.7 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I«i 

DIKOPOL1S  LOCK  4 

EVAP 

.09 

.19 

.  19 

.18 

.24 

.27 

.12 

.16 

.06 

.17 

.12 

.24 

.  22 

.23 

.24 

.33 

.26 

.28 

.22 

.22 

.31 

.13 

.23 

.23 

.24 

.40 

.23 

.33 

.32 

.23 

.  14 

6.82 

WIND 

29 

29 

9 

33 

44 

60 

90 

9 

15 

15 

37 

62 

48 

30 

64 

41 

36 

30 

24 

24 

12 

14 

25 

39 

41 

70 

33 

39 

34 

19 

22 

1096 

FA1RHOPE 

EVAP 

.19 

.24 

.  28 

.23 

.32 

.28 

.13 

.11 

.  12 

.20 

.25 

.26 

.26 

.25 

.24 

.24 

.23 

.34 

.23 

.30 

.26 

.  14 

.35 

.28 

.25 

.25 

.21 

B7.41 

WIND 

18 

10 

47 

43 

S7 

30 

32 

6 

20 

10 

17 

9 

23 

25 

16 

16 

50 

79 

63 

34 

101 

39 

8 

12 

40 

32 

11 

50 

36 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.25 

.29 

.26 

.28 

.31 

.30 

.35 

.21 

.19 

.28 

.  10 

.47 

.32 

.44 

.23 

.25 

.40 

.24 

.21 

.32 

.22 

.30 

.30 

.34 

.23 

.12 

.33 

.41 

.22 

.34 

.31 

8.84 

WIND 

30 

30 

.50 

50 

62 

68 

123 

45 

21 

50 

16 

89 

34 

33 

39 

40 

40 

30 

10 

45 

25 

30 

SO 

130 

30 

.26 

61 

63 

42 

18 

25 

1485 

Bm  ntmttcm  tout  followlu  Station  tmOm*. 

-    lb  - 


STATION  INDEX 


Station 


County 


ABBEVILLE 
ADDISON 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERT A 

Al  BERTY1  LLE  1  S 
ALEXANDER  CITY  6  NX 
AL  ICEVI  LLE 
ANDALUSIA 

AHNISTOH  CAA  AIRPORT 
ARLET 

A  SB  LAND 
A3HYILLE 
ATBEHS 

ATHORE  STATE  FARM 
AUBURN 

AUBURN  SCS  10 

AUTAUCAVI  LLE 

BARTON 

BAY  MINETTE 

BEATRI CE 

BEI.  CHEEK 
BELLE  NINA  2  N 
BERRY 

BEXAR  2  SE 

BILLINCSLEY 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

BIRMINGHAM  WB  CITY 

BISHOP 

BOAZ 

BRANTLEY 

BRETON  3  SSE 

BRIDGEPORT  2  W 

BRUNDIDGE 

CALERA 

CAMDEN 

CAMPBELL 

CAMP  HILL  2  NT 

CARBON  BILL 

CENTER  GROVE 

CENTREVI LLE 

CHATOM 

CHILD ERSBURG 
CITRON  ELI.  E 
CLAN TON 
CLAYTON 
COFFEE  SPRINGS 
COLL  INS VI LLE 


DADE VI  LLE 

DADEV1LLE  NO  2 

DANCY 

DANVILLE 

DAYTON 

DECATUR 

DECATUR  NO  4 

DECATUR  SUBSTATION 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

DOTH AN  CAA  AIRPORT 

ELBA 
BLJtOD 
EUFAULA 

EDTA*  LOCK  NO  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FA  I RHOPE 
FALCO  5  KE 
FALKVI  LLE 
FALLS  CITY  6  NW 
FARLEY 

FAYETTE 
FLAT  ROCE 
FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT  1  SE 
PORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 


GENEVA 
00  OM  ATEB 
GORGAS 
GREENSBORO 
GREENVILLE 
GREENVILLE  NO  2 
GULF  SHORES  2  SSE 
GUNTERSVI  LLE  CITY  I 
GUNTERSVI LLE  DAM 
HAL  EYVI LLE 

HAMILTON 
BARRI SBURG  6  SE 
HaYNEVILLE 
HEADLAND 
HELENA  1  S 
HIGHLAND  HOME 
HIGH TOWER 
HODGES 

HUMT5V1 LLE  SUBSTATION 
HVNTSVI LLE  *B  AWY. 

FY  TOP 

J ACE SON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 
JACKSONVILLE 
JORDAN  DAM 

Lit  Aiin* 

LAY  DAM 

LEEDS 
LEES BURG 
LIVINGSTON 


0008  HENRY 
0063  I I NSTON 
0071  LAWRENCE 
0140  WILCOX 
0148  MARSHALL 
0163  TALLAPOSSA 
0178  PICKENS 
02 52  COVINGTON 
0272  CALHOUN 
0338  'WINSTON 

0369  CLAY 
0377 ;ST.  CLAIR 
0390  LIMESTONE 
0402  ESCAMBIA 
0422  LEE 
0427  LEE 
0440  AUTAUGA 
0546  COLBERT 
0583  BALDWIN 
0616  MONROE 

0631  FRANKLIN 
06*55  LI  KKSTONE 
0748  FAYETTE 
0790  MARION 
0823  AUTAUGA 
0831  JEFFERSON 
0836  JEFFERSON 
0854  COLBERT 
0957  MARSHALL 
1069  CRENSHAW 

1084  ESCAMBIA 
1099  JACKSON 
1178  PIKE 
1288  SHELBY 
1300  WILCOX 
1315  CLARKE 
1324  TALLAPOOSA 
1377  WALKER 
1492  MORGAN 
1520  BIBB 


WASHINGTON 

TALLADEGA 
MOBI LE 
CHILTON 
BARBOUR 
GENEVA 
DE  KALB 


1566 
1615 
1685 
1694 
1725 
1807 
1649 
1865 
1940 
2079 


2119  TALLAPOSSA 
2124  TALLAPOOSA 
2141  PICKENS 
2149  MORGAN 
2188  MARENGO 
2207  MORGAN 
2216  MORGAN 
2221  MORGAN 
2240  BAR  FX  GO 
2372  H6UST0N 

2577  COFFEE 

2632  TUSCALOOSA 

2727  BARBOUR 

2742  GREENE 

2763  CONECUH 

2813  BALDWIN 

2832  COVINGTON 

2840  MORGAN 

2848  WINSTON 

2867  MADISON 

2863  FAYETTE 

2945  JACKSON 

2976  LAUDERDALE 

3024  LOWNDES 

3035  BALDWIN 

3043  DE  KALB 

3105  MONROE 

3151  ETOWAH 

3160  SUMTER 

3200  CULLMAN 

3255  GENEVA 
3399  COOSA 
3430  WALKER 
3511  HALE 
3519  BUTLER 
3524  BUTLER 
3559  BALDWIN 
WKS  3578  MARSHALL 
3583  MARSHALL 
3620  WINSTON 


3644  MARION 
3697  PERRY 
3748  LOWNDES 
3761  HENRY 
3783  SHELBY 
3816  CRENSHAW 
3842  CLEBURNE 
3899  FRANKLIN 
4060  MADISON 
4068  MADISON 

4099  JACKSON 
4192  CLARKE 
4198  TALLADEGA 
4209  CALHOUN 
4306  ELMORE 
4502  CHAMBERS 
4603  COOSA 
4619  JEFFERSON 
4627  CHEROKEE 
4798  SUMTER 


Obser- 
vation 
time 


6  31  04  ,87  03 
12  34  56  85  44 

5  31  43  85  49 

7  33  06  86  45 

1  32  00  !87  20 
113  31  55  87  59 

11  32  50  85  39 

2  33  54  87  32 

12  34  23  86  38 

3  32  57  87  08 

13  31  28  88  15 
7  33  17  186  21 
9  l3 1  05  88  14 
7  32  51  86  38 
5  !31  S3  ,85  27 
5  131  10  85  55 
7  34  15  85  52 
5  31  18  85  06 
2  [33  46  87  11 

13  32  26  jSS  23 

11  32  50  85  45 

11  32  SO  85  46 
13  33  01  88  17 

12  34  25  87  04 

13  32  21  87  39 
12  34  37  86  58 
12  34  37  86  59 

12  34  36  86  58 

13  32  31  87  51 

5  31  14  85  26 

10  [31  25  86  04 
13  33  IS  87  48 

4  31  53  85  08 
2  32  47  67  50 

6  31  25  87  02 

0  30  32  87  55 
9  31  06  86  33 

12  34  22  86  55 
2  34  04  87  20 

12  |34  36  !86  34 

13  33  41  87  50 
12  34  46  85  41 

12  34  47  87  40 

6  31  59  86  34 
9  |30  14  88  01 

7  |34  26  85  43 

8  31  26  87  24 
7  '34  01  86  00 

13  32  49  88  09 
2  34  00  86  44 

5  131  02  85  52 
7  133  04  86  03 
2  [33  39  87  13 
2  32  42  '87  36 

6  31  50  86  38 
6  31  50  86  38 

9  30  16  187  40 
12  34  22  86  17 

12  3-4  26  86  24 

2  j34  14  87  38 

13  34  08  87  59 

3  32  48  87  11 

1  32  11  i86  35 

5  31  21  85  20 
3  33  17  86  51 

6  31  57  86  19 

11  33  32  85  24 
13  34  20  '87  56 

12  34  43  86  35 
12  34  42  |86  35 

12  34  54  186  05 

13  pi  33  188  01 

7  33  32  66  12 
7  33  49  85  45 
7  32  37  86  15 

11  32  54  85  24 
7  H  58  86  31 
3  33  33  86  33 
7  34    11  85  46 

13  32  35  68  11 
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MID  J.  P.  MITCHELL 
PALMER  GOOSEY 
7A  I .    5 . FOREST  SERVICE 
8A  SIDNEY  J.HARDY,  SR. 
6A  IJE33E  M,  CULP 
5PJCITY  FILTER  PLANT 
7A  IH0S1E  PHILLIPS 
M.  GARRETT 
[L  AERO  .ADM. 
LESS IE  HILLER 

MID  BERRY  L.   MC  QUEEN 
7A  S.  A.  CROW 
7A  TV A -6 2 

4P  | AT MORE  STATE  FARM 
8A|MRS.    MARTHA   1.  MOOR] 
I1DISOIL  CONS  SERVICE 
6A  J.  B.  NEIGHBORS 
7A  iTVA-462 

7P  GROVER  W.  WOODWARD 
7A  W.  P.  DUNN 

IID  TVA-43 

4P  lALA.   POLY.  INST. 
IID  MISS  CLARA  R.  OLIVE 
IIDIWM.  H.  WB ITEHEAD 
LEONARD  C.  WEL  DON 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS. CARRIE  B . H OR TON 
TVA-42 

MILFORD  B.  DOOLEY 
:.    E.  HENDERSON 

RS.  CLARA  T.  PEAVY 
ISS  M.LOUISE  JONES 
iEO.  L.  HICKS 
ZEMMA  P.  HOLCOMBE 
POLY.  INST. 
H.   GRIFFIN,  JR. 
POLY.  INST. 
7A  [MISS  MARY  C.  RAY 
7A  |TVA 

7A  If,    D.  HOLLI FIELD 

6P  CHAS.  C.  SMITH 
6A  ALABAMA  POWER  CO. 
6P  B.  0.  JONES 
7A  HUGH  M.  SIMPSON 
EDWARD  E.  POPE 
SAUL  R.  SMITH 
MRS.   S.  CUNNINGHAM 
COY  THOMPSON 
MRS.  C.  GRESHAM 
I  EN  P.  HARRIS 


CLOSED  3/51 


W.  B.  FULTON 
JAY  D.  LANE 
\  SMITH 
TVA-503 
JAMES  M.  CREWS 

FREDA  TRIMBLE 
TVA-63B 
|TVA-411 


8A  D.  M.  ENGLISH 
7A  I.  V.  BERRY 
!  8A  HARRY  E.  MAUGANS 
7A  E.  B.  HOL BROOK 
MID  MID  CIVIL  AERO  ADM. 
MID    5P  HAROLD  F.  YATES 

8A  U.S.  FOREST  SERVICE 
I  7A  TVA-384 

|  7A  U.S.  FOREST  SERVICE 
7A  TVA-576 


8A 


8A  LOIS  V  K I LL I NGSWORTH  2  3 
7A  TV A -387 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
7A  CALVIN  X  CASSADY 
9P  MM.   B.  CHANDLER 
8A  JOHN  W.  PATE 
8A  MRS.    NELIA  MCKENZIE 
7A  G.    ERNEST  HAL COMB 
7A  FRANK  J.  FIELDS 
8A  MRS.  G.  MC  KENZIE  j 


107  7A  7A  REBECCA  CAMPBELL 
826  7A  ,  7A  C.  PURVIS  CONAWAY 
300  6A  [ALABAMA  POWER  CO. 

220  1  6P  I  8A  N.  HAMMER  COBBS 
444  5P  8A  CECILE  T.  LEWIS 
MID  {CLAUDE  CONN,  JR. 
10  j  (NOON!  GULF  STATE  PARK 
610  MID  TVA-403 

I  TVA-70 
8A  , ELMER  L.  SBIPMAN 


I  2  3 


498 


610  III 


7A  REX  COOPER 

S.  FOREST  SERVICE 
XI NE  E .  WATSON 
POLY.  INST. 
HILLARD  D.  JENKINS 
.UKE  JORDAN 
OMAS  J.  BART 
ME  L.  BAYNES 
A-65 

WEATHER  BUREAU 


M[[> 
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Station 

Index  No. 

County 

Drainage  + 

o 

Longitude 

> 

3 
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time 
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Latitud 

Temp. 

|  Precip. 

|  MADISON 

■19  76 

MADISON 

13 

34  42 

86  45 

573 

8A 

9  A 

■  

HARRY  R.   TAYLOR  JR. 

HA GEL LA 

JEFFERSON 

3 

33  30 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

MAGNOLIA 

MARENGO 

1 

32  08 

MID 

DR.  T.  H.  GAILLARD 

MARION  1  SSE 

PERRT 

3 

32  37 

0.   MYRON  HOLIFIELD 

MARION  JUNCTION 

DALLAS 

32  26 

8A 

MRS. MARGARET  SMITH 

MARION  JUNCTION  2  NE 

DALLAS 

3 

32  26 

6P 

ALA.  POLT.    INST . 

MARTIN  DAM 

TAL  LA  POOS  A 

11 

32  40 

Ufj* 

•P 

ALABAMA  POWER  CO. 

MAXWELL  FIELD 

MONTGOMERY 

1 

32  25 

165 

MID 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

MEI.VIN 

CHOCTAW 

13 

31  56 

7A 

JOHN  R.  LAND 

3 

32  53 

600 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

MIDWAY 

5397 

BUI.  LOCK 

4 

32  04 

85  32 

490 

mo 

MATH  FT  W.  HALL 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

1 

32  06 

78 

8A 

NORMAN  D.  WILLIAMS 

MI LSTEAD 

MACON 

1 1 

32  27 

206 

BA  T.  C.  CARR 

MITCHELL  DAM 

CHILTON 

7  32  48 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE 

9 

30  41 

212 

Ml  D 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

MOBILE  WB  CITY 

MOBILE 

9 

30  42 

10 

VI" 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MONTE  SANO 

MADISON 

13 

34  45 

1650 

7A 

TVA-530 

MO  NT  EV  ALIO 

SHELBT 

3 

33  06 

86  53 

462 

M 

M.    P.  JETER 

3 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

MONTGOMERY 

l 

32  18 

86  24 

198 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MONTGOMERY  MB  CITY 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

86  16 

201 

5P 

U.S.    WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

MOULTON 

5635 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  17 

MID 

TVA-381 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

COLBERT 

IS 

34  45 

MID 

CIVIL  AERO  ADM. 

NEW  BROCKTON 

COFFEE 

8 

31  23 

85  56 

MID 

E.  EARL  BOY  FT T 

NEW BURG 

FRANKLIN 

12 

34  29 

87  35 

7A 

TVA-644 

MADISON 

13 

34  54 

86  26 

7A 

TVA-624 

NEWTON  2  N 

DALE 

« 

31  21 

85  37 

216 

6A 

JAMES  T.  DOS SETT 

ONEONTA 

BLOUNT 

2 

33  57 

86  30 

857 

7A 

L.   E .  SELLERS 

2  3  3 

ORRVILLE 

DALLAS 

1  32  IB 

87  14 

200 

8A 

EDWARD  B.  WARREN 

1  OZARK 

DALE 

5  31  23 

85  39 

7A 

MRS.  MARY  E.  SCOTT 

PAINT  ROCK 

JACKSON 

1  2 

86  20 

610 

HID 

TV  A -69 

3  4 

PALMER DALE 

6216 

JEFFERSON 

3 

86  39 

8A 

ROBERT  P.  STORES 

PELL  CITY  5  NW 

ST.  CLAIR 

7 

33  34 

86  16 

950 

7A 

A.    F.  BOWMAN 

PENNINGTON  LOCK  2 

CHOCTAW 

13 

32  08 

88  02 

7A  CORPS  OF  ENGINFKKS 

PERRYYILLE 

PERRY 

3  32  37 

87  08 

8A 

MRS.    GERTRUDE  GREEN 

PETER  KAN 

MONROE 

1 

31  35 

87  16 

Blf. 

MRS.  MI NT A  EDDINS 

PICKENSV1LLE 

PICKENS 

13 

33  13 

88  16 

163 

7A  MRS     DORA    I .  CLAY 

PINE  BILL 

WILCOX 

1  31  5987  36 

110 

7A 

MRS. DEL LA  L.  OAKLEY 

PIKE  LEVEL 

MONTGOMERY 

6 

32  04 

66  04 

7A 

C.  W.  ADAMS 

PLANTER5V I LLE 

DALLAS 

32  39 

86  56 

240 

7A 

0.  H.  BARNES 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

JACKSON 

13 

34  57 

85  55 

633 

7A 

TVA-695 

3 

PLEASANT  HILL 

■-.'.'6 

DALLAS 

1 

86  55 

«D 

W.  D.  GRIHDLE 

PRATTVILLE 

AUTAUGA 

i 

32  28 

86  28 

281 

6P  CONTINENTAL  GIN  CO. 

2  3  5 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

32  20 

86  15 

180 

NOON  W.    E .  ELSBERRY 

3 

PUSHMATAHA 

CHOCTAW 

13 

32  12 

88  21 

7A 

MRS.    JANIE  C.  BROWN 

2  3  5 

RED  BAT 

FRANKLIN 

12 

34  27 

68  09 

627 

7A 

TV A -493 

REFORM 

r,8  4  7 

PICKENS 

13 

33  23 

88  01 

242 

7A 

WILLIAM  T.  AMBROSE 

RIVER  FALLS 

693  t 

COV I NGTON 

6 

31  21 

86  32 

7A 

JOHN  R.  BRADLEY 

3 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

8 

31  23 

86  33 

MID 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

3  4 

ROBERTSDALE  7  E 

6988 

BALDWIN 

9 

30  33  87  48 

150 

6P 

BP 

CARL  BOSECE 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

* 

33  09 

85  18 

745 

BP 

6A 

JAMES  8.  BAILEY 

2  3  5 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  47 

802 

7A 

7A 

FR.   FREDERICK  SMITH 

SAND  MT  .STATE  FARM  API 

7207 

DE  KALB 

34  17 

85  58 

1195 

•>V 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

SAYRE 

7282 

JEFFERSON 

a 

33  43 

86  58 

304 

7A 

DORA  R.  WEBSTER 

SCOTTSBORO 

7304 

JACKSON 

34  41 

86  02 

660 

•P 

BP 

MRS .    E1NZIE  BOBO 

SCOTT S BO RO  SUBSTATION 

7310 

JACKSON 

12 

34  41 

86  01 

7A 

TVA-76A 

SEALE 

7328 

RUSSELL 

4 

32  18 

85  10 

34  9 

8A 

JOHN  T.  DAVIS 

SELMA 

7366 

DALLAS 

1 

32  25 

87  00 

147 

7A 

JOHN  0.  RHODES 

SHEFFIELD  TV A  NRSY 

7  1 1  S 

COLBERT 

12 

34  46 

87  42 

505 

7A 

TV  A -4  9 

SHOEMAKER  SPRINGS 

746A 

L I  ME STONE 

34  51 

87  12 

610 

7A 

TV  A -682 

SLOCOMB 

7^,7  6 

GENEVA 

5 

31  06 

85  35 

6A 

PATRICK  H.  SMITH 

3 

SNOW  HILL 

76  2  r, 

WILCOX 

1 

32  00 

87  01 

225 

7A 

MRS.    EVA  R ,  RAY 

SOUTH  HILL 

7671 

DE  KALB 

12 

34  24 

86  02 

990 

7A 

TVA-75 

3 

SPRING  HILL 

7733 

MOBI  LE 

9 

30  42 

68  10 

175 

9A 

HAMLIN  H.  TIPPINS 

3 

SUTTLL 

7963 

PERRY 

3  32  32 

87  11 

145 

7A 

J.    F.    SUTTLE,  JR. 

SWAIM 

7968  JACKSON 

1  2 

34  53 

86  13 

665 

TVA-385 

SY  LAC  AUG  A 

7984 

TALLADEGA 

7 

33  10 

86  13 

548 

ALABAMA  POWER  CO. 

SYLVAN  I A 

8012 

DE  KALB 

1  ? 

34  34 

85  49 

1400 

ft 

TV  A- 386 

3 

TALLADEGA 

8024 

TALLADEGA 

7 

33  26 

86  06 

554 

6P 

6P 

C.  D.  WEAVER 

2  3  5 

TALLADEGA  HORN  MT.  TWR 

TALLADEGA 

7 

33  18 

86  04 

1919 

6A 

U.S.    FOREST  SERVICE 

3 

THOMASVILLE 

8178 

CLARKE 

13 

31  55 

87  45 

385 

7A 

MRS.    MINNIE  D EATON 

2  3  5 

THORSBY  1  SW 

HWi 

CHILTON 

1 

32  54 

86  44 

Mil) 

SOIL  CONS  SBSVICB 

3  4 

THURLOW  DAM 

H21  S 

ELMORE 

11 

32  32  85  54 

288 

ALABAMA  POWER  CO. 

3 

TONEY 

825,9 

MADISON 

12 

34  54 

86  44 

750 

MID 

TVA-506 

3  4 

TRAFFORD 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86  44 

490 

7\ 

MRS .   HAZEL  GARRETT 

3  4 

TROY 

812  1 

PIKE 

31  49 

85  58 

S90 

8A 

THOMAS  J.  D1LLARD 

2  3  4  5 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

8  380 

TUSCALOOSA 

2  33  14 

87  37 

170 

MID 

CIVIL  AERO  ADM. 

2  3  4  5 

TUSCALOOSA  LOCK  fc  DAM 

K\HC, 

TUSCALOOSA 

3 

33  13 

87  35 

152 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

JUSKEGEF 

8398  MACON 

32  24 

85  42 

459 

8A 

to 

TUSKEGEE  INSTITUTE 

2  3  5 

UNION  SPRINGS 

81  <h 

BULLOCK 

6 

32  08 

85  44 

485 

6P 

7A 

MRS.    BOBBIE  GUTHRIE 

2  3  5 

UNIONTOWN 

HA  16 

PERRY 

1 

32  27 

87  31 

'•73 

7  A 

MRS.    FRANCES  MARTIN 

3 

UNIVERSITY 

84^4 

TUSCALOOSA 

2 

33  12 

87  33 

225 

KID 

Mir, 

D8.  P.  B.  MITCHELL 

VALLEY  HEAD 

8469 

DE  KALB 

34  34 

85  36 

1031 

8  A 

MRS .  CARRIE  DALBY 

VANCE 

8477 

TDSt  11  DOSA 

3 

33  10 

87  13 

7A 

WM.    F .  VANCE 

VERNON 

8^1  7 

LAMAR 

13 

33  45 

88  07 

180 

win 

COUNTY  AGENTS  OFF. 

WADLEY 

86  0  5 

RANDOLPH 

1 1 

33  08 

65  34 

640 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE  2  NE 

8637 

ESCAMBIA 

6 

31  14 

87  12 

165 

BA 

MRS . ARTHUR  M.MORRIS 

3 

WALNUT  GROVE 

864B  ETOWAH 

2 

34  04 

86  19 

850 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WATERLOO 

86  86 

LAUDERDALE 

1? 

34  55 

88  04 

445 

6P 

J.    ELLIE  THREET 

3 

WEST  BLOCTON 

MWIP9 

BIBB 

3 

33  07 

87  07 

7A 

RUPERT  M.  BEARDEN 

3 

WETUMPKA 

B8S9 

ELMORE 

7  32  32  86  12 

205 

6P 

6A 

MRS .  D.  R.  WH I  TAKER 

2  3  5 

WHATLEY 

8867  CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

7A 

LEONARD  L.  COLEMAN 

3 

WHEELER  DAM 

bi  ra 

LAWRENCE 

12 

34  47 

87  21 

580 

7A 

TVA-52 

3 

WHITFIELD  LOCK  3 

h9;T.  <  RfXTAW 

13 

32  17 

88  01 

30 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

8  93  6 

12  34  53 

85  45 

612 

MID 

TVA-704A 

3  4 

WILSON  DAM 

8<anri 

COLBERT 

13 

34  4B 

87  37 

530 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WINFIELD  2  SW 

8  998 

FAYETTE 

1  i 

33  56 

67  49 

468 

M 

W.  W.  COT NET 

3 

YATES  HYDRO  PLANT 

B103 

ELMORE 

11 

32  34 

85  54 

333 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

3 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

12 

34  57 

67  53 

790 

7A 

TV  A -6  21 

3 

NEW  STATIONS 

NATCHEZ 

5786 

MONROE 

1 

31  43 

87  16 

162 

7A 

8.  B.  HELTON 

3 

I      1 -ALABAMA ,      2-BLACK  WARRIOR. 


1500  |  7A  [TVA-76 

[  7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

8A  ALABAMA  POWER  CO. 
HID  [FLOY  E.  OWEN 
290  6A  ALABAMA  POWER  CO. 

830  6P  I  6P  CLARENCE  H.  FINCHER 
420  6A  ALABAMA  POWER  CO. 

636  VA  MRS.    MARY   K.  LEE 

589  7A  RUFUS  M.    SEW ELL 

160    BP  |  6P  PROF.  E.J.  MURPBEY 

290 


4 -CHATTAHOOCHEE ;      5-CHOCTAWHATCHEE ;     6-CONECUH;      7-COOSA,      8-ESCAMB1A;      9-GULF,      10-PEA;      11-TALLAPOOSA ;      1 2-TENNESSEE , 
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REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  colunn  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  bams.     There  (ill  be  no  duplication  of  numbers  within  a  atate. 
Figures  and  letters  following  the  .station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office 
Heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of   this  bulletin. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the   Index,   but  for  which  data  are  not   listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;  temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles  Dmgre* 
days  are  based  on  a  daily  average  of  65*F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  f oo tnote  f ol lowi ng 
Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1.   beginning  with  July  19-18. 

Amounts  in  Tabic  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

-     No  record   In  Tables  3.  4,  6,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is   indicated  by  no  entry.     When  hourly  precipitation  is  missing  or  accumulated 
for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 

*  And  also  on  a  lafer  date  or  dates. 

•  Amount  l nc 1 uded  In  f ol I ow ing  measurement ,   time  distribution  unknown . 
//     Cage   is  equipped  with  a  wind shield. 

6     Station  not  equ lpped  with  record 1 ng  gage .     Sec  table  4  for  6-hourl y  measured  amount  s . 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

E     later  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent   to  every  10  Inches  of  new  snowlsll. 

H     1  to  9  days  of  record  missing;     see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent   the  value 
for  a  f u 1 1  month . 

R    Dally  values  and'monthly  total   from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 
T    Trace ,  an  amount   too  sua  1 1   to  measure .  • 
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ALABAMA  -  JUNE  1951 


A.  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 

Although  a  drought  during  May  extended  through  the  first  week  or  ten  days  or  more  of  the  month, 
June  this  year  did  not  have  any  particularly  unusual  general  weather. 

The  first  10  days  averaged  rather  dry,  and  temperatures  were  mostly  somewhat  above  normal.  The 
middle  10  days  were  mostly  cooler  than  normal,  and  at  many  stations,  the  bulk  of  the  month's 
rain  occurred  during  this  period.  The  last  third  of  the  month  averaged  hot  and  dry,  so  that  in 
many  localities  in  the  central  portion,   the  foundation  was  laid  for  a  second  drought  in  July. 

Monthly  rainfall  totals  were  rather  small  over  a  number  of  counties  in  the  southeast.  On  the 
other  hand,  rain  was  rather  heavy  in  Washington  and  Mobile  Counties,  and  in  a  few  localities  in 
the  north. 


CROPS 


Since  the  June  showers  were  mostly  local,  the  May  drought  was  broken  rather  gradually,  and 
there  were  some  localities  in  the  south  where  soil  moisture  was  inadequate  at  the  end  of  June. 
A  large  part  of  the  cotton  and  corn  in  the  north  had  to  be  replanted  late  in  May  and  early  in 
June,  due  to  dry  soil,  the  seed  failed  to  germinate.  After  replanting,  it  was  rather  slow 
getting  a  start  until  late  in  the  month  when  enough  precipitation  had  accumulated  to  moisten 
the  ground  generally.  At  the  end  of  the  month,  however,  crops  in  the  north  were  making  ex- 
cellent progress,  although  they  were  late. 

In  the  south,  where  most  planting  was  done  before  the  May  drought,  crops  responded  more  rapidly 
to  the  June  rains  and  made  mostly  good  progress.  Drought  conditions  were  returning  to  many 
southern  and  south  central  localities  at  the  end  of  the  month,  and  early  corn  in  these  areas 
was  definitely  beginning  to  need  rain. 

Pastures  were  poor  until  toward  the  end  of  the  month  when  a  few  local  areas  were  still  short 
of  grazing.  Boll  weevil  damage  to  cotton  was  rather  light,  although  infestation  increased 
somewhat  during  the  month.  Peanuts  made  good  progress ,  and  the  outlook  for  pecans  was  good. 
Harvesting  of  peaches  began  in  Chilton  County  early  in  the  month,  and  watermelons,  tomatoes, 
and  sweet  corn  were  moving  from  the  south  late  in  the  month. 

STORMS 


Although  thunderstorm  activity  for  June  was  not  excessive,  there  was  an  unusual  number  of  light- 
ning deaths  reported.  Four  persons  were  killed  on  the  afternoon  of  the  1st.  A  woman  and  her 
daughter  were  killed  at  Morris,  in  Jefferson  County,  when  a  tree  under  which  they  were  sitting 
was  struck.  Near  Luverne,  in  Crenshaw  County,  a  man  was  killed  when  lightning  struck  a  fence 
he  was  repairing.  His  dog  was  also  killed.  A  farmer  at  Brookwood,  near  Tuscaloosa,  was  killed 
when  lightning  struck  his  porch.  Lightning  struck  a  power  line  at  Van  de  Graff  Airport  at 
Tuscaloosa,  causing  a  small  fire  in  the  roof  of  the  hangar,  and  caused  two  commercial  airliners 
to  pass  the  field  because  of  insufficient  lights.  Property  damage  was  about  $500.  A  thunder- 
squall  in  Montgomery  on  the  same  afternoon  felled  several  trees,  and  slightly  injured  a  man  by 
blowing  him  from  a  ladder. 

Two  local  windstorms  were  reported  in  the  northeast  on  the  morning  of  the  8th.  A  tornado  in 
Madison  County  leveled  a  house  located  about  four  miles  west  of  New  Market.  A  corn  crib  was 
also  destroyed,  and  several  other  buildings  were  damaged.  In  the  Sand  Mountain  area  of  DeKalb 
County,  a  wind  squall  damaged  17  homes  and  8  other  buildings,  and  destroyed  1  "building".  Two 
people  were  injured.  Property  damage  in  the  Madison  County  storm  was  about  $5,000;  at  Sand 
Mountain,   it  was  about  $2,500. 

On  the  18th,  a  local  hailstorm  flattened  crops  in  a  small  area  about  12  miles  north  of  Mobile. 
Hailstones  were  described  as  "big  as  baseballs". 

Near  Albertville,  lightning  killed  a  man  standing  in  the  doorway  of  his  house  on  the  29th.   —  F.C.P. 


ACKNOWLEDGMENTS 


In  addition  to  the  c  1  lma t ologica  1  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and 
cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydro- 
<  lim.it  n  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologic 
Bulletin  Series,  The  Hydroc  lima  tic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages — 
mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation. 
It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department 
of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  station?  In  order  to  provide 
records  of  rairfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood 
control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers,  This  Network,  now  number- 
ing about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  main- 
tained by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the 
Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  averaged  about 
$250,000  per  year"between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date. 
For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000 
per  year  to  provide  data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of 
Reclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs 


of  their  program  in  the  Western  States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroc 1 lma tic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which  were 
issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United  States, 
but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  Internal  requirements  of  the 
Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for  public  dissemina- 
tion of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating  agencies  and  to 
certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  reference  copies  of  the 
Hydro  logic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection  may  be  obtained  upon 
application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington  25,  D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available  through 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  individuals 
as  listed  in  the  Station  Index. 
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on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  vltb  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 
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HALEYVILLE 

94 

60 

.  73 

1 3 

,  o 

o 

HUNTSVILLE  WB  AWY 

77.5 

97 

1 

61 

14 

0 

13 

0 

7 

88 

3.5T 

2.09 

29 

.0 

0 

15 

4 

3 

MADISON 

96 

2+ 

60 

1 4 

37 

2.11 

2  . 27 

20 

.  0 

o 

11 

5 

2 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

77.6  ' 

0.5 

95 

26+ 

6+ 

" 

13 

0 

4 

46 

'  ?i 

1.12 

30 

.0 

0 

12 

3 

1 

ONEONTA 

77.4 

2.0 

98 

2+ 

11 

19 

0 

4 

28 

.11 

1 .43 

30 

.0 

0 

9 

2 

2 

PELL  CITY  5  NW 

76.4 

97 

29 

53 

4 

19 

0 

1 

52 

1.04 

30 

.0 

0 

6 

1 

1 

ROCK  MILLS 

78.3 

100 

23 

56 

12 

0 

23 

0 

1 

98 

-  2.35 

.60 

13+ 

.0 

0 

7 

2 

0 

SAINT  BERNARD 

76 . 5 

0.8 

95 

57 

1.59 

18 

3 

2 

75.3 

95 

1 

54 

11 

0 

9 

0 

5 

26 

.91 

8 

.0 

0 

13 

4 

0 

SCOTTSBORO 

76.8 

1.4 

98 

1 

59 

6+ 

0 

16 

0 

5 

92 

1.50 

1.77 

30 

.0 

0 

13 

5 

2 

TALLADEGA 

77.8 

-  0.4 

97 

1 

58 

3 

0 

20 

0 

5 

39 

.  8 1 

2.02 

30 

.0 

0 

10 

5 

1 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

80.0 

0.7 

98 

1+ 

63 

14 

0 

24 

0 

4 

51 

• 

1.47 

20 

.0 

0 

11 

3 

1 

UNIVERSITY 

79 . 9 

0.6 

98 

1+ 

63 

6 

0 

0 

70 

20 

2 

VALLEY  HEAD 

75.8 

1.0 

95 

1 

50 

11 

0 

13 

0 

7 

94 

■ 

2.54 

30 

.0 

0 

9 

6 

2 

DIVISION 

77.6 

5 

23 

T 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

76.8 

97 

24 

55 

12 

0 

19 

0 

4 

21 

.92 

29 

.0 

0 

11 

4 

0 

AUBURN 

78.6 

0.7 

96 

1  + 

61 

3+ 

20 

0 

6 

96 

2.90 

3.58 

20 

.0 

0 

11 

3 

2 

CAMDEN 

80.5 

99 

26 

60 

17 

0 

25 

0 

3 

03 

.86 

14 

.0 

0 

9 

2 

0 

CAMP  HILL  2  NW 

77. 6M 

97 

24 

58 

3 

17 

0 

3 

13 

.95 

21 

.0 

0 

10 

3 

0 

C  ENTREVI LLE 

78.9 

0.4 

98 

1+ 

54 

3 

25 

0 

3 

11 

-  1.15 

1 .04 

21 

.0 

0 

8 

2 

1 

CLANTON 

79.9 

1.8 

98 

10+ 

60 

3 

24 

0 

4 

02 

.07 

1  .24 

30 

.0 

0 

12 

3 

1 

DAYTON 

80.2 

98 

2 

61 

11 

25 

0 

5 

75 

2.21 

14- 

.0 

0 

9 

3 

3 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

78.9 

97 

2 

62 

6 

19 

0 

6 

18 

2.28 

1.72 

18 

.0 

0 

9 

5 

3 

GREENSBORO 

80.3 

1 

6 

J? 

23 

0 

5 

36 

1 .84 

20 

.0 

0 

11 

3 

1  •' 

urtccr*  v  illl 

80.8 

1.1 

98 

1  + 

63 

3 

~ 

28 

0 

3 

01 

-  1.18 

.84 

21 

.0 

0 

11 

3 

0 

HIGHLAND  HOME 

79.1 

0.4 

96 

7 

62 

4 

0 

19 

0 

4 

02 

.48 

1.52 

18 

.0 

0 

10 

2 

1 

LAFAYETTE 

99 

60 

0 

1 0 

4 

2 

LIVINGSTON 

76.8 

-  2.2 

96 

1 

57 

26 

0 

25 

0 

.0 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

\  + 

j? 

24 

1 . 26 

20 

1 0 

3 

2 

MART  IN  DAM 

79. 9M 

98 

8 

60 

4 

" 

20 

0 

5 

62 

2.14 

1.36 

19 

.0 

0 

13 

4 

3 

MAXWELL  FIELD 

82.0 

98 

23 

67 

6+ 

0 

24 

0 

3 

17 

1.45 

19 

.0 

0 

6 

3 

1 

MONTGOMERY  WB  AP 

80.9 

97 

23+ 

64 

3 

0 

23 

0 

3 

31 

2.02 

20 

.  0 

0 

10 

2 

1 

MONTGOMERY  WB  CITY 

81 .0 

1.4 

97 

23 

67 

14+ 

0 

21 

0 

2 

56 

-  1.24 

1.22 

20 

.0 

0 

12 

2 

1 

PRATTVILLE 

79.9 

1.7 

98 

26 

61 

3 

0 

22 

0 

2 

19 

-  1.64 

.55 

29 

.0 

0 

9 

1 

0 

PUSHMATAHA 

79.3 

0.6 

100 

1 

59 

4 

19 

0 

4 

58 

-  .20 

1  .05 

17 

T 

0 

9 

4 

1 

81.4 

1.6 

98 

1+ 

63 

3 

0 

25 

0 

3 

17 

-  .52 

.99 

21 

.0 

0 

10 

3 

0 

THOMASVILLE 

79.  7M 

0.2 

64 

4+ 

0 

20 

0 

2 

93 

-  1.35 

1 .30 

17 

.c 

0 

9 

2 

1 

T  ROY 

80.6 

1.0 

98 

24 

64 

14 

24 

0 

1 

12 

-  2.60 

.52 

17 

.0 

0 

7 

1 

0 

TUSKEGEE 

80.1 

1.1 

98 

24 

51 

22 

22 

0 

5 

43 

2.12 

2  .00 

30 

.0 

0 

11 

4 

2 

UNION  SPRINGS 

80.4 

0.7 

99 

23 

64 

14 

0 

24 

0 

3 

00 

—  1.14 

2.20 

25 

0 

0 

7 

1 

1 

WETUMPKA 

81 . 1 

1.3 

98 

23+ 

62 

3 

0 

24 

0 

3 

73 

—     ,  42 

1.05 

30 

.0 

0 

10 

3 

1 

DIVISION 

79.7 

3 

93 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

80.3 

96 

28 

62 

4 

24 

0 

3 

42 

1.05 

14 

.0 

0 

12 

3 

1 

ATMORE  STATE  FARM 

80.8 

96 

24 

64 

1+ 

0 

25 

0 

5 

54 

2. 14 

17 

.  0 

0 

13 

1 

BAY  MINETTE 

80.2 

0.6 

97 

10 

65 

11 

0 

21 

0 

8 

54 

3.14 

1.62 

14 

.  0 

0 

13 

7 

4 

BREWTON  3  SSE 

79 . 4 

0 . 6 

96 

9+ 

58 

4 

0 

23 

0 

4 

93 

.37 

1 . 95 

17 

.  0 

0 

3 

CHATOM 

79.9 

98 

1 

58 

6 

0 

21 

0 

10 

52 

3.78 

16 

.0 

0 

18 

6 

2 

CITRONELLE 

80.4 

0.7 

95 

7+ 

65 

11 

0 

19 

0 

8 

34 

2 . 96 

3.73 

17 

.0 

0 

13 

4 

2 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

80.9 

99 

65 

2+ 

0 

27 

0 

1 

83 

-  2.80 

.75 

20 

.0 

0 

10 

1 

0 

EVERGREEN  CAA  AP 

96 

58 

0 

-  .90 

3 

FAIRHOPE 

80.3 

?!o 

95 

25+ 

64 

3 

0 

18 

0 

9 

36 

3 . 05 

1.73 

19 

.0 

0 

11 

8 

4 

FORT  MORGAN 

81  .OM 

69 

11  + 

0 

6 

0 

5 

61 

1.23 

16 

.  0 

0 

9 

6 

3 

FRISCO  CITY 

80.3 

99 

1+ 

61 

4 

24 

0 

5 

44 

.85 

1.93 

17 

.0 

0 

13 

3 

2 

GENEVA 

80.9 

98 

8+ 

59 

4 

29 

0 

3 

62 

-  .84 

1.43 

21 

.  0 

0 

10 

4 

1 

HEADLAND 

80.2 

98 

23 

64 

4+ 

0 

27 

0 

1 

73 

.60 

16 

.0 

0 

5 

1 

0 

LOCKHART 

80.1 

95 

11  + 

61 

4 

24 

0 

3 

99 

1 .47 

21 

.0 

0 

8 

3 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

80.0 

95 

10+ 

65 

3+ 

0 

17 

0 

10 

09 

2.37 

16 

.0 

0 

13 

5 

5  I 

MOBILE  WB  CITY 

81  .3 

1.0 

95 

23 

67 

11+ 

0 

15 

0 

8 

18 

2.75 

1.78 

16 

.0 

0 

10 

7 

3 

OZARK 

81.6 

2.0 

99 

26 

65 

2+ 

0 

27 

0 

2 

67 

-  1.91 

1.09 

17 

.0 

0 

7 

3 

1  ] 

ROBERTSDALE  7  E 

79.4 

94 

25 

62 

3 

0 

15 

0 

7 

49 

1.32 

2.52 

17 

.  0 

0 

8 

6 

2 

DIVISION 

80.3 

5 

82 

T 

STATE 

78.9 

0.7 

4 

.84 

.57 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  month 


ABBEVILLE  ft 
ADDISON  8 
ADDISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBSRTV ILLE  1  S 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ALICEVILLE 

ANDALUSIA 

ANN  I STON  CAA  AP 

ARLET 

ASHLAND  //R 

ASSVILLE 

ATHENS 

ATHORE  STATE  FARM 
ATHORE  STATE  FARM  ft 

AUBURN 

AUBURN  SCS  10  ft 

AUTAUGAVILLE 

BARTON 

BAT  MINETTE 

BELGREEN  R 

BSLLE  MINA  2  N 

BERRY  R 

BEXAR  2  3E  R 

BILLINGSLET 

BIRMINGHAM  IB  AP  ft 
BIRMINGHAM  NB  CITY 
BISBOP 

BOAZ  ft 
BRANTLY 

BREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  1 
BRUNDIDGE 
CALERA 
CAMDEN 

CAMPBELL  R 
CAMP  BILL  2  NV 
CAftBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTREVILLE 

CHATOM 

CHILPERSBURG 
CITR0NELL8 
CLAHTON 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS 

COLL INSV ILLS 

COLUMBIA 

CORDOVA 

CUBA 

DA  CSV  ILLE 

DADEVILLE  2  R 

DAHCY 

DANVILLE 

OATTON 

DECATUR 
DECATUR  4 

DECATUR  SUBSTATION 
DEMO POL IS  LOCK  A 
DOTRAN  CAA  AIRPORT 

DOTHAft  CAA  AIRPORT  R 
ELROD 

EUTAV  LOCK  7 

EUTAV  LOCK  7  R 
EVERGREEN  CAA  AP 

PAIRHOPE 
PALCO  S  NE 
PA  LEV  I LLE 
FALLS  CITY  6  NW 
PARLEY 

PAYETTE 

PLAT  ROCK  R 
FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT  1  3E 
FORT  MORGAN 

FORT  MORGAN  R 
FORT  PAYNE 

PORT  PAYEE  R 

FRISCO  CITY 

GADSDEN 

GAINESVILLE 
GARDEN  CITT 

GARDEN  CITT  R 

GENEVA 

GOODWATEB 

GORGAS 
GREENSBORO 
OREENV ILLS 

GBEERV ILLS  2  ■ 
GULF  SHORES  2  SSE 

GUNTERSV I  LLE  CITT  ■  WESR 
GUNTERS V 1 LLE  DAM 
HA  LET V  I  LLE 

BALETVILLE  R 
HAM I  LYON 


RARR I SBURG  6  SE 
HATNEVILLE 
DADLAMD 
SELENA  1  S 
HIGHLAND  HOME 


03 

.08 


.15 
.13 
.59 


.13 
.09 
.05 


.07 
.09 
.07 


pSBPFOTEJ 

HUNTS V ILLE  SUBSTA 

MTJWTSV1LLE  TB  ANY 

■TTOP 

JACKSON  LOCK  1 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 
JACKSONVILLE 
JORDAN  DAM 


12  13 


.24 
1.30 


16 


1.35 
.05 


17 


.05 
.12 
,04 
1. 11 

1.95 

.47 


.75 
.43 
1.36 


3.54 


1.10 

.77  1 ,25 
.80 
.06 
3.20 

.3t|  .58 
.14  .32 


.39 
.34  .80 


03 
1.T2 
.02 


.01  .77 

.15  : 

.07  .09 
.22  2.31 


1.74  .03 
.88  1  62 


.40  1.00 
1.03 


.84 

1.10 

1  .36 

.03 


.21 

.31 
1    52  45 


_  _ 

26 

27 

26 

29 

30 

31 



2.07 

• " 

1  .  St 

4.31 

.  8< 

1 .31 

4.41 

3. 10 

.  44 

1 . 00 

6.63 

.07 

.11 

.62 

.85 

4.21 

3.02 

.  02 

.07 

3.42 

.  38 

T 

1 .  OC 

3.02 

.  55 

2.  62 

1.46 

.04 

1  38 

3.66 

.40 

1.  60 

6.06 

.10 

.78 

1  .08 

4.64 

.07 

53  -.0 

04 

5.54 

.02 

.52 

.02 

.06 

4.64 

.33 

.  19 

.01 

.10 

1.10 

6.96 

.22 

1 . 12 

17 

7.42 

.14 

2.89 

.  60 

.20 

.23 

2.85 

.28 

6.54 

• « 

1.50 

4.16 

.35 

2.00 

6.  20 

1  .73 

3.97 

1.64 

71 

3.70 

.17 

3.37 

1.05 

.02 

1  66 

7.31 

i  09 

.37 

I 

.11 

1  .  79 

4.33 

.43 

2.65 

1 .  80 

.41 

1  .0*3 

7. 74 

.02 

.04 

4 . 13 

'  i 

.05 

4.63 

.23 

1  . 26 

3.  22 

!oe 

.04 

.03 

2.03 

1 .  39 

.13 

2.  73 

5.16 

.27 

3.  03 

.45 

.22 

.26 

3. 83 

.50 

.13 

.10 

.  1  5 

3.13 

.65 

.  10 

1 . 70 

5.11 

.  01 

.11 

.05 

.81 

5.  56 

.86 

3.11 

1.85 

.05 

.09 

.19 

.  03 

.01 

10.32 

.  50 

.72  .50 

3.  22 

8.03 

.45 

6.34 

.95 

.37 

1  .  24 

4.02 

.  19 

2.31 

.09 

4.34 

1.10 

.26 

5.99 

.  57 

3.  57 

1  36 

4.91 

.63 

.09 

3.61 

.23 

1.07 

.32 

3.41 

1  .13 

.05 

.  36 

3.28 

.01 

5.  61 

1 . 69 

4.06 

5.75 

.15 

.01 

.61 

4.02 

■ 

.77 

4. 19 

.01 

.22 

.  81 

5.10 

6.18 

.04 

.12 

.14 

1 . 83 

.04 

.12 

.14 

1  .82 

.  92 

4.40 

6.52 

.21 

.34 

7.11 

.3. 

.03 

3.43 

1.50 

9.36 

.50 

.02 

3.08 

.20 

.04 

3.28 

.93 

3.76 

.36 

.84 

.78 

3.20 

1.66 

5  48 

.28 

1.45 

■5! 

6.46 

.32 

.52 

.  54 

.97 

5  .  26 

.06 

.21 

2.  51 

1.03 

5.61 

1.01 

1.05 

.05 

1.40 

.  59 

6.08 

1.02 

1.40 

.  18 

- 

.36 

.02 

5.  44 

1 .70 

5.02 

.05 

4.01 

.10 

1.78 

1 .29 

6.  66 

1.80 

.69 

1.11 

6.  99 

T 

.05 

3.62 

2.  42 

T 

1.62 

6. 11 

.07 

1  66 

6.68 

.02 

.02 

.41 

3.  36 

.01 

.02 

3.01 

.05 

.08 

3.67 

1.15 

6.23 

.77 

.87 

5.36 

1 .46 

.92 

.76 

•.41 

.53 

.49 

2.06 

4.50 

1.47 

3.34 

3.99 

.80 

3.08 

.27 

1.73 

50 

2.00 

3  63 

15 

09 

.65 

4.02 

.97 

54 

.17 

1  16 

3.96 

T 

.07 

47 

1.36 

5.23 

.It 

2  09 

1  95 

7.66 

1.70 

.30 

5.25 

73 

3.64 

.66 

.36 

3  63 

.  62 

.02 

.98 

2.96 

.11 

.76 

3  39 

2.04 

.(4 

4.62 

07 

1.13 

43 

.12 

4.66 

.« 

.18 

1.17 

4.46 

.69 

,. 

33 

3.50 

5.66 

1  .63 

.10 

T 

1  35 

3.40 

.66 

.09 

.30 

5.  54 

.  15 

Sam  h'a'al.  -  c 


•  tallowing  SUtloa  IncUx 
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Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

Total  1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

- 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

lo 

21 

23 

24 

2D 

27 

2o 

29 

OA) 

Jl 

MM  UU  BT 

30 

T 

T 

T 

.  32 

.  12 

.  76 

.  6c 

, 

47 

.30 

.07 

?  n7 

.19 

.39 

.08 

.10 

.02 

T 

.35 

.12 

.01 

77 

.01 

.39 

2.64 

BAD i SON 

.11 

.  57 

.11 

.  50 

.13 

.02 

.60 

.20 

2.27 

.09 

1.77 

6  37 

HAOBLLA 

.19 

.98 

.12 

.04 

.01 

.20 

.36 

.04 

.61 

.36 

.49 

1.87 

5.27 

MAGNOLIA 

R 

.19 

.08 

.24 

.10 

.37 

.39 

.15 

.65 

.03 

.05 

.05 

2.26 

MARION  1  SSE 

.10 

2 

43 

4 . 55 

MARION  1  SSE 

.ol 

.  22 

.14 

.71 

.61 

!<>8 

.20 

2  St 

_ 

MARION  JUNCTION 

T 

.93 

.02 

.03 

.52 

.22 

.14 

.34 

T 

1 

.16 

3 . 36 

MARION  JUNCTION  2  St 

.21 

.01 

.60 

.23 

.07 

.28 

.02 

1.26 

.11 

1.19 

3.98 

MARTIN  DAM 

.04 

.02 

.43 

.02 

.02 

1.36 

1.25 

.48 

.02 

.62 

.03 

1.27 

.06 

5.62 

MAXWELL  FIELD 

.02 

.61 

.31 

^99 

1.45 

^60 

3.17 

1.01 

.33 

.20 

.81 

.33 

^48 

4.75 

HERTZ  3  E 

.25 

.10 

.60 

1 

.  48 

.36 

.72 

3 . 51 

MIDWAY 

R 

.54 

.03 

.15 

.69 

2.61 

2.05 

.37 

.27 

6.71 

MILLERS  FERRY 

.90 

1.30 

.01 

.70 

80 

3.71 

MILSTEAD 

.39 

.  94 

28 

!?c 

U  I TC  HE  LL  DAM 

1.2B 

.54 

.10 

.04 

.12 

.23 

.05 

^26 

,-■  J 

.04 

.04 

.17 

1 .  83 

.41 

T 

.02 

.32 

2.37 

1.13 

1.66 

.47 

1.24 

.41 

.03 

.03 

MOBILE  WE  CITY 

R 

.  59 

T 

T 

.24 

.40 

.29 

1.78 

.84 

1.26 

.67 

.51 

T 

1.60 

T 

T 

8.18 

MONTE  S A HO 

.35 

.  55 

.33 

.56 

1 .40 

.03 

.66 

.35 

.92 

1.28 

6.43 

■0 NT EVA  LLO 

.25 

.10 

.  98 

2.25 

MONTGOMERY  WB  AP 

.11 

T 

.  56 

.04 

T 

.04 

.01 

.05 

.09 

.38 

2.02 

T 

.01 

T 

T 

T 

T  11 

MONTGOMERY  WB  CITY 

.16 

.05 

T 

.12 

.76 

.06 

.05 

.10 

1.22 

01 

.02 

.01 

T 

T 

2  56 

MOULTON 

R 

.08 

.48 

.  28 

.28 

.36 

.  04 

.40 

.46 

.04 

.07 

.78 

.02 

1.91 

1.11 

1.10 

7!  41 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

T 

T 

.18 

.13 

.73 

.09 

.06 

.35 

.31 

T 

.08 

.98 

.04 

.39 

1.12 

4.46 

NATCHEZ 

.  19 

.  36 

.23 

.33 

1.43 

.  26 

- 

' 

.31 

,  "  ™ 

NEW  BROCKTON 

_ 

1.53 

.01 

.39 

.  56 

.69 

.44 

.18 

.50 

1 . 10 

.25 

88 

.  54 

.55 

.54 

.26 

.24 

.84 

.26 

.  20 

NEW  MARKET 

.15 

12 

45 

.17 

.23 

.23 

1.53 

.19 

.93 

.27 

.06 

.08 

1.27 

5.68 

ONEONTA 

.09 

.38 

.46 

1.20 

.03 

.04 

.40 

.25 

1.43 

4.28 

ORRV ILLE 

.OB 

.  67 

.  25 

.31 

.09 

1 

76 

3  64 

.27 

.65 

.02 

.03 

1.09 

.10 

51 

2  67 

PAINT  ROCK 

.04 

.08 

.43 

.31 

.27 

.13 

.49 

.84 

1.22 

.70 

.24 

1.80 

1.35 

7 , 90 

PALMER DALE 

.27 

.25 

1.26 

.42 

.50 

.64 

3I34 

PELL  CITY  5  NW 

.05 

.01 

.01 

.40 

.01 

1.04 

1.52 

PENNINGTON  LOCK  2 

.18 

.10 

.30 

1.90 

.05 

.04 

.16 

"  ° 

4.  51 

PERRYVILLE 

.07 

.10 

!l6 

.46 

1 

20 

1 . 99 

PETERMAN 

R 

.75 

.28 

.17 

.13 

.05 

.78 

.50 

.55 

.10 

1.05 

.11 

.53 

5. 01 

PICKENSVILLE 

.88 

1.47 

1 

14 

.57 

4.06 

PINE  HILL 

1.45 

.75 

T 

2.20 

PINE  LEVEL 

.  55 

.10 

.14 

.48 

.36 

.33 

.04 

2.  51 

PLANTERSVI LLE 

.10 

.54 

1 

18 

!io 

-6C 

2  52 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

T 

1.51 

.55 

.36 

.10 

.80 

21 

.36 

2.80 

PLEASANT  HILL 

R 

.30 

.28 

.06 

.04 

.38 

.02 

.05 

.09 

.69 

34 

.18 

2.43 

PBATTVILLE 

.06 

.21 

.18 

.12 

.02 

.23 

.42 

.55 

.40 

2.19 

DB(Mnn<iP  „.RU 

.  16 

.  78 

.06 

.  08 

.  05 

.34 

76 

.  19 

.75 

.  02 

q 

.06 

.94 

.43 

.  25 

.68 

.  53 

.31 

1 .05 

.33 

T 

. "  ft 

RED  BAY 

.18 

.14 

.10 

.17 

.24 

1.15 

.31 

2U 

.70 

REFORM 

.71 

.17 

.28 

.45 

.36 

1 

47 

1.04 

4  .48 

RIVER  FALLS 

.39 

.35 

T 

.14 

1.24 

.50 

1 .80 

.24 

.05 

52 

.40 

T 

5.63 

T___                 ICO  BT 

.81 

.04 

.  89 

.  23 

.10 

.30 

03 

.  06 

.  02 

.35 

9  74 

ROBERTS DALE  7  E 

.58 

62 

.97 

1.35 

2.52 

.79 

.31 

.35 

ROCK  M I LLS 

.20 

.60 

.60 

.06 

.15 

.06 

.31 

1  98 

SAINT  BERNARD 

.02 

.  48 

.11 

.04 

.  12 

.03 

70 

.24 

.10 

.30 

1.60 

.03 

.03 

.15 

04 

.24 

.03 

1.60 

5.86 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

.13 

.14 

.91 

.89 

.69 

.03 

.21 

.40 

.56 

.35 

.12 

.48 

.35 

5.26 

SAYRE 

.92 

.  07 

.  11 

.  09 

.20 

T 

.  27 

.  06 

33 

.  29 

1 .05 

3.39 

SCOTTSBORO 

.18 

.07 

.60 

.10 

.07 

.10 

1. 12 

.02 

.86 

.15 

.03 

.85 

1.77 

5.92 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

.06 

.23 

.45 

.19 

.05 

.05 

.97 

.01 

.68 

33 

.20 

.99 

1.40 

5.61 

SEALS 

.67 

.15 

.03 

.20 

03 

.02 

.03 

1.70 

1.30 

.17 

4.30 

SELMA 

.23 

.08 

.10 

.14 

.01 

T 

.53 

.31 

.75 

99 

.03 

3.  17 

SHEFFIELD  TVA  NURSERY 

.  33 

.06 

.32 

.05 

'  7 

.23 

02 

.03 

.50 

.st 

4.16 

SHOEMAKER  SPRINGS 

!« 

.62 

.07 

1.82 

1.16 

4.69 

SLOC01IB 

.40 

1.40 

1 

15 

3.25 

SNOW  HILL 

.06 

T 

1 .  52 

T 

.27 

55 

T 

2.40 

SOUTH  HILL 

.13 

.84 

.47 

.14 

.10 

.43 

.54 

72 

.10 

.33 

1.67 

5.47  . 

SPRING  HILL 

T 

.97 

.29 

2.57 

1.90 

39 

6.91 

SUTTLE 

.72 

.64 

.43 

1^48 

1  .00 

4.27 

.04 

.85 

.46 

.30 

.75 

41 

2.66 

5.47 

SYLACAUGA 

.06 

.18 

1.24 

.11 

2.99 

31 

.08 

.13 

2.66 

7.76 

SYLVANIA 

.12 

.67 

1.02 

.05 

.05 

.37 

.07 

.26 

22 

.30 

.05 

.21 

.07 

3.00 

6.46 

TALLADEGA 

.  23 

T 

.  63 

.56 

.05 

T94 

5.39  1 

TALLADEGA  HORN  HTN  TUB 

.03 

T 

.30 

.09 

!oi 

.07 

1.90 

1.60 

1 

49 

2.11 

7.60 

THOHASVILLE 

.24 

.33 

.16 

.25 

1.30 

04 

.50 

.08 

.03 

2.93 

THORSBT  1  SW 

R 

.21 

1.03 

.04 

.19 

.19 

.01 

.68 

.31 

.08 

.12 

1.86 

4.72 

THURLOW  DAM 

.77 

.08 

.01 

.56 

20 

.37 

.07 

1.98 

4.04 

TOHEY 

R 

.02 

.  05 

.  14 

.  55 

.  19 

.  24 

.03 

.04 

.09 

1 .04 

.  27 

.13 

.93 

1 . 07 

4  79 

TRAFFORD 

.20 

.10 

.15 

.20 

. 

1 

75 

.75 

.40 

3  55 

TRAPFORD 

R 

.10 

.13 

.03 

.13 

.14 

.10 

.10 

1 .  72 

.38 

TROY 

.10 

.27 

.14 

T 

.52 

02 

.02 

.05 

1  . 12 

TROY 

R 

.  22 

.  11 

.43 

.02 

.06 

.84 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

.40 

.02 

.08 

T 

.  42 

.  26 

T 

.  19 

.  10 

1 . 47 

.07 

.  73 

.  77 

4.51 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

.  15 

.  08 

.23 

.20 

.28 

.05 

.55 

1 

64 

.04 

.78 

4.00 

TUSKEGEE 

.06 

1.02 

.  60 

.01 

T 

T 

.13 

09 

.34 

.02 

1.15 

.01 

2.00 

5.43 

UNION  SPRINGS 

T 

.27 

.  17 

.02 

.02 

.20 

2.  20 

.12 

3.00 

UUIONTOWN 

1.06 

.06 

.53 

T 

.18 

.39 

.22 

.04 

70 

.21 

3.41 

UNIVERSITY 

.15 

.40 

.25 

.  05 

.10 

1.75 

.20 

.80 

3.70  , 

UNIVERSITY 

R 

VALLEY  HEAD 

.37 

.  58 

.47 

.76 

1 .45 

64 

.75 

.38 

2.  54 

7.94 

VANCE 

.10 

.26 

.28 

.83 

.39 

.10 

1.57 

3.53 

VERNON 

R 

.83 

.05 

1.36 

.  55 

.11 

.81 

.94 

.86 

5  51 

WADLEY 

.05 

1.25 

05 

.80 

1  95 

WALLACE  2  NE 

1.68 

.03 

.92 

.20 

1.37 

.08 

84 

.25 

5.37 

WALNUT  GROVE 

.58 

1.68 

.34 

.75 

72 

4.64 

8.71 

WATERLOO 

.35 

.30 

1.35 

* 

* 

1.13 

• 

WEST  BLOCTON 

.48 

l.OS 

.10 

.45 

.61 

1 

20 

.10 

.16 

.14 

.41 

1.44 

6.14 

WETUMPKA 

.20 

.03 

.  43 

.06 

T 

T 

.03 

.23 

.  27 

73 

.  70 

3.73 

WHATLEY 

.19 

.49 

.07 

.10 

.06 

.99 

.09 

1.02 

39 

T 

.47 

3.87 

WHEELER  DAM 

.67 

.34 

.13 

.50 

.14 

.23 

T 

.08 

.08 

.13 

51 

.19 

.32 

.66 

1.22 

5.20 

WHITFIELD  LOCK  3 

.24 

.06 

.18 

1.88 

.19 

.04 

.97 

1.54 

.26 

38 

T 

.42 

.28 

6.44 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

R 

.13 

.08 

2.06 

.09 

.33 

.02 

.14 

.56 

1.29 

.66 

5.36 

WILSON  DAM 

.61 

.05 

.18 

.92 

.07 

.37 

T 

T 

.07 

.35 

1.39 

.01 

T 

.10 

.10 

1.12 

1.16 

6  .  50 

WINFIELD  2  SW 

.06 

.04 

1.35 

.60 

.69 

.89 

45 

1.12 

5.20 

YATES  HYDRO  PLANT 

.63 

.28 

.24 

.07 

.74 

54 

.64 

.  52 

.04 

1.40 

5.10 

YOUNGS  STORE 

.10 

.02 

.39 

1.05 

.57 

.04 

.01 

.31 

.18 

.55 

.13 

1 .89 

5  .  24 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


-  84  - 


HOURLY  PRECIPITATION 


ABBEVILLE 
AUBURN  SCS  10 
BIRMINGHAM  WB  AP 
CAMPBELL 
DAOEVILLE  2 

DOTHAN  caa  airport 

EUTAH  LOCK  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
GARDEN  CITY 
GREENVILLE  2 
JACKSON   LOCK  1 
JACKSONVILLE 
LAY  DAM 
MAGNOLIA 
MARION    1  SSE 
M I ON A  V 

MOBILE   HB  AIRPORT 
MONTGOMERY  HB  AP 
PETERMAN 
PLEASANT  HILL 
THORSBY    1  SH 
TRAFFORD 

TUSCALOOSA   CAA  AP 


BELGREEN 
BEXAR   2  SE 
EVERGREEN  CAA  AP 
HALEYVILLE 
JACKSON   LOCK  1 
MARION    1  SSE 
MOBILE   MB  AIRPORT 
TUSCALOOSA   CAA  AP 
VERNON 


HALEYVILLE 
JACKSON   LOCK  1 
PETERMAN 
PLEASANT  MILL 
TONEY 
TRAFFORD 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
UNIVERSITY 


ANN  I STON  CAA  AP 

ASHLAND 

BELGREEN 

BIRMINGHAM  HB  AP 
BOAZ 

EUTAH   LOCK  7 
FLAT  ROCK 
FORT  PAYNE 

GUNTERSV I LLE  CITY  H  HKS 

HUNTSV I LLE   HB  AHY 

JACKSONVILLE 

MOBILE   HB  AIRPORT 

MOBILE  HB  CITY 

MOULTON 

PAINT  ROCK 

PLEASANT  HILL 

TONE  Y 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
HIDOHS   CREEK   STM  PLANT 


MOBILE   HB  AIRPORT 


BELGREEN 

BIRMINGHAM    HB  AP 
BOA  I 

FLAT  ROCK 

GUNTERSVILLE  CITY  H  HKS 
HALEYVILLE 
HUNTSV I LLE  HB  AHY 
MOULTON 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

PAINT  ROCK 

TONEr 

HIDOHS  CREEK  STM  PLANT 


AOOI SON 

ANN  I STON  CAA  AP 

ASHLAND 

BOAZ 

FLAT  ROCK 
FORT  PAYNE 


ALABAMA 

JUNE  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


6  "17 
6  .10 


P.  M.  Hour  Ending 


-lst- 


-2d- 


-4th- 


|01 

•03     .OS  .OS 


-5th- 


-6th- 


-7th- 


-8th- 


•  41 
.70 
l.OS 
.33 
.06 
.02 
.70 

•  25 
.12 

•  02 

•  02 

•  12 

•  IS 
.06 


.03 
.08 

.18 
.02 
•  22 


■  89 

.ZB 

.28 

■  03 


•  02 

•  13 
.15 


•  18 
.  -a 


.08 
.04 


•  03 
.02 
.16 
.02 


.08 
.14 
.08 


.03 
•  <1 
1.82 


Im  rilcr.Kf  Dot*,  following  station  Intel. 
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Table  4  ■  Continued 


ALABAMA 
JUNE  1951 


GARDEN  CI  TV 

GUNTERSVILLE  CITY  M  WKS 

HALE YV I LLE 

HUNTSVILLE   HB  AWY 

JACKSONVILLE 

MOULTON 

muscle  Shoals  caa  ap 
paint  rock 

TONEV 

TRAFFORD 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


ABBEVILLE 

BELGREEN 

BEXAR  2  SE 

CAMPBELL 

HALE  VV  I  LLE 

HUNTSVILLE   MB  AWY 

MAGNOLIA 

MIOWAY 

MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
TONEY 

WIDOWS  CREEK   STM  PLANT 


ATMORE   STATE  FARM 
CAMPBELL 
EUTAW  LOCK  7 
EVERGREEN  CAA  tP 
FORT  MORGAN 
JACKSON  LOCK  1 
MOBILE  W8  AIRPORT 
MOBILE   W8  CITY 
PETERMAN 


ATMORE  STATE  FARM 
CAMPBELL 

EVERGREEN  CAA  AP 
FORT  MORGAN 
MOBILE   W8  AIRPORT 


ADO I  SON 

ANN  I STON  CAA  AP 
ASHLAND 
BELGREEN 
BERRY 

BEXAR  2  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BOAZ 

DADEVIL1.E  2 

EUTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FLAT  ROCK 

FORT  PAYNE 

GARDEN  CITY 

GREENVILLE  2 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

HALEYV  ILLE 

HUNTSVILLE  WB  AWY 

JACKSONVILLE 

LAY  DAM 

MIDWAY 

MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

PAINT  ROCK 

PLEASANT  HILL 

THORSBY    1  SW 

TONEY 

TRAFFORD 

TROY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


A.  M.  Hour  Ending 


•  06 

.03  .01 


.01  .01 


10       11  12 


P.  M.  Hour  Ending 


-9th- 


-11th- 


-12th- 


.42 
.16 


.21     .10  .01 


-10th- 


•  01 
.02 


.01  .04 
.04  1.16 


8       9       10      11  12 


ABBEVILLE 

ANN  I STON  CAA  AP 

BOAZ 

CAMPBELL 

DOTHAN   CAA  AIRPORT 

EVERGREEN  CAA  AP 

FLAT  ROCK 

GARDEN  CITY 

GREENVILLE  2 

HUNTSVILLE   WB  AWY 

JACKSONVILLE 

LAY  DAM 

MAGNOLIA 

MARION    1  SSE 

MIDWAY 

MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 


.01      .03  .01 


-13th- 


.02 
•  01 


.07      .03  .02 


See  reference  notea  folloelng  Station  Index. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


NEW  BROCKTON 
PAINT  ROCK 
PE  TERMAN 
PLEASANT  HILL 
RIVER  FALLS  2  NE 
THORSBY   1  SK 
TROY 

WIDOWS   CREEK   STM  PLANT 


ATHORE    STATE  FARM 
00 THAN   CAA  AIRPORT 
EUTAW   LOCK  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
JACKSON  LOCK  1 
MAGNOL I  A 

MOBILE   WB  AIRPORT 
MOBILE   WB  CITY 
NEW  BROCKTON 
RIVER  FALLS  2  NE 


ADO  1  SON 

ANN  1 STON  CAA  AP 
ASHLAND 

ATMORE    STATE  FARM 

BELGREEN 

BERRY 

BIRMINGHAM   MB  AP 
BOAZ 

CAMPBELL 

OAOEVILLE  2 

EUTAW   LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FORT  MORGAN 

GARDEN  CITY 

GUNTERSV I LLE   CITY  W  W 

MALE YV I LLE 

HUNTSV I LLE   WB  AWY 

JACKSON  LOCK  1 

LAY  DAM 

MAGNOL I  A 

MARION    1  SSE 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE  WB  CITY 

MONTGOMERY   WB  AP 

MOULTON 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

PAINT  ROCK 

PETERMAN 

PLEASANT  HILL 

THORSBY  J  SW 

TOWEV 

TRAFFORO 

TUSCALOOSA   CAA  AP 


ABBEVILLE 
ADD  I  SON 

ANN  I STON  CAA  AP 
ASHLAND 

ATMORE    STATE  FARM 
AUBURN  SCS  10 
BELGREEN 
BERRY 

BEXAR  2  SE 

BIRMINGHAM  WB  AP 

I  BOAZ 

CAMPBELL 

OAOEVILLE  2 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

IEUTAW   LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FLAT  ROCK 

FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 

GARDEN  CITY 

JSREENV1LLE  2 

fcuNTERSVILLE  CITY  w  w 

male  yv i lle 
huntsv i lle  wb  awy 
jack  son  lock  1 
jacksonville 
Lay  oam 

ItAGNOL  I A 
'MARION    1  SSE 

WOBILE   WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
I  MONTGOMERY  WB  AP 

k>ULTON 

MJSCLE   SHOALS  CAA  AP 
»EW  BROCK  TON 
TAINT  ROCK 
IfETERMAN 
K.EASANT  MILL 
1IVER  FALLS  2  NE 
THORSBY   1  SW 


ALABAMA 
JUNE  19SI 


A.  M.  Hour  Ending 


•01     .01  .01 


.20  .70 
•  lb 


7         8         9         10        1112  1? 


.01  .11 
.02  .01 


.01 
.06  .12 


.03     .  0*t  .35 
.04  .06 


.02     .01  .02 


.01     .04  .04 


.01 

■  06 
.07 


.01 

.41  .27 


.03  .01  .01 
.41      .17  .13 


•01 

■01 
.10 


-16th- 


-14th- 


-15th- 


P.  M.  Hour  Ending 


4        5  6 


•  01  .09  .02 
.27 


•  17 
.01  .01 


.03  .01' 
.10  .05 


.01  .03 
.02 

•64     .01  .01 


.03  .02 
•  01 


•02  .65 
•35  .01 


•  02 
.17 


•  01 

•  01 


.03  .09 
.061  .04 


LOOSA  CAA  AP 


.16        >29  .08 


r«r.r.ac.  aol«a  I        •    .  ft.tloe  Ind«i. 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
JUNE  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


ABBEVILLE 

ANN  1 STON  CAA  AP 

ASHLAND 

AUBURN   SCS  10 

BELGREEN 

B0A2 

CAMPBELL 

DOTMAN  CAA  AIRPORT 

EUTAW   LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FLAT  ROCK 

FORT  PAYNE 

GREENVILLE  2 

GUNTERSV I LLE  CITY  W  WKS 

HUNTSV1LLE  WB  AWV 

JACKSON  LOCK  1 

JACKSONVILLE 

MAGNOLIA 

MARION    1  SSE 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE  WB  CITY 

MONTGOMERY  WB  AP 

MOULTON 

NEW  BROCKTON 

PAINT  ROCK 

PETERMAN 

PLEASANT  HILL 

RIVER  FALLS  2  NE 

THORSBY  1  SW 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


ABBEVILLE 

ANN  I STON  CAA  AP 

ASHLAND 

ATMORE  STATE  FARM 
BERRY 

DOTHAN   CAA  AIRPORT 
EUTAW  LOCK  7 
FLAT  ROCK 
FORT  MORGAN 
JACKSON   LOCK  1 
JACKSONVILLE 
MARION    1  SSE 
MOBILE   WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 
TONEY 
TRAFFORD 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
VERNON 


ABBEVILLE 

ANN  I STON  CAA  AP 

ASHLAND 

ATMORE   STATE  FARM 
AUBURN  SCS  10 
BIRMINGHAM  WB  AP 
CAMPBELL 
DADEV1LLE  2 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
EUTAW   LOCK  7 
FORT  MORGAN 
GREENVILLE  2 
HUNTSV I LLE   WB  AWY 
MAGNOLIA 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 
NEW  BROCKTON 
PETERMAN 
RIVER  FALLS  2  NE 
TRAFFORD 

TUSCALOOSA  CAA  AP 


ANN  I STON  CAA  AP 
ASHLAND 

ATMORE   STATE  FARM 
AUBURN  SCS  10 
BERRY 

BEXAR  2  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
B0A2 

DADE VI LLE  2 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

EUTAW   LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FLAT  ROCK 

FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 

GARDEN  CITY 

GREENVILLE  2 

GUNTERSV I LLE  CITY  W  WKS 

HUNTSV I LLE  WB  AWY 

JACKSON  LOCK  1 

JACKSONVILLE 

MARION    1  SSE 

MIDWAY 


8        9       10       11  12 


P.  M.  Hour  Ending 


1 


•01  .01 
.01 


-17th- 

.01 


.17 
.01 


•07  .03 
•  02 


.01     .01  .17 


.37 

•  56  .14 


-18th- 


.64     .53  .01 


-19th- 


.01  .01 
.02     .09     .02     .05     .04  .01 


-20th- 


.05     .03  .56 


.15     .02  .03 


•  06 

.67 

•  04 
.01 

1.09 


i 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

.03 

.06 

.02 

• 

• 

» 

.05 

.25 

.02 

.03 

•  02 

.03 

.01 

.02 

.02 

•  05 

.03 

.23 

•  07 

.28 

.07 

•  02 

.01 

•  02 

.  02 

•  01 

.04 

.02 

.30 

• 

.28 

.07 

•  05 

.04 

.01 

.03 

.02 

•  03 

.01 

.17 

•  02 

.32 

.11 

.02 

.20 

• 

.06 

.03 

.06 

.03 

.01 

* 

* 

* 

* 

* 

•  19 

•  03 

.15 

•  15 

.08 

•  02 

.01 

.01 

•  09 

2.70 

.55 

.15 

.05 

.20 

•  03 

•  03 

.01 

.03 

.26 

•  04 

•  11 

.01 

•  01 

.01 

.13 

.01 

•  01 

•  30 

.10 

.03 

.08 

•  02 

.02 

.36 

.12 

.02 

•  02 

.41 

.06 

•  50 

•  02 

.02 

•  01 

• 

* 

# 

# 

• 

.10 

.01 

.07 

•  04 

.01 

.01 

.20 

•  18 

.02 

.90 

.05 

.02 

.33 

.06 

.01 

.01 

.55 

.02 

.04 

.01 

.54 

.56 

•  01 

.28 

.10 

.04 

.17 

.06 

•  06 

2.03 

.40 

•  15 

.03 

.06      .05  .03 
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Table  4  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 

A.  M.  Hour  Ending 

11  I  12 


MOBILE   WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITV 
MONTGOMERY   WB  AP 
MOULTON 
NEW  BROCKTON 
PAINT  ROCK 
PETERMAN 
PLEASANT  HILL 
RIVER  FALLS  2  NE 
TONE  Y 
TRAFFORD 
TROY 

TUSCALOOSA   CAA  AP 
VERNON 

WIOOWS   CREEK   STM  PLANT 


ATMORE    STATE  FARM 
MOBILE   WB  AIRPORT 
PLEASANT  HILL 
RIVER  FALLS  2  NE 


ANN  1 STON  CAA  AP 
ASHLANO 
AU8URN   SCS  10 
BELOREEN 

BIRMINGHAM   WB  AP 
BOAZ 

DAOEVILLE  2 

FORT  PAYNE 

GARDEN  CITY 

GUNTERSV I LLE  CITY  W  I 

HUNTSV 1 LLE   WB  AWY 

LAY  DAM 

MAGNOLIA 

MIOWAY 

MONTGOMERY   WB  AP 
MUSCLE    SHOALS  CAA  AP 
PAINT  ROCK 
THORSBY   1  SW 
TONE  Y 


ANN  I STON  CAA  AP 
FORT  PAYNE 
LAY  OAM 
THORSBY  1  SW 
TRAFFORD 

TUSCALOOSA   CAA  AP 


ASHLANO 

ATMORE    STATE  FARM, 
AUBURN   SCS  10 
BIRMINGHAM   WB  AP 
BOAZ 

CAMPBELL 
DAOEVILLE  2 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
MOULTON 
NEW  BROCKTON 
PAINT  ROCK 
TONEY 


ANN  I STON  CAA  AP 
FORT  PAYNE 
JACKSONVILLE 
MIOWAY 
MOULTON 

MUSCLE    SHOALS  CAA  AP 


ATMORE    STATE  FARM 
BIRMINGHAM   WB  AP 
CAMPBELL 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 
EVERGREEN  CAA  AP 
FLAT  ROCK 
FORT  MORGAN 
HUNTSV I LLE   WB  AWY 
JACKSON  LOCK  1 
LAY  DAM 
MAGNOL I  A 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE    WB  CITY 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  A 
PETERMAN 

RIVER  FALLS  2  NE 
THORSBY    1  SW 
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Table  4  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
JUNE  1951 


ADD  I  SON 
ASHLAND 

ATMORE   STATE  FARM 
AUBURN   SCS  10 
BELGREEN 
BERRY 

BEXAR  2  SE 
BOAZ 

DADEVILLE  2 

DOTMAN  CAA  AIRPORT 

EUTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FLAT  ROCK 

FORT  PAYNE 

GARDEN  CITY 

GREENVILLE  2 

GUNTERSV I LLE   CITY  H  WKS 

MALEYVILLE 

HUNTSV I LLE   MB  AWY 

LAY  DAM 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOULTON 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

PAINT  ROCK 

PETERMAN 

RIVER  FALLS  2  NE 

THORSBY  1  SW 

TONEY 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
VERNON 

WIOOWS  CREEK  STM  PLANT 


ADDISON 

ANN  1 STON  CAA  AP 
ASHLAND 

ATMORE   STATE  FARM 
AUBURN  SCS  10 
BELGREEN 
BERRY 

BEXAR  2  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BOAZ 

CAMPBELL 

DADEVILLE  2 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

EUTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FLAT  ROCK 

FORT  PAYNE 

GAROEN  CITY 

GREENVILLE  2 

GUNTERSVILLE  CITY  W  Wl 

HALEYVILLE 

HUNTSV I LLE   WB  AWY 

JACKSON  LOCK  1 

JACKSONVILLE 

LAY  DAM 

MAGNOL I A 

MARION    1  SSE 

MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
NEW  BROCKTON 
PAINT  ROCK 
PETERMAN 
PLEASANT  HILL 
RIVER  FALLS 
THORSBY  1  SW 
TONEY 
TRAFFORD 

TUSCALOOSA   CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


NE 


A.  M.  Hour  Ending 
4        5  6 


.04      .01  .04 


.01 

.09  .0? 
.01 

.01 

.01 


.01 
1.43 


10      11      12  1 


P.  M.  Hour  Ending 


-29th- 

.20 


.02  .03 

•02  .12 


-30th- 


.03     .13  .01 


2 

3 

4 

5 

S 

7 

e 

9 

10 

1 

11 

12 

.01 

.04 

.06 

.11 

.12 

.10 

.03 

i  • 

.02 

.01 

•  47 

1.04 

.88 

.02 

i . 

.34 

.02 

.01 

.02 

.01 

.i 

. 

.07 

.33 

.06 

.01 

.05 

.10 

.30 

.30 

•  20 

.10 

Li 

.01 

.01 

.01 

.05 

•  04 

.06 

•  36 

.10 

.01 

.01 

.01 

.20 

•  ( 

.01 

.01 

.21 

.08 

.07 

.03 

.30 

. 

.42 

.05 

.02 

.54 

.16 

.03 

.08 

.06 

1. 

* 

* 

•  06 

* 

.02 

.02 

.65 

.06 

.10 

•  41 

.29 

.11 

1. 

.01 

■ 

.10 

.02 

•  33 

.05 

.20 

.19 

.03 

.01 

* 

* 

• 

* 

.73 

• 

.08 

.07 

.27 

.52 

a 

.01 

.13 

.56 

.20 

.08 

.12 

•  09 

1. 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

• 

1.30 

1. 

.22 

•  09 

1. 

•  01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.17 

• 

.52 

.03 

.30 

.30 

.30 

1. 

.21 

•  0 1 

.01 

.01 

1  . 

•  25 

.02 

.01 

.01 

.25 

.05 

.01 

•  23 

.12 

.02 

1. 

.01 

.05 

.35 

.11 

1. 

•  01 

.12 

•  13 

•  01 

* 

* 

* 

• 

•  14 

.01 

•  09 

* 

* 

* 

* 

* 

•  03 

.28 

•  11 

.11 

.04 

.12 

• 

.07 

.02 

.30 

.01 

.02 

.02 

1. 

•  03 

•  02 

.51 

.13 

.03 

•  16 

.47 

.02 

.01 

.19 

.21 

.64 

2. 

* 

* 

* 

* 

* 

.75 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

•  25 

•  01 

.01 

.09 

.03 

•  01 

.01 

2, 

•  02 

.09 

.06 

.12 

.22 

.04 

.10 

.34 

.06 

1. 

• 

.35 

• 

* 

• 

.46 

.01 

.02 

.01 

.01 

.39 

.13 

•  21 

.29 

.02 

1. 

.31 

•  01 

.01 

•  34 

.01 

t 

1.06 

l.( 

.48 

.02 

.12 

.07 

.18 

.02 

1. 

.04 

.05 

.01 

.03 

.08 

. 

.18 

.02 

.39 

•  04 
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Table  5 


Station 

Day  Ol  Month 

f 

3 

4  1 

1 

s  1 

6 

M 

„  1 
8  1 

9 

,0 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

"ITT 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ALBt R  T  V  I LLE    1  S 

MAX 

MIN 

92 
66 

94 

63 

96 
66 

91 

63 

'90 
66 

82 
61 

82 
63 

B7 
67 

66 

84 

56 

84 

58 

83 
62 

89 

63 

83 

63 

85 

82 

63 

64 

87 
66 

82 
64 

82 
65 

68 
68 

91 

68 

93 
67 

89 
64 

84 
66 

93 
73 

4 1 
72 

69 
66 

64.4 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

MIN 

96 
63 

89 

59 

92 
56 

93 

se 

88 
66 

92 
6  l 

91 
60 

93 
62 

95 
65 

92 
59 

93 
58 

91 
55 

89 
61 

90 
59 

84 

83 
62 

84 

69 
61 

88 
66 

84 
65 

90 
64 

94 
63 

96 
67 

97 
70 

44 
65 

93 
66 

91 
65 

93 
66 

88 

69 

87 

66 

90.6 
62.9 

ANDALUSIA 

MAX 
MIN 

93 

67 

93 
64 

94 
64 

90 

62 

91 
68 

89 

65 

95 
68 

94 

70 

95 

75 

94 

73 

93 
67 

92 
67 

95 
70 

93 
65 

91 

90 
67 

89 
66 

85 
67 

69 
66 

90 
68 

89 
67 

90 
71 

94 
7i. 

93 
73 

44 
69 

94 
71 

95 
71 

96 
71 

91 
73 

66 
71 

91.9 
68.6 

ANN  1  ST  ON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

97 
65 

92 
61 

94 

59 

93 
59 

84 

66 

91 
6! 

91 
62 

91 

63 

92 
6  1 

89 
59 

68 

56 

B  B 

61 

89 
64 

88 
64 

80 

62 

88 
64 

85 
68 

84 

65 

89 
68 

94 
65 

94 
68 

96 
67 

42 
67 

94 
68 

95 
66 

92 
71 

67 
71 

84 
67 

64.5 
64.4 

ATMORE    STATE  FARM 

MAX 
MIN 

91 
64 

92 
64 

95 
65 

89 

68 

88 

68 

93 

00 

95 
67 

95 
70 

95 
72 

96 
69 

97 
65 

93 

70 

92 
72 

91 
70 

94 

89 
67 

86 
67 

92 
69 

90 
68 

92 
67 

92 
70 

96 
75 

95 
74 

96 

71 

95 
70 

97 
73 

96 

72 

92 
71 

89 

69 

91 

92.6 
68.8 

AUBURN 

MAX 
MIN 

96 
66 

93 
62 

88 
61 

90 
63 

90 
69 

89 

a  1 

91 
67 

92 
67 

92 

ro 

94 
64 

92 

00 

92 
67 

90 
65 

89 
61 

91 
67 

85 

82 
63 

90 
69 

88 
66 

87 
68 

68 
68 

94 
72 

96 

74 

46 
68 

92 
68 

93 
6B 

94 
72 

92 
71 

68 

90.4 
66.8 

BAY  M 1 NETTE 

MAX 
MIN 

91 
70 

90 
68 

89 
63 

,1 

65 

90 
67 

93 
66 

93 
69 

93 
72 

95 
75 

97 
77 

90 
65 

92 
72 

90 
73 

92 
70 

84 

83 
66 

85 
66 

90 
67 

88 

67 

89 
68 

92 
69 

92 
74 

94 

74 

92 

72 

94 
71 

93 
74 

92 
72 

63 
73 

88 
73 

88 
73 

90.4 

70.0 

BELLE  MINA   2  N 

MAX 
MIN 

98 
6* 

96 
66 

95 
64 

89 
61 

87 

63 

90 

58 

89 
64 

87 

65 

84 

65 

87 

62 

67 
bo 

96 
63 

88 
64 

88 
60 

87 
06 

87 

87 

90 
64 

87 
68 

85 
65 

89 

09 

92 
69 

95 
68 

96 

72 

94 
68 

93 
71 

97 

7  0 

93 
69 

90 

72 

66 
66 

90.0 
65.6 

BIRMINGHAM  MB  AP 

HAX 
MIN 

95 
64 

90 
64 

91 
64 

88 

64 

83 
67 

9  3 

88 
66 

91 
70 

90 

89 
65 

91 
61 

OS 
0  9 

90 
65 

89 
64 

30 
o  G 

80 

82 

91 
64 

87 

70 

80 
67 

89 
67 

93 

70 

95 

70 

95 
71 

93 
69 

88 
72 

94 
70 

93 
74 

89 
72 

83 
67 

88.6 
67.1 

BIRMINGHAM  MB  CITY 

MAX 
HIN 

96 
66 

90 

66 

91 
70 

89 
68 

86 

68 

9  0 
63 

89 
68 

91 

72 

91 
74 

92 
68 

9  3 

68 

89 
70 

92 
69 

91 
65 

S3 

bt 

92 
67 

89 
72 

80 
70 

91 
67 

94 
73 

96 
74 

97 

75 

98 
70 

90 
73 

73 

95 
74 

88 
72 

64 
67 

90.1 
69.5 

BREHTON  3  SSE 

HAX 
HIN 

92 
66 

91 
65 

91 

00 

91 
58 

89 

66 

93 
65 

93 
63 

95 
66 

96 
70 

96 
72 

90 
6b 

94 
65 

93 
70 

94 

65 

84 
0  7 

89 

86 

92 
65 

89 
65 

90 
68 

90 
68 

93 
71 

95 
70 

95 
70 

94 
71 

96 
71 

95 
69 

90 
67 

87 

73 

89 
69 

91.7 
67.1 

CAMDEN 

HAX 
HIN 

97 
68 

92 

67 

92 
65 

93 
63 

87 
67 

92 
64 

94 
67 

98 
72 

97 
75 

96 
71 

95 
65 

95 

6  9 

92 
63 

92 
62 

84 
6( 

82 
66 

80 
60 

93 
67 

91 
67 

91 
68 

93 
67 

95 
72 

96 
74 

96 

74 

94 
69 

99 
71 

97 
73 

96 
71 

92 
72 

73 

92.7 
68.3 

CAMP  HILL  2  NM 

HAX 
HIN 

96 
65 

94 

63 

89 

58 

92 
62 

91 
62 

88 

M 

90 
68 

93 
67 

93 
66 

90 
65 

9  0 

61 

92 
65 

93 
64 

90 
61 

89 

0  / 

87 

85 

85 
62 

88 

65 

87 
67 

85 
68 

89 
66 

95 
71 

97 
70 

93 
67 

90 
66 

92 
68 

90.5 
64.6 

CENTREVILLE 

HAX 
HIN 

98 
63 

98 
64 

92 
54 

95 
61 

94 

67 

it 

59 

95 
62 

94 
64 

95 
68 

96 
65 

95 
6  3 

94 
62 

92 
62 

92 
62 

9? 

82 

79 

8? 
66 

92 
68 

92 
62 

88 
64 

94 
66 

94 
68 

96 
69 

96 
69 

96 
70 

97 
66 

97 
71 

97 
70 

90 
70 

92.7 
65.1 

CHATOM 

HAX 
HIN 

98 
62 

96 
65 

93 
65 

92 
66 

86 
65 

92 
58 

95 
65 

96 
72 

94 
73 

96 
68 

93 
64 

93 

00 

95 
71 

95 
63 

0  0 

o  5 

89 
65 

88 
66 

92 
66 

86 
68 

88 
68 

93 
67 

95 
73 

97 
70 

95 
70 

94 
69 

96 

69 

95 
67 

89 
66 

89 
72 

92.5 
67.2 

CITRONELLE 

HAX^ 

hin' 

94 
71 

91 
70 

it 

89 
66 

86 
67 

92 
67 

95 
70 

95 
71 

93 
73 

95 
71 

89 
Ob 

93 
73 

93 
72 

93 
70 

89 

88 
67 

87 

92 
69 

67 
68 

89 
72 

90 
70 

91 
74 

92 
75 

92 
74 

92 
73 

92 
74 

92 
73 

81 
73 

84 
70 

87 
73 

90.4 
70.4 

CLANTON 

HAX 
HIN 

94 

67 

94 

65 

92 
60 

94 

63 

94 

68 

87 

63 

94 

65 

94 

72 

97 

73 

98 
67 

95 
64 

95 
0  0 

91 
65 

90 
64 

9  3 
6S 

81 
67 

81 
67 

82 
65 

93 
68 

91 
69 

87 
65 

93 
70 

95 
71 

97 
75 

98 
70 

92 
72 

94 
70 

93 
73 

93 
73 

88 
67 

91.9 
67.8 

CORDOVA 

MAX 
MIN 

94 
61 

94 

63 

92 
6  B 

92 
66 

84 
60 

90 

62 

90 
65 

88 

69 

90 
70 

92 
69 

90 
65 

e ' 

63 

90 
62 

90 
63 

86 
6  0 

88 

84 

88 
65 

90 
68 

85 
68 

90 
65 

90 
70 

94 
70 

96 
79 

95 
70 

95 
70 

96 
66 

96 
73 

93 
73 

87 
67 

90.5 
67.0 

DAYTON 

HAX 
HIN 

92 
70 

98 
68 

90 
64 

93 
65 

92 
68 

90 
68 

87 
62 

94 
72 

96 
74 

97 
70 

95 
61 

95 

0  9 

93 
69 

92 
64 

90 
66 

81 

78 

80 
72 

90 
68 

90 
70 

85 
68 

90 
73 

93 
74 

95 

75 

93 
70 

94 

72 

95 
73 

95 
72 

94 

72 

91 
74 

91.3 
69.0 

DECATUR 

MAX 
MIN 

95 
67 

94 
69 

91 

t  e 

87 

67 

82 
65 

87 
63 

88 
66 

86 
66 

Ob 
66 

85 

65 

95 
61 

81 
6  b 

86 
66 

85 
64 

90 
of 

81 

83 

68 
67 

88 
70 

83 
68 

87 
68 

92 
72 

94 
72 

92 
73 

93 
71 

91 
75 

95 
72 

91 
75 

90 

73 

90 
67 

87.8 
67.9 

DEMOPOLIS  LOCK  * 

MAX 
MIN 

96 
69 

97 
71 

gg 
64 

90 
63 

89 
66 

86 

62 

89 

65 

92 
74 

95 
74 

95 
69 

91 

66 

92 
65 

90 
66 

88 
64 

B9 

81 

76 

82 
65 

90 
65 

89 
67 

83 
66 

91 
66 

94 
72 

94 
75 

95 
69 

93 
64 

95 
70 

94 
71 

93 
70 

90 
73 

90.3 
67.5 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 
71 

91 
65 

9? 
66 

94 
66 

92 
70 

94 
68 

65 
65 

95 
70 

96 
73 

96 
73 

91 
71 

94 
61 

92 
68 

92 
68 

90 

91 

85 

'  88 
66 

91 
71 

90 
68 

91 
67 

95 
72 

99 
74 

96 
74 

96 
72 

96 
71 

97 
71 

96 

72 

90 
73 

93 
74 

92.0 
69.7 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

92 
66 

89 
67 

90 
62 

91 
58 

87 
68 

91 
63 

93 
62 

95 
67 

95 
71 

95 
68 

90 
66 

91 
66 

92 
66 

91 
65 

84 

88 

87 

91 

66 

90 

65 

90 
68 

91 
68 

94 

72 

96 
67 

95 
71 

93 
68 

95 
69 

96 
66 

92 
69 

87 
73 

90 
69 

91.4 
67.0 

FAIRHOPE 

MAX 
MIN 

91 

69 

90 
69 

se 

6". 

90 
67 

86 

69 

86 

67 

90 
70 

90 
76 

90 

77 

92 
76 

9  9 

00 

91 

72 

89 
75 

92 
68 

89 
68 

88 

66 

89 

65 

87 
67 

86 
65 

91 
67 

91 
77 

91 
76 

92 

73 

95 
72 

93 
73 

95 

73 

89 

73 

91 
74 

90 
73 

90.0 
70.5 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

96 

62 

96 
63 

89 

61 

92 

57 

88 
66 

87 
58 

91 
60 

90 
67 

93 
69 

91 

65 

93 
oo 

92 
62 

85 
65 

90 
62 

88 

0  7 

84 

75 

83 
64 

89 
66 

85 
68 

81 

65 

95 
68 

96 
67 

93 
69 

94 
69 

95 
69 

95 
70 

95 
70 

93 
69 

90 
66 

90.1 
65.2 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

86 
73 

87 
74 

85 

73 

66 

73 

88 

74 

88 

74 

88 

74 

89 
79 

89 
79 

90 
71 

87 
69 

89 
78 

87 
78 

87 
69 

87 

85 

85 

87 
72 

87 
69 

86 
70 

87 
78 

87 
78 

90 
79 

89 
78 

91 
77 

90 
76 

88 
76 

89 
80 

87.6 
74.4 

FRISCO  CITY 

MAX 
HIN 

99 
68 

99 

67 

90 

63 

91 

61 

93 
66 

87 

64 

93 
67 

93 
70 

95 
72 

95 
73 

96 
65 

90 
69 

91 
71 

90 
66 

94 

83 
66 

89 
66 

86 

67 

90 
66 

91 
66 

89 
68 

95 
72 

95 
72 

95 
72 

95 
69 

94 
71 

96 
70 

95 
70 

90 
72 

87 
71 

92.2 
68.3 

GADSDEN 

HAX 
MIN 

96 
61 

99 
58 

96 
58 

98 

58 

90 
67 

88 

63 

92 
60 

92 
65 

86 
65 

91 
51 

89 

b2 

90 
56 

90 
59 

90 
61 

88 

78 
61 

84 
65 

86 
62 

91 
67 

85 
65 

82 
66 

92 
65 

90 
65 

80 
66 

85 
60 

85 
60 

90 

65 

98 
70 

95 
70 

85 
60 

89.4 
62.0 

GENEVA 

HAX 
MIN 

95 
72 

95 
63 

93 
62 

94 

59 

92 
63 

93 
65 

95 
65 

98 
66 

98 
69 

98 

75 

96 
66 

92 
64 

96 
69 

95 
65 

93 

6  7 

92 
65 

94 
65 

89 
64 

92 
69 

94 

69 

92 
66 

92 
68 

97 
71. 

97 
70 

97 
69 

95 
70 

97 

6'. 

98 

70 

94 

72 

92 
70 

94.5 
67.2 

GOOOHATER 

MAX 
MIN 

95 
66 

95 
62 

91 
58 

93 
63 

94 

69 

87 
66 

91 

63 

93 
66 

94 
69 

94 
64 

91 

0. 

91 
66 

90 
63 

88 
61 

86 

83 

81 

63 

0  3 

91 
69 

86 
68 

82 
65 

90 
67 

94 

70 

96 

72 

95 
68 

91 
69 

93 
67 

93 
71 

94 
72 

83 
66 

90.3 
66.2 

GREENSBORO 

MAX 
HIN 

98 

69 

92 
68 

93 
65 

91 
64 

87 
68 

91 

63 

95 
67 

96 

71 

97 

73 

95 

70 

9  b 

67 

93 
68 

87 

67 

90 
65 

81 

78 
68 

82 
67 

92 
66 

88 
66 

87 
68 

91 
67 

94 
73 

96 
74 

99 

75 

95 
71 

95 
72 

4b 
72 

91 

73 

92 
71 

91 
74 

91.3 
69.0 

GREENVILLE 

HAX 
HIN 

98 
67 

91 
67 

92 
63 

94 
64 

90 
69 

96 
6*. 

95 
64 

97 
68 

98 
71 

98 
72 

95 

0, 

94 
68 

90 
67 

92 
64 

90 
66 

85 
66 

82 
66 

93 
65 

92 
66 

90 
68 

93 
66 

94 

72 

91 

73 

95 

73 

95 
70 

97 
72 

97 
72 

97 
72 

96 
73 

93 
71 

93.1 
68.3 

HALEYV I LLE 

HAX 
HIN 

91 
65 

92 
66 

88 
67 

87 
66 

85 
63 

89 
60 

85 
63 

85 
69 

87 
66 

85 
66 

64 
60 

65 
64 

85 
64 

84 

63 

83 
6  3 

78 
63 

78 
65 

81 
66 

88 

67 

85 
68 

90 
67 

88 
68 

88 

68 

90 

72 

93 
69 

93 
72 

91 
71 

94 

73 

93 

72 

90 
68 

87.2 
66.5 

HEADLAND 

HAX 
HIN 

90 
71 

90 
66 

91 
65 

92 
64 

90 
66 

92 

04 

93 
66 

94 
68 

95 
68 

94 
66 

94 
68 

90 
66 

89 
70 

91 
66 

66 
68 

90 
66 

91 
67 

85 
65 

90 
69 

90 
69 

91 

70 

96 

.67 

98 

73 

93 

71 

96 

70 

95 
72 

96 

71 

95 
70 

93 
72 

90 
74 

92.1 
68.3 

HIGHLAND  HOME 

HAX 
MIN 

93 
67 

89 
65 

91 
64 

91 

62 

87 

65 

90 
6b 

96 

65 

94 
64 

93 

72 

94 

69 

91 
o  ' 

94 
70 

89 
68 

89 
63 

83 
68 

84 

81 

89 
66 

83 
66 

83 
66 

90 
6'- 

93 
70 

95 
73 

95 

7} 

92 
69 

93 

72 

94 

70 

92 
71 

67 

72 

91 
71 

90.5 
67.6 

MUNTSV I LLE   KB  ANY 

HAX 
MIN 

97 
65 

95 
67 

94 

65 

90 
63 

84 

66 

90 

62 

90 
64 

86 

66 

89 

67 

87 
62 

67 

57 

81 
63 

86 
64 

87 
61 

61 
64 

81 
63 

87 
64 

86 

66 

85 

70 

84 
66 

69 

69 

91 

72 

94 
70 

96 
71 

95 
69 

91 
74 

93 
71 

91 

72 

89 
65 

78 
67 

88.7 
66.2 

LAFAYETTE 

HAX 
HIN 

93 
66 

90 
61 

92 
64 

94 
65 

91 
68 

92 
6« 

93 
6b 

93 
65 

93 
70 

93 
65 

93 

g . 

93 
60 

90 
63 

92 
64 

83 
67 

85 
64 

84 
64 

89 
67 

89 
65 

90 
67 

93 

6~i 

96 
69 

98 

72 

99 

71 

92 
66 

95 
62 

91 

60 

92 
66 

83 
71 

87 
67 

91.3 
65.8 

LIVINGSTON 

HAX 
HIN 

96 

66 

93 
68 

92 
63 

90 
63 

90 
64 

92 
69 

91 
63 

89 
64 

90 
61 

91 
64 

91 
61 

90 
62 

92 
63 

91 
64 

79 
62 

80 
61 

81 
62 

92 
63 

93 
64 

92 
63 

93 
62 

91 
63 

92 
64 

9  2 
6  ' 

93 
63 

95 
57 

95 

95 
61 

91 
63 

89 
62 

90.7 
62.9 

LOCKHART 

MAX 
HIN 

92 
69 

93 
66 

90 
64 

91 

.61 

92 
67 

04 

67 

92 
68 

92 
68 

93 
71 

94 

76 

gg 

0  0 

92 
67 

93 
70 

93 
68 

92 
68 

88 
67 

89 

65 

86 

67 

91 
67 

90 
69 

90 
67 

90 

72 

94 

91 

72 

95 
69 

93 

72 

95 
70 

94 
Jl 

86 

73 

87 
70 

91.3 
68.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JUNE  1951 


Table  5  Continued 

Day  Oi  Monlh 

• 

0 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MAO i SON 

MAX 

92 

96 

94 

94 

86 

84 

90 

89 

85 

~ 87 

86 

82 

86 

86 

85 

84 

90 

92 

93 

96 

93 

94 

95 

94 

90 

89 

1 

MIN 

62 

65 

65 

67 

65 

60 

63 

66 

65 

64 

63 

62 

61 

06 

64 

62 

66 

68 

66 

69 

67 

69 

71 

66 

72 

70 

71 

77 

68 

66 

2 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

97 

97 

97 

95 

96 

96 

93 

92 

65 

78 

85 

94 

92 

82 

91 

95 

96 

97 

94 

98 

y7 

96 

95 

66 

92 

8 

MIN 

66 

66 

61 

61 

66 

62 

63 

69 

72 

67 

65 

66 

6> 

62 

64 

65 

64 

65 

66 

68 

65 

70 

71 

73 

68 

69 

70 

70 

70 

70 

66 

6 

MARTIN  DAM 

WAX 

97 

96 

97 

91 

90 

88 

87 

87 

84 

84 

82 

90 

36 

86 

94 

96 

96 

95 

94 

96 

95 

96 

94 

87 

91 

3 

MIN 

62 

62 

69 

60 

71 

70 

71 

71 

67 

66 

te 

66 

67 

62 

70 

67 

67 

70 

70 

64 

68 

73 

71 

72 

72 

70 

73 

74 

72 

68 

4 

MOB  I LE  WB  A I RPORT 

67 

89 

86 

69 

90 

90 

91 

95 

90 

91 

90 

92 

89 

86 

86 

91 

66 

88 

92 

91 

94 

92 

95 

94 

93 

84 

88 

88 

89 

8 

MIN 

71 

69 

65 

67 

67 

68 

69 

72 

73 

67 

66 

73 

72 

71 

69 

67 

6b 

66 

67 

66 

72 

73 

74 

74 

73 

74 

74 

74 

74 

72 

70 

1 

MOBILE  MB  CITY 

87 

86 

86 

86 

87 

92 

92 

94 

89 

91 

91 

92 

87 

87 

85 

90 

38 

90 

93 

93 

95 

90 

93 

93 

91 

82 

87 

89 

89 

3 

MIN 

74 

76 

69 

71 

70 

68 

73 

76 

77 

70 

67 

77 

76 

71 

73 

68 

69 

69 

67 

70 

75 

77 

77 

78 

7-7 

77 

78 

75 

76 

77 

73 

3 

MONTGOMERY  WB  AP 

92 

94 

95 

96 

95 

93 

92 

87 

92 

82 

83 

82 

92 

92 

84 

93 

94 

97 

95 

96 

97 

96 

94 

90 

89 

91 

8 

MIN 

69 

66 

64 

65 

70 

65 

66 

71 

75 

71 

71 

70 

67 

66 

69 

69 

68 

67 

69 

68 

66 

73 

74 

74 

71 

73 

73 

74 

75 

75 

69 

9 

MONTGOMERY   HE  CITY 

93 

94 

95 

93 

93 

89 

87 

90 

82 

80 

93 

92 

85 

91 

94 

97 

95 

93 

96 

95 

93 

67 

89 

94 

0 

MIN 

68 

ca 

68 

68 

69 

68 

69 

72 

74* 

72 

70 

72 

69 

67 

69 

70 

68 

66 

71 

69 

67 

74 

77 

74 

71 

76 

74 

77 

75 

75 

71 

0 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

87 

90 

64 

84 

oo 

79 

87 

87 

81 

80 

86 

9 1 

87 

86 

91 

90 

92 

93 

93 

95 

95 

91 

89 

79 

87 

6 

MIN 

67 

69 

69 

66 

64 

60 

65 

68 

64 

64 

60 

67 

65 

64 

65 

66 

67 

66 

68 

72 

68 

72 

70 

73 

72 

72 

73 

74 

69 

67 

67 

5 

ONEONTA 

94 

85 

92 

91 

89 

90 

90 

89 

86 

89 

81 

82 

85 

90 

89 

85 

80 

90 

93 

95 

97 

92 

95 

97 

95 

92 

90 

5 

MIN 

63 

61 

59 

60 

66 

56 

60 

63 

67 

69 

55 

59 

61 

61 

61 

65 

62 

68 

70 

65 

67 

66 

66 

70 

65 

68 

66 

68 

71 

65 

64 

2 

OZARK 

93 

91 

93 

96 

94 

96 

95 

69 

96 

97 

93 

96 

84 

90 

93 

89 

90 

95 

98 

97 

95 

99 

96 

97 

93 

96 

93 

.7 

MIN 

73 

65 

67 

65 

69 

67 

67 

69 

72 

75 

69 

67 

72 

65 

69 

66 

66 

65 

68 

68 

66 

71 

74 

74 

70 

73 

73 

73 

73 

73' 

69 

.5 

PELL  CITY  5  HV 

93 

64 

92 

91 

92 

91 

89 

90 

88 

89 

68 

82 

82 

87 

86 

78 

91 

94 

95 

95 

92 

93 

96 

97 

90 

90 

1 

MIN 

62 

59 

59 

53 

62 

62 

61 

61 

63 

60 

58 

57 

60 

62 

62 

63 

64 

62 

64 

64 

65 

66 

66 

68 

66 

67 

64 

65 

70 

66 

62 

>7 

PR A T TV  I LLE 

91 

92 

92 

93 

94 

94 

95 

93 

93 

91 

89 

89 

80 

82 

80 

91 

91 

87 

91 

95 

96 

97 

95 

98 

95 

96 

89 

88 

91 

i4 

MIN 

68 

67 

61 

62 

69 

64 

69 

69 

74 

66 

lb 

66 

65 

64 

69 

61 

68 

65 

68 

70 

66 

69 

71 

75 

70 

70 

70 

71 

74 

73 

68 

•  3 

PUSHMA  T AHA 

100 

97 

90 

93 

91 

85 

91 

95 

95 

94 

93 

88 

88 

91 

89 

83 

7  7 

87 

67 

88 

86 

93 

93 

94 

93 

93 

96 

95 

92 

89 

90 

9 

MIN 

68 

67 

60 

59 

66 

62 

67 

71 

73 

64 

65 

67 

66 

66 

65 

in 

66 

67 

68 

67 

67 

71 

72 

74 

70 

70 

70 

71 

71 

73 

67 

•  6 

88 

86 

88 

86 

90 

89 

89 

90 

93 

89 

91 

90 

90 

88 

63 

85 

90 

86 

69 

90 

92 

93 

92 

94 

93 

92 

87 

89 

89 

89 

16 

MIN 

66 

67 

62 

64 

68 

67 

67 

70 

73 

73 

65 

70 

72 

71 

67 

65 

67 

69 

68 

68 

67 

74 

72 

71 

71 

71 

70 

72 

73 

72 

69 

1 

ROCK  MILLS 

90 

95 

94 

92 

92 

93 

92 

94 

92 

93 

91 

88 

90 

85 

84 

84 

9  1 

91 

87 

95 

98 

100 

98 

97 

97 

98 

94 

84 

85 

91 

9 

MIN 

63 

60 

58 

60 

67 

60 

62 

63 

65 

69 

58 

56 

63 

63 

64 

-65 

67 

63 

68 

65 

68 

65 

68 

70 

70 

66 

65 

68 

70 

68 

64 

•  6 

C  A  I  LIT      jl  IjuSL 

95 

95 

90 

91 

69 

83 

89 

88 

89 

89 

bo 

89 

80 

86 

85 

8? 

80 

84 

89 

87 

64 

88 

91 

94 

95 

92 

93 

95 

93 

89 

88 

g 

MIN* 

64 

63 

62 

63 

64 

60 

60 

64 

62 

59 

57 

60 

62 

61 

64 

61 

64 

63 

66 

65 

68 

67 

66 

69 

66 

66 

67 

69 

72 

66 

64 

1 

SAND  MT   STATE  FARM  API 

95 

91 

91 

90 

83 

88 

88 

83 

84 

83 

65 

83 

83 

82 

77 

80 

82 

85 

81 

81 

87 

89 

91 

93 

91 

88 

91 

90 

87 

80 

86 

1 

MIN 

66 

72 

62 

62 

65 

61 

63 

63 

68 

60 

54 

60 

64 

61 

63 

61 

63 

64 

65 

64 

65 

69 

66 

69 

65 

67 

66 

71 

67 

66 

64 

5 

1  JDvKU 

98 

95 

95 

91 

85 

91 

91 

84 

86 

87 

db 

85 

6a 

88 

87 

64 

86 

90 

84 

85 

91 

92 

95 

96 

92 

92 

95 

94 

90 

80 

89 

4 

MIN 

64 

63 

63 

60 

65 

59 

60 

65 

66 

59 

59 

60 

65 

60 

62 

61 

62 

64 

69 

65 

66 

66 

67 

69 

67 

67 

67 

69 

69 

67 

64 

2 

SELMA 

MAX 

98 

93 

94 

93 

88 

92 

95 

97 

98 

98 

95 

91 

91 

94 

88 

81 

81 

93 

92 

84 

93 

95 

97 

96 

96 

98 

97 

96 

92 

90 

92 

9 

MIN 

69 

67 

63 

64 

70 

65 

66 

73 

75 

72 

70 

70 

69 

65 

68 

68 

67 

68 

69 

70 

69 

72 

73 

76 

71 

73 

72 

73 

74 

75 

69 

9 

TALL  AOEGA 

97 

91 

93 

93 

86 

92 

91 

92 

93 

90 

91 

88 

90 

89 

82 

83 

83 

9" 

87 

82 

90 

93 

95 

97 

92 

94 

93 

93 

86 

85 

90 

1 

MIN 

66 

61 

58 

60 

67 

62 

62 

66 

67 

62 

59 

62 

68 

62 

65 

64 

66 

63 

66 

66 

67 

67 

70 

72 

66 

68 

67 

72 

72 

67 

65 

5 

THOMASV I LLE 

93 

90 

92 

86 

92 

95 

96 

95 

94 

90 

92 

89 

89 

84 

83 

66 

91 

89 

68 

91 

94 

94 

93 

94 

95 

94 

89 

88 

91 

1 

MIN 

68 

67 

65 

64 

66 

64 

67 

71 

73 

70 

64 

69 

67 

64 

66 

66 

65 

67 

67 

69 

67 

71 

72 

73 

70 

71 

71 

72 

71 

72 

68 

3 

TROY 

MAX 

94 

93 

92 

92 

93 

91 

93 

96 

95 

95 

94 

93 

94 

88 

90 

87 

83 

92 

91 

87 

92 

95 

98 

97 

95 

96 

97 

95 

88 

92 

5 

MIN 

68 

65 

66 

66 

68 

66 

66 

69 

70 

71 

69 

66 

67 

64 

67 

67 

65 

65 

68 

69 

65 

71 

75 

74 

70 

73 

70 

73 

73 

72 

66 

7 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

98 

93 

93 

9 1 

86 

91 

93 

95 

94 

94 

93 

92 

93 

90 

64 

86 

90 

90 

76 

93 

96 

97 

97 

96 

96 

97 

96 

92 

87 

91 

6 

MIN 

67 

68 

67 

65 

69 

64 

66 

71 

72 

67 

65 

65 

64 

63 

67 

66 

67 

66 

68 

66 

68 

72 

70 

75 

71 

71 

71 

73 

74 

69 

68 

3 

TUSKEGEE 

MAX 

97 

95 

90 

91 

92 

89 

92 

90 

94 

95 

93 

94 

96 

87 

89 

82 

86 

82 

93 

92 

89 

92 

97 

98 

97 

90 

97 

95 

94 

86 

91 

8 

MIN 

69 

64 

64 

64 

70 

65 

70 

70 

72 

69 

67 

67 

67 

64 

69 

ho 

66 

66 

69 

66 

67 

61 

73 

75 

69 

70 

70 

73 

74 

70 

68 

3 

UNION  SPRINGS 

MAX 

91 

90 

91 

92 

90 

93 

95 

95 

95 

94 

93 

93 

67 

91 

86 

83 

93 

90 

97 

92 

96 

99 

95 

96 

95 

93 

69 

93 

92 

o 

MIN 

68 

65 

65 

65 

68 

65 

70 

69 

72 

71 

68 

67 

69 

64 

69 

69 

66 

66 

69 

66 

67 

71 

74 

68 

68 

72 

71 

72 

73 

71 

68 

7 

UN  I VERS  I  TV 

MAX 

98 

91 

93 

90 

8S 

91 

92 

94 

92 

93 

92 

91 

93 

89 

82 

76 

62 

90 

89 

76 

92 

93 

95 

96 

95 

98 

96 

96 

89 

84 

90 

4 

MIN 

66 

67 

67 

66 

69 

63 

67 

72 

74 

69 

66 

67 

68 

66 

68 

66 

68 

67 

71 

69 

67 

73 

72 

It 

72 

74 

74 

75 

73 

69 

69 

4 

VALLEY  HEAD 

MAX 

95 

94 

86 

85 

85 

86 

88 

89 

90 

90 

86 

86 

85 

65 

85 

85 

84 

85 

65 

84 

92 

93 

93 

94 

94 

90 

93 

93 

88 

94 

86 

7 

MIN 

64 

72 

69 

59 

66 

65 

69 

65 

66 

56 

50 

56 

59 

60 

57 

60 

62 

62 

62 

62 

61 

63 

64 

61 

63 

66 

64 

64 

68 

69 

62 

6 

HETUMPKA 

MAX 

95 

92 

93 

94 

91 

95 

95 

96 

97 

96 

95 

91 

89 

93 

83 

85 

84 

94 

93 

86 

92 

96 

98 

98 

96 

97 

94 

95 

69 

90 

92 1 

8 

MIN 

69 

65 

62 

63 

70 

65 

68 

73 

75 

69 

6b 

67 

67 

65 

70 

69 

69 

66 

69 

70 

68 

72 

73 

72 

70 

73 

72 

75 

75 

74 

69 

4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total] 
or 

DEVOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 
WIND 

.27 
38 

.29 
30 

.  17 
14 

.26 
18 

.21 
31 

.22 
39 

.21 
16 

.19 
20 

.18 
41 

.  16 
40 

20 

.20 
16 

.19 
23 

.20 
18 

.18 
20 

.12 
13 

.12 
30 

.33 
10 

.41 
20 

.24 
4 

.06 
11 

.  17 

9 

.16 

11 

.22 
9 

.25 
6 

.23 
21 

.19 
9 

.23 
5 

.19 
15 

.22 
14 

B6.27 
571 

FAIRHOPE 

EVAP 
WIND 

.  27 
7 

.28 
10 

.21 
6 

.23 
S 

.22 
23 

.25 
24 

.29 
20 

.30 
30 

.27 
43 

.21 
60 

.30 
44 

.24 
15 

.24 
38 

.24 

33 

.18 
19 

.10 
21 

* 

.20 
132 

25 

.14 

11 

.20 
7 

.23 
25 

.20 
14 

.19 
10 

.28 
6 

.28 
19 

.21 
5 

.  10 
1 

.08 
1 

.  15 
1 

B6.50 
657 

MARTIN  DAK 

EVAP 
WIND 

.  26 
27 

.23 
32 

.34 

32 

.29 
17 

.33 
67 

.30 
40 

.30 
40 

.29 
40 

.  33 
50 

.42 
65 

.33 
35 

.  27 
30 

.16 

30 

.25 
40 

.  12 
30 

.18 
23 

.15 
27 

.23 
12 

.34 
24 

.21 
33 

.37 
16 

.28 
15 

.  28 
12 

.18 

12 

.20 
47 

.31 
19 

.22 
20 

.26 
20 

.22 
20 

.08 
20 

7.73 
895 

reference  notes  following  Station  Index. 
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ALABAMA 


Station 



July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

Much 

April 

May 

June 

Total 

F  JT*ifl  HrCB 

means 
July-  June 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0 

0 

s 

SO 

512 

784 

539 

431 

287 

178 



29 

0 

2816 

ANN  LSI  US   CAA  AP 

o° 

0 

4 

53 

569 

794 

600 

468 

363 

202 

43 

0 

3096 

ATUORE  STATE  FARM 

o 

o 

4 

329 

183 

90 

0 

0 

1773 

BAY  MINETTE 

0 

0 

1 

1 

321 

4  93 

368 

2  96 

178 

90 

2 

0 

1750 

BELLE  HINA  2  N 

0 

0 

12 

82 

597 

809 

653 

491 

355 

229 

46 

0 

3274 

B I  KM  INGHAM  WB  AP 

0 

0 

1 

43 

535 

772 

557 

447 

326 

186 

39 

0 

2906 

2556 

BIRMINGHAM  WB  CITY 

0 

0 

0 

11 

428 

674 

483 

371 

257 

147 

14 

0 

2385 

BREWTON  3  SSE 

o 

o 

1 

22 

390 

1 00 

11 

0 

1991 

CAMDEN 

0 

0 

1 

10 

379 

616 

409 

348 

200 

108 

6 

0 

2077 

CAMP  BILL  2  NW 

0 

0 

0 

25 

531 

763 

540 

CHATOM 

0 

0 

0 

26 

388 

584 

432 

330 

214 

114 

7 

0 

2095 

CITRONELLE 

0 

0 

0 

2 

294 

501 

344 

289 

172 

76 

0 

0 

1678 

CORDOVA 

o 

o 

3 

51 

504 

716 

293 

174 

28 

0 

2784 

DAYTON 

0 

0 

3 

20 

392 

651 

461 

496 

DECATUR 

0 

0 

4 

31 

531 

789 

639 

479 

340 

211 

32 

0 

3056 

DOT HAN  CAA  AIRPORT 

0 

0 

3 

S 

389 

5  73 

389 

328 

190 

95 

0 

0 

1975 

EUFAULA 

0 

0 

1 

7 

626 

367 

112 

7 

EVERGREEN  CAA  AP 

o 

o 

2 

35 

448 

614 

444 

224 

2261 

FAIRHOPE 

0 

0 

0 

4 

323 

481 

322 

273 

171 

93 

4 

0 

1671 

FORT  MORGAN 

0 

0 

0 

237 

386 

302 

268 

155 

75 

0 

6 

GREENSBORO 

0 

0 

1 

10 

392 

634 

462 

376 

233 

134 

7 

0 

2249 

GREENVILLE 

0 

0 

4 

18 

374 

660 

419 

342 

196 

81 

1 

0 

2095 

HALEYVILLE 

o 

o 

19 

49 

544 

787 

608 

4  77 

HEADLAND 

0 

0 

1 

•  23 

368 

553 

360 

325 

175 

82 

I 

1887 

HIGHLAND  HOME 

0 

0 

3 

13 

367 

567 

384 

297 

197 

103 

7 

0 

1938 

HUNTSVILLE  WB  AWY 

0 

o 

7 

61 

609 

840 

658 

510 

390 

256 

59 

0 

3390 

LAFAYETTE 

0 

0 

7 

22 

463 

702 

524 

4  24 

269 

148 

17 

0 

2576 

LIV INGSTON 

o 

o 

0 

25 

419 

659 

475 

MARION  JUNCTION  2  NE 

0 

0 

2 

23 

433 

681 

4  84 

387 

240 

137 

19 

0 

2406 

MARTIN  DAM 

0 

0 

347 

274 

140 

24 

0 

MAXWELL  FIELD 

0 

0 

0 

7 

434 

659 

452 

357 

208 

99 

0 

0 

2216 

MOBILE  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

2 

341 

4  92 

359 

296 

187 

95 

2 

0 

1774 

MOBILE  WB  CITY 

o 

o 

0 

1690 

1 590 

MONTGOMERY  WB  AP 

0 

0 

1 

11 

455 

6  70 

459 

370 

244 

121 

4 

0 

2335 

MONTGOMERY  WB  CITY 

0 

0 

0 

6 

404 

637 

424 

351 

237 

111 

2 

0 

2172 

2052 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

0 

0 

10 

54 

583 

828 

679 

539 

398 

241 

48 

0 

3380 

OZARK 

0 

0 

1 

2 

354 

543 

346 

303 

170 

83 

0 

0 

1802 

PRATTV I LLE 

o 

ROBERTSDALE  7  E 

0 

0 

0 

2 

322 

467 

331 

287 

171 

90 

2 

0 

1672 

ROCK  MILLS 

0 

0 

5 

42 

495 

730 

568 

457 

308 

173 

21 

0 

2799 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

0 

0 

16 

68 

582 

821 

664 

495 

394 

249 

57 

0 

3346 

SCOTTSBORO 

0 

0 

6 

52 

590 

840 

663 

4  93 

376 

225 

49 

0 

3294 

SELMA 

0 

0 

0 

8 

354 

576 

389 

320 

188 

93 

2 

0 

1930 

TALLADEGA 

0 

0 

THOMASVILLE 

0 

0 

2 

16 

374 

605 

447 

415 

0 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

0 

0 

2 

42 

482 

743 

545 

446 

278 

154 

13 

0 

2705 

UNION  SPRINGS 

0 

0 

1 

8 

3  96 

614 

416 

347 

216 

112 

7 

0 

2117 

UNIVERSITY 

0 

0 

3 

43 

549 

762 

506 

423 

276 

151 

13 

0 

2726 

VALLEY  HEAD 

0 

0 

23 

100 

614 

863 

695 

559 

291 

104 

0 

WETUMPKA 

0 

0 

0 

15 

425 

655 

449 

356 

219 

111 

4. 

0 

2234 

See  reierence  notes  following  Station  Indei 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

R 

£  K 
£  a 

Se 

X  2 

s 

rj> 

2 

Q 

Lowest 

a 

3 

a 

5 

•a 
I 

1 

Q 

No.  of  days 

1 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No  of  days 

Max.  90* 
or  above 

Min  32* 
or  below 

Total 

*-  = 

°-  s 

-8     O  B 
0>  -£ 
H  O 

S   o  'S 

Date 

0 

a 

o 

3 

5 
a 

0 

o 
tn 

1.00  or 
more 

DECEMBER  1950 

GREENSBORO 

44.4 

-  4.0 

78 

1 

19 

19 

634 

0 

16 

4 

21 

-1.40 

1.30 

28 

.0 

0 

10 

4 

1 

FEBRUARY  1951 

MART  I N  DAM 

52.  9M 

77 

27+ 

347 

3 

2 

35 

-3.06 

.96 

1 

8 

1 

MARCH  1951 

MARTIN  DAM 

56.7 

80 

3+ 

28 

20 

274 

0 

5 

4 

16 

-1.54 

1.28 

IB 

.0 

0 

9 

3 

2 

MAY  1951 

GREENSBORO 

72.3 

+  0.2 

98 

31 

48 

8 

7 

9 

0 

1 

49 

-2.95 

1.12 

3 

.0 

0 

4 

1 

1 

DAILY  PRECIPITATION 

Table  3  delayed  data 


Station 

Day  of  montb 

3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t° 

DECEMBER  1950 

GREENSBORO 

.03 

.96 

.02 

.13 

.04 

.88 

.02 

.83 

1 . 30 

.10 

4.21 

TALLADEGA  HORN  NTH 

TWR 

.02 

.34 

.30 

.41 

.20 

T 

T 

.12 

.02 

.13 

.88 

.08 

JANUARY  1951 

ADDISON 

R 

3.44 

7.66 

FALLS  CITY  6  NW 

.65 

.51 

.20 

.65 

.65 

.10 

.11 

.10 

.85 

3.82 

PBTERMAN 

R 

.06 

3.03 

SEALS 

.20 

.10 

.20 

.40 

.85 

FEBRUARY  1951 

AUBURN  SC5  10 

R 

.53 

.20 

.20 

.22 

.34 

.35 

1.84 

BELGREEN 

R 

.65 

.44 

.10 

.  12 

.24 

.21 

.36 

.81 

.23 

3. 16 

BOAZ 

R 

1.77 

.03 

.87 

T 

.08 

.14 

.  10 

.48 

.32 

.03 

3.82 

FLAT  ROCK 

R 

1.19 

.84 

.06 

.16 

.20 

1.07 

.31 

.02 

.01 

3.86 

GUNTERSVILLE  CITY  ■  WKS 

1.12 

.68 

.18 

.97 

.22 

3.17 

MARTIN  DAM 

.96 

.18 

T 

.37 

.21 

.04 

.24 

.30 

.05 

2.35 

MOULTON 

■ 

1.6S 

.36 

.03 

.07 

.02 

.14 

.49 

.50 

.70 

.01 

4.00 

PAINT  ROCK 

1.27 

.72 

.03 

.09 

.26 

.63 

.27 

.02 

3.29 

TONEY 

■ 

1.15 

.38 

.01 

.24 

.20 

.50 

.72 

.04 

3.24 

WIDOWS  CREEK  STEAM 

PL  R 

1.16 

.52 

.10 

.09 

.31 

.99 

.38 

.10 

3.65 

MARCH  1951 

AUBURN  SCS  10 

■ 

.12 

.02 

.47 

.13 

1.59 

.46 

1.30 

4.09 

APRIL  1951 

AUBURN  SCS  10 

R 

.75 

.07 

.99 

.20 

.58 

.08 

.60 

.35 

.70 

.44 

4.76 

BOAZ 

.70 

.33 

.95 

.35 

.38 

1.25 

.45 

1.55 

.10 

.10 

6.16 

BOAZ 

R 

.35 

.01 

.36 

1.71 

1.53 

.02 

.09 

.13 

6.26 

CARBON  HILL 

.40 

.25 

.40 

.30 

.70 

.40 

.90 

.40 

1.60 

.20 

.75 

6.30 

GARDEN  CITY 

.63 

.93 

.42 

.25 

1.56 

.22 

1.65 

5.66 

LAY  DAN 

1.18 

.08 

.66 

.21 

.07 

1.10 

1.90 

.63 

5.83 

HONTEVALLO 

.30 

1.00 

.10 

.80 

.96 

1.64 

4.80 

MAT  1951 

GREENSBORO 

1.12 

.33 

.02 

T 

.02 

T 

1.49 

LOCK  17 

.86 

1.37 

.02 

.33 

2.58 

See  reference  notee  following  Station  Index. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
DELAYED  DATA 


A.  M.  Hour  Ending 


P.  M.  Hour  Ending 


4        S  6 


7         8    J    3        10  |    11  I    12  ||  1 


2  3 


•  .08  • 


.02     .16     .12     .01  .01 


-  4TH  - 
.03     .Oil     ,12     ,37  .23 


•01     .12,    .18     .12     .03  |     ,os     ,1*  .05 

-  13TH  - 


.02     .50  .04 


4        5  6 


HE 


10       II  12 


•  19     .21     .08)  .07 


•01      .04  .05 


15TH  - 
18TH  - 
20TH  - 


•01     .01  •05 


•IS     .04     .01  .01 


-  31ST  - 

.04     .18     .01     .24     .06     .27     .31     .241    .12     .03     .03,      .05     .14  .06 


.10     .11  .12 


.35     .85     .05     .02     .02     .02  .02 


-  1ST  - 

II 

-  6TH  - 

-  7TH  - 

II 

-  9TH  - 


•05  .10 


-  16TH  - 
.01     .01  [     .01     .02  . 

-  20TH  - 


.10     .05  .02 


.28     .45     .30     .15  .05 


-  JITH  - 

-  12TH  - 

-  18TH  - 

•03     .53     .43     «30  '     .15     .05  .02 

-  197H  - 
•05     .05     .03     .05     .03  .03 

-  29TH  - 


.01     .03     .02  .10 


.02     .04  .05 


.10     .10  .02 


•03     .02  .01 


.27     .38  .42 


•03     .03  .J8 


•  34 

•  33 


•  12 

•  02 


%*.  r.r.ranc.  ooto.  following  St.tloa  loooi. 
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APR  I L  1951 

AUBURN   SCS  1 

AUBURN   SCS  1 

AUBURN   SCS  1 


AUBURN  SCS  1 
BOA  2 


AUBURN  SCS  1 
BOAZ 


AUBURN   SCS  1 


AUBURN  SCS  1 
BOAZ 


AUBURN  SCS  1 
BOAZ 


AUBURN  SCS  1 
BOAZ 


AUBURN  SCS  1 
BOAZ 


HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
DELAYED  DATA 


A.  M.  Hour  Ending 


•17     ill  .OB 


P.  M.  Hour  Ending 


•10    .05  .19 


.18 
.01 


•IS     .30  .13 


•  OS      .03  .*Si 
.13     .AO     .291    .13     .28  .20 


11TH 


.20     .03  .19 


-  15TH  - 

-  16TH  - 


18TH 
19TH 


•02      .01  .07 


-  26TH 

-  77TH 


.08     .02  .01 


4       5       6       7       8  9 


.10     .10  .06 


io     n  12 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABA 
DELAYED  DATA. 


Station 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

.  29 

30 

31 

DECEMBER  19S0 

GREENSBORO 

MAI 
MIN 

78 
50 

72 
58 

69 
42 

S3 
30 

60 
37 

53 
34 

45 

27 

43 
32 

50 
36 

40 
28 

39 

22 

53 
26 

54 

27 

4S 
38 

51 
31 

53 
32 

57 
35 

43 
21 

49 
19 

59 
26 

49 

27 

64 

31 

70 

32 

71 
42 

67 
34 

88 
34 

56 
36 

42 
36 

44 

39 

58 
42 

61 
27 

55.4 
33.  3 

FEBRUARY  1951 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

59 
38 

58 
39 

42 
22 

39 
28 

47 
36 

46 

35 

67 
31 

70 
39 

73 
39 

72 
63 

65 
47 

63 
40 

52 

75 
42 

74 
60 

62 
48 

60 
38 

m 

40 

68 

52 

72 
41 

75 
42 

77 
42 

77 
47 

63.9 

41.8 

MARCR  1951 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

78 
60 

77 
57 

80 
56 

76 
55 

64 
46 

66 
54 

76 
62 

80 

56 

78 
47 

78 
46 

69 
52 

63 
44 

51 
31 

44 

31 

54 

32 

65 
29 

74 

38 

70 

55 

58 
42 

50 
28 

62 
33 

65 
39 

77 

72 
39 

65 
42 

68 
41 

68 
50 

70 

56 

75 
64 

70 
44 

71 

33 

68.2 
15.2 

MAY  1951 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

89 
65 

88 

63 

88 

61 

83 
60 

77 
55 

77 
49 

74 

52 

77 
48 

82 
52 

81 
59 

79 
60 

77 
50 

83 
50 

85 
54 

87 

59 

90 
56 

93 
56 

95 
60 

96 
63 

93 
64 

92 
65 

89 

62 

78 
67 

82 
50 

87 

60 

88 
64 

86 
61 

87 
61 

91 
53 

94 
68 

98 

66 

86.0 
58.5 

Soo  iaf»i 


•dc«  not**  following  Station  Index. 
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Table  5: 

Day ton 
Haleyville 


Table  1: 


Table  2: 

Atmore  State  Farm 


Table  3: 

Atraore  State  Farm 
Atmore  State  Farm  R 


Dothan  CAA  AP  R 


Millers  Ferry 


Table  4: 

Atmore  State  Farm 


Dothan  CAA  AP  R 


Table  3: 

Hillers  Ferry 


Table  2: 

Troy 

Table  3: 

Troy 


CORRECTIONS 
MONTH :     December  1950 


MONTH:     March  1951 


Minimum  temperature  on  the  19th 
should  be  19. 

Minimum  temperature  on  the  13th 
should  be  29. 


Average  precipitation  should  be 
9.12. 


Total  precipitation  should  be 
11.03;  days   .01  or  more,   7;  days 
.50  or  more,  4;  days  1.00  or 
more,  4;     Division  total  should 
be  9.36;  State  total  should  be 
9.12;  departure,  +3.33. 

13th  should  be  T;  monthly  total 
11.03. 

Amounts  on  the  13th  and  14th 
should  be  on  the  11th  and  12th 
respectively.     Amounts  on  the  17th 
should  be  14;  on  the  18th,  4.23; 
on  the  19th,  .65. 

Amounts  shown  on  the  12th  and  13th 
should  be  on  the  11th  and  12th  res- 
pectively. 

4th  should  be  0;  5th  should  be  .17. 


Amounts  on  the  13th  and  14th  should 
be  on  the  11th  and  12th  respectively. 
On  the   17th  add  amounts   .02  at  3  pm ; 
.04  at  4pm;   .04  at  5  pm;   .01  at  11  pm; 
.03  at  midnight;  dally  total,  .14. 
Delete  amounts  shown  on  the  18th,  add 
.01  at  7  am;    .15  at  8  am;    .10  at  9  am; 
1.15  at  11  am;    .35  at  noon;   .25  at  1 
pm;    .33  at  2  pm;    .16  at  3  pm;    .08  at 
4  pm;    .16  at  5  pm;    .17  at  6  pm ;  .12 
at  7  pm;   . 16  at  8  pm;   .21  at  9  pm ;  .26 
at   10  pm;   20  at  11  pm ;    .37  at  midnight; 
daily  total  4.23.     Delete  amounts  shown 
on  19th,  add  .28  at  1  am;   .11  at  2  am; 
.04  at  3  am;   .09  at  4  am;   .05  at  5  am; 
.02  at  6  am;   .04  at  7  am;   .01  at  8  am; 
.01  at  9  am;  daily  total,  .65. 

Amounts  shown  on  the  12th  and  13th 
should  be  on  the  11th  and  12th  res- 
pectively. 

MONTH:     April  1951 

Add  amounts  on  the  5th,   .20;  on  the 
6th,    .22;  on  the  12th,    .52.  Monthly 
total  should  be  6.39. 

MONTH :     May  1951 


Total  precipitation  should  be  1.74, 
departure,  -1.85;  days  .01  or  more,  5. 


Delete  amount  shown  on  31st ;  total 
should  be  1.74. 
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STATION  INDEX 


Staho 


ABBEVILLE 
ADDISON 

ADD  1 901  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBXRTVILLI  1  6 
ALEXANDER  C1TT  6  HE 
AXICEVI  LLE 
ARIMLUStA 

AW  I  STOW  CAA  AIRPORT 
ARLET 

A  SB  LAM  D 
ASH  V  ILLS 
ATI  EMS 

ATHORI  STATE  FARM 
AUBURN 

AUBURN  3CS  10 

AUTAUGA  VI  LLE 

BARTON 

BAY  NINETTE 

BEATRICE 

BEL  GREEN 
BELLE  MIMA  2  N 
BERRY 

BEXAR  2  SB 

BI LL INGSLEY 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

BIRMINGHAM  WB  CITY 

BISHOP 

BOAZ 

BRANTLEY 

BRETTOM  3  SSB 

HRJ  DC E PORT  2  * 

BRDND1DGE 

CALERA 

CAMDEN 

CAMPBELL 

CAMP  BILL  2  NV 

CARBON  BILL 

CENTER  GROVE 

CKNTREVI  LLE 

CHATOM 
CHILD KR3BUHG 
CITRONELLE 
CLAM TON 


COFFEE  SPRINGS 
COLLINS VI  LLE 
COLUMBIA 
CORDOVA 
CUBA 

DA DEVI LLE 
DADEVILLE  2 
DANCT 
DANVILLE 
D  ATT  OR 
DECATUR 
DECATUR  4 

DECATUR  SUBSTATION 
DEMOPOLIS  LOCK  4 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 

ELBA 

ELROD 

EUFAULA 

EUTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FAIRHOPE 

FALCO  5  NE 

FALKV1  LLE 

FALLS  CITY  6  NW 

FARLEY 

FAYETTE 
FLAT  ROCK 
FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT  1  SE 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 
GAIKESYI  LLE 
GARDEN  CITY 

CD  EVA 

COODWATER 

GORGAS 

GREENSBORO 

GREENY  I  LLE 

GREENVILLE  2 

GULP  SHORES  £  SSC 

GUNTERSVI  LLE  CITY  1 

GUNTERSVI  LLE  DAM 

RALETVILLE 

HAMILTON 
HARR1SBURC  6  SE 
HAYKEV I LLE 
HEADLAND 

1  : 


County 


HENRY 
0063  WINSTON 
0071  LAWRENCE 
01*0  WILCOI 
0148  MARSHALL 
0163  TALLAPOS3A 
0176  PICKENS 
0232  COVINGTON 
0272  CALHOUN 
,0336  ilUBTCfl 

0369  CLAY 
0377  ST.  CLAIR 
0390  LIMESTONE 
0402  ESCAMBIA 
0422  LEE 
■ | 0427  LEE 

0440  AUTAUGA 
0546  COLBERT 
0583  BALDWIN 
06 16  |  HON ROE 

0631  I  FRANKLIN 
0655  LIMESTONE 
0748  FAYETTE 
1 0790  I 
0823  |i 
0831  JEFFERSON 
0836  JEFFERSON 
0854  COLBERT 
10957  MARSHALL 
1069  CRENSHAW 

1084  ESCAMBIA 
1099  JACKSON 
1178  PIKE 
1288  SHELBY 
1300  WILCOX 
1315  CLARKE 
1324  TALLAPOOSA 
1377  WALKER 
1492  MORGAN 
1520  BIBB 

1 1566  'WASHINGTON 
1615  TALLADEGA 
1685  MOBILE 
1694  CHILTON 
1725  BARBOUR 
1807  GENEVA 
1849  DE  EALB 
1865  BOUSTON 
1940  WALKER 

!a079  SUMTER 

'2119  Itallapossa 
2124  tallapoosa 

2141  PICKENS 

2149  MORGAN 

2188  MARENGO 

2207  MORGAN 

2216  MORGAN 

2221  MORGAN 

2240  MARENGO 

2372  BOUSTON 

2577  COFFEE 
2632  TUSCALOOSA 
2727  BARBOUR 
2742  GREENE 
2763  CONECUH 
2813  BALDWIN 
2832  COVINGTON 
2840  MORGAN 
2848  WINSTON 
2867  MADISON 

2883  FAYETTE 
2945  JACKSON 
2976  LAUDERDALE 
3024  LOWNDES 
3035  BALDWIN 
3043  DE  KALB 
3105  MONROE 
3151  ETOWAH 
3160  SUMTER 
3200  CULLMAN 


HIGHLAND  HOME 
HIGH TOWER 
HODGES 

HUMTSVI LLE  SUBSTATION 
HUNTSVI  LLE  WB  AWT. 

BTTOP 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 
JACKSONVILLE 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
LAY  DAM 
LEEDS 
LEES BURG 
LIVINGSTON 


3255  GENEVA 
3399  COOSA 
3430  WALKER 
3511  HALE 
3519  BUTLER 
3524  BUTLER 
3559  BALDWIN 
WKS  3578  MARSHALL 
3583  MARSHALL 
3620  WINSTON 

3644  MARION 
3697  PERRY 
3748  LOWNDES 
3761  HENRY 
3763  SHELBY 
3816  CRENSHAW 
3842  CLEBURNE 
3899  FRANKLIN 
4060  MADISON 
4068  MADISON 


4099  JACKSON 
4192  CLARKE 
4198  TALLADEGA 
4209  CALHOUN 
4306  ELMORE 
4502  CHAMBERS 
4603  COOSA 
4619  JEFFERSON 
4627  CHEROKEE 
4798  SUMTER 


31  34 
34  13 
34  25 

32  14 
34  18 

32  59 

33  08 
31  19 

33  35 

34  04 

33  16 

33  50 

34  48 

31  10 

32  36 
32  36 

32  26 
34  43 

30  33 

31  44 

34  28 
34  42 

33  40 

34  12 


85  i5 
87  10 
87  19 
87  25 

86  13 

85  52 

86  10 
I  30 


3!  28 

33  17 

31  05 

32  51 
31  53 
31  10 

34  15 

31  18 

33  46 

32  26 


86  15 
86  21 
88  14 

86  38 
85  27 
85  55 
85  52 
85  06 

87  11 

88  23 


85  45 


5  31  02 
7  33  04 
2  33  39 
2  32  42 

6  [31  50 


85  52 

86  03 

87  13 
87  36 
86  38 
86  38 


83  50 

86  18 
66  39 

87  29 
85  30  I 

85  29 

86  39 

87  52 
87  47 
87  13 

87  52 

86  54 

87  36 

88  09 
86  45 
86  45 
86  50 

34  39  |88  05 
34  13  ,86  10 
31  33  86  16 

31  04  [87  03 
34  36  183  44 

31  43  85  49 
33  06  86  43 

32  00  87  20 

31  85  187  39 

32  30  165  39 

33  34  87  32 

34  23  86  38 
32  57  87  08 


32  50 

32  50  ,85  46 

33  01  B6  17 

34  23  87  04 
11  87  39 

34  37  86  58 
86  59 

12  34  36  86  58 

13  32  31  87  51 

5  31  14  65  26 

10  31  25  186  04 
13  33  15  67  48 
4  31  53  85  08 
2  32  47  87  50 

6  31  25  |87  02 
9  30  32  ,87  55 
9  31  06  86  33 

12  34  22  86  55 
2  34  04  87  20 

12  34  36  86  34 

13  33  41  87  50 
12  34  46  85  41 

12  34  47  87  40 

6  31  39  86  34 
9  30  14  88  01 

7  34  26  85  43 

8  31  26  87  24 
7  34  01  86  00 

13  32  49  88  09 
2  34  00  86  44 


6  31  50 
9  30  16  87  40 
12  34  22  86  17 

12  34  26  86  24 

2  34  14  |67  38 

13  ]34  06  87  39 

3  32  48  87  11 
1  32  11  186  35 

5  |31  21  85  20 
3  33  17  66  51 

6  31  57  186  19 

I  1  33  32  35  24 
13  34  20  87  56 
12  34  43  l86  35 
12  34  42  86  35 

12  34  54  66  05 

13  31  33  «8  01 

7  33  32  86  12 
7  33  49  85  45 
7  32  37  66  15 

II  32  54  85  24 
7  32  58  86  31 
3  33  33  36  33 


9  01  01  86  22 
2  33  29  07  20 


Obser- 
vation 
time 


HID  J.  P.  MITCHELL 

MID  PALMER  GODSEY 
7A  D.  8 . FOREST  SERVICE 
8A  SIDNEY  J.HARDY,  SR. 
6A  JESSE  M.  CDLP 
SP  CITY  FILTER  PLANT 
7A  'HOSIE  PHILLIPS 
8A  WM.  H.  GARRETT 

MID  CIVIL  AERO  ADM. 
7A  MRS.  LESSIE  HILLER 

MID  HENRY  L.   MC  QUEEN 
7A'S.   A.  CROW 
7A  lTVA-«2 

AT MORE  STATE  FARM 
MRS.   MARTHA   I.  MOOR1 
SOIL  CONS  SERVICE 
J.    B.  NEIGHBORS 
TV  A -4  6  2 

GROVES  W.  WOODWARD 
'.  DUNN 


HID 


TVA-43 

ALA.  POLY.  INST. 
MISS  CLARA  R.  OLIVE 
WM.   H.  WHITEHEAD 
LEONARD  C.   W EL DON 
U.S.   WEATHER  BUREAU 
MRS. CARRIE  B . H OR TON 
TV A -42 

MILFORD  H.   D OO LEY 

R.  E 


MRS.  CLARA  T.  PEAVY 
MISS  M.LOUISE  JONES 
CEO.  L.  HICES 
ZEHMA  P.  HOLCOMBE 
ALA .   POLY .  INST. 
WM.   B.   GRIFFIN,  JR. 

.  INST. 
MISS  MARY  C.  RAY 
TVA 


V.  D. 


,1  FIELD 


t.  C.  SMITH 
ALABAMA  POWER  CO. 
B.  0.  JOKES 
HUGH  M.  SIMPSON 
EDWARD  E.  POPE 
SAUL  R.  SMITH 
MRS.  S.  CUNNINGHAM 
COY  THOMPSON 
MRS.  C.  GRESHAH 
REUBEN  P.  HARRIS 


573    6P  r  8A  1 


8A  DR.   W.    B.  FULT 
MID  H.   CLAY  PLESS 
7P  IE.   P.  SMITH 
7A  TVA-503 
7A  j JAMES  H.  CREWS 


1500 


6A  TVA-63B 
8A  1  TV A -4 11 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
MID  CIVIL  AERO  ADM. 


D.  M.  ENGLISH 
K.   V.  BERRY 
BARRY  E.  MAUGANS 

E.  B .  nOLDROOK 
CIVIL  AERO  ADM. 

5P j HAROLD  F .  YATES 
8A  U.S.    FOREST  SERVICE 
7A  TVA -384 

7A  U.S.  FOREST  SERVICB 
7A  TVA- 576 


HID 


8A  LOIS  V  BILLINC-.IDHTH 
7A  TVA-387 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
7A  CALVIN  K  CASSADY 
9P  WM.   B.  CHANDLER 
8A  JOHN  W.  PATE 
8A  ;MRS.    NELIA  MCKENZIE 
SA  FRANKLIN  K.  EDGE 
7A  FRANK  J.  FIELDS 
8A  IHRS.  G.  MC  KENZIE 

7A  REBECCA  CAMPBELL 
7A  C.   PURVIS  OONAWAY 
6A  [ALABAMA  POWER  CO. 
8A  N.   HAMMER  COBBS 
8A  CECILS  T.  LEWIS 
IID  CLAUDE  CONN  ,  JR. 
7A     GULF  STATE  PARE 
MID  TVA-403 
7A  TVA -70 

8A  ELMER  L.  SBIPMAH 

7A  REX  COOPER 
BA  U.S.    FOREST  SERVICE 
8A  MAXINE  E.  WATSON 
6P  ALA.    POLY.  INST. 
6.t  HILLARD  D.  JENKINS 
SP  jl-UKE  JORDAN 
BA  THOMAS  J.  HART 
6A  FRANK  L.  BAYNES 
6A  TVA-6S 
MID  KID  U.S.  WEATHER  BUREAU 


7A  TVA-78 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
8A  ALABAMA  POWER  CO. 
HID  7L0T  E.  OWBN 
6A  ALABAMA  POWER  CO. 
6P  CLARENCE  B.  FINCHER 
420  1  I  6A  ALABAMA  POWER  CO. 
636  7A  MRS.   MART  K.  LEE 

589  I  7A  RUFUS  H.  SEWELL 

160    3P     BP  PROF.  E.J.  HURPBEY 


290  ,  8A 


8A 


Refer 


CLOSED  3/51 


Station 

4 

*9 

& 

Obser- 
vation 
fame 

Refer 

Index  1 

I 

1 

Longi  ti 

XI 
> 

a 

Temp. 

Precip. 

MADISON 

4976 

MADISON 

i» 

?4  42 

86  45 

373 

BA 

9A 

 ,  

HARRY  iR.   TAYLOR  JR 

2  3  5 

MAGELLA 

1996 

JEFFERSON 

3 

33  30 

86  51 

654 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

3 

MAGNOLIA 

BOM 

MARENGO 

1  32  08 

87  38 

185 

DR.  T.  B.  GAILLARD 

3  4 

MARION  1  SSE 

3 1 

PERRY 

3 >32  37 

87  18 

263 

0.    MYRON  HOLI FIELD 

3  4 

MARION  JUNCTION 

5116 

DALLAS 

3  |32  26 

87  14 

TA 

MRS . MARGARET  SMITH 

3 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

3 

32  28 

87  13 

200 

2  3  5 

MARTIN  DAM 

5140 

TALLAPOOSA 

11 

32  40 

85  55 

340 

6P 

6f> 

ALABAMA  POWER  CO. 

2  3      5  6 

MAXWELL  FIELD 

5202 

IIOMTGOIfERl 

1 

32  25 

86  25 

165 

■ID 

HIP 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

2  3  5 

KELVIN 

6354 

CHOCTAW 

13 

31  56 

88  27 

7A 

JOHN  R.  LAND 

3 

HERTZ  3  E 

5363 

BIBB 

3  [32  S3 

87  20 

600 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

53  97 

BULLOCK 

32  04 

85  32 

490 

»D 

HA  THEN  W.  HAIL 

3  4 

MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

I 

32  06 

87  22 

78 

HA 

CHLORA  R.  WILLIAHS 

3 

HILSTEAD 

MSB 

HA  CON 

1 1 

32  27 

85  54 

206 

8A 

T.   C.  CARR 

3 

MITCHELL  DAM 

5465 

CH I LTON 

7 

32  48 

86  27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5478 

MOBILE 

9 

88  15 

2io 

HID 

KU. 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

MOBILE  WB  CITY 

HOBILE 

9 

30  42 

88  02 

■ID 

HID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

MONTE  SANO 

5638 

12 

34  45 

86  31 

1650 

7A 

TVA-S30 

3 

HO  NT  FV  ALIO 

5537 

SHELBY 

3  33  06 

86  53 

462 

8A 

M.    P.  JETER 

3 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

5550 

MONTGOMERY 

32  18 

86  24 

198 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

MONTGOMERY  WB  CITY 

5555 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

86  18 

201 

HID 

5P 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

MOHLTON 

5635 

LAWRENCE 

13 

34  29 

87  17 

630 

HI] 

TVA -381 

3  4 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

S74B 

COLBERT 

13 

34  45 

87  37 

540 

■ID 

HID 

CIVIL  AERO  ADM . 

2  3  4  5 

NEW  BROCKTON 

5849 

COFFEE 

31  23 

85  56 

480 

MID 

E.    EARL  BOY ETT 

3  4 

NEWBURG 

5847 

FRANKLIN 

13 

34  26 

87  35 

660 

7A 

3 

NEW  MARKET 

5868 

KADI  SON 

13 

34  54 

86  26 

TVA -624 

3 

NEWTON  2  N 

DALE 

3 

31  21 

65  37 

216 

£  j [JAMES  T  DOSSETT 

3 

ONEONTA 

6131 

2 

33  57 

86  30 

857 
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REFERENCE  NOTES 


Tbe  four  digit   identification  numbers  in  the  index  number  coluan  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  s  stati 
Figures  and  le tters  Jol lowi ng  the  station  nine,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  thin  bulletin. 

Stations  appearing  in  the   Indox.  but  for  which  data  are  not   listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  to  inches  and  wind  movement  in  mile-  Degree 
days  are  based  on  a  dally  average  of  65BF.  Evaporation  is  measured  in  tbe  standard  leather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otborwlse  shown  by  footnote*  rollowine 
Table  6.  * 

Sleet  and  hall  were  Included  in  snowfall  averages  in  Tabic  1,   beginning  with  July  1948. 

Amount**  In  Table  4  arm  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recordlng  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  In  Tables  3,   5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

-     No  record  in  Tables  3,  4,  6,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     When  hourly  precipitation  is  missing  or  accumulated 

for  several  days ,  onl y  the  f 1 rst  and  last  days  are  shown  in  Table  4 . 
t     And  also  on  a  later  date  oi  dates. 

•     Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
6     Station  not  equipped  with  recording  gage.     See  table  4   for  6-hourly  measured  amounts. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

E     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     1  to  9  days  of  record  missing;     see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent   the  value 
for  a  f ul 1  month . 

R    Dally  values  and  monthly  total   from  recording  gage.     All  other  data  lh  Table  3  are  from  non-recording  gages. 
T    Trace ,   an  amount  too  smal 1   to  measure . 
V     Inc ludes  total  for  previous  month . 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payi 
to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Offict 
Washington  25,  D.  C. 

l.H.P.C. ,  Chattanooga,  Tcnn.   ---8/17/51  —  950 
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ALABAMA  -  JULY  1951 
A.  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 

July  weather,  for  the  State  as  a  whole,  was  hot  and  dry,  with  only  78%  of  normal  precipitation. 
Monthly  extremes  of  precipitation  ranged  from  11.65  inches  at  the  Mobile  Airport  station  to  only 
0.37  inch  at  the  Marion  Junction  Black  Belt  substation.  The  central  third  of  the  State  received 
the  least  rainfall,  and  July  made  the  tenth  consecutive  month  with  a  deficiency  in  precipitation 
at  the  Montgomery  Airport  Station. 

Temperatures  averaged  1.0  degree  above  normal.  Highest  temperature  reported  was  103°  at  Eufaula 
on  the  16th;   the  lowest  reported  was  56°  at  Alexander  City  on  the  8th. 

CROPS 

Since  June  precipitation  was  111%  of  normal,  and  showers  were  rather  frequent  throughout  the 
State,  all  crops  were  showing  decided  improvement  by  the  first  of  July. 

During  the  first  week  of  the  month,  cotton  was  in  generally  good  condition,  except  for  poor  stands 
and  late  crop  in  the  northern  portion  of  the  State;  light  weevil  infestation  was  increasing  and 
poisoning  was  becoming  general.  Corn  made  excellent  progress,  but  much  of  the  late  planted  had 
light  stands;  many  fields  received  their  final  cultivation  in  the  southern  half  of  the  State,  and 
hogging  of  early  corn  was  becoming  general  in  the  southern  counties.  Peanuts  developed  rapidly, 
but  some  leaf  spot  damage  was  reported  and  farmers  were  dusting  to  control  the  disease.  Pastures 
were  furnishing  ample  grazing  in  most  areas  of  the  State. 

At  the  close  of  the  month,  soil  moisture  was  generally  adequate  in  north  Alabama  and  along  the 
Gulf  Coast;  but  south-central  areas  continued  to  suffer  from  the  drought.  Cotton  was  shedding 
excessively  in  some  areas;  it  was  opening  in  the  south  portion,  where  some  picking  was  under  way; 
and  boll  weevil  infestation  continued  light,  although  poisoning  continued.  The  outlook  for  corn 
in  northern  areas  improved;  but,  in  most  central  and  southern  sections  the  crop  was  seriously  af- 
fected by  the  drought.  Peanuts  were  generally  excellent.  Pastures  were  below  normal  on  account 
of  dry  weather. 

STORMS 

An  unusually  severe  thunderstorm  occurred  at  Montgomery  on  the  night  of  the  26th,  with  4.95  inches 
of  rain  falling  within  a  few  hours.     Considerable  local  flooding  occurred;   roofs  on  several  build 
ings  collapsed  from  the  weight  of  water;   and  about  20  acres  on  Morning  View  Drive  were  virtuall 
swamped.     Damage  from  this  storm  was  estimated  at  $1000. 

LOW  FLOW  IN  STREAMS 

As  a  result  of  the  extended  drought  in  south  Alabama,  many  streams  reached  low  flows  during  Jul 
three  of  which  were  the  lowest  of  record.  Data  shown  in  the  tabulation  below  are  preliminary  fig 
ures  furnished  by  the  U.   S.  Geological  Survey. 


Drainage  Area 
Station  and  Stream  (Sq .  Mis.) 

West  Fork  Choctawhatchee 

at  Blue  Springs  85 

Pea  River  near  Ariton  500 

Escambia  River  at  Flomaton  325 

Conecuh  River  near  Troy  240 

Conecuh  River  at  Brantley  485 

Patsaliga  Creek  near  Luverne  250 

Sepulga  River  near  McKenzie  470 

Murder  Creek  near  Evergreen  169 

Uphapee  Creek  near  Tuskegee  331 

Mulberry  River  at  Jones  205 

♦Minimum  Daily 

The  lowest  annual  streamflow  usually  occurs  during  the  months  of  September  or  October.   -  A 


Minimum  Minimum 

Period      Flow  Pre-  Flow  During 

of          viously  July  1951 

Record      Known (cf  s)  (cf s) 


1943  *18  *12 

1938  *24  28 

1939  144  185 
1943  3.8  3 
1937  43  59 
1943  16  15 
1937  14  28 

1937  58  62 
1939  +10  12 

1938  50  57 


In  addition  to  the  cllmatologlcal  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and 
cooperative  leather  stations,  this  bulletin  series  contains  .ecords  froo  Hydro- 
climatic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  In  the  Bydrologic 
Bulletin  Series.  The  Hydroc  1  lmat ic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages-- 
mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation. 
It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department 
of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide 
records  of  rainfall  Intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood 
control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network,  now  number- 
ing about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  bas  been  main- 
tained by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the 
Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  averaged  about 
$250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date 
For  the  years  1940-42.  the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100  000 
per  year  to  provide  data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of 
Reclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs 


of  their  program  In  the  Western  States. 

Previous  to  the  Introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydrocllmatl 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydro logic  Bulletins)  which  wer 
Issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United  States 
but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  Internal  requirements  of  th 
Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for  public  dlssemlna 
tion  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating  agencies  and  t 
certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  reference  copies  of  th 
Bydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection  may  be  obtained  upo 
application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington  25,  D.  C. 

Many  other  records  published  In  this  bulletin  have  been  made  available  throug 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  lndlvidua' 
as  listed  in  the  Station  Index. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


ALABAMA 
JULY  1951 


Wind  direction 


Wind  speed 

m.  p.  h. 


li 


Relative   humidity  averages 
percent 


o  t- 
n  to 


Number  ol  days  with  precipitation 


I  111 


^3  ill 
£  § 


BIRMINGHAM  (B  AP 
MOBILE  WB  C1TV 
MONTGOMERY  »B  CITY 

t     Airport  Data 


SE 
S»t 
St 


10 

121 

lOt 


5.9 
7. It 
5.5t 


30t 


SE 
Sit 


90t 
84 1 


84 

87 1 
84t 


55 

58t 

49t 


77t 
58t 


73 
57 
78t 


3.5 
5.8 
4.9t 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Tear 

I 

■ 

days 
more 

e 

1 

i 

*o  o 

Avei 

J3 

CT 

2 

t 

a 

Ave: 

is. 

1884 

80.9 

104 

54 

5.84 

ii 

1885 

80.8 

103 

48 

4.06 

13 

1886 

79.4 

100 

54 

4  .06 

9 

1887 

81.0 

102 

7.66 

12 

1888 

81.5 

100 

64 

3.26 

7 

1889 

80.  3 

100 

62 

6.23 

12 

1890 

80.0 

105 

60 

5.70 

9 

1891 

78.2 

102 

46 

6.02 

10 

i  1892 

78.6 

102 

58 

8.93 

17 

1893 

82.0 

103 

60 

3.53 

8 

1894 

78.7 

103 

56 

5.00 

12 

1895 

80.  1 

102 

56 

5.00 

12 

1896 

81.0 

105 

SO 

5.31 

8 

1897 

81.2 

105 

50 

4.78 

10 

1898 

80.0 

103 

51 

6.07 

14 

1899 

80.4 

103 

52 

6.82 

10 

1900 

79.9 

102 

56 

4.89 

11 

1901 

82.  3 

108 

56 

3.41 

7 

I  1902 

82.8 

109 

53 

2.51 

7 

1903 

80.  1 

102 

54 

4.02 

9 

1904 

78.5 

103 

54 

4  .88 

11 

1905 

79.6 

103 

55 

4  .54 

10 

1906 

79.0 

100 

55 

8.29 

14 

'  1907 

81  .0 

104 

56 

5.04 

10 

1908 

80.0 


103 

56 

4.80 

12 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

1 

M 

5 

2 

1 

I 

a 

■ 

o> 
1 
£ 
> 
< 

No.  of  days 
.01  or  more 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

80.0 
78.6 
78.0 
79.8 
81.1 

101 
100 
102 
102 
106 

50 
55 
50 
56 
51 

4.54 
7.14 
5.66 
5.  15 
5.00 

9 
14 

12 
12 
12 

1914 
1915 
1916 

81.6 
80.4 
78.5 

107 
105 

_aa_ 

56 
52 
59 

4.17 
5.24 
16.69 

« 

8 
8 

17 

1917 
1918 

79.6 
78. 1 

101 
104 

54 
48 

6.04 
3  87 

13 
8 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 

79.6 
79.5 
81.4 
79.9 
78.5 

102 
99 
103 
100 
101 

56 
57 
59 
53 
48 

6.64 
5.28 
5  17 
4.39 

5.23 

12 
10 
12 
9 
11 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

79.9 
81.7 
79.2 
80.3 
80.6 

103 
106 
104 
105 
101 

49 
54 
49 

55 
60 

3.55 
4.89 
6. 13 
4.03 
5.11 

7 
10 
11 

9 
11 

1929 
1930 

79.9 
83.7 

99 
111 

58 
50 

3.78 
3.96 

9 
8 

1931 
1932 
1933 

81.8 
82.9 
79.4 

104 
105 
105 

58 
54 
52 

5.83 
4.85 
7.46 

12 
11 
14 

Temperature 

Precipitation 

It 

Year 

e 

1 

i 

• 

IS 

\ 

1 

A 

| 
e 

°  S 

1 

2° 

J3 

E 

< 

io 

1934 

81.8 

106 

60 

6.55 

12 

1935 

81.3 

103 

60 

4.77 

11 

1936 

81 .8 

107 

60 

7.21 

12 

1937 

80.0 

101 

49 

4  .47 

9 

1938 

80.4 

101 

60 

7.54 

13 

1939 

80.9 

105 

58 

4.82 

11 

1940 

78.7 

101 

54 

8.46 

15 

1941 

80.6 

100 

57 

7.97 

16 

1942 

81.0 

104 

57 

4  .83 

11 

1943 

82.0 

104 

60 

4.72 

11 

1944 

80. 1 

105 

49 

4.21 

10 

1945 

80.3 

102 

56 

5.75 

12 

1946 

79.4 

_22_ 

59 

6.99 

14 

1947 

77.7 

100 

41 

3.48 

7 

1948 

81.1 

104 

57 

6.23 

11 

1949 

80.8 

101 

«4 

6.71 

1950 

78.3 

99 

48 

8.99 

1951 

81.3 

103 

56 

4.34 

PERIOD 

80.3 

5.59 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
in  this  table  for  earlier  years. 


See  reference  notea  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Q 

Degree  days 

No.  ol  days 

Total 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No. 

Max  90* 

or  above 

a  ° 

13 

a  J3 

2  5 

Total 

Max.  depth 
on  ground 
at  obsn. 

« 

s 

o 
B 

o 

s 

NORTHERN  DIVISION 

Al  BFPTVI1  1  F    y  ^ 
ALOCKI V1LLC    i  O 

—  0.5 

98 

16 

61 

7  + 

16 

0 

3 . 62 

-  1 . 39 

1.22 

29 

.  0 

0 

6 

AMMHTrtW    r»A  AD 
n       J  3 i vn    LMM  Mr 

7Q  i 

98 

18 

60 

Q 

0 

20 

0 

*7.13 

1.95 

1 . 88 

19 

,  0 

0 

12 

BELLE  MINA  2  N 

21+ 

60 

6 

0 

22 

0 

5.67 

2 . 30 

2 

.  0 

0 

6 

BIRMINGHAM  W8  AP 

61  0 

_  2 

97 

9 

1  9 

0 

4.  10 

-  1 . 07 

1  . 38 

28 

.0 

0 

8 

BIRMINGHAM  WB  CITY 

82^5 

2.3 

100 

18 

66 

6+ 

0 

24 

0 

3.87 

-  1.30 

1.36 

19 

.0 

0 

8 

CORDOVA 

81 

20+ 

65 

8 

0 

25 

0 

3 . 61 

-  l .  94 

1 .45 

6 

.  o 

0 

7 

L*LV.M  1  UK 

1  '  n 

• 

Q7 

o 

22 

0 

6.53 

2.18 

2 . 99 

2 

.  o 

o 

9 

80  4 

100 

20 

63 

8 

22 

0 

2 . 58 

-  3 . 07 

.  89 

29 

,  o 

o 

9 

Gadsden 

0 

5.54 

.35 

1.20 

29 

.0 

0 

8 

GOODWATER 

80.0 

0.2 

95 

15+ 

61 

10 

21 

0 

2.66 

-  3.50 

.88 

14 

.0 

0 

8 

ua i  Pvu II  i  r 

79.0 

95 

21+ 

66 

8+ 

16 

0 

5.03 

2.20 

1 

.0 

0 

8 

HUNT SVILLE  WB  AWY 

80.2 

99 

22 

63 

0 

20 

0 

5.40 

.71 

2.30 

2 

.0 

0 

8 

MAD  I  SON 

80. 1 

0.3 

100 

15 

62 

6+ 

18 

0 

6.45 

1 .83 

2.07 

1 

.0 

0 

7 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

21  + 

6 

o 

21 

0 

2 . 08 

-  2.54 

.  55 

2 

,  o 

o 

9 

ONEONTA 

7° '  1M 

1 . 7 

98 

1 6+ 

59 

8 

23 

0 

5 . 91 

.  50 

2 . 00 

29 

,  o 

o 

6 

DF 1  1     C I T  V    '  NW 
KLLL    L1IT    3  row 

78 . 5 

97 

19+ 

57 

21 

0 

3.90 

1 .  00 

29 

.  0 

0 

8 

ROCK  MILLS 

80. 2M 

100 

14+ 

57 

8+ 

0 

26 

0 

2.57 

-  3.58 

.80 

2 

.0 

0 

10 

SAINT  BERNARD 

78.* 

0.2 

96 

22+ 

59 

19 

0 

6.67 

1.35 

1  .49 

29 

.0 

0 

1  0 

SAND  MT   STATE  FARM  API 

78 . 5 

93 

14+ 

62 

6+ 

o 

16 

0 

3 .  05 

1  . 33 

15 

.  0 

0 

8 

SCOTTSBORO 

79.4 

1 . 1 

99 

21 

60 

6+ 

o 

22 

0 

4.  35 

-  -  .62 

1 . 70 

27 

.0 

0 

12 

TALLADEGA 

80.  2 

0.  1 

98 

18 

63 

8+ 

o 

24 

0 

5.  78 

.42 

2 . 99 

2 

.  0 

0 

10 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

83  .A 

2.0 

102 

14+ 

66 

11 

0 

28 

0 

1  .69 

-  3.80 

.69 

2 

.0 

0 

4 

UN  I  VERS  I TY 

84.1 

2.7 

102 

22 

69 

29 

0 

28 

0 

1.83 

-  3.66 

.75 

2fr 

.0 

0 

7 

VALLEY  HEAD 

76 .  9M 

-  0.4 

57 

2 

o 

0 

4 . 93 

4.92 

1 . 00 

2 

.  0 

0 

7 

DIVISION 

80.  2 

4.37 

.  0 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

97 

1 8 

56 

8 

o 

22 

0 

3  09 

1.20 

15 

o 

8 

AUBURN 

80*  3 

0 . 4 

98 

1 5+ 

63 

2  0 

0 

2  .  39 

-  2 . 93 

.  77 

30 

t  o 

o 

9 

CAMDEN 

82 . 9 

102 

18 

6  7 

8+ 

o 

29 

0 

3.83 

.  92 

19 

,  o 

o 

10 

CAMP  HILL  2  NW 

19+ 

60 

10 

24 

0 

3 . 43 

.  83 

1 3 

,  o 

o 

9 

CENTREVILLE 

82.4 

2.4 

101 

19+ 

62 

9 

30 

0 

1.76 

-  4.02 

1.40 

2 

.0 

0 

4 

CLANTON 

81  6 

1 . 5 

98 

1 9 

63 

10 

24 

0 

4 . 09 

-  1.71 

1.25 

2 

0 

o 

9 

DAYTON 

82.5 

98 

2+ 

68 

29 

0 

4.71 

1.14 

14 

o 

o 

10 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

81.6 

99 

19+ 

65 

11 

29 

0 

1 . 61 

-  3.34 

.  79 

29 

o 

o 

8 

DEMPOLIS  LOCK  AND  DAM 

83 .  7M 

102 

19 

67 

11 

0 

t  o 

o 

EUFAULA 

81  .8 

1.0 

103 

16 

65 

7+ 

0 

26 

0 

5.20 

-  .96 

1  .35 

20 

f 

0 

13 

GREENSBORO 

83 . 0 

2 . 4 

100 

18 

68 

10 

o 

29 

0 

3 . 09 

-  2 . IB 

1 . 23 

2 

,0 

o 

8 

GREENVI LLE 

83.1 

3 . 2 

100 

16+ 

65 

o 

31 

0 

5 . 64 

-     .  25 

1.66 

23 

_  o 

10 

HIGHLAND  HOME 

8U4 

1.4 

97 

3+ 

65 

9 

0 

25 

0 

4.19 

-  1.68 

l!o3 

13 

.0 

0 

11 

LAFAYETTE 

80.0 

98 

17 

58 

8 

0 

24 

0 

5.10 

1  .24 

21 

.0 

0 

10 

LIVINGSTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

82.3 

101 

18+ 

64 

10 

0 

30 

0 

.37 

.28 

12 

.0 

0 

3 

MARTIN  DAM 

81 .  1M 

99 

16+ 

59 

1 0 

0 

26 

0 

3.39 

-  2.07 

1.49 

2 

.0 

0 

8 

MAXWELL  FIELD 

84.  1 

99 

16+ 

69 

9+ 

o 

28 

0 

3.35 

1 . 77 

26 

.  o 

o 

B 

MONTGOMERY  WB  AP 

83.4 

100 

16 

65 

9+ 

0 

29 

0 

2 . 46 

1 . 59 

26 

,  o 

o 

8 

MONTGOMERY  WB  CITY 

83  .4 

1 . 7 

98 

14+ 

69 

8+ 

o 

26 

0 

6.17 

1 .31 

4.  95 

27 

t  o 

o 

9 

PRATTVILLE 

82.3 

2.2 

99 

18 

63 

9+ 

0 

30 

0 

1.33 

-  4.12 

.26 

1+ 

.0 

0 

8 

PUSHMATAHA 

81 .6M 

1.0 

100 

19 

65 

28 

0 

3.47 

-  2.38 

1 .52 

3 

5 

SELMA 

84.  0 

2.4 

101 

18 

67 

9+ 

o 

30 

0 

3.  77 

-  1.35 

1 . 41 

1 

t  o 

o 

7 

THOMASVILLE 

Bl .  9 

1 .  0 

99 

18+ 

67 

o 

30 

0 

3.28 

-  2 . 74 

1  . 00 

2 

9 

TROY 

82.6 

2  .  o 

101 

15 

66 

10 

30 

0 

3 . 83 

—  1.87 

1  04 

20 

;  0 

o 

11 

TUSKEGEE 

B2.6 

1.7 

100 

11+ 

65 

11 

24 

0 

1.11 

-  3.71 

.33 

23 

.  0 

0 

9 

UNION  SPRINGS 

82.5 

1.4 

101 

14 

65 

10 

0 

30 

0 

5.31 

.26 

2.18 

28 

0 

9 

WETUMPKA 

83.5 

1 .  8 

1  00 

14+ 

9+ 

o 

30 

0 

1  . 93 

-  2.89 

.  73 

20 

■  ^ 

7 

D I V I S I  ON 

82 . 2 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

HI 

67 

9+ 

0 

6 . 92 

1 . 90 

29 

.  0 

0 

12 

ATMORE  STATE  FARM 

BAY  MINETTE 

81.7 

1.2 

98 

18 

68 

31 

0 

21 

0 

6.09 

-  2.31 

1.88 

29 

.0 

0 

1 1 

BREWTON  3  SSE 

81. 3M 

0.2 

99 

16+ 

63 

12 

0 

26 

0 

5.45 

-  1.40 

1  .10 

2 

.0 

0 

10 

CHATOM 

81.6 

101 

18 

64 

10+ 

0 

28 

0 

6.68 

2.35 

28 

.0 

0 

12 

C ITRONELLE 

82.0 

1.1 

97 

13  + 

68 

31 

0 

22 

o 

4.39 

-  3.08 

1 . 16 

19 

.0 

0 

12 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

83.0 

100 

15+ 

68 

0 

29 

o 

4.68 

-  1.24 

1  .61 

25 

.  0 

0 

17 

EVERGREEN  CAA  AP 

81.3 

0.6 

100 

16 

63 

10 

0 

29 

0 

3.52 

-  2.58 

1  .22 

29 

.0 

0 

10 

FA IRHOPE 

82.6 

1  .  7 

97 

17+ 

66 

9 

0 

26 

0 

6.93 

-  1 .40 

2.32 

22 

.0 

0 

16 

FORT  MORGAN 

83.8 

99 

17 

71 

2 

0 

16 

0 

6.76 

2.25 

28 

.  0 

0 

11 

FRISCO  CITY 

81.9 

99 

17+ 

68 

9+ 

25 

0 

6.37 

.37 

1.97 

30 

.0 

0 

14 

GENEVA 

81 .6 

100 

14 

62 

30 

0 

9.48 

3.48 

2.11 

29 

.0 

0 

12 

HEADLAND 

82.1 

99 

15 

67 

8+ 

0 

28 

0 

3.91 

1  .  75 

3 

.0 

0 

6 

LOCKHART 

81 .9 

9  1 

17+ 

65 

10 

26 

0 

2.41 

.39 

4 

.0 

0 

11 

MOBILE  WB  AIRPORT 

82.0 

99 

16 

67 

14 

0 

23 

0 

11.65 

3.92 

13 

.0 

0 

15 

MOBILE  WB  CITY 

83.4 

2.0 

98 

18 

70 

14 

0 

20 

0 

7.76 

.87 

2.24 

2 

.0 

0 

13 

OZARK 

82.9 

2.2 

99 

6+ 

67 

9+ 

0 

29 

0 

6.63 

.47 

1.65 

26 

.0 

0 

15 

ROBERTSDALE  7  E 

81.  2M 

97 

16+ 

67 

10 

0 

21 

0 

7.34 

-  2.18 

1.60 

29 

.0 

0 

16 

DIVISION 

82.1 

6.29 

.0 

STATE 

81  .3 

1.0 

4.34 

-  1.25 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  104  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day   .  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1) 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

20 

27 

28 

29 

30 

31 

£ 

.23 
47 
1  46 
.04 

.33 
.  31 
1  03 
29 
89 

.87 

.  73 
.  33 
.26 

55 
54 

is 

03 

.64 

.OB 
.39 

.  26 
.12 

.23 
T 

.5! 

11 

.53 
.06 

.13 

.14 

29 

.41 
10 

.10 
1 . 10 
S3 

.67 

3.09 

.95 
T 
1.33 

.1! 
28 

.03 

5.37 

3.  31 

4.  53 
3.38 
3.63 

.09 

18 

.93 

.31 

.18 
.79 
.25 

46 

I  .01 

T 

.38 
.03 

.10 

1.  20 

1.37 
T 

.30 

.70 
1.88 

.53 

.31 
.03 
.50 

.11 

.08 

T 

44 

02 

T 

.13 
.50 

.13 
1  .63 

T 
1.50 
1.90 
.14 
.09 

95 

.03 
.45 

3.08 

6.82 

7.11 
1.76 

.  52 
.33 
.79 

.  15 
.75 
.98 

1.14 

.32 
.  12 
.24 

.13 

.33 
.77 
.76 

.  10 

.49 

.30 
.46 

.15 

.  14 

.93 

2.25 
.12 

.10 
.09 

3.00 

.16 

4.08 
4.42 
4.11 

.13 
.19 
46 

.04 

.25 
.27 

.43 

.20 
.05 
1  5 
.30 

.01 

.33 

.93 

.06 
.08 

.30 

.47 

.06 

.51 
.75 

.27 

T 

.03 

.65 

.75 
.SB 

.38 

.83 

T 

.13 
.30 

.18 
.60 

.03 
.76 

.13 

1.66 

.77 
.33 
.07 

2.38 
2.73 
3.04 
1.79 
6.08 

.95 

2.49 

3.30 

1 .40 

.51 
45 
.  34 
1  59 

.10 

.44 

.  08 

!03 

.03 

1.60 

.03 

.13 
.03 

.04 

.17 

.11 

.60 
.87 

.07 

.45 

.35 

.04 
3.06 

.41 

.31 
.70 

.38 

.34 

4.10 
9.67 

6.85 
.76 

.07 

1.73 
.90 

.  17 

.44 

.33 
.18 
.30 

.32 

32 
.73 
67 

.  SO 

08 
SS 
04 

.17 

T 

.33 

T 

.09 
.37 

06 

08 
.05 

.87 
1.36 

.30 

T 

.64 
.19 

.41 
.38 

.17 

1.36 
.47 

.17 
1.36 

1.35 

4.10 
3.67 
3.41 
3.33 
2  54 

T 

.57 

.10 
1  10 
1  .39 
1  44 

.30 

.33 
.33 

.18 

.23 

T 

.49 

1.73 

T 
T 
1.38 

90 

.32 

.51 

T 

16 

T 

.01 

.87 
T 

.45 

.IS 

T 

.03 
T 

.36 
.62 
.66 

.05 

1.37 
.88 

1.80 
.85 

1.86 
.05 

.33 
.61 

.30 

.44 

5.16 
5.45 

6!S3 
4.16 

.07 
.66 
1  .75 
.94 

.89 
.15 
.90 
.40 

.  30 
.30 

.40 

2.25 

.24 

T 

.31 
.70 

.10 

.33 

.08 
.83 

T 

.23 

.30 

.30 

1.75 

.92 

.20 

.05 
.33 

T 

.06 

.31 
.06 
.18 

.38 

.11 

.01 

.18 

.32 

04 

.75 
.16 

.60 

.33 

1.68 
.46 

36 

.03 

3.63 
2  46 

7  16 
4  56 

.33 
.36 
1.30 
.IS 
.99 

1.40 
.87 

1  .01 
.68 

1  .  25 

.03 

.01 

.20 
.04 

1.73 

.12 

.52 
.64 

.05 
.05 
.05 

.02 
1.16 

T 

.35 

T 

.18 
.01 
.12 

.04 
1  .08 

T 

.07 
.01 

.04 

3.33 
.35 
.03 
.06 

.11 
.43 
.03 

.80 

T 

.37 

.40 
03 

I 

1.76 
6.68 

4  3* 
4  09 

.36 
3.  22 

.67 
1.20 

.39 
.34 

.35 
.09 

.57 
1 .43 

.53 

.03 

1.45 

.22 

.13 

.04 

.38 

.09 
.05 

.17 

.12 

1  OS 

.12 

.16 

.SI 

1.87 
.10 

18 

.04 

.03 

.08 

.10 

.32 
.16 
.33 

58 

1.00 
.40 
.13 
.58 

.61 

4.43 
3.38 

i'.n 

3.35 

.33 
.19 
.06 
1 .  87 

.70 

1.41 
1.10 

.93 
1  55 

.39 

.04 

.  22 
1.13 

.58 

.01 

1.14 

02 

T 

.19 

.08 
.36 

.16 

.87 
.02 

1 .38 

.37 

.03 

.10 
.02 

.15 

.15 

.03 
.45 
.47 

.56 

.45 
.58 

.  10 

.45 

4.30 
3.70 

4  24 

4.71 

1.97 
3. 10 
1.76 
.36 

2  99 

2  00 

3  15 
.OS 
.02 

.32 
.15 

.01 

.78 
1.10 

T 

.01 

.08 
.40 

.02 
.03 
.03 

.17 

.40 
.41 

.59 

.08 
.01 

.11 
.13 
.30 

.03 
.03 

.01 
T 

I 

.78 

.28 
1.25 

T 

6.53 
6.09 

i.'u 

.39 
.36 
.15 

.30 

.02 
.02 
.17 
.26 
.10 

T 

66 

.21 

.  21 

.20 

.19 

.05 
.06 

.61 

.35 

.34 

31 
18 

.08 

.17 
.17 

.22 
.21 

.30 
.33 
1.25 

.53 

.06 
.07 
.75 

.  17 

1.35 

.06 
.06 

.20 
.15 

.68 

.06 
.05 
.64 

1.61 
1.65 

.22 

.13 
.15 

.10 
.20 
.11 

.07 

.70 
.68 

1.16 
.83 

2.13 
.05 

.05 
.04 

4.68 

4.73 

3.93 
3.30 

.32 
.03 
.15 

1.76 

1.07 
1 .05 
.55 
.65 
.SI 

.02 

it 

.07 

.26 

.78 

.82 
.  12 

.30 

.24 

.65 

.03 

T 

T 

.09 
.25 

.03 

.80 
2.32 

.04 

.04 
.41 

.11 
.03 

T 

.05 

T 

.22 
.07 

.31 
.31 

1.33 
.60 

3.63 

.09 
.91 

3.54 
2.16 
3 . 52 
6  S3 

3.72 

1.46 

.76 

1.91 

92 

.03 
82 

.30 

.55 
.33 

2.  58 
.  13 

1.40 

.  37 
.25 
.40 

.SO 

.01 

.37 
.03 

.65 

.80 
.40 

.02 
.34 
.18 

.56 
.48 
.16 

.14 

.60 
.10 
.88 

T 

2.41 
5.24 

4^78 
3.18 

.53 
.05 

.43 
45 
69 
66 

.24 
.  16 
.06 

.87 
.SI 

.04 

.08 

.24 

.22 

.33 

34 

.38 

.73 
.02 
.31 

.05 

1.35 
1.36 

.20 
.15 

. 

2.25 
2.25 
1 .12 
1  16 

1.73 
1.60 
1.30 
.33 
.04 

.10 

.11 
.07 

.56 

3.54 
6.76 

3»t 
3.34 

.16 
55 

.  13 
97 

.19 

.  43 
.90 

29 
.57 

46 

.30 

.11 
.21 
.48 

.64 

.75 
T 

47 

01 

.  93 

9S 

.15 

.32 

.24 

.32 

31 

.03 
.01 

.01 

.34 

.46 

.61 

.06 

.OS 
.31 

.SO 
.31 

I 

.78 
2  47 

T 
1.30 

.16 
3.55 

1.S7 

6.37 
3.54 

5^30 
4.16 

.35 
.41 
.51 
.35 

.79 
.38 
.46 
1.23 
1  09 

.41 
.06 
.  08 
.02 
1.05 

1.23 
.16 

17 

.  48 

T 

T 

.03 

2.08 
.88 

T 

.38 

.04 

.14 

.04 

.96 
.03 

.93 
T 

.01 

T 

.04 

.45 
.47 

1.66 

T 

.03 

.13 

T 

.26 

.32 
.14 
.11 

3.11 
.10 
.57 
.34 

1.33 

.SO 
.03 

8.49 
2.66 
2  66 

s!os 

9.64 

1.19 
.30 
.33 
.90 

3.30 

1.00 

.40 
.01 
1.12 

.  62 
.61 
.50 

.62 

.20 

.40 

.40 

.10 

.03 
.05 

.10 
.10 

.08 
.10 

.10 

.36 

1.32 
.30 

.30 

.80 

.10 
.01 

.54 

.50 

.33 
.60 
1.03 
.20 
.08 

.34 
3.40 

1.33 
.38 

.03 

3.06 
3.33 
3.07 
3.71 
3.03 

02 
.99 
.57 

1.12 
.30 
.40 

.62 
1.03 

.31 
1.75 

.19 

.97 

.03 

2.05 

.32 
.07 

.03 

.22 

.30 

.06 

.33 
.70 
.13 

.13 

.50 

.32 
.35 
.03 

.37 

.37 
1  .53 

.34 

.04 

2.62 
5.81 
2  67 
1.16 
3.81 

3.00 
.10 
.30 
92 

1  62 

.30 
.86 
1.57 
1  .90 
1  .05 

.33 
2.43 
66 

.S3 

.73 

.03 

1  03 

.13 

.01 

.43 
08 

.10 

.68 

.37 

.07 
.01 

.10 
.04 

.05 
T 

.01 

.09 
.34 

.03 

.13 
.35 
.34 

1.30 

.15 
.75 
1.40 

.03 

.15 
.08 

3.64 
4.19 
9  91 
5.69 

9.63 

.11 
.70 
.04 

59 

1.30 
.69 
.32 
1.49 
1  90 

.70 
1.11 
1.50 

.01 
22 

12 

13 

.17 

.  18 

T 

95 

13 

T 

!s6 

1  51 

.13 
.11 

T 

13 

.08 

.17 

1.78 
1.33 

.07 

.03 

.31 
.07 

34 
1  40 

.57 

1  .99 
!47 
.39 

.37 

3.40 
6.08 
3  91 

3.33 
3.47 

.21 
37 
18 
1.94 
84 

52 

.33 
.42 
.64 
.31 

.15 
.15 

28 

28 

24 

25 

.70 
.11 

.08 

.29 

.61 

58 

.31 
.11 

1.14 

.36 

.03 
.36 

96 

.04 
.41 

1.41 

1.16 
.46 

.33 

.09 
.04 
34 

.37 

.07 

.95 

.18 

.08 

2.94 
1.91 
9  10 
4.78 
1  80 

Station 


ABBEVILLE 
ADDISON 

ADDISON  CENTRAL  TOREK 
ALBERTA 

ALBERT V I LLE  t  S 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ALICEV I LLE 

ANDALUSIA 

ANN ISTON  CAA  AP 

ARLEY 

ASHLAND  // 
ASHY  I LLE 
ATBI  MS 

ATMORE  8TATI  FARN 
ATNORE  STATE  FARN 

AUBURN 

AUBURN  SCS  10 

A  IT  AUG  AV  I  LLE 

BARTON 

BAY  NINETTE 

BE1.GREEM 
BELLE  NINA  2  N 
BERRY 

BEXAR  2  SE 
BILLINCSLEY 

BIRN  INGHAM  MB  AP 

BIRMINGHAM  WB  CITY 

BISHOP 

BO  A  7 

BOA/ 

BJtANTLY 
BREVTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  N 
BRUNDIDGE 
CALERA 

CAMDEN 
CAMPBELL 
CAMP  HILL  2  NW 
CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 

CENTREV ILLS 
CHATOM 

CHILDERSBURG 

CITRONELLE 

CLANTON 

CLAYTON 
COFFEE  SPRINGS 
COLL I NSV I LLE 
CORDOVA 
CUBA 

DADEV I LLE 

DADEV ILLS  2  I 

DANCY 

DANVILLE 

DAYTON 

DECATUR 
DECATUR  4 

DECATUR  SUBSTATION 
DEMO  POMS  LOCK  4 
DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

DOTBAN  CAA  AIRPORT 

DOTHAM  CAA  AIRPORT  I 

ELBA 

ELROD 

BUT  AULA 

BCTAM  LOCK  7 

EUTAW  LOCK  7  1 

EVERGREEN  CAA  AP 

FAIRHOPE 

PALKVILLE 

FALLS  CITY  6  NW 

FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  ROCK 

FLORENCE  AT  LOCK 

PORT  DEPOSIT  1  SI 
tfORT  MORGAN 
fORT  MORGAN 
"ORT  PAYNE 

"ORT  PAYNE  I 

HISCO  CITY 

ADS  DEN 
1AINESVILLE 
1ARDEN  CITY 

iARDEN  CITY  I 

iENEVA 
00 DM ATE R 
SORGAS 

:ensboro 

REENVILl.t 

REENVILLE  2 
iULF  SHORES  2  SSE 
UNTERSVILLt  CITY  »  WKS 
rUNTERSV  I  LLE  DAM 
ALKTVILLE 

|ALEYV  I  LLE 

IAMILTON 

IARR ISBURG  6  SE 

IAYNEV  I1LE 


If  I  LLE  SUBSTA 
VI LLE  MB  AMY 


ON  LOCK  1 
ON  LOCK  1 

an  sroals 

DW I  LLE 
N  DAM 
ETTE 
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DAILY  PRECIPITATION 


Statin 

Day  of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LEEDS 
LBESBURG 
LIVINGSTON 
LOCKHART 
LOCK  17 

.43 
.28 

.33 
.58 

1.19 

.25 
.40 

.29 

.13 

.  54 

.22 

39 

.05 
14 

T 

.09 
.18 

.  15 

.33 

.36 

.  22 
.03 

.03 
.IS 

.04 

T 

.07 

.23 

T 

.  38 
.54 

.47 

1.9S 

.  21 
.35 

.32 
.44 

.18 

T 

.0! 

3  .  73 
2.33 

2.41 

3.  52 

MADISON 
MAGELLA 
MAGNOLIA 
MARION  1  SSK 
MARION  1  SSE 

H 

a 

2.07 
.81 
.23 
.37 
.30 

1.89 
.60 
.29 
.40 
.10 

.39 
.33 

.79 
.08 

.09 

.  55 

.04 

.09 
.16 

.02 

.09 

.13 

.03 

1 . 05 

.01 

.  17 
.21 

.09 

.20 
.73 
.12 

6.45 
2. 17 

1.18 
.84 

MARION  JUNCTION 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 
MELVIN 

1.22 
.02 
.07 
34 
.40 

.02 
.07 
1  4'J 
06 

14 

T 

.95 

T 

.24 

.28 
.01 

.10 

.16 
.54 

T 

.42 

T 

.18 
.83 

.01 
T 

.05 

.  26 

T 

1  .77 
.09 

.0! 

1.10 
T 

.04 

.31 
.04 

.22 
.02 
.42 

.89 

.09 
.44 

T 

2.66 
.37 

3!  35 
3.39 

HERTZ  3  E 
MIDI  AT 

MILLERS  FERRY 
M1LSTBAD 
MITCHELL  DAM 

R 

.60 
.76 
.25 
.07 
.44 

.61 

.21 
.90 
.34 
.51 

.11 
1 .00 
T 

T 

.24 

.04 

.03 
.25 

.77 

.  78 

.15 

.40 

.30 

.12 

1.70 

.05 

.02 

.02 
.25 

.38 
T 

.47 

.07 
.13 

1.41 

.34 
.90 

.35 
.41 
.58 

1 .99 
5.47 
3.75 
1.82 
2.93 

MOBILE  NB  AIRPORT 
MOBILE  MB  CITT 
MONTE  SANO 
MONTEVALLO 
MONTGOMERY  WB  AP 

R 
R 

.30 
.23 
1.50 
1.35 
.19 

3.26 
2.24 
1.73 
.55 

.05 
.10 
.33 

.16 
T 

.23 

.65 

T 
1.93 

.02 
T 

3.92 
.56 

.03 

T 

.12 

.  85 
.08 

.25 
.29 

.02 

.04 

.04 

.10 
.33 

.20 

T 

.11 

1  82 
.68 

.10 

.07 
.03 

T 
1.59 

.09 

.14 

.10 

T 

.74 
.41 
.65 

.03 

.17 
1.27 

T 

.05 
T 

.30 
.01 

T 

11.65 
7.76 

3^00 
2.46 

MONTGOMERY  NB  CITT 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NATCHEZ 

NEW  BROCKTON 

R 
R 

.49 

.01 

.26 

.09 
2.72 
55 
.31 
.12 

90 
.53 

T 

.06 
T 

T 

T 

.  14 

T 

.03 

.53 
.04 

1.33 

.03 

T 

15) 

.24 

.02 
.13 

T 

.  51 

.04 

.09 

4.95 
.90 
.23 

.13 
T 

.45 

.  13 
1.54 

.08 

T 

.06 

6.17 
5.25 

!so 

3.83 

NKWBURG 
NEW  MARKET 
NEWTON  2  » 
ONEONTA 
ORRVILLE 

1.04 
1.30 

.60 

3  35 
1.03 

92 

.71 

.70 
.10 

.07 
1  29 

80 

.30 

.15 

30 

.22 

.  11 
.10 

.94 

.59 
.65 

2.00 

.40 

6.61 
4.44 

5.91 
.71 

OZARK 
PAINT  ROCK 
PALMER  DALE 
PELL  CITY  5  RW 
PENNINGTON  LOCK  1 

H 

.68 

1.61 
.80 
.22 

.15 
1.40 

.50 

.  52 
.61 

2.00 

.70 
.09 

.20 

.08 

.08 

.02 

.35 

.43 

.30 

62 

.60 

.02 

.  14 

1.35 

1 .  65 
.43 

.10 
.41 
.20 

.03 
.60 

.60 

1.50 
1.00 
.04 

.38 
.86 

.03 
1.40 

.30 

6.63 
4.05 

3.90 
4.90 

PERRYV1LLZ 
PETERMAN 
PICKENSVILLK 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 

B 

1.  80 
.34 
.57 

1.26 

.06 
1 .95 

.10 
.62 

.33 
.25 

.10 

T 

.14 

1.10 

.  11 

1.11 
T 

.01 

.04 
1.15 

.09 

.  10 

.19 
.09 

.29 
.40 
.63 
.64 

.08 

.17 

2.01 
2.88 
1 . 07 
s!o8 
2.70 

PLANTERSV I LLE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PLEASANT  HILL 
PRATTVILLE 
PRIMROSE  FARM 

R 

.80 
.22 
.26 
.10 

.47 
.  24 

.01 

.10 
.73 

.41 

IS 

.22 

.26 

.08 
.26 

1.  20 

.15 
.10 

.06 

.13 

.12 

.08 

.06 

.17 
3.85 

.15 

.  17 

1 . 28 

.05 

.11 
.15 

2.70 
1.93 

1.33 
3.42 

PUSHMATAHA 
RED  BAY 
REFORM 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  HE 

R 

1.45 
1.48 
.13 
.  14 

.26 
.48 
.14 
.40 
.56 

1 .  52 
.  59 
.  48 
.80 
.64 

.09 
2.25 

.32 

T 

36 

.SO 

T 

.26 

.  84 

.30 

1.13 

.57 

.11 

.01 

T 
T 

T 

.12 

.45 

.07 

.55 
.80 
1.82 

.55 
1.20 

3.47 
3.44 

7  tl 

ROBERTSDALE  7  E 

ROCK  MILLS 

SAINT  BERNARD 

SAND  UT  STATE  FARM  API 

SAtU 

38 
85 
.04 
98 

.84 
80 

.83 
.  51 
.  58 

.28 
.20 

.28 
.29 
.28 
23 

.34 
.05 

2.27 

.01 

.62 

.43 
06 

46 

.03 

T 

.  27 

1.33 

.09 
1.28 

1.19 
.  16 

22 

.54 

.44 

.72 
.05 

.21 

.09 

.08 
41 

.02 
.17 
.85 
.  11 

.04 

.07 
.22 
.50 
.15 

1.60 
.31 
1.4B 

.03 

.25 

7.34 
2.57 

3^05 
4.90 

SCOTTSBORO 
SCOTTSBORO  SUBSTA 
SEALS 
SELMA 

SHEFFIELD  TVA  NURSERY 

40 

1.07 
.12 
1.41 

.  72 
.64 
.65 
T 
1.94 

.14 
.11 
.41 

.33 
.20 

.75 
.75 

.41 

.02 

1.37 

.03 
.10 

.35 
03 

.  32 
.05 

10 
.04 

.06 
.06 

01 

.10 

.02 
.02 

T 

10 
.05 

.01 

1.70 
.04 
.05 

.36 

.03 
1  .35 
.03 
T 

.16 

.12 
.48 

.02 

4.35 
4.44 

3.77 
3. 13 

SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB 
SHOW  BILL 
SOUTH  HILL 
SPRING  BILL 

1 .  56 

.40 
1.46 

.30 
1.24 
.70 
.20 

.31 
.68 

.91 
.44 

.40 

.17 

.20 

.11 

.40 

.12 

.21 
.37 

.04 

.90 
.61 

.72 

2.98 
2.74 

3.78 

SUTTLE 
SWAIM 

SYLACAUGA 
SYLVANIA 
TALLADEGA 

.61 
2.24 
.54 

.87 

.03 

.  38 
.73 
.73 
.25 
2.99 

.30 

.53 
.32 

.93 

1.01 
.02 

.73 

.06 
.06 

.07 

.  20 
T 

.  54 

1.46 

.10 

.01 

.10 
.20 
.16 

.87 
.24 

.35 
.20 

.  13 
.21 

.33 

1.1* 
5.93 

3.81 
5.78 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

TBOMASVILLB 

THORSBY  1  SW 

THURLOW  DAM 

TONEY 

B 
R 

.13 
1.05 

1  .00 
.37 
.37 
.93 

.51 
.44 

.13 
.12 

.28 

.22 
.02 

.04 

.13 
.50 
.06 

.70 

.33 

.30 

.20 
.04 

1.30 
.30 
3.12 

1.30 
.04 

.37 

.38 
.02 

.26 

3.28 

2^17 
5.40 

TRAPFORD 
TRAFFORD 
TROY 
TROT 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

X 

s 

.75 
.02 

.15 
.33 

.07 
.18 
.13 
.69 

.40 

.31 
13 

.58 

.12 

.15 

.17 

.16 
.64 

.02 
.  70 

.47 

.50 

.23 
1.03 

1.04 

.03 

- 

.02 

- 

.22 

.82 
T 

.80 
1.45 

1.40 

3.52 

.04 

.09 

3.40 

.53 
.79 

.32 

T 

6.56 
1.69 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

TUSKEGEE 

UNION  SPRINGS 

UN  I OUT OWN 

UNIVERSITY 

.21 
OS 

32 

.23 

.62 
.28 
12 
.15 

.  10 

22 

T 

.43 
.02 
.20 

14 

05 

.30 

.45 

.05 
.40 

.31 

05 

.03 
.47 
18 

.33 
.77 
T 

T 

.75 

.02 

.02 
2.18 

.10 

.13 

.23 
.22 

.20 
.  50 
.05 

1.1S 
1.11 

L44 

1.83 

UNIVERSITY 
VALLEY  BEAD 
VANCE 
VERNON 
WADLEY 

R 
R 

.95 
1.09 

.03 

1.00 
.39 

.15 

.97 
.10 

.07 

.32 

.  55 

.15 
.10 

.09 

.64 

.57 
.60 

.  58 
.93 
1.15 

.40 

.22 

4.93 

WALLACE  2  NE 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 
WEST  BLOCTON 
WBTUMPKA 

.10 

2.00 
.45 
.06 

1.60 

.80 
.51 

1 .20 
.30 
T 

.10 
.54 
1.10 

.44 

.10 

.08 

.04 

.33 

T 

.73 

.40 

3.50 

.10 
T 

.03 
.04 

.10 
.20 

.05 
.44 

.10 

.20 
.13 
.18 

.17 
.91 

1.88 
2.74 

34 

.07 

7.49 
5.21 

3^21 
1.91  ' 

WHAT LET 
WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 
WILSON  DAM 

H 

1.06 
.09 
.04 

1.51 

1.33 
.86 
.07 

1 .60 
.34 

.16 
.04 

.15 
.19 
.10 

.32 

.05 
.76 

T 

.09 

.29 
.93 

.25 

.26 
.02 

T 
T 

.28 

.12 

.04 

.01 

.03 

.60 

2.28 
.48 

.06 
.20 

.11 
.10 

.12 
T 

.38 

.65 
.05 

.16 

2.60 

2.t* 
4.46 
3.4) 

W1NTIELD  2  SW 
TATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 

1.61 
.14 
.47 

.12 
.79 
.25 

.12 
.14 
.07 

.05 
.  88 

.40 

T 

1.2B 

.93 

1.3B 

.04 

.18 

.10 

.57 

.06 
.45 
.28 

.25 
.21 
.38 

.68 

.02 
.39 

.44 

5.04 
4.25 
3.29 
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HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 

JULY  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


S  6 


P.  M  Hour  Ending 


7       8  9 


•01     .01     .02  1  .02 


•01  .01 

•  01  I  .02 


.01     .09  .16 


1.00     .10  .02 


.29 
.29 


.011 1.02  .02 


.59  .17 
.06  .01 


■10     .02  .10 


.35  .02 
•73  .15 


•28     .12  .01 
.01     .12  .05 

.01  .01 

.0* 

.01    .01  .01 


.22 


.59   1.00     .80     .25  .08 


,3«     .70     .13  .07 


.lk     .20     .10  .10 


10  j    11      12  1 

-1st- 

.12     .28  i  «0* 


•  05 

•  01 


;°1  . 


.33     •  • 

.02     .38     .0l|  .05 


•oi    .01       :  .01 

.03     .03  .01 


.05  .01!  .11  .01 
.05  .05 


.23 
.07 

.32 
•  18 
.07 
.17 
.07 
.18 
.36 
.03 


•08     .22  .08 
•11     .12  . 
.02 


•08  .02 
.3*  .03 


•01     .01  .30 


•17  .01 
.70  .04 


.02     .01  .01 


.02     .05     .11  .05 


.01     .05  .31 


■12     .01  .01 


-2d- 


•17      .34  .02 


.49     .06  .01 


.07 

.08  .03 


.04  .02 


•  1.39  .02 
•01  .01 


■03     .01  .08 


.72     .20  .08 


■  10     .25  .03 


.12 
.05  .15 
.05 
.01  .16 


•io    .01  .01 


•01  .01 
.01 

•03  1.10  .59 


■20     .05  .04 


•  01  .051! 
•01  .41 


.22  .01 
.04  .01 


•  01 

.26 
.34 
.22 
.14 
1.05 
.02 
.15 

.03 
.04 


•  22 
.31 

.18 
1.14 
.27 
2.49 
1.40 
.44 
■  22 
.15 
1.10 
.02 
1.05 

.82 
.45 


1.12 

1.49 
.52 
•  31 
.29 
.10 
.21 

2.24 
2.72 

.12 
1.40 
.06 


.37 
.95 


•  ,44 

.22     .28     .12     .68     .24     .02  .03. 


-3d- 


.30     .05     .03     .01  .02 

.18  1.30     .05  .01  ,01 


.01     .03  .14 
•  02 


.04     .46  .30 

•37   1.19     .30     .01  2.38 
.18 

.03     .17     .23  .41 


.05     .05     .08  .44 


te«  r*f»r*nc.  noua  follovtec  Station  !««•«. 


-   107  - 


Table  4  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


A.  M.  Hour  Ending 


1        2  3 


4        S  6 


11  12 


P.  M.  Hour  Ending 


7        8  9 


MARION    1  SSE 
MIDWAY 

MOBILE  MB  AIRPORT 
MOBILE   MB  CITY 
MOULTON 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

PAINT  ROCK 

RIVER  FALLS  2  NE 

TONEY 

TRAFFORD 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
MIOOMS   CREEK   STM  PLANT 


ADOtSON 

ANN  I STON  CAA  AP 

ASHLANO 

BERRY 

BEXAR  2  SE 
BOA  I 

DOTH AN   CAA  AIRPORT 
FLAT  ROCK 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
HUNTSVILLE  wfl  AWY 
JACKSONVILLE 
MOULTON 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

PAINT  ROCK 

TONEY 

MIDOMS  CREEK  STM  PLANT 


ADO  I  SON 

BIRMINGHAM  MB  AP 
CAMPBELL 

DOTMAN  CAA  AIRPORT 
EUTAM   LOCK  7 
LAY  DAM 
MAGNOL  I  A 

MOBILE   KB  AIRPORT 

PETERMAN 

TRAFFORD 


MOBILE    KB  AIRPORT 


ATMORE  STATE"  FARM 
BERRY 

MOBILE   MB  CITY 
PETERMAN 


PLEASANT  HILL 
VERNON 


DOTHAN   CAA  AIRPORT 
JACKSON  LOCK  1 
LAY  OAM 

MOBILE  MB  AIRPORT 
PAINT  ROCK 
RIVER  FALLS  2  NE 


ANN  I STON  CAA  AP 
ATMORE  STATE  FARM 
GREENVILLE  2 
JACKSON  LOCK  1 
MAGNOL 1  A 
MIDMAY 

MOBILE   MB  AIRPORT 

MOBILE   MB  CITY 

MONTGOMERY   MB  AP 

PETERMAN 

RIVER  FALLS  2  NE 

TROY 


ADDISON 
BEXAR  2  SE 
FORT  PAYNE 
GREENVILLE  2 
HALE YV 1 LLE 


-4th- 


.03  .01 

•02     .04  .03 


-5th- 


-6th- 


-8th- 

•AS  .OA 


-9th- 


-12th- 


-13th- 


.02 

.10  .OA 


•01     .2e  .02 

.10  .01 


.06 

•  22     .16  .02 


•  OS 

•26     .26  .02 


•  01 


.01     .3*  .01 


•16  .01 


-14th- 


S«p  reference  aotee  following  Station  Index. 
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HOURLY  PRECIPITATION 

A.  M.  Hour  Ending 

5   |  S 


ALABAMA 

JULY  1951 


P.  M.  Hour  Ending 


"    «     i     a     3  4 


-15th- 


11  |  u 


.64 
.12 


•  35  .16 


.05  .01 

•ie  .06 


•02     .02  .0* 
.02 


.26 

•  0} 
.06 

•  2* 
.05 

•  28 

•  5} 

•  02 
.55 
.25 


-16th- 


-17th- 


.06 
•  1? 
.10 


.60 

.03 

.07  .66  .01 
•  01 


•ie  .19 

1.07  .24 
.07  .03 

•  22 


1.75 
•  21 


-18th- 


•05     .48  .01 


.12 
.96  .13 


.55 

•  02 

•  33 
.13 
.12 

1.11 


-19th- 


•  13 
.04 
.67 
.19 


•16     .80     .Oil  .01 
.04  .04 


.05     .03  .01 


•  08 
.29 
.01 


.20  .01 
.13     .89  .01 
.14  .01 


.23 

•  03 

•  IS 


-20th- 


-21st- 


•27     .02  .01 
.11 


-22d- 


•11  .02 

.59  .01 


I   .22  .06 
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Table  4  -  Continued 


GREENVILLE  2 
HUNTSV I LLE   MB  AHY 
JACKSON  LOCK  1 
MAGNOL I  A 
MIDWAY 

MOBILE  KB  AIRPORT 

MOBILE  MB  C I  TV 

MONTGOMERY  HB  AP 

NEW  BROCKTON 

PETERMAN 

RIVER  FALLS  2  NE 


ASHLAND 
AUBURN   SCS  10 
FORT  MORGAN 
MOBILE   KB  CITY 
PLEASANT  HILL 
RIVER  FALLS  2  N 


ANN! STOW  CAA  AP 
OOTHAN   CAA  AIRPORT 
EVERGREEN  CAA  AP 
FORT  MORGAN 
LAY  DAM 
MAGNOL I A 

MOBILE  HB  AIRPORT 
MOBILE   KB  CITY 
MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 


SELGREEN 

OOTHAN  CAA  AIRPORT 
EVERGREEN  CAA  AP 
FORT  MORGAN 
MOBILE  MB  AIRPORT 
MOBILE    HB  CITY 
MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
TONEY 


ADD I  SON 

ANN I STON  CAA  AP 

BELGREEN 

BERRY 

BIRMINGHAM  HB  AP 
FLAT  ROCK 
GARDEN  CITY 

GUNTERSVILLE  CITY  H  HKS 
HALEYV 1 LLE 
HUNTSV I LLE  HB  AHY 
JACKSON  LOCK  1 
MONTGOMERY   HB  AP 
MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
PAINT  ROCK 
TONEY 
TRAFFORD 

HIDOHS   CREEK   STM  PLANT 


ABBEVILLE 
ADD  I  SON 

ANN  I STON  CAA  AP 

ASHLAND 

AUBURN   SCS  10 

BELGREEN 

BEXAR   2  SE 

BIRMINGHAM  HB  AP 

B0A2 

DADEV I LLE  2 
DOTHAN   CAA  AIRPORT 
EVERGREEN  CAA  AP 
FLAT  ROCK 
FORT  PAYNE 

GUNTERSVILLE  CITY  H  H 
HALEYV I LLE 
HUNTSV I LLE   HB  AHY 
LAY  DAM 
MIDHAY 

MOBILE  HB  AIRPORT 
MOULT ON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
PAINT  ROCK 
PETERMAN 


THORSBY 
TONEY 
TRAFFORD 
TROY 
VERNON 


1  SH 


HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
JULY  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


1  2 


.70     .05  .IS 


.01  .02 
•12  .01 


-23d- 


-24th- 


.08     .50  .02 


.16     .02     .27'    .25     .01  .01 


-25th- 


-26th- 


.13 

.02 


-27th- 


1.90 
.01 


•  34 
.01 


P.  M.  Hour  Ending 


1.59    .10  .01 


.03 

.23  .07 


•  09 
.01 


-28th- 


See  reference  cotes  following  Stfttlon  Index. 
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Table  4  ■  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ADO I  SON 

ANN  I  ST ON  CAA  AP 

BELGREEN 

BERRY 

BEXAR  2  SE 

B I RM INGHAM   KB  AP 

BOAZ 

OOTMAN  CAA  AIRPORT 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GREENVILLE  2 
GUNTERSVILLE  CITY  M  M 
HALEYV I LLE 
HUNTSVILLE   WB  AWY 
JACKSON  LOCK  1 
JACKSONVILLE 
LAY  OAM 
MARION   1  SSE 
MIOWAY 

MOBILE    KB  AIRPORT 
MOBILE  KB  CITY 
MONTGOMERY  MB  AP 
MOUl TON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NEW  BROCKTON 

RIVER  FALLS  2  NE 

THORSBY  1  SM 

TONEY 

TRAFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
VERNON 


A.  M.  Hour  Ending 


•  01 
.01 


•  01 
.01 


10       11  I  12 


P.  M.  Hour  Ending 


.36 

.OA 

.01 

.03 

.09 

.03 

.02 

•  01 

.55 

•  0« 

■  01 

■  01 

.01 

.22 

1.10 

•a . 

.31 

.34 

.24 

•  16 

•  09 

.01 

.05 

.01 

•  1* 

.06 

.01 

.75 

•  o ; 

.03 

.20     .50     .OA     .16  .15 
•01     .01     .01  .13 


.10     .11     .18     .21  .OA 


.2*     .05  .03 


•05  2. 80  .3* 


.10     .03  .01 


.05 

.08  .02 


.02     .01  .01 
•13!  .09 
.031  .06 


•OA  .03 
.01  .01 


•02  .41 
06 

25   1.00     .04  .01 


7         8  9 


10  II 


.23     .02  .01 


.15     .03  .01 


.01 
02  .38 


-29th- 


ABBEVILLE 

ANNISTON  CAA  AP 

AUBURN  SCS  10 

CAMPBELL 

OADEVILLE  2 

DOT-, an   CAA  AIRPORT 

EUTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 

GREENVILLE  2 

JACKSON  LOCK  1 

JACKSONVILLE 

LAY  OAM 

MAGNOL 1 A 

MIDWAY 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
NEW  BROCKTON 
PETERMAN 
PLEASANT  HILL 
RIVER   FALLS   2  NE 
TROY 


.02 


.04 


.01 
.01  .01 


.61  .34 
.01 


.02  .03 
.03  .17 


.01 

.10 


1.13 
.07 


.02 
•  03 


.21 
.01 


.02  .02 
•03  1.33 


•  23 
•01 


ABBEVILLE 
ANNISTON  CAA  AP 
ASHLAND 
CAMPBELL 
DADEVILLE  2 
EVERGREEN  CAA  AP 
FORT  MORGAN 
JACKSON  LOCK  1 
MOBILE   WB  AIRPORT 
MONTGOMERY   MB  AP 
PETERMAN 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


.14 

.01 
.03  .01 


•01     .01  .02 


■08 
.  IS 


-30th- 


-31st- 


ABBEVILLE 

ATMORE   STATE  FARM 

OOTMAN  CAA  AIRPORT 

HALEYV I LLE 

PAINT  ROCK 

PETERMAN 


•02  <02 
1.20      .14  .04 
.02  .15 


S*.  r.f.r.nr.  net**  follo.lflf  Rt.tlo.  Ir.j... 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JULY  1951 


Station 

Day  Ol  Month 

& 
D 

] 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 
> 
< 

ALBERTV  1 LLE   1  S 

MAX 
MIN 

8* 
66 

82 
70 

80 
69 

e6 

67 

88 

70 

84 

62 

82 
61 

85 
61 

88 

66 

88 

65 

92 
67 

91 
69 

92 
63 

94 

70 

98 
68 

90 

67 

91 
66 

93 
68 

94 
68 

93 
68 

96 
70 

94 
72 

94 
66 

94 

72 

84 

67 

92 
69 

87 
65 

89 
67 

89.5 
67.3 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 
MIN 

89 
67 

87 
68 

90 
TO 

91 
69 

92 
69 

87 
64 

88 
63 

89 
56 

91 

57 

92 
57 

95 
60 

96 

64 

95 
67 

94 
68 

96 
69 

95 
68 

95 
69 

97 
67 

93 
68 

95 
66 

93 
68 

95 
69 

91 
68 

93 
66 

94 
67 

93 
66 

68 
69 

85 
65 

89 
69 

89 
68 

90 
69 

91.8 
66.1 

ANDALUSIA 

MAX 

MIN 

90 
73 

92 
71 

87 

69 

91 
72 

93 
73 

94 

73 

92 
71 

91 
70 

89 
67 

90 
67 

93 
68 

93 
67 

96 
71 

98 
71 

98 
67 

95 
74 

95 
73 

96 

72 

92 

92 

93 

93 

90 
70 

91 

92 
71 

89 

93 

91 
71 

93 
71 

93 
71 

93 

70 

71.1 

ANN  I STON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

88 
69 

86 
69 

87 

70 

89 
66 

90 
68 

8T 
64 

87 
63 

88 

60 

91 
62 

91 

63 

93 
65 

96 
67 

95 
70 

96 
71 

95 
71 

96 
69 

96 
69 

98 

67 

93 
66 

95 
67 

95 
68 

94 

72 

93 
68 

94 

70 

94 
69 

91 
70 

92 
69 

74 

67 

89 
67 

89 
66 

8  9 
66 

91.3 
67.5 

ATHORE  STATE  FARM 

MAX 

AUBURN 

MAX 
MIN 

87 
68 

86 
70 

87 
T2 

89 
70 

90 
72 

92 
67 

87 
67 

87 
65 

87 
66 

90 
63 

92 
66 

93 

68 

96 
68 

95 
69 

98 
70 

97 
72 

98 
7  1 

96 

70 

95 
71 

91 
69 

95 
71 

94 
72 

95 
67 

90 
68 

92 
70 

93 
68 

93 
70 

89 
69 

89 

70 

65 
70 

88 
69 

91.5 
69.0 

BAY  MINETTE 

MAX 
MIN 

88 

72 

86 

72 

90 
73 

94 
70 

94 
74 

94 
74 

93 
72 

87 
70 

88 

T2 

93 
70 

95 
71 

95 
72 

95 
70 

93 
69 

95 
72 

97 
74 

96 

76 

98 
74 

94 

75 

93 
72 

92 
74 

85 
73 

87 
71 

88 
72 

88 

72 

91 

72 

90 

72 

90 
73 

85 
71 

87 

73 

90 
66 

91.3 
72.1 

BELLE  MINA   2  N 

MAX 

85 
62 

86 

66 

85 

70 

88 

68 

88 

72 

85 
00 

88 
64 

87 
64 

90 
63 

92 

71 

95 
74 

95 
68 

96 
69 

96 

70 

92 
71 

93 
69 

93 
68 

95 
70 

95 
72 

95 
68 

98 

70 

98 

73 

94 
72 

95 
70 

95 
69 

94 
68 

94 
66 

85 
66 

91 
65 

93 
75 

94 
08 

91.9 
68.5 

BIRMINGHAM  KB  AP 

MAX 

87 
73 

87 
71 

86 

72 

90 

75 

91 

69 

88 
66 

86 

71 

86 
68 

89 

65 

89 

67 

92 
69 

95 
69 

95 
71 

95 
71 

93 
72 

95 
70 

95 
7  1 

97 
71 

92 
70 

96 

70 

94 

73 

97 

75 

96 
72 

96 

72 

95 
74 

92 
71 

88 

73 

84 
69 

89 
69 

89 
69 

90 
70 

91.4 
70.6 

BIRMINGHAM   WH  CITY 

MAX 

88 
71 

88 
71 

65 

72 

91 
74 

93 

73 

90 
66 

89 
66 

89 
68 

91 
68 

93 
70 

95 
72 

98 
72 

97 
73 

97 
73 

94 
72 

97 
72 

98 

73 

100 
73 

94 
72 

99 

72 

96 

76 

98 
76 

95 
72 

96 
74 

95 
75 

95 
74 

89 
72 

86 

72 

92 
69 

93 
68 

95 

70 

93.4 
71.6 

BREKTON  3  SSE 

MAX 
MIN 

90 

73 

86 

72 

92 
70 

93 
71 

95 
71 

95 
72 

90 
70 

89 
67 

92 
71 

95 
67 

96 

95 
6  3 

96 
65 

96 
67 

97 
70 

99 
71 

99 
70 

98 
71 

96 

72 

97 
69 

93 
71 

93 
72 

90 

70 

93 
70 

93 
68 

94 
65 

91 
69 

88 
70 

85 
71 

89 
71 

91 
65 

93.1 
69.5 

CAMDEN 

MAX 
MIN 

90 
71 

85 
71 

93 
71 

94 
74 

96 
73 

95 

72 

95 
68 

90 
67 

92 
67 

95 
68 

98 
67 

100 
69 

97 

72 

101 
71 

100 
70 

100 
71 

101 
74 

102 
72 

98 

70 

97 
71 

98 
74 

94 
73 

95 
69 

90 

70 

96 
71 

98 

70 

95 

72 

92 
71 

89 

71 

90 
70 

95 
70 

95.2 
70.6 

CAMP  HILL   2  NW 

MAX 
MIN 

87 
68 

89 
68 

86 

70 

90 
70 

90 
71 

91 
66 

87 
65 

87 

62 

82 
62 

90 
60 

92 
65 

95 
67 

94 
68 

92 
69 

96 
70 

96 
70 

95 
70 

96 
70 

97 
70 

90 
68 

96 
68 

97 
69 

95 
67 

93 
68 

94 

70 

95 
68 

94 
69 

90 
67 

89 
68 

90 
66 

90 
67 

91.6 
67.6 

CENTREVILLE 

MAX 
HIN 

90 
70 

90 
69 

88 

70 

92 
72 

94 

72 

96 
67 

91 

67 

90 
64 

90 
62 

94 
64 

94 
64 

95 
66 

96 
74 

97 
70 

99 

70 

97 
71 

98 
71 

100 
67 

101 

72 

100 
68 

100 
72 

99 
72 

101 
69 

98 
69 

99 
70 

99 
70 

99 
73 

94 
71 

95 
69 

95 
70 

94 
69 

95.6 
69.2 

CHATOM 

MAX 
MIN 

92 
72 

85 

70 

93 
68 

93 
'  74 

96 
71 

94 
70 

93 
68 

95 
71 

93 

66 

94 
64 

96 
64 

96 
68 

96 

70 

95 
66 

98 
67 

97 
69 

97 
71 

101 
67 

98 

73 

98 
67 

98 

70 

88 
71 

92 
69 

95 
66 

94 
68 

96 
68 

95 
67 

70 

88 
70 

93 
71 

94 

66 

94.3 
68.8 

C I TRONELLE 

MAX 
MIN 

86 

75 

86 

72 

90 

70 

92 
74 

93 
76 

93 
75 

92 

75 

91 

73 

90 
72 

92 
71 

94 
72 

95 
73 

93 
71 

93 
69 

94 

72 

95 
74 

95 
76 

97 
73 

97 
75 

94 

72 

93 
76 

85 
75 

88 
73 

84 

72 

87 
72 

91 
73 

90 
73 

88 
75 

82 
72 

89 
71 

91 

66 

91.0 
72.9 

CLANTON 

MAX 
MIN 

87 
69 

88 

69 

89 
70 

91 
73 

92 
72 

95 
68 

88 
67 

89 

65 

88 
64 

90 
63 

92 
65 

94 
66 

95 
70 

94 
71 

94 
72 

96 

72 

95 
75 

96 

70 

98 

71 

95 
71 

95 
74 

96 

74 

96 
70 

95 
70 

95 
71 

97 
71 

96 

75 

,2 
70 

95 
70 

88 

72 

91 

70 

93.0 
70.1 

CORDOVA 

MAX 
MIN 

89 
68 

89 
68 

89 

72 

92 
72 

93 
70 

89 
70 

90 
66 

90 
65 

89 
67 

91 
65 

93 
66 

96 

68 

96 
67 

97 
70 

95 
70 

95 
70 

96 
68 

97 

69 

96 
72 

99 
70 

99 

72 

99 

73 

97 
72 

98 

70 

98 
72 

98 

70 

93 
70 

80 
70 

92 
70 

94 
67 

96 
66 

93.7 
69.2 

DAYTON 

MAX 
MIN 

89 

74 

98 

71 

86 

71 

90 
74 

92 
73 

94 
71 

90 
70 

92 
68 

91 
68 

92 
69 

93 
70 

90 
69 

96 
73 

97 
71 

95 
70 

93 
71 

96 
73 

95 
71 

98 

72 

97 
72 

95 
74 

96 
75 

97 
72 

93 
72 

93 
71 

95 
72 

95 

72 

93 
71 

93 
71 

91 
71 

90 
71 

93.5 
71.4 

DECATUR 

MAX 
HIN 

82 
69 

83 
68 

86 

72 

89 

69 

85 

73 

84 

65 

87 
68 

88 
68 

90 
68 

90 
71 

92 
70 

93 
73 

95 
73 

94 

73 

90 
75 

92 
72 

95 
70 

97 
74 

95 
75 

94 

72 

97 
72 

96 
76 

93 
73 

95 
73 

92 
73 

93 
75 

93 

73 

85 
70 

91 
69 

94 

71 

93 
72 

91.1 

71.5 

DEMOPOL1S  LOCK  4 

MAX 
MIN 

90 
70 

90 

72 

80 

70 

92 
72 

93 
72 

93 
70 

89 
67 

92 
67 

91 
67 

92 
67 

94 

65 

90 
67 

95 
69 

95 
69 

96 
68 

95 
69 

96 
7 1 

95 
70 

99 
71 

99 
70 

97 
71 

98 
74 

95 
69 

95 
69 

99 
69 

95 
69 

96 
71 

95 
71 

94 
69 

91 
69 

90 
70 

93.6 
69.5 

OEMOPOLIS  LOCK   AND  DAM 

MAX 
MIN 

92 
73 

86 

71 

94 

72 

97 

71 

95 
69 

96 
69 

96 
67 

99 
69 

98 
72 

98 
70 

98 
70 

98 
72 

97 
70 

102 
73 

101 
71 

100 
69 

101 
71 

97 

71 

95 
71 

98 

72 

99 

73 

96 
70 

91 
71 

90.7 
70.7 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 
72 

87 
72 

93 
71 

93 
72 

95 
73 

92 
73 

92 
70 

91 
69 

92 

69 

93 
68 

97 
68 

99 
72 

98 
72 

98 
72 

100 
74 

100 
75 

99 
75 

94 

73 

95 
72 

96 
75 

99 

75 

96 
72 

94 

70 

95 

70 

96 
70 

94 
72 

?! 

73 

93 
72 

79 
72 

90 
70 

93 
72 

94.2 
71.8 

EUFAULA 

MAX 
HIN 

91 

72 

81 
71 

92 

70 

89 

70 

92 

70 

92 
70 

88 
65 

92 
65 

92 
65 

92 
68 

98 
65 

98 

70 

101 
69 

102 
72 

99 
71 

103 
74 

95 
74 

92 
70 

92 
71 

95 
70 

,7 

73 

97 
74 

95 
68 

90 

70 

95 
72 

97 
70 

94 

72 

93 
70 

85 

72 

80 
70 

92 
69 

9j.S 

70.1 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

93 

72. 

88 

70 

92 
69 

92 
70 

94 
74 

93 
71 

92 
69 

91 
67 

92 
64 

95 
63 

96 
64 

97 
6T 

98 
69 

97 
68 

97 
70 

100 

70 

98 

72 

5? 

71 

96 

72 

97 
70 

98 

70 

90 

71 

92 
68 

91 
68 

92 
68 

94 
69 

90 
69 

90 
68 

85 
71 

90 
71 

92 
68 

93.3 

69.1 

FA  I RHOPE 

MAX 
HIN 

90 

76 

90 

73 

92 
71 

92 
78 

93 
78 

96 

72 

92 
71 

91 
72 

90 
60 

94 
69 

94 
70 

95 
73 

94 
71 

91 

70 

96 
76 

96 
76 

97 
76 

97 
75 

96 
75 

93 
74 

94 

75 

89 
73 

90 
73 

88 

73 

92 
73 

92 
73 

91 

73 

89 
74 

84 

73 

89 
69 

90 
69 

9  2.2 
72.9 

FAYETTE 

MAX 
HIN 

82 

71 

86 

71 

87 
69 

86 

70 

89 
69 

92 

90 

66 

89 
63 

89 

64 

91 
65 

91 
64 

94 
66 

96 
68 

98 
72 

98 

70 

95 
68 

96 
66 

97 
69 

99 
69 

100 
69 

96 
69 

97 
71 

98 
70 

94 

68 

97 
69 

95 
67 

97 
69 

B9 
70 

79 
68 

92 
66 

92 
67 

92.6 
68.1 

FORT  MORGAN 

HAX 
MIN 

88 
78 

88 

72 

88 

76 

89 
79 

89 

79 

94 

?9 

92 

77 

90 
76 

90 
77 

93 

75 

95 
75 

95 
78 

93 
77 

91 
76 

93 
80 

96 
81 

99 
83 

97 
81 

92 
77 

91 

82 

91 
81 

88 

73 

85 
75 

86 

74 

88 

79 

88 
80 

68 
80 

85 
73 

82 
74 

86 
74 

88 

76 

90.3 
77.3 

FRISCO  CITY 

HAX 
HIN 

88 

74 

90 
72 

89 

69 

91 
74 

92 
74 

95 
71 

94 

71 

90 
69 

89 
68 

89 
68 

93 
68 

90 
Tl 

96 
71 

98 
68 

96 
71 

96 

75 

99 
74 

98 

72 

99 
71 

94 
71 

99 
74 

95 

72 

90 
69 

90 

70 

90 
71 

90 
70 

94 
71 

90 
71 

89 
71 

87 
71 

90 
68 

92.8 
71.0 

GADSDEN 

HAX 
MIN 

92 
61 

91 
62 

93 
73 

95 
70 

96 
74 

95 
72 

92 
68 

96 
69 

88 

67 

97 
68 

98 
69 

97 
74 

98 
69 

97 
66 

98 

70 

99 
70 

92 
64 

91 
64 

90 
68 

92 
68 

90 
67 

GENEVA 

HAX 
MIN 

91 
71 

95 
70 

90 
69 

94 
69 

95 
70 

96 
7  1 

94 
66 

92 
70 

93 

00 

94 
62 

94 
63 

9T 
66 

98 
67 

100 
69 

98 
69 

97 
72 

99 
72 

71 

95 
69 

94 

72 

95 
71 

98 
71 

94 
67 

94 
67 

94 
69 

92 
67 

95 
69 

96 

70 

91 

70 

80 

69 

90 
66 

94.3 
68.8 

GOOOWATER 

HAX 
HIN 

85 
68 

88 

70 

86 
71 

90 
71 

91 
71 

92 
66 

88 
67 

85 

65 

88 

65 

90 
61 

89 

64 

92 
6T 

93 
70 

91 
72 

95 
71 

94 
70 

95 
72 

94 

6  9 

95 
70 

94 
68 

95 

71 

94 
71 

95 
68 

92 
69 

93 
69 

94 
69 

93 
7  1 

90 
68 

85 
71 

88 

70 

89 

69 

91.1 
68.8 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

88 

73 

84 

70 

91 
Tl 

91 
74 

94 
74 

91 
70 

92 
70 

92 
69 

93 
69 

95 
68 

96 
69 

97 
71 

92 
73 

96 
71 

95 
71 

98 

73 

97 
74 

100 
71 

98 
71 

97 
72 

99  i 
74  | 

96 

75 

95 

72 

96 

72 

97 

72 

97 
72 

96 
75 

91 
72 

93 
70 

92 
71 

94 
71 

94.3 
71.6 

GREENVILLE 

HAX 
HIN 

93 
73 

91 

71 

93 

69 

90 
72 

95 

73 

94 

72' 

92 
69 

91 
68 

92 
66 

92 
65 

97 
67 

98 
69 

99 
70 

97 
73 

98 

72 

100 
73 

100 
75 

98 
71 

96 
74 

99 
73 

99 

73 

97 
73 

92 
70 

93 
70 

94 

71 

96 
71 

95 
72 

96 
71 

95 
72 

92 
72 

95 
71 

95.1 
71.0 

HALEYV I LLE 

HAX 
HIN 

77 
67 

82 
67 

62 

67 

84 

69 

85 
70 

85 
70 

84 

67 

86 
66 

87 
66 

89 
66 

88 

70 

91 
69 

91 
72 

91 
70 

92 
71 

89 
70 

88 

69 

91 
70 

94 

72 

94 

70 

95 
74 

95 
75 

93 
70 

92  1 
70  1 

93 
70 

94 

73 

91 
09 

90 
69 

79 
68 

81 
69 

90 
70 

88.5 
69.5 

HEADLAND 

MIN 

90 
75 

93 

75 

90 
70 

91 
70 

93 
73 

94 
74 

90 
68 

89 
67 

92 
67 

92 
68 

95 
71 

97 
68 

98 
70 

98 
69 

99 
71 

97 
73 

91 
78 

94 
72 

96 
70 

95 
73 

95 
73 

94 
74 

95 
69 

94 
70 

95 
70 

95 
71 

93 
71 

94 

72 

81 
70 

89 
69 

91  j 
70  ' 

93.2 
71.0 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
HIN 

86 

73 

85 
70 

97 
69 

91 
70 

93 
71 

89 
TO 

87 
68 

90 
67 

91 
65 

94 
66 

95 
70 

9T 
69 

96 
69 

95 
70 

95 
72 

97 
73 

95 
75 

96 

70 

94 

73 

94 
72 

95 

73 

93 
73 

93 
70 

94  i 
70 

93 
70 

94 
70 

94 

73 

93 
69 

89 
69 

83 
71 

90 
TO 

92.9 
70.3 

HUNTS V 1  LLE  KB  AWY 

HAX 
MIN 

83 
70 

83 
68 

65 
69 

88 
65 

84 

68 

84 

63 

88 

65 

88 
64 

89 
64 

91 
69 

95 
67 

94 
69 

94 

70 

96 
66 

91 

72 

94 
68 

95 
68 

96 
70 

94 

75 

96 

72 

98 

69  j 

99 
77 

94 

72 

96 

72 

94 

75 

83 

72 

93 
69 

83 
67 

90 
69 

91 
70 

91 
70 

91.0 
69.3 

LAFAYETTE 

MAX 
HIN 

91 
67 

88 
69 

•  1 

69 

91 
69 

93 
70 

8T 
66 

88 
62 

89 
58 

90 
62 

92 
68 

94 
63 

96 
69 

93 
70 

96 
71 

97 

70 

97 
70 

98 
71 

97 
69 

90 
69 

95 
68 

95 
68 

95 
70 

92 
67 

93 
69 

94 
69 

94 

68 

91 
70 

83 
68 

87 
69 

88 
68 

90 
67 

92.1 
67.6 

r«f«r«nc*  notvs  following  Station 
-  112  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

JULY  1951 


Day  Ol  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

21 

24 

25 

26 

2t 

29 

30 

31 

i 

IV1NGSTON 

MAX 

— 

M I N 

OCKHART 

MAX 

88 

90 

89 

92 

92 

94 

92 

90 

SO 

91 

S3 

96 

94 

95 

96 

98 

99 

99 

93 

92 

96 

89 

90 

93 

93 

93 

93 

91 

89 

88 

92.6 

MIN 

70 

72 

70 

72 

72 

73 

71 

71 

69 

65 

67 

72 

71 

70 

73 

74 

72 

73 

7*> 

75 

72 

72 

71 

71 

72 

71 

70 

70 

71 

71 

69 

71.2 

AO 1  SON 

MAX 

79 

85 

85 

86 

89 

89 

84 

87 

88 

90 

89 

98 

99 

99 

100 

95 

93 

94 

96 

96 

96 

88 

99 

93 

9  7 

95 

86 

94 

63 

82 

93 

91.4 

MIN 

67 

69 

71 

67 

70 

62 

68 

64 

62 

69 

67 

68 

69 

67 

69 

68 

68 

71 

71 

70 

72 

73 

72 

70 

71 

71 

6  9 

66 

67 

69 

66.7 

AR ION    JUNCTION   2  NE 

MAX 

90 

87 

94 

94 

95 

90 

91 

90 

S3 

95 

97 

96 

95 

98 

97 

97 

97 

101 

B  1 

99 

101 

99 

95 

98 

100 

98 

98 

93 

92 

94 

95.5 

M  1  N 

70 

70 

08 

71 

72 

68 

66 

66 

65 

64 

65 

67 

70 

69 

69 

70 

72 

69 

70 

68 

71 

72 

Sfl 

70 

69 

69 

73 

69 

69 

70 

70 

69.1 

ART  I N  DAM 

MAX 

94 

88 

SI 

92 

94 

87 

89 

89 

92 

Bl 

91 

94 

91 

94 

V, 

99 

99 

99 

97 

97 

94 

95 

9  2 

94 

94 

94 

92 

1°. 

86 

92 

90 

92.8 

MIN 

68 

70 

71 

72 

72 

65 

62 

60 

38 

72 

« 

76 

77 

76 

70 

69 

72 

61 

68 

66 

6r 

68 

70 

71 

69.3 

AXWELL  FIELD 

MAX 

88 

90 

S3 

95 

96 

92 

90 

90 

92 

93 

96 

97 

97 

98 

98 

99 

98 

97 

92 

96 

97 

99 

96 

97 

96 

98 

91 

91 

67 

89 

92 

94.2 

MIN 

75 

74 

73 

75 

76 

73 

71 

72 

69 

69 

70 

74 

75 

74 

75 

76 

78 

75 

74 

77 

77 

73 

75 

75 

74 

73 

73 

75 

75 

73 

74.0 

OB  I  Lb    MS  AIRPORT 

MAX 

89 

89 

SO 

93 

94 

97 

95 

91 

92 

93 

95 

95 

95 

91 

94 

95 

97 

99 

98 

95 

90 

88 

88 

88 

89 

90 

90 

83 

82 

90 

90 

91.6 

MIN 

72 

7  1 

70 

74 

73 

7* 

72 

74 

73 

70 

72 

72 

69 

67 

73 

75 

75 

'  1 

72 

75 

74 

72 

71 

74 

74 

74 

73 

71 

69 

68 

72.1 

OBILE   KB  CITY 

MAX 

89 

90 

80 

94 

93 

S5 

93 

91 

89 

94 

95 

95 

95 

91 

93 

97 

95 

98 

93 

93 

92 

87 

87 

88 

89 

90 

88 

87 

82 

89 

91 

91.4 

MIN 

74 

73 

73 

77 

77 

78 

74 

73 

75 

73 

74 

76 

72 

70 

76 

76 

78 

80 

76 

74 

79 

7  7 

76 

75 

79 

79 

76 

75 

75 

72 

71 

75.3 

ONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

88 

90 

S3 

95 

97 

S3 

90 

90 

93 

94 

96 

98 

97 

99 

98 

100 

99 

99 

94 

99 

97 

97 

'15 

96 

97 

98 

93 

92 

89 

92 

91 

94.9 

MIN 

74 

73 

73 

73 

74 

71 

69 

68 

6  5 

65 

67 

70 

73 

72 

74 

76 

73 

73 

75 

71 

71 

71 

71 

73 

72 

74 

73 

73 

71.9 

ONTOOMERY  WB  CITY 

MAX 

88 

90 

S3 

94 

95 

SO 

89 

88 

91 

92 

94 

96 

95 

98 

97 

98 

98 

97 

93 

97 

95 

96 

9  s 

95 

96 

97 

91 

vu 

86 

89 

92 

93.4 

MIN 

72 

73 

72 

74 

75 

72 

71 

69 

69 

69 

72 

74 

75 

73 

« 

76 

77 

75 

74 

73 

77 

77 

72 

75 

74 

71 

73 

73 

74 

73 

73 

73.3 

USCLt    SHOALS   CAA  AP 

MAX 

60 

84 

85 

89 

85 

85 

90 

88 

as 

92 

97 

96 

96 

93 

90 

93 

95 

97 

97 

96 

99 

99 

97 

93 

91 

88 

90 

87 

90 

94 

94 

91.5 

MIN 

70 

66 

69 

69 

68 

65 

69 

68 

67 

72 

71 

71 

72 

73 

74 

72 

71 

7* 

73 

72 

72 

76 

74 

73 

74 

73 

71 

69 

70 

70 

72 

71.0 

NEONTA 

MAX 

78 

88 

86 

86 

91 

90 

82 

89 

90 

91 

90 

93 

96 

96 

98 

94 

96 

97 

97 

98 

97 

97 

98 

98 

98 

93 

92 

75 

89 

90 

91.7 

MIN 

66 

68 

69 

66 

70 

63 

83 

59 

62 

64 

63 

66 

67 

68 

68 

66 

68 

69 

66 

68 

70 

6  ' 

67 

68 

69 

67 

69 

65 

65 

65 

66.4 

ZARK 

MAX 

92 

95 

92 

92 

94 

99 

95 

94 

94 

95 

98 

99 

99 

99 

97 

98 

97 

93 

94 

94 

95 

95 

95 

96 

96 

93 

94 

93 

84 

88 

93 

94.6 

MIN 

72 

70 

70 

72 

73 

72 

68 

68 

67 

67 

68 

73 

71 

73 

72 

76 

7* 

71 

72 

73 

74 

74 

70 

70 

12 

71 

73 

71 

71 

70 

70 

71.2 

ELL  CITY   5  NX 

MAX 

85 

80 

87 

87 

92 

90 

85 

86 

86 

90 

90 

92 

96 

94 

96 

93 

96 

96 

97 

94 

95 

97 

96 

96 

96 

97 

93 

91 

74 

88 

89 

91.1 

MIN 

66 

69 

69 

70 

71 

64 

64 

57 

59 

61 

61 

65 

67 

68 

69 

67 

67 

68 

65 

65 

6  7 

67 

67 

6*. 

68 

69 

66 

66 

64 

63 

65.9 

RATTVILLE 

MAX 

90 

90 

93 

94 

96 

91 

90 

90 

92 

92 

95 

9* 

93 

97 

97 

96 

98 

99 

94 

97 

95 

96 

95 

97 

96 

97 

91 

92 

89 

91 

91 

93.8 

MIN 

73 

73 

71 

72 

71 

72 

66 

69 

63 

63 

64 

67 

70 

71 

71 

73 

7* 

73 

7* 

70 

72 

73 

72 

69 

7 1 

71 

74 

71 

72 

73 

72 

70.7 

USHMATAHA 

MAX 

89 

90 

SI 

89 

92 

94 

90 

89 

90 

91 

92 

95 

97 

96 

94 

95 

96 

97 

100 

97 

96 

98 

97 

93 

92 

93 

95 

95 

91 

90 

93.4 

MIN 

73 

73 

69 

74 

72 

70 

68 

66 

67 

66 

66 

65 

73 

68 

68 

70 

72 

69 

70 

70 

69 

71 

68 

68 

69 

70 

71 

74 

71 

71 

69.7 

OBERTSDALE  7  E 

MAX 

88 

90 

91 

93 

95 

93 

87 

87 

92 

94 

94 

94 

93 

94 

97 

97 

97 

94 

92 

91 

89 

89 

88 

90 

91 

89 

88 

82 

90 

89 

91.3 

MIN 

74 

71 

70 

73 

73 

72 

70 

69 

67 

68 

71 

69 

68 

72 

69 

75 

'* 

70 

73 

73 

7 

72 

2 

71 

71 

72 

70 

69 

68 

71  .0 

OCK  MILLS 

MAX 

90 

88 

90 

92 

94 

89 

89 

90 

92 

94 

96 

96 

96 

100 

98 

100 

100 

98 

93 

99 

96 

95 

96 

95 

96 

89 

80 

90 

92 

92 

93.5 

MIN 

68 

69 

73 

67 

70 

6  I 

60 

57 

58 

57 

60 

65 

67 

68 

70 

68 

69 

69 

70 

68 

69 

66 

67 

6  6 

67 

71 

66 

71 

70 

70 

66.8 

A  I  NT  BERNARD 

MAX 

78 

85 

85 

87 

88 

87 

85 

89 

89 

90 

90 

93 

94 

93 

95 

93 

90 

92 

94 

95 

95 

96 

96 

94 

94 

96 

91 

91 

78 

88 

89 

90.3 

MIN 

61 

69 

68 

73 

65 

64 

63 

60 

59 

63 

65 

67 

68 

67 

70 

68 

68 

69 

6  B 

67 

68 

69 

69 

67 

67 

70 

66 

6  7 

65 

65 

65 

66.5 

AND  MT   STATE  FARM  API 

MAX 

83 

80 

82 

88 

84 

B2 

84 

85 

88 

88 

91 

92 

92 

93 

92 

90 

91 

93 

93 

92 

92 

93 

91 

92 

92 

84 

91 

76 

87 

87 

89 

88.4 

MIN 

66 

68 

67 

66 

71 

62 

69 

62 

66 

64 

66 

70 

71 

75 

69 

75 

68 

75 

68 

69 

70 

72 

70 

69 

70 

71 

71 

68 

69 

66 

65 

68.6 

COTTSBORO 

MAX 

87 

81 

88 

91 

88 

85 

88 

89 

91 

90 

95 

95 

96 

96 

91 

94 

95 

95 

94 

96 

99 

98 

96 

96 

93 

84 

93 

84 

91 

93 

92 

91.7 

MIN 

67 

68 

66 

67 

66 

60 

60 

60 

60 

65 

66 

69 

67 

68 

70 

68 

66 

69 

68 

69 

68 

70 

71 

70 

70 

72 

71 

67 

67 

68 

67.1 

ELMA 

MAX 

91 

89 

93 

94 

96 

94 

94 

94 

96 

97 

98 

98 

97 

98 

98 

98 

98 

101 

97 

100 

98 

99 

97 

96 

98 

99 

95 

97 

91 

95 

96 

96.2 

MIN 

72 

73 

72 

75 

75 

71 

70 

68 

67 

67 

68 

60 

72 

72 

73 

74 

75 

73 

73 

71 

74 

74 

-'0 

71 

72 

72 

76 

72 

73 

72 

71 

71.8 

»LLADEGA 

MAX 

87 

87 

09 

90 

92 

87 

88 

87 

91 

92 

93 

9? 

90 

95 

96 

96 

96 

98 

95 

95 

96 

94 

93 

94 

94 

93 

91 

76 

90 

90 

90 

91.6 

MIN 

68 

68 

72 

70 

70 

65 

65 

63 

66 

63 

66 

68 

70 

71 

72 

69 

71 

68 

09 

68 

71 

6^ 

70 

7  1 

70 

72 

68 

66 

68 

68.7 

■IOMASVILLE 

MAX 

90 

85 

91 

92 

94 

92 

90 

91 

93 

94 

96 

94 

93 

94 

96 

97 

96 

99 

99 

97 

97 

90 

9  3 

93 

95 

95 

94 

»» 

90 

92 

92 

93.4 

MIN 

70 

70 

70 

73 

71 

70 

69 

68 

6  0 

68 

67 

70 

71 

69 

69 

72 

75 

70 

3 

70 

2 

73 

-0 

69 

70 

70 

71 

72 

71 

70 

68 

70.3 

M>Y 

MAX 

93 

91 

91 

94 

95 

96 

92 

92 

91 

93 

96 

97 

98 

99 

101 

96 

99 

97 

94 

95 

95 

95 

95 

93 

94 

94 

94 

93 

93 

84 

90 

94.2 

MIN 

7* 

70 

70 

72 

73 

71 

68 

69 

67 

66 

68 

71 

71 

71 

71 

75 

74 

71 

71 

74 

7* 

70 

70 

70 

72 

71 

70 

70 

71 

70.9 

JSCALOOSA   CAA  AP 

MAX 

89 

85 

91 

92 

95 

01 

92 

93 

95 

96 

97 

97 

99 

102 

97 

99 

98 

100 

LOC 

100 

101 

102 

96 

100 

99 

100 

92 

87 

92 

94 

94 

95.7 

MIN 

73 

71 

72 

73 

72 

69 

69 

67 

67 

67 

66 

69 

71 

71 

70 

7  1 

72 

73 

75 

69 

74 

?* 

71 

72 

73 

74 

74 

72 

68 

72 

71 

71  .0 

ISKEGEE 

MAX 

89 

83 

Bfl 

92 

91 

92 

89 

89 

89 

92 

100 

100 

98 

97 

98 

100 

100 

100 

99 

92 

92 

97 

100 

94 

7' 1 

96 

96 

39 

90 

98 

98 

94.4 

MIN 

72 

70 

72 

71 

73 

70 

66 

66 

73 

70 

65 

69 

70 

71 

72 

73 

73 

72 

7 

72 

* 

70 

7 

70 

70.7 

HON  SPRINGS 

MAX 

90 

91 

91 

92 

95 

90 

91 

91 

92 

93 

96 

97 

99 

101 

100 

100 

100 

96 

94 

98 

97 

95 

92 

94 

94 

96 

95 

93 

85 

90 

92 

94.2 

MIN 

73 

70 

71 

71 

73 

69 

68 

68 

66 

65 

67 

70 

71 

71 

74 

74 

75 

70 

12 

72 

74 

72 

7  0 

72 

71 

70 

70 

71 

71 

71 

70.8 

HVERSITY 

MAX 

88 

85 

90 

92 

95 

92 

92 

91 

93 

36 

98 

99 

98 

100 

96 

99 

99 

100 

100 

101 

101 

102 

99 

98 

88 

99 

90 

M 

91 

91 

93 

93.2 

MIN 

73 

74 

72 

75 

75 

70 

71 

71 

rc 

71 

70 

71 

74 

74 

72 

73 

74 

16 

73 

76 

77 

73 

75 

75 

75 

74 

72 

69 

72 

70 

72.9 

.LLEY  HEAD 

MAX 

88 

87 

98 

88 

88 

87 

85 

86 

98 

91 

92 

94 

94 

95 

91 

92 

93 

93 

95 

97 

97 

90 

88 

90.7 

MIN 

60 

57 

59 

60 

59 

58 

58 

59 

61 

62 

63 

65 

65 

65 

67 

65 

64 

68 

58 

69 

69 

65 

64 

63.0 

tTUMPxA 

MAX 

90 

90 

93 

94 

96 

92 

90 

92 

B5 

95 

97 

97 

97 

100 

99 

99 

100 

100 

97 

97 

96 

98 

i  ■ 

96 

97 

99 

91 

92 

89 

92 

91 

95.1 

MIN 

7* 

72 

72 

74 

74 

70 

69 

71 

65 

65 

67 

70 

72 

72 

73 

74 

74 

73 

75 

71 

75 

75 

71 

71 

72 

72 

74 

71 

73 

73 

72 

71.8 

Table  6 

EVAPORATION  AND  WIND 

Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2:. 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

l°l 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 

.13 

.09 

.08 

.16 

.  18 

.24 

.24 

.24 

.  23 

.19 

.23 

.24 

.24 

.21 

.20 

.19 

.27 

.27 

.  26 

.21 

.24 

.24 

.  17 

.23 

.23 

.21 

.24 

.21 

.13 

.25 

.17 

6.42 

WIND 

IB 

6 

7 

6 

6 

24 

28 

IS 

17 

21 

14 

11 

16 

17 

6 

11 

12 

25 

12 

11 

8 

8 

3 

12 

23 

12 

6 

6 

20 

11 

IS 

396 

FAIRHOPE 

EVAP 

.18 

.24 

.16 

.29 

.24 

.29 

.  16 

.22 

.2'2 

.16 

.23 

.22 

.24 

.26 

.29 

.27 

.28 

.27 

.22 

.16 

.20 

.14 

.11 

.19 

.16 

.22 

.21 

.13 

.12 

.09 

.20 

6.36 

WIND 

21 

31 

IS 

32 

13 

17 

6 

6 

16 

1 

6 

8 

18 

21 

34 

27 

19 

14 

8 

16 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

2 

7 

4 

11 

8 

371 

HART  IN  DAM 

EVAP 

.13 

.22 

20 

.25 

.32 

.31 

.29 

.28 

.19 

.34 

.31 

.27 

.27 

.31 

.28 

.42 

.28 

.32 

.30 

.28 

.22 

.37 

.28 

.34 

.36 

.26 

.24 

.IS 

.10 

.22 

.28 

8.29 

WIND 

34 

36 

25 

IS 

45 

42 

21 

27 

25 

20 

25 

34 

25 

44 

22 

SO 

30 

40 

30 

20 

20 

30 

30 

30 

SO 

22 

27 

32 

32 

31 

27 

931 

tmm  r* far* dco  noui  folle*la<  Station  lattai. 


STATION  INDEX 


o 

"i 

•a 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

County 

I  Drainage! 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 

Observer 

Temp.  1 

a 

C 
> 

■  Temp 

Precip. 

ABBEVILLE 

0008 

HENRY 

4 

J.  P.  MITCHELL 

LOCKHART 

COVINGTON 

290 

BA 

BA 

ADDISON 

0063 

WINSTON 

2 

PALMER  GOOSEY 

3  4 

LOCK  17 

TUSCALOOSA 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

0071 

LAWRENCE 

2 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

MADISON 

MAO I  SON 

ALBERTA 

01*0 

WILCOX 

1 

BA 

SIDNEY  J.HARDY,  SR. 

MA  GEL LA 

JEFFERSON 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

ALBERT V1LLE  1  S 

0146 

MARSHALL 

12 

,  A 

JESSE  M.  CULP 

2  3  5 

MAGNOLIA 

MARENGO 

M  l  D 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

CITY  FILTER  PLANT 

MARION  1  SSE 

6A 

AL ICEVILLE 

0178 

PICKENS 

HOSIE  PHILLIPS 

MARION  JUNCTION 

7A 

ANDALUSIA 

0252 

COVINGTON 

WM.  M.  GARRETT 

MARION  JUNCTION  2  NE 

ANN 1ST ON  CAA  AIRPORT 

0272 

CALHOUN 

7 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3  4  5 

MARTIN  DAM 

TALLAPOOSA 

ALABAMA  POWER  CO. 

ARLEY 

0390 

WINSTON 

2 

94  04 

87  13 

MRS.  LESSIE  HILLER 

3 

MAXWELL  FIELD 

5202 

MONTGOMERY 

1 

32  25 

86  25 

165 

Min 

HID 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

ASHLAND 

0369 

CLAY 

HENRY  L.  MC  OuEEN 

CHOCTAW 

31 

7A 

ASMVILLE 

MERTZ  3  E 

ATHENS 

0390 

LIMESTONE 

ATMORE  STATE  FARM 

ESCAMBIA 

ATMORE  STATE  FARM 

auburn 

0422 

LEE 

8A 

MRS.  MARTHA    ] .MOORE 

AUBURN  SCS  10 

0427 

LEE 

SOIL  CONS  SERVICE 

MITCHELL  DAM 

AUTAUGAVlLLE 

0440 

AUTAUGA 

1 

J.  B.  NEIGHBORS 

MOBILE  WB  AIRPORT 

BARTON 

0546 

COLBERT 

12 

MOBILE  WB  C ITY 

BAY  MINETTE 

ote  < 

BALDWIN 

9 

GROVER  W.  WOODWARD 

2  3  5 

MONTE  SANO 

MADISON 

TVA-530 

BELGREEN 

063  1 

FRANKLIN 
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1      1 -ALABAMA (     2 -BLACK  WARRIOR,     3-CAHABA,     4-CHATTAHOOCHEE,     S-CHOCTAWHATCHEE,     6-CONECUH,     7-COOSA,  8-ESCAMBlJ 


10-PEA,     11-TALLAPOOSA,     12-TENNESSEE,  13-T0MB1GBEE 


-  114  - 


REFERENCE  NOTES 

he  four  digit   Identification  numbers  In  the  Index  nuaber  co 1 uon  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  sltblo  a  state, 
lgures  and  letters  following  the  station  nine,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  alles  and  direction  from  the  post  office, 
eating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin, 
vlayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  Deceaber  issues  of  this  bulletin. 

tattons  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  alsslng  or  received  too  late  to  be  Included  lu  this  Issue. 

nless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  Id  tbls  bulletin  are:     teaperature  Id  "F.  ,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  aoveaent  la  alias.  Degree 
lays  are  based  on  a  dally  average  of        Y       Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  othsrwiss  shown  by  footnote  following 
able  6. 

leet  and  hall  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

mounts  In  Table  4  are  froa  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

mounts  In  Table  3  are  froa  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

lata  in  Tables  3,  5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  tlae. 

-     No  record  to  Tables  3,  4,  6,  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  is   indicated  by  no  entry.     When  hourly  precipitation  is  Biasing  or  accumulated 

for  several  days,  only  the  first  and  last  day*  are  shown  in  Table  4. 
+    And  also  on  a  later  date  or  datco. 

•     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
fj    Cage  la  equipped  nth  s  windshield. 
6    Station  not   equipped  with  recording  gage.     See  table  4  for  6-hourly  measured  amounts. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

E    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

II     1  to  9  days  of  record  missing;     see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value 
for  a  full  month. 

R    Dally  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  froa  non-recording  gages. 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

lubscrlptlon  Price:     IS  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should  be  made  payabls 
o  the  Treasurer  of  the  United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Wellington  25 ,  D.  C. 

W.R.P.C.,  Chattanooga,  Tenn.   — -  9/11/51    950 
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WEATHER  SUMMARY 


The  mean  temperature  for  the  State  this  August  was  1.2°  higher  than  any  year  since  state-wide  records 
began  in  1884.  The  previous  record  of  82.2°  was  in  1896  and  in  1902.  The  month  was  also  excessively 
dry,  with  only  50%  of  normal  rainfall. 

July  of  this  year  was  also  comparatively  rather  hot,  so  that  July  and  August  taken  together  averaged 
warmer  than  for  any  year  since  1884.  It  is  pointed  out,  however,  that  temperatures  in  this  section 
are  even,  and  this  record  breaking  August  was  only  5.2°  warmer  than  the  coolest  August  ever  recorded. 

Exceptionally  high  afternoon  temperatures  occurred  in  the  north  and  central  portions  near  the  end  of 
the  month  when  14  stations  had  maximum  readings  as  high  as  105°.  The  highest  reported  was  106°  at  three 
stations,  compared  with  the  all  time  record  of  109°  for  August.  Extreme  temperatures  during  August 
have  never  been  recorded  as  high  as  in  either  July  or  September,  largely  because  continental  air  is 
less  apt  to  invade  this  section  at  this  time  of  year.  The  same  is  true  of  monthly  mean  temperatures 
and  although  this  was  the  warmest  August  on  record,  higher  monthly  means  have  been  recorded  in  June 
July,  and  September. 

There  were  no  periods  of  general  rain.  There  were  scattered  showers  from  the  8th  to  the  11th,  which 
gave  rain  to  most  areas.  Also,  showers  occurred  at  the  majority  of  stations  on  the  16th,  and  there 
were  widely  scattered  showers  from  the  28th  to  the  30th. 

CROPS 

All  crops,  except  possibly  cotton,  were  cut  short  by  drought.  In  some  areas,  dry  weather  caused  con 
siderable  shedding  and  premature  opening  of  cotton,  but  on  the  other  hand,  boll  weevils  did  not  thrive 
as  they  do  when  it  is  wet,  and  conditions  were  very  favorable  for  picking  the  early  crop  in  the  south 
and  central  counties.  Early  corn  in  much  of  the  Southern  Division  made  a  good  crop,  but  in  most  areas 
the  late  crops  suffered  heavily  from  lack  of  moisture.  In  much  of  the  west  central  portion  of  the 
State,  all  corn  was  cut  short  by  drought. 

Peanuts  as  a  whole  remained  in  good  condition  until  toward  the  end  of  the  month  when  yield  prospects 
began  to  decline.  Pastures  grew  from  poor  to  worse,  and  marketing  of  cattle  became  heavy  during  the 
last  week.  Dry  soil  delayed  planting  of  fall  and  winter  crops.  Weather  was  good  for  drying  hay,  but 
there  was  little  to  cut. 

WIND  AND  LIGHTNING 

At  3:00  p.  m.  on  the  6th,  a  thundersquall  at  Dannelly  Field  near  Montgomery  uprooted  several  large 
trees,  demolished  some  small  outbuildings,  and  blew  down  billboards  and  signs.     Damage  was  about  $3,000 
A  gust  of  75  miles  per  hour  was  observed  by  the  Weather  Bureau,  and  one  of  92  miles  per  hour  occurred 
on  the  CAA  Tower. 

On  the  8th,  in  Birmingham,  two  women  were  injured  when  lightning  struck  a  street  car.     A  home  was  also 
struck.    The  amount  of  damage  is  unknown.     A  nursery  farmer  was  killed  by  lightning  on  the  22nd,  abou 
18  miles  west  of  Theodore,  Alabama.     He  was  one  of  nine  men  who  had  taken  shelter  in  a  house  unde 
construction.     None  of  the  others  was  injured,  but  the  house  was  extensively  damaged. 


LOW  FLOW  IN  STREAMS 

Continued  low  flow  in  some  of  the  streams  reflects  the  cumulative  deficiency  of  rainfall  during  th 
past  winter,  spring,  and  summer.  Data  shown  in  the  tabulation  below  are  preliminary  figures  furnishe 
by  the  U.  S.  Geological  Survey: 


Drainage  Area        Record       Minimum  Flow  Prev-    Minimum  Flow  During 
Station  and  Stream  (So.  Miles)  Began         iously  known  (cfs)      August  1951  (cfs) 

West  Fork  Choctawhatchee 


River  at  Blue  Springs 

85 

1943 

*18 

13 

Pea  River  near  Ariton 

500 

1938 

♦24 

21 

Lightwood  Knot  Creek 

at  Bobbie 

114 

1944 

30 

18 

Conecuh  River  near  Troy 

240 

1943 

3.8 

1.6 

Conecuh  River  at  Brantley 

485 

1937 

43 

48 

Sepulga  River  near  McKenzie 

470 

1937 

14 

8.8 

Uphapee  Creek  near  Tuskegee 

331 

1939 

♦10 

5.0 

Flat  Creek  at  Fountain 

253 

1944 

4.6 

2.3 

♦Minimum  Daily 


The  lowest  annual  streamflow  usually  occurs  during  the  months  of  September  and  October.     -  F.C.P. 


See  Page  119  for  Acknowledgments. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p-  h 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  day*  with  precipitation 
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S  taboo 
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£ 
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rime  from 
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mile 

• 

8  1 

o  a 

a  1 

li 

r3l 

12:30  a 
CST 

7  :30  a 

CST 

12:30  p 
CST 

7:30  p 
CST 

J 

.01-09 

.10-49 

SO- 99 

661-001 

I. 

I 

il 

a.  6.  i 

<  e  ■ 

BIRMINGHAM  WB  AP 

NE 

10 

7.2 

44 

N 

16 

82 

86 

51 

62 

S 

4 

2 

3 

0 

0 

14 

74 

4.2 

MOBILE  WB  CITT 

9t 

7.5t 

42 

E 

31 

90t 

77t 

S3t 

77t 

S 

0 

3 

0 

1 

1 

10 

68 

4.5 

MONTGOMERY  WB  CITY 

Kit 

9t 

5. It 

43t 

swt 

6t 

79f 

84t 

47f 

59t 

4 

3 

1 

1 

0 

0 

9 

82t 

3.  it 

t     Airport  Data 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

• 

e 

days 
more 

I 

■ 

3 

Aver. 

i 

■ 

a 

Aver 

"o  o 

£3 

1884 

78.3 

102 

52 

2.29 

6 

1885 

79.7 

102 

56 

3.79 

11 

1886 

79.5 

103 

56 

4.35 

10 

1887 

79.8 

102 

59 

2.83 

5 

1888 

79.3 

98 

52 

7.37 

11 

1839 

77.4 

.22 

51 

3.27 

9 

1890 

77.5 

-31 

50 

4.46 

9 

1891 

78.5 

102 

-14. 

2.73 

6 

1892 

78.7 

100 

56 

6.21 

14 

1893 

79.  2 

100 

50 

5.00 

9 

1894 

78.7 

103 

54 

6.91 

12 

1895 

80.1 

100 

45 

5.23 

12 

1896 

82.2 

106 

50 

2.35 

6 

1897 

78.9 

106 

53 

5.61 

10 

1898 

78.8 

102 

59 

7.51 

14 

1899 

81.3 

103 

58 

3.71 

8 

1900 

81.7 

105 

-62. 

2.94 

4 

1901 

78.7 

104 

54 

8.47 

12 

1902 

82.2 

107 

52 

3.54 

8 

1903 

80.6 

101 

53 

3.64 

9 

1904 

78.4 

101 

55 

5.62 

12 

1905 

79.3 

102 

54 

5.28 

12 

1906 

80.6 

102 

55 

3.65 

10 

1907 

80.6 

104 

53 

3.47 

8 

1908 

79.5 

104 

52 

3.44 

8 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Year 
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1 
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~°  8 

Year 
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1 
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t 
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1 
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°  8 

t 
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I 
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> 
< 

6  r~> 

Zp 

4 
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3 
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1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

81.0 
79.6 
79.1 
79.2 
80.5 

108 
102 
102 
100 
103 

54 
54 
54 
49 

52 

3.30 
2.67 
4.95 
5.69 
2.57 

8 

7 
11 
11 

6 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

80.9 
81.5 
80.9 
80.9 
81.6 

104 

107 
103 
103 
106 

59 
51 
51 
32. 
58 

5.97 
5.11 
5.76 
5.04 
3.89 

12 
11 

9 
12 

7 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

78.9 
78.9 
79.9 
78. 1 
80.6 

105 
105 
104 
101 
105 

59 
49 
51 
46 
50 

6.52 
5.07 
3.60 
6.17 
3.56 

13 
10 

8 
11 

6 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

78.6 
80.5 
80.8 
78.7 
82.2 

99 
102 
101 
101 
109 

53 
52 
52 
S3 
54 

10.59 
2.93 
5.29 
6.43 
3.64 

13 
8 
11 
12 
7 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 

79.2 
77.6 
80.5 
78.9 
78.9 

103 
98 
105 
101 
98 

51 
52 
53 
52 
51 

7.54 
6.82 
4.38 
3.27 
6.28 

12 
13 
10 
8 
12 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

79.6 
80.3 
78.4 
81.2 
79.3 

101 
102 
100 
105 
103 

58 
50 
45 
60 

52 

6.42 
3.06 
4.87 
3.68 

3.77 

12 
7 
8 

10 
8 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

81.9 
80.8 
80.6 
78.5 
80.9 

104 
107 
101 
100 
100 

52 
51 
58 
48 
57 

2.87 
1.52 
6.90 
3.54 
4.55 

6 
4 

13 
8 
11 

1949 
1950 
1951 

79.6 
77.8 
82.9 

99 
100 
106 

57 
46 

56 

4.61 
5.22 
2.42 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

80.2 
79.5 
77.9 
80.8 
80.0 

102 
108 
102 
102 
100 

50 
50 
47 
58 
55 

2.10 
3.50 
4.63 
5.36 
3.99 

5 
7 
9 
11 
9 

PERIOD 

79.7 

4.69 

Data  for  the  period  beginning  with  January  1949  to  date  have  been  weighted 
on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published 
In  this  table  for  earlier  years. 


Io  addition  to  the  c  llaato  logical  data  froa  soie  6,000  Weather  Bureau  and 
cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydro- 
climatic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologic 
Bulletin  Series.  The  Bydrocllaatlc  Network  Is  a  nationwide  net  of  rain  gages-- 
■ostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation. 
It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department 
of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide 
records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood 
control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network,  now  number- 
ing about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  main- 
tained by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the 
Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  Those  transfers  averaged  about 
$250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date. 
1  For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000 
I  per  year  to  provide  data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of 
Reclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet  the  increasing  needs 


of  their  program  In  the  Western  States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydrocllmatic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which  were 
issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United  States, 
but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  requirements  of  the 
Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for  public  dissemina- 
tion of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating  agencies  and  to 
certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  reference  copies  of  the 
Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  Inspection  may  be  obtained  upon 
application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington  25,  D.  C- 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available  through 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  Individuals 
as  listed  in  the  Station  Index. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLMATOLOGICAL  DATA 


Table  2 


Station 

Temperature 

Precipitation 

e 

rj» 

s 

• 

1 

Departure 
from  normal 

s 

% 
D 

Lowest 

1 

Degree  days 

No.  of  days 

-a 
(2 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Snow,  SleeL  Hail 

No  of  days 

Max.  90* 
or  above 

Is  * 

a  ja 
2  o 

Date 

Total 

Max.  depth 
on  ground 
at  obsn. 

Date 

S 

0 

a 

0 
0 

£ 

0 

a 

0 
°. 

1.00  or 
more 

NORTHERN  DIVISION 

ALBERTVILLE  1  S 

78.  7M 

'  ^ 

96 

31 

57 

5 

20 

0 

5.82 

1  .41 

2.31 

9 

.0 

0 

5 

3 

3 

ANNISTON  CAA  AP 

29 

60 

27 

0 

25 

0 

3.83 

-  .22 

1  .97 

10 

.0 

0 

6 

3 

1 

BELLE  MINA  2  N 

81 .8 

105 

30+ 

24 

0 

30 

0 

.66 

-  1 .28 

.49 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

BIRMINGHAM  WB  AP 

82.3 

3  9 

100 

30+ 

65 

23+ 

o 

30 

0 

2.98 

.  95 

8 
11 

.0 

0 

9 

3 

0 

BIRMINGHAM  WB  CITY 

85.2 

6.0 

106 

30+ 

66 

24 

0 

30 

0 

1 .76 

-  2.50 

.60 

.0 

0 

7 

1 

0 

CORDOVA 

82.9 

105 

29+ 

56 

24 

0 

31 

0 

.52 

-  3.81 

.35 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

DECATUR 

4  '  1 

31 

20+ 

29 

0 

.31 

-  3.60 

.19 

17 

.0 

0 

4 

0 

0 

FAYETTE 

81 .6 

106 

31 

56 

24 

31 

0 

2  .60 

-  1  .64 

1.72 

8 

.0 

0 

4 

2 

1 

GADSDEN 

81  .0 

1.7 

101 

31 

62 

20 

30 

0 

2.30 

-  2.26 

.70 

7 

.  0 

0 

6 

.  1 

GOODWATER 

81.6 

2.3 

100 

30 

62 

27+ 

30 

0 

2.37 

-  3.12 

1.00 

7 

.0 

0 

7 

2 

1 

HALEYVILLE 

81.0 

99 

31 

62 

24 

28 

0 

3.34 

.20 

2.00 

22 

.0 

0 

4 

2 

2 

HUNTSVILLE  WB  AWY 

81.4 

61 

0 

28 

0 

4.11 

2  .10 

10 

.  0 

0 

7 

2 

MADISON 

82.3 

\ '  a 

105 

31 

20+ 

30 

0 

.56 

-  3 . 23 

.28 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

82. 8 

105 

31 

24 

o 

29 

o 

.53 

-  3 , 33 

.34 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

ONEONTA 

79.9 

5  '  Q 

101 

31 

20 

30 

0 

.48 

-  4.86 

.40 

B 

.0 

0 

2 

0 

0 

PELL  CITY  5  NW 

.  79.9 

100 

30 

59 

27+ 

30 

0 

1.64 

1.09 

10 

.0 

0 

5 

1 

1 

SAINT  BERNARD 

78.7 

1.3 

100 

31 

58 

26 

29 

1.91 

-  2.75 

.67 

17 

.  0 

0 

8 

1 

0 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

80.4 

98 

30 

19+ 

o 

22 

0 

1.95 

.  81 

.60 

10 

.0 

0 

a 

1 

0 

SCOTT5BORO 

3  2 

1 00 

31 

60 

20+ 

o 

30 

0 

4.95 

1  .50 

8 
17 

•  .0 

0 

9 

5 

■MM 

TALLADEGA 

81.8 

2 . 3 

102 

31 

62 

26+ 

0 

30 

0 

1.49 

-  3.22 

.90 

.0 

0 

4 

1 

0 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

84.7 

3.7 

105 

29 

63 

27 

0 

31 

0 

2  . 14 

-  2.14 

.79 

2 

.0 

0 

8 

2 

0 

UNIVERSITY 

85.  5M 

4.5 

105 

29 

67 

24 

0 

31 

o 

15 

.  0 

0 

VALLEY  HEAD 

79.0 

2  3 

98 

30+ 

58 

27 

0 

30 

0 

2. IB 

-  2.38 

1.96 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

81.6 

2.20 

.0 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

80.2 

101 

21 

57 

27 

0 

29 

0 

2.51 

1 .28 

22 

.0 

0 

6 

1 

1 

AUBURN 

7 

14+ 

61 

28 

28 

0 

2.76 

-  2  . 09 

2.45 

17 

.0 

0 

6 

1 

1 

CAMDEN 

85.0 

103 

13+ 

63 

27 

o 

31 

0 

1 .43 

.80 

17 

.0 

0 

7 

1 
1 

0 

CAMP  HILL  2  NW 

81.7 

100 

21+ 

62 

25+ 

29 

0 

1 .59 

.97 

23 

.0 

0 

4 

0 

CENTREVILLE 

84.4 

4.0 

105 

30 

62 

26+ 

31 

0 

.22 

-  4.84 

.13 

8 

.0 

0 

4 

.  0 

0 

CLANTON 

81.5 

1 .6 

98 

3+ 

27+ 

28 

0 

6.64 

2.10 

2  .61 

7 

.  0 

0 

9 

4  ■ 

2 

DAYTON 

1 04 

31 

27 

31 

0 

2. 16 

.  98 

1 

,  0 

0 

7 

2 

0 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

82.3 

102 

30 

fin 

19+ 

31 

0 

1.35 

-  2 . 58 

.  64 

8 

.0 

0 

6 

1 

0 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

85. 1M 

105 

30 

63 

27 

31 

0 

1.45 

.  53 

8 

.0 

0 

4 

2 

0 

EUFAULA 

83.7 

3.7 

103 

12+ 

62 

27 

0 

29 

0 

2.90 

-  2.40 

1.23 

24 

.0 

0 

9 

2 

1 

GREENSBORO 

85.5 

106 

30 

27 

o 

31 

0 

1.13 

-  3 . 26 

.  81 

7 

.  0 

0 

3 

1  ■ 

0 

GREENVILLE 

45 

1 02 

21+ 

63 

27 

0 

31 

0 

2 . 79 

-  2 . 63 

2.65 

8 

.0 

0 

5 

1 

1 

1 

HIGHLAND  HOME 

83!2 

3.5 

101 

29 

65 

28 

0 

30 

0 

1.65 

-  3.15 

1  .40 

8 

.0 

0 

Z 

1 

LAFAYETTE 

81.1 

100 

29 

58 

21 

0 

30 

0 

2.25 

.  70 

30 

.  0 

0 

7 

2 

LIVINGSTON 

84.9 

4.2 

105 

30+ 

62 

26 

0 

31 

0 

1.66 

-  1  .96 

.75 

8 

.0 

0 

6 

1 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

83.5 

104 

6+ 

63 

26+ 

0 

30 

0 

3.29 

1.91 

17 

.0 

0 

5 

2 

1 

MARTIN  DAM 

62 

0 

29 

0 

3.77 

-  .90 

1 .71 

10 

.  0 

0 

5 

3 

1 

MAXWELL  FIELD 

85.3 

101 

29 

67 

26+ 

o 

30 

0 

3.28 

1 .43 

1 

.  0 

0 

5 

2 

2 

MONTGOMERY  WB  AP 

84.8 

102 

29 

64 

27+ 

o 

30 

2.46 

1.93 

6 

.0 

0 

4 

1 

1 

MONTGOMERY  WB  CITY 

85.0 

4 . 2 

101 

29 

69 

28 

o 

30 

0 

1 . 16 

-  3.07 

.61 

8 

.0 

0 

5 

1 

0 

PRATTVILLE 

83.3 

3.6 

100 

29 

61 

28 

0 

30 

0 

4.38 

-  .96 

.93 

22 

.0 

0 

8 

4 

0 

PUSHMATAHA 

84 . 5 

4.4 

106 

31 

61 

27 

31 

o 

1.50 

-  3.02 

.  51 

10 

.  0 

0 

5 

1 

SELMA 

85.  7M 

4 . 5 

105 

29+ 

64 

27+ 

o 

31 

0 

2.00 

-  2  .57 

1.19 

3 

.  0 

0 

7 

1 

1 

THOMASVILLE 

85 . 3 

1  03 

14 

67 

28 

o 

31 

0 

.90 

-  3.87 

.  78 

17 

.0 

0 

3 

1 

0 

TROY 

83. 9M 

3  . 4 

100 

23+ 

65 

26+ 

30 

0 

4.02 

-  1.27 

2.10 

9 

.0 

0 

5 

2 

2 

TUSKEGEE 

84.3 

3.5 

102 

30 

63 

28 

31 

0 

1.57 

-  2.64 

1.09 

10 

.  0 

0 

3 

1 

1 

UNION  SPRINGS 

84.5 

4.1 

101 

20+ 

65 

28 

0 

31 

.79 

-  4.14 

.65 

9 

.0 

0 

3 

1 

0 

WETUMPKA 

84.3 

3 . 1 

103 

29 

64 

27+ 

o 

30 

0 

2.46 

-  2.27 

1 .24 

10 

.0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

83.8 

2.29 

.  0 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

83.3 

100 

30 

28 

0 

1.31 

.  53 

1 0 

_  0 

0 

6 

1 

0 

BAY  MINETTE 

3.4 

67 

27 

0 

30 

0 

3.59 

-  2.55 

1.38 

6 

.0 

0 

9 

3 

1 

BREWTON  3  SSE 

82.9 

2.3 

100 

19+ 

57 

27 

0 

31 

0 

4!52 

-  1.69 

1.10 

25 

.0 

0 

7 

5 

2 

CHATOM 

84.3 

104 

29 

59 

27 

0 

31 

0 

1 .69 

.64 

15 

.0 

0 

3 

2 

0 

CITRONELLE 

85.1 

4.1 

101 

30 

68 

27 

0 

31 

0 

2.77 

-  3.73 

1.91 

6 

.0 

0 

9 

1 

1 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

84.0 

100 

19+ 

61 

27 

0 

31 

0 

2.44 

-  2.99 

1 .60 

14 

.  0 

0 

8 

1 

1 

EVERGREEN  CAA  AP 

2.5 

57 

27 

0 

31 

0 

1 . 47 

-  3.46 

1.26 

15 

.0 

0 

3 

1 

1 

FAIRHOPE 

84.1 

3.4 

100 

30 

69 

27 

0 

30 

7.04 

-  .19 

3.16 

6 

.0 

0 

8 

5 

3 

FORT  MORGAN 

86.5 

102 

30 

74 

12+ 

0 

30 

0 

2.34 

1 .42 

31 

.0 

0 

5 

2 

1 

FRISCO  CITY 

63 

27 

31 

2.19 

-  3.31 

.89 

16 

.0 

0 

6 

2 

0 

GENEVA 

1 01 

58 

27 

31 

0 

4.  53 

-  .46 

2.63 

25 

.0 

0 

4 

2 

2 

HEADLAND 

B3.0 

100 

12* 

63 

26 

0 

30 

0 

2.05 

1  .25 

14 

.0 

0 

1 

LOCKHART 

83.2 

99 

4+ 

64 

27+ 

31 

0 

2.25 

1.33 

10 

.0 

0 

7 

1 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

84.6 

102 

30 

70 

23+ 

0 

30 

0 

1 .26 

6 

.0 

0 

7 

3 

1 

MOBILE  WB  CITY 

86.1 

5.1 

100 

30 

73 

28 

0 

31 

0 

4!  08 

-  2.84 

2  .45 

6 

.0 

0 

5 

2 

2 

OZARK 

83.9 

3.3 

102 

22 

64 

27 

0 

30 

0 

2.43 

-  3.14 

1  .45 

10 

.0 

0 

4 

2 

1 

ROBERTSDALE  7  E 

82.9 

101 

30 

66 

27 

0 

27 

0 

6.09 

-  1.37 

1.25 

22 

T 

0 

12 

5 

2 

DIVISION 

84.0 

3.23 

T 

STATE 

82.9 

3.2 

2.42 

-  2.27 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


*  ?  »     12    13    14     15    16    17     16  I  19 


ABBEVILLE 
ADDISON 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBERTV I LLE   1  S 

ALEXANDER  cm  6  HE 

ALICEV I LLE 

ANDALUSIA 

ANN  I STON  CAA  AP 

ARLEY 

ASBLAND  // 

ASHY  1 LLE 

ATHENS 

ATHORE  STATE  KARV 
AUBURN 

AUBURN  SCS  10 

AUTAUGAV ILLE 

BARTON 

BAY  NINETTE 

BELGREEN 

BELLE  NINA  2  H 
BERRY 

BEXAR  2  SE 
BILL INGSLEY 
BIRMINGHAM  MB  AP 

BIRMINGHAM     MB  CITY 

BISBOP 

BOAZ 

BOAZ 

BRANT1.Y 

BftEWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  N 
BRUNDIDGE 
CALERA 
CAMDEN 

CAMPBELL  | 
CAMP  BILL  2  NW 
CARBON  BILL 
CENTER  GROVE 
CENTREVILLE 

CHATOM 

CB I LDERSBURG 
CITRONELLE 
CLARTON 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS 

COLLINSVILLE 

COLUMBIA  1  B 

CORDOVA 

CUBA 

DA DEVI LLE 

DADEV ILLE  2  R 

DANCY 

DANVILLE 

DAYTON 

DECATUR 
DECATUR  4 

DECATUR  SUBSTATION 
DEUOPOL1S  LOCK  4 
DEMOPOLIS  I  OCR  AND  DAM 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

DOTHAN  CAA  AIRPORT  R 

ELBA 

ELROD 

EUPAULA 

EUTAM  LOCK  7 

BOTA*  LOCK  7  R 
EVERGREEN  CAA  AP 
PA  I RBOPE 
PALCO  SHE 

PALKV I LLE 
FALLS  CITY  6  NI 
PARLEY 
FAYETTE 

FLAT  ROCK  K 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT 
FORT  MORGAN 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 

FORT  PAYNE  r 

FRISCO  CITY 

GADSDEN 

GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 

GARDEN  CITY  R 

GENEVA 

900DNATER 

10RGAS 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GREENVILLE  2  R 
GOLF  SHORES  2  SSE 
GDMTERSV ILLE  CITY  •  FKSR 
GOMTBRSVILLE  DAM 

BALKYV ILLE 

HALE  TV  ILLE  R 
HAMILTON 
BARRISBURG  6  SE 
BAYNEVILLE 

HEADLAND 
HELENA  1  3 
■  ITO1.AND  BOMS 
BIGBTOMER 
BODGES 

HBWTSVILLB  SUBSTA 
•TOY3VILLE  MB  AMY 
BY  TOP 

JACKSON  LOCK  I 
JACKSON  LOCK  1 

JACKSON  SBOALS 
JACKSONVILIE 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
LAY  DAM 


Day  oi  Month 


1.80 
.68 


.60 


1.10 
1.34 


.49 
.22 


.05 


2.61 
1.29 


.01 


2.30 
1.06 
.05 


1.S4 
.46 


.29 
.13 

.09 


25 

50 


1.60 
I  61 


.04 


31 


.70 
.45 


.27 
1.00 


.20  1.39 

1.34 

.20 

.60 

.23 
T 

.05 
.22 


.09 
.13 


.84 

.03 


.02 
.90 
.40 


.15 
2.43 


»_  JLHL  232425262728293031 


1.44 
4.16 

.92 
4.13 
3.82 

3.31 
1.99 
1.31 
3.83 
3.81 

.71 


3.3» 
3.19 
1.42 
3.58 


1.76 
1.90 
3.14 
3.14 
1.20 

4.32 
1.90 
3.39 
4.38 
1.43 


1.39 
.90 

3.71 
.32 

1.69 
3.03 
2.77 
8.04 
1.24 


1.10 

.31 
.01 


1  i.ei 


I  2.03 
2.10 
.80 

1.14 

1.08 


.03 
.08 


.80 


.33 
1.33 
1.43 


1.61 
1.60 
1.47 
7.04 
1.37 


2.34 
2.33 
2.61 

2.40 
2.19 
2.30 


3.37 
4.33 
2.37 


3.34 
3.31 
.37 
3.70 


1.69 
1.18 

1.07 

2.79 
4.11 
3.33 
3.31 
3.80 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LAY  DAM 
LEEDS 
LEESBURG 
LIVINGSTON 
1.0C  CHART 

R 

.40 

.33 

.07 
T 

.31 
T 

.01 
.28 

.47 

.03 
.43 

.75 

.26 
.46 

1.40 
3.40 
.30 

1.33 

.05 

.05 
T 

.39 

2.60 
.40 
.40 

.05 

.03 

.05 

.24 
.04 

.  19 
.42 

.06 

.  10 

.05 
T 

.01 

3.02 
6.56 
1.87 
1.66 
2.25 

LOCK  17 
HAD I SON 
MA GEL  LA 
MAGNOLIA 
MARION  1  SSE 

B 

f 

.01 

.10 
.15 

.51 
.28 
.21 

.51 

.86 
.07 

.28 
1.63 

.01 

.10 

1.20 
.77 

.22 

.27 
.53 

.15 

.02 
.12 

.28 

.03 

1.36 
56 
2.59 
1.65 

2.15 

MARION  1  SSE 
MARION  JUNCTION 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 

B 

.21 

.82 
1.43 

.  10 
T 

.38 

.36 
1.38 

1.12 
.15 

.85 
.07 

.  28 
.50 
.68 
1.71 
T 

T 

.07 

.14 

1.35 

1.18 
1.91 

T 

T 

T 

.13 
.20 
.32 
.02 

3.52 
3.29 
3.77 
3.28 

MC  CALLA  2  NE 
MKLVIN 
HERTZ  3  E 
MIDWAY 

MILLERS  PERRY 

R 

.46 

.57 

.20 
.03 

.03 

1.52 
.14 

.12 
.10 
.16 

1.47 
.35 

.02 
.10 

.03 

.10 

T 

.11 
.75 

1.70 

.03 

T 

.13 

T 

T 

.82 
2.57 
1.79 
2.81 

MILSTEAD 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTE  SANO 

R 

1.41 

.19 

.01 
T 

T 

.25 

1.26 
2.45 

.14 

T 
1.38 

T 

.15 
2  .  54 

1.29 
.21 
T 

.24 
.50 

.46 
T 

T 

.10 

T 

T 
T 

T 

.09 
40 
.36 

T 

.27 

I 

T 

.99 
T 

.17 

.30 

T 

T 

.67 
1.04 

2.79 
1.39 
4.04 
4.08 
4.59 

MONTE VALLO 
MONTGOMERY  WB  AP 
MONTGOMERY  WB  CITY 
MOULTON 

HUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

R 
H 

.13 
.44 

.06 

T 

.05 

.  10 
1.93 
.03 

.51 
.  34 

1 .35 
T 

.61 
.04 

.85 
.03 

.  19 

1.45 
.37 
.02 

T 

.01 

T 

.06 
.05 

T 
T 

T 

.10 

.02 
.13 

T 

T 

T 

.  10 

T 

3.95 
2.46 
1.16 
.87 
.53 

NATCHEZ 

NEW  BROCKTON 

NEWBURG 

NEW  MARKET 

NEWTON 

H 

.24 

.19 

.16 

.15 

.90 
2.94 
.21 

.10 

.11 
.55 

.43 

.98 

.54 
T 

.01 

T 

1.52 

T 

.89 

1.52 

2.58 
3.58 

ONEOHTA 
ORRVILLE 
OZARK 
PAINT  ROCK 
PALMERDALE 

R 

.52 

.94 

.51 

.11 

.04 

.40 
2.50 

.91 
.15 

.66 
1.45 
1.11 

.60 

.08 
.03 

.40 

.39 

.48 

2.43 
5.26 

PELL  CITY  5  NW 
PENNINGTON  LOCK  2 
PERRYVILLE 
PETERMAN 
PICKENSVILLE 

B 

.15 

.09 

.35 

.10 

.37 
.65 

.  10 

1.15 

1.09 
.12 
1.60 

.12 

.40 

.53 

.20 

.02 

.32 

.18 

.03 

.05 
.71 

1.64 
.48 
3.30 
2.17 
.95 

PIHE  BILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERSV I LLE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PLEASANT  HILL 

R 

.14 
.45 

.23 

T 

1.75 
.83 
.37 

.05 

.07 
.23 

.10 
.55 

.40 
.30 

.25 
.23 
.  12 
.30 

.35 

T 

.  05 

.30 
.42 
2.82 
2.40 

PRAT  TV  I  LLE 
PRIMROSE  PARM 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 
REFORM 

.90 
.15 
.07 

.36 

.14 

.65 

.83 
.40 
1.75 

.62 

.20 
.20 
.51 

.40 

.07 
1.50 

.45 

.93 
.47 

.02 

4.38 
1.02 
1.50 
1.50 
2.22 

RIVER  PALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERTSDALE  7  E 
ROCK  MILLS 
SAINT  BERNARD 

R 

.16 

T 

.06 
.05 

.84 

.32 

.56 
.30 

.06 

.13 

.12 
.26 

T 

.32 
.38 
.08 

.64 
.49 

.03 

.  10 

.57 
.20 
.31 

.67 

.09 

.05 
1.25 

.09 

.  19 

T 

1.16 

.10 

T 

.84 

1.76 
.67 
6.09 

1.91 

SAND  MT  STATE  FARM  API 
SAYRE 

SCOTTSBORO 
SCOTTSBORO  3UBSTA 
SEALS 

.16 

.02 
.02 

.43 
1.50 

.30 
.03 

1.58 
.41 

.60 
.05 
.72 
.20 
.02 

.21 
.04 

.01 

.08 
.60 

.09 

.25 

.10 
.50 

.01 
1.80 

.13 
1.10 

1.01 

.13 

.81 
1.22 

.54 

.70 

.01 

.04 

.01 
.  10 

.08 

.43 

.10 
.05 

1 .95 
2.45 
4.95 
4.26 
2.58 

SELMA 

SHEFFIELD  TVA  NURSERY 
SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB 
SNOW  BILL 

.62 

1.19 

.08 
.92 

.13 

.31 
.90 

.27 
.02 

.30 

.07 

.01 

.07 
.02 
.11 

.31 

.71 

T 

.30 

2 .00 
.48 
.11 
1.63 
2.12 

SOUTH  BILL 
SPRING  HILL 
SUTTLE 
3WAIM 

SYLACAUGA 

.68 

.87 

.07 

.93 

.43 
1  65 

.08 

.42 
1.35 
.04 

.31 
1.18 
.79 

.14 
.49 

.17 

.38 
.08 

.38 

.49 
1.20 

01 
.30 

2  19 

3.43 
3.69 
3.13 

SYLVANIA 
TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

THOHASVILLE 

THORSBY  1  SW 

R 

T 

.10 

1.66 

.07 

.28 
.08 

.23 

.55 
.30 

.04 

.83 
.01 
.04 

.02 

.  67 
!90 
.94 
.78 

.03 

2.  OS 
l!49 
1.09 
.90 
2.00 

THURLOW  DAM 

TONEY 

TRAFFORD 

TRAFFORD 

TROY 

R 
R 

.06 

.12 

.06 

.40 

.22 

.27 
2.10 

.44 
.09 

1.30 
.96 

1.35 

.  56 
!67 

.66 

.85 
.25 

.05 

.24 

.08 

.02 

.84 

2.56 
4.02 

TROY  R 
TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 
TUSKEGEE 
UNION  SPRINGS 

T 

.10 

.79 

.29 
.56 

.  18 

.55 

2  06 

03 

.95 

1 . 37 
.02 
.65 

1.09 
.04 

.  15 
T 

.16 

.05 

.  24 
T 

.30 

.02 
.18 

T 

T 

.46 

T 

.  12 

.16 

.57 

.37 
.30 

3 .96 
2.14 
3.61 
1.57 
.79 

UNIONTOWN 
DHIVBRSITY 
VALLEY  HEAD 
VANCE 
VERNON 

R 

.35 

.43 
.06 

.44 

.  18 

.22 

.14 

.11 

.40 

1.96 

.19 

2.18 
1.04 
.49 

WADLEY 
WALLACE  2  HE 
WALXUT  GROVE 
WATERLOO 
WEST  BLOC TON 

.74 

.42 

.25 
.57 

.50 

1.45 
.22 

T 

.10 

.49 
.71 

T 
1 .90 

.40 

.50 

.20 

.  11 

2.2S 
4.91 
.96 
2.44 

WETUMPKA 
WHAT LEY 
WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

R 

.75 

.49 

.92 

.38 

.51 
.37 
.50 

T 

.12 

.67 

1 . 24 

.58 

!23 

.21 

.01 

.65 
.07 

.08 

.08 

.24 

K49 
.59 
1.77 
2.14 

WILSON  DAM 
VINPIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 

.01 

T 

.49 
1.15 

.15 

.06 
.51 

T 

.02 
.01 

.01 

.01 

.02 

.42 
.32 

.11 

.02 

.02 

.59 
.89 
.54 
1.31 
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AOOISON 
BELGREEN 

OOTHAN  CAA  AIRPORT 
FORT  PAYNE 
MONTGOMERY  MB  AP 
MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 
NEM  BROCKTON 


AOOISON 
AUBURN   SCS  10 
DAOEVILLE  2 
NED  BROCKTON 
TONE  Y 

TUSCALOOSA  CAA  AP 


AUBURN  SCS  10 
BIRMINGHAM   MB  AP 
EUTAM  LOCK  7 
FORT  MORGAN 
6UNTERSVILLE  CITY 
LAY  DAM 
MARION   1  SSE 
MOBILE   MB  AIRPORT 
MOULT ON 

TUSCALOOSA  CAA  AP 


BERRY 

NEM  BROCKTON 
PETERMAN 


OOTHAN  CAA  AIRPORT 
MOBILE  MB  CITY 


ASHLAND 
GARDEN  CITY 
LAY  DAM 

MOBILE   MB  AIRPORT 
MOBILE   MB  CITY 
MONTGOMERY   MB  AP 
PAINT  ROCK 
PETERMAN 
THORSBY    1  SM 
TRAFFORD 


|  AOOISON 
ANN I S TON  CAA  AP 
BELGREEN 
BERRY 

BEXAR  2  SE 

BIRMINGHAM  MB  AP 

CAMPBELL 

EUTAM  LOCK  7 

FLAT  ROCK 

GARDEN  CITY 

MALE YV I LLE 

HUNTSVILLE   MB  AMY 

LAY  DAM 

MIOMAY 

MOULTON 

MUSCLE   SHOALS   CAA  AP 
NEM  BROCKTON 
THORSBY    1  SM 
TRAFFORD 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
YERNON 


ISTOM  CAA  AP 
AUBURN   SCS  10 
BERRY 

BIRMINGHAM  MB  AP 
&0A2 

CAMPBELL 

30TMAN  CAA  AIRPORT 
EUTAM  LOCK  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FLAT  ROCK 
5REENV I LLE  2 
lUNTEBSVILLt   CITY   M    « «. 
•IUNTSYILLE   MB  AMY 


HOURLY  PRECIPITATION 

A.  M.  Hour  Ending 


ALABAMA 
AUGUST  1951 


4        5  6 


7  8 


P.  M.  Hour  Ending 


^J_»J|    1    I    2   I    3   I    4   I    5   I  I 
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Table  4  •  Coniiuued 


HOURLY  PRECIPITATION 


JACKSONVILLE 
LAY  DAM 
MIDWAY 

MONTGOMERY   WB  AP 
MOULT ON 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 
PAINT  ROCK 
PETERMAN 
PLEASANT  MILL 
RIVER  FALLS  2  NE 
THORSBY   1  SW 
TRAFFORD 
TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
WIDOWS  CREEK   STM  PLANT 


ABBEVILLE 

BELGREEN 

BOAZ 

CAMPBELL 

EVERGREEN  CAA  AP 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
HUNTSVILLE   MB  AWY 
JACKSONVILLE 
HAGNOL I A 
MARION    1  SSE 
MIDWAY 

MONTGOMERY  WB  AP 

MOUL  TON 

NEW  BROCKTON 

PAINT  ROCK 

PLEASANT  HILL 

RIVER  FALLS  2  NE 

THORSBY   1  SN 

TRAFFORD 

TROY 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


ADO I  SON 

ANN  I STON  CAA  AP 
BERRY 

BIRMINGHAM  WB  AP 
BOAZ 

DADEVILLE  2 
EUTAW  LOCK  7 
FLAT  ROCK 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

HUNTSVILLE  WB  AWY 

JACKSON  LOCK  1 

JACKSONVILLE 

LAY  DAM 

HAGNOL 1 A 

MARION    1  SSE 

MIDWAY 

MOBILE  WB  CITY 
PAINT  ROCK 
PLEASANT  HILL 
TONE  Y 
TRAFFORD 
VERNON 

WIDOWS   CREEK   STM  PLANT 


ABBEVILLE 
ADDISON 

ANN  I STON  CAA  AP 

BELGREEN 

BIRMINGHAM  WB  AP 

DADEVILLE  2 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

PLEASANT  HILL 

TUSCALOOSA  CAA  AP 


DOTHAN  CAA  AIRPORT 
FORT  MORGAN 


CAMPBELL 
MARION   1  SSE 
MOBILE  WB  CITY 


ABBEVILLE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
DOTHAN   CAA  AIRPORT 
FORT  PAYNE 
MALE YV I LLE 


A.  M.  Hour  Ending 


1       2  3 


.  10 


.90  .09 
•02     .70  .20 


.04  .03 
.35  .02 


P.  M.  Hour  Ending 


-9th- 


-10th- 


-I 


th- 


.01     .07  .27 


•04     .03  .57 


-12th- 


-13th- 


-14th- 


.06 

.23 


.03     .06  .01 
.01 


1.10  .27 


•01  .22  .03 
•09     .02  .01 


1.27     .04  .03 


.01  .01 
•06  .09 

.85     .27  .02 


.03  .01 
.18  .02 


.01  .01  .01 
.02 


•72     .11  .78 


•  02 
.03 
.01 


rof»r«ncn  noten  following  Station  Indox. 
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HOURLY  PRECIPITATION 

|    «  |    »       W  I    H  I    12  I 


A.  M.  Hour  Ending 


5  6 


.02 

•02 


ALA  BAH* 

AUGUST  1951 


P.  M.  Hour  Ending 


4  S 


-15th- 


10       II  12 


•  12 
2.20 
.25 


.21      .54  .01 


-16th- 


.16  .04 

.49  .01  .05 

.05  1.04  .01 

.21  .01 

.00  .48 


.17     .04  .01 


.06     .04  .01 


,  96 


.60 


.59  .08 

.18 
.07 


-17th- 


-18th- 


-19th- 

.01  .03 

-20th- 


-21st- 


•  01 
.08 

•02     .01  .01 

•  05 

.08 


.65 
.29 

•  11 

•  21 

•  20 

•  56 
1.10 
2.12 


.60 


.10 
.67 


.0  ' 


•  53 
.32 


.07 
.07 


1.64 
.11 


•  12 
1.98 

.02 


.25  .03 
•  01 


•  05 

•  06 


-22d- 


.07     .19  .01 


.27 
.02  .03 
.17     .04  .01 


.13 
.04 


**.  rafaraac.  aotoo  following  ft.tloa  lad... 
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Table  4  -  Continued 


MOBILE  WB  AIRPORT 
TROY 


FORT  MORGAN 


EUTAW  LOCK  7 


BELGREEN 

HUNTSV1LLE  MB  ANY 
PAINT  ROCK 


ADDISON 
TRAFFORO 

TUSCALOOSA  CAA  AP 


A8BEV I LLE 

ASHLAND 

AUBURN   SCS  10 

CAMPBELL 

DA0EV1LLE  2 

OOTHAN   CAA  AIRPORT 

FLAT  ROCK 

JACKSON  LOCK  1 

MOBILE  KB  AIRPORT 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


ASHLAND 

EVERGREEN  CAA  AP 
FORT  MORGAN 
HALEYV I LLE 
JACKSON  LOCK  1 
LAY  DAM 
MARION   1  SSE 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
PETERMAN 


1        2        3:4        5        6  7 


HOURLY  PRECIPITATION 

A.  M.  Hour  Ending 


ALABAMA 
AUGUST  1951 


10     .10  .06 


.01     .01  .01 


P.  M.  Hour  Ending 


1 


-23d- 

.06  .01 

-24th- 
-25th- 

-27th- 
-28th- 

-29th- 

.07 

-30th- 


-31st- 


.66  . OA 
1.11  .01 


.01     .21  .39 


3*.  reference  notes  folloelng  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

AUGUST  1951 


ALBERTV1LLE    1  S 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ANDALUS I A 

ANN  1  ST ON  CAA  AP 

ATMORE   STATE  FARM 

AUBURN 

BAY  MINETTE 

BELLE  MINA   2  N 

BIRMINGHAM  MB  AP 

BIRMINGHAM  MB  CITY 

BREHTON   3  SSE 

CAMDEN 

CAMP   HILL   2  NW 

CENTREV 1 LLE 

CHATOM 

C I TRONELLE 

CLANTON 


DECATUR 

DEMOPOLIS  LOCK  - 
DEMOPOLIS  LOCK   AND  DAM 
50THAN  CAA  AIRPORT 
•UFAULA 

VERGREEN  CAA  AP 

AIRHOPE 
^AYETTE 

ORT  MORGAN 

RISCO  CITY 
(AOSDEN 
lENEVA 

.OODWATER 

REENSBORO 

REENVILLE 

JALEYVILLE 

EAOLANO 

IGHLANO  HOME 

UNTSV I LLE   KB  AMY 


Day  Ol  Monlh 

E 

1 

2 

3  ■ 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

,S 

a 

■e 

19 

20 

h 

22 

23 

21 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

MAX 

MIN 

89 

70 

92 
71 

92 
>2 

92 

70 

91 

57 

90 
65 

90 
73 

93 
69 

88 

67 

92 
71 

92 
66 

90 
62 

88 
68 

90 
69 

92 
68 

89 

67 

94 
65 

89 
68 

87 
61 

92 
62 

w 

|  68 

87 

61 

85 

62 

69 
60 

89 
64 

90 
64 

90 
67 

92 
70 

95 
71 

96 

73 

90*7 
66  •  7 

MAX 
MIN 

67 

68 

69 

69 

65 

70 

70 

69 

7.5 

92 
70 

96 

66 

95 
67 

97 
66 

97 
65 

93 
63 

65 

65 

67 

63 

9  7 
61 

101 
60 

98 

1  66 

94 
66 

69 
68 

90 
39 

92 
58 

92 
57 

95 
56 

100 
63 

97 
71 

96 

71 

94.8 

65  •  5 

MAX 
MIN 

93 
70 

94 

73 

95 
75 

96 

74 

97 
74 

93 

76 

90 

75 

96 

76 

92 

71 

94 

72 

95 
72 

96 

u 

97 
72 

97 

72 

97 
71 

94 

ro 

94 

71 

94 

71 

93 

72 

97 

71 

97 
69 

98 

74 

97 
70 

93 
70 

93 

71 

90 
66 

90 
66 

93 
64 

97 
72 

100 

97 

94.9 

71.7 

MAX 
MIN 

MAX 

92 
69 

95 
70 

95 
72 

95 

71 

89 
68 

93 
73 

95 

73 

84 

71 

94 

ro 

93 
69 

93 
68 

92 

6  7 

94 

67 

93 
70 

92 

6  9 

94 
67 

91 
68 

89 
69 

91 
65 

92 
61 

96 
64 

92 
69 

89 

66 

69 

65 

89 

62 

92 
61 

93 
60 

94 

62 

99 

71 

97 
76 

97 
79 

92.7 
68.1 

MIN 

MAX 
MIN 

90 

71 

93 
70 

97 
71 

96 

72 

96 

72 

92 
74 

94 

72 

97 
72 

88 
68 

97 

72 

96 
69 

96 
71 

97 
69 

99 
70 

96 
68 

95 
69 

97 
67 

93 
71 

94 

70 

93 
66 

95 
65 

96 

l  66 

9  6 

70 

94 

71 

86 

68 

85 

62 

90 
62 

92 
61 

95 
66 

99 
74 

93 
74 

94.2 
69.1 

MAX 
MIN 

93 
7* 

94 

73 

95 
7* 

97 

75 

97 
75 

87 

76 

94 

'  7 

95 

77 

92 
74 

94 

75 

96 
73 

99 
75 

99 
74 

94 
74 

92 
73 

95 
74 

94 
72 

92 
71 

98 

73 

91 
73 

95 
70 

96 

75 

93 
71 

95 
71 

92 

72 

92 
72 

93 
67 

95 

69 

100 
69 

100 
78 

92 
71 

94.5 

73.1 

MAX 

MIN 

95 
69 

96 
69 

97 
70 

99 
74 

95 
66 

97 
70 

98 

70 

98 

70 

97 
73 

96 

71 

96 

65 

96 
66 

96 
65 

97 
67 

97 
67 

98 

66 

93 
65 

94 

65 

95 
63 

95 
60 

102 
62 

99 
63 

90 
56 

88 

57 

94 
64 

97 
63 

97 
62 

101 
65 

104 
7  I 

105 
74 

106 
72 

97.0 
66.5 

MAX 
MIN 

95 
72 

95 
72 

93 
73 

94 
74 

94 

73 

94 

77 

93 

72 

87 
71 

95 
71 

96 
73 

94 
71 

93 
69 

95 

fo 

94 

72 

9] 
72 

96 
68 

94 
68 

93 
72 

92 
68 

93 
66 

96 
67 

91 
70 

90 
65 

90 
65 

91 
66 

92 
71 

93 
66 

96 
6b 

99 

73 

100 
79 

100 
79 

93.8 
70.7 

MAX 
MIN 

97 
7* 

98 

75 

95 

75 

98 

74 

99 

71 

97 

77 

95 
74 

89 
72 

97 
72 

99 
75 

98 

72 

97 
72 

98 

72 

97 
74 

94 
73 

100 
71 

98 
69 

96 

75 

96 

70 

99 
70 

102 
71 

96 

71 

93 
67 

99 

6  6 

.6 
70 

96 

72 

97 
70 

99 
7  J 

104 

106 

106 

97.7 
72.6 

MAX 
MIN 

93 
70 

94 
72 

96 

75 

98 

72 

95 
74 

91 
74 

94 

73 

90 
76 

92 
70 

94 

72 

97 
70 

98 
71 

99 
70 

99 
69 

92 
71 

95 
66 

95 
74 

96 
65 

100 
68 

98 
63 

98 

65 

99 

70 

98 

72 

97 

75 

91 
71 

90 
64 

92 
57 

96 

66 

100 
69 

99 

79 

94 

73 

96.5 
70.2 

MAX 
MIN 

96 
72 

98 

73 

100 

73 

102 
73 

101 

73 

101 
7  b 

102 
76 

96 

71 

102 
72 

99 
76 

1C2 
69 

101 
72 

103 
71 

103 
70 

9» 

71 

98 

70 

96 
69 

95 
68 

97 
70 

99 

7  0 

99 
71 

96 
71 

97 
70 

93 
56 

94 
70 

95 
67 

97 
63 

99 

65 

102 
73 

103 
77 

101 
74 

98.9 
71.0 

MAX 
MIN 

91 
68 

90 
70 

96 

72 

96 

71 

97 
71 

94 
70 

93 
71 

97 
72 

88 
71 

97 
71 

99 
69 

95 
71 

99 
70 

95 
70 

97 
68 

96 
68 

97 
67 

97 
67 

96 
66 

96 
66 

100 
68 

95 
64 

97 
67 

94 
66 

90 
62 

89 

62 

90 
62 

93 
63 

96 
64 

100 
76 

94 
74 

95.0 
68.3 

MAX 
MIN 

97 
71 

99 
72 

99 
73 

98 

70 

100 
68 

102 
74 

100 
73 

100 
72 

94 
69 

100 
75 

100 
69 

0  ) 
70 

100 
70 

103 
71 

104 
72 

99 
69 

101 
69 

99 
70 

100 
67 

101 
67 

100 
64 

104 

72 

97 

6  7 

96 
63 

92 
68 

96 
62 

96 
68 

94 

62 

98 
66 

105 
72 

104 

99.4 
69.4 

MAX 
MIN 

9* 
71 

96 
72 

100 
7* 

100 
71 

100 
70 

98 

75 

97 

75 

95 
76 

97 
73 

97 
73 

99 
68 

101 
70 

100 
69 

102 
69 

97 
71 

99 
69 

99 
74 

98 

65 

100 
67 

99 
68 

100 
68 

93 
69 

9  8 

68 

1  90 

6  3 

98 
66 

97 
71 

97 
59 

101 
64 

104 
68 

103 
77 

100 
72 

98.7 
69.8 

MAX 

MIN 

9* 

73 

94 
74 

95 
76 

98 
76 

99 
76 

92 
75 

94 

74 

93 
77 

93 
75 

95 
76 

97 
74 

98 
76 

99 
74 

98 
74 

91 
74 

97 
73 

99 
76 

95 
70 

100 
73 

98 
71 

97 
70 

91 

77 

94 
73 

97 
72 

96 

72 

94 
74 

96 
68 

97 
71 

100 
76 

101 
79 

100 
74 

96.2 
74.0 

MAX 
MIN 

91 
72 

95 
73 

98 

75 

97 
72 

96 
69 

97 

75 

94 

74 

94 

72 

85 
69 

93 
72 

90 
69 

92 
71 

93 
72 

94 
71 

95 
71 

90 
71 

94 
69 

92 
72 

90 
69 

91 
68 

91 

67 

95 

70 

93 
68 

9  0 
6  7 

87 
67 

89 
65 

90 

63 

91 
63 

93 
69 

98 
75 

96 
76 

92.7 
70.2 

MAX 
MIN 

97 
70 

98 

70 

96 

74 

95 
68 

90 
68 

94 

74 

98 

72 

92 
74 

100 
74 

101 
74 

99 
66 

97 
67 

99 
68 

100 
69 

99 
69 

101 
69 

96 

70 

95 
72 

96 
64 

98 
60 

101 
61 

97 
70 

95 
62 

94 
56 

96 
62 

98 
61 

96 

62 

101 

64 

105 
70 

105 
74 

105 
72 

97.9 
67.9 

MAX 
MIN 

93 
72 

94 
74 

95 
74 

96 
74 

97 
70 

99 
78 

98 

75 

99 

72 

95 
72 

98 

75 

96 
71 

98 

72 

98 
72 

100 
71 

0  i 
74 

98 

71 

99 
72 

98 
69 

95 
69 

98 

72 

99 
68 

100 
74 

91 

71 

91 
68 

94 

71 

95 
68 

96 

65 

96 
67 

98 
74 

103 
76 

104 

75 

97.2 
71.8 

MAX 
MIN 

96 
72 

94 

73 

97 
75 

94 

75 

93 
67 

97 

73 

97 

73 

97 
73 

99 
73 

95 
76 

94 

71 

94 

70 

96 

72 

96 

96 

98 

72 

92 
69 

8C 
73 

92 
66 

96 
65 

97 
67 

91 

70 

89 

65 

92 
65 

94 

67 

96 
70 

96 

70 

93 
72 

100 
75 

102 
80 

103 
77 

95.3 
71.4 

MAX 
MIN 

93 
70 

95 
72 

97 
72 

96 
71 

96  101 
68  69 

99 

73 

99 
69 

95 
71 

97 
72 

97 
70 

98 
70 

98 
68 

96 
68 

100 
0  7 

98 

67 

96 
69 

97 
67 

94 

60 

96 
66 

99 
60 

100 
68 

94 
66 

94 
61 

93 
63 

93 
63 

95 
61 

95 
6  7 

97 
67 

102 
72 

101 
73 

96.9 
67.7 

MAX 
MIN 

9* 
70 

97 
73 

98 
74 

100 
72 

101 
70 

102 
75 

99 
71 

95 
72 

99  100 
75  72 

99 
70 

100 
70 

101 
73 

98 
71 

100 
71 

100 
67 

98 
68 

100 
66 

102 
73 

93 
71 

96 

68 

97 
72 

97 
63 

98 

70 

100 
71 

105 
75 

104 
74 

99.1 
71.0 

MAX 

MIN 

93 
74 

95 
74 

99 
75 

98 
76 

97 
74 

92 

7  4 

96 
76 

96 
74 

92 
73 

91 
74 

97 
73 

99 
73 

99 
72 

98 
72 

95 
71 

96 
70 

96 
68 

97 
73 

100 
74 

98 

71 

98 

71 

98 

75 

98 
71 

93 
72 

92 
71 

91 
64 

94 
61 

97 
65 

100 
70 

96 
75 

95 
75 

96.0 
72.0 

MAX 
MIN 

95 
72 

97  100 
72  71 

101 
73 

93 
72 

96 
74 

99 
73 

96 
74 

99 
70 

89 
73 

99  103 
72  72 

99 
70 

98 
72 

95 
69 

95 
69 

99 
67 

99 
73 

100 
71 

101 
70 

100 
71 

103 
71 

99 

7  0 

88 

71 

90 
68 

93 
63 

92 
62 

95 
63 

100 
66 

95 
76 

95 
73 

96.9 
70.4 

MAX 
MIN 

9* 

70 

95 
73 

96 
7* 

99 

72 

97 
71 

95 
74 

97 
73 

92 
72 

95 
71 

96 
72 

99 
70 

98 
71 

98  100 
71  70 

,7 
69 

95 
69 

98 
73 

r. 

101 
69 

98 

69 

99 
68 

98 

72 

QS 

69 

95 
67 

93 
67 

93 
61 

93 
57 

98 

60 

101 
67 

101 
76 

98 

73 

96.8 
69.7 

MAX 
MIN 

90 
7<. 

92 
78 

96 
75 

97 
76 

97 
76 

89 

75 

94 

79 

93 
75 

92 
to 

96 
77 

97 
77 

99 

72 

98 
73 

96 
75 

95 
,4 

95 
75 

95 
71 

„ 

72 

96 

75 

95 
73 

93 
72 

95 

73 

94 

71 

94 

73 

91 
74 

91 
70 

90 
69 

■5 

71 

96 

73 

100 
76 

94 

72 

94.3 
73.9 

MAX 
MIN 

9* 
68 

95 
71 

97 
70 

97 

72 

98 
63 

98 

72 

98 
69 

98 
70 

96 
70 

96 
72 

97 
68 

95 
69 

94 
66 

96 
68 

95 
6  a 

95 
67 

99 
66 

95 
67 

94 
63 

97 
63 

97 
61 

99 
69 

93 
6  ! 

96 
56 

93 
64 

96 
60 

9i 
60 

93 
64 

98 
67 

103 
71 

106 
70 

96.5 
66.7 

MAX 
MIN 

89 
80 

90 
83 

95 
80 

96 
80 

94 

83 

92 
81 

91 
83 

92 
83 

90 
82 

92 
81 

96 
80 

97 
74 

94 
78 

92 
80 

93 
78 

94 
79 

91 
80 

95 
79 

93 
80 

93* 
78 

96 
80 

95 
79 

95 
78 

94 
80 

90 
78 

91 
80 

93 
78 

93 

81 

95 
79 

102 
82 

91 
74 

93.3 
79.7 

MAX 
MIN 

93 
72 

92 
72 

96' 
73 

95 
74 

99 

75 

96 

75 

93 

76 

96 

76 

91 
71 

92 
72 

97  101 
71  74 

100   101  102 
73     73  71 

96 

ro 

97 
71 

96 

70 

97  102 
71  71 

100 
69 

100 

72 

97 
71 

94 
69 

97 
71 

93 
68 

93 
6  ) 

96 
66 

99 
72 

102 
75 

104 

76 

97.1 
71.7 

MA  ( 

M|N 

93 
70 

92 
69 

95 
72 

95 
70 

93 
65 

91 
09 

95 

73 

95 
70 

88 
68 

90 
70 

90 
67 

93 
69 

94 
68 

95 
70 

94 

68 

92 
67 

92 
65 

93 
69 

90 
67 

92 
62 

95 
65 

98 
68 

93 

65 

95 
66 

93 
64 

93 
67 

96 
64 

93 
65 

95 
71 

100 
76 

101 
74 

93.7 
68.2 

MAI 

MIN 

95 
70 

97 
71 

98 

72 

100  100 

72  73 

97 

73 

94 

72 

95 
74 

94 

68 

92 
70 

92 
69 

99 
71 

100 
70 

99 
69 

99 
67 

95 
67 

97 
67 

99 
71 

97  101 
68  69 

100 
67 

101  101 
70  68 

97 
69 

95 
68 

91 
60 

91 
58 

92 
61 

97 
67 

100 

72 

96 
71 

96.8 
68.8 

MAX 
MIN 

90 
69 

94 

71 

96 

73 

95 
74 

96 

72 

93 
74 

93 

72 

94 

72 

8* 

68 

95 
71 

93 
68 

9  3* 

70 

94 
68 

97 
69 

93  | 

69 

92 
69 

96 
67 

94 

70 

93 
66 

92 
69 

95 

66 

98 

71 

96 

71 

93 
71 

90 

65 

90 

63 

92 
62 

93 
62 

96 
68 

100 
75 

98 
74 

93.8 
69.3 

MAX 

MIN 

98 

73 

98 

72 

,7 
76 

100  102 
74  71 

99 

77 

98 

70 

94 

72 

96 

72 

99 

75 

97 
71 

98 

73 

99  101 
72  72 

98 

72 

10? 
71 

101 
71 

99 
70 

98  103 
69  72 

103 
68 

95 

73 

97 

70 

99 
67 

97 
72 

98 

68 

99 
66 

100 
69 

105 

73 

106 
76 

104 

76  1 

99.2 
71.7 

MAX 

MIN 

95 

97  100 
73  74 

101 
74 

98 
74 

95 
76 

99 

96 

93 

95 
74 

97 
74 

98 

73 

100  100 
74  73 

96 

71 

98 

71 

100 
71 

0,". 
71 

100  101 

72  72 

102 
70 

100  100 

73  72 

99 
70 

94 
71 

94 
65 

96 
63 

99 
64 

102 
71 

102 
78 

98 

77 

98.1 
71.9 

MAX 
M|N 

91 
70 

91 

72 

92 

73 

93 
72 

92 
65 

94 
66 

95 
72 

95 
69 

91 
72 

93 
73 

95 
70 

92 
69 

91 
71 

95 
72 

96 
70 

92 

70 

94 
67 

93 
69 

87 
66 

90 
66 

95 
68 

96 
68 

8  5 

64 

87  . 
62 

90 

67 

90 

69 

92 
68 

92 
69 

93 
74 

97 
78 

99 

79 

92.5 
69.5 

MAX 

MIN 

94 

72 

95 

73 

97 
74 

98 

74 

93 
74 

93 

74 

95 

72 

95 
70 

95 

72 

91 

73 

96  100 

74     72  ; 

99 

72 

94 

70 

93 
71 

95 
68 

96 
67 

96 

73 

97 
72 

97 

ro 

98 
70 

96 
70 

95 
71 

94 

72 

93 
70 

89 

63 

91 
67 

92 
68 

96 
65 

94 
74 

96 
74 

94.9 
71.0 

MA  > 

MIN 

93 
70 

96 
71 

96 

73 

97 

73 

96 

73 

93 
74 

99 
74 

96 

73 

93 
69 

89 

73 

96 

73 

94 

72 

97 
72 

97 
73 

93 
69 

96 

70 

96 
69 

96 

71  1 

96 

70 

97 

71 

94 

70 

97 
70 

96 

70 

93 
69 

94 

70 

94 
66 

95 
66 

96 
65 

101 

71 

98 

76 

93 

76 

95.4 
71.0 

MAX 
MIN 

99 

72 

95 
72 

95 

72 

95 
71 

94 
66 

93 

73 

93 

73 

95 

72 

95 

74 

93 
70 

91 
69 

91 
70 

95 
69 

95 
70 

89 
71 

94 
67 

92 
66 

94 

65 

91 
65 

92 
61 

98 

64 

90 
69 

89 

63 

89 

62 

91 
63 

94 
65 

94 
69 

95 
71 

96 
73 

99 
78 

100 
76 

93.7 
69.1 

MAI 

MIN 

92 
70 

96 

71 

95 
72 

95 
71 

90 
69 

93 
69 

95 
71 

83 
69 

96 
67 

90 

70 

97 
67 

95 

70 

98 
69 

94 
69 

92 
68 

95 
89 

94 
66 

93 
70 

94 

68 

96 
66 

99 

58 

99 

67 

97 
67 

91 
67 

93 
61 

95 
62 

92 
61 

98 

62 

100 
69 

94 

72 

95 

73 

94.4 
67.7 
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DAILY  TEMPERATURES 

Table  5  -  Continued  ______  ■  


Day  Of  Month 


Station 

I 

r*" 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

-  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

95 
1? 

97 
74 

94 

75 

93 
73 

98 
69 

96 

77 

98 

74 

94 
71 

98 
74 

100 
76 

98 
73 

97 
72 

99 
70 

101 
70 

99 

73 

10? 
72 

99 

72 

98 
67 

96 
68 

97 
71 

99 
68 

95 

73 

96 
73 

95 

72 

96 
68 

96 

62 

97 
68 

99 
70 

104 
74 

105 
78 

105 

75 

98.0 
71.7 

LOCKHART 

MAX 
MIN 

93 

71 

95 
74 

97 

75 

99 
75 

99 
74 

95 
75 

94 

74 

95 
76 

92 
72 

92 
70 

95 
73 

96 
74 

96 
74 

97 
72 

95 
71 

93 
69 

93 
70 

95 
71 

96 
69 

98 

71 

97 
69 

97 
73 

97 

71 

94 
70 

95 
71 

90 
65 

90 
64 

92 
64 

93 
70 

99 
76 

94 

75 

94.9 
71.5 

NAD  1  SON 

MAX 
KIN 

93 
71 

96 
71 

97 

72 

96 
71 

94 
64 

94 
71 

89 
71 

98 
72 

98 

73 

99 

73 

96 
69 

94 
69 

94 
69 

96 
69 

98 
70 

95 
69 

99 
66 

94 

•  72 

90 
63 

93 
62 

96 
65 

101 
69 

93 
64 

93 
63 

94 
62 

95 
64 

96 
64 

97 
64 

100 
72 

104 
77 

105 
75 

96.0 
68.6 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 
MIN 

100 
69 

101 
72 

99 

73 

100 
70 

101 
69 

104 

75 

104 
73 

98 
69 

98 
69 

97 
71 

98 
69 

97 
70 

99 
70 

100 
69 

96 
68 

99 

70 

97 
67 

96 
69 

96 
68 

96 
70 

99 
64 

94 
71 

95 
69 

89 
64 

92 
69 

93 
63 

96 
63 

98 
63 

103 
68 

101 

73 

100 
73 

97.9 
69.0 

MARTIN  OAM 

MAX 
MIN 

94 

to 

94 
71 

94 

73 

94 
73 

94 

73 

94 
76 

97 
76 

89 
74 

96 

70 

95 
72 

92 

92 
72 

96 

94 
71 

93 

96 
70 

96 
71 

96 
71 

96 
68 

96 
66 

99 
64 

95 
70 

92 
66 

89 

92 
66 

93 
63 

93 
63 

95 
62 

99 
66 

98 
76 

98 
78 

94.5 
70.0 

MAXWELL  FIELD 

MAX 
MIN 

95 
7* 

96 

75 

96 

77 

98 
75 

97 
74 

97 
76 

99 
78 

93 
74 

96 

73 

91 
76 

96 
74 

96 
76 

98 
76 

98 
75 

98 

74 

97 
75 

97 
74 

96 
76 

96 
73 

98 

74 

99 
73 

99 
74 

97 

75 

89 
73 

93 
71 

94 
67 

95 
67 

96 
67 

101 
73 

98 
79 

98 
80 

96.4 
74.1 

MOBILE  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 
7* 

93 
73 

95 
74 

98 

75 

98 

73 

88 

78 

93 
77 

93 
77 

93 
77 

96 
75 

97 
75 

100 
75 

100 
74 

98 
75 

95 
75 

97 

75 

96 
71 

92 
72 

98 

73 

95 

72 

95 
73 

96 

72 

95 
70 

94 

73 

93 
74 

92 
74 

92 
70 

95 
72 

98 

73 

102 
77 

95 
71 

95.3 
73.8 

MOBILE  KB  CITY 

MAX 
MIN 

92 
77 

96 
77 

97 

77 

99 
78 

97 
77 

90 
76 

92 
79 

95 
79 

94 

79 

93 
78 

97 
79 

98 
77 

98 
77 

97 
78 

92 
77 

97 
77 

95 
78 

92 
77 

98 
77 

93 

75 

94 

74 

96 

77 

95 
76 

96 

75 

93 
76 

92 
79 

94 

75 

95 
73 

97 
77 

100 
81 

94 

74 

95.1 
77.0 

MONTGOMERY  KB  AP 

MAX 
MIN 

96 
74 

95 
75 

97 
76 

100 
74 

96 

73 

97 
69 

98 
76 

94 

73 

96 

72 

92 
75 

97 
72 

jR 
75 

99 
74 

100 
73 

96 

72 

97 
73 

97 
72 

98 

75 

99 
72 

99 

71 

100 
71 

100 

73 

97 
74 

88 

72 

94 
70 

94 
65 

95 
64 

97 
64 

102 
71 

100 
78 

98 

78 

97.0 
72.5 

MONTGOMERY  MB  CITY 

MAX 
MIN 

93 
74 

95 
75 

96 
76 

98 
76 

95 
75 

95 
73 

98 

77 

93 
72 

96 
72 

92 
75 

97 
73 

97 
77 

98 

77 

99 
75 

92 
72 

96 
73 

97 
73 

96 
76 

97 
74 

100 
73 

100 
73 

97 
74 

97 
74 

87 
74 

91 
71 

92 
70 

93 
70 

96 
69 

101 

73 

98 
80 

97 
80 

95.8 
74.1 

MUSCLE   SHOALS   CAA  AP 

MAX 
MIN 

95 
71 

95 
73 

93 
74 

90 
74 

93 
67 

95 
74 

95 
72 

98 

73 

90 
76 

95 
73 

92 
71 

92 
71 

93 
72 

95 
69 

96 

72 

95 
72 

95 
67 

90 
72 

93 
65 

97 
66 

97 

69 

89 

70 

87 

65 

92 
63 

92 
66 

94 

72 

95 

73 

99 

73 

101 
75 

104 

77 

105 
75 

94.6 
71.0 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

91 
56 

96 
66 

95 
69 

96 
70 

95 
71 

96 
66 

96 
65 

97 
67 

96 
64 

96 
65 

96 
66 

95 
66 

95 
65 

96 
67 

93 
68 

94 

65 

98 
65 

94 

70 

91 
60 

90 
57 

93 
62 

100 
65 

92 
61 

88 
58 

91 
58 

.  93 
60 

95 
60 

95 
61 

96 
60 

99 
74 

101 

72 

94.8 
64.9 

OZARK 

MAX 
MIN 

95 
•2 

96 
74 

98 

75 

98 

75 

94 

73 

94 

75 

97 

75 

97 

73 

94 

72 

88 
71 

95 
74 

96 
74 

97 
73 

96 
72 

94 

70 

94 

70 

95 
68 

95 

73 

98 

72 

99 
72 

98 

72 

102 
75 

97 
72 

90 
73 

92 
70 

92 
65 

95 
64 

96 
65 

100 
73 

96 

77 

96 
76 

95.6 
72.1 

PELL  CITY  5  NM 

MAX 

JO 
57 

94 
66 

94 

69 

95 
71 

94 
68 

91 
68 

93 
70 

95 
69 

95 
66 

97 
68 

94 
67 

93 
67 

92 
67 

93 
66 

95 
67 

90 
66 

96 
66 

93 
66 

97 
64 

91 
61 

91 
62 

98 
63 

91 

66 

89 

64 

91 
61 

92 
60 

93 
59 

93 

59 

95 
69 

100 

70 

99 

73 

93.7 
66.0 

PRATTV 1 LLE 

MAX 
MIN 

95 

96 

96 

97 

97 

95 

98 

92 

94 

92 

94 

95 

97 

98 
7 1 

94 

96 
71 

97 
73 

95 
73 

96 
70 

99 
70 

99 
67 

98 
70 

94 

74 

86 

69 

92 
69 

93 
64 

94 
62 

96 
61 

100 
67 

99 
74 

99 

77 

95.6 
70.9 

PUSHMATAHA 

MAX 
MIN 

93 
71 

95 
73 

97 
74 

96 

73 

100 
72 

100 

75 

101 
76 

100 
73 

95 
76 

98 
74 

100 
70 

99 
71 

98 
69 

99 
68 

101 
72 

1  00 
70 

102 
73 

102 
66 

95 
67 

98 
69 

98 

69 

100 
71 

93 
70 

96 
62 

98 
65 

96 
67 

96 
61 

97 
70 

99 
70 

103 
75 

106 
74 

98.5 
70.5 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 
MIN 

'JO 
72 

93 
74 

97 
72 

97 
74 

95 
76 

87 
71 

92 
70 

93 
72 

91 
73 

94 

73 

96 
73 

99 
72 

98 

72 

97 
72 

92 
72 

92 
73 

95 
72 

92 
70 

97 
73 

94 

70 

95 

70 

97 

70 

94 

70 

94 

71 

89 
72 

89 

72 

90 
66 

95 
68 

98 
71 

101 
77 

89 
74 

94.0 
71.8 

ROCK  MILLS 

MAX 
MIN 

SAINT  BERNARO 

MAX 
MIN 

90 
56 

93 
67 

92 
68 

93 
70 

92 
63 

91 
68 

93 
67 

93 
66 

94 
66 

95 
67 

94 
65 

91 
65 

91 
66 

93 
66 

95 
66 

91 
65 

96 
65 

92 
66 

88 

62 

90 

59 

93 
60 

97 
64 

90 
61 

88 
60 

90 
59 

92 
58 

93 
60 

95 
60 

95 
64 

99 
71 

100 
70 

92.9 
64.5 

SANO  MT    STATE   FARM  API 

MAX 
MIN 

91 
69 

92 
75 

93 
70 

92 

75 

90 
69 

90 

75 

92 
75 

86 
68 

92 
67 

91 
67 

90 
66 

89 
75 

91 
72 

92 
75 

89 
69 

94 
68 

89 
65 

89 
67 

89 

62 

93 
65 

95 
64 

89 

75 

89 

62 

89 
67 

90 
68 

90 
65 

90 
65 

92 
69 

96 
74 

98 

75 

97 

75 

91.3 
69.5 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

95 
o» 

96 
69 

97 
70 

95 
67 

94 
67 

96 
70 

95 
74 

91 
68 

95 
69 

95 
70 

94 
68 

95 

OH 

94 
68 

92 
68 

94 
68 

96 
68 

91 
68 

90 
68 

92 
62 

94 
60 

97 
63 

90 
68 

89 
60 

90 

63 

91 
63 

92 
62 

93 
63 

93 
68 

97 
70 

99 

75 

100 
73 

93.9 
67.3 

SELMA 

MAX 
MIN 

96 
74 

99 
76 

101 
74 

100 
73 

100 

72 

97 
76 

100 

75 

95 
74 

97 
71 

94 
74 

99 
71 

99 
73 

102 
74 

72 

98 

75 

99 

72 

99 

70 

98 
73 

100 

71 

102 
71 

102 
69 

98 

75 

100 

73 

95 
69 

97 
71 

98 
65 

99 
64 

100 
64 

105 
71 

105 
76 

103 
77 

99.3 
72.1 

TALLADEGA 

MAX 
MIN 

92 
69 

96 
71 

96 

71 

94 

73 

94 
69 

95 
76 

96 

73 

84 

72 

94 
70 

94 

72 

96 
69 

94 
69 

95 
69 

95 
70 

93 
70 

97 
68 

92 
68 

90 
71 

92 
66 

94 
64 

97 
65 

94 
70 

91 
66 

92 
67 

93 
64 

95 
62 

94 
62 

97 
63 

100 
70 

100 
76 

102 
76 

94.5 
69.1 

THOMASV ILLE 

MAX 
MIN 

96 

70 

97 
72 

95 
73 

98 

73 

101 
73 

101 

77. 

101 
75 

95 
73 

99 
72 

99 
75 

100 
71 

100 
75 

101 
73 

103 
72 

94 
74  . 

102 
71 

100 
68 

97 
68 

99 
71 

99 
73 

100 
69 

91 

72 

96 
71 

96 
■S9 

97 
70 

96 
70 

98 
68 

100 
67. 

102 
73 

102 
76 

102 
74 

98.6 
71.9 

TROY 

MAX 

MIN 

92 
73 

95 
74 

96 

75 

98 

74 

99 

73 

95 
75 

94 

75 

99 

75 

96 
71 

92 
72 

87 
71 

96 

72 

97 
73 

97 
73 

97 

70 

94 

71 

97 
69 

97 
72 

95 
73 

99 

71 

98 
72 

96 
73 

100 
70 

95 
71 

90 
65 

90 
65 

93 
67 

95 
73 

100 

77 

97 

77 

95.6 
72.1 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

99 
71 

97 
72 

97 

74 

96 
74 

100 
70 

99 
78 

97 
73 

97 
73 

98 

72 

99 
74 

96 

73 

96 
71 

99 
71 

100 
74 

97 
73 

100 
69 

100 
68 

97 
71 

99 
67 

100 

66 

103 
65 

93 
74 

95 
68 

96 
64 

97 
70 

97 
64 

97 
63 

102 
66 

105 
72 

103 
75 

104 

74 

98.7 
.'0.6 

TUSKEGEE 

MAX 
MIN 

93 

n 

95 
75 

100 
74 

100 
74 

100 
72 

98 

75 

98 

75 

99 
74 

91 

70 

98 

73 

91 
71 

98 
74 

98 

73 

96 
72 

98 

70 

95 
72 

97 
69 

97 
74 

98 
72 

98 

69 

99 
66 

101 
70 

101 
72 

97 
72 

90 
66 

94 
64 

95 
65 

96 
63 

98 

71 

102 
76 

99 
75 

97.2 
71.3 

UNION  SPRINGS 

MAX 
MIN 

95 
72 

97 

75 

96 
74 

9^> 
73 

96 
72 

92 
74 

98 
75 

92 
73 

97 
71 

90 
73 

98 

73 

97 
73 

99 
73 

97 
72 

96 
70 

97 
71 

98 
69 

99 
73 

100 
72 

101 
71 

101 
70 

101 
72 

98 

71 

91 
72 

94 

70 

94 
66 

94 
68 

99 
65 

101 
71 

99 
78 

98 
79 

96  .9 
72.0 

UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

97 

73 

96 
75 

96 
74 

97 
74 

101 
71 

98 
71 

103 

102 
75 

97 
74 

10? 
72 

101 
71 

97 
73 

98 
70 

102 
70 

103 
69 

93 
74 

96 
70 

96 
67 

96 
71 

97 
68 

97 
66 

101 
72 

105 
75 

101 
76 

103 
74 

99.0 
72.0 

VALLEY  HEAD 

MAX 
MIN 

90 
65 

90 
66 

92 
67 

92 
64 

94 

62 

92 

65 

91 

72 

92 
64 

90 
65 

88 
66 

91 
67 

91 
65 

91 
62 

93 
70 

93 
65 

93 
65 

93 
65 

91 
64 

92 
66 

92 
69 

95 
66 

95 

71 

96 

59 

95 
59 

93 
61 

93 
60 

91 
58 

94 
60 

97 
69 

98 
71 

98 

72 

92.8 
6S.? 

METUMPKA 

MAX 
MIN 

96 
74 

96 
73 

99 
75 

100 
74 

95 
72 

96 
76 

98 

75 

93 
75 

97 
71 

92 
74 

97 
72 

97 
74 

98 
74 

99 
73 

95 
73 

96 
73 

96 
72 

96 
74 

97 
70 

99 
70 

100 
67 

97 
71 

97 
72 

89 

72 

92 
69 

94 
65 

95 
64 

96 
64 

103 
69 

99 
78 

99 

77 

96.5 
72.0 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


OUDOD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

DEKOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 

.17 

.20 

.21 

.24 

.30 

.  23 

.23 

.19 

.  14 

.22 

.20 

.22 

.24 

.24 

.25 

.18 

.  17 

.19 

.12 

.17 

.  15 

.30 

.25 

.32 

.30 

.15 

.26 

.27 

.20 

.24 

.19 

6.74 

WIND 

9 

4 

7 

19 

33 

11 

12. 

16 

11 

12 

11 

13 

23 

24 

5 

13 

12 

11 

18 

18 

23 

27 

15 

32 

20 

15 

14 

17 

10 

9 

10 

474 

FAIKHOPE 

EVAP 

.28 

.27 

.25 

.  18 

.28 

.14 

.21 

.29 

.21 

.26 

.23 

.33 

.  19 

.18 

.19 

.24 

.13 

.20 

.26 

.19 

.23 

.11 

.17 

.  17 

.25 

.19 

.  17 

.24 

.22 

.07 

B6.54 

WIND 

43 

47 

31 

8 

12 

15 

20 

36 

32 

17 

18 

5 

2 

6 

1 

6 

S 

9 

8 

9 

12 

9 

5 

7 

6 

5 

13 

2 

12 

14 

4 

419 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.32 

.29 

.33 

.38 

.22 

.24 

.25 

.17 

.30 

.35 

.35 

.33 

.30 

.30 

.30 

.20 

.30 

.27 

.35 

.35 

.19 

.35 

.34 

.26 

.26 

.25 

.25 

.25 

.27 

.21 

.06 

8.59 

WIND 

24 

27 

38 

56 

34 

50 

20 

40 

30 

31 

49 

50 

30 

30 

30 

15 

44 

31 

54 

28 

18 

53 

50 

51 

31 

35 

20 

18 

15 

20 

17 

1039 
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STATION  INDEX 


Index  No. 

9 

1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

|  Precip] 

ABBEVILLE 

HENRY 

J.  P.  MITCHELL 

A001SON 

WINSTON 

2 

PALMER  GOOSEY 

AOOISOH  CENTRAL  TOMER 

LAWRENCE 

2 

U.S.  FOREST  SERVICE 

ALBERTA 

WILCOX 

ALBERTV1LL.C  1  s 

MARSHALL 

JESSE  M.  CULP 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

TALLAPOOSA 

AUCEVILLE 

HOS 1 E  PHILLIPS 

ANDALUSIA 

COVINGTON 

ANN | ST ON  CAA  AIRPORT 

CALHOUN 

CIVIL  AERO .  ADM. 

2  3*5 

ARLEY 

0398 

WINSTON 

2 

3*  0* 

87  13 

7A 

MAS.  LESSIE  MILLER 

3 

ASHLAND 

CLAY 

11 

HENRY  L.  MC  QUEEN 

ASHVILLE 

ST.  CLAIR 

7 

ATHENS 

LIMESTONE 

12 

ATMORE  STATE  FARM 

ESCAMBIA 

ATMORE  STATE  FARM 

AUBURN 

LEE 

MRS.  MARTHA    1 .MOORE 

2  9  5 

AUBURN  SCS  10 

LEE 

11 

SOIL  CONS  SERVICE 

3  * 

AUTAuGAVILLE 

AUTAUGA 

J.  8.  NEIGHBORS 

3 

BARTON 

05".t> 

COLBERT 

12 

3 

H1NC1TE 

0581 

GROVE R  W.  WOODWARD 

2  3  5 

6ELGREEN 

0631 

FRANKLIN 

12 

3*  28 

87  52 

910 

MID 

TVA-A3 

3  <. 

BELLE  H1NA  2  N 

LIMESTONE 

12 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

un 

FAYETTE 

2 

MISS  CLARA  R. OLIVE 

3  * 

•EXAR  2  SE 

MARION 

13 

WM.  H.  WHITEHEAD 

3  * 

BILL INGSLEY 

AUTAUGA 

I 

LEONARD  C.  WELOON 

3 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

JEFFERSON 

2 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  4  5 

BIRMINGHAM  WB  CITY 

JEFFERSON 

2 

MRS. CARRIE  B. NORTON 

2  3  5 

BISHOP 

COLBERT 

12 

TVA-42 

3 

MU 

MARSHALL 

2 

MILFORD  M.  DOOLEY 

3  * 

BRANTLEY 

CRENSHAW 

6 

R.  E.  HENDERSON 

3 

6REWT0N  3  SSC 

106* 

ESCAMBIA 

6 

31  0* 

87  03 

6P 

6A 

MRS.  CLARA  T .  PEAVY 

2  3  3 

BRIDGEPORT  2  W 

JACKSON 

12 

MISS  M.LOUISE  JONES 

0RUNOIDGE 

PIKE 

5 

GEO.  L<  HICKS 

CALERA 

SHELBY 

2 EMMA  P.  HOLCOMBE 

CAMDEN 

WILCOX 

ALA.  POLY .   INST , 

CAMPBELL 

WM.  H.  GRIFFIN,  JR. 

CAMP  HILL  2  NW 

TALLAPOOSA 

ALA.  POLY.  INST, 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

2 

MISS  MARY  C.  RAY 

CENTER  GROVE 

MORGAN 

12 

BIBB 

9 

W.  0.  HOLL IF  I ELO 

2  3  5 

ChATOM 

1*66 

WASHINGTON 

19 

31  28 

68  15 

195 

6P 

6P 

CHAS.  C.  SMITH 

2  3  5 

CH1L0ERSBURG 

TALLADEGA 

ALABAMA  POWER  CO. 

CITRONELLE 

MOBILE 

9 

8.  0.  JONES 

CLANTGN 

CHILTON 

HUGH  M.  SIMPSON 

CLAYTON 

172* 

BARBOUR 

5 

EDWARD  E.  POPE 

COf FEE  SPRINGS 

1B07 

OENEVA 

5 

SAUL  R.  SMITH 

COLLINSVILLE 

18*9 

OE  KALB 

7 

MRS.  S.  CUNNINGHAM 

3 

COLUMBIA  1  E 

1665 

HOUSTON 

5 

CORDOVA 

19*0 

WALKER 

2 

33  *6 

87  11 

33* 

MRS.  C,  GRESHAM 

2  3  3 

2079 

SUMTER 

13 

REUBEN  P.  HARRIS 

3 

DAD tV I LLC 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  SO 

65  *5 

760 

6A 

DR.  W.  B.  FULTON 

3 

DADEVILLE  2 

212* 

TALLAPOOSA 

11 

H.  CLAY  PLESS 

3  * 

DANCV 

21*1 

PICKENS 

13 

E.  F.  SMITH 

DANVILLE 

21*9 

MORGAN 

12 

TVA- 503 

3 

DAYTON 

2168 

MARENGO 

19 

JAMES  M .  CREWS 

2  3  3 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

MRS.  FREDA  TRIMBLE 

2  3  5 

DECATUR  4 

2216 

MORGAN 

12 

TVA-63B 

3 

DEC AT UN  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

12 

TVA-411 

3 

DEMQPOL 1 *  LOCK  A 

2240 

MARENGO 

19 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3      5  6 

OEMOPOLIS  LOCK  &  DAM 

22*5 

MARENGO 

CORPS  Of  ENGINEERS 

2  3  5 

DOT MAS  CAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

31  1* 

85  26 

322 

HIP 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3*5 

ELBA 

COFFEE 

10 

D.  M.  ENGLISH 

3 

ELROO 

2632 

TUSCALOOSA 

19 

3 

EuFAULA 

2727 

BARBOUR 

HARRY  E.  MAUGANS 

E  1ST  am  LOCK  7 

2  7*2  GREENE 

E.  B.  HOL BROOK 

EVERGREEN  CAA  AP 

2763 

CONECUH 

CIVIL  AERO.  ADM. 

FAIRHOPE 

2813 

BALDWIN 

HAROLD  F.  YATE5 

FALCO  S  NE 

2832 

COVINGTON 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALKVlLLE 

MORGAN 

FALLS  CITY  6  NW 

28*8 

WINSTON 

2 

u^s. 'forest  SERVICE 

3 

FARLEY 

2B6T 

MADISON 

12 

3*  36 

86  3* 

6*1 

7A 

TVA-576 

3 

FAYETTE 

2863 

FAYETTE 

LOIS  KILLINGSWORTH 

FLAT  ROCK 

29*3 

JACKSON 

12 

TVA-367 

FLORENCE  AT'  LOCK 

2976 

LAUDERDALE 

12 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORT  0EPOSI1  1  SE 

302* 

LOWNDES 

6 

CALVIN  K.  CASSADY 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

9 

WM.  H.  CHANDLER 

FORT  PAYNE 

30*3 

DE  KALB 

7 

3*  26 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

8 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

3*  01 

33* 

FRANKLIN  K.  EDGE 

GA INESV1LLE 

3160 

SUMTER 

130 

FRANK  J.  FIELDS 

3 

GARDEN  CITY 

3200! CULLMAN 

3*  00 

86  ** 

BA 

MRS .  G.  MC  KENZIE 

3  * 

GENEVA 

3255, GENEVA 

5 

31  02 

85  52 

107 

REBECCA  CAMPBELL 

GCCOWATER 

3399 

COOSA 

C .  PURVIS  CONAWAY 

2  3  3 

GORGAS 

3*30 

WALKER 

2 

ALABAMA  POWER  CO. 

3 

jjW**HH?P  1 

9511 

HALE 

2 

•* 

N.  HAMNCR  C066S 

2  9  5 

GREENVILLE 

9519 

BUTLER 

6 

CECILE  T.  LEWIS 

2  3  5 

GREENVILLE  2 

352* 

BUTLER 

6 

CLAUDE  CONN,  JR. 

*uLf  shores  2  sse 

3559  BALOWIN 

9 

GULF  STATE  PARK 

3 

GUNTERSVlLLE  CITY  W  WKS 

3578  MARSHALL 

12 

TVA-403 

3  * 

GVWTERSvILLE  DAM 

1503 

MARSHALL 

3 

HALE W 1 ll ( 

3620; WINSTON 

2 

3*  1* 

87  36 

947 

8A 

BA 

ELMER  L.  SHIPMAN 

2  3*5 

HAMILTON 

364* 

MARION 

19 

34  06 

67  59 

*96 

RE*  COOPER 

3 

HARRISBURG  6  SE 

3697 ,  PERRY 

? 

32  *8 

87  11 

600 

BA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

MAYNEVILLt 

37*8  LOWNDES 

1 

32  11 

66  35 

8A 

MAXINE  E.  WATSON 

3 

HEADLAND 

:  rti 

HENRY 

5 

31  21 

85  20 

tP 

6P 

Ala.  poly.  inst. 

HELENA 

178  1 

SHELBY 

3 

33  17 

86  51 

HILLARD  D.  JENKINS 

CLOSED  8/13/51 

HIGHLAND  HOME 

3ei6  CRENSHAW 

,6 

31  57 

86  19 

594 

59 

5P 

LUXE  JORDAN 

MIGHT OMEP 

>e-.2 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85  2* 

BA 

THOMAS  J.  HART 

HODGES 

3e*>) 

FRANKLIN 

19 

3*  20 

87  56 

8*5 

6A 

FRANK  L .  HAYNES 

HUNTSVILLE  SUBSTATION 

6060 

MADISON 

12 

3*  *3 

66  35 

611 

6A 

7VA-63 

3 

HUHTSVlLLE  MB  AMY. 

-cxe 

MADISON 

12 

3*  *2 

86  35 

610 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3*3 

HY10P 

4099 

JACKSON 

12 

3*  5* 

86  05 

1300 

7A 

TVA-7B 

3 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

19 

31  33 

86  01 

10 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  * 

JACK SON  SHOALS 

4198 

TALLADEGA 

7 

33  32 

06  12 

♦75 

BA 

ALABAMA  POWER  CO. 

3 

JACKSONVILLE 

*:.i 

CALHOUN 

7 

33  49 

83  *5 

MIO 

FLOY  E.  OWEN 

3  * 

JORDAN  DAM 

-.3C6 

ELMORE 

7 

32  37 

86  15 

290 

64 

ALABAMA  POWER  CO. 

9 

LA/AyETTC 

4302 

CHAMBERS 

1 1 

32  5* 

65  24 

830 

6P 

6P 

CLARENCE  H.  F1NSHER 

2  3  3 

LAY  DAM 

4603  COOSA 

1 

32  58 

86  31 

*20 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

3  * 

LEEDS 

46X9 

, JEFFERSON 

3 

33  33 

86  33 

636 

7A 

MRS.  MARY  K.  LEE 

3 

LEESdURC 

4427 

CHEROKEE 

7 

3*  11 

65  *6 

389 

JA 

RUFUS  M.  SEWELL 

3 

LIVINGSION 

4798 

|SUMTER 

13 

32  35 

86  11 

160 

9P 

5P 

PROF.  E.J.  MURPHEv 

2  3  3 

t      1 -ALABAMA i     2- BLACK  WARRIOR,     3-CAMABA ,     *-CHATTAHOOCHEE,  5-CHOCTAWHATCHEE, 


ALABAMA 
AUGUST  1951 


Strtt  ion 

d 

2 

Latitude 

A 

3 
J 

a 
1 

Obser- 
vation 
time 

I"  k: 

tables 

& 
| 

Precip 

L0CKHAR1 

*822 

COVINGTON 

9 

31  01 

66  22 

290 

6A 

8A 

H.  C.  YOUNG 

2  J  5 

LOCK  17 

4835 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

67  20 

260 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MADISON 

4976 

MADISON 

12 

3*  *2 

66  *5 

573 

9A 

HARRY  R.  TAYLOR,  JR 

2  9  9 

MAGELLA 

*99t 

JEFFERSON 

9 

33  30 

66  31 

65* 

ALABAMA  POWER  CO. 

MAGNOLI* 

bQQ<. 

MARENGO 

1 

87  39 

165 

OR.  7.  H.  GA IV LARD 

MARION  1  SSE 

5108 

PERRY 

3 

87  18 

263 

BA 

0.  MYRON  HOL IF  I ELO 

MARION  JUNCTION 

5116 

DALLAS 

67  1* 

20* 

MRS. MARGARET  SMITH 

MARION  JUNCTION  2  NE 

Mil 

DALLAS 

3 

87  13 

200 

6P 

ALA.  POLY.  1N9T. 

2  9  5 

TALLAPOOSA 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

MAXWELL  FIELD 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

66  23 

165 

MIO 

HID 

U.S. ARMY  A|R  FORCES 

2  9  5 

KELVIN 

9954 

CHOCTAW 

19 

66  27 

7A 

JOHN  A.  LAND 

MERT2  3  E 

9562 

BIBB 

9 

67  20 

600 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

5997 

BULLOCK 

32  0* 

65  32 

*90 

hId 

MATHEW  W.  HALL 

MILLERS  FERRY 

9417 

WILCOX 

32  06 

87  22 

CHLORA  R.  WILLIAMS 

MIlSTEAD 

5*99 

MACON 

1 1 

32  27 

85  54 

206 

8A 

T.  C.  CARR 

MITCHELL  DAM 

5*65 

CHILTON 

32  46 

86  27 

330 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WD  AIRPORT 

MOBILE 

30  *1 

66  13 

212 

HID 

Mlf. 

u.s.  weathfm  bureau 

2  9*5 

MOBILE  WB  CITY 

5*63 

MOBILE 

30  *2 

86  02 

10 

MIO 

MIC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3*5 

MONT  E  SANO 

HAD I  SON 

3*  43 

7A 

TVA-530 

MONT EVA LLO 

5537 

SHELBY 

3 

66  93 

*62 

5A 

M.  P.  JETER 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

5550 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

86  2* 

196 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3*5 

MONTGOMERY  WB  CITY 

5555 

MONTGOMERY 

l 

32  23 

66  16 

201 

MID 

5P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  3 

MOULT ON 

5625 

LAWRENCE 

12 

67  17 

630 

HID 

TVA-361 

3  * 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

57*9 

COLBERT 

12 

34  *3 

67  37 

3*0 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3*3 

NATCHEZ 

5785 

MONROE 

1 

31  *3 

67  16 

182 

S.  8.  HELTON 

NEW  BROCKTON 

56*2 

COFFEE 

9 

31  23 

63  36 

*50 

MIOIE     EARL  BOYETT 

3  * 

NEW BURG 

56*7 

FRANKLIN 

12 

67  35 

660 

TVA-64A 

NEW  MARKET 

5862 

MADISON 

12 

3*  5* 

66  26 

725 

7A 

TVA-62* 

7A 

BASCUM  M.  BROWN 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  37 

66  30 

857 

7A 

7A 

L.  E.  SELLERS 

2  3  5 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

1 

67  1* 

200 

BA 

EDWARD  8.  WARREN 

OZARK 

6216 

DALE 

3 

85  39 

*00 

9P 

7A 

MRS.  MARY  E.  SCOTT 

2  3  5 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

12 

86  20 

610 

PALMERDALE 

62*6 

JEFFERSON 

3 

86  39 

SA 

ROBERT  P.  STOKES 

PELL  CITY  5  NW 

6328 

ST.  CLAIR 

7 

86  16 

930 

5A 

SA 

A.  r.  BOWMAN 

2  3  5 

PENNINGTON  LOCK  2 

6995 

CHOC* AW 

19 

88  02 

20 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PERRYV I LLE 

6362 

PERRY 

3 

87  08 

SA 

MRS.  GERTRUDE  GREEN 

PETERMAN 

MONROE 

1 

67  16 

MID 

MRS.  MINT A  EDOINS 

P 1CKCNSVI LLE 

6*1* 

7A 

MRS .  DORA  1.  CLAY 

PINE  HILL 

6*60 

WILCOX 

1 

31  59 

87  36 

110 

7A 

MRS . DELLA  L.  OAKLEY 

3 

PINE  LEVEL 

6466 

MONTGOMERY 

6 

86  0* 

C.  W.  ADAMS 

PLANT  ERSVILLE 

650B 

DALLAS 

1 

86  56 

2*0 

7A 

0.  H.  BARNES 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6921 

JACKSON 

12 

83  55 

633 

PLEASANT  HILL 

6526 

OALLAS 

1 

86  33 

HID 

W.  D.  GRINDLE 

3  4 

PRATTVILLE 

66*0 

AUTAUGA 

1 

32  28 

66  28 

261 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

2  3  9 

PRIMROSE  FARM 

668* 

MONTGOMERY 

1 

32  20 

96  13 

160 

• 

W.  E.  ELSBERRY 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

M 

88  21 

74 

7A 

MRS.  JAN  1 E  C.  BROWN 

?  3  5 

RED  BAY 

6805 

FRANKLIN 

12 

34  2  7 

88  09 

627 

7A 

TVA-493 

REFORM 

33  23 

7A 

WILLIAM  T.  AMBROSE 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

6 

31  21 

86  32 

7A 

JOHN  R.  BRADLEY 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

6 

31  23 

86  33 

HID 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

ROBERT SDALE  7  E 

6986 

BALDWIN 

9 

30  33 

67  *8 

130 

6P 

6P 

CARL  BOS EC K 

2  3  3 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

33  09 

83  16 

7*5 

6P 

JAMES  B.  BAILEY 

2  9  5 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

86  *7 

802 

FR.  FREDERICK  SMITH 

2  9  5 

SAND  MT.  STATE  FARM  API 

7207 

DE  KALB 

12 

83  38 

1195 

6P 

AlA.  POLY.  INST. 

2  9  9 

SAYRE 

72B2 

JEFFERSON 

2 

33  43 

86  58 

7A 

DORA  fl.  WEBSTER 

SCOTTSBORO 

7904 

JACKSON 

12 

3*  *1 

86  02 

660 

6P 

6P 

MRS.  KINZIE  6080 

2  3  5 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

7310 

JACKSON 

12 

34  *1 

86  01 

660 

TVA-76A 

JOHN  T .  OAVIS 

SELMA 

7966 

DALLAS 

1 

32  25 

87  00 

1*7 

6P 

7A 

JOHN  0.  RHODES 

2  3  5 

SHEFFIELD  TVA  NRSY 

7*13 

COLBERT 

12 

34  *6 

87  *2 

305 

7A 

TVA-49 

SHOEMAKER  SPRINGS 

LIMESTONE 

12 

3*  31 

87  12 

610 

7A 

TVA-682 

SLOCOMB 

7576 

GENEVA 

5 

85  35 

64 

PATRICK  H.  SMITH 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

1 

32  00 

67  01 

225 

MRS .  EVA  R .  RAY 

SOUTH  H ILL 

7671 

DE  KALB 

12 

86  02 

990 

TVA- 75 

SPRING  HILL 

7733 

MOBILE 

9 

B8  10 

173 

8A 

HAMLIN  H.  T1PPINS 

SUTTLE 

7963 

PERRY 

9 

32  32 

67  11 

1*3 

7A 

J.  f .  SUTTLE,  JR. 

SWAIM 

7  V_.<i 

JACKSON 

12 

34  33 

66  13 

665 

7A 

TVA-3B5 

TALLADEGA 

33  10 

8A 

ALABAMA  POWER  CO. 

SYLVAN 1 A 

8012 

OE  KALB 

12 

34  3* 

63  *9 

1*00 

7A 

TVA-366 

TALLADEGA 

802* 

TALLADEGA 

7 

33  26 

86  06 

33* 

6P 

6P 

C.  0.  WEAVER 

2  3  5 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR. 

8092 

TALLADEGA 

33  IB 

86  0* 

1919 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

THOMASVILLE 

8176 

CLARKE 

13 

31  55 

87  45 

363 

•ii> 

7A 

MRS.  MINNIE  0 EATON 

2  9  9 

THORSBY  1  SW 

e^o- 

CHILTON 

1 

32  5* 

66  4* 

MID 

SOIL  CONS  SERVICE 

THURLOW  DAM 

8215 

ELMORE 

11 

32  32 

85  5* 

268 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

TONEY 

MADISON 

12 

3*  5* 

86  4* 

730 

MIO 

TV*- 5 06 

TRAFFORO 

8289 

JEFFERSON 

2 

33  *9 

66  ** 

490 

7A 

MRS.  HAZEL  GARRET T 

TROY 

6323 

PIKE 

10 

31  *9 

63  38 

390 

8A 

SA 

THOMAS  J.  DILLARO 

2  3*3 

TUSCALOOSA 

33  1* 

HID 

MID 

CIVIL  AERQ.  ADM. 

2  3*3 

TUSCALOOSA  LOCK  6  DAM 

8385 

TUSCALOOSA 

2 

67  33 

152 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE 

8398 

MACON 

11 

65  *2 

*59 

BA 

6A 

TUSKEGEE  INSTITUTE 

2  9  5 

UNION  SPRINGS 

8438 

BULLOCK 

6 

32  08 

63  ** 

*65 

6P 

MRS.  BOBBIE  GUTHRIE 

2  9  5 

UN I ON TOWN 

8446 

PERRY 

1 

32  27 

87  31 

273 

J.  S.  8 CANYON 

UNIVERSITY 

843* 

TUSCALOOSA 

2 

33  12 

87  33 

223 

MID 

DR.  F.  H.  MITCHELL 

2  3*9 

VALLEY  HEAD 

8*69 

DE  KALB 

7 

3*  3* 

63  36 

1031 

BP 

6A 

MRS.  CARRIE  DAL6Y 

2  9  9 

VANCE 

6477 

TUSCALOOSA 

9 

33  10 

67  13 

7A 

WM.  F.  VANCE 

VERNON 

8517 

LAMAR 

19 

33  *5 

88  07 

180 

-10 

COUNTY  AGENTS  OFF. 

WADLEY 

6605 

RANDOLPH 

1 1 

33  08 

65  3* 

6*0 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE  2  NE 

31  1* 

OA 

MRS. ARTHUR  M.MORRIS 

WALNUT  GROVE 

8648 

ETOWAH 

2 

3*  0* 

66  19 

650 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WATERLOO 

8686 

LAUDERDALE 

12 

3*  35 

68  0* 

*45 

6P 

J.  ELL  IE  THREET 

3 

WEST  BLOC TON 

«eo-i 

BI8B 

9 

33  07 

87  07 

RUPERT  H.  BEARD EN 

WE TUMP KA 

8859 

ELMORE 

7 

32  32 

86  12 

205 

6R 

6A 

MRS.  0.  R.  WHIT A* CP 

2  9  9 

WHAT LEY 

B607 

CLARKE 

19 

31  39 

67  *3 

170 

LEONARD  L.  COLEMAN 

WHEELER  DAM 

6875 

LAWRENCE 

12 

3*  *7 

67  21 

960 

TVA-52 

WHITFIELD  LOCK  3 

6929 

CHOCTAW 

13 

32  17 

66  01 

90 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

HM 

JACKSON 

12 

3*  33 

83  45 

612 

MID 

TVA-70** 

3  * 

WILSON  DAM 

h-'TQ 

COLBERT 

12 

3*  48 

67  37 

390 

6A 

C0RP5  OF  ENGINEERS 

WINFIELD  2  SW 

FAYETTE 

19 

33  36 

67  *9 

668 

W.  W.  CO THEY 

32  9* 

63  3* 

995 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

YOUNGS  STORE 

9990 

LAUOERDALE 

12 

9*  97 

67  33 

790 

TVA-62! 

J 

NEW  STATIONS 

MC  CALLA  2  NE 

9299 

JEFFERSON 

9 

33  21 

66  39 

550 

66 

JAMES  6.  ELLIOTT 

T-COOSA,     B-ESCAMBIA.     9-GULf,     10-PEA,     1 1 -TALLAPOOSA ,     12-TEMNESSEEi  13-TOMBIGSCt 
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REFERENCE  DOTES 


The  four  digit  ldentlf lcatlon  numbers  Id  the  lodes  ouaber  coluao  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 
Figures  and  letters  following  the  station  dim,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  alien  and  direction  froai  the  post  office. 
Heating  degree  days  for  the  preceding  12  souths  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  wnlch  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  Biasing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  tb  la  bulletin  are:  temperature  In  P.,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  aoveaent  In  alles.  Degree 
days  are  based  on  a  dally  average  of  65°F.  Evaporation  Is  aeasured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwise  Bhown  by  footnote  following 
Table  6. 

Sleet  and  hall  were  Included  In  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  In  Table  4  are  froa  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  In  Table  3  are  froa  non-recordi ng  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at   tine  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  tlae. 

-    No  record  In  Tables  3,  4,  6,  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  Is   Indicated  by  no  entry.     When  hourly  precipitation  Is  missing  or  accumulated 

for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  In  Table  4. 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*     Amount    included  In  following  measurement,   tlae  distribution  unknown. 
//    Cage  is  equipped  wi  th  a  windshield. 
6    Station  not  equipped  with  recording  gage.     See  table  4  for  6-hourly  aeasured  amounts. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

E    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

a*    1  to  9  days  of  record  missing;     see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value 
for  a  full  moot  h . 

R    Dally  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  In  Table  3  are  froa  non-recording  gages. 
T     Trace,   an  anount  too  small   to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:     15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  aoney  orders  should  be  Bade  payable 
to  the  Treasurer  of  the  United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent   to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 

W.R.P.C. ,  Chattanooga,  Tenn.    10/8/51    950 
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CLBMSON  COLLEGE  LIBRARY 
U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

CHARLES  SAWYER,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


SEPTEMBER  1951 
Volume  LVII  No.  9 


Beginning  with  the  October   1951  issue  of 
Climatological  Data,  Table  4,  Hourly  Pre- 
cipitation will  be  discontinued  due  to 
curtailment   of  the  funds  necessary  for 
processing  and  publication  of  these  data. 


CHATTANOOGA:  1951 


ALABAMA  -  SEPTEMBER  1951 


A.   R.   Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 

The  month  was  72%  wetter  than  normal,  and  temper atures  averaged  nearly  a  degree  higher  than 
normal.  Considering  the  uneven  nature  of  rains  which  are  apt  to  fall  this  time  of  year,  the 
areal  distribution  of  precipitation  was  quite  even,  and  only  about  16%  of  the  stations  re- 
ported monthly  totals  under  4  inches.  Most  of  these  stations  were  in  a  few  counties  in  the 
northeast  corner  of  the  State  and  along  the  Mississippi  border. 

The  first  9  days  were  hot  and  dry,  and  temperatures  of  100°  or  higher  were  reported  one  or 
more  times  at  most  stations.  During  this  time,  the  only  rainfall  was  widely  scattered  showers 
from  about  the  2d  to  the  4th,  and  light  to  moderate  showers  in  most  areas  on  the  6th.  From  the 
10th  to  the  15th  was  a  showery  period,  with  temperatures  on  a  downward  trend.  The  showers  dur- 
ing this  period  in  the  north  were,  however,  confined  mostly  to  the  10th  and  the  12-13th.  It 
was  fair  and  unusually  cool  from  the  16th  through  the  19th,  and  minimum  temperatures  as  low 
as  60°  were  recorded  nearly  to  the  coast.  A  wet  spell  began  in  the  south  around  the  20th  and 
in  the  north  on  the  21st,  and  continued  in  the  south  through  the  26th  and  in  the  north  through 
the  27th.  Average  rainfall  over  the  State  during  this  period  averaged  about  3  inches.  Tem- 
peratures during  this  time  were  mostly  slightly  above  normal.  The  end  of  this  rain  was  fol- 
lowed by  unusually  low  temperatures  during  the  remainder  of  the  month.  Morning  minima  on  the 
29th  ranged  from  about  40°   in  a  few  northern  localities  to  around  60°  near  the  coast. 

CROPS 

A  rather  dry  winter  was  followed  by  droughts  in  May  and  June,  and  in  July  and  August.  The 
result  was  that  at  the  beginning  of  September,  soil  moisture  was  critically  short,  and  the 
ground  water  level  was  very  low.  On  many  farms  in  the  central  portion  of  the  State,  wells 
ran  dry  and  water  had  to  be  hauled.  The  resulting  shortage  of  feed  and  pasturage  caused  heavy 
marketing  of  cattle.  Since  the  drought  was  not  completely  broken  until  late  in  the  month,  the 
corn  crop  suffered  severely,  and  some  late  planted  fields  were  a  complete  failure.  Yields  of 
peanuts  were  cut  considerably,  and  even  the  cotton  crop  in  the  north  was  reduced  somewhat. 
There  has  been  little  garden  stuff  this  summer. 

Planting  winter  crops  was  delayed  by  dry  soil  until  late  in  the  month  when  good  progress  was 
made.     Pastures  improved  greatly  during  the  last  week. 

LIGHTNING  AND  LOCAL  FLOODS 

On  the  afternoon  of  the  11th,  a  night  club  on  Highway  80  near  the  northeast  city  limits  was 
destroyed  by  fire,  allegedly  as  the  result  of  lightning.     The  loss  was  given  as  $15,000. 

In  the  Morningview  section  of  south  Montgomery,  a  heavy  shower  on  the  afternoon  of  the  13th 
flooded  the  basement  of  the  Morningview  Baptist  Church  and  the  basements  of  some  houses.  Al 
14  year  old  boy  was  rescued  from  the  fast  rushing  water  in  a  culvert.     Damage  was  about  $2400. 

On  the  early  evening  of  the  24th,  an  intensely  heavy  shower  caused  flood  damage  of  about  $250,000 
in  Montgomery.  Traffic  was  snarled,  and  homes,  apartments,  trailer  dwellings,  and  business 
houses  were  flooded  or  marooned,  and  other  widespread  damage  caused.  Lightning  disrupted  elec- 
tric service  in  several  sections  of  the  city,  and  about  500  telephones  were  affected.  Water 
also  damaged  numerous  automobiles  either  parked  in  low  places  or  stalled  in  flooded  streets. 
Rainfall  in  this  storm  totalled  3.30  inches  at  the  downtown  office  of  the  Weather  Bureau,  andj 
3.84  inches  at  Dannelly  Field..  At  the  latter  station,  0.52  inch  of  rain  fell  in  5  minutes, 
0.96  inch  in  10  minutes,  1.23  inches  in  15  minutes,  1.43  inches  in  20  minutes,  1.56  inches  in 
30  minutes,  1.94  inches  in  45  minutes,  2.42  inches  in  60  minutes,  3.43  inches  in  80  minutes, 
and  3.79  inches  in  100  minutes.   -  F.C.P. 


In  addition  to  the  cl  i  mat  o  1  ogle  a  1  data  from  soie  6,000  Weather  Bureau  and 
cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydro- 
clinatlc  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologlc 
Bulletin  Series.  The  Hydroclimatic  Network  Is  a  nationwide  net  of  rain  gages-- 
nostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation. 
It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department 
of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  In  order  to  provide 
records  of  rainfall  Intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood 
control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network,  now  number- 
ing about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has  been  main- 
tained by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the 
Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  averaged  about 
$250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date. 
For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agriculture  tr.  nsf erred  about  $100,000 
per  year  to  provide  data  required  In  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of 
Reclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet  the  Increasing  needs 


of  their  program  In  the  Western  States, 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroclimatic 
Network  stations  were  presented  In  bulletins  (Hydrologlc  Bulletins)  which  wtr» 
issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United  States, 
but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  requirements  of  tat 
Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for  public  dissemina- 
tion of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating  agencies  and  to 
certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  reference  copies  of  tb* 
Hydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  Inspection  may  be  obtained  upon 
application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington  25,  D.  C. 

Many  other  records  published  In  this  bulletin  have  been  made  available  through 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  individual* 

as  listed  in  the  Station  Index. 
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77.9 
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1.99 

23 

.0 

0 

10 

5 

1 

WETUMPKA 

78.3 

0.8 

100 

4+ 

54 

29 

0 

12 

0 

7.72 

4.75 

3.14 

14 

.  0 

0 

1  0 

DIVISION 

77.3 

5.62 

.  0 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

78.3 

100 

9» 

59 

29 

15 

0 

5 . 02 

1.32 

25 

.0 

0 

*  ^ 

ATMORE  STATE  FARM 

77. 4M 

58 

29 

0 

13 

0 

2 . 18 

23 

.0 

0 

BAY  MINETTE 

77.9 

0.5 

97 

3 

58 

29 

0 

11 

0 

4.40 

-  2.10 

1.01 

21 

.0 

0 

BREWTON  3  SSE 

77.4 

0.4 

98 

5 

56 

19 

0 

13 

0 

4.55 

-  .05 

1 .32 

23 

.0 

0 

1 1 

CHATOM 

77.3 

100 

•3+ 

53 

19 

0 

13 

0 

7.08 

2.12 

22 

.0 

0 

14 

3 

3 

CITRONELLE 

78.1 

0.2 

98 

3 

58 

29 

0 

11 

0 

6  .  08 

1.18 

1.13 

4 

.0 

0 

}  ^ 

^ 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

78.7 

100 

5 

60 

29 

0 

15 

0 

3.89 

-  1 .27 

1 .06 

10 

.0 

0 

1 5 

. 

EVERGREEN  CAA  AP 

76.8 

-  0.5 

100 

5 

54 

19 

0 

11 

0 

7.73 

3.81 

1.02 

12 

.0 

0 

14 

9 

1 

FAIRHOPE 

79.1 

0.9 

97 

5 

61 

19 

0 

13 

0 

9.20 

3.01 

3.02 

21 

.0 

0 

13 

7 

2 

FORT  MORGAN 

81  .OM 

93 

3+ 

68 

29+ 

0 

11 

0 

10.74 

3.00 

20 

.0 

0 

11 

6 

4 

FRISCO  CITY 

77.8 

100 

4+ 

55 

29 

0 

13 

0 

8.  04 

4.41 

1.76 

11 

.0 

0 

15 

5 

1 

GENEVA 

77.2 

100 

56 

29 

16 

0 

7  .  54 

3.26 

1.75 

11 

.0 

0 

16 

5 

2  J 

t  HEADLAND 

77. B 

98 

7 

60 

30 

0 

14 

0 

3.93 

.75 

12 

.0 

0 

14 

2 

0 

LOCKHART 

78. 3 

98 

5+ 

60 

19+ 

15 

0 

4.52 

.88 

11 

.0 

0 

16 

3 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

78.4 

96 

4+ 

60 

29 

0 

12 

0 

7.44 

2.10 

10 

.0 

0 

12 

5 

2  ] 

MOBILE  WB  CITY 

78.8 

0.7 

96 

3 

61 

29 

0 

9 

0 

9.96 

4.98 

2.15 

21 

.0 

0 

14 

7 

4 

OZARK 

78.4 

0.9 

100 

3+ 

59 

29 

0 

14 

0 

4.50 

.33 

1  .10 

23 

.0 

0 

13 

3 

1  ' 

ROBERTSDALE  7  E 

78.5 

97 

4+ 

59 

19+ 

0 

14 

0 

B.41 

1.88 

2.26 

21 

.0 

0 

18 

7 

2  .1 

DIVISION 

78.2 

6.82 

.0 

STATE 

76.4 

0.9 

5.77 

2.41 

T 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 

-T1 

J 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABBEVILLE 

R 





.98 

55 

is 

.75 

.05 

(14 

* 

ni 

.24 

4  99 

ADDISON 

R 

.02 

97 

.27 

21 

'  60 

02 

1  77 

03 

65 

'  10 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

.50 

1.18 

1.19 

l!l8 

'. 

2^01 

1.21 

7^27 

ALBKKTA 

.19 

.03 

.43 

.09 

.96 

.  19 

.03 

1  08 

.62 

.13 

3.67 

ALDERTV I LLE  1  3 

.12 

.80 

1 .05 

.33 

1.4 

.  50 

.90 

3. 17 

ALEXANDER  CITY  6  WE 

4H 

.03 

.18 

29 

34 

35 

„ 

18 

.74 

.03 

9  04 

80 

.  35 

.  49 

2  *  00 

35 

.33 

AN  DA  I. US  I A 

.25 

.48 

.43 

.12 

.e* 

.10 

.05 

.23 

.39 

.06 

!39 

K32 

.15 

.38 

.03 

V02 

AHNISTON  CAA  AP 

.08 

.  12 

.86 

.19 

.48 

.06 

2.61 

2.10 

.40 

.14! 

6.82 

ARLEY 

.18 

1.42 

73 

1.53 

.20 

.49 

.49 

.69 

5.73 

ASHLAND 

ff\\ 

1.19 

.11 

.12 

ASHV 1 LLE 

.90 

80 

1  28 

1  00 

1  76 

.48 

6  80 

ATHENS 

.431 

.13 

1.43 

!o9 

.34 

!29 

.46 

ilia 

T 

.04 

4!35 

ATUORE  STATE  FARM 

.43 

.08 

1.08 

.24 

.02 

.23 

.07 

.78 

1.59 

2.  18 

.01 

.44 

.06 

ATMORE  STATE  FARM 

R 

.03 

.22 

.04 

AUBURN 

.08 

as 

m 

1  14 

.47 

32 

i 

■ 63 

.90 

6  91 

tm>inrivr?i 

R 

.05 

1.09 

1  53 

40 

1 .78 

1  78 

95 

.10 

7 .68 

.92 

.28 

!72 

2^29 

.82 

.61 

1.30 

.10 

7.04 

ft  A  R  TON 

1.10 

.30 

.10 

.55 

T 

.20 

.13 

2.40 

BA V  MI N ETTE 

.19 

.04 

BELCREEN 

R 

1  0 

31 

1  08 

1.20 

20 

!l0 

.90 

.05 

1  55 

T 

4 .00 

REPRV              "  N 

.01 

.05 

168 

.08 

.80 

.55 

.54 

,  10 

1.03 

1.34 

!82 

.27 

6^25 

.11 

.74 

.13 

.73 

.14 

.19 

.37 

.36 

2.77 

BI LI  INGSLEY 

28 

56 

'  ^ 

1.11 

3 . 78 

B I  RM  I NCHaM  WB  AP 

R 

.  49 

.30 

■ 

T 

.14 

.74 

'  41 

1  08 

10 

10 
.  1U 

92 

23 

T 

7  47 

B I  SHOP 

.47 

.16 

.35 

.18 

.45 

!s8 

.10 

!58 

.05 

.05 

2^52 

.02 

.14 

.49 

.49 

.35 

.32 

1.10 

.40 

.28 

3.20 

D0A7 

R 

.04 

.10 

.02 

1.43 

.03 

.04 

.26 

3. 26 

BRANTLY 

46 

.261  .08 

1R 

(19 

S5 

.  59 

(1Q 

T 

in 

. 

!o7 

.21 

.11 

1  05 

10 

■  2Q 

43 

!ta 

BRIDGEPORT  2  W 

.03 

.62, 

'.  19 

i!io 

!72 

!  14 

l!93 

.34 

.16 

s!71 

BRUNDIDGE 

.26 

2.34 

T 

.69 

.  16 

T 

.55 

.07 

.68 

1.17 

.27 

m 

' 

6.70 

CALERA 

.08 

.12 

.09 

.65 

.  08 

■ 91 

.09 

1.33 

2.  55 

.94 

7.44 

bum* 

.92 

.86 

• 

T 

.32 

■  2® 

r'^UD^HVl'l      1  WW 

- 

.21 

■  2q 

■  15 

1  54 

2  15 

42 

■  q3 

1  27 

04 

1 

.65 

.68 

'.  15 

.86 

.81 

!23 

1.98 

1.27 

T 

6.67 

r  ARRON    rf  11  1 

1.80 

.60 

.30 

.60 

.  90 

1.00 

.60 

2.30 

30 

8.16 

CETTER  GROVF 

.33 

.  10 

.  03 

.92 

.41 

1.68 

.07 

.95 

T 

T 

5.46 

CBNTREVILLE 

48 

22 

.17 

.osl 

.09 

■ 

.  12 

C   BAT)  'V 

.04 

.13 

2.10 

.10 

.  05 

CB I LDERSDURG 

.95 

.38 

.03 

.66 

.  12 

.55 

.68 

l!40 

!85 

s!e3 

C I TRONELLE 

T 

.03 

.86 

.03 

.12 

.07 

.14 

.26 

.53 

.42 

.46 

.08 

.53 

57 

6.08 

'"l  &HTOM 

ji 

1 .11 

.  24 

1 . 17 

.81 

.77 

.28 

■  ^' 

.  99 

.27 

T 

5.65 

CLAYTON 

.12 

1. 

M 

COFFEE  SPRINGS 

42 

.70 

.361 

84 

S3 

34 

80 

.40 

.85 

.19 

21 

20 

•  9 

6  93 

C0L1.INSVILLE 

1.43 

.05 

.75 

.19 

!77 

!83 

.96 

.45 

5!  53 

COLUMBIA    I  W 

I 

.82 

.82 

T 

T 

.06 

1.02 

.29 

.21 

.02 

.59 

.85 

.03 

5.68 

CORDOVA 

.34 

1.02 

.  18 

■ 21 

.  32 

.  13 

.23 

.  76 

2. 15 

.43 

5. 78 

CUBA 

12 

.03 

12 

' 

_„ 

.03 

' 

41 

ai 

.21 

1  4S 

DADEV  ILLS 

.37 

1  34 

1.10 

2  33 

l  90 

97 

9  76 

\  DA  DE  V I  LLE  2 

R 

.30 

.  02 

.64 

.83 

1 .39 

2.47 

3!38 

.04 

.68 

9^75 

DANCY 

■  *j! 

.  54 

.73 

.12 

.15 

.43 

1.20 

.  95 

.42 

.  12 

.12 

4.93 

DAHVILLB 

00 

.36 

1  50 

1 

.  13 

.75 

.  16 

.  56 

1.71 

6.43 

DAYTON 

.03 

.18 

.63 

.13 

'  78 

31 

■  ^  ? 

2  01 

DECaTVR  4 

.63 

.10 

!20 

!bs 

.28 

.48 

2^10 

.07 

.  10 

4.81 

DECATUR  SUBSTATION 

.11 

.02 

.80 

.09 

.  52 

1.45 

.  06 

T 

4.02 

OBHOPOLIS  LOCK  4 

10 

.18 

.01 

DEBOPOLIS  LOCK  AND  DAH 

.24 

.  01 

■  *8 

T 

T 

DOTH AN  CAA  AIRPORT 

.04 

.03 

T 

1  06 

■  ^ 

01 

■ 

06 

.17 

T 

.31 

.16 

87 

05 

.  24 

DOT  HAN  CAA  AIRPORT 

H 

.05 

.05 

1.11 

.  61 

.05 

.  16 

.27 

.15 

!84 

!05 

i'aa 

.  21 

3i77 

ELBA 

.81 

.80 

.79 

.94 

.08 

.11 

.28 

.93 

4.29 

ELROD 

.35 

.65 

.90 

.20 

.55 

I 

.06 

.05 

T 

• 23 

.  36 

.  16 

EUTA*  LOCK  7 

1  05 

08 

.13 

02 

90 

.  01 

EUTAW  LOCK  7 

R 

.10 

1.09 

!o8 

2.49 

2  . 74 

!41 

!75 

.90 

96 

EVERGREEN  CAA  AP 

.64 

T 

.74 

T 

.11 

.03 

1.02 

.49 

.88 

.02 

.69 

.62 

.93 

.02 

.71 

T 

.87 

7.73 

PAIRROPE 

■10 

.08 

.73 

.  62 

.71 

.  34 

.11 

.73 

3. 02 

1 .50 

■  "8 

.97 

.33 

9.20 

FALCO  SHE 

.60 

.63 

.  53 

.06 

.29 

.19 

2.42 

FALKV I LLE 

1.14 

.48 

85 

1  05 

1 

■ 

6  20 

PALLS  CITY  6  NW 

FARLEY 

.99 

.44 

2.49 

1.24 

1.70 

.42 

.  40 

7.68 

,FATETTE 

.05 

.33 

.47 

.  08 

■ 73 

.33 

.  05 

.  25 

1.13 

•  ®® 

.30 

4 .61 

■PUT  ROCK 

R 

m 

■ 

.88 

00 

07 

- 

in 

81 

P LORE  NO.   AT  I  (X  K 

.70 

.65 

13 

08 

23 

32 

45 

67 

.02 

.09 

3  30 

1  FORT  DEPOSIT 

RT  MORGAN 

.40 

2.70 

.25 

.73 

.11 

.04 

3.00 

1.45 

.04 

1.10 

.90 

10.74 

ST  MORGAN 

R 

.03 

.38 

.02 

2.72 

.25 

.74 

.09 

.03 

2.99 

1.46 

.08 

1 . 11 

.91 

10.81 

«T  PAYNE 

.68 

.07 

_ 

.41 

1  RA 

«t  Payne 

K 

.04 

.27 

I  SCO  CITY 

.2B 

.04 

.92 

T 

T 

1.76 

.74 

!48 

!4l 

.30 

.42 

.24 

T 

.17 

!92 

!96 

T 

T 

.42 

.08 

8!o4 

jADSDKN 

.20 

.45 

.10 

.35 

1.50 

.35 

1.30 

1.10 

.35 

5.60 

HuinsviLLE 

.04 

.15 

.13 

.  53 

.01 

1.05 

1.71 

.01 

1.00 

.20 

4.83 

■5&KDEN  CITY 

1.43 

.81 

.41 

.85 

.42 

.66 

5.03 

iAHDEN  C  ITY 

R 

□4 

.01 

1.27 

.07 

44 

.04 

68 

1.10 

' 

94 

.07 

4.74 

5KK1VA 

.07 

.04 

.04 

1.75 

!l6 

.65 

1.37 

.67 

.13 

.23 

04 

!29 

.43 

!94 

.37 

.34 

7.54 

WOD1ATER 

.24 

.70 

T 

.07 

.39 

1.85 

.24 

1.00 

1.64 

.90 

7.03 

JORGaS 

.02 

1.32 

.  85 

.  33 

1 . 35 

.06 

.  09 

1 .26 

1 . 05 

.25 

6.38 

GREENSBORO 

.  © 

.01 

.42 

.03 

■ 

.48 

6.62 

iREENV  H.L>. 

.38 

.07 

21 

1  32 

64 

.01 

27 

29 

I  46 

18 

.  17 

.03 

3.90 

•REENV  U  LE  2 

R 

.30 

.10 

.20 

1.40 

!50 

.29 

.31 

.90 

1.60 

.09 

.  12 

6.02 

iULF  SHORES   2  S3E 

.  10 

.10 

3.10 

.20 

1.00 

1.10 

1.70 

.50 

.20 

.68 

.60 

.30 

t  9.68 

UWTERSVILI  E  CITY  ■ 

WKS  R 

.17 

.70 

1 . 46 

.  04 

2 . 73 

.60 

.  11 

6.08 

FKTKRSV  ILLE  DAH 

.38 

.08 

01 

.01 

6.8  7 

lUTVILLE 

.34 

.20 

' 

■ 

.92 

4.62 

IXYVILLE 

R 

.19 

.13 

.19 

.39 

l!ll 

!o7 

.38 

.83 

.62 

.79 

4.38 

iMILTON 

.24 

.28 

.35 

.55 

.32 

.04 

.33 

.40 

.50 

3.01 

JUISBURG  6  SE 

.20 

.10 

.  95 

1 . 02 

.40 

.  50 

1.65 

■  ^ 

.04 

5.37 

t 

TRY  ILLE 

68 

T 

4.08 

1 

IAD  LAND 

.20 

.28 

.32 

.13 

.75 

.25 

.35 

.16 

.18 

.20 

.62 

.09 

.06 

.34 

3.93 

OB  LAND  HOME 

.39 

.33 

.20 

.96 

.18 

T 

I 

.45 

.85 

.70 

.19 

3.79 

GB  TOWER 

.31 

.18 

.30 

.22 

.35 

.08 

.70 

1.31 

.54 

.09 

4.04 

DGES 

.94 

1.49 

.20 

.64 

.91 

.44 

4.22 

nmviLLE  SUB  ST  a 

.96 

.13 

.36 

.89 

.37 

4.33 

NTS V 1 LLE  MB  AWT 

1  16 

.06 

.08 

.01 

37 

B3 

T 

1  63 

48 

T 

13 

4.73 

TOP 

.78 

.89 

.22 

.01 

1.80 

!97 

1.66 

.74 

7.07 

CKSON  LOCK  1 

1.37 

.03 

.05 

.35 

1.09 

.19 

.10 

1.07 

1.25 

.03 

.08 

.19 

5.79 

CI SON  LOCK  1 

R 

.03 

.10 

.33 

.12 

.90 

.17 

.08 

1.02 

1.13 

• 

.25 

4.13 

* CKSON  SHOALS 

.14 

.51 

.02 

.  43 

2.07 

1 .77 

.02 

6.94 

iCKSONVILLB 

R 

.09 

.08 

38 

T30 

i!oo 

.03 

2.08 

.04 

1.82 

.47 

.13 

6.3  7 

•■DAP  DaM 

.02 

.82 

.21 

.31 

.83 

2.04 

.38 

.45 

.81 

.23 

.12 

5.62 

'PATETTE 

.37 

.63 

.19 

.84 

1.00 

1.77 

1.03 

5.81 

J  DAN 

.03 

.97 

1.14 

.19 

.85 

.33 

.55 

2.09 

.65 

6.57 

3m  rstaiaac*  notM  lol  lowing  Station  la  dm* 
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Table  3-Continued    SEPTEMBER  195 


Station 

Day  of  month 

Total 

1 

Z 

_ 
3 

g 

Q 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LAY  DAB 

a 

1 . 11 

.20 

.57 

.30 

.is 

2.26 

.  55 

2.4  3 

LEEDS 

'  n 

.  30 

.  30 

.  03 

2.61 

.02 

.38 

1.69 

.47 

T 

13 

60 

.04 

.41 

.96 

.87 

.27 

1.45 

1 . 36 

.54 

.05 

4.92 

LIVINGSTON 

l.  20 

.  10 

.67 

.  86 

.35 

.04 

5.4! 

LOCK BART 

.08 

.31 

.88 

.52 

.35 

.12 

.30 

.06 

.02 

.45 

T 

.21 

.06 

.  50 

.27 

LOCK  17 

54 

.23 

.10 

.  10 

2.22 

.06 

.  25 

.  95 

.44 

.28 

MADISON 

.  98 

.  11 

.44 

.18 

.45 

.9  9 

.11 

.03 

* 

.  28 

2.31 

.  16 

.28 

3.08 

.96 

.09 

.01 

7.4<! 

MAGNOLIA 

R 

35 

.44 

.51 

1 .32 

.05 

.67 

.45 

.50 

4.38 

MARION  1  SSE 

.08 

.10 

.12 

.92 

.38 

2.00 

.50 

.84 

1.65 

.71 

7 .3( 

MARION  1  SSE 

R 

.  75 

.30 

1.75 

.80 

.  70 

1.71 

.67 

MARION  JUNCTION 

"in 

■ 

16 

.  66 

.  71 

.  21 

.02 

.02 

.29 

.23 

.53 

1.18 

3~7( 

.  01 

1  4 

.45 

.  70 

.  16 

.11 

.26 

.26 
1.26 

.15 

.78 

3.5J 

MARTIN  DAM 

58 

07 

03 

.  27 

.92 

.41 

.01 

.32 

2.80 

.61 

.04 

4.48 

MAXWELL  FIELD 

l!o3 

!oe 

.02 

[as 

.21 

.90 

!50 

l!40 

.25 

.97 

T 

T 

8.4; 

MC  CALLA  2  MB 

94 

.09 

.05 

2.66 

.04 

.31 

2.97 

T 

1.29 

.06 

.01 

MELVIN 

* 

49 

.36 

.09 

.14 

.  14 

.  14 

.60 

.09 

.32 

.82 

3  9( 

MERTZ  3  E 

.38 

3. 15 

1 .00 

1.45 

5.98 

MIDWAY 

R 

08 

13 

07 

.90 

.82 

.  14 

.03 

.85 

1.67 

.03 

1.21 

.  14 

6.07 

MILLERS  FERRY 

!  is 

.78 

1.20 

.05 

1.72 

.01 

.05 

.  37 

1.55 

.30 

6 . 1( 

MILSTEAD 

T 

.  52 

.  11 

1 . 85 

.39 

.35 

2. 10 

1.23 

T 

.  15 

MITCHELL  DAM 

02 

.  38 

.  57 

.77 

.  37 

1.84 

.12 

.21 

.04 

4  6 

.06 

T 

T 

2.  10 

.51 

.  36 

.05 

T 

1.84 

.99 

.16 

.25 

.46 

.12 

T 

7.4' 

MOBILE  WB  CITY 

K 

.63 

02 

.  69 

1.66 

1  .94 

.70 

.04 

1.30 

2. 15 

.15 

.  19 

.41 

T 

9.9£ 

MONTE  SANO 

1.36 

T 

.56 

1.93 

.  15 

.  90 

.39 

.06 

5 .  3£ 

MONTEVALLO 

.  35 

1 .90 

.32 

.  82 

1 . 75 

.74 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

53 

.  02 

.  17 

.03 

.  25 

1. 15 

.45 

.37 

.28 

.  53 

3.84 

.02 

.  06 

7  71 

MONTGOMERY  WB  CITY 

.  10 

.  69 

1 .81 

1.  74 

.50 

.  14 

T 

.01 

.38 

1.01 

3^30 

T 

T 

.06 

10.  n 

MOULTON 

R 

*  51 

03 

.08 

!o2 

.  94 

.62 

.06 

.  12 

.55 

.31 

.  05 

.  10 

3.3S 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

!72 

.  25 

.28 

.22 

.32 

.01 

.64 

.82 

.02 

3  .21 

NATCHEZ 

22 

.93 

.30 

1 .39 

.40 

.31 

.  98 

.  11 

NEW  BROCKTON 

R 

07 

.84 

.09 

.  09 

.  24 

.27 

.14 

.40 

.03 

.07 

.01 

.14 

1.72 

4  2' 

NEWBURG 

.  19 

■  95 

.  32 

.03 

.19 

.65 

.26 

.17 

.20 

3.5: 

NEK  MARKET 

.39 

.91 

.14 

1.50 

.26 

.06 

4  .08 

NEWTON 

.08 

.02 

.09 

!si 

.57 

.55 

.  14 

.14 

.06 

.93 

.02 

.19 

.4  2 

T 

.77 

1  .  14 

1 .86 

7  .  4! 

ONEONTA 

.65 

23 

.80 

1.68 

1.25 

.40 

01 

ORRVILLE 

'.  50 

.  78 

.  78 

.  77 

2  8' 

OZARK 

44 

.  12 

.  14 

.  68 

.02 

.40 

.42 

.  10 

.  20 

.07 

1.10 

.10 

.71 

4.5< 

PAINT  ROCK 

R 

30 

01 

.  30 

1 . 88 

.05 

1.71 

.41 

4  66 

PALMERDALE 

.31 

.17 

.45 

2.15 

.67 

1.88 

2.67 

8 . 3( 

PELL  CITY  5  KW 

.  02 

.17 

.04 

2.00 

2.05 

PENNINGTON  LOCK  2 

.  20 

1.05 

.  20 

.68 

.48 

.06 

.40 

PERRYVILLE 

__ 

lfl 

" 

.  30 

1.04 

.48 

1.55 

1.65 

.27 

6.3: 

PETERMAN 

R 

05 

03 

12 

01 

.  49 

.46 

.  16 

.02 

.  04 

.  23 

.52 

.52 

.46 

.29 

.76 

4.  ie 

PICKENSVILLE 

!io 

.80 

^65 

.70 

1.10 

.76 

.15 

.  20 

4  .46 

PINE  HILL 

T 

T 

.  70 

.  40 

1 . 10 

1.65 

1.15 

.10 

5 .1 C 

PINE  LEVEL 

_^ 

1 

.  62 

1 . 17 

.03 

.  87 

1.52 

.  85 

1.39 

.  05 

PLANTERSV I LLE 

.40 

53 

.  32 

42 

1 . 12 

.45 

1.55 

.30 

5.0* 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

.  30 

T 

.  10 

1 .  70 

.24 

.84 

.4  5 

.04 

3.6^ 

PLEASANT  RILL 

R 

.05 

.05 

.01 

.15 

.04 

.  19 

.10 

.40 

.10 

.20 

2.01 

.04 

.07 

.16 

.05 

3  .6  J 

PRATTV I LLE 

02 

38 

.  08 

.  80 

72 

1 . 40 

.  12 

1.55 

1 .05 

.50 

.16 

PRIMROSE  FARM 

'  - - 

'io 

.74 

1 . 87 

2.03 

.  56 

.  53 

2.67 

.02 

.11 

8 .7' 

PUSHMATAHA 

86 

.  17 

.  30 

1.95 

.24 

.17 

3.6! 

RED  BAY 

.  37 

.  35 

.51 

.21 

1.80 

4.1' 

REFORM 

.55 

!75 

.88 

.85 

2.39 

.  14 

RIVER  FALLS 

.  34 

1.23 

.91 

.36 

.  51 

.20 

.  20 

.  59 

.22 

.43 

1.32 

.22 

.4  0 

6.9 

RIVER  FALLS  2  ME 

R 

.  53 

.  42 

.  07 

.  24 

.  06 

.17 

.07 

.43 

.  02 

.  72 

.  11 

.49 

3 .7 

ROBERTSDALE  7  E 

.  06 

.  44 

.  24 

.12 

.  09 

.64 

.58 

1  .  17 

.  34 

.  01 

.01 

.94 

2.  26 

.74 

.  15 

.02 

.56 

.04 

8.4 

ROCK  MILLS 

.  78 

.66 

.  29 

1 . 18 

1 .26 

1.10 

.01 

.03 

5.5 

SAINT  BERNARD 

.  11 

.13 

.20 

.09 

.99 

T 

.43 

1.11 

.36 

.03 

.03 

3.4 

Sand  mt  state  farm  api 

.57 

.40 

.  10 

.43 

.  14 

.71 

.  25 

1.30 

.05 

* 

* 

1.04 

4,9  ■ 

SAYRE 

.  88 

.  63 

.98 

.54 

0  .5 

SCOTTSBORO 

.  80 

.  88 

.05 

.  67 

.60 

.07 

1.60 

.85 

,05 

.10 

5.6 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

.  21 

T 

1 . 02 

.  04 

.90 

.  03 

1 .  21 

T 

.50 

1.22 

1.07 

.09 

.02 

6.3 

SEALE 

!05 

.20 

!97 

2^07 

.08 

.50 

.41 

1.83 

.72 

.61 

7  .4 

SELMA 

.52 

T 

.36 

.  58 

1  .  56 

.  24 

.35 

.14 

.47 

1.39 

.07 

5.6  < 

SHEFFIELD  TV A  NURSERY 

1 .31 

.64 

.  35 

.  16 

.01 

.  58 

1 . 35 

.  01 

4  .4 

SHOEMAKER  SPRINGS 

.  85 

^76 

.  14 

.32 

.56 

.74 

2.58 

5.9 

SLOCOMB 

1 . 75 

.25 

.  30 

1  60 

.  60 

.  75 

1 . 05 

.  29 

.30 

1.00 

.22 

8.1 

SNOW  HILL 

.60 

.30 

.18 

.99 

!  12 

.24 

l!25 

'.a* 

.24 

1.52 

.51 

.07 

.06 

6.4 

SOUTB  HILL 

.  04 

.  14 

.  99 

08 

1 

07 

.55 

1.12 

.47 

.30 

4.5 

SPRING  HILL 

2.( 

SUTTLE 

'  31 

.  22 

.  15 

.  51 

.32 

.  18 

1.00 

SWAIM 

.  70 

50 

1 . 05 

.70 

1.79 

.34 

.04 

s.: 

SYLACAUGA 

.73 

!02 

.02 

!36 

.34 

l!l4 

.31 

.65 

2.21 

.63 

6.<  1 

SYLVANIA 

.  53 

1 .21 

1  . 99 

.42 

2.42 

1.18 

.61 

8.: 

TALLADEGA 

' 

2 .00 

36 

.27 

.  44 

.  03 

5 .( 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

.  53 

.  02 

.34 

.5  5 

.  15 

.  09 

!60 

1 .92 

2.21 

6.- 

THOMASVILLE 

.  33 

.  25 

.  66 

.  28 

.69 

.  69 

.  12 

.91 

.47 

.62 

.04 

5.< 

TBORSBY   1  S» 

R 

.19 

!  11 

.06 

.20 

.37 

.18 

.53 

.41 

.02 

.80 

2.33 

.35 

.05 

5.( 

THTJRLOf  DAM 

61 

74 

02 

1 

99 

.30 

.95 

2.60 

.08 

7  .' 

TONEY 

R 

__ 

I? 

* 

74 

68 

.01 

3.  I 

TRAFFORD 

35 

l  s 

45 

!95 

.85 

1.40 

.15 

4.;  : 

TRAPFORD 

R 

1.64 

1.31 

.02 

.12 

4.1  i 

TROY 

.15 

.05 

1.25 

.08 

l!lO 

.03 

!28 

.08 

.  42 

1.36 

.09 

.61 

5.:  '. 

TROY 

R 

* 

r°5 

' 

1  74 

.37 

.02 

.64 

.  76 

.24 

.36 

5.  1/ 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

42 

27 

Ol 

fit 

1  "ill 

4 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

.  01 

.  63 

02 

l  ^« 

1  !05 

1. 15 

.09 

.26 

:>  l 

TUSKEGEE 

.30 

3.52 

.86 

T 

.54 

8.  I' 

UNION  SPRINGS 

!38 

T 

.52 

.12 

.87 

.30 

.06 

.07 

1.99 

.78 

.80 

j  .  ! 

UNIONTOWN 

26 

1.26 

.32 

1.30 

3.  1 

UNIVERSITY 

UNIVERSITY 

R 

m 

_ 

1.29 

.06 

.09 

VALLEY  HEAD 

.50 

.70 

.90 

l ; 

VANCE 

.43 

!38 

2.41 

.45 

.81 

2.01 

.49 

6.  1 

VERNON 

R 

.08 

67 

.08 

.45 

.  27 

1.47 

.02 

.67 

4.  I 

WAD LEY 

■  & 

1.05 

4.  1 

WALLACE  2  NE 

1 . 46 

.  28 

14 

.  14 

.56 

.  15 

2^65 

1 .36 

.56 

6.  if 

WALNUT  GROVE 

43 

1.52 

.35 

2.  I| 

WATERLOO 

1.70 

.75 

.58 

.20 

1.08 

4. 

WEST  BLOCTON 

.41 

.42 

1.21 

2.17 

.04 

.28 

.31 

1.78 

.36 

.04 

.  10 

7  1 

WETUMPKA 

.18 

.21 

.31 

1.04 

3. 14 

1.09 

T 

.51 

.55 

.62 

.07 

7  , 

WHATLEY 

.01 

.08 

.05 

.01 

.14 

1. 15 

.22 

.80 

.04 

.56 

4 

WHEELER  DAM 

1.25 

.65 

.55 

.08 

!37 

S3 

l!03 

I 

WHITFIELD  LOCK  3 

.24 

.95 

.38 

.31 

.30 

.10 

.56 

.63 

.99 

.03 

.07 

4  i 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

R 

.80 

.26 

.72 

1.33 

.09 

.  10 

1 .69 

.25 

.22 

5  i. 

WILSON  DAM 

1.15 

.71 

.29 

T 

.24 

.52 

.55 

.92 

T 

.  03 

* 

W INFIELD  2  SW 

.07 

.92 

.72 

.05 

.55 

.50 

.40 

1.59 

.56 

.04 

5  1 

YATES  HYDRO  PLANT 

.36 

.05 

1.15 

1  .82 

.80 

.45 

1.09 

2  .  78 

.01 

.07 

.01 

f  i 

YOUNGS  STORT 

.70 

.20 

.32 

.14 

.04 

.94 

.16 

.65 

3  1 

S«m  r«t«renc*  note*  following  Station  Index. 
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HOURLY  PRECIPITATION 

A.  M.  Hour  Ending 


1        2        3        4  5 


•01  .01 
•  06 

.01  .01 


8  9 


-1st- 


.03  .02 
.10 


.10     .01     .18  .01 


.01  .01 
.10 

.01     .26  .23 


.04  .01 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1951 


P.  M.  Hour  Ending 

4   Is   I    6  7 


.01  .12  .0* 
.02  .01 


.04  .02 
.01     .01  .01 


-2d- 


.07  .01 
.15  .20 


.01  .01 


.01     .01  .03 


.0? 
.04 

.11 

•  07 


.02      .04  .02 


.02  .01 
•06  .01 


-3d- 


.02     .01  .01 


-4th- 


.0? 
.02 
.0? 


-5th- 


.51     .15  .05 


.01      .26      .73  .26 


.58 

.11 
•  71 


.01     .05  .01 


5*.  r*r«r*ac*  mofm  follovlas  st.tion  latex. 
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Table  4  •  Continued 


NEK  BROCKTON 

PAINT  ROCK 

PETERMAN 

PLEASANT  MILL 

RIVER  FALLS  2  NE 

TONEY 

TRAFFORO 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


ABBEVILLE 
ADO I  SON 

ANN  I STON  CAA  AP 
ASHLAND 

ATMORE   STATE  FARM 
BERRV 

BIRMINGHAM  WB  AP 
BOA2 

DADEVILLE  2 
FLAT  ROCK 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GREENVILLE  2 
HUNTSVILLE  WB  AWY 
JACKSONVILLE 
MIDWAY 

MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY   WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE   SHOALS   CAA  AP 
PLEASANT  HILL 
TMORSBY   I  SW 
TRAFFORD 
TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


WKS 


ABBEVILLE 
ADO  I  SON 

ANN  I STON  CAA  AP 
ASHLAND 

ATMORE    STATE  FARM 
BELGREEN 
BERRY 

BEXAR  2  SE 
BIRMINGHAM   WB  AP 
CAMPBELL 
DADEVILLE  2 
DOTHAN   CAA  AIRPORT 
EUTAW   LOCK  T 
EVERGREEN  CAA  AP 
FLAT  ROCK 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GREENVILLE  2 
GUNTERSV I LLE  CITY  I 
HALE YV I LLE 
HUNTSVILLE  WB  AWY 
JACKSON  LOCK  1 
JACKSONVILLE 
LAY  OAM 
MAGNOL 1  A 
MARION   1  SSE 
MIDWAY 

MOBILE   WB  AIRPORT 
MOBILE    WB  CITY 
MONTGOMERY   WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

NEW  BROCKTON 

PETERMAN 

PLEASANT  HILL 

RIVER   FALLS   2  NE 

THORSBY   1  SW 

TONEY 

TROY 

UNIVERSITY 
VERNON 

WIOOWS  CREEK  STM  PLANT 


ABBEVILLE 
ANN  I STON  CAA  AP 
ATMORE    STATE  FARM 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
EUTAW  LOCK  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
MOBILE  WB  AIRPORT 


HOURLY  PRECIPITATION 

A.  M.  Hour  Ending 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1951 


.21  .03 

•  12 

.05  .01 

.11  .19 

.01  .03 

•80  .08 

•03  .01 


.13 
.13 

.12 
.84 


.15     .02  .05 


.11 
•50  .09 


P.  M.  Hour  Ending 


•04  .20 
•13  .39 


-6th- 


ill      .40  .06 


-8th- 


-10th- 


-11th- 


.02 
.33  .58 
.02 


See  reference  notes  following  Station  Index. 

-  140  - 


HOURLY  PRECIPITATION 

A.  M.  Hour  Ending 

7  |    B  |    9  j    10  |    U  |    U  1 1  1 

-12th- 


•  07 

•  09 


•  03 


P.  M.  Hour  Ending 


ALABAMA 
SEPTEMBER  19S1 


10      11  12 


•  06 
.24 


-13th- 


.01  I  .04 
.01 
.01 


.0?  .01 
.14  .56} 


.01  .02 
.01 


.04 
.01 


.30 
.05 


.73: 


•  02 
.0, 


.01  .02 
.12  .02  .51 
.20  .03 


-14th- 


■  05 
■01 


.01 
•  82 


•69  1.12 
.09 

.03  .01 
.01 


.06 
.01 


•  01 
.03 


.03 
.03 


.04     .04  .01 
.02 


.27 
.21  .01 


.06 

•  04 
.07 

.17 
1.00 
.30 
.03 

•  80 
.14 

.04 
'V 
.06 
.24 
.03 

•  02 


|M  r«fer*fj'T  aotVB  following  Station  Ind«a. 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


10       11  12 


P.  M.  Hour  Ending 


PLEASANT  HILL 
TMORSBY   1  SW 
TRAFFORO 
TROT 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK   STM  PLANT 


ABBEVILLE 

OOTMAN  CAA  AIRPORT 
EVERGREEN  CAA  AP 
MOBILE  WB  AIRPORT 


ABBEVILLE 

DOTMAN   CAA  AIRPORT 

EVERGREEN  CAA  AP 

NEW  BROCKTON 

PETERMAN 

RIVER  FALLS  2  NE 

THORSBV   1  SW 


FORT  MORGAN 


ABBEVILLE 

ATMORE  STATE  FARM 

DOTHAN   CAA  AIRPORT 

EVERGREEN  CAA  AP 

FORT  MORGAN 

GREENVILLE  2 

JACKSON  LOCK  1 

MOBILE   WB  AIRPORT 

MOBILE  WB  CITY 

NEW  BROCKTON 

PETERMAN 

RIVER  FALLS  2  NE 

TROY 


A88EVILLE 
ADO  I  SIX 

ANN  I STON  CAA  AP 
ASHLANO 

ATMORE   STATE  FARM 

BELGREEN 

BERRY 

BEXAR  2  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
CAMPBELL 

OAOEVILLE  2 

EUTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FORT  MORGAN 

GARDEN  CITY 

GREENVILLE  2 

GUNTERSVILLE  C I TY  W  WKS 

HALEYVILLE 

JACKSON  LOCK  1 

JACKSONVILLE 

LAY  DAM 

MAGNOL I  A 

MARION   1  SSE 

MIDWAY 

MOBILE   WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

PETERMAN 

PLEASANT  HILL 

RIVER  FALLS  2  NE 

THORSBV  1  SW 

TRAFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 


ABBEVILLE 
ADDISON 

ANN  I STON  CAA  AP 
ASHLAND 

ATMORE   STATE  FARM 

BELGREEN 

BERRY 

BEXAR  2  SE 
BIRMINGHAM   WB  AP 


.01 

.01 

.09     .05  .0* 


.02  .01  .01 

.01     .08  .10  .20 

.01  .01 

.01  .01 


•10     .01  .01 


.85 
.05 


■  01 


.01 
1.86 


-15th- 


-17th- 


-18th- 
-20th- 


.02 
.02 


.01 


.01  .01 
.03 


.10  .02 
.01 


.09     .02  .09 


•  01 
.01 


•  01 
.1? 
.01 
.2* 

•  12 

•  01 


.03 
ft 

.01 


.02 
.03 


-21st- 


.01  .01 
1.14  .20 

.51  .AO 
.10 
.02  .26 


1.50  .31 


.20 
.01 


.01  .01 
.01 

.08  .03 
.02 

.03 


.01 

.08  .01 


.01 

.01 

.01 

.20 

.01 

.06 

.78 

.  u 

.14 

.07 

1>03 

.05 

.19 

.13 

•  01 

•  02 

2.15 

.35 

2.12 

2. AT 

.01  .01 
.04  .08 


.07  .01 
.02 


.07 
•  01 


.08 
.02 


.01 
.03  .01 


-22d- 


.01 
.20 


.01 
•  23 


2.2! 
3.6' 

•  31 
1.3' 

.3 
2.8' 


S**  aot«B  rollovlns  Stttloa  Index. 
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Table  4  -  Continued 


CAMPBELL 
OADEV !  LLE  2 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
EUTAW   LOCK  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FLAT  ROCK 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CI  TV 
GREENVILLE  2 
HALE TV  I LLE 
HUNTSVILLE  KB  AWY 
JACKSON  LOCK  1 
JACKSONVILLE 
LAV  DAM 
MAGNOL I  A 
MARION    1  SSE 
MIDWAY 

MOBILE   WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY   WB  AP 
MOULTON 

MUSCLE   SHOALS   CAA  AP 

NEW  BROCKTON 

PAINT  ROCK 

PETERMAN 

PLEASANT  HILL 

RIVER  FALLS  2  NE 

THORSBY   1  SW 

TONEY 

TRAFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

UNIVERSITY 

VERNON 

WIOOWS  CREEK  STM  PLANT 


ADO I  SON 

ANN  I STON  CAA  AP 

ASHLAND 

CAMPBELL 

DADEV I LLE  2 

OOTHAN  CAA  AIRPORT 

EVERGREEN  CAA  AP 

FORT  PAYNE 

JACKSONVILLE 

MOBILE   WB  AIRPORT 

MUSCLE   SHOALS   CAA  AP 

NEW  BROCKTON 

PLEASANT  HILL 

RIVER  FALLS  2  NE 

TROY 

VERNON 


ABBEVILLE 
!  ADDISON 

[ANN1STON  CAA  AP 
1 ASHLAND 
EBELGREEN 
BERRY 

E8EXAR  2  SE 
[BIRMINGHAM  WB  AP 
KAMPBELL 
{DADEV  I  LLE  2 
KEUTAW  LOCK  7 
lEVERGREEN  CAA  AP 

FLAT  ROCK 
!*ORT  MORGAN 
^ORT  PAYNE 

GARDEN  CITY 

■  OF"..:  2 
HUNTER 5V I LLE  CITY  W  WK< 
lHALEYV  ILLE 
(HUNTSVILLE   WB  AWY 
^JACKSONVILLE 
li.AY  DAM 
'4AGNOL  1  A 
(WRION    1  SSE 

MIDWAY 

JIONTGOMERY  WB  AP 
JOULTON 

BUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

7-EW  BROCKTON 
DAINT  ROCK 

JETERMAN 
I  PLEASANT  MILL 
llVER  FALLS  2  NE 

'HORSBY   1  SN 

jONEY 

RAFFORO 

ROY 

j/scaloosa  caa  ap 
|  Diversity 

EPNON 

jlDOWS  CREEK   STM  PLANT 


I NNISTON  CAA  AP 

;more  STATE  FARM 

CTMAN  CAA  AIRPORT 
VERGREEN  CAA  AP 

ERT  PAYNE 
EENVILLE  2 
1TSVILLE   WB  AWY 


HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


.17  .01 
■07  .01 


.13 
.05  .03 


8       9       10      11  12 


.13  .01 
.48  .02 


.01  .49 
.01 


P.  M.  Hour  Ending 


.01 


.10 

.25  .01 


.21      .40  .11 


•02  .01 
.02     .10;    .90  .01 


.39     .01      .10     .57  .26 


•01     .01  .01 

.02 
•  01 


.01 

.02 

.01      .01  .01 


.01  .01 
•01  .01 


.30  .10 
.27  ..12 


.50 
.01 
.  14 


.08 
.2*  1.98 


•26  .10 
•06  .15 
.01  1.35 


•  11 
.06 


.0? 
•  11 


•  02 
.01 
.14 


.01 
•  03 


.02 
.23 


1.01 
1.10 


1.15 
2.08 


-23d- 


-24th- 


-25th- 


.  1  H 
A 

.03 


1.49  1.07 


1.30  .10 
.02 


.01 
.45 
.07 


2.01 
.43 

2.33 
•  71 

1.64 
.37 


1.29 


.01 
.04 
•  03 

.05 
■  04 


1.79 
.21 
.82 
.36 
3.02 
1.27 
.68 


1.67 
3.84 
.31 


Am  r«f.r*oe.  not.,  following  Station  Ino... 
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Table  4  -  Continued 


JACKSON  LOCK  1  - 
MIDWAY 

MOBILE    HB  AIRPORT 

MOBILE  W8  CITY 

MOULTON 

NEW  BROCKTON 

PETERMAN 

RIVER  FALLS  2  NE 

THORSBY  1  SW 

TONEY 

TROY 

TUSCALOOSA   CAA  AP 


ABBEVILLE 
ADO  I  SON 

ANN  I STON  CAA  AP 
BERRY 

BIRMINGHAM  MB  AP 

CAMPBELL 

FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 

GARDEN  CITY 

GREENVILLE  2 

GUNTERSV I LLE  CITY  W  WKS 

HALE  YV  I LLE 

HUNTSV I LLE  WB  AMY 

JACKSON  LOCK  1 

JACKSONVILLE 

MAGNOL 1  A 

MIDWAY 

MOBILE   WB  AIRPORT 

MOBILE  WB  CITY 

MONTGOMERY   WB  AP 

MOULTON 

NEW  BROCKTON 

PLEASANT  HILL 

TONEY 

TRAFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA   CAA  AP 
UNIVERSITY 


ABBEVILLE 
ANN  I STON  CAA  AP 
ATMORE  STATE  FARM 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
EVERGREEN  CAA  AP 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GREENVILLE  2 
JACKSON  LOCK  1 
JACKSONVILLE 
MIDWAY 

MOBILE    WB  AIRPORT 
MONTGOMERY   WB  AP 
MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 
NEW  BROCKTON 
PETERMAN 
PLEASANT  HILL 
RIVER  FALLS  2  NE 
TRAFFORD 
TROY 

WIDOWS  CREEK   STM  PLANT 


HOURLY  PRECIPITATION 


ALABAW 
SEPTEMBER  195) 


i 


6  .03 


A.  M.  Hour  Ending 
5  6 


.10 
•01 


P.  M.  Hour  Ending 


.03    .55  .14 


.03 
.13 

.02 


.?•) 
.01 


-26th- 


.25  .70 
.02  .02 


-27th- 


.02 
.01 


-30th- 


.10     .17  .01 


.60     .07  .52 


See  reference  notes  I    1  1   :  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


fabl»  5  _.   ■   SEPTEMBER  1951 


Station 

Day  Ol  Month 

• 

Bp 

E 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 B 

19 

20 
20 

21 

22 

23 

?A 

26 

27 

28 

29 

30 

■ 

31  i 

L8ERTV I LLE  1  S 

MAX 

96 
71 

65 

»^ 

64 

63 

68 

55 

50 

68 

St 

6 1 
68 

75 
67 

71 
34 

60 

45 

61 

39 

79 

52 

52 

84 

55 

8  1 

62 

61 

63 

82 
63 

87 
64 

64 
64 

83 

63 

82 

39 

73 
43 

84  t4 

60.5 

LEXANDER   CITY   6  NE 

MAX 

97 
64 

92 
62 

96 
65 

96 
64 

97 
63 

9  1 
69 

91 

63 

69 

50 

92 
56 

90 
68 

66 

63 

65 

67 

84 

63 

83 

60 

78 
61 

8  7 

55 

52 

53 

63 

68 

65 

61 

63 

64 

64 

61 

50 

58 

61  .8 

NOALUSIA 

MAX 

72 

91 

70 

93 
71 

99 
71 

100 
73 

1  00 

70 

98 

70 

96 
64 

94 
69 

95 
69 

63 

70 

4  1 
71 

92 
70 

90 
70 

85 
'0 

81 

67 

80 
68 

75 
62 

80 

60 

B5 
68 

76 
68 

80 

72 

90 
68 

S9 

69 

69 

69 

68 

66 

59 

61 

68.1 

NNISTON   CAA  AP 

MAX 

97 
71 

91 
68 

96 
67 

94 
64 

97 
66 

91 
69 

89 

56 

88 

52 

89 

61 

91 

70 

87 
70 

9 1 
66 

70 

67 

83 
61 

82 
58 

81 
61 

83 

55 

8. 

54 

B3 

57 

76 

67 

86 

66 

64 
66 

84 

64 

83 
64 

B2 

67 

88 

66 

79 
38 

46 

SB 

67.9 

TMORE   STATE  FARM 

MAX 
MIN 

71 

66 

65 

73 

71 

71 

71 

70 

82 

70 

79 
67 

77 
69 

8  1 

62 

88 

60 

69 

69 

70 

68 

71 

70 

70 

69 

67 

50 

62 

67.9 

UBURN 

MAX 

73 

69 

4  2 
66 

70 

97 
68 

97 
70 

92 
69 

60 

66 

70 

69 

68 

68 

68 

77 
67 

80 
65 

79 
66 

76 

60 

80 

57 

S3 

63 

77 
65 

68 

65 

64 

65 

67 

66 

65 

65 

61 

65.8 

AY  NINETTE 

MAX 

71 

70 

q  7 

72 

71 

72 

95 
73 

95 

73 

71 

66 

72 

70 

72 

72 

71 

"0 

68 

80 
66 

76 

70 

B  0 

60 

87 

63 

69 

-•8 

67 

69 

77 

70 

70 

64 

67 

58 

63 

68.8 

ELLE   MINA   2  N 

MAX 

M  I N 

71 

94 

68 

94 
64 

95 
64 

66 

91 
63 

54 

56 

68 

66 

66 

69 

64 

83 

80 

84 

52 

83 

53 

83 
48 

86 

88 

55 

65 

61 

61 

62 

6? 

59 

65 

64 

56 

40 

51 

59.0 

I RM INGHAM   »H  AP 

MAX 

100 

94 

73 

47 

71 

95 
68 

97 
67 

92 
70 

88 

63 

87 
61 

69 

66 

85 

71 

72 

8  1 

72 

71 

65 

83 
36 

82 
56 

81 

62 

63 

54 

64 

57 

62 

6  8 

68 

69 

6  ; 

66 

69 

66 

55 

46 

SB 

64.8 

I RM INGHAM  MB  CITY 

MAX 

'°6 

72 

1  0  8 

73 

102 
69 

103 
70 

93 
71 

93 
70 

92 
60 

93 
68 

86 

71 

92 
73 

93 
73 

71 

69 

87 
37 

88 
SB 

66 

62 

67 
56 

87 
61 

B5 

65 

79 
70 

83 

70 

68 

70 

67 

71 

71 

64 

48 

58 

66.7 

REMTON    3  SSE 

MAX 

70 

70 

97 
70 

97 
69 

98 

71 

95 
70 

97 
69 

94 

61 

96 
60 

87 

71 

90 
71 

q  i 
66 

70 

69 

8  ? 

70 

82 
65 

75 
69 

80 

61 

86 
56 

67 

-.4 

69 

68 

68 

68 

65 

66 

66 

57 

61 

66.8 

AMDEN 

MAX 

72 

96 

70 

1  00 

72 

101 
71 

101 
69 

1  00 
67 

96 
69 

92 
60 

97 
63 

91 

72 

91 
69 

94 
70 

87 
70 

83 

70 

110 
66 

81 

62 

82 

65 

8  1. 

60 

87 

5. 

84 

66 

T4 
64 

70 

69 

68 

68 

70 

70 

67 

53 

60 

66.8 

AMP  HILL  2  NX 

MAX 

MIN 

68 

67 

46 
67 

94 

67 

67 

68 

90 
67 

90 

57 

90 
66 

68 

66 

66 

67 

68 

76 
65 

82 

63 

SO 

63 

75 
58 

80 
56 

58 

6  8 

67 

66 

63 

65 

65 

65 

64 

52 

56 

64.0 

ENTREV 1 LLE 

MAX 
M  I N 

'?2 

72 

70 

99 
66 

72 

72 

68 

56 

60 

66 

70 

68 

70 

70 

82 

60 

86 

62 

82 
63 

60 

It 

58 

6  F 

70 

68 

»» 

66 

68 

68 

66 

50 

56 

65.2 

HA  TON 

MAX 
M I N 

70 

96 

69 

1  0  0 
69 

69 

1 00 
69 

97 
69 

98 

69 

60 

97 
58 

70 

68 

69 

71 

71 

B? 
6-. 

82 
61 

82 
66 

8  8 

55 

88 

53 

82 

62 

75 

69 

69 

67 

68 

68 

70 

67 

65 

54 

58 

65.6 

ITRONELLE 

MAX 

96 

72 

71 

72 

70 

72 

72 

71 

70 

68 

73 

70 

73 

72 

72 

78 
68 

78 
66 

80 
66 

86 
6i 

86 

66 

78 
68 

68 

70 

69 

74 

72 

73 

69 

70 

58 

63 

69.4 

LANTON 

MAX 
MIN 

74 

70 

71 

70 

68 

71 

70 

57 

63 

70 

71 

64 

70 

70 

79 
63 

85 
60 

82 
62 

79 

57 

82 
57 

83 

61 

8  1 

64 

78 
69 

69 

66 

67 

69 

69 

66 

60 

55 

65.6 

ORDOVA 

MAX 

106 

72 

70 

1  1 

65 

101 
64 

100 

70 

91 

66 

51 

56 

90 

71 

70 

64 

70 

69 

83 

50 

88 

51 

83 

58 

84 

50 

87 
50 

89 
60 

BO 
68 

80 
66 

80 
70 

4  0 

64 

86 

65 

85 

64 

87 

63 

81 
61 

80 

42 

SO 

62.3 

AYTON 

MAX 

l73 

71 

48 

72 

101 
73 

1  00 
71 

1  00 

72 

97 
71 

97 
62 

65 

74 

71 

93 
71 

95 
72 

71 

81 
63 

80 
60 

82 
64 

80 
-  ' 

86 

60 

66 
64 

84 

70 

80 
69 

65 

69 

82 
69 

90 
69 

85 

70 

80 
69 

83 
68 

84 

53 

61 
60 

89  . 1 
67.5 

ECATUS 

MAX 
MIN 

10  3 

75 

70 

91 

72 

68 

95 
69 

90 
69 

86 

69 

85 
59 

91 
62 

64 

70 

71 

70 

72 

66 

82 
58 

83 
58 

81 

59 

81 
86 

86 

54 

87 

62 

8? 

66 

79 
69 

79 
65 

88 

67 

83 
64 

86 

64 

82 
67 

74 
60 

75 
46 

80 
58 

85  .4 
64.3 

EMOPOL  1  s  loci;  a 

MAX 
MIN 

101 
71 

69 

OB 

68 

67 

69 

69 

59 

59 

71 

68 

69 

69 

68 

80 

59 

82 
58 

81 
59 

8  • 

54 

04 

52 

88 

53 

86 

61 

77 
67 

89 

67 

H6 

68 

91 
66 

85 
67 

85 

66 

86 
63 

79 
47 

79 

52 

68  .8 
63.4 

;mopolis  lock  and  oam 

MAX 
MIN 

73 

70 

69 

70 

71 

59 

61 

70 

71 

71 

70 

80 
6, 

85 
59 

83 
62 

53 

90 
60 

85 

64 

77 
62 

88 

66 

91 
66 

65 
69 

85 
67 

88 

67 

90.3 
66.0 

)THAN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 
73 

72 

70 

73 

73 

72 

71 

66 

71 

71 

71 

7] 

70 

69 

86 

70 

82 

70 

72 
65 

76 
64 

83 
63 

74 
66 

83 

'0 

92 
68 

89 
68 

93 
70 

90 
68 

89 

71 

77 
67 

87 
66 

S3 

60 

81 
61 

88.6 
6B.7 

IFAULA 

MAX 
MIN 

70 

68 

64 

69 

69 

91 

71 

68 

61 

91 
70 

69 

70 

70 

70 

69 

85 
64 

77 
69 

77 
67 

78 

61 

86 

59 

85 
63 

8  3 

68 

91 
71 

86 

66 

4? 

65 

86 
66 

87 

70 

84 

67 

89 
63 

82 

66 

81 

61 

88.3 
66.9 

jrERGREEN  CAA  AF 

MAX 
MIN 

86 

70 

69 

7  0 

70 

69 

95 
70 

69 

62 

60 

70 

69 

61 

69 

69 

61 

65 

78 

65 

75 
63 

81 

60 

87 
54 

75 
66 

7  4 

69 

87 
69 

89 

70 

91 

66 

86 

68 

85 
68 

8  1 

68 

87 
64 

64 

56 

60 

62 

87.3 
66.2 

IIRHOPE 

MAX 
MIN 

92 
71 

72 

73 

72 

74 

75 

74 

69 

68 

72 

71 

73 

73 

72 

83 
71 

63 

67 

78 
69 

82 
63 

87 
61 

79 
70 

8  ) 
64 

92 
70 

89 

69 

91 

72 

B7 
71 

79 
69 

85 
69 

89 
68 

88 

62 

84 
64 

68.3 
69.8 

TETTE 

MAX 
MIN 

106 
70 

68 

66 

65 

64 

69 

65 

54 

55 

66 

67 

67 

70 

69 

75 
69 

64 

51 

86 
60 

85 
50 

84 
49 

87 

53 

8  | 

65 

76 
69 

80 

67 

88 

65 

69 
65 

66 

67 

86 

65 

85 
63 

79 
44 

80 
53 

88.9 
61.7 

,«T  MORGAN 

MAX 
MIN 

76 

78 

79 

80 

80 

79 

80 

76 

79 

80 

78 

75 

76 

74 

83 

73 

85 

73 

79 
72 

83 

64 

87 
69 

80 

72 

86 

71 

86 

73 

09 

76 

88 

77 

82 

71 

80 
74 

87 

71 

84 
66 

85 
68 

67.3 
74.7 

ISCO  CITY 

MAX 
MIN 

98 

69 

70 

66 

72 

71 

70 

67 

66 

72 

87 
69 

92 
70 

92 
70 

70 

81 
68 

80 

65 

78 
65 

73 
60 

82 

59 

85 
68 

73 
61 

75 
68 

87 
69 

40 

70 

92 
68 

89 

69 

S3 

67 

82 
66 

87 

55 

85 
60 

88.  5 

67.1 

OSOEN 

MAX 
MIN 

100 

78 

101 

72 

98 
68 

69 

67 

98 

71 

66 

58 

64 

73 

73 

68 

69 

69 

78 

62 

85 
64 

87 

63 

84 

60 

85 
59 

86 
60 

88 
66 

82 

70 

63 
70 

88 

67 

89 
66 

86 
68 

85 
68 

85 
66 

79 
48 

80 

52 

88.3 
63.9 

NEYA 

MAX 
MIN 

96 

68 

68 

66 

69 

67 

68 

68 

59 

ll 

68 

67 

67 

68 

67 

87 

67 

82 
67 

84 

67 

73 

60 

74 
58 

85 
60 

74 

66 

84 

66 

92 
63 

91 
67 

95 
65 

92 

67 

8  8 

65 

76 
63 

89 

56 

88 

39 

89.2 
65.2 

ODWATER 

MAX 
MIN 

97 
74 

94 

69 

9? 
SB 

96 

70 

95 
69 

97 

71 

69 

61 

65 

67 

70 

(  7 

69 

69 

77 
6', 

83 
63 

80 

65 

1  Q 

37 

83 
58 

85 

60 

BO 
64 

78 
68 

86 

67 

84 

65 

90 
66 

S3 

66 

fil 

67 

85 
63 

81 

54 

78 
38 

S6.6 
63.5 

CENSBOOO 

MAX 
MIN 

99 
7* 

99 

71 

73 

72 

71 

73 

72 

62 

66 

74 

71 

7? 

72 

70 

85 
61 

81 
61 

SI 

65 

67 
58 

88 

59 

86 
39 

76 
68 

87 

67 

84 

69 

92 

70 

83 
68 

84 

70 

84 

69 

83 
68 

S3 

52 

82 
58 

89.3 
67.2 

EENVILLE 

MAX 
MIN 

»3 

7", 

97 
71 

.  0? 
71 

103 
73 

1  0? 

72 

100 

71 

1 00 
72 

97 
64 

68 

71 

69 

71 

71 

82 
70 

64 

80 
67 

75 
69 

76 

61 

87 

59 

75 
65 

79 
69 

90 

72 

88 
68 

93 

68 

86 

67 

84 

69 

85 
69 

89 
66 

66 

55 

80 
61 

89.2 
68.1 

(leyville 

MAX 
MIN 

100 
75 

68 

•o 

68 

69 

67 

6( 

58 

63 

66 

67 

69 

70 

63 

72 
■i6 

79 
38 

80 
67 

78 
54 

7B 

5. 

80 
60 

88 

6? 

74 
65 

79 
64 

78 
64 

66 
64 

83 
66 

82 

66 

81 

39 

71 
43 

74 
45 

83.4 
62.9 

MOLAND 

MAX 
MIN 

71 

73 

75 

71 

75 

71 

70 

64 

6B 

69 

68 

89 
70 

64 
66 

84 
70 

85 
69 

74 
64 

75 
62 

84 
61 

85 
62 

68 

91 
66 

90 
66 

69 

90 
69 

88 
65 

65 

86 
66 

60 

31LAND  HOME 

MAX 
MIN 

93 
69 

95 

70 

94 

71 

98 

72 

101 
74 

.4 

72 

93 

70 

92 

62 

93 
67 

90 
71 

88 

69 

92 
69 

90 
69 

80 
69 

81 

68 

76 
67 

76 
67 

80 
•  1 

85 
SO 

73 
63 

79 
68 

88 

70 

87 
76 

89 

67 

87 

67 

83 

66 

81 
68 

83 
61 

80 

55 

80 

60 

87.2 
67.3 

ITSVILLE   MB  AMY 

MAX 
MIN 

101 
71 

92 

71 

M 

68 

90 
67 

93 
66 

94 
69 

S3 

63 

83 

56 

90 
60 

84 

72 

90 
71 

91 

71 

77 
66 

73 
58 

Ki 

57 

83 

36 

81 
38 

B2 

53 

85 

51 

84 

57 

62 
66 

74 

67 

81 
64 

87 
63 

64 

63 

84 

67 

83 
63 

71 
49 

76 
44 

80 
60 

84.3 
62.4 

1  'AYETTE 

MAX 
MIN 

«3 
69 

93 
66 

93 
67 

96 
68 

97 
66 

94 

69 

93 

62 

90 

36 

92 
59 

94 

66 

83 

66 

89 
66 

89 

67 

73 
66 

81 

63 

81 
64 

73 
61 

76 

88 

65 
56 

78 
36 

81 
63 

86 

65 

83 
67 

90 
67 

84 

65 

83 
66 

84 
64 

64 

64 

78 

51 

82 
58 

66.3 
63.4 

S*>«  r*f«r*>nc*  aoto*  follovlM  Station  l»4#a. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1951 


laDle  3  -  ^ontinuea 

Day  Ol  Month 

a 
a 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17  J 

18 

"! 

20 

1 

21 

22 

23 

 1 

24 

25  ' 

t 

26 

i 

27 

28 

29  ' 
1 

30  '  31 

( 

— J— i 

a 

> 
< 

 1 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

98 
71 

98 

72 

97 
72 

98 

71 

97 

71 

94 

70 

92 
58 

98 
61 

94 
72 

90 
71 

92 
71 

88 
72 

80 
68 

84 
61 

82 

85 

85 
55 

88 

52 

87 
54 

89 
57 

86 
66 

88 
69 

90 
69 

84 

69 

84 

70 

85 
67 

79 
68 

81 
51 

77 
59 

88.7 
65.2 

LOCKHART 

MAX 
MIN 

95 

« 

94 

71 

94 
69 

97 

72 

98 
71 

98 

70 

95 

70 

96 
66 

94 
68 

93 
71 

83 

69 

90 
70 

89 
71 

88 
70 

85 
69 

82 

81 

73 
62 

78 
60 

84 

68 

75 
69 

81 

72 

90 

90 

70 

92 

91 

87 

78 

87 
60 

86 
6 1 

88  . 1 
68  .4 

MADISON 

MAX 
MIN 

96 
7* 

104 
69 

96 
69 

99 
69 

93 
66 

95 
67 

91 
66 

81 

55 

86 
58 

96 
72 

82 
69 

89 
68 

89 

72 

78 
66 

74 

55 

84 

85 

83 

52 

84 

50 

87 

59 

86 
64 

82 
69 

79 
63 

83 

65 

89 
62 

86 
68 

86 

66 

85 
58 

74 

42 

78 

59 

86.7 
62.8 

MA* ION  JUNCTION  2  HE 

MAX 
MIN 

98 
70 

97 
68 

100 
70 

99 
70 

100 
67 

96 

71 

95 
68 

92 
58 

96 
61 

92 
69 

90 
68 

93 
68 

88 
69 

82 
69 

85 
63 

82 
60 

80 
63 

as 

57 

85 
57 

83 
6 1 

79 
6  7 

90 
69 

84 

68 

91 

84 

83 

87 

84 

82 

80 

88.7 
65.2 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

94 
69 

92 
71 

94 

75 

93 

96 

92 
74 

89 

90 

90 
65 

88 

85 
69 

90 
68 

86 
68 

81 

67 

82 

86 
66 

82 
67 

83 
61 

84 
60 

81 
58 

80 

88 

82 

89 

84 

82 

85 

82 

79 

81 

86.3 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

MIN 

90 
74 

95 

72 

98 
7* 

98 
74 

99 
73 

93 
74 

94 
74 

92 
64 

94 
69 

89 
73 

86 
71 

89 
72 

89 
72 

80 
71 

80 
69 

81 
66 

78 
68 

B2 

85 

80 

81 

89 

87 

91 

84 

82 

85 

86 

82 

82 

87.4 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 
72 

94 
68 

95 

72 

96 

73 

96 

73 

95 
75 

96 
74 

93 
71 

93 

70 

86 

72 

91 
71 

84 

73 

86 

72 

86 
71 

80 

79 
67 

77 
67 

84 

86 

74 

81 

88 

90 

90 

84 

79 

81 

88 

86 

83 

87.1 

MOBILE  KB  CITY 

MAX 
MIN 

89 
73 

93 
74 

96 
74 

95 
74 

94 

76 

93 
70 

95 
75 

92 
74 

92 
71 

89 
75 

91 

72 

84 
74 

83 
72 

84 

72 

79 
71 

79 
68 

76 

70 

82 

87 

75 

81 

86 

68 

89 

85 

79 

84 

67 

85 

82 

66.5 
71.1 

MONTGOMERY   WB  AP 

MAX 
MIN 

91 
72 

96 

71 

99 

72 

100 
73 

101 
72 

95 
74 

96 
69 

92 
62 

94 
66 

91 
72 

87 
70 

92 
71 

88 
71 

81 
70 

81 
69 

80 
65 

78 

82 
6? 

85 
60 

79 

81 

87 

87 

91 

83 

82 

85 

87 

84 

82 

88.0 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MAX 
MIN 

89 
74 

95 
71 

98 

75 

98 
73 

100 
73 

92 
74 

94 

72 

92 

65 

93 
69 

89 
73 

85 
71 

88 

72 

88 
72 

79 
70 

81 

69 

80 

77 

61 
64 

84 

63 

77 
65 

80 
70 

87 

70 

87 
69 

91 
68 

86 

66 

83 

70 

85 

70 

86 
64 

82 

56 

81 

63 

87.0 
68.9 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

101 
68 

92 
65 

90 
72 

90 
67 

92 
68 

91 
68 

83 
66 

83 

59 

90 
60 

83 
71 

91 
69 

90 
70 

77 
69 

80 
62 

82 
55 

81 
60 

79 

59 

80 

57 

86 

51 

85 
61 

79 
68 

79 
65 

76 
63 

85 
65 

85 
64 

84 
66 

82 
65 

71 

52 

75 
46 

83 
53 

84.2 
62.8 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

101 
69 

104 
67 

94 
64 

97 
62 

96 
62 

98 
67 

94 

62 

89 
50 

88 
55 

92 
72 

89 
69 

92 
65 

93 
67 

82 
66 

76 

50 

82 
50 

85 

82 
48 

85 
49 

86 
51 

89 

53 

80 

67 

79 
65 

86 

92 

89 

83 

B7 
65 

Be 

76 

88.5 
60 , 1 

OZARK 

MAX 
MIN 

93 
74 

95 

72 

100 
71 

99 

72 

100 
72 

97 
72 

95 
71 

93 
65 

93 
69 

93 
70 

86 
69 

92 
71 

92 
71 

83 
69 

82 
70 

82 
69 

76 

73 
6? 

85 
60 

80 
65 

81 

69 

92 
71 

88 
66 

92 

70 

88 

67 

82 
70 

80 
66 

89 

67 

84 

59 

81 

6  1 

88.3 
66.4 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 
MIN 

99 
70 

101 
69 

94 
66 

95 
66 

96 

65 

96 

65 

91 
68 

88 

54 

87 

53 

90 
66 

88 

70 

88 
64 

91 
64 

83 
67 

78 
6  0 

82 
56 

82 
61 

80 
54 

82 
53 

84 

53 

83 
56 

85 
66 

64 
68 

85 

86 
61 

83 

85 

83 

78 
49 

76 
50 

86.8 
61.8 

PRATTV I LLE 

MAX 
MIN 

94 
74 

96 
70 

98 

71 

96 
71 

100 
68 

95 
73 

93 
71 

92 
65 

93 
63 

90 
73 

87 
71 

91 
71 

87 
70 

80 
70 

82 
69 

81 
66 

78 
66 

84 

62 

85 

57 

80 
62 

80 

71 

84 

68 

88 
68 

91 
66 

84 

69 

83 
70 

85 
70 

85 
67 

82 
57 

83 
63 

87.6 
67.8 

PUSHMATAHA 

MAX 
MIN 

105 
73 

98 
69 

97 

70 

100 
72 

100 

70 

100 
70 

97 
71 

97 
58 

95 
57 

98 
67 

84 
70 

92 
71 

92 

85 
71 

80 
6  1 

85 

59 

81 
64 

82 
56 

87 

52 

89 
58 

65 
63 

75 
62 

84 

62 

87 
67 

90 

69 

86 
69 

85 
66 

87 
68 

82 

52 

82 
56 

89.6 
64.9 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 
MIN 

91 
70 

94 

71 

96 

71 

97 
70 

97 
73 

95 

73 

96 

72 

94 

68 

93 
66 

91 

72 

92 
69 

67 
72 

83 

72 

87 
70 

81 

70 

82 

79 

82 
62 

87 

59 

82 
66 

81 
66 

90 
69 

92 
67 

92 
70 

69 
69 

81 
69 

84 
68 

89 
67 

87 
61 

82 
63 

88  .4 
68.6 

ROCK  MILLS 

MAX 
MIN 

100 
74 

93 
69 

98 
67 

99 
66 

98 
66 

98 
70 

94 

64 

92 

58 

90 
57 

90 
67 

88 
69 

90 
65 

89 
69 

80 
69 

86 
66 

84 

79 

82 
56 

85 
54 

80 

53 

BO 
63 

87 
68 

87 
68 

89 

63 

85 
65 

83 
65 

88 
70 

85 
65 

79 

53 

83 
62 

88.0 
64  .4 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

102 
67 

101 
65 

93 
64 

93 
63 

92 
62 

96 
65 

91 
62 

86 

51 

88 

53 

93 
63 

83 
67 

88 
62 

94 
65 

79 
64 

72 
52 

82 

84 

83 
50 

82 
47 

86 

51 

87 

56 

81 
58 

76 
63 

83 
60 

89 
60 

87 

62 

84 
61 

82 

55 

74 

39 

79 
43 

86.3 
57.9 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

MAX 
MIN 

97 
75 

91 

69 

90 

72 

90 
75 

94 

65 

88 

58 

83 
63 

85 

53 

89 

63 

87 
71 

85 
70 

89 
69 

80 
69 

72 
67 

80 
54 

82 

78 

61 
57 

83 

57 

84 

63 

80 
69 

74 

67 

81 
67 

85 
64 

81 

67 

84 

63 

83 

65 

81 

55 

75 
47 

79 
58 

83.7 
63.8 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

102 
73 

94 
68 

97 
67 

95 
63 

96 
63 

91 
69 

87 

62 

87 

53 

90 
56 

88 

70 

90 
66 

93 
66 

82 
69 

74 
66 

84 

50 

84 

83 

83 
51 

86 

55 

86 

55 

85 
hO 

76 
68 

78 
68 

89 
62 

86 

62 

85 
63 

86 
66 

77 
56 

78 
44 

83 
52 

86.6 
61.2 

SELMA 

MAX 
MIN 

97 
7* 

99 
71 

103 
73 

103 
74 

103 
70 

99 
74 

99 
71 

95 
62 

98 

65 

92 
72 

93 
70 

96 

70 

88 

71 

83 

70 

86 
68 

86 

83 

88 
61 

89 
59 

83 
64 

81 

69 

89 

71 

87 

70 

92 
68 

86 

68 

82 

70 

88 

70 

89 

68 

86 
54 

85 
61 

90.9 
68.0 

TALLADEGA 

MAX 
MIN 

102 
74 

96 
71 

97 
68 

98 
66 

99 
67 

93 
72 

91 
66 

91 
55 

92 
62 

89 
70 

87 
70 

91 
68 

84 
70 

77 
70 

84 

81 

81 

64 
57 

85 
57 

83 
60 

78 
65 

86 
69 

85 
67 

90 

60 

64 

65 

65 
67 

86 
66 

80 
64 

79 
49 

82 
58 

87.3 
64.6 

THOMASV ILLE 

MAX 

MIN 

95 
71 

97 
68 

100 

71 

98 

70 

99 

73 

98 

71 

95 
71 

92 
64 

98 

65 

85 
72 

89 
69 

92 
70 

85 

70 

81 

69 

79 

6*. 

81 
63 

80 

84 

58 

87 

61 

82 
65 

76 

67 

85 
70 

86 

70 

70 

84 
69 

83 

70 

84 
66 

83 
68 

80 

53 

79 
60 

87.6 
67.2 

TROY 

MAX 
MIN 

97 
73 

97 
68 

95 
73 

97 

72 

100 
74 

101 
72 

97 
71 

96 

65 

93 
69 

93 
71 

90 
69 

86 
70 

90 
71 

90 
70 

83 

•  S2 

75 

" 
60 

81 
60 

84 

65 

78 
69 

80 
70 

91 
66 

87 

67 

90 
66 

86 
68 

85 
66 

80 
66 

85 
57 

81 
61 

88.2 
67.8 

TUSCALOOSA   CAA  AP 

MAX 
MIN 

104 
74 

100 
73 

102 
71 

99 
68 

101 
68 

95 
72 

92 
66 

92 
60 

98 
62 

85 
72 

92 
72 

95 
71 

84 

72 

78 
65 

85 

86 

58 

86 
63 

86 
57 

89 
54 

88 

59 

78 
67 

87 
68 

85 
65 

91 
66 

88 
67 

87 
68 

87 
66 

80 

59 

82 
48 

83 
57 

89.5 
64.9 

TUSKE6EE 

MAX 
MIN 

98 
75 

93 
68 

93 
71 

97 
72 

98 

70 

98 
74 

93 
70 

95 
60 

92 
67 

94 
72 

94 
69 

86 
70 

92 
70 

87 
69 

78 
68 

81 

79 

76 

62 

80 

60 

86 

63 

77 
67 

81 

70 

90 
67 

85 
66 

90 
67 

84 

67 

82 
68 

83 
67 

86 

57 

82 
62 

87.7 
67.4 

UNION  SPRINGS 

MAX 
MIN 

93 
71 

95 
69 

99 
71 

100 
70 

101 
71 

93 
72 

97 
71 

94 
65 

93 
69 

92 
70 

88 
69 

92 
71 

90 
70 

84 

70 

84 

68 

78 
67 

76 
67 

83 
60 

87 

59 

78 
64 

82 
66 

90 
70 

88 

67 

93 
68 

64 

66 

85 
68 

82 
66 

87 
66 

84 

54 

82 
61 

88.5 
67  .3 

UNIVERSITY 

MAX 

MIN 

103 
7* 

97 
71 

101 
69 

99 
71 

103 
71 

96 

74 

92 
68 

93 

62 

97 
65 

84 

74 

91 

72 

93 
72 

83 
71 

75 
65 

84 

58 

85 
60 

85 
64 

87 

59 

89 

57 

86 
64 

77 
68 

84 
69 

84 

68 

91 
69 

86 

68 

85 

70 

86 
68 

80 
58 

81 
49 

82 

58 

88.6 
66.2 

VALLEY  HEAD 

MAX 

MIN 

99 
73 

99 
70 

95 
70 

92 
69 

91 

60 

91 
60 

89 

59 

90 
62 

88 
60 

91 
68 

88 

71 

90 
68 

80 
64 

72 
61 

82 
49 

83 

59 

83 
54 

82 
49 

83 

50 

84 

54 

84 

51 

80 
61 

82 
60 

84 

63 

84 

60 

83 
63 

80 
60 

80 

53 

80 
45 

80 

58 

85.6 
60.1 

WETUMPKA 

MAX 
MIN 

94 
76 

95 

70 

99 

73 

100 

73 

100 

70 

93 
73 

96 

72 

93 
60 

93 
69 

89 
7* 

85 

70 

92 
70 

89 
71 

80 
71 

82 
69 

82 
65 

77 
65 

83 
62 

85 
61 

80 

67 

70 

89 

73 

87 
68 

90 
67 

90 
68 

82 
71 

84 

70 

87 

69 

82 
54 

81 
63 

88.0 
68.5 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


SfEBBOn 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

So! 
t-  • 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 

.23 

.17 

.19 

.  18 

.  19 

.21 

.24 

.  11 

.20 

.21 

.09 

.18 

.09 

.06 

.20 

.14 

.  14 

.14 

.  16 

.  17 

.  12 

.01 

.  10 

.06 

.  17 

.07 

.08 

.11 

.28 

.  15 

4.45 

KIND 

14 

20 

9 

13 

14 

16 

20 

44 

20 

17 

8 

17 

12 

6 

61 

41 

51 

25 

16 

15 

30 

17 

12 

4 

22 

6 

5 

15 

74 

21 

645 

FAIRHOPE 

EVAP 

.09 

.15 

.20 

.20 

.25 

.22 

12 

.22 

.05 

.21 

.08 

.09 

.03 

.03 

.06 

.09 

.10 

.11 

.  14 

.04 

.06 

.28 

.  17 

.08 

.06 

.05 

.16 

.  15 

.14 

B3.75 

WIND 

6 

7 

10 

11 

9 

7 

10 

5 

5 

3 

14 

1 

1 

3 

2 

5 

1 

4 

S 

3 

5 

2 

10 

5 

2 

9 

1 

1 

20 

10 

178 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.43 

.20 

.20 

.48 

.27 

.03 

.  38 

.40 

.25 

.17 

.10 

.20 

.  13 

.03 

.19 

.16 

.11 

.  16 

.  16 

.  13 

.06 

.  22 

.  12 

.20 

.11 

.  10 

.13 

.28 

.29 

.12 

5.81 

WIND 

30 

50 

40 

60 

40 

40 

70 

58 

37 

59 

20 

43 

32 

29 

63 

49 

30 

30 

20 

30 

20 

60 

60 

40 

10 

0 

33 

64 

92 

25 

1234 

See  reference  notes  following  Station  lodes. 
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STATION  INDEX 


Station 


ABBEVILLE 
ADO I  SON 

ADO i SON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBERT VILLE  1  5 
ALEXANOER  CITY  6  NE 
ALICCvt  LLC 
ANDALUSIA 

ANN ]  S70N  CAA  A I PORT 
ARLCY 


ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN 

AUBURN  SCS  10 
AUTAUGAVILLE 


BEXAR  2  bE 

LINGSLEY 

MINGMAM  MB  AIRPORT 
HINGHAH  MB  CITY 


'  BRIDGEPORT  2  M 
BRUNO  I DCC 
CALEB* 
CAMDEN 
CAMPBELL 
CAW  MILL  2  NW 
CARBON  MILL 
CENTER  GROVE 
CENTRE VI LLE 
C MAT ON 

CHlLOERSBuRG 
CITRONELLE 
CLAN  TO. 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS 

COLLINSVlLLE 

C0LLM8IA  i  w 

CORDOVA 

CUBA 

OADEVlLLE 

OADEVlLLE  2 

DAHCV 

DANVILLE 

DAYTON 

DECATUR 

DECATUR  4 

DECATUR  SUBSTATION 
DEMOPOLIS  LOCK  A 
DEMOPOLIS  LOCK  (,  DA) 
DOT HAN  CAA  AIRPORT 

ELBA 
ELROC 
EUF AUL* 

Cut am  lock  7 

EVERGBt  EN  CAA  AP 
FAIRK-Pf 
FALCO  5  NE 
FALKV1LLE 
FALLS  CITY  6  NW 
FABLE r 

FAYETTE 
FLAT  ROCK 
FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT  J  SE 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 
GAINESVILLE 
GARDE"*  CITY 


GREEPoS  - 
GREENVILLE 
GREENVILLE  ? 
GULF  SHORES  2  SSE 
GUNTERSv I LLE  CITY  i 
GUNTERSVIlLE  DAM 
MALEYVILLE 


HALEY v 


l-^AMUT 

IhAARISBuRG  6  SE 
'hMYNCVILLE 
|MCAOLAr.O 
BhEUna 

(highland  HOME 
^IIGHT  OWE* 


UHIGHIO* 
4H00GES 


HYTOP 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOAlS 
JACKSONVILLE 
JORDAN  dam 

Lafayette 


County 


0006  HENRY 
00*3  WINSTON 
00T1 1  LAMRENCE 

ILCOK 


MARSHALL 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

COVINGTON 

CALHOUN 

WINSTON 


0369  CLAY 

ST.  CLAIR 
LIMESTONE 
ESCAMBIA 


AUTAUGA 
COLBERT 
BALDWIN 
FRANKLIN 

LIMESTONE 

FAYETTE 

MARION 

AUTAUGA 

JEFFERSON 

JEFFERSON 


JACKSON 


'IKE 
SHELBY 
WILCOX 
CLARKE 
TALLAPOOSA 
WALKER 
1*92  MORGAN 
1520  BIBB 
1566  WASHINGTON 


TALLADEGA 

MOBILE 

CHILTON 

BARBOUR 

GENEVA 

OE  KALS 

HOUSTON 

WALKER 

SUMTER 

TALLAPOOSA 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

MORGAN 

MARENGO 

MORGAN 

MORGAN 

MORGAN 

MARENGO 

MARENGO 

HOUSTON 

COFFEE 

TUSCALOOSA 

BARBOUR 

GREENE 

CONECUH 

BALDWIN 

COVINGTON 

MORGAN 

WINSTON 

MADISON 

FAYETTE 

JACKSON 

LAUDERDALE 

LOWNOES 

BALDWIN 

DE  KALB 

MONROE 

ETOWAH 

SUMTER 

CULLMAN 

GENEVA 

COOSA 

WALKER 

HALE 

BUTLER 

BUTLER 

BALDWIN 

MARSHALL 

MARSHALL 

WINSTON 


MARION 
3697  PERRY 
3746. LOWNDES 
3761  HENRY 

783  SHELBY 
3016  CRENSHAW 
38*2  CLEBURNE 
3899  FRANKLIN 
4060  MADISON 
4068 1  MADISON 

4099  JACKSON 
4192  CLARKE 
4198  TALLADEGA 
4209  CALHOUN 
4306| ELMORE 
4S02  CHAMBERS 
4603  COOSA 
4619; JEFFERSON 
4627, CHEROKEE 
4798 1  SUMTER 


32  14 
34  16 

32  59 

33  06 
31  19 

33  35 

34  04 


31  10 

32  36 
32  36 
32  26 


12 

32  40 

33  3 

33  32 

34  39 
34  13 
31  35 
31  04 


12  34  56 

31  43 
33  06 

32  00 

31  55 

32  50 

33  54 

34  23 

32  57 

13  31  28 

33  17 

31  05 

32  51 
31  53 
31  10 

34  15 

31  18 

33  46 

32  26 
32  50 


32  21 

34  : 

3*  37 
34  36 
32  31 

32  31 
31  14 

31  25 

33  15 

31  53 

32  47 
31  25 

30  32 

31  06 

34  22 

34  04 

34  36 


7 


34  47 

31  59 

30  14 
34  26 

1  26 
34  01 

32  49 
34  00 

31  02 

33  04 

33  39 

32  42 
31  50 
31  SO 
30  1 

34  22 
34  26 


34  08 
32  4B 

32  11 
31  21 
S3  17 
31  57 

33  32 

34  20 
34  43 
34  42 

34  54 


32  3 
11  32  5 
32  38 


85  15 
87  1 
87  19 
87  25 

86  13 
65  52 
86  10 

86  30 
85  51 

87  13 

85  30 

86  16 

86  59 

87  29 

85  30 

65  29 

86  39 

87  52 
87  47 

67  52 

86  54 

87  36 

68  09 
86  43 

66  45 
86  50 
68  05 
66  1 

86  16 

87  03 

85  • 
85  49 
66  45 
87  20 
87  59 

85  39 

87  32 
66  36 
6  7  08 

88  15 

86  21 
88  14 

86  38 
63  27 
85  55 
65  52 
85  06 

87  11 

88  23 


37  04 
87  39 
86  SB 

86  59 

66  58 

67  51 

87  50 

85  26 

86  04 
67  48 

85  08 

87  50 
87  02 
67  55 
66  33 
66  55 
87  20 

86  34 


87  50 

85  41 

87  40 

66  34 

88  01 

85  43 

87  2 

86  00 

88  09 
86  ' 

85  52 

86  03 

87  13 
87  36 
86  38 
86  38 

67  < 

66  17 

86  24 

87  38 

87  59 

67  11 
86  35 

85  20 

86  51 
86  19 
65  24 
67  56 
86  35 
86  35 

86  05 
86  01 
B6  12 

65  45 

66  15 

65  24 
86  31 

66  33 


Obser 
vation 
time 


Observer 


J.  P.  MITCHELL 
PALMER  GOOSEY 
U.S.  FOREST  SERVICE 
SIDNEY  J.HARDY,  SR. 
JESSE  M.  CULP 

ILTER  PLANT 


Refer 

to 
tables 


SIE  I 


iJLLIPS 
1a  GARRETT 

AERO.  ADM. 
LESSIF  MILLER 

HENRY  L.  MC  QUEEN 
"1.  A.  CROW 
VA-62 
ATMORE  STATE  FARM 
MRS .  MARTHA  I.MOORE 
SOIL  CONS  SERVICE 
J.  B.  NEIGHBORS 
TVA-462 

GROVER  W.  WOODWARD 
TVA-43 

ALA.  POLY.  INST. 
MISS  CLARA  R.OLIVE 

ITEHEAD 
LEONARD  C.  WELDON 

.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS. CARRIE  B. NORTON 
TVA-42 
ItfORD  H.  OOOLEY 
.  E.  HENDERSON 
MRS.  CLARA  T.  PEAVY 


MISS  M.LOUISE  JONES 

L.  HICKS 
/EMMA  P.  HOL COMBE 
POLY.  INST. 
MID  WM.  H.  GRIFFIN,  JR. 
7A  ALA.  POLY.  INST. 
7A  MISS  MARY  C.  RAY 
7A  TVA 

.  HOLL I FI ELD 
6P  CHAS,  C.  SMITH 


ALABAMA  POWER  CO. 
8.  0.  JONES 
HUGH  M.  SIMPSON 
EDWARD  E.  POPE 
SAUL  R .  SMITH 
MRS.  S.  CUNNINGHAM 

H.  CANADA Y 
MRS.  C.  GRESMAM 
REUBEN  P.  HARRIS 
DR.  W.  B.  FULTON 


-503 
JAMES  M.  CREWS 
MRS.    FREDA  TRIMBLE 

VA-63B 
TVA-411 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CIVIL  AERO.  ADM . 

f.  ENGLISH 
'.  BERRY 
HARRY  E.  MAUGANS 
B.  HOL BROOK 
»IL  AERO.  ADM . 
HAROLD  F,  YATES 

FOREST  SERVICE 
TVA-384 
U.S.  FOREST  SERVICE 
TVA- 5 76 

LOIS  KlLLlNGSWORTH 

VA-387 
CORPS  OF  ENGINEERS 
IN  K.  CA5SADY 
H.  CHANDLER 
JOHN  W.  PATE 

NELIA  MCKENZIE 
FRANKLIN  K.  EDGE 
FRANK  J.  FIELDS 
MRS .  G.  MC  KENZIE 

REBECCA  CAMPBELL 
C.  PURVIS  CONAWAY 
ALABAMA  POWER  CO. 
N.  HAMNER  COBBS 
CECILE  T.  LEWIS 
CLAUDE  CONN,  JR. 
GULF  STATE  PARK 
TVA-403 
TVA-70 

ELMER  L.  SHIPMAN 

REX  COOPER 
U.S.  FOREST  SERVICE 
MAX INE  E.  WATSON 
ALA.  POLY.  INST. 
HILLARD  0.  JENKINS 
LUKE  JORDAN 
THOMAS  J.  HART 
FRANK  L.  HAYNES 
TVA-65 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
TVA-78 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ALABAMA  POWER  CO. 
FLOY  E.  OWEN 
ALABAMA  POWER  CO. 
CLARENCE  H.  FlNSHER 
ALABAMA  POWER  CO. 
MRS.  MARY  K.  LEE 
RUFUS  M.  SEWELL 
PROF.  E.J.  MURPHEY 


CLOSED  8/13/5 


Statio 


LOCKHART 
LOCK  17 
MADISON 
MAGELLA 
MAGNOLIA 
MARION  1  SSE 
MARION  JUNCTION 

ION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELO 

MELVIN 
MERT2  3  E 

IOWAY 
MILLERS  FERRY 

IL5TEAD 

ITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTE  SANO 
MONT EVA LLO 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 
MONTGOMERY  WB  CITY 
MOULT ON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NATCHEZ 

NEW  BROCKTON 

NEW BURG 

NEW  MARKET 

NEWTON 

ONeONTA 

ORRVILLE 

OZARK 

PAINT  ROCK 

PALMERDAlE 

PELL  CITY  5  NW 

PENNINGTON  LOCK  2 

PERRYVlLLE 

PETERMAN 

PICKENSVILLE 

PINE  HILL 

PINE  LEVEL 

PLANT ERSVILLE 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

PLEASANT  HILL 

PRATTVILLE 

PRIMROSE  FARM 

PUSHMATAHA 

RED  BAY 

REFORM 

RIVER  FALLS 

RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERT SDALE  7  E 
ROCK  MILLS 

r  BERNARD 
SAND  MT.  STATE  FARM  API 
SAYRE 

SCOTTSBORO 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

SEALE 

SELMA 

SHEFFIELD  TVA  NRSY 

SHOEMAKER  SPRINGS 

SLOCOMB 

SNOW  HILL 

SOUTH  HILL 

SPRING  HILL 

SUTTLE 

SWAIM 

SYLACAUGA 

SYLVAN I A 

TALLAOEGA 

TALLADEGA  HORN  MT .  1 
THOMASVILLE 
THORSBY  1  SW 
TMURLOW  DAM 
TONEY 
TRAFFORO 
TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  0  0* 

TUSKEGEE 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 
UNIVERSITY 
VALLEY  HEAD 
VANCE 
VERNON 
WAOLEY 
WALLACE  2  NE 
WALNUT  GROVE 

WATERLOO 
WEST  BLOCTON 
WETUMPKA 
WHAT LEY 
WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STM  PL 
WILSON  DAM 
W INF  I ELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 

YOUNGS  STORE 

NEW  STATIONS 
MC  CALLA  2  NE 


County 


COVINGTON 

TUSCALOOSA 

MADISON 

JEFFERSON 

MARENGO 

PERRY 

DALLAS 

DALLAS 

TALLAPOOSA 

MONTGOMERY 

CHOCTAW 
BIBB 

BULLOCK 

ILCOX 
MACON 
CHILTON 
MOBILE 
MOBILE 
MADISON 
SHELBY 

MONTGOMERY 

MONTGOMERY 

LAWRENCE 

COLBERT 

MONROE 

COFFEE 

FRANKLIN 

MADISON 

DALE 

BLOUNT 


103 


JACKSON 

JEFFERSON 

ST.  CLAIR 

CHOCTAW 

PERRY 

MONROE 

PICKENS 

WILCOX 

MONTGOMERY 

DALLAS 

JACKSON 

OALLAS 

AUTAUGA 

MONTGOMERY 

CHOCTAW 

FRANKLIN 

PICKENS 

COVINGTON 

COVINGTON 
BALDWIN 
RANDOLPH 
CULLMAN 
OE  KALB 

EFFERSON 
JACKSON 
JACKSON 
RUSSELL 
OALLAS 

COLBERT 

LIMESTONE 

GENEVA 

WILCOX 

CC  KALB 

MOBILE 

PERRY 

JACKSON 

TALLADEGA 

OE  KALB 

TALLADEGA 

TALLAOEGA 

CLARKE 

CHILTON 

ELMORE 

MADISON 

'EFFERSON 

IKE 


MACON 

BULLOCK 

PERRY 

TUSCALOOSA 

OE  KALB 

TUSCALOOSA 

LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

LAWRENCE 

CHOCTAW 

JACKSON 

COLBERT 

FAYETTE 

ELMORE 

LAUDERDALE 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


Refer 


31  01  66  22 
S3  29  67  20 
34  42  86  45 
53  30  66  51 

32  06 
32  37 
32  26. 
32  26  87  13 
32  40  65  55 
32  23  66  23 

31  36  66  27 

32  S3  67  20 
32  04  63  32 
32  06  B7  22 

63  34 


7 [32  46 
30  41 
30  42 
34  43 
33  06 


34  43 
31  43 
31  23 


32  08 

32  37 

1  31  35 

13  33  13 


86  27 
88  15 
88  02 
86  31 
86  53 


67  17 
67  : 
67  16 

85  36 
67  35 

86  26 

65  36 
86  30 

67  14 

85  39 

86  20 

66  39 
66  18 
66  02 

87  08 


1  31  39    87  36 


32  04 
32  39 
34  57 
32  10 
32  20 
32  20 

32  12 
34  2 

33  23 
51  21 

31  23 
30  33 

33  09 

34  12 


12  34 
12  34 
32  IB 
1  32  23 

34  46 
34  51 

31  06 

32  00 
36  2< 

30  42 

32  32 
34  53 

33  10 

34  34 

33  26 

33  16 

31  33 

32  54 

32  32 

34  54 

33  49 
1  49 

33  1 
33  13 

32  24 
32  06 

32  27 

33  12 


33  08 

31  1 

34  04 

34  55 
33  07 

32  32 
31  39 


12         'j  J 

12  3« 

13  33  36 
11  32  34 


86  04 
86  56 
83  33 
86  55 
66  26 
86  15 
88  21 
88  09 
88  01 

86  32 

66  33 

87  48 
85  18 

66  47 

85  58 

86  58 
86  02 

86  01 
85  10 

87  00 

87  42 

67  12 

85  35 
87  01 

86  02 

86  11 

87  i: 


66  04 
87  45 
66  44 

85  54 

86  44 

66  44 
63  38 

67  37 

87  33 

65  42 

65  44 
87  31 
67  33 
85  36 

67  13 

68  07 

85  3< 
87  12 

86  19 

66  04 

67  07 

86  12 

87  43 
87  21 

66  01 
65  43 

67  37 
87  49 
83  34 

67  33 


IN.  C.  YOUNG 
7A i CORPS  OF  ENGINEERS  I 
"UMAJUtY  R.  TAYLOR,  JR 
k  ALABAMA  POWER  CO. 
MID  DA.  T.  H.  GAILLARO 
WO.  MYRON  HOL I FIELD 
"  >  MRS. MARGARET  SMITH  | 
6Pj  BP 'ALA.  POLY .  INST. 
6P    6P (ALABAMA  POWER  CO. 

>  MID  MID  U.S. ARMY  AIR  FORCES 

7 A  JOHN  R.  LAND 
TA  U.S.  FOREST  SERVICE 
M|D  MAThCW  M.  HALL 
6A  CMLORA  R,  WILLIAMS 
6AIT .  C.  CARR 
f.A  ALABAMA  POWER  CO.  ' 

I  mio  midIu.s.  weathfr  bureau 

>  MIO  MIDIU.S.  WEATHER  BUREAU 


-530 


JETER 


MIOjU.S.  WEATHER  BUREAU 
MID|  SP  U.S.  WEATHER  BUREAU 
MID  TVA-381 
I  MID'MIDICIVIL  AERO.  A OH. 
TA  S.  B.  HELTON 
MIO  E.  EARL  BOYETT 
7A  TVA-644 
7A]TVA-624 
7A, BASCUM  N.  BROWN 
ML.  E.  SELLERS 


EDWARD  B.  WARREN 
MAS  CLEO  S  RUTLAND 
TVA-69 

ROBERT  P.  STORES 
A.  F.  BOWMAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  GERTRUDE  GREEN  ' 
MRS.  MINTA  EDO INS 
MRS.  DORA  I.  CLAY 
MRS.OELLA  L.  OAKLEY 


»  TVA-695 

)  W.  0.  GRINOLE 

>  CONTINENTAL  GIN  CO. 
I  W.  E.  ELSBERR V 

l  MRS.  JAN  I E  C.  BROWN 

*  TVA-493 

*  WILLIAM  T.  AMBROSE 

•  JOHN  R.  BRADLEY 

>  ALABAMA  ELECTRIC  CO 
■  CARL  BOS EC K 
I  JAMES  B.  BAILEY 
t  FR.  FREDERICK  SMITH 

•  ALA.  POLY.  INST. 
I  DORA  R.  WEBSTER 

1  MRS.  KINZ1E  BO  BO 
i  TVA-76A 
I  JOHN  T.  DAVIS 
I  JOHN  0.  RHODES 

,  TVA-49 
I  TVA-662 

I  PATRICK  H.  SMITH 
I  MRS.  EVA  R.  RAY 
TVA-75 

HAMLIN  H.  TIPPINS 
SUTTLE,  JR. 


TVA-385 


6P  C.  D.  WEAVER 
6A|u.S.  FOREST  SERVICE 
7 A  MRS ,  MINNIE  D EAT ON 
MIO  SOU  CONS  SERVICE 
6A | ALABAMA  POWER  CO. 
MID  I TVA-506 
7A  MRS.  HAZEL  GARRETT 
6A[TH0MAS  J.  DILLARD 

CIVIL  AERO.  ADM.  | 
7A I  CORPS  OF  ENGINEERS 

6A    BA  TUSKEGEE  INSTITUTE 
7A [ MRS.  BOBBIE  GUTHRIE 
I  J.  S.  6RANY0N 

>  DR.  F.  H.  MITCHELL 
lIMRS.  CARRIE  DAL BY 

>  MM.  F.  VANCE 
■  [COUNTY  AGENTS  OFF . 
i  ALABAMA  POWER  CO. 
i  MRS. ARTHUR  M.MORRIS 
<  MRS. FLORENCE  PARKER 


SP 


J.  ELL IE  THREET 
RUPERT  M.  BCARDEN 
MRS.  D.  R.  WM I  TAKER ( 
LEONARO  L.  COLEMAN  , 
TVA-S2 

CORPS  OF  ENGINEERS 
TVA-704A 

CORPS  OF  ENGINEERS 
W.  w.  COTNEY 
ALABAMA  POWER  CO. 

T VA-62 I 


jamcs  b.  Elliott 


I      1 -ALABAMA,     7 -BLACK  WARRIOR.     3-CAHABA,     4-CHATTAhOOCHEE,     5-CHOCTAWMATCHEE,     6-CONECUH,     7-COOSA,     6-ESCAM6 1  A,     9-GULF,     10-PEA,     1 1 -TALLAPOOSA, 


12-TCNNtSSEE,     1 J-T0MBIG8EI 
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REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  Identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not   listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  arc:  temperature  In  °F.  ,  precipitation  and  evaporation  In  inches ,  and  wind  movement  In  miles.  Degree 
days  are  based  on  a  dally  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 
Table  6. 

Sleet  and  ball  were  Included  In  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3,  5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at   time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

-    No  record  in  Tables  3,  4,  6,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  Is   Indicated  by  no  entry.     When  hourly  precipitation  Is  missing  or  accumulated 

for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*     Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  wi  th  a  windshield, 
6    Station  not  equipped  with  recording  gage.     See  table  4  for  6-hourly  measured  amounts. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

E    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

u     1  to  9  days  of  record  missing;     see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value 
for  a  full  month. 

R    Dally  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total   for  previous  month. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payabl 
to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office. 
Washington  25,  D.  C. 

W.R.P.C..  Chattanooga,  Tenn.   10/31/51    950 
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Beginning  with  the  October   1951  issue  of 
Climatological  Data,  Table  4,  Hourly  Pre- 
cipitation will  be  discontinued  due  to 
curtailment  of  the  funds  necessary  for 
processing  and  publication  of  these  data. 


CHATTANOOGA:  1951 


ALABAMA  -  OCTOBER  1951 


A.  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 

October  was  nearly  2°  warmer  than  normal.  Rainfall  was  near  average  over  much  of 
the  north,  but  close  to  70%  of  the  stations  in  the  southern  half  of  the  State  had 
less  than  an  inch. 

There  was  no  more  than  a  trace  of  rain  anywhere  during  the  first  19  days,  and  with 
the  last  two  days  of  September,  there  was  a  spell  of  three  weeks  of  rainless  weather. 
Temperatures  were  unusually  high  through  the  7th,  and  maximum  temperatures  for  the 
period  at  most  stations  were  from  90°  to  95°.  Cold  air  moved  in  on  the  8th  and 
9th,  without  giving  any  rain,  and  from  the  9th  through  the  13th,  it  was  very  cool 
for  the  time  of  year.  A  low  reading  of  31°  was  recorded  at  Valley  Head  on  the  11th 
and  temperatures  in  the  middle  and  low  thirties  occurred  locally  in  some  valleys 
as  far  south  as  Escambia  and  Washington  Counties. 

After  the  14th,  temperatures  ran  considerably  above  normal  most  of  the  time,  with 
frequent  minor  changes.  There  was  light  to  moderate  rain  in  the  eastern  counties 
on  the  20-21st.  On  the  23d,  light  to  locally  heavy  rain' was  nearly  general  except 
in  the  counties  of  the  extreme  southeast  where  very  little  occurred.  Moderate  to» 
heavy  rain  fell  over  most  of  the  north  and  central  portions  on  the  27th,  when  light 
scattered  showers  occurred  in  the  south.  There  was  light  to  moderate  rain  over 
the  north  on  the  29th,  and  light  scattered  showers  over  the  State  on  the  30th. 
Moderate  to  heavy  rain  was  nearly  general  on  the  31st,  but  much  of  this  was  not 
reported  until  November  1st,  since  at  most  stations  daily  measurements  are  in  the 
morning. 

There  were  no  severe  local  storms  reported  during  the  month. 

CROPS 

The  rainy  spell  near  the  end  of  September  left  the  ground  in  good  condition  for 
plowing  and  planting  of  winter  legumes  and  grains  and  these  operations  progressed 
rapidly  during  the  first  half  of  October.  Dry  soil  interfered  with  the  planting 
and  germination  of  these  crops  thereafter  until  the  23rd  or  later  in  the  northern 
half  of  the  State.  Over  most  of  the  southern  half  where  rains  were  very  light, 
little  progress  was  made  during  the  last  two  weeks. 

It  was  a  good  month  for  harvesting  and  as  the  month  ended,  cotton  picking  was  about 
three  fourths  completed  in  the  north  and  almost  over  in  the  south,  and  corn  was 
actively  being  gathered.  Soy  bean  harvesting  began  early  in  the  month  near  the 
coast,  and  was  continuing  over  the  State  during  the  last  week  when  the  digging  of 
peanuts  was  completed  and  most  sweet  potatoes  had  been  housed. 

Pastures  in  the  north  were  in  fairly  good  condition  early  in  the  month  and  toward 
the  end,  but  in  the  south  there  was  little  grazing  after  the  second  week.  Cattle 
were  kept  in  good  condition  by  feeding,  however.     -  F.C.P. 
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5.95 

11 

1926 

66.5 

98 

30 

2.20 

6 

1927 

67.4 

98 

29 

2.08 

4 

1928 

67.9 

97 

32 

3.35 

7 

1929 

63.0 

89 

30 

4.96 

7 

1930 

62.4 

88 

23 

2.64 

5 

1931 

68.0 

97 

30 

1.71 

3 

1932 

63.0 

89 

30 

6.62 

7 

1933 

65.9 

98 

32 

1.94 

4 

1934 

66.9 

92 

31 

6.54 

6 

1935 

67.2 

92 

30 

1  .95 

3 

1936 

66.9 

94 

30 

2.23 

5 

1937 

62.8 

98 

23 

6.01 

10 

1938 

66.6 

97 

26 

0.34 

1 

1939 

66.7 

94 

26 

0.  38 

3 

1940 

65.8 

95 

34 

1.43 

3 

1941 

71.9 

98 

34 

2. 16 

5 

1942 

65.7 

91 

25 

2.00 

6 

1943 

62.5 

92 

26 

0.81 

2 

Temperature 

1 

B 

S 


1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

1949 
1950 
1951 


63.7 
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See  reference  notes  fol'.ovlnfl;  Station  Index. 
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Table  2 


Station 

Temperature 

Precipitation 
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Departure 
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• 
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0  0 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

Max.  90* 
or  above 

Min.  32* 
or  below 

Max.  depth 
on  ground 
at  obsn. 
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■ 

0 
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NORTHERN  DIVISION 
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J? 
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6 

2 
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.0 

J? 

4 

2 
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.  0 

0 

2 

1 
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0 
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67.4 

93 

6 

38 

12 

65 

3 
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68.0 
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1 
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2 
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4+ 

0 
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.0 
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2 

0 
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5+ 
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9 
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3 

0 
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3 

0 
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6 

0 
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—  .21 

1.10 

.  0 

0 

4 

2 

2 
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1  .9 

93 

6+ 

36 

12 

4 

0 

.15 

-  2.49 

!l5 

24 

.  0 

0 

1 

0 

0 

SELMA 

70.0 

95 

6 

39 

12 

36 

5 

0 

1 .15 

-  1.27 

1.15 

24 

.0 

0 

1 

1 

1 

THOMASVILLE 

69. 1 

3  .4 

92 

42 

9+ 

46 

4 

0 

.63 

-  1.82 

.42 

24 

.  0 

0 

2 

0 

0 

TROY 

69 . 1 

1 . 3 

93 

7 

41 

9 

3 

0 

.33 

-  2.12 

.22 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

TUSKEGEE 

68 . 3 

1 . 2 

92 

7 

42 

9 

2 

0 

.76 

-   1  .64 

.24 

21 

.  0 

0 

5 

0 

0 

UNION  SPRINGS 

69.5 

3.8 

95 

6 

40 

9 

30 

5 

0 

'  .92 

-  1.99 

.  76 

22 

.  0 

0 

2 

1 

WETUMPKA  " 

' 

91 

5+ 

43 

9+ 

35 

2 

0 

1  .  70 

-  .99 

1.15 

24 

.0 

0 

3 

1 

7 

1 .28 

SOUTHERN  DIVISION 

• 

ANOALUS IA 

70.1 

93 

7 

43 

9+ 

1.28 

1 . 01 

\^ 

,  0 

3 

1 

j 

ATMORE  STATE  FARM 

71.4 

93 

5+ 

41 

30 

4 

1.40 

1.25 

23 

,  0 

4 

1 

BAY  MINETTE 

71  .4 

2.4 

93 

6 

42 

10 

30 

5 

0 

.10 

-  4.25 

.06 

26 

,  0 

0 

'  3 

0 

0 

BREWTON  3  SSE 

69.1 

2.4 

93 

6 

34 

12 

44 

5 

0 

.98 

-  2.09 

.70 

24 

_  0 

0 

2 

1 

0 

CHATOM 

68.7 

93 

3+ 

33 

11 

56 

6 

0 

3.15 

1.30 

23 

.0 

0 

6 

3 

1 

C I TRONELLE 

71  .5 

2.6 

91 

5+ 

43 

10 

29 

4 

0 

.35 

-  2.98 

.18 

30 

t  0 

0 

0 

0 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

70.9 

94 

6 

44 

9 

19 

4 

0 

.  48 

-  2.29 

.25 

21 

t  0 

0 

0 

0 

EVERGREEN  CAA  AP 

67.9 

1.2 

92 

6 

35 

12 

52 

4 

0 

.57 

-  2.19 

.20 

30 

!o 

0 

3 

0 

0 

FAIRHOPE 

72.0 

2.4 

90 

6 

45 

9+ 

24 

1 

0 

1.17 

-  2.80 

1.05 

26 

.0 

0 

2 

1 

1 

FORT  MORGAN 

74.  OM 

90 

7 

55 

9 

3 

1 

0 

.  51 

.42 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

r  R I  SCO  CITY 

70.4 

94 

7 

40 

11 

4 

0 

.59 

-  2.40 

.29 

24 

.  0 

0 

4 

0 

0 

GENEVA 

68.7 

95 

7 

37 

12 

4 

0 

.20 

-  2.30 

.12 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

HEADLAND 

69.5 

'90 

4+ 

42 

9 

29 

2 

0 

1.59 

1 .34 

23 

.0 

0 

2 

1 

1 

LOCKHART 

70.9 

93 

7 

42 

9 

4 

0 

.  34 

.  17 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

'71  .0 

92 

5 

42 

11 

31 

3 

0 

1.19 

1.12 

23 

.0 

0 

3 

1 

1 

MOBILE  WB  CITY 

71  .4 

2.1 

90 

5+ 

45 

9+ 

31 

2 

0 

.61 

-  2.99 

.39 

23 

.  0 

0 

2 

0 

0 

OZARK 

71  .0 

3.2 

94 

6 

43 

9 

18 

5 

0 

.  40 

-  2.18 

.25 

21 

.0 

0 

? 

0 

0 

ROBERTSDALE  7  E 

71 .2 

93 

5+ 

43 

9 

32 

■5 

0 

.25 

-  3.81 

.20 

26 

.  0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

70.6 

0.84 

.  0 

STATE 

66.8 

1.9 

1 .85 

-  .71 

.0 

NORTHERN  DIVISION 

• 

TONEONTA 

62.6 

1.1 

92 

6+ 

32 

11  + 

3 

2 

1  .99 

-  1  .05 

.75 

28 

.  0 

0 

4 

2 

0 

MIDDLE  DIVISION 

TGREENSBORO 

69.2 

4.0 

94 

6 

41 

9 

44 

4 

0 

2.09 

-  .55 

1.12 

27 

.0 

0 

6 

2 

1 

t    OATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 


ADDISON  CENTRAL  TO  ITER 
ALBERTA 

ALBBRTV I LLE  1  S 
ALEXANDER  C ITT  6  KB 
ALICEVILLE 

ANDALUSIA 

anniston  caa  ap 
arley 

A9BVILLE 
ATHENS 

A  TWO RE  STATE  FARM 
AUBURN 

AUTAUGAV ILLE 

BARTON 

BAY  UINETTE 

BKLGREEN 
BELLE  HI NA  2  N 
BILLINGS LEY 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BIRMINGHAM  MB  CITY 

BISHOP 
BOA  7. 
BHANTLY 

BREW TON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  * 

BBUNDIDGE 

CALERA 

CAMDEN 

CAMP  HILL  2  NW 
CARBON  H ILL 

CEVTER  GROVE 
CENTRE V ILLE 
CBATOM 

CHILDERSBURG 
CITROHELLE 

CLAKTON 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS 
COLLINSVILLE 
COLUMBIA  1  ■ 

CORDOVA 
CUBA 

DADEVILLK 

DAMCY 

DANVILLE 

DAYTON 
DECATUR 
JECATUR  t 

DECATUR  SUBSTATION 
OfKOPOLlS  LOCE  4 

3EMOPOI.IS  LOCK  AND  DAM 
JOTHAN  CAA  AIRPORT 
ELBA 

ELROD  * 
CUT  AULA 

LVTAW  LOCK  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
'AIRBOPE 
'ALCO  5  N  E 
'ALKY  ILLE 

PALLS  CITY  6  N« 


CE  AT  LOCK 


Day  of  month 


IS 


W  DEPOSIT 
ORT  MORGAN 
OAT  PAYNE 
•RISCO  CITY 
ADS DEN 


ENSBORO 
BJTVILLE 
'  SHORES  2  SSE 
SUV  ILLE  CITY  1  »KS 
ERSVILI.E  DAM 

LEYVILLE 
ILTON 
IaRAISBI'RG  6  SE 

■ayveville 
yeadland 

1igbland  home 

■IG8TOVER 
ODGES 

wmtstille  sub3ta 
wmtsville  wb  amy 

TTOP 

AC  I  SON  LOCK  1 
•ACKSOH  3HOAI.S 

ORDAN  DAM 
fAFAYETTE 

AY  DAM 
EEDS 
EESBURG 
-IVIKCSTON 
OC  CHART 

OCR  17 

Udison 

A  GIL  LA 
UltON  1  SSE 

At ION  JUNCTION 

ANION  JDNCTION  2  HE 

ARTIK  DAM 

AX  if  i  :  FIELD 

2  CALL A  2  NK 

fLVIK 


CRT?  3  E 
ILLSRS  FERRY 
ILSTEAD 
ITCHELL  DAM 
0BIL1  ffB  AIRPORT 


19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  |  26 

I  29 

■an 

-  J 
,2 

.7 

27  |  28 

■j— — — 
2 . 38 

.4 

i 

.41 

I  .IS 

.61 

i 

.4 

t 

1.2 

7 

!     4  70 

.3( 

> 

1.0 

1 , 28 

T 

.  9 

.1 

'* 

1 

1.0* 

I 

1  80 

r 

.6( 

4.87 

.43 

.20 

.70 

.51 

ill 

1.81 

.2: 

1 . 2! 

.01 

.11 

.01 

.11 

i  .28 

1.11 

i!eS 

,4- 

T 

.43 

.  2. 

1 .  13 

.01 

.30 

1.1C 

2C 

.03  .01 

.10 

.if 

0 

.38 

1  1.14 

•» 

1 . 31 

.491 

• 61 

1.11 

.13 

.01 

,  i: 

.011 

278 

.13 

T 

.10 

T  86 

V: 

V 

1.32 

.4C 

52 

.96 

.1! 

.47 

j  .401 

:4- 

\  "?n 

.73 

.21 

.70 

.69 

T 

T 

1.47 

1  .  19 

4^39 

.31 

.19 

.40 

1  .08 

.  H 

.  3S 

1 1 

.  16 

2 . 97 

.44 

.48 

I    .  IS 

.27 

■  .481 

8( 

2^03 

.  19 

T 

1.51 

T 

1   T  2.81 

.03 

.09 

.80 

70 

1.30 

.08 

.36 

i  .43 

.21 

.16 

1  .02 

.05 

.101 

.  18 

.33 

.42 

.36 

.44 

1  j 

.06 

!  .03 

.08 

.20 

.40 

.87 

.83 

T 

.83 

2.00 

.02 

1  .is 

.14 

.  10 

.31 

Oi 

.42 

64 

.21 

.  13 

• 

.  12 

!s9 

1.12 

.11 

i!aa 

.74 

r 

.  14 

.25 

.  22 

.18 

.48 

.  03 

.  14 

.  18 

T 

19 

.  12 

1.05 

.  09 

.59 

.06 

1.70 

1.43 

.06 

3^27 

'  19 

1.39 

T 

1 .37 

.69 

.  12 

■  j. 

.19 

.49 

.80 

.10 

T 

'.14 

T 

l!l7 

.33 

.08 

.  24 

.03 

.  09 

.  42 

.  86 

.63 

2.08 

T 

.29 

.02  .14 

.60 

.55 

1  .60 

10 

ilu 

.30 

.  17 

.73 

T7. 

12 

.06 

.02 

.43 

.29 

.89 

I  .99 

1  22 

73 

.09 

1 . 18 

.13  1.60 

.15 

9.16 

61 

.26 

T 

1.12  .08 

.0. 

.01 

2.09 

.  24 

.  03 

.  14 

.  70 

.19 

.  40 

!50 

1.49 

3.04 

.03 

.59 

2.30 

2.06 

b!oo 

.37 

1  -"I 

T 

1 .44 

1  .77 

.02 

Ol 

.48 

.46 

.1  5 

.17 

1.34 

.25 

i'ss 

.45 

.27 

.  10 

1 .02 

.57 

1  -"1 

.97 

1.16 

.  22 

.64 

19 

T 

.16 

.  70 

.19 

.80  .02 

.19 

T 

2.56 

4^60 

.40 

1.72 

4  .37 

All 

.55 

.03 

.07 

1 .06 

20 

.30 

.16 

1  79 

.62 

'  1M 

.66 

1  H7 

sin 

41) 

.46 

.96 

.22 

1.12 

'J 

■  •** 

.39 

.82 

1  2 

.04 

.08 

.13 

T 

17 

.02 

.14 

.39 

.01  .44 

16 

57 

.04 

15 

.26 

H4 

.09 

44 

.62 

.41 

.41 

.63 

.11 

21 

1.02 

26 

.76 

.36 

.11 

06 

T 

.33 

.14 

53 

T 

.23 

1  43 

.  11 

.33 

.34 

.71 

16 

1.67 

.80 

03 

1.83 

65 

.37 

.96 

1.36 

.70 

.71 

.30 

.11 

T 

.50 

.20 

1.  11 

.30 

.28 

1.20 

.26 

12 

2.  18 

1.11 

03 

T 

.02 

1.19 
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DAILY  PRECIPITATION 

Table  3-Continued  October  1951 


Station 

Day  oi  n 

onth 

•a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MOBILE  1TB  CITY  R 
MONTE  SANO 
MONTE VALLO 

MONTGOMERY  WB  AP  R 
MONTGOMERY  WB  CITY 

T 

T 

T 

.73 
.47 

T 

.43 
.40 

T 

.39 
.03 

l.n 

.45 

.53 
.40 

.22 

T 
T 

1.36 
1.05 

T 

1.26 

.18 
T 

.30 

T 
T 

.61 
3.08 
3. 16 
1.29 
1.  17 

MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NATCHHZ 

NEWBURG 

NEW  MARKET 

I 

.15 

T 

.02 
.33 

.  16 

.94 
T 

.35 
1.83 
.65 

.35 

.  74 

.97 

.74 

'  T 

1.35 
.80 

.  18 

1.05 

1.70 
2 . 13 
1.67 
3. 18 
1 .92 

NEWTON 
ONEONTA 
ORRVILLE 
OZARK 
PAINT  ROCK 

.19 

.25 
.05 

.62 
.65 

.32 
.65 

1.55 

.15 

.08 
.75 

.82 

.  30 

.20 

.21 

.48 
1 . 99 

.65 
.40 
3  27 

PAL ME RD ALE 
PELL  CITY  5  NW 
PENNINGTON  LOCK  2 
PERRYVILLE 
PICKENSVILLF 

.04 

.04 

.02 

.35 

.30 
.50 

.01 

1.00 

1.50 
.15 

.02 

.35 
1.01 

1.60 

2  20 
1    1 3 
30 

3.26 

PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERS V I LLE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PRATTV I  LLE 

.02 

.25 

T 
1.05 

.70 

.  10 
T 

.73 
1.25 
1.10 

.28 
1.20 

.04 

.21 
.17 

.04 

02 

4  1 

1.01 
3.38 
2.36 

PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 
REFORM 
RIVER  FALLS 

.44 

.25 

.15 
.26 
.87 
1.18 

1.  18 
.42 

.20 

.16 
.64 

.44 

.  15 
1  60 
1.93 
1.63 

ROBERTSDALE  7  E 

ROCK  MILLS 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SAYRE 

.70 
1.40 

.93 

.28 

.08 

.04 
.35 
1.94 
.59 
.64 

.  20 

.01 

.  10 
.01 

.66 
.98 
1.58 
1.56 

.  17 
.36 
.28 
.16 

1 .  11 
.  04 
.29 

.25 
3.92 
3.60 
4  .  24 
2.45 

SCOTTSBORO 
SCOTTSBORO  SUBSTA 
SEALE 
SELMA 

SHEFFIELD  TV A  NURSERY 

.06 

1.00 
.  14 

.37 

T  • 

.66 
.10 

1.50 
1.55 

.02 
1.15 

.12 

.20 

.55 
.  67 
.06 
T 

.76 

.18 
,  19 

.22 

04 

T 
T 

3.47 
3 . 27 
.55 
1.15 
1.10 

SHOEMAKER  SPRINGS 
S  LOCO  MB 
SNOW  HILL 
SOUTH  BILL 
SUTTLE 

.08 

1.00 

.02 

1  51 

1.04 
.82 
.24 

.  16 
.43 

.86 
2.24 

.26 
.4  3 

T 

.47 

2.37 
.  24 
1.04 
5.24 
67 

SWAM 

SYLAC AUGA 
SYLVANIA 
TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

.50 
.  17 
.59 
.51 

.49 

.06 
.41 

.21 

1.12 
.53 
.75 
.25 
.40 

.03 

1.42 
.92 

1.16 
.61 

1.14 

.  17 
1  13 
.25 
.41 

.20 

.24 

.65 

3,20 
3  .38 
2.74 
1.89 
3.  11 

TBOUASVILLE 
THURLOW  DAM 
TONEY 
TRAFFORD 
TROY 

.  19 
.22 

.  10 
.10 
.15 

.42 
.34 
.40 
.75 
.  10 

.21 

.25 
1.10 
.95 
.01 

.10 
.30 

.63 
.88 
1.70 
2.15 
.35 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 
TUSKEGEE 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 

.  24 

.13 
.76 

.25 

.12 
.62 
.23 
.  16 
.33 

.04 

.73 

T 
1 . 02 
.  12 

1.44 

.85 

.77 
.34 

T 

3.31 
2.83 
.76 
.92 
33 

UNIVERSITY 
VALLEY  HEAD 
VANCE 
WADLEY 

WALLACE  1  NB 

T 

.60 

.79 
.10 

.45 
.78 

.  10 

.30 
.25 
.09 

.98 
T 

.39 

.98 
.  34 

.08 

.70 
T 

1.22 

.67 
.45 

.75 

.34 
.35 
1.47 

3.50 

1.65 
2.45 
2.81 

WALNUT  GROVE 
WATERLOO 
WEST  BLOCTON 
WETUMPKA 
WHATLEY 

|  .05 

.35 

.50 
T 

1.00 

1.17 
>  .  15 
30 

1.30 
.41 

.02 

.15 
.20 

1.05 
.10 

.40 

.51 

.20 

2.55 
1.90 
2.39 
1.70 

.32 

WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 
WILSON  DAM 
W  INF  I ELD  2  SW 

.  19 

.30 
.03 

1.12 
.29 

1.19 
.10 
.39 

.64 

.64 

.97 

.52 

.05 

.09 

.19 
.15 
.13 

T 
I 

1.90 
.29 
2.51 
1.22 
1  07 

YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 

.23 

.05 
T 

T 

.30 
1.16  1 

.20 
.47 

T 

.23 

.08 

.78 
1.94 

Sm  role  re  nee  note*  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  Alabama 

TabUS  ,  OCTOBER  1951 


Station 

Day  Ol  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

'  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

■— 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ALBERTV I LLE   1  5 

88 

88 

89 

71 

61 

64 

65 

61 

70 

72 

76 

76 

73 

74 

77 

66 

75 

62 

71 

71 

71 

63 

62 

65 

n#a 

MIN 

4» 

55 

60 

48 

39 

40 

37 

33 

37 

37 

41 

46 

46 

62 

61 

38 

38 

40 

39 

51 

43 

46 

45 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

82 

84 

87 

B  9 

90 

92 

86 

ft7 

67 

70 

71 

75 

73 

78 

80 

9', 

81 

81 

64 

82 

71 

74 

80 

76 

73 

80 

74 

75 

72 

75 

81 

78.4 

MIN 

33 

54 

51 

50 

55 

59 

39 

40 

37 

44 

32 

30 

36 

43 

47 

50 

49 

46 

42 

47 

59 

63 

61 

56 

39 

50 

« 

60 

46 

3( 

60 

ANDALUSIA 

60 

85 

86 

91 

92 

93 

SO 

72 

69 

71 

73 

76 

78 

BO 

83 

60 

85 

S3 

85 

84 

•3 

83 

64 

79 

80 

89 

86 

83 

77 

87 

8?  .4 

MIN 

65 

60 

60 

60 

65 

64 

61 

51 

43 

45 

45 

43 

60 

55 

56 

64 

59 

56 

55 

56 

64 

65 

63 

67 

53 

37 

63 

66 

37 

56 

63 

ANN  I STON  CAA  AP 

MAX 

S3 

86 

89 

88 

90 

91 

77 

65 

67 

67 

70 

73 

73 

77 

76 

79 

80 

80 

86 

80 

70 

73 

77 

69 

75 

80 

74 

66 

71 

74 

80 

7ft.  9 

MIN 

56 

55 

57 

53 

56 

61 

55 

46 

42 

41 

34 

34 

38 

45 

49 

31 

52 

48 

45 

45 

60 

61 

64 

43 

40 

64 

60 

58 

49 

6  0 

63 

31.0 

ATMORF    STATE  FARM 

86 

89 

91 

92 

93 

93 

89 

77 

69 

72 

73 

77 

79 

8? 

83 

86 

85 

86 

86 

86 

86 

85 

85 

78 

60 

85 

8. 

83 

81 

86 

87 

83.7 

MIN 

65 

61 

66 

64 

66 

65 

68 

49 

41 

45 

42 

45 

48 

55 

58 

6? 

59 

58 

54 

55 

63 

65 

64 

68 

54 

63 

63 

70 

57 

65 

70 

59.0 

AUBURN 

MAX 

BO 

82 

S3 

87 

89 

91 

93 

96 

69 

68 

69 

70 

74 

73 

77 

78 

80 

80 

7Q 

80 

81 

69 

73 

78 

75 

79 

78 

76 

75 

73 

80 

78.? 

MIN 

60 

60 

5, 

58 

60 

65 

65 

46 

40 

66 

41 

41 

45 

60 

34 

57 

56 

53 

54 

53 

60 

ft? 

61 

66 

45 

51 

62 

64 

50 

55 

67 

BAT  MINETTE 

88 

90 

a? 

92 

92 

93 

87 

71 

68 

7? 

75 

79 

80 

83 

83 

67 

85 

86 

85 

84 

86 

94 

86 

75 

81 

84 

63 

84 

80 

87 

86 

83  aft 

MIN 

6T 

61 

66 

67 

66 

6T 

67 

90 

43 

42 

43 

46 

48 

64 

56 

6  1 

61 

62 

55 

36 

60 

67 

63 

60 

55 

63 

63 

64 

56 

65 

71 

59,? 

BELLE  M1NA   2  N 

80 

85 

89 

90 

91 

86 

81 

65 

68 

ro 

70 

73 

68 

78 

79 

an 

80 

.4 

73 

76 

77 

79 

79 

77 

70 

60 

75 

70 

69 

9  0 

76 

77»4 

M  ]  n 

ss 

59 

56 

56 

59 

60 

57 

44 

35 

35 

33 

33 

H 

41 

42 

43 

45 

46 

44 

45 

30 

51 

51 

49 

49 

60 

3. 

43 

55 

58 

47*8 

BIRMINGHAM  KB  AP 

81 

85 

88 

90 

91 

91 

71 

67 

68 

70 

'2 

74 

76 

78 

80 

80 

81 

78 

61 

69 

76 

79 

69 

74 

82 

73 

69 

70 

73 

60 

7*.  9 

MIN 

61 

60 

59 

59 

64 

65 

51 

43 

38 

39 

37 

39 

4P 

51 

53 

33 

52 

33 

49 

49 

62 

64 

66 

46 

41 

37 

64 

37 

48 

63 

52 

53  8)0 

BIRMINGHAM  WB  CITY 

8T 

90 

91 

92 

95 

95 

89 

68 

69 

70 

73 

76 

78 

81 

83 

85 

65 

83 

82 

83 

73 

90 

80 

73 

78 

83 

73 

6  9 

69 

73 

80 

80  •  ? 

MIN 

61 

62 

62 

64 

69 

70 

60 

48 

39 

4? 

41 

44 

49 

52 

SS 

56 

57 

55 

53 

52 

63 

64 

64 

60 

43 

38 

65 

63 

51 

63 

69 

Sft.S 

BREWTON  3  5SE 

86 

86 

90 

92 

92 

93 

90 

76 

69 

73 

74 

76 

80 

8'. 

84 

86 

85 

84 

85 

64 

84 

85 

66 

77 

81 

82 

86 

66 

76 

87 

67 

83.5 

MIN 

63 

68 

69 

66 

64 

61 

62 

S3 

42 

39 

36 

34 

40 

46 

47 

54 

53 

50 

45 

47 

58 

58 

55 

58 

55 

69 

61 

66 

53 

58 

65 

34.7 

CAMDEN 

82 

91 

84 

91 

92 

94 

87 

70 

72 

73 

74 

75 

76 

78 

82 

83 

83 

83 

85 

66 

81 

83 

84 

73 

73 

83 

85 

B? 

73 

94 

85 

81*3 

MIN 

63 

55 

67 

63 

64 

65 

66 

47 

42 

39 

40 

37 

42 

47 

51 

53 

54 

54 

52 

52 

62 

65 

63 

43 

48 

58 

65 

67 

34 

63 

71 

55.9 

CAMP   HILL   2  NX 

81 

80 

83 

87 

90 

90 

91 

76 

66 

69 

70 

70 

73 

76 

77 

79 

80 

80 

80 

60 

80 

66 

76 

80 

74 

75 

78 

76 

76 

76 

76 

77.9 

MIN 

57 

57 

55 

54 

65 

66 

65 

-5 

38 

40 

36 

38 

41 

4? 

** 

54 

52 

52 

54 

54 

50 

62 

63 

65 

42 

46 

38 

56 

50 

60 

62 

3?-4 

CENTREVILLE 

8* 

86 

89 

83 

91 

93 

91 

76 

69 

68 

72 

76 

76 

77 

81 

B2 

84 

84 

84 

83 

85 

77 

78 

82 

73 

74 

83 

76 

70 

73 

76 

80.  1 

MIN 

62 

56 

60 

62 

60 

62 

61 

44 

40 

38 

36 

35 

36 

42 

46 

47 

49 

49 

52 

48 

63 

6, 

58 

6? 

4? 

52 

56 

64 

SO 

32 

63 

31  #7 

CMATOM 

87 

90 

93 

92 

93 

93 

91 

72 

70 

73 

75 

77 

80 

81 

85 

87 

86 

86 

86 

86 

87 

83 

85 

72 

78 

67 

83 

90 

78 

85 

83 

83.  3 

MIN 

6* 

62 

69 

65 

61 

61 

66 

45 

40 

38 

33 

35 

37 

42 

47 

51 

51 

52 

47 

49 

52 

59 

66 

62 

47 

67 

64 

ft9 

S3 

61 

69 

54  «0 

CITRONELLE 

8ft 

83 

90 

90 

91 

91 

81 

72 

67 

70 

72 

74 

80 

79 

84 

85 

83 

84 

84 

84 

86 

82 

82 

75 

78 

86 

84 

82 

77 

»8 

86 

81.9 

MIN 

68 

63 

68 

71 

69 

69 

69 

-9 

44 

43 

47 

50 

55 

59 

6'. 

61 

62 

60 

58 

66 

67 

66 

62 

53 

64 

66 

70 

39 

66 

71 

Al  aO 

CLANTON 

78 

82 

83 

86 

88 

90 

92 

78 

68 

67 

68 

71 

72 

73 

76 

"0 

81 

82 

61 

82 

81 

69 

73 

77 

70 

71 

77 

73 

70 

71 

74* 

MIN 

60 

57 

57 

55 

62 

64 

65 

46 

41 

44 

39 

37 

41 

46 

50 

53 

53 

SO 

60 

52 

54 

62 

63 

65 

43 

46 

63 

64 

50 

52 

66 

53.7 

CORDOVA 

85 

87 

90 

91 

93 

93 

68 

67 

66 

68 

68 

74 

76 

79 

81 

80 

82 

80 

75 

78 

69 

76 

82 

72 

71 

80 

79 

73 

67 

76 

80 

78.3 

MIN 

57 

54 

55 

57 

60 

62 

62 

45 

38 

33 

36 

36 

40 

40 

44 

52 

57 

56 

49 

50 

64 

53 

57 

56 

40 

SO 

56 

63 

47 

63 

63 

31.1 

DAYTON 

79 

82 

88 

90 

92 

92 

93 

75 

68 

68 

71 

73 

76 

77 

80 

84 

84 

85 

84 

84 

85 

63 

78 

85 

72 

75 

85 

83 

74 

77 

85 

MIN 

65 

59 

65 

67 

67 

67 

63 

46 

41 

41 

39 

42 

48 

S3 

55 

55 

59 

58 

S3 

51 

60 

60 

63 

61 

46 

56 

65 

66 

57* 

60 

69 

56.7 

CATUR 

83 

86 

89 

90 

90 

92 

79 

60 

64 

68 

70 

73 

71 

77 

79 

79 

82 

82 

66 

73 

69 

80 

78 

70 

69 

79 

73 

71 

66 

76 

70 

: 

MIN 

60 

61 

62 

63 

67 

69 

60 

51 

43 

44 

42 

41 

45 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

52 

60 

64 

63 

55 

45 

53 

65 

60 

40 

39 

38 

34.0 

MOPOLIS  LOCK  4 

79 

84 

86 

91 

92 

92 

91 

73 

67 

66 

69 

71 

74 

77 

77 

80 

82 

82 

61 

81 

83 

80 

77 

84 

70 

70 

82 

83 

69 

73 

89 

MIN 

65 

57 

57 

62 

63 

.5 

67 

..ft 

42 

41 

38 

38 

40 

44 

47 

48 

52 

52 

51 

SO 

59 

64 

63 

62 

46 

46 

S9 

66 

54 

54 

68 

53.7 

MOPOLIS  LOCK   AND  DAM 

MAX 

82 

86 

88 

92 

93 

95 

66 

68 

71 

84 

84 

83 

84 

77 

83 

70 

72 

82 

64 

84 

85 

MIN 

61 

56 

60 

ft? 

63 

46 

41 

41 

34 

53 

52 

48 

59 

63 

69 

45 

52 

63 

54 

54 

69 

THAN  CAA  AIRPORT 

84 

86 

88 

92 

93 

94 

9? 

75 

69 

73 

73 

76 

78 

8? 

82 

84 

84 

83 

86 

84 

80 

76 

83 

83 

84 

81 

76 

85 

80 

88 

87 

MIN 

65 

63 

63 

61 

63 

67 

62 

52 

44 

49 

48 

53 

48 

36 

61 

64 

59 

36 

55 

56 

65 

65 

64 

61 

55 

65 

64 

60 

55 

58 

71 

59.0 

IEUFAULA 

MAX 

MIN 

ERGREEN  CAA  »« 

MAX 

84 

66 

90 

91 

90 

92 

86 

71 

68 

70 

72 

77 

77 

80 

82 

84 

63 

82 

84 

85 

83 

83 

85 

76 

79 

84 

85 

83 

75 

9" 

86 

MIN 

62 

57 

60 

69 

60 

61 

58 

47 

41 

43 

40 

35 

39 

46 

51 

56 

53 

52 

46 

52 

62 

64 

58 

56 

52 

57 

65 

36 

53 

59 

69 

53.6 

f  A 1 RHOPF 

MAX 

87 

89 

89 

88 

89 

90 

88 

71 

69 

72 

75 

77 

80 

82 

84 

"6 

64 

86 

85 

84 

.  85 

85 

88 

76 

•* 

83 

66 

83 

67 

86 

66 

69 

61 

68 

66 

65 

67 

62 

32 

45 

46 

45 

48 

50 

58 

59 

65 

63 

6? 

57 

58 

43 

67 

66 

68 

37 

64 

66 

63 

38 

65 

72 

60.6 

'AYETTF 

MAX 

83 

85 

86 

88 

90 

92 

91 

71 

61 

68 

71 

73 

75 

76 

79 

80 

82 

83 

83 

77 

80 

80 

81 

80 

69 

72 

80 

76 

66 

68 

74 

78  . 1 

56 

53 

" 

57 

61 

62 

62 

44 

35 

34 

33 

34 

36 

40 

44 

43 

46 

46 

46 

43 

31 

37 

61 

»* 

47 

57 

62 

48 

53 

62 

49.2 

ORT  MORGAN 

MAX 

89 

85 

86 

86 

88 

89 

90 

12 

69 

73 

72 

77 

80 

80 

82 

8? 

80 

80 

80 

82 

60 

82 

84 

62 

82 

82 

82 

82 

76 

83 

84 

81.5 

71 

69 

72 

73 

72 

75 

71 

59 

55 

5ft 

58 

58 

60 

6? 

64 

68 

67 

67 

66 

64 

68 

70 

69 

68 

69 

63 

72 

73 

66.4 

RISCO  CITY 

MAX 

77 

85 

87 

92 

91 

93 

94 

66 

71 

70 

72 

74 

76 

77 

79 

83 

64 

83 

64 

85 

83 

63 

83 

84 

82 

85 

86 

84 

83 

89 

86 

83.0 

M I N 

64 

60 

65 

64 

64 

66 

66 

47 

41 

*2 

40 

44 

48 

55 

56 

62 

58 

58 

54 

54 

•? 

66 

64 

60 

32 

56 

65 

67 

56 

63 

69 

57.7 

■  AOSOEN 

MAX 

84 

64 

89 

91 

90 

93 

95 

75 

66 

68 

70 

70 

70 

76 

80 

82 

82 

84 

84 

80 

82 

70 

76 

78 

68 

76 

83 

73 

73 

73 

73 

76  .8 

M I N 

61 

64 

62 

48 

55 

58 

57 

45 

35 

37 

34 

32 

34 

4? 

39 

40 

43 

42 

43 

41 

30 

56 

56 

55 

34 

44 

33 

56 

47 

32 

61 

47.6 

ENEVA 

MAX 

gj 

84 

66 

86 

92 

94 

95 

91 

74 

71 

73 

76 

78 

80 

64 

86 

85 

85 

83 

85 

84 

84 

84 

85 

83 

64 

S3 

81 

66 

86 

86 

63  .9 

M  I N 

61 

56 

60 

54 

57 

60 

64 

50 

40 

45 

42 

37 

40 

50 

54 

58 

52 

33 

48 

SO 

62 

62 

58 

59 

51 

54 

38 

64 

31 

52 

36 

53.3 

OOD»ATER 

MAX 

80 

80 

83 

88 

90 

91 

93 

81 

67 

67 

70 

71 

74 

72 

76 

80 

79 

80 

80 

81 

6, 

67 

73 

70 

72 

75 

79 

72 

73 

71 

74 

77.4 

60 

61 

57 

S3 

59 

65 

6ft 

40 

4ft 

39 

40 

4ft 

S3 

55 

5B 

57 

58 

52 

54 

38 

62 

64 

45 

44 

49 

62 

62 

51 

52 

63 

34.4 

1 

IEENSBORO 

MAX 

85 

88 

92 

93 

93 

94 

83 

67 

69 

72- 

74 

77 

78 

81 

83 

84 

86 

83 

84 

87 

B3 

80 

83 

78 

86 

81 

86 

84 

64 

60 

61 

65 

67 

68 

65 

47 

41 

42 

43 

43 

47 

50 

54 

55 

56 

37 

53 

51 

61 

66 

63 

59 

45 

59 

65 

65 

53 

65 

69 

S6!7 

1 

(EENVILLE 

MAX 

88 

90 

90 

92 

93 

94 

«i 

73 

70 

74 

77 

79 

80 

8  1 

85 

87 

86 

86 

88 

86 

82 

62 

81 

77 

80 

85 

82 

8? 

76 

86 

.7 

63.3 

63 

61 

64 

60 

65 

66 

66 

46 

"42 

46 

43 

47 

45 

33 

56 

60 

57 

56 

55 

55 

64 

64 

62 

68 

51 

61 

64 

68 

38 

60 

67 

38.1 

ILEYVILLE 

MAX 

79 

82 

84 

Rft 

86 

89 

8? 

70 

58 

61 

65 

67 

70 

73 

75 

7B 

79 

79 

81 

65 

75 

75 

75 

75 

63 

71 

77 

71 

63 

64 

76 

74  .0 

58 

58 

54 

55 

66 

67 

59 

45 

38 

39 

43 

46 

49 

48 

52 

55 

55 

58 

56 

48 

40 

60 

60 

61 

38 

44 

56 

59 

48 

40 

60 

32.4 

( 

:adland 

MAX 

84 

86 

87 

90 

87 

90 

.7 

7' 

69 

70 

73 

76 

79 

9  0 

81 

84 

84 

62 

6* 

82 

82 

82 

80 

82 

60 

79 

85 

18 

79 

84 

83 

81.3 

63 

62 

62 

60 

60 

60 

56 

51 

42 

43 

48 

44 

47 

35 

60 

63 

36 

55 

33 

56 

65 

63 

65 

64 

35 

63 

64 

64 

35 

97 

69 

37.5 

1 

6HLAND  HOME 

82 

84 

86 

91 

92 

93 

96 

71 

67 

71 

71 

76 

73 

77 

80 

82 

82 

80 

61 

86 

61 

73 

79 

75 

76 

76 

61 

79 

77 

84 

86 

60.1 

MIN 

63 

60 

65 

61 

65 

68 

67 

47 

39 

45 

41 

49 

60 

53 

54 

61 

57 

57 

39 

55 

62 

63 

63 

66 

49 

63 

63 

67 

55 

61 

66 

37.9 

JNTSVILLE  MB  AWY 

MAX 

B4 

86 

68 

19 

89 

91 

T6 

61 

63 

69 

69 

73 

74 

78 

79 

79 

81 

83 

67 

73 

67 

60 

76 

69 

72 

81 

72 

67 

67 

78 

71 

76.0 

MIN 

56 

58 

58 

68 

63 

65 

34 

42 

38 

42 

36 

35 

36 

44 

46 

46 

49 

* 

46 

31 

37 

64 

65 

43 

38 

38 

63 

S3 

47 

60 

44 

50.7 

LAYETTE 

MAX 

•2 

85 

87 

80 

91 

92 

86 

70 

69 

70 

71 

75 

75 

78 

79 

81 

81 

61 

82 

81 

77 

73 

80 

73 

76 

71 

73 

TS 

73 

72 

61 

76.4 

MIN 

55 

57 

66 

•-9 

62 

63 

ft". 

42 

36 

4ft 

39 

41 

41 

49 

50 

32 

52 

30 

32 

50 

39 

61 

62 

62 

40 

36 

36 

64 

49 

57 

63 

53.3 

to.  nfllllM  not...  following  St. lion  lf**»«. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  Continued 

Day  Ol  Month 

jrage 

Station 

1  2 

5 

6 

7 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

is  i 

1  h 

16 

a 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MAX 
MIN 

85 
64 

81 

56 

89 

60 

91 
64 

92 
64 

91 

64 

82 

61 

66 
44 

67 
40 

70 
A  8 

73 
36 

72 
36 

75 
36 

76 
46 

79 
48 

83 
49 

81 

55 

82 

52 

80 

50 

80 
48 

72 
55 

78 
56 

80 
56 

74 

58 

72 
45 

80 

55 

84 

54 

75 
62 

69 
54 

76 
54 

85 
68 

78a 
52  • 

7 
8 

LOCK  MART 

MAX 
MIN 

82 

66 

8* 

61 

86 
64 

89 

62 

92 
65 

91 

65 

93 
68 

90 

52 

72 
42 

69 
46 

73 
45 

73 
44 

76 
48 

79 
57 

81 

57 

83 
64 

84 

59 

84 

59 

83 
56 

85 

56 

BS 
64 

83 
66 

84 

62 

85 
68 

79 

55 

62 
64 

82 
64 

83 
69 

84 

55 

80 
56 

87 
70 

82t 
6Q# 

7 
1 

MAO  I  SON 

MAX 

83 

85 

87 

U0 

92 

92 

93 

70 

62 

68 

71 

72 

74 

76 

79 

82 

82 

84 

84 

66 

79 

76 

81 

78 

66 

73 

81 

72 

69 

72 

81 

78. 

1 

MIN 

S3 

53 

60 

59 

64 

66 

60 

44 

35 

41 

36 

37 

40 

46 

"  1 

48 

52 

50 

50 

49 

55 

63 

61 

51 

40 

64 

54 

59 

46 

57 

63 

4  1  > 

4 

MARION   JUNCTION   2  HE 

MAX 
MIN 

84 

63 

86 
57 

88 

59 

91 
59 

90 
62 

95 
64 

83 

63 

67 
43 

68 

39 

70 
41 

71 
41 

7* 
38 

71 
43 

79 
49 

82  I 
53 

83 

53 

84 

55 

82 
54 

83 

52 

63 
40 

80 
62 

80 
64 

82 

60 

74 

60 

.74 
43 

82 
56 

82 
62 

75 
63 

75 

51 

85 
63 

85 

67 

60  ■ 

2 
S 

MARTIN  DAM 

MAX 

80 

R4 

84 

88 

84 

89 

84 

77 

7* 

75 

73 

73 

74 

76 

77 

78 

80 

78 

79 

82 

73 

74 

80 

72' 

73 

76 

74 

73 

77 

78 

84 

78. 

3 

MIN 

63 

65 

60 

57 

61 

70 

66 

50 

45 

50 

42 

42 

60 

55 

51 

60 

60 

56 

60 

58 

66 

62 

64 

65 

50 

62 

63 

64 

48 

60 

63 

67  * 

7 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

82 

85 

86 

89 

91 

91 

86 

70 

69 

70 

72 

74 

74 

77 

81 

82 

82 

80 

85 

82 

76 

75 

60 

75 

75 

77 

76 

74 

74 

62 

84 

79. 

2 

MIN 

65 

63 

64 

61 

68 

70 

58 

50 

45 

51 

46 

46 

49 

53 

57 

61 

59 

58 

56 

56 

65 

64 

65 

55 

40 

62 

65 

61 

55 

64 

69 

58l 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

87 

89 

88 

"JO 

92 

91 

86 

71 

69 

71 

73 

76 

79 

81 

83 

86 

83 

83 

83 

84 

85 

86 

85 

74 

81 

81 

82 

82 

78 

85 

83 

82  • 

1 

MIN 

67 

61 

68 

69 

68 

67 

61 

51 

43 

44 

42 

47 

A9 

55 

58 

63 

62 

61 

55 

57 

63 

6H 

69 

59 

56 

63 

68 

63 

59 

67 

72 

so . 

8 

MOBILE  MB  CITY 

MAX 

87 

86 

87 

88 

90 

90 

87 

70 

68 

70 

71 

74 

78 

80 

82 

85 

83 

84 

82 

64 

84 

84 

83 

72 

78 

81 

80 

83 

78 

86 

82 

81. 
61 « 

2 

MIN 

70 

63 

71 

71 

70 

71 

63 

53 

45 

45 

46 

46 

47 

54 

59 

63 

65 

65 

60 

58 

65 

70 

69 

60 

56 

64 

69 

65 

60 

71 

72 

5 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 
MIN 

85 
64 

86 
61 

89 
62 

92 
s8 

92 

65 

92 
68 

83 

56 

71 
48 

70 
44 

71 
49 

74 
43 

76 
41 

76 
47 

79 
51 

83 
54 

83 
59 

83 

57 

83 

55 

85 

52 

82 
54 

76 

63 

75 
62 

81 
61 

76 
53 

77 
48 

79 
60 

78 

63 

75 
60 

76 

55 

85 
6  1 

85 
67 

80. 
56 1 

6 
7 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MAX 
MIN 

82 
65 

85 
63 

88 

65 

90 
62 

92 
67 

92 
70 

82 

70 

68 

50 

68 
44 

70 
61 

72 
49 

75 
47 

7A 

51 

77 
53 

80 
56 

81 

63 

81 

59 

81 

59 

83 
58 

81 

56 

74 

64 

74 
64 

79 

66 

75 
64 

76 
40 

77 
61 

76 
64 

74 
61 

75 
56 

82 
63 

70 
70 

78. 
59. 

0 
0 

MUSCLE   SHOALS   CAA  AP 

MAX 

84 

RC 

88 

91 

94 

91 

72 

56 

62 

67 

70 

70 

74 

75 

77 

80 

79 

80 

69 

76 

75 

75 

76 

64 

68 

81 

70 

67 

64 

77 

69 

75 

1 

MIN 

58 

57 

61 

63 

65 

68 

53 

45 

42 

41 

38 

37 

AO 

46 

50 

50 

53 

50 

52 

49 

56 

62 

61 

47 

47 

54 

58 

53 

49 

60 

41 

51 

6 

ONEONTA 

MAX 

81 

83 

84 

90 

68 

92 

92 

68 

64 

66 

67 

68 

72 

72 

78 

78 

78 

80 

79 

61 

eo 

68 

80 

78 

65 

71 

Bl 

74 

65 

69 

76 

76 

MIN 

54 

57 

53 

52 

58 

62 

61 

48 

39 

36 

32 

32 

36 

45 

45 

44 

44 

46 

48 

43 

52 

58 

60 

54 

38 

41 

58 

60 

45 

49 

59 

48 

J 

OZARK 

MAX 

S3 

83 

87 

90 

92 

94 

9? 

78 

70 

77 

72 

78 

78 

81 

81 

85 

85 

83 

85 

85 

78 

75 

80 

79 

84 

80 

80 

85 

62 

67 

90 

82 

5 

MIN 

63 

61 

64 

62 

66 

70 

70 

51 

43 

49 

48 

47 

50 

56 

58 

64 

57 

57 

57 

57 

63 

65 

64 

66 

53 

65 

64 

66 

56 

68 

70 

59 

4 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 

81 

83 

87 

88 

90 

92 

74 

64 

66 

66 

68 

70 

73 

75 

77 

*7B 

80 

78 

79 

77 

78 

75 

76 

78 

72 

79 

B2 

81 

68 

75 

72 

76 

9 

MIN 

54 

56 

54 

58 

61 

62 

51 

43 

43 

36 

37 

39 

41 

47 

48 

50 

51 

50 

49 

51 

60 

60 

64 

53 

44 

58 

59 

48 

46 

6  1 

47 

51 

1 

PRATTVILLE 

MAX 

84 

SC 

88 

91 

92 

93 

81 

69 

68 

69 

71 

75 

75 

78 

81 

82 

82 

81 

8? 

83 

71 

75 

82 

80 

75 

73 

75 

75 

84 

84 

79 

5 

MIN 

64 

89 

59 

55 

61 

63 

64 

47 

43 

50 

42 

40 

42 

54 

56 

58 

54 

55 

52 

52 

64 

66 

68 

62 

49 

59 

63 

56 

63 

65 

56 

7 

PUSHMATAHA 

MAX 

82 

85 

88 

90 

92 

93 

93 

74 

69 

71 

71 

73 

75 

77 

79 

83 

83 

84 

84 

64 

83 

85 

62 

82 

71 

77 

84 

85 

76 

74 

88 

61 

.81 

52 

2 

MIN 

64 

54 

60 

62 

65 

68 

68 

45 

42 

38 

37 

36 

A7 

41 

42 

49 

51 

51 

51 

50 

51 

60 

58 

58 

43 

52 

60 

62 

54 

59 

9 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

B6 

90 

91 

92 

93 

93 

89 

72 

69 

72 

74 

72 

80 

84 

84 

87 

85 

85 

85 

84 

86 

84 

85 

77 

84 

81 

84 

86 

81 

86 

66 

83 

5 

MIN 

67 

59 

61 

64 

63 

66 

65 

54 

43 

44 

44 

44 

47 

53 

58 

65 

60 

60 

54 

57 

63 

65 

66 

67 

57 

62 

60 

68 

55 

64 

68 

48 

8 

ROCK  MILLS 

MAX 

85 

87 

90 

92 

93 

94 

89 

72 

71 

72 

74 

75 

73 

79 

81 

83 

83 

83 

85 

84 

76 

76 

80 

77 

79 

76 

74 

11. 

72 

70 

82 

80 

1 

MIN 

53 

58 

53 

53 

56 

62 

66 

47 

40 

47 

37 

34 

38 

42 

44 

48 

50 

57 

45 

45 

60 

63 

64 

64 

40 

53 

57 

65 

49 

57 

62 

51 

9 

SAINT  BERNARD 

MAX 

83 

82 

87 

89 

90 

93 

92 

68 

62 

65 

67 

68 

73 

76 

78 

BO 

83 

84 

81 

73 

82 

67 

81 

78 

64 

75 

82 

74 

65 

70 

78 

77 

1 

MIN 

52 

53 

52 

53 

54 

57 

58 

40 

35 

36 

37 

33 

36 

38 

40 

42 

43 

45 

48 

44 

47 

57 

57 

50 

37 

41 

54 

55 

44 

45 

57 

46 

5 

SAND  MT  STATE   FARM  API 

MAX 

83 

84 

86 

87 

88 

90 

86 

60 

65 

65 

66 

70 

72 

75 

77 

80 

80 

78 

75 

77 

69 

74 

76 

69 

71 

78 

73 

69 

75 

75 

75 

75 

7 

MIN 

63 

58 

59 

59 

65 

69 

S7 

49 

40 

39 

34 

45 

44 

47 

53 

51 

56 

58 

57 

50 

58 

61 

64 

55 

36 

56 

60 

60 

58 

60 

65 

54 

A 

SCOTTSBORO 

MAX 

83 

»6 

89 

ee 

89 

94 

77 

64 

69 

70 

70 

73 

73 

78 

79 

82 

82 

81 

78 

60 

69 

79 

78 

72 

75 

61 

72 

68 

71 

80 

78 

77 

7 

MIN 

56 

58 

59 

57 

61 

62 

58 

51 

36 

39 

36 

37 

40 

42 

44 

46 

42 

49 

46 

58 

69 

63 

65 

48 

42 

52 

62 

61 

41 

57 

61 

51 

2 

SELMA 

MAX 

88 

90 

91 

93 

94 

95 

86 

72 

72 

74 

75 

79 

80 

83 

87 

87 

87 

86 

87 

67 

81 

82 

85 

77 

77 

85 

83 

77 

75 

65 

86 

83 

* 

MIN 

64 

60 

62 

60 

64 

66 

66 

46 

42 

44 

41 

39 

43 

50 

55 

58 

56 

53 

53 

53 

65 

66 

62 

66 

47 

59 

64 

59 

55 

64 

70 

56 

ft 

TALLADEGA 

MAX 

84 

3  7 

89 

■10 

92 

93 

82 

67 

68 

70 

71 

74 

75 

79 

80 

82 

82 

81 

82 

83 

73 

74 

80 

72 

76 

82 

76 

74 

71 

74 

82 

78 

9 

MIN 

57 

67 

56 

54 

60 

63 

62 

49 

40 

42 

34 

35 

42 

46 

48 

51 

52 

51 

47 

49 

61 

62 

63 

61 

41 

54 

60 

63 

48 

62 

64 

52 

7 

THOMASVILLE 

MAX 

82 

86 

91 

91 

91 

92 

83 

67 

66 

69 

71 

76 

78 

80 

83 

86 

84 

83 

83 

85 

75 

81 

84 

70 

77 

86 

85 

79 

74 

85 

83 

80 

8 

MIN 

64 

6  0 

67 

68 

67 

68 

60 

46 

42 

42 

43 

48 

46 

52 

56 

48 

56 

57 

56 

52 

60 

66 

62 

56 

48 

60 

66 

61 

56 

63 

70 

57 

i3 

TROY 

MAX 

80 

B2 

84 

88 

91 

90 

93 

87 

70 

67 

70 

70 

75 

76 

78 

80 

83 

82 

80 

82 

62 

78 

78 

79 

76 

80 

78 

78 

80 

78 

83 

79 

■  9 

MIN 

62 

60 

64 

63 

67 

68 

70 

50 

41 

47 

46 

48 

49 

56 

55 

63 

57 

57 

57 

56 

61 

64 

63 

66 

51 

57 

63 

66 

56 

57 

66 

56 

i3 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

83 

87 

90 

93 

94 

95 

73 

64 

67 

70 

72 

74 

77 

79 

80 

83 

83 

83 

80 

83 

77 

80 

83 

70 

73 

82 

79 

70 

71 

80 

84 

79 

•  3 

MIN 

60 

55 

59 

61 

64 

63 

51 

46 

39 

40 

37 

37 

40 

44 

48 

AO 

51 

50 

46 

47 

55 

61 

61 

49 

44 

52 

61 

59 

50 

63 

51 

51 

'5 

TUSKEGEE 

MAX 

82 

84 

85 

88 

89 

90 

92 

86 

69 

69 

71 

71 

7« 

76 

80 

81 

83 

83 

82 

83 

83 

73 

73 

82 

76 

79 

80 

75 

76 

75 

83 

79 

■  8 

MIN 

61 

61 

59 

60 

63 

67 

68 

50 

42 

49 

43 

43 

46 

54 

56 

59 

56 

54 

53 

55 

63 

6i 

61 

68 

47 

55 

63 

66 

52 

58 

66 

56 

.8 

UNION  SPRINGS 

MAX 

87 

88 

90 

92 

92 

95 

90 

73 

70 

73 

74 

79 

79 

82 

84 

8' 

86 

•  84 

85 

65 

75 

71 

76 

80 

82 

75 

77 

80 

78 

83 

86 

81 

•  8 

MIN 

62 

59 

6 1 

60 

64 

66 

68 

47 

40 

46 

44 

45 

49 

55 

54 

61 

57 

55 

63 

54 

62 

62 

62 

66 

4C 

62 

63 

65 

64 

59 

67 

57 

il 

UNIVERSITY 

MAX 

82 

90 

92 

02 

94 

95 

71 

63 

67 

69 

71 

72 

75 

79 

81 

83 

83 

83 

80 

83 

76 

70 

80 

70 

74 

8A 

75 

68 

70 

79 

83 

78 

" 

63 

59 

62 

63 

65 

67 

51 

46 

41 

41 

39 

40 

48 

51 

51 

53 

51 

56 

52 

5C 

56 

6  = 

65 

49 

45 

56 

63 

44 

52 

65 

53 

54 

VALLEY  HEAD 

MAX 

84 

83 

89 

88 

93 

84 

65 

65 

68 

69 

72 

73 

75 

76 

78  7! 

79 

77 

76 

76 

78 

78 

75 

72 

74 

74 

74 

74 

73 

76 

.6 

MIN 

62 

56 

52 

59 

61 

59 

41 

42 

36 

31 

33 

36 

41 

41 

41 

44  52 

42 

59 

60 

'61 

65 

62 

37 

54 

60 

52 

5C 

59 

50 

49 

.9 

WETUMPKA 

MAX 

83 

ns 

87 

89 

91 

91 

86 

70 

69 

73 

72 

76 

77 

78 

82 

82     82  82 

84  87 

74 

74  81 

77 

76  77 

75 

7! 

74 

80 

85 

79 

.6 

MIN 

63 

61 

62 

59 

64 

67 

65 

47 

43 

48 

45 

43 

51 

52 

55 

61 

56  56 

53  53 

64 

65 

63 

63 

46  61 

64 

67 

55 

65 

68 

57 

.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

oo> 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 
WIND 

.08 
43 

.18 
45 

.14 
17 

.12 
4 

.13 

5 

.13 
23 

.17 
15 

.20 
73 

.17 
97 

.20 
81 

.13 
32 

.13 
34 

.08 
33 

.20 
24 

.10 
27 

.16 
33 

.04 
34 

.25 
37 

.17 
30 

.16 
60 

.20 
31 

.15 
41 

.07 
51 

.15 
38 

.19 
63 

.05 
13 

.07 
25 

.10 
10 

.06 
38 

.05 
18 

.01 
15 

4.04 
1090 

FA  I  RH  OPE 

EVAP 
WIND 

.19 
16 

.16 
9 

.15 
7 

.16 
9 

.18 
11 

.14 
10 

.  .8 

26 

.» 

48 

.17 
48 

.15 
34 

.15 
16 

.13 
12 

.13 
9 

.12 
11 

.18 
4 

.14 
17 

.13 
11 

.16 
10 

.16 
11 

.12 
16 

.12 
2 

.07 
1 

.10 
1 

.10 
21 

.10 
4 

.15 
I 

.05 
4 

.09 
16 

.14 
11 

.08 
13 

.10 
17 

4.20 
426 

HART IN  DAK 

EVAP 
WIND 

.21 
26 

.19 
SO 

.20 
20 

.17 

20 

.11 
30 

.17 
10 

.20 
60 

.30 
150 

.24 
150 

.26 
110 

.26 
93 

.20 
52 

.23 

35 

.18 
50 

.20 
50 

.17 
40 

.13 
30 

.26 
37 

.14 

58 

61 

* 

46 

.22 
29 

19 

* 

40 

* 

40 

20 

1 

19 

1.16 
40 

.04 
20 

.03 
10 

5.27 
1416 

See  reference  notes  following  Station  Inde*. 
-  156  - 


STATION  INDEX 


OCTOBER  | Ml 


Station 

Index  No 

L 

County 

— - 

Longitude 

Obser 
vrtbon 
time 

Observer 

Relet 

to 
table* 

5 

U 
J 

3 

Elevat* 

Temp.  1 

1500 

TA 

J.S.  FOREST  SERVICE 

SIDNEY  J.  HARDY,  SR 

06  13 

1114 

6A 

6A 

IESSE  M.  CULP 

2  3  5 

1 

12  59 

85  52 

660 

5P 

If 

IITY  FILTER  PLANT 

2  3  5 

86  10 

7A 

■K3SIE  PHILLIPS 

3 

350 

J.  RAYMOND  SHREVE 

2  3  5 

85  51 

599 

J  ID 

41D 

: IV 1 L  AERO.  ADM. 

87  13 

7A 

MRS.  LCSSIE  MILLER 

ASHVILlE 

ST.  CLAIR 

7 

33  50 

86  16 

800 

7A 

S.  A.  CROW 

Ekns 

9890 

LIMESTONE 

i 

34  40 

06  59 

709 

7A 

TVA-62 

3 

67  29 

4P 

ATMORE  STATE  FARM 

2  3  5 

AUBURN 

65  30 

732 

6A 

HA 

MRS .  MARTHA  I.MOORE 

2  3  5 

lUTAuGA v !  LLfr 

86  39 

BA 

J.  B.  NEIGHBORS 

87  52 

463 

87  47 

268 

jROVER  W.  WOODWARD 

87  52 

910 

L IMESTONE 

66  54 

600 

I  LA .  POLY.  INST. 

AUTAUGA 

32  40 

06  43 

375 

7A 

LEONARD  C .  WELDON 

BlRM|M>tAM  WB  AIRPORT 

JEFFERSON 

I 

33  34 

06  45 

610 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BIRMINGHAM  MB  CITY 

OH  H 

JEFFERSON 

i 

33  32 

86  50 

694 

SP 

if 

4RS .CARRIE  6 .HORTON 

COLBERT 

34  39 

88  05 

470 

/A 

TVA-42 

B6  10 

MILFORD  H.  OOOLEv 

CRENSHAW 

86  16 

284 

R.  E.  HENDERSON 

8  7  03 

65 

»,p 

6A 

mrs.  Clara  t.  peavy 

2  3  5 

85  44 

660 

5P 

M|SS  M. LOUISE  JONES 

65  49 

515 

7A 

GEO.  L.  HlCKS 

3 

86  45 

500 

BA 

ZEMMA  p.  kOLCOMBE 

87  20 

225 

ftp 

SP 

ala.  poly.  inst. 

■ 

CAMP  "ILL  2  NW 

TALLAPOOSA 

it 

32  50 

65  39 

680 

6A 

ALA.   POLY.  INST. 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

2 

33  54 

87  32 

430 

;a 

MISS  MARY  C .  RAY 

CENTER  CiROvE 

86  36 

780 

7A 

07  08 

230 

7A 

W.  0.  HOLLIFIElD 

WASHING ' ON 

• 

08  15 

195 

6P 

6P 

CHAS.  C.  SMITH 

■ 

TALLAOEW 

86  21 

480 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

86  14 

331 

BP 

B.  0.  JONES 

86  38 

590 

7A 

HUGH  M.  SIMPSON 

85  27 

590 

5A 

EDWARD  E.  POPE 

3 

85  55 

266 

SAUL  R.  SMITH 

COLLINSVILLE 

DE  KALB 

7 

34  15 

65  52 

734 

MRS.  -S.  CUNNINGHAM 

COLUMBIA  1  W 

1865 

HOUSTON 

3 

31  18 

B5  08 

130 

BA 

REX  H.   CANADA Y 

3 

87  11 

334 

5P 

M 

MRS.  C.  GRESHAM 

2  3  5 

68  23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

85  45 

760 

BA 

88  17 

207 

7P 

E.  F.  SMITH 

87  04 

595 

67  39 

JAMES  M.  CREWS 

2  3  5  * 

86  56 

573 

6P 

BA 

MRS.  FREDA  TRIMBLE 

2  3  5 

86  59 

600 

BA 

TVA-63-B 

■ 

DECATUR  SUBSTATION 

MORGAN 

34  36 

86  58 

580 

BA 

TVA-411 

3 

OCMOPOLIS  LOCK  * 

2240 

MARENGO 

13 

32  31 

87  51 

100 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

87  50 

100 

OA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOUSTON 

65  26 

322 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

204 

BA 

D.  M.  ENGLISH 

3 

Tuscaloosa 

252 

K.  V.  BERRY 

254 

SP 

BA 

HARRY  E .  MAUGANS 

87  SO 

114 

E .  B.  HOL BROOK 

87  02 

257 

MID 

MID 

C IVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

87  55 

23 

MID 

5P 

HAROLD  F .  YATES 

2  3  5  6 

COVINGTON 

9 

31  06 

86  33 

232 

BA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

FALKVIllE 

MORGAN 

12 

34  22 

86  55 

620 

7A 

TVA-364 

87  20 

650 

7A 

U.5.  FOREST  SERVICE 

3 

_\ 

BA 

B  • 

LOIS  KlLLlNGSWORTH 

2  3  5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENRY  H.  TEWS 

3 

9P 

9P 

MM.   H.  CHANDLER 

? 

65  43 

079 

BA 

JOHN  W.  PATE 

■ 

FRISCO  CITv 

MONROE 

31  26 

OA 

BA 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

2  3  5 

GADSOC'i 

5151 

ETOWAH 

34  01 

66  00 

554 

OA 

BA 

FRANKLIN  K.  EDGE 

3160 

88  09 

130 

7  A 

FRANK  J.  FIELDS 

GARDE 'i  CITy 

3200 

CULLMAN 

66  44 

BA 

MRS.  G.  MC  KEN/ 1 E 

3255 

65  52 

107 

REBECCA  CAMPBELL 

3399 

C.   PURVIS  CONAWAY 

3-  ;C 

30C 

6J 

ALABAMA  POWER  CO 

3SU 

220 

&P 

BA 

N.  HAMMER  COBBS 

2  3  5 

3S19 

SP 

BA 

CEClLE  T.  LEWIS 

2  3  5 

35SS 

1< 

Gulf  state  park 

GUNT  t  "'>V  1  LLE    C  UY   W  WKS 

357B 

MARSHALL 

w 

34  22 

610 

TVA-403 

CL?4lf.RSVlLLE  OAM 

>b6 

MARSHALL 

1 1 

34  26 

86  24 

611 

TVA-70 

WINSTON 

87  38 

947 
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ALABAMA  -  NOVEMBER  1951 


A.   R.   Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 

This  month  was  the  third  coldest  November  ever  recorded  for  the  State  as  a  whole.  Temperatur 
ranges  were  great  ,  and  in  addition  to  new  record  low  readings  for  so  early  in  the  season  on  th 
3d  and  9th  at  some  stations,  there  was  also  some  unusually  warm  weather  from  the  13th  to  the  16th 
and  on  the  25th.  The  monthly  mean  temperature  of  49.9°  for  Montgomery  Airport  was  the  lowes 
that  has  been  recorded  since  Montgomery  records  began  in  1872. 

Rainfall  was  rather  heavy  in  the  Tennessee  Valley  and  in  a  few  counties  in  the  extreme  southeast 
but  over  the  remainder  of  the  State,  monthly  amounts  were  below  normal  in  most  localities.  Th 
bulk  of  the  rain  which  fell  during  the  month  was  in  the  first  week.  It  occurred  in  nearly  al 
localities  around  the  1st  and  2nd,  with  mostly  heavy  accumulations.  This  rain  was  followed  b 
exceptionally  low  temperatures  on  the  3d,  when  freezing  occurred  nearly  to  the  coast.  Mild  weathe 
on  the  5th  and  6th  with  general  but  mostly  moderate  rain  on  the  6th,  were  followed  by  anothe 
large  drop  in  temperatures  with  freezing  to  the  coast  on  the  9th. 

Temperatures  rose  steadily  from  the  9th  to  the  13th,  and  there  were  some  scattered  showers  durin 
an  unusually  warm  spell  from  the  13th  to  the  morning  of  the  16th.  Several  severe  local  windstorm 
occurred  in  the  Tennessee  Valley  on  the  evening  of  the  15th.  It  became  much  colder  on  the  17th, 
and  there  was  freezing  to  the  coast  again  on  the  mornings  of  the  18th,  19th,  and  20th.  This  cycle 
was  again  repeated,  with  unusually  warm  weather  on  the  23d  to  the  26th.  Showers  in  the  north  on 
the  24th  to  the  26th  were  followed  by  a  drop  in  temperature  and  general  light  rain  on  the  27th, 
and  freezing  in  the  north  on  the  29th  and  30th. 

CROPS 

Rain  late  in  October  and  early  in  November  left  the  soil  temporarily  too  wet  for  harvesting  opera- 
tions in  the  north,  but  by  the  end  of  November,  nearly  all  corn  had  been  gathered,  and  cotton  was 
out  of  the  fields  in  the  late  maturing  areas  of  the  north. 

The  growth  of  winter  grain,  legumes,  and  garden  stuff  was  slow,  due  to  low  temperatures,  but  under 
the  influence  of  more  than  usual  sunshine  during  the  middle  and  late  portions  of  the  month,  there 
was  a  tendency  toward  general  improvement.  There  was  very  little  wild  pasturage  after  the  first 
freeze,  and  livestock  required  considerable  supplemental  feeding. 

SEVERE  LOCAL  STORMS 

Three  severe  local  windstorms  were  reported  on  the  evening  of  the  15th.  In  Cullman  County,  two 
persons  were  injured  and  two  houses  destroyed  by  a  tornado,  while  one  other  house  and  another  build- 
ing were  damaged.  Property  damage  was  about  $7,000.  In  Blount  County,  a  probable  tornado  injured 
one  person  and  damaged  three  houses,  with  property  damage  $1,000.  No  further  details  are  known 
about  these  storms. 

The  other  storm  was  a  tornado  which  hit  the  ground  several  times  from  where  it  began  4.5  miles 
north  of  Cherokee,  in  Colbert  County,  to  where  the  last  damage  occurred  1.4  miles  northeast  of 
Bailey  Springs,  a  resort  community  on  the  west  bank  of  Shoals  Creek  Embayment  of  Wilson  Dam  Reser- 
voir, in  Lauderdale  County.  These  two  points  are  about  16.5  miles  apart  in  a  southwest  to  north- 
east direction.  The  path  of  this  tornado  was  from  200-300  feet  wide  along  some  of  its  path,  but 
orographic  influences  modified  and  weakened  it  at  times  so  that  it  spread  out  to  as  much  as  800 
feet  wide.     The  speed  of  movement  was  about  22  miles  per  hour. 

When  it  first  dipped,  a  barn  and  farm  house  were  damaged,  in  a  path  200-300  feet  wide  and  1000 
feet  long.  Several  trees  were  uprooted,  with  total  damage  about  $400.  It  next  hit  the  ground  along 
a  path  8,000  feet  long  and  500  feet  wide  through  the  Oakland  Community  on  the  Florence-Waterloo 
Road,  7  miles  west  of  Florence,  at  9  p.m.  Several  barns,  houses,  and  outbuildings,  and  the  Oakland 
Ball  Park,  were  severely  damaged.  The  total  loss  in  this  segment  of  the  path  was  $2600.  The  next 
dip  was  along  a  path  5,800  feet  long  and  500-800  feet  wide  at  Bailey  Springs.  Damage  to  houses, 
barns,  and  other  buildings,  totalled  $14,500.  Four  cows  were  killed.  Here  a  steep  bluff  broke  up 
the  lower  portion  of  the  tornado,  but  it  rebuilt  itself  to  the  ground  1.4  miles  further  northeast, 
where  a  path  700  feet  long  and  300  feet  wide  destroyed  a  farm  house  and  a  garage,  and  took  the  roof 
off  the  barn.  Damage  on  this  farm  was  $7,000.  The  owner  was  critically  injured,  and  his  wife  was 
slightly  injured.     Damage  to  telephone  and  power  lines  was  estimated  at  $500.     -  F.C.P. 
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0.85 

4 

1940 

54.4 

85 

12 

3.50 

9 

1941 

53.9 

85 

20 

2.51 

6 

1942 

57.2 

87 

19 

1.77 

5 

1943 

51.9 

87 

18 

3.40 

3 

1944 

54.6 

85 

23 

3.65 

8 

1945 

56.8 

87 

16 

3.59 

6 

1946 

60.3 

88 

27 

5.00 

8 

1947 

52.8 

81 

22 

8.01 

12 

1948 

56.8 

87 

24 

15.  39 

1949 

52.9 

83 

18 

0.80 

1950 

49.4 

89 

1.67 

1951 

49.5 

89 

11 

3.62 

Period 

54.2 

3.44 

i 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CUMATOLOGICAL  DATA 

Table  2 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

■a 
•  2 

3  o 

a  6 
£  2 

a  js 

s 

M 

a 
X 

■ 

m 

a 

Lowest 

(3 

Degree  days 

No.  of  days 

1 

o 

£  § 

2  0 
a  fl 
8,8 

Greatest  day 

■ 

8 
Q 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  days 

Max.  90' 
or  above 

Min.  32* 
or  below 

Total 

■S  1  s 

a  0 
1  «. 

A    0  « 

Date 

£ 

0 

a 

0 
0 

.50  or  more 

1.00  or 
more 

NORTHERN  DIVISION 

Al  QFOTU  1 1  1  P    1  <i 
MUDtN 1 V1LLC     1  J 

-  6.8 

75 

i 

,  4 

o 

IB 

2  00 

1 

0 

8 

AWklKT  AM    (*ftA  AD 

47  4 

22 

524 

0 

16 

.51 

1 . 04 

T 

0 

8 

3 

1  j 

BP)  IP    M  t  MA    ?  hi 

46 '  2 

75 

13+ 

3 

5.70 

14 

0 

7 

5 

1 

BIRMINGHAM  WB  AP 

47 . 8 

-  3.6 

76 

13+ 

2 1 

19 

510 

0 

15 

1 .98 

-  1.33 

^ "  73 

6+ 

_ 

0 

9 

2 

0 

BIRMINGHAM  WB  CITY 

51.2 

-  2.7 

77 

25 

23 

3+ 

411 

0 

8 

3.50 

.19 

1.39 

1 

T 

0 

11 

3 

2 

-  5.0 

78 

13  + 

18 

20 

o 

3.03 

-  .36 

1 

* 

0 

5 

npr  a  ti  id 

4fi  7 

-  4.2 

74 

13  + 

23 

3+ 

13 

7.26 

?  '  74 

I 

T 

1  7+ 

9 

^ 

2  1 

46 '  5 

79 

1 

1 7 

19 

o 

1 7 

3.27 

-  [48 

1  87 

1 

0 

9 

2 

1  J 

GADSDEN 

45^2 

-  6.5 

80 

1 

18 

20 

0 

16 

4.10 

.89 

1 150 

7 

.0 

0 

3 

2 

GOODWATER 

48.6 

-  5.4 

81 

1 

25 

9+ 

0 

13 

3.14 

-  .12 

1.30 

1 

.0 

0 

5 

3 

2  1 

HALEYVI LLE 

47.5 

75 

25 

20 

3+ 

0 

13 

4.76 

1 .70 

1 

.0 

0 

6 

4 

2  1 

HUNTSVI-LE  WB  AWY 

44.8 

17 

600 

0 

18 

1  .90 

T 

0 

9 

1  -J 

MAD  1  SON 

46.1 

-  5.1 

76 

14 

18 

3+ 

0 

14 

6.79 

3.27 

2.54 

14 

T 

0 

7 

4 

2  1 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

44 . 8 

-  5.8 

73 

25 

20 

3 

601 

o 

16 

3.26 

-  .19 

.  91 

15+ 

^ 

T 

2 

10 

0  1 

ONEONTA 

45.2 

-  5.4 

78 

1 

17 

20+ 

583 

o 

16 

3.91 

.90 

1  . 38 

1 

0 

6 

i  ' 

PELL  CITY  5  NW 

45.3 

79 

20 

o 

19 

2  04 

1  . 00 

,  0 

0 

5 

2 

2 

ROCK  MILLS 

49.7 

77 

15 

19 

21 

454 

0 

13 

3.16 

-  .08 

1I10 

7 

.0 

0 

7 

3 

2 

SAINT  BERNARD 

44.5 

17 

0 

18 

3.21 

T 

0 

8 

4 

2 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

4A  "  \ 

70 

1+ 

20 

o 

4.80 

1 

0 

10 

5 

2 

SCOTTSBORO 

-  3.9 

75 

3 

l  fi 

9 

5.20 

1.92 

'  Afc 

0 

8 

2 

TALLADEGA 

49  2 

-  4.0 

77 

13+ 

19 

19 

471 

13 

2.80 

-  .50 

1  12 

1 

T 

0 

6 

2 

1  ] 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

48.5 

-  4.9 

80 

15 

22 

9+ 

493 

0 

17 

2.00 

-  1.58 

!70 

14 

T 

0 

9 

2 

0 

UNIVERSITY 

48.9 

-  4.5 

78 

14+ 

22 

19 

483 

0 

12 

1.37 

-  2.21 

.50 

14 

.0 

0 

7 

1 

0 

VALLEY  HEAD 

42 . 7 

-  6.7 

74 

1 

19+ 

o 

6 

4.10 

.94 

2 . 00 

14 

0 

0 

3 

2 

2 

DIVI SION 

46.8 

3.88 

T 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  C'TY  6  NE 

47.3 

76 

15  . 

16 

19+ 

524 

0 

16 

3.57 

1  .10 

6 

.0 

0 

6 

4 

2 

auburn 

50.4 

5.1 

21 

o 

1 1 

.6 

* 

0 

7 

0 

CAMDEN 

51 . 6 

81 

15 

22 

18+ 

406 

o 

2.52 

1 

0 

7 

CAMP  HILL  2  NW 

48 . 1 

82 

1 

18 

19+ 

o 

1 8 

3.45 

15 

0 

0 

8 

_ 

_ 

CENTREVILLE 

49 . 1 

-  4.7 

82 

1 

18 

19 

o 

1 5 

2.04 

-  1.13 

1  '  09 

1 

_  0 

0 

6 

1 

CLANTON 

47.9 

-  5.7 

81 

1 

22 

20 

0 

12 

2.19 

-  1.10 

1.17 

1 

.  0 

0 

9 

1 

DAYTON 

51  . 1 

85 

1 

C2 

18+ 

0 

11 

2.42 

1  . 68 

1 

t  Q 

0 

6 

1 

OEMOPOLIS  LOCK  4 

49 . 5 

23 

18+ 

o 

12 

1 . 59 

-  1.34 

.  90 

1 

,  0 

0 

6 

1 

0 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

50 .  2M 

84 

1 

21 

19 

0 

14 

1.50 

.  93 

1 

.  0 

0 

8 

1 

0 

EUFAULA 

52 .  7 

-  2.9 

80 

13+ 

24 

20 

378 

o 

1 1 

3.21 

.46 

1 . 09 

2 

1 0 

0 

6 

it 

GREENSBORO 

52.3 

-  2.7 

83 

24 

22 

18 

394 

0 

5 

1  .88 

1.27 

1 

.  0 

8 

1 

GREENV ILLE 

52 . 6 

-  3.4 

81 

25 

23 

18 

378 

o 

9 

3.64 

.53 

15 

>  0 

0 

8 

3 

HIGHLAND  HOME 

52.1 

-  5.0 

21 

394 

0 

8 

.65 

1  .55 

.0 

0 

5 

4 

1 

LAFAYETTE 

49.6 

77 

15+ 

22 

19+ 

459 

0 

13 

3.36 

.95 

14 

.  0 

0 

7 

3 

LIVINGSTON 

49.9 

-  3.3 

61 

13+ 

19 

19 

464 

0 

16 

4.61 

1 .62 

2.08 

6 

.0 

0 

7 

2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

49.8 

80 

15+ 

20 

18+ 

460 

0 

13 

2.27 

1.28 

1 

.0 

0 

6 

1 

1 

MART  I N  DAM 

51  .2M 

83 

1 

28 

9 

408 

0 

3.27 

.25 

1  .22 

6 

.0 

0 

7 

3 

MAXWELL  FIELD 

50.8 

25 

1 6 

428 

0 

8 

1  .  08 

0 

7 

J 

MONTGOMERY  WB  AP 

49.9 

61 

15 

24 

18+ 

453 

0 

12 

2.47 

.  96 

1 

t  0 

0 

6 

2 

MONTGOMERY  WB  CITY 

50 . 9 

-  4.9 

80 

15 

27 

18 

427 

0 

8 

2.51 

-  .72 

.  93 

1 

_  0 

0 

7 

2 

PRATTVILLE 

49 . 9 

23 

449 

o 

11 

.  98 

_  0 

0 

7 

3 

PUSHMATAHA 

50.1 

18 

0 

15 

1  .21 

.0 

0 

2" 

2 

J 

?ELMA 

52  .  8 

-  3.6 

61 

15+ 

24 

IB 

371 

o 

10 

2^21 

-  .73 

1 

f  0 

0 

8 

1 

1HOMASVILLE 

52  . 1 

24 

397 

o 

g 

1  '  64 

f  0 

0 

2 

2 

TROY 

52 .  3M 

-  5.2 

66 

1 

24 

18 

o 

8 

4.25 

.93 

1.17 

7 

0 

7 

2 

TUSKEGEE 

51.8 

-  4.4 

84 

1 

18+ 

2.20 

-  .74 

7 

'  0 

0 

7 

0 

UNION  SPRINGS 

52.2 

-  3.4 

81 

15 

24 

18+ 

388 

0 

8 

3.75 

.78 

1  .01 

7 

.  0 

0 

7 

3 

2 

WEI UMPKA 

51 . 1 

-  4.8 

79 

15 

18+ 

418 

3.41 

.23 

1 . 02 

7 

0 

6 

3 

1 

D I V I S I  ON 

_ 

2.89 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUS IA 

87 

1 

19 

4.10 

2 

0 

7 

ATMORE  STATE  FARM 

53 '  9 

1 5 

24 

350 

10 

3.85 

1  '  49 

2 

0 

11 

2 

BAY  M1NETTE 

54.4 

-  5.3 

80 

15+ 

25 

18 

339 

0 

7 

2.92 

.02 

1 .44 

1 

.0 

0 

6 

2 

2 

BREWTON  3  SSE 

52.3 

-  4.4 

84 

15 

21 

20 

390 

0 

13 

6.82 

3.79 

3.10 

1 

.0 

0 

8 

3 

2 

CHATOM 

52.1 

83 

13 

20 

19 

401 

0 

15 

2.19 

1.66 

1 

.0 

0 

5 

1 

1 

CITRONELLE 

54.4 

-  4.9 

82 

13 

25 

18 

344 

0 

8 

3.54 

.27 

1.92 

14 

.0 

0 

6 

3 

1 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

52.7 

82 

26 

375 

0 

7 

3.61 

2.14 

.0 

0 

6 

4 

3 

EVERGREEN  CAA  AP 

50.2 

-  6.6 

81  ■ 

15 

21 

20 

446 

0 

16 

3.31 

.27 

1.24 

1 

.0 

0 

6 

2 

2 

FAIRHOPE 

55.8 

-  3.0 

84 

14 

25 

18 

305 

0 

6 

3.81 

.69 

1  .95 

2 

.0 

0 

5 

3 

1 

FORT  MORGAN 

57.7 

82 

6 

33 

18 

241 

0 

0 

3.79 

2.09 

2 

.0 

0 

3 

2 

2 

FRISCO  CITY 

52.4 

85 

1 

22 

18 

0 

10 

3.37 

.35 

1.20 

2 

.  0 

0 

8 

4 

1 

GENEVA 

52.0 

1 

22 

2  0 

0 

13 

10.38 

7.45 

5.38 

15 

.0 

0 

7 

4 

3 

HEADLAND 

53.7 

80 

13+ 

25 

18 

351 

0 

8 

5.30 

1.65 

1 

.  0 

0 

6 

4 

3 

LOCKHART 

53.7 

87 

1 

25 

18 

0 

8 

5.63 

2.05 

15 

.0 

0 

6 

MOBILE  WB  AIRPORT 

54.0 

13+ 

25 

1 8 

353 

0 

8 

3  . 99 

2.  02 

1 

.0 

0 

7 

2 

2 

MOBILE  WB  CITY 

54.4 

-  4.2 

80 

26 

26 

18 

338 

0 

3 

3.80 

.16 

1.52 

1 

.0 

0 

7 

2 

2 

OZARK 

54.3 

-  3.1 

82 

25 

25 

18 

338 

0 

7 

4.20 

1.30 

1  . 18 

15 

.0 

0 

6 

4 

1 

ROBERTSDALE  7  E 

55.0 

83 

14+ 

24 

19 

323 

0 

B 

3.53 

.15 

1 .91 

2 

.  0 

0 

2 

2 

DIVISION 

53.7 

4.51 

.  0 

STATE 

49.5 

-  4.7 

3.62 

.18 

T 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  month 


ADDISON  CENTRAL  TONER 
ALBERTA 

ALBERTV I LLE   1  S 
ALEXANDER  CITY  6  HE 
ALICEV I LLE 

ANDALUSIA 
ANNISTON  CAA  AP 
ARLEY 
ASHVILLE 
ATHENS 

ATNORE  STATE  FARM 

AUBURN 

MTTAUG  W  I  LLE 

BARTON 

BAY  NINETTE 

BELGREEN 
BELLE  MI NA  2  N 
BILL  I NGSLEY 
BIRMINGHAM  *B  AP 
BIRN1 NGHAM  VB  CITY 

BISBOP 

boaz 

BHANTt.Y 
BREVTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  N 

BRUNDIDGE 

CALERA 

CAMDEN 

camp  bill  2  nv 
carbon  hill 

center  grove 
centre v  i lle 

CHATON 

CHILDERSBURG 
C1TR0NEI.I.E 

CLANTON 
CLAYTON 

coffee  SPRINGS 
COLBERT  STEAM  PLANT 
COLLINSVILLE 


1  * 


"OLUMBI 
CORDOVA 
CUBA 
pADEVILLE 
OANCY 

HNV  1  I  I  r. 
t>\ YTON 
pECATUR 
WCATUR  1 

pEC^TUR  SUBSTATION 

UMOPOLIS  LOCE  t 
KMOPOLIS  LOCK    AND  DAM 
WTBAN  CAA  AIRPORT 
ELBA 
CLROD 

iufaula 
nrrw  lock  1 
Evergreen  ckk  ap 
iairhope 

ALCO  5  H  E 

'ALEV I  LLE 
"ALLS  CITY  6  NW 
'ARLEY 
'ATETTE 
LAT  ROCK 

XORENCE  AT  LOCK 
ORT  DEPOSIT 
ORT  MORGAN 
OIT  PAYNE 
RISCO  CITY 

ADSDEN 

A I NE  S  V  I LLE 

ARDEN  CITY 

EBEVA 

OODtATER 

ORG  AS 
HEENSBOR0 
RKENV  I  LI  ,E 

LF  S BO RE 3  2  SSE 
IfNTERSV  I  LLE  CITY  »  EES 

JNTERSV ILLE  DAM 
I LB YV I LLE 
UILTON 

ARRISBURG  6  SE 
AYWIV ILLS 

IADLAND 
tGBLAND  DOME 
IGBTONER 
XX  E3 

nrrsv i lle  substa 

'ETSVILLE  WB  ANY 
TOP 

-CESOH  LOCK  1 
CXSON  3ROAL3 
iRDAN  DAM 

Fayette 

y  DAM 
EDS 

ESBURG 
VINO  ST  ON 

CKHART 

CK  17 
DISOH 
GKLLA 

■ION  1  39 K 

RIOB  JUNCTION 
«ION  JUNCTION  2  NE 
RTIN  DAM 
I  NELL  FIELD 
JCALU  2  RE 

Ltir 

Ueis  ferry 

TOLL  DAM 


1 

2 

3 

4 

[  » 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

IS 

16 

17 

18 

.9 

1.4 
2.0 
1.0 

1 

8  .0 
»  - 
9 

.2 
4  .0 

3 
S 

1.1 

.8 
.2 
1.2 
0  .5 

7 
8 

3 
1 

1 . 1 
.1 

.3 
.4 

1 

0 

.6 
7  .0 
5  .2 

.4 

2  .3 

1 

3 

1 
9 

.6 

3.2 
l.S 
2.1 

1  9 

i  .0 

I 

3     .  4 
1 

.0 

J 

s 

1.0 

1  0 

1 

.6 
1.2 
.'» 

I 

1 

\  , 
1 

.0 

) 

.1 

.0 

.7 
.0 
I  .8 
1  1.1 

.  2 
)  T 
)  .8 

1 

| 

5  .3 
.1 

1  .7 
.0 
1.1 

2 

1  T 

s 
r 
) 

T 

1.2 
.7 
1.1 
1.1 
1.4 

i  1.4 
3  .3 

1  , 
) 

1  1.0 

9  .0 
0  .0 

1 

I 
7 

.0 

.0 

9  0 

2  '.9 
.6 
1.2 

a 

)  • 

D 
I 

.3 

.2 
.2 

5  .0 
.0 
.4 

1 
1 

1  .0 

I 

1 

.2 
.0 

i 

3 
1 

1.3 
.9 

I 

I  T 

.0 

\ 

.1 

!  5 

.0! 

11.4 
2.1 

I 
1 

.8 
.7 

1 

> 

9  .2< 
1.3! 

o. 

.0 

1  T 

1  .01 

1 

.1 
.7 

■ 

'  0 

.0 

T 

1  T 
.0 

.7 

r  1.0 

1  .0 
1  .0 

1  .0 
1  .0 

1 

r  r 

3. 1< 
1.9! 
1  U 

3.1C 
1  1.21 

1.3 
1.9( 

.1 
.V 
1  .2 
1  .2 

1 

i  • 

) 

1 

,  2 

.21 
.24 

|  4 
I.* 
1.8 
.54 

.0. 

1.01 
.61 

.31 
.34 

.5 

r  .3 
.0 

.31 

1 

1 
i 
1 

.18 

1.28 
.85 
4.00 

1  1! 
1.44 

.3< 

.  34 
.01 
.04 
.  1C 
.0! 

I 

.  04 
.1! 
.0! 

.''i 

.9! 

.7C 

.1! 

.04 
.38 

.65 

.6! 
.11 
.0! 
.97 

.11 
.o- 

.0: 

1  T 

2  19 

1.09 
1.66 

.85 

t 

.OS 
.55 

.03 

.0! 

.08 
64 
.09 

'.'4! 

.  04 
.13 

6* 
.06 
.27 
.14 
1.92 

.04 
.08 

.41 

.03 

.76 
.02 

T 

1.17 
.40 

1.30 

.  •°' 
1.50 
.15 

.02 
.12 

.  4! 
.98 
1.75 

.0! 

.77 
1.02 
.88 

.  14 
.56 
1.50 

.21 

.03 
.40 
.31 
.85 
.54 

.20 
1.50 

99 
1.33 

93 

1.77 

.09 

1 . 99 
.04 

T 

.01 
.28 

.75 
.16 
1.14 

.10 

.28 
T 

.26 

.87 
.15 

.52 

.28 
.35 

131 
1  68 
2.  74 
2.54 
1.73 

.04 

.01 
.02 
.01 

.  69 
2% 
.  75 
.80 

.38 

.  03 

.02 
.02 
.03 

1.23 

2.31 
2.60 
2.67 

.03 

1.18 
05 
.89 
.99 
.75 

T 

T 

.90 
.93 
1  62 
1.31 
1  fio 

.01 
2  11 
.90 

.03 

.69 
.03 

.76 

1.00 
.46 

T 

.18 

.27 
.37 

.  19 
.03 
1.59 
2.35 

.03 
.01 
43 
30 

.38 

■  56 
151 
1.34 

.92 
3.00 

1.09 

1.04 
1  95 

2.23 

.58 
.02 

.42 
.04 
.68 

.40 

.02 

.  14 

.40 

.57 
.02 

1.02 

.09 

.09 
.88 
18 

1  65 

1  68 

1 ,  87 
2.30 

.38 
T 

.75 
T 

.  78 

.68 
.61 
.72 

.05 
.05 

.  78 

1.16 
.32 
.67 

.23 
.02 

.60 
.75 
1 . 14 
.25 
.69 

T 

T 

1.35 
.46 
1 .  55 
2.09 
.(7 

.53 
2.09 

1.20 

.06 
.04 

.06 

.14 
.04 

58 
.37 

1.49 

.09 

!oi 

I 
T 

!l8 

.74 
.54 

.10 
.  15 

.65 

.92 

.92 
T 

T 

1  20 
.73 
2.75 
15 
1  .  30 

2.40 
T 

.01 
.05 
1.26 
T 

T 
T 

1  50 
35 
.78 
.80 

1  12 

.02 

.21 
.34 

T 

.  20 
.02 
.38 
5.38 
.58 

.40 

.78 
.37 
T 

.91 
1.27  .08 
1    .29  1.01 

i  ,M 

.03 
.10 

.23 
21 

.71 
.77 
1.03 

.01 

.03 
.04 

.22 
.06 
.06 

.70 

.37 
.03 
1.06 

.13 
.53 

.01 

1.93 
1.70 
11.48 
1.13 
.12 

.13 
28 

.02 

T 

% 

.55 
.40 

.06 

1 .30 
1.18 
.46 

.10 

.60 
.78 

.33 

T 

1  65 

.93 
85 
1.63 

2.73 

1  32 
60 

T 

.07 
.03 
.01 

.11 

1  60 

.71 
.58 

.12 
04 

1.35 
.10 
1.87 
1  96 

1.15 
.05 
.50 

.32 

.13 
.28 

.31 

T 

.11 
1  78 
1  14 
1  14 

1  .09 

T 

.49 
24 

.02 
.02 
OH 
.03 

.20 
T 

.80 
.09 
1  09 
.33 

.07 

T 

.03 

.03 

1.90 
36 

.03 
.20 
.01 

.60 

.05 
.03 
.63 

.03 
1.06 
.03 
.16 

.87 
97 
1.35 
1.34 
1  95 

.33 
.04 

.06 
04 

.  12 

04 

i  08 

67 
.79 
1.36 

.03 

.13 
.03 

95 
.02 
23 

.77 
.07 

.03 
.23 
T 

65 

.04 

03 

.33 
27 

• 

1  31 

2.00 
.02 
I  00 

IB 

52 

T 

.05 

.85 
.69 

.32 

.11 

i 

.19 

T  3 

81 

.54 
.77 
25 

.05 
.03 

12 

.03 

59 
1« 
54 

.07 

1  28 
1.28 
.97 
1  08 
1  16 

.03 
06 
06 
21 

T 

06 

1 

.33 
.22 

T 

.34 

.07 
.33 

T 

.09 

.03 
29 
.80 
.71 
.22 

.03 
.02 
.03 
.10 
.20 

.01 
T 

.09 

1  03 
1.38 
1.30 
.72 
1.36 

38 

.03 

05 

03 

08 

.30 
.30 
.70 
.93 

.30 

r 

.13 

.30 
.73 

.23 

19  20 


21    22    23    24    23    26    27  28 


30  31 


.0 

1  '' 

J 

2.73 

o 

9  1 

S.84 

3.79 

r| 

6.62 

01 

.0 

3  0 

9 

3 .83 

1 

i 

2  .  47 

.3 

i 

2  44 

T 

1  3.93 

2.62 

12  .4 

>  .1 

> 

1 

3  35 

94  1 

J  .9 

I 

1  3.70 

1 .98 

I  .0 

1 

3. SO 

17  .6 

>  .1 

) 

I  9.37 

.0 

i  0 

1 

.01 

1  4.47 

1  4.97 

.0. 

6.92 

3.02 

I 

2( 

3 . 44 

.24 

2  46 

2.32 

.6( 

.2: 

3.43 

0. 

6.20 

.14 

.1! 

14 

3.27 

.33 

2.04 

2. 19 

J1 

1.32 

3.54 

.03 

.20 

'  2.19 

.10 

1.18 

6. 36 

" 

1  0 

4.03 

.23 

8.78 

3.03 

48 

1  66 

.  22 

3.31 

I  1.83 

.33 

4.62 

.32 

.34 

2.42 

7  .  26 

.94 

- 

06 

7. 42 

.55 

.06 

6.81 

I  .19 

1.99 

.04 

.20 

.01 

1  So 

0.66 

.  11 

6.69 

16 

3.19 

.39 

3.21 

25 

2.39 

3.31 

02 

3.31 

7. 18 

.18 

.12 

.08 

4.23 

.  15 

1.90 

.28 

3.87 

Ofl 

04 
it 

T 

.03 

3.37 

2  2 

■ 

3.44 

9  .91 

.13 

T 

3.13 

.13 

1.99 

3.79 

3.99 

3.37 

4 . 10 

04 

.02 

.24 

1.94 

.10 

5.36 

1  0.39 

.03 

.09 

3.14 

04 

3.43 

.31 

■  49 

1  9 

3.94 

.  1 5 

• 20 

.  04 

.  12 

4.62 

16 

.10 

.01 

.13 

3  19 

.23 

.10 

4.76 

.33 

.02 

.  16 

3.43 

.32 

2.02 

T 

- 

1  2 

5  30 

3.99 

.  5  1 

.31 

3.46 

1 1 

7.29 

62 

.  13 

.10 

9.18 

T 

.10 

10 

4  29 

.14 

.09 

6.14 

2  1 

2.33 

T 

T 

.10 

3.63 

.23 

3.79 

25 

3.36 

2  00 

T 

T 

.10 

3  OS 

.06 

08 

3.10 

.40 

4.61 

9.63 

T 

49 

.17 

T 

6.79 

.03 

.04 

I  98 

.23 

1.93 

.30 

2.04 

.37 

2.27 

10 

3.37 

.09 

26 

3  19 

t 

» 

OS 

.09 

2.43 

.99 

1.98 

30 

2.19 

.43 

1.10 

.33 

J  00 

01 

21 

1.72 
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Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

g 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IIOBILE  WB  AIRPORT 

HOB  I LE  WB  C I TY  R 

HOHTE  3AHO 

MONTEVALLO 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

2.02 
1.52 
2. 55 

.96 

1.3! 
1.5C 

.  12 

.02 

.11 

.04 
.83 

1.3C 
.41 

T 

T 
T 

.31 

.38 
2.20 

.23 

.06 
.  16 

.01 

.03 
.18 
.57 
.24 
T 

.78 

I 

.29 
.90 
T 

.07 
.01 

.10 

.32 

.12 
.25 

3.99 
3.80 
7.89 

2.47 

MONTGOMERY  WB  CITY 
MOULTON 

MUSCLE  3B0ALS  CAA  AP 

NATCHEZ 

NEWBURG 

.93 
2.56 

.05 

2.23 

.11 
.07 

.02 
.09 

.69 
.30 

.13 

.7« 

.34 
6C 

T 

.05 

T 

.44 

.36 
1.70 
.35 

2. 19 

.91 
1.00 

.88 
1.64 

T 

T 

.91 

.31 
.05 

.37 

T 

.11 
T 

.23 
.02 
.13 

02 

.19 
.19 

2.51 
6.30 
3.26 
1.53 
7.51 

NEW  MARKET 
NEWTON 

ONEONTA 
ORRVILLE 
OZARK 

2.45 
.09 
1.38 
1.09 
.85 

2.03 

.22 
.93 

.02 
.64 

.43 

.75 
.71 
.88 
.58 

.73 

T 

1.68 

.52 
.13 

1.07 
.53 

1.  18 

1.19 
.59 
.55 

.92 

.05 
05 

.09 

.18 
.02 

7.24 
5.15 
3.91 
2.00 
4  .20 

PAINT  ROCK 
PALME RDALE 
PELL  CITY  5  NW 
PENNINGTON  LOCK  2 
PERRYVILLE 

1.34 

1.00 
1.45 
1.27 

.95 
1.95 
1.00 

.30 

.03 
.01 

.74 
1.10 
.02 

.17 
.69 

.61 
.4  0 
.01 

.37 

.16 

.28 
.51 

4.48 
3.45 
2.04 
2.43 
1.96 

P ICKENSV I LLE 
P1HI  BILL 
PINE  LEVEL 
PLANTS  RSVILLE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

2.00 

1.45 
2.40 

.35 

.08 

.42 
.30 

1.68 
.30 

1.00 

.20 
.01 

.40 
2.25 

.50 
1.10 
.22 

.10 
.78 

.65 

.10 
.08 

.12 

.24 
.25 
.25 

1.34 
2.80 
3.37 
2.30 
7.42 

PRATTVILLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 
REFORM 

.98 

1.21 
2.02 
2.32 

.01 

.04 

.7C 
.07 

.90 
.46 

.15 
.15 

.62 

1.33 
.82 

.17 

.66 

T 

.01 

T 

.06 

.57 

.01 

.30 

.57 
.26 

2  R5 

1.78 
6.06 
3.76 

RIVER  PALLS 

ROBERTSDALE  7  E 

ROCK  MILLS 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

T 

1. 16 
1.02 
3.21 
1.44 

2.21 
1.91 

.21 

T 

T 

.34 

.OS 

.20 
.08 

.03 
1.05 

1.78 

1.  10 
1.01 
.60 

.01 
I 

.76 
.64 

.3C 

.  54 
.03 
.11 

.96 
.38 

.87 
.77 

.06 
.02 

.09 
.02 

.05 

.10 

.29 
.23 

6.08 
3.53 
3.16 
6.06 
4.80 

SAYRE 

SCOTTSBORO 
SCOTTSBORO  SUBSTA 
SBALR 
SELMA 

1.  10 
1.66 
1.59 
.30 
1.31 

T 

.65 
.08 

.03 
.03 
.05 

1  SO 

.02 

.69 
.15 
1  02 
.89 
.32 

.03 
.03 
T 

.35 
.83 
.81 

.06 

.14 

.60 
.08 

.21 
.45 
.46 
.15 
T 

T 

.19 

.21 

.03 
.15 
.12 

T 

.27 
T 

.02 

.28 
.21 
.29 

2.60 
5.20 
4.55 
2.80 
2.21 

SBEFFIE1J1  TV  A  Nl'RSERY 
SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB 
SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 

1.60 
2.22 

.80 
1.92 

2.00 
H> 

.05 
T 
2.00 

.04 

.07 

.56 

.90 

.43 
l.Sl 

.04 

.03 

.91 
1.17 

.07 
.87 

.09 

1. 13 
1.26 
3.10 

.47 

T 
T 

.08 

.99 
.  12 

1.14 

.12 

.10 

T 

.13 

.24 

.  17 

5.56 
6.66 
7.10 
2.04 

5.37 

SUTTLE 

SWA1M 

SYLACAUGA 

SYLVAHIA 

TALLADEGA 

2.06 
1.33 
1.42 
2.  24 
1  12 

.12 
.07 

.09 
.04 

.09 
.92 

.47 
.86 
.94 
1.11 

.11 

1.66 
.56 

1.08 
.40 

.27 

.10 
.06 

.33 

.44 

.11 

• 

.95 
.18 

.20 
.10 

.02 
.18 

.21 
24 

2.92 
5.63 
3.13 
5.60 
2.80 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

THOMASVILLE 

THURLOW  DAM 

TONEY 

TRAFFORD 

1.64 
.66 
2.09 

.95 

.44 

.  17 

.02 

.26 
1.  17 
.75 
.85 

1.11 

1.53 
.40 

.31 
.54 

.25 

.04 

1 .92 
.30 

.74 

.04 

.28 

.11 

3.36 
3.28 
7.18 
2.75 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 
TUSKEGEE 
UNION  SPRINGS 

.65 
.25 
.98 
T 

.  40 

1  01 

.02 

.58 
1.00 

.20 

.04 
.35 

.59 
.02 

1.17 

.5B 
.66 
1.01 

.09 

.07 

.70 
.40 
.02 

.75 
.15 
.03 
.  58 
.52 

.19 

.03 

.40 

.07 

.13 

T 

.02 

.10 

.25 

.12 
.30 
.07 

4.25 
2.00 
2.33 
2.20 
3.75 

UNIOHTOWH 
UNIVERSITY 
VALLEY  HEAD 
VANCE 
WADLEY 

1.58 
.25 

1.90 
.90 

.38 

.40 

.58 
1.05 

.03 

.50 
2.00 

.50 

.50 

.10 

.20 

.03 

.08 
.04 

.28 
.24 

2.76 
1.37 
4.10 
1.72 
1 .59 

WALLACE  2  HE 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 
WEST  BLOCTOH 
WETUMPKA 

1.57 
1.90 
.68 

.85 

.  30 

.05 

.09 
.98 
T 

1.  10 

.  11 
1 . 02 

.63 

T 

.65 
1.30 
.14 
T 

.35 

.37 

.05 
.92 

.03 
.76 
.66 
.16 

.10 

.60 
.12 

.11 

.13 
.22 

.14 
.27 

4.78 
4.85 
l.'S 
3.41 

WBATLEY 
WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 
WILSON  DAM 

1.24 
1.22 
.96 
1 .05 
1.48 

"41 

.02 
.03 

.02 
.03 
T 

.04 

.OS 

.66 
.19 
.83 
.65 

.01 
.05 

.14 

.02 
1.00 

.97 
.95 

.21 
.20 
T 

.01 
1.55 

.68 
1.03 

T 

T 

.02 
T 

.92 

.48 
1.04 

.11 

.15 
.15 

.16 
.09 
.33 
.30 
.15 

2.08 
5.67 
1.71 
4.50 
5.64 

WINFIELD  2  SI 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 

2.87 
.66 

.95 

.02 
.34 

.15 
.05 

.02 
.28 

.69 
1.50 
.66 

.11 
.27 

.47 
1 .85 

.74 

.47 

.98 

I 

.28 

.17 
.77 

.06 
.17 

.03 
.25 
.14 

4.8) 
3.68 
6.40 

So»  reference  note*  foUowlAg  Station  lodaz. 
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Table  S 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


M.8ERTV  I LL6   1  S 
ILEXANDER  CtTY  6  NE 
INDALUS 1  A 
(NNISTON  CAA  AP 
iTMORE   STATE  FARM 
IUBURN 
IAY  MINETTE 
IELLE  MINA   2  N 
II RM I NOHAM  KB  AP 
1 1RM INGHAM  HB  CI  TV 
IREXTON   3  SSE 
AMOEN 

AMP  HILL   2  NN 

ENTREVILLE 

MATOM 


3RDOVA 

>YTON 

•CATUR 

Lmopolis  LOCK  * 

TMOPOLIS  LOCK   AND  DAM 
JTMAN  CAA  AIRPORT 
IFAULA 

/ERGRFEN  CAA  AP 
IRHOPE 
YETTE 
*T  MORGAN 
!ISCO  CITY 

Idsden 


EENSBORO 

EENVILLE 

LEYVILLE 

ADLAND 

6MLAN0  HOME 

NTSV1LLE  KB  AMY 

FAYETTE 


ALABAMA 

NOVEMBER  1951 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

M  1  n 

MAX 

MIN 

Max 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX  I 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
M!N 

MAI 

M  I  N 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
M  |  N 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

m:n 

MAX 
MIN 

MAX 
M|N 

MAX 
MIN 

MAX 
M  IN 

MAX 

MIN 


75  47 

44  4  1 

73  50 

48  42 

67  68 

65  49 

73  49 

47  31 

80  54 

52  46 

83  65 

62  49 

75  52 

51  46 

63  44 
38  32 

57  47 

44  31 

76  47 
44  38 

78  54 

53  47 

77  50 

49  41 

82  64 

62  47 

82  53 

52  45 

76  52 

48  41 

75  53 

49  45 

81  57 
56  46 

50  46 
43  35 

85  50 

49  46 


89  50 
48  45 


75  59 
57  39 


78  68 
61  52 


74  51 
48  34 


77  54 
53  48 


79  47 
44  43 


78  58 
55  44 


85  65 
64  45 


80  50 
40  34 


88  7? 
68  53 


81  60 
60  46 


79  69 
53  45 


70  45 
40  40 


77  67 
62  49 


79  53 
52  47 


49  44 

42  28 


74  66 
51  34 


48 

22 


42 
17 

60  68  61 

25  27  43 

48  64  76 

32  42  44 

56  68  59 

29  31  35 

63  71  73 

32  37  47 

42  59  69 


61  55 
33  29 


52 


27  18 


29     29  35 

51  I  64  71 

29     33  39 

4*    49  60 

18     25  26 


45  I  55  67  62 
24     35     35  35 


48  58 
23  35 


65  71  75 
29      31  44 


63  71  72 
32     32  43 


49    61  71 


65  70  69 
29      31  46 


63  71  75 
3?     40  43 


44  57  66 
26     33  36 


46     56     59  67 

23  I   27     29  40 


49  ;   42     61  70 
32      37  45 


47  58  56 
30      34  40 


70  50  54 

38  30  30 

38  51  64 

33  75  22 

52  54  64 

30  27  31 

64  48  52 

34  28  27 

52  57  66 


27 


28  20  23 

4  7  50  64 

30  28  25 

44  54  66 

31  30  30 

5?  56  65 

33  25  26 

52  53  63 

34  26  24 

63  48  51 

33  27  21 

63  50  55 

34  24  23 

52  57  65 

30  25  24 


5x. 

29 


5  9 
34 

59 


64      45  49 

33     25  25 


47  50  61 
30     25  20 


60  50  52 
35     26  29 


40  47  57 
31     29  26 


65  49  52 
35     26  24 


70  |  65  49 


63     69  68 


62     70  70 


50  53  60 
34     30  30 


36     28  26 


50     54  64 


Day  Ol  Month 
15     16  17 


37     32     27  24 


il     53     55  66 


31     36     40     49  I  36     28  31 

45  46  55  68  58  47  52 
22     26     28     33     29     22  21 


61  72  82 

45  46  48 

52  64  72 

29  35  46 


47     47     48     66     53     40  50 

27  j  28     32     33     25     25  22 


it  51  63  69  70  52  55 
33     29     31     36  ,  31     26  25 


48     47     58  67 

78     28     33  35 


49  62 
25  33 


48     63  70  67 

79     29  36  47 

41      48  64 

20     30  32 

50  I  61  67 


3*    27  33 


36     28  30 


66     51     47  59 

40  |  28     25  30 

68  65 


53     52  65 
39     40     44  I  50 


72  52  56  65 
30     26     30  32 


63  68 

29  31 

72  65 
26  31 

68  70 

40  47 

71  64 

29  37 

71  72 

37  41 

67  73 

36  41 

73  74 

41  45 

70  62 

33  46 


68  74  63 
40     37  51 


71  73 

32  35 

70  69 

34  42 


63  66  70 
27  79  37 

64  68  72 
78  76  34 

69  74  70 

78  32  35 


71  73 
44  47 


62  68 
32  35 


71  67 
26  40 


68  7? 
35  45 


61  69  60 

34  35  47 

57  66  71 

75  31  33 

67 
28 


70  73 
30  38 


67  70  71 
38  42  44 

68  72  68 
31  35  36 


77     31  34 

68  70  77 
39     40  45 


64  71 

29  34 

74  74 

49  50 

68  73 

39  40 

64  75 

35  40 


62  68  72 
31     36  37 


64  72 

32  35 

75  64 

36  46 

71  67 

42  42 

69  70 

38  49 


49  61  69  67  48 
77      79     40     47  34 


33  40 


47     48     67      55     39     46     61  63 

17     30     31     33    30     74     72  30 


55     63     68      62  48 

25     38     40     45  32 


51  63  I  65 
79     75  31 


54     67     67     68  77 
33  |  32     37     52     35     28     30     37     38  40 


69  66 
42  48 


72  61 
31  41 


71  66 
35  40 


18      19     20     21     22     23     2«     25     26     27     28     29  30 


70  67  49  40 
47     49      30  19 


78  71  *8 
51  »* 


75 
41 

71     79     7s!   81     72  48 


49     53  65 


66     34  26 


75  74 
48  54 


74  T2  42 
52    41  31 


57     66  65 


50     55  60 


56     51  51 


7» 

5B 


78  76  84 

54  66  62 

79  73  81 

55  62  62 

77  76  70 
50  55  57 

66  77  79 

47  58  52 

83  75  80 

56  67  65 

82  73  79 

59  67  67 

64  75  72 

45  51  58 

78  75  75 
50  58  50 


57     58  48 

66  82  79 
45      57  57 


79  72  81 

50  61  62 

87  84  83 

63  67  64 

67  77  76 

46  58  49 

76  79  79 

60  69  67 

70  75  70 

53  60  64 


74  46 
43  30 


75  55 
55  37 


74  51 
49  30 


7?  59 
57  41 


80  75 
64  34 


50     52  43 


73    70  59 
47  31 


8?     X0  73 

62 I  »2  31 


67  77  60 
55     59  34 


80  81 
46  63 


80  72 
60  45 


69  65  50 
33    40  28 


77  55 
53  26 


77     71     81     '5  52 


53      66  63 


74  71  69 
55      44  45 


75  69  77 
48      51  55 


65  38 

36  29 


73  30 
47  32 


76     75     81     '9  54 


54     31  24 


67     77     69     81     68  44 


63     33  71 


80|  74  *1 
67     50  36 


70]  70  44 
46    *3  31 


76     75     77!   77     39  47 


40     31  76 


77  47 
46  37 


75  51 
50  37 


78  65 
60  37 


78  54 

57  35 


75  51 
50  33 


73  50 
50  35 


75  60 

59  33 


75  46 
45  31 


60  54 

57  33 


67  41 
40  37 


81  54 
52  34 


81  54 

51  36 


76  76  48 
62    *7  31 


80!  78 
64  1  5* 


45  30 

23  26 


40  41 

70  77 


25  26 
44  46 


51     31  21 


36  40 

23  21 


44  47 

23  22 


50  57 
18  16 


52  55 

76  79 


50  58 

2?  75 


38  66 

27  32 


50 
«27 


43     49  50 

22     74  79 


59  67 

78  35 


49  59 

20  26 


46  52  58 
21     24  28 


53  60 
76  36 


37  63 

71  75 


50  55  65 
22     24  31 


42  47  30 
16      18  22 


46  56 

20  2? 


60  70 
21  24 


56  67 

27  35 


43  46  49 

24  7?  74 

46  51  60 

19  16  70 

44  50  54 

72  26  37 

40  45  57 

76  23  30 

43  48  53 

23  23  25 

44  46  55 

21  22  26 

53  55  60 

26  26  78 

55  55  61 

26  24  26 

52  57  69 
23  21  22 

53  56  67 
26  31  34 


53  64 

27  40 


67  67 
26  34 


68  72 
43  46 


68  66 
35  44 


44  47  54 

57  67  69 

33  44  49 

73  74  75 

45  50  52 

65  70  66 

35  41  39 

68  66  69 

44  52  52 

69  65  68 

46  53  57 

73  75  77 

34  40  49 

73  74  75 

43  48  44 

38  66  69 

23  32  44 


60  70 

32  40 

75  76 

38  40 

68  73 

48  56 

55  66 

29  38 

71  67 

36  45 

65  74 

41  50 

67  70 
43  52 

69  79 

29  40 

65  74 

37  42 

68  73 

39  48 

71  74 

32  41 

73  74 

30  36 

73  77 

49  53 


47  32 

19  21 

37  72 

39  43 

55  60 

23  26 

40  31 
18  20 

32  37 

22  27 

46  50 

25  27 

59  64 

25  34 

56  62 
27  29 

49  58 

24  30 

57  60 

27  29 

53  60 

27  31  [ 

46  36 

IS  32 

30  36 

22  22 


*5      65  71 


71  72 

56  57 


66  70 
33  39 


35  67 
25  34 


60  70 
28  39 


37  67 

30  39 


62     78  83 


7?  74 
37  43 


61  70  67  69 
30    47     50  50 


58  43 

37  37 


69  39 

50  36 


61  77 
60  48 


32    63  60 


35     35  37 


41  36  30 

75  66  57 

60  43  j  36 

77  70  47 

30  39  34 


77  65 
59  43 


73     70  35 


66  44 

40  36 

69  38 

54  40 

75  65 
33  43 

73  64 

59  41 

76  68 
50  36 

78  68 

53  42 


71  65 
60  42 


77  66 
63  42 


76  65 
55  40 


73  60 
5?  39 


81  66 
61  47 


68  47 
47  38 


63  60 
24  31 

64  66 
34  33 

31  60 

32  32 

63  67 

33  33 

61  62 

30  28 


49     62  39 


63  61 

32  36 


33     28  31 


77     60  69 


79  64 

56  41 


77  56 
54  43 


77  63 
50  41 


12  55 
54  41 


81  70 
59  45 


77  64 
52  41 


72  75  70 

63  57  48 

77  79  67 

50  56  47 


77     63  44 

43     33  I  31 


76  77  81  77  38 
40      43      30     46  40 


76  67 
53  40 


72  61 
55  40 


70  65 
56  42 


62  75 
48  46 


66      33  42 

SO     34  29 


71  75 
40  41 


69  77 
40  46 


67  70 
43  30 


67  69 

79  40 


78  73  60  66  34 
50     57     31     44  36 


77  79  71 
53     54  56 


37  49 
40  34 


56  40 

40  31 


69  39  30 
48     37  34 


50  60 

30  30 

57  64 

78  76 


50  61 

33  79 


67  65 

35  37 


46     47  67 

29    26  25 


60  61 
46  49 


35     34  37 


49  63 

32  32 


36     33  33 


48  38 

30  36 


39 
28 


35.8 
32.5 


58.4 

36.6 


6«.6 
40.7 


63.1 
41.0 


35.9 
33.6 


42.6 
36.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


laoie  o  wnunuBu 

Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  I 

I 

17 

18 

19 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LIVINGSTON 

MAX 

75 

49 

50 

60 

67 

63 

42 

53 

61 

68 

71 

64 

81 

79 

81 

76 

4ft 

45 

49 

55 

66 

74 

76 

76 

80 

67 

53 

50 

62 

59 

63 

3 

MIN 

45 

36 

24 

30 

31 

4 1 

31 

24 

22 

27 

32 

46 

32 

20 

19 

21 

24 

42 

46 

49 

53 

53 

41 

31 

29 

27 

36 

5 

LOCKHART 

87 

68 

51 

49 

63 

69 

71 

50 

54 

63 

68 

70 

71 

79 

82 

80 

69 

49 

46 

52 

56 

61 

72 

74 

55 

55 

62 

65 

3 

M  IN 

6* 

50 

30 

32 

38 

50 

33 

28 

30 

35 

43 

42 

65 

37 

25 

27 

28 

31 

40 

45 

47 

49 

55 

50 

36 

35 

35 

42 

0 

MAD  I  SON 

69 

44 

42 

45 

51 

63 

56 

38 

50 

64 

66 

73 

62 

76 

74 

70 

47 

40 

42 

44 

48 

59 

41 

51 

63 

57 

3 

MIN 

41 

4  I 

18 

21 

30 

36 

30 

23 

45 

?  6 

2  1 

19 

18 

28 

38 

49 

54 

46 

51 

37 

29 

29 

30 

34 

9 

MARION  JUNCTION   2  NE 

TS 

49 

46 

60 

6B 

69 

4fl 

52 

60 

67 

71 

68 

79 

76 

80 

72 

48 

50 

35 

62 

58 

63 

1 

MIN 

46 

38 

24 

29 

32 

41 

34 

24 

24 

28 

3 1 

40 

49 

62 

46 

33 

20 

20 

23 

26 

38 

43 

47 

47 

54 

40 

38 

30 

29 

36 

4 

MARTIN  DAM 

S3 

53 

48 

60 

67 

64 

57 

52 

63 

62 

70 

68 

76 

70 

77 

72 

5? 

43 

49 

s  n 

58 

67 

60 

52 

59 

58 

62 

3 

MIN 

53 

42 

32 

3 1 

37 

44 

5 

3* 

28 

3* 

36 

62 

50 

36 

30 

30 

29 

29 

37 

42 

4h 

52 

51 

34 

40 

0 

MAXWELL  FIELD 

76 

54 

45 

59 

68 

67 

48 

51 

58 

63 

69 

67 

77 

72 

80 

73 

52 

45 

49 

50 

58 

70 

70 

68 

52 

60 

59 

62 

7 

MIN 

51 

36 

29 

35 

39 

40 

31 

46 

31 

25 

28 

28 

32 

37 

45 

48 

51 

44 

39 

37 

34 

" 

39 

,3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

76 

53 

50 

63 

69 

75 

51 

55 

64 

69 

71 

73 

HO 

77 

80 

74 

49 

47 

52 

58 

61 

58 

64 

67 

66 

0 

MIN 

48 

35 

32 

33 

42 

37 

31 

28 

30 

39 

3  1 

25 

27 

30 

35 

51 

55 

52 

59 

57 

44 

39 

36 

37 

42 

0 

MOBILE  WB  CITY 

MAX 

77 

53 

51 

61 

69 

75 

52 

55 

63 

68 

70 

71 

74 

79 

76 

74 

48 

47 

50 

55 

66 

57 

63 

65 

65 

1 

MIN 

49 

35 

33 

36 

40 

42 

34 

31 

34 

38 

43 

*7 

64 

66 

68 

42 

34 

26 

30 

33 

37 

53 

55 

55 

56 

62 

45 

40 

38 

39 

43 

6 

MONTGOMERY  WB  AP 

76 

52 

47 

59 

69 

68 

48 

53 

61 

67 

71 

67 

78 

71 

81 

73 

45 

45 

50 

52 

59 

70 

72 

71 

79 

68 

49 
49 

53 

63 

60 

62 

6 

MIN 

50 

35 

28 

32 

35 

39 

34 

29 

26 

32 

35 

39 

* 

63 

62 

45 

30 

24 

24 

27 

26 

35 

41 

44 

48 

49 

38 

35 

32 

31 

37 

.2 

MONTGOMERY   WB   CI TV 

75 

52 

45 

60 

68 

66 

48 

54 

61 

65 

71 

66 

7  1 

72 

80 

73 

44 

44 

50 

52 

58 

69 

71 

69 

79 

66 

49 

52 

62 

59 

61 

9 

MIN 

50 

'* 

28 

3 

63 

43 

10 

27 

28 

28 

32 

39 

48 

50 

53 

50 

37 

35 

36 

38 

39 

Q 

MUSCLE   SHOALS   CAA  AP 

46 

42 

42 

47 

58 

56 

40 

47 

57 

64 

69 

60 

72 

71 

71 

54 

36 

40 

41 

44 

58 

ft  7 

68 

ft  3 

73 

61 

40 

43 

57 

60 

34 

9 

MIN 

40 

27 

20 

** 

33 

30 

26 

2* 

36 

29 

23 

24 

23 

29 

43 

55 

46 

45 

39 

32 

27 

26 

28 

34 

.6 

ONEONTA 

78 

46 

46 

45 

55 

65 

56 

40 

48 

65 

67 

70 

60 

76 

73 

71 

48 

36 

40 

43 

48 

57 

42 

51 

61 

57 

5 

MIN 

* 

40 

26 

25 

26 

25 

50 

56 

45 

45 

33 

21 

21 

17 

17 

24 

43 

49 

51 

52 

38 

33 

26 

25 

32 

6 

OZARK 

80 

65 

50 

62 

70 

67 

66 

53 

64 

67 

71 

69 

80 

77 

80 

73 

54 

47 

53 

56 

61 

71 

74 

7Q 

82 

76 

69 

53 

63 

67 

66 

6 

MIN 

64 

49 

31 

34 

39 

* 

36 

29 

31 

39 

43 

63 

53 

36 

25 

27 

27 

29 

39 

47 

51 

53 

51 

44 

35 

36 

37 

42 

•  0 

PELL   CITY   5  NW 

79 

49 

48 

43 

54 

67 

61 

39 

47 

58 

61 

67 

63 

74 

71 

71 

55 

38 

40 

43 

47 

55 

65 

65 

70 

73 

67 

45 

50 

58 

57 

4 

MIN 

46 

43 

24 

24 

27 

28 

31 

26 

21 

21 

28 

30 

39 

52 

30 

22 

20 

?0 

20 

30 

40 

43 

52 

52 

40 

32 

31 

31 

33 

•2 

PRATTV I LLE 

74 

53 

46 

60 

68 

67 

48 

51 

59 

65 

70 

67 

76 

71 

78 

71 

52 

44 

49 

52 

57 

69 

69 

67 

78 

66 

55 

52 

61 

59 

61 

I 

MIN 

51 

45 

29 

31 

34 

43 

37 

28 

27 

30 

33 

46 

50 

3  7 

24 

23 

27 

28 

35 

40 

43 

47 

54 

42 

3T 

32 

31 

38 

0 

PUSHMATAHA 

88 

49 

53 

41 

63 

71 

62 

51 

54 

64 

66 

71 

68 

83 

84 

84 

56 

45 

45 

44 

55 

65 

74 

75 

79 

80 

70 

38 

58 

61 

63 

9 

MIN 

4  8 

45 

26 

26 

21 

41 

?9 

23 

22 

27 

33 

39 

53 

53 

32 

23 

20 

1  ft 

21 

33 

48 

48 

50 

62 

40 

32 

28 

27 

36 

■2 

ROBERTSDALE  7  E 

76 

55 

53 

66 

69 

81 

52 

56 

66 

72 

72 

74 

79 

83 

83 

75 

57 

49 

55 

ftO 

68 

70 

73 

79 

79 

82 

72 

60 

66 

69 

68 

>4 

MIN 

55 

47 

29 

35 

36 

32 

26 

29 

38 

*2 

6 

63 

37 

24 

27 

32 

48 

<s  ? 

54 

51 

45 

38 

35 

33 

41 

>6 

nni-r  utile 

75 

54 

48 

60 

68 

65 

57 

54 

63 

64 

74 

66 

73 

73 

77 

76 

55 

45 

45 

50 

58 

66 

66 

69 

76 

72 

66 

53 

62 

63 

63 

2 

MIN 

** 

48 

27 

28 

29 

40 

30 

51 

34 

24 

20 

21 

19 

34 

44 

43 

51 

50 

39 

37 

27 

25 

36 

•  1 

SAIrtT  BERNARD 

74 

44 

44 

45 

51 

69 

58 

41 

47 

63 

68 

71 

61 

76 

74 

70 

50 

41 

38 

4  3 

50 

68 

63 

76 

66 

58 

48 

57 

60 

57 

e 

MIN 

38 

37 

18 

1  9 

25 

33 

8 

22 

19 

26 

40 

** 

43 

28 

19 

19 

17 

1  7 

25 

37 

49 

53 

44 

32 

" 

28 

28 

31 

•1 

SAND  MT    STATE   FARM  AP I 

MAX 

70 

51 

41 

49 

63 

34 

45 

46 

62 

63 

68 

59 

64 

70 

64 

68 

46 

44 

49 

53 

63 

64 

63 

70 

63 

47 

49 

58 

60 

57 

1 

MIN 

** 

39 

20 

" 

42 

31 

28 

22 

17 

27 

36 

44 

54 

50 

47 

35 

32 

30 

29 

35 

8 

SC0TTS80RO 

71 

47 

44 

54 

60 

55 

43 

50 

63 

68 

70 

63 

75 

73 

68 

60 

4ft 

40 

43 

48 

66 

67 

69 

60 

72 

65 

52 

52 

58 

59 

58 

8 

MIN 

* 

42 

22 

28 

30 

40 

33 

23 

18 

1  9 

21 

32 

43 

48 

46 

44 

36 

33 

29 

27 

34 

•  1 

SELMA 

MAX 

76 

62 

49 

63 

74 

71 

50 

56 

64 

69 

75 

70 

79 

74 

81 

77 

53 

48 

53 

57 

65 

74 

74 

71 

8  I 

74 

63 

55 

66 

63 

66 

2 

MIN 

49 

28 

35 

24 

25 

26 

28 

38 

44 

50 

51 

59 

44 

35 

33 

31 

39 

■3 

t  a  i  i  »ner * 
I  A  L  L  Al.'r  <j  * 

73 

50 

47 

59 

70 

63 

43 

52 

65 

67 

70 

65 

77 

76 

77 

« 

47 

44 

47 

51 

60 

69 

65 

70 

77 

70 

55 

50 

64 

59 

61 

8 

MIN 

49 

36 

26 

30 

30 

40 

33 

31 

30 

46 

33 

25 

19 

20 

25 

36 

48 

46 

53 

55 

39 

36 

28 

28 

36 

0 

THOMASV I LLE 

74 

49 

49 

65 

70 

69 

49 

53 

64 

66 

70 

67 

80 

73 

80 

72 

44 

46 

49 

55 

67 

■ 

74 

78 

80 

70 

59 

52 

62 

64 

64 

1 

MIN 

46 

26 

31 

35 

40 

29 

26 

31 

63 

3  ? 

24 

27 

35 

4ft 

53 

48 

46 

57 

39 

33 

34 

37 

40 

0 

TROY 

86 

67 

51 

46 

61 

69 

48 

51 

62 

66 

68 

65 

78 

72 

78 

ftft 

45 

*3 

48 

53 

59 

70 

72 

77 

80 

70 

11 

51 

61 

62 

7 

MIN 

63 

49 

28 

32 

36 

50 

28 

30 

37 

40 

46 

60 

63 

35 

24 

25 

26 

30 

39 

47 

4ft 

51 

58 

43 

33 

35 

37 

41 

8 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

55 

48 

•  49 

60 

71 

62 

SI 

53 

63 

65 

73 

63 

79 

78 

80 

7? 

42 

45 

48 

53 

63 

72 

70 

69 

78 

70 

49 

49 

62 

62 

61 

6 

MIN 

44 

30 

23 

3 1 

32 

36 

31 

24 

22 

2 

30 

*3 

53 

51 

39 

26 

24 

22 

24 

25 

37 

44 

51 

53 

46 

37 

32 

30 

29 

35 

1 

84 

66 

52 

48 

59 

68 

67 

48 

52 

63 

67 

72 

65 

78 

70 

81 

67 

45 

44 

51 

52 

58 

75 

71 

n 

79 

70 

49 

52 

62 

62 

9 

MIN 

64 

51 

32 

32 

35 

46 

36 

29 

26 

3  5 

38 

40 

58 

63 

65 

3ft 

25 

27 

25 

26 

37 

44 

4  ft 

49 

53 

42 

35 

34 

34 

40 

6 

UNION  SPRINGS 

MAX 

7B 

55 

50 

63 

69 

68 

54 

54 

64 

69 

74 

66 

79 

71 

81 

74 

52 

46 

54 

60 

70 

72 

77 

80 

69 

62 

51 

64 

62 

64 

7 

MIN 

54 

48 

29 

31 

36 

51 

35 

26 

28 

35 

36 

41 

53 

62 

62 

50 

34 

24 

24 

25 

29 

39 

47 

49 

50 

53 

40 

33 

33 

35 

39 

7 

UNIVERSITY 

MAX 

53 

47 

47 

58 

70 

61 

47 

53 

62 

67 

73 

62 

77 

78 

77 

71 

41 

43 

49 

55 

61 

70 

69 

67 

78 

68 

48 

47 

61 

38 

60 

6 

MIN 

45 

31 

24 

33 

35 

36 

32 

27 

26 

31 

33 

45 

58 

55 

55 

40 

30 

23 

22 

26 

34 

42 

49 

55 

55 

44 

37 

33 

31 

30 

2 

VALLEY  HEAD 

MAX 

74 

50 

48 

48 

49 

54 

40 

49 

63 

65 

68 

68 

69 

71 

71 

69 

45 

46 

42 

44 

54 

62 

62 

64 

70 

70 

50 

52 

53 

54 

37 

5 

MIN 

44 

40 

21 

22 

21 

30 

34 

35 

19 

26 

27 

38 

50 

48 

42 

34 

32 

20 

11 

11 

14 

39 

41 

41 

48 

40 

30 

31 

32 

32 

31 

8 

WETUMPKA 

MAX 

73 

58 

48 

60 

68 

62 

48 

53 

63 

67 

72 

65 

77 

70 

79 

70 

52 

45 

52 

53 

56 

68 

72 

70 

78 

68 

54 

63 

61 

62 

6 

MIN 

58 

45 

29 

34 

35 

43 

37 

29 

29 

33 

35 

40 

49 

65 

60 

52 

36 

25 

25 

25 

30 

39 

44 

46 

49 

53 

43 

32 

32 

39 

6 

EVAPORATION  AND  WIND 


D47  of  month 


ana 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i  Total  1 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 

.19 

.06 

.06 

.07 

.07 

.12 

.06 

.09 

.06 

.07 

.07 

.05 

.04 

.11 

.12 

.10 

.12 

.10 

.03 

.07 

.06 

.09 

.08 

.03 

.06 

.07 

.06 

.06 

.03 

.05 

2.25 

WIND 

64 

76 

132 

29 

57 

21 

64 

50 

27 

14 

15 

9 

49 

107 

10 

76 

171 

122 

42 

48 

18 

49 

43 

38 

16 

35 

63 

86 

SO 

20 

1601 

FA  I RHOPE 

EVAP 

.14 

.10 

.07 

.09 

.07 

.19 

.04 

.07 

.13 

.05 

.04 

.05 

.08 

.09 

.15 

.  17 

.08 

.08 

.06 

.06 

.07 

.05 

.04 

.07 

.08 

.08 

.07 

.06 

.07 

82.49 

WIND 

41 

25 

82 

32 

9 

22 

91 

58 

3 

5 

8 

2 

8 

10 

11 

49 

120 

51 

21 

15 

21 

12 

3 

3 

4 

15 

27 

18 

21 

5 

792 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.08 

.05 

.12 

.05 

.06 

.00 

.17 

.  10 

.  10 

.01 

.04 

.05 

.07 

.00 

.18 

.19 

.23 

.09 

.07 

.11 

.01 

.08 

.02 

.00 

.05 

.04 

.02 

.05 

.11 

.02 

2.17 

WIND 

32 

73 

85 

10 

30 

40 

70 

52 

23 

19 

16 

25 

35 

20 

20 

60 

120 

80 

75 

55 

20 

20 

10 

10 

10 

20 

70 

70 

30 

13 

1213 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No 

•  

County 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obeer 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

ADOI'-On  CENTRAL  TOWER 

0071 

LAWRENCE 

34  25 

1300 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SIDNEY  J.  HARDY (  Sfl 

»,b!-'.            1  S 

014B 

MARSHALL 

3*  16 

86  13 

1 114 

AlE*anOER  CITY  b  NE 

DIM 

TALLAPOOSA 

32  59 

65  52 

one 

33  08 

86  10 

023? 

J.   RAtMOND  SHREVC 

*'>■.'■■.  CAA  AIRPORT 

0272 

CIVIL  AERO.  ADM. 

0936 

34  04 

87  13 

MRS.  LESSIE  HILLER 

0377 

athEN> 

LIMESTONE 

12 

TVA-62 

3 

ATMORE  STATE  FARM 

0*0? 

ESCAMBIA 

31  10 

87  29 

ATMORE  STATE  FARM 

0422 

32  36 

B5  30 

732 

BA 

BA 

Am ...      .  1LLE 

0**0 

32  26 

B6  39 

03*6 

COLBERT 

3*  43 

87  32 

463 

0383 

BALDWIN 

30  33 

67  47 

266 

0631 

34  28 

87  52 

910 

BELLE  M)NA  2  H 

0633 

L IMESTONF 

34  42 

8b  54 

600 

*P 

0823 

32  40 

86  43 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

0631 

JEFFERSON 

86  45 

BIRMINGHAM  WB  C ITT 

0636 

JEFFERSON 

2 

33  32 

B6  50 

694 

MRS. CARRIE  B.MORTON 

2  3  5 

BISHOP 

083* 

COLBERT 

3*  39 

ae  05 

470 

boa; 

09s  • 

34  13 

86  10 

BRANTlEy 

CRENSHAW 

31  35 

86  16 

284 

BR  Euro*  i  SSC 

10B* 

ESCAMBIA 

31  04 

87  03 

85 

BR  1 DO( PORT  2  W 

1099 

JACKSON 

34  56 

65  44 

6JRUN0I0GE 

1178 

31  43 

12BB 

33  06 

500 

1300 

32  00 

ALA.    POLY.  INST. 

132* 

TALLAPOOSA 

CARBON  MILL 

1377 

WALKER 

2 

MISS  MARY  C  .  RAY 

CENTER  GROVE 

1*92 

MORGAN 

34  23 

66  36 

7B0 

15^0 

7A 

1366 

WASHINGTON 

31  28 

B8  15 

195 

CMlLOE"SBURG 

1613 

1683 

1694 

1723 

BARBOUR 

COFFEE  SPRINGS 

iae; 

31  10 

85  55 

265 

19-  1 

MRS.   S,  CUNNINGHAM 

COLUMBIA   1  W 

1863 

HOUSTON 

5 

31  16 

85  06 

130 

REX  H.  CANADAY 

3 

CORDOVA 

19*0 

WALKER 

33  46 

87  11 

33* 

5P 

BA 

Cuba 

2079 

32  26 

88  23 

215 

2119 

TALLAPOOSA 

85  45 

21*1 

33  01 

88  17 

207 

}  n.:> 

2186 

32  21 

67  39 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

2216 

MORGAN 

Decatur  substation 

2?i\ 

MORGAN 

34  36 

86  58 

588 

OCMOP0L1S  LOCK  4 

MARENGO 

13 

32  31 

87  51 

100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

DEMOPOLIS  LOCC  (,  DAM 

22*3 

MARENGO 

32  31 

87  SO 

100 

8A 

BA 

DOT HAN  CAA  AIRPORT 

2372 

Elba 

2577 

31  25 

86  04 

7632 

TUSCALOOSA 

33  15 

B7  48 

252 

2727 

SARBOuR 

31  53 

85  06 

254 

27*2 

32  47 

87  50 

evergreen  caa  ap 

2'tb  * 

31  25 

87  02 

257 

M .  D 

2813 

FALCO  5  NE 

■  t  >,' 

COVINGTON 

31  06 

FALKVI LLE 

MORGAN 

12 

TVA-384 

3 

FALLS  CITY  6  Nw 

28*6 

WINSTON 

34  0* 

67  20 

650 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FASL  E  T 

2867 

*AD1 SON 

FAYETTE 

2863 

Flat  rock 

29*3 

FLORENCE  AT  LOCK 

2976 

jkUOERDALE 

FORT  DEPOSIT  1  SE 

3024 

.OWNDES 

FORT  MORGAN 

3033 

JALDW  IN 

FORT  PAYNE 

9063 

34  26 

FRISCO  CITY 

3105 

MRS.   NEL  IA  MCKENZIE 

GADSDEN 

3131 

ETOWAH 

7 

FRANKLIN  K.  EDGE 

2  3  5 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

32  49 

68  09 

130 

GARDEN  C |Tv 

5200 

'.  UL  LW  N 

M 

3*30 

3511 

32  42 

GREENVILLE 

?519 

bulf  Shores  2  sse 

3559 

IjUNTE"SvILLE  CITY  W  WKS 

1378 

iARSHALL 

3*  22 

SUNTERSV 1 LLE  DAM 

3583 

MARSHALL 

12 

34  26 

86  24 

61  1 

TVA-70 

3 

rttlXVVlLLE 

3620 

WINSTON 

3*  1* 

87  36 

9*7 

7A 

7A 

36** 

MARION 

3*  08 

87  59 

498 

3697 

PERRY 

32  48 

87  11 

600 

BA 

WYNEVlLLt 

37*6 

LOWNDES 

32  11 

86  35 

8A 

3761 

HENRY 

31  21 

65  20 

60 

mighlano  hche 

3616 

CRENSHAW 

31  57 

66  19 

594 

3P 

5P 

WIGHT OWES 

38*2 

CLEBURNE 

33  32 

85  24 

FRANKLIN 

34  20 

87  56 

64  5 

nunts«ille  substation 

4060 

MADISON 

34  43 

86  35 

611 

bfl 

MUMISVIllE  WB  AWY. 

4060 

MADISON 

12 

34  42 

66  35 

610 

MIC 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

My  TOP 

JACKSON 

1  ? 

34  54 

86  05 

1500 

7A 

TVA-78 

3 

JACKSON  LOCK  1 

4192  CLARKE 

1 1 

31  33 

88  01 

10 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

JACKSON  SHOALS 

-1  <* 

TALLADEGA 

7 

33  32 

86  12 

475 

9A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

JORDAN  DAM 

♦306 

ELMORE 

32  37 

86  15 

.'90 

BA 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

♦302 

CHAMBERS 

1  1 

32  54 

85  24 

830 

61 

>:  ■■ 

CLARENCE  H.  FINSHER 

2  3  3 

6603 

COOSA 

7 

32  58 

86  31 

*20 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

4619 

JEFFERSON 

3 

33  33 

66  33 

MRS.  MAftY  K.  LEE 

3 

4627 

CHEROKEE 

34  11 

85  46 

369 

RUFUS  M.  SEWELL 

3 

4798 

SUMTER 

13 

32  35 

86  11 

160 

SP 

PROF.  E.  J.  MuRPHtY 

2  3  5 

-.822 

COVINGTON 

9 

31  01 

86  22 

290 

8A 

BA 

M.  C.  YOUNG 

2  3  3 

Station 

No 

! 

• 

B 

a 

Longitude 

£3 

ObME 

vation 

Reler 

to 

.-LI.  . 

P6JD86VJ 

Index 

Temp 

a 
J 

Observer 

TUSCALOOSA 

33  29 

87  20 

280 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAO 1  SON 

M  M 

MADISON 

12 

86  *3 

373 

** 

HARRY  R.  TAYLOR •  JR 

-ni 

JEFFERSON 

33  30 

66  31 

65* 

ALABAMA  POWER  CO 

MARION  1  SSE 

3106 

PERRY 

3 

32  37 

87  16 

263 

u 

0.  MYRON  HOl IF  If LD 

MARION  JUNCTION 

51  ii. 

DALLAS 

3 

32  26 

67  14 

20* 

OA 

MRS. MARGARET  SMITH 

MARION  JUNCTION  2  NF 

1121 

DALLAS 

3 

32  26 

87  13 

200 

II 

ALA.  POLY.  INST. 

MARTIN  DAM 

iiM 

TALLAPOOSA 

11 

32  40 

83  33 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

7  3  3  6 

MAXWELL  F1EL0 

5.'0; 

MONTGOMERY 

32  25 

66  23 

165 

M|D 

U.S. ARMY  A|R  FORCES 

2  3  5 

MC  CALLA  2  NE 

5?  3  i 

JEFFERSON 

3 

33  21 

86  39 

550 

JAMES  B.  ELLIOTT 

MEL V IN 

533* 

66  27 

JOHN  R.  LAND 

MERT2  3  E 

1363 

BIBB 

3 

32  33 

67  20 

600 

U.S.  FOREST  SERVICE 

5*17 

WILCOX 

I 

32  06 

87  22 

78 

CHLORA  r.  will iams 

3439 

MACON 

1  1 

32  27 

83  5* 

706 

T.  C.  CARR 

MITCHELL  DAM 

3463 

CHILTON 

32  48 

86  27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CD 

MOBILE  W8  AIRPORT 

34TB 

MOBILE 

'* 

30  41 

68  15 

212 

*iv 

U.S.  WEATHT.fi  BUHEAu 

MOBILE  WB  CITY 

5483 

MOBILE 

'* 

30  4? 

86  02 

10 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU      7  3  5 

MONTE  SANO 

3329 

MADISON 

12 

34  43 

66  31 

1650 

TVA-530  « 

MONTEVALLO 

3337 

SHELBY 

5 

33  06 

86  33 

462 

M.  P.  JETER 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

5330 

MONTGOMERY 

32  18 

86  2* 

196 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MONTGOMERY  WB  CITY 

5335 

MONT  GOME  RY 

66  16 

"10 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULT ON 

3623 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  17 

630 

TVA- 38 I 

MuSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5749 

COLBERT 

12 

34  45 

87  37 

540 

MIO 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  3 

S7B9 

MONROE 

1 

31  *3 

87  16 

162 

S.  B.  HELTON 

NEW BURG 

58*7 

FRANKLIN 

12 

34  29 

87  35 

660 

'A 

TVA -6** 

NEW  MARKET 

5U3 

MAD  I  SON 

12 

3*  5* 

66  76 

725 

:a 

TVA-62* 

5873 

DALE 

5 

31  20 

85  36 

216 

BASCUM  N.  BROWN 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  57 

66  30 

837 

L.  £.  SELLERS 

2  3  3 

ORRVILLE 

tilt  1 

DALLAS 

1 

32  16 

67  14 

200 

EDWARD  B.  WARREN 

6218 

DALE 

5 

31  21 

83  39 

*00 

MRS.  CLEO  S.  RUT LAM 

2  3  5 

PAINT  ROCK 

6226 

86  20 

TVA-69 

PALMERDALE 

6246 

JEFFERSON 

33  44 

86  39 

ROBERT  P.  STORES 

PELL  CITY  5  NW 

6328 

ST.  CLAIR 

33  34 

86  16 

950 

5A 

A.  F.  BOWMAN 

2  3  3 

PENNINGTON  LOCK  2 

6335 

CHOCTAW 

19 

32  08 

66  02 

20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PERRYV1 LLE 

*>~ihl 

PERRY 

3 

32  37 

67  08 

C.  M.  PLUHHER 

PICKENSVlLLE 

6*14 

PICKENS 

13 

33  13 

86  16 

163 

MRS .  OORA  1.  CLAY 

PINE  HILL 

6*60 

WILCOX 

1 

31  59 

67  3b 

no 

7A 

MRS . DELLA  l.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

e>4fcM 

MONTGOMERY 

6 

32  04 

Bb  04 

C.  W.  ADAMS 

PLANTERSV1LLE 

(,  OA 

DALLAS 

1 

32  39 

6b  5b 

240 

0.  H.  BARNES 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

12 

34  37 

65  53 

633 

TVA-69 5 

PRATTVILLE 

6640 

86  26 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO 

2  3  5 

PRIMROSE  CARM 

668* 

MONTGOMERY 

1 

32  20 

66  13 

160 

W.  £ .  ElSBERRY 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

1  i 

32  12 

ea  21 

OA 

MRS.  JAN  IE  C.  BROWN 

2  3  5 

RED  BAY 

6B05 

FRANKLIN 

12 

34  27 

68  09 

627 

REFORM 

6647 

PICKENS 

l  l 

33  23 

66  01 

2*2 

WILLIAM  T .  AMBROSE 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

6 

31  21 

66  32 

JOHN  R.  BRAOlEY 

ROBERT SDALE  7  E 

6968 

BALDWIN 

9 

30  33 

67  46 

130 

BP 

CARL  BOSECK 

2  3  3 

ROCK  MILLS 

RANDOLPH 

65  10 

7*5 

6P 

JAMES  B.  BAILEY 

2  3  3 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  47 

602 

FR.  FREDERICK  SMITH 

2  3  5 

SAND  MT.  STATE  FARM  API 

7207 

DE  KALB 

12 

34  17 

65  56 

1195 

5P 

5P 

ALA .  POLY .  INST. 

2  3  5 

SAYRE 

7282 

JEFFERSON 

86  58 

DORA  R.  WEBSTER 

SCOTTSB0R0 

7304 

JACKSON 

3*  41 

86  02 

660 

6P 

6P 

MRS.  •  .is: It  BO  BO 

2  3  5 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

7310 

JACKSON 

12 

34  41 

8b  01 

660 

7A 

TVA-76-A 

SEALE 

7328 

RUSSELL 

32  16 

85  10 

3*9 

8A 

SELMA 

7366 

DALLAS 

1 

32  25 

67  00 

1*7 

3P 

6A 

JOHN  0.  RHOOES 

2  3  3 

SHEFFIELD  TVA  NRSY 

T415 

C0LBER1 

12 

34  46 

87  42 

505 

7A 

TVA-49 

Shoemaker  springs 

7460 

LIMESTONE 

12 

34  51 

87  12 

610 

TVA-687 

SL0C0M8 

7576 

GENEVA 

31  06 

65  33 

6A 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

1 

32  00 

67  01 

223 

MRS.    EVA  R.  RAY 

SOUTH  hill 

7671 

DE  KALB 

12 

34  24 

86  02 

990 

SPRING  HILL 

7733 

66  10 

HAMLIN  H.  TIPPINS 

CLOSEO  10/23/5 

SUTTLE 

7963 

PERRY 

32  32 

87  11 

1*3 

J.  F  .  SUTTLE,  JR. 

SWAIM 

7968 

JACKSON 

12 

34  53 

86  13 

665 

TVA- 38 5 

SYLACAUGA 

7994 

TALLADEGA 

33  10 

86  13 

548 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

SYLVANIA 

8012 

OE  KALB 

12 

34  34 

65  49 

1400 

TALLADEGA 

8024 

TALLADEGA 

7 

33  26 

66  06 

55* 

6P 

CO.  WEAVER 

2  3  3 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR. 

8032 

TtLLADEGA 

7 

33  IB 

6b  04 

1919 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

THOMASVI LLE 

8176 

CLARKE 

l  3 

31  55 

87  45 

385 

9P 

7A 

MRS .   MINNIE  DEATON 

2  3  3 

THURLOW  DAM 

6215 

ELMORE 

11 

32  32 

85  54 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

TONEY 

8259 

MADISON 

12 

34  54 

86  44 

7A 

TVA-506 

TRAFFORO 

6285 

86  4* 

75o 

7A 

MRS .  HAZEL  GARRETT 

TROY 

8323 

PIKE 

1  0 

31  49 

65  58 

390 

8A 

6A 

THOMAS  J.  OILLARO 

2  3  3 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

81B0 

TUSCALOOSA 

2 

33  1* 

67  37 

170 

410 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3  3 

TUSCALOOSA  LOCK  6  0AM 

8385 

TUSCALOOSA 

? 

33  13 

87  35 

152 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE 

MACON 

11 

32  24 

459 

6A 

TUSKEGEE  INSTITUTE 

2  3  3 

UNION  SPRINGS 

8*38 

BULLOCK 

fc 

32  08 

65  44 

485 

5P 

7A 

MRS.  BOBBIE  GUTHRIE 

2  3  5 

UNIONTOWN 

PERRY* 

1 

32  27 

273 

J.  S.  BRA  NY  ON 

UNIVERSITY 

1454 

TUSCALOOSA 

33  12 

67  33 

225 

MID 

OR.  F.  M.  MITCHELL 

2  3  3 

VALLEY  HEAO 

8'.t-4 

DE  KALB 

34  34 

65  36 

1031 

BP 

6A 

MRS.   CARRIE  DALBY 

2  3  5 

VANCE 

84  ■  I 

TUSCALOOSA 

i 

33  10 

67  13 

7A 

WM.  F.  VANCE 

B605 

RANDOLPH 

85  34 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

WALLACE  2  NE 

ESCAMBIA 

31  14 

165 

6A 

MRS. ARTHUR  M.MORRIS 

WALNUT  GROVE 

1648 

ETOWAH 

2 

34  04 

66  19 

850 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WATERLOO 

6686 

68  04 

6P 

J.  ELLIE  TMREET 

WEST   BLOC TON 

6809 

BIBB 

33  07 

87  07 

RUPERT  M.  BEAR DEN 

8659 

86  12 

6| 

6A 

MRS .  D.  R.  WM| TAKER  | 

2  3  3 

WHATLEY 

8867 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

LEONARD  L.  COLE  KAN 

WHEELER  DAM 

8675 

LAWRENCE 

12 

34  47 

87  21 

380 

7A 

TVA- 3 2 

WHITFIELD  LOCK  3 

e  i/b 

CHOCTAW 

1 1 

32  17 

68  01 

30 

;a 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

64i6 

JACKSON 

13 

34  53 

85  45 

612 

TVA-704-A 

WILSON  DAM 

■WO 

COLBERT 

12 

34  46 

87  37 

530 

tA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WINF1ELD  2  SW 

B99B 

FAYETTE 

1) 

33  56 

67  *9 

466 

7A 

W.  W.  COTNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

)103 

ELMORE 

I  1 

32  34 

65  3* 

333 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

YOUNGS  STORE 

9330 

LAUDERDALE 

12 

S*  57 

67  33 

790 

TVA-62 1 

NEW  STATIONS 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

12 

3*  *5 

87  31 

479 

7A 

TVA-*62-A 

3 

t        1 -ALABAMA ,      2-BLACE  IARRIOR;  3-CAKARA. 

Tb*  four  digit  identification  nuabcrs  is  tt> 
Figure*  and  IttWl  following  the  station  n 
Observation  tlajM  given  In  the  Station  lad* 


4 -CHATTAHOOCHEE;      5 -CHOCT  ATOATCHKE ;      « -CONECUH ;      7 -COOSA .      A- OCA  WB  I A  ; 

RE7KKENCE  NOTES 

in). i  nuaber  column  of  the  Station  Ind*s  in  aaalgn*d  on  a  atat*  baa  I  a 
a),  such  aa  12  SSV,  Indicate  distance  la  sties  and  direction  froa  the  n> 
are  In  local  standard  (la*-. 


•-CIAJ7;     10-PIA;     1 l-TALLAPOOSA ;  12-TEOTI 


13  T<<»hu,R>, 


the  preceding  12  souths  will  b*  < 
tlona  rll]   n*  carried  only  in  tb* 
Indei.  but  for  vblcb  data  are  i 


id  in  tb*  June 
and  D*c*ab*r 


aaaaured  In 


and* 


Beat la(  d*gr*e  days  foi 
Delayed  data  and  corrn 
Stations  appearing  In  tb 
On  I  caa  otharvte*  Indlcat 

daya  are  baaed  on  a  dally  average  of  65  T.  Evaporatlo 
Table  6. 

81**t  and  hall  **r*  Included  la  snowfall  averages  in  Table  1.  beginning  sltb  July 

Aanuata  in  Table  3  are  froa  noo-recor  dl  ag  gag**,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3.  5  and  6  are  for  tb*  24  hours  ending  at  tta*  of  obsrrva t i on .     8**  tb*  Si 

I  Tabl*a  3.  6.  and  tb*  Station  Indaa.     No  record  in  Tables  2  and  5  1* 
dates. 

reseat .  tla*  distribution  unknovo. 


bin  bullotln. 
bullet  ID 

preclpU 


type  pan  of  4 


>•  Included  In  this 

i  lacbea.  and  »ln 
unl*ss  othervlsi 


observat Ion 


No  record  In 
And  also  on  s  lat 
Asoust  included  1: 
I  equipped  t 


Indicated  by  no  i 


B  Adjta 
I    Ratar  *qu 


Ull  SOB 


wlodsbl< 
•fall  abolly 


Kord.     Degree  day  data.   If  carried  for  tbla 
al  fro*>  recording  gag*.     All  other  data  In  Table  3  are  froa  oon-rvcord lag  gag**. 


Subscription  Prlc*:  13  cents  par  copy,  sontbly  and  annual-  81.30  per  y*sr.  (Tearly  subscript  los  Isclud**  LI 
to  tb*  Treasurer  of  the  United  Stat**.  IsBlttaace*  and  corr**pond*tics  regarding  aubacrlpt  Ions  should  b*  san 
Vaahlngton  23.   D.  C. 
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ALABAMA  -  DECEMBER  1951 


A.  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 

December  this  year  was  a  little  warmer  than  average,  and  some  exceptionally  high  tempera- 
tures occurred  from  the  6th  to  the  8th.  The  middle  of  the  month  was  cold,  but  there  was  s 
trend  toward  warmer  weather  from  the  16th  until  the  end.  Rainfall  over  the  northern  thir< 
of  the  State  was  between  9  and  14  inches  in  most  localities.  In  the  southeastern  third, 
most  stations  had  between  4  and  6  inches,  while  in  the  remaining  central  section,  monthl] 
amounts  were  mostly  between  6  and  9  inches.  General  weather  changes  were  mostly  State  wide, 
and  there  were  no  important  occasions  when  cold  air  entering  the  north  or  west  did  not  con- 
tinue its  eastward  sweep. 

The  temperature  trend  was  upward  until  the  6th,  and  the  3-day  period  from  the  6th  through  th< 
8th  saw  the  majority  of  stations  get  80  degree  temperatures.  A  reading  of  87  at  Chatom  oi 
the  7th  tied  the  all  time  State  record  for  December.  The  old  record  was  set  at  Thomasville, 
also  on  the  7th,  in  1924.  Periods  of  sustained  warm  weather  are  normally  dry,  but  this  rul< 
did  not  hold  this  time.  General  rain  fell  on  the  night  of  the  3-4th;  thereafter,  there  wer< 
scattered  showers  until  the  9th  and  10th  then  these  showers  were  nearly  general.  The  rail 
on  the  9-10th  was  accompanied  by  a  sharp  drop  in  temperatures,  but  there  was  considerabl* 
cloudiness  with  light  rain  in  the  south  on  the  11th,  and  no  freezing  of  consequence  occurred, 

Several  more  days  of  rising  temperatures  came  to  an  end  on  the  14-15th,  when  there  was  i 
general  rain  accompanied  by  a  fall  in  temperatures.  This  rain  was  rather  heavy  in  the  north, 
The  coldest  day  of  the  month  was  the  16th,  when  morning  minima  ranged  from  5  at  Gadsden  tc 
27  at  Fort  Morgan. 

General  rain  on  the  17-18th  was  accompanied  by  a  moderate  temperature  rise.  This  was  fol- 
lowed by  freezing  nearly  to  the  coast  on  the  19th.  Rain  set  in  late  on  the  19th,  and  endec 
early  on  the  21st,  with  temperatures  becoming  mild  followed  by  freezing  in  the  north  anc 
central  portions  on  the  22nd,  and  freezing  nearly  to  the  coast  on  the  23rd.  Rain  which  felj 
on  the  20th  was  heavy  in  the  north  and  central  sections,  and  caused  light  to  moderate  flood- 
ing in  the  Coosa,  Cahaba ,  Warrior,   and  Tombigbee  Rivers. 

Temperatures  had  become  quite  mild  again,  when  a  cold  front  brought  general  but  uneven  showers 
on  the  26th.  These  showers  were  mostly  heavy  in  the  north,  and  the  ensuing  temperature  droj 
was  moderate,  with  a  light  freeze  over  most  of  the  State  on  the  27th,  and  again  on  the  28th, 
Temperatures  rose  rapidly  during  the  remainder  of  the  month,  and  there  was  light  scattere< 
rain  on  the  29th. 

There  were  no  severe  local  windstorms  reported. 

CROPS 

Favorable  weather  during  the  first  week  permitted  farmers  to  practically  complete  their  fal!l 
harvesting  operations  such  as  gathering  corn  and  threshing  peanuts.  Seeding  late  fields 
of  winter  crops  made  good  progress.  Grains  and  legumes  improved  greatly  during  the  unseason-r 
able  warmth  early  in  the  month,  and  although  set  back  somewhat  by  freezing  around  the  middl<! 
of  the  month,  they  were  again  making  good  growth  as  the  month  ended.  Wild  pasturage  di< 
not  have  time  to  make  any  important  come-backs  during  the  milder  periods  of  weather,  ami 
cattle  had  to  be  fed  in  all  areas.     Farm  work  was  mostly  limited  to  routine  chores. 

FLOODS 

As  a  result  of  the  heavy  rain  on  the  20th,  after  the  soil  had  become  quite  wet  from  frequen 
rains  after  the  13th,  the  middle  reaches  of  the  Coosa  River  had  gage  readings  from  2  to  '. 
feet  above  flood  stages.  The  upper  Cahaba  was  also  flooded,  when  Centreville  had  a  stag' 
3.5  feet  above  flood  stage.  No  damage  was  reported  on  the  Cahaba,  but  rural  damage  on  thr 
Coosa  was  estimated  at  $38,000.  The  Warrior  River  at  Tuscaloosa  rose  to  nearly  10  feet 
above  flood  stage  on  the  21st,  and  the  Tombigbee  reached  stages  from  4  to  10  feet  abov  • 
flood  levels  at  the  end  of  the  month.  There  was  little  loss  on  the  Warr ior-Tombigbee  system' 
since  such  floods  are  expected  this  time  of  year,  and  warnings  permitted  the  moving  of  cattl 
and  logging  equipment.     -  F.C.P. 
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Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

J 

SUttOD 
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Ui 

IS 

a.  a  a 

• 

s 

■ 

i 

Si 

• 

§  a 
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&  1 
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1 

12:30  a 
CST 
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CST 
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CST 

? 

(= 

8 

q 

| 

s 

4 
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8i 

n  a 

I 
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.  M 

g*  £  ■ 
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S 

15 

9.9 

38 

sw 

14 

80 
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60 
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4 

4 

3 

3 

a 

l 

17 

43 
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Nt 

16t 

12. 6t 

42t 

st 

18t 

82t 

84t 

61t 

77t 

4 

2 

6 

1 

i 

0 

14 

42t 

7. It 

dktgobusy  wb  crry 

St 

12t 

8.  St 

28t 

st 

20t 

81t 

87t 

58t 

68t 

4 

1 

« 

2 

l 

0 

14 

52t 

6. It 

Airport  Data 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

*  e 

Year 

e 

| 

1 

M 

1 

■ 

"3  S 

Ave 

o» 

2 

i 
A 

Ave 

&o 

1884 

47.9 

80 

6 

5.53 

10 

885 

45.0 

74 

12 

3.42 

6 

886 

43.1 

76 

0 

3. 17 

7 

1887 

45.8 

73 

10 

9.04 

12 

1888 

46.3 

71 

13 

2.84 

6 

1889 

58.4 

82 

20 

1.16 

3 

1890 

49.3 

80 

17 

2.30 

5 

1891 

49.6 

86 

12 

4.86 

8 

1892 

46.6 

78 

8 

4.56 

9 

1893 

49.0 

86 

14 

3.30 

6 

1894 

48.4 

81 

0 

4.79 

9 

1895 

45.5 

86 

8 

3.82 

6 

1896 

46.8 

83 

12 

1.64 

4 

1897 

48.6 

82 

19 

5.65 

10 

1898 

44.7 

78 

8 

3.66 

6 

.899 

46.0 

79 

12 

5.68 

9 

.900 

47.6 

76 

20 

4.74 

8 

.901 

43.5 

78 

0 

7.83 

10 

.902 

46.8 

78 

8 

5.72 

8 

f903 

41.7 

71 

11 

3.07 

6 

1904 

47.1 

83 

15 

4.33 

8 

905 

44  .2 

75 

14 

6.43 

10 

906 

50.9 

83 

10 

4.05 

8 

907 

46.7 

77 

12 

6.24 

10 

908 

51 .0 

84 

18 

4.69 

8 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

e 

1 

M 

1 

°  0 

Ave 

9 

2 

t 

Ave 

d  _ 

zp 

1909 

41.3 

82 

6 

5.28 

9 

1910 

43.0 

75 

10 

3.52 

7 

1911 

50.6 

82 

14 

7.67 

11 

1912 

47.6 

82 

14 

6.39 

12 

1913 

47.9 

84 

15 

3.41 

8 

1914 

43.6 

80 

0 

5.10 

10 

1915 

47.2 

79 

14 

6.  31 

9 

1916 

47.9 

81 

12 

4.40 

10 

1917 

40.4 

79 

4 

1.73 

6 

1918 

50.7 

82 

16 

5.85 

7 

1919 

47.7 

81 

12 

7.22 

7 

1920 

45.7 

76 

15 

7.83 

10 

1921 

51.3 

82 

21 

3.47 

7 

1922 

54.2 

84 

20 

7.46 

12 

1923 

54.6 

83 

22 

5.48 

11 

1924 

48.2 

87 

11 

7.22 

10 

1925 

44.8 

81 

3 

3.62 

7 

1926 

51.1 

87 

15 

6.30 

10 

1927 

46.8 

82 

10 

8.17 

10 

1928 

46.9 

78 

IS 

2.02 

5 

1929 

45.7 

81 

-  4 

3.64 

7 

1930 

43.  9 

75 

18 

2.82 

8 

1931 

55.6 

83 

25 

9.32 

14 

1932 

50.4 

80 

12 

9.50 

15 

1933 

56.5 

85 

15 

3.24 

7 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

1 

< 

J3 

9 

2 

i 

3 

e 

1 
> 
< 

No.  of  days 
.01  or  more 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

46.8 
40.8 
50.2 
46.8 
47.4 

80 
78 
80 
76 
79 

10 
7 

18 
4 

14 

3.48 
4.17 
7.  21 
2.73 
2.63 

9 
6 
11 
8 
8 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

49.2 

51 .6 
50.2 
48.9 
46.8 

85 
80 
81 
82 
83 

15 
18 
19 
15 
9 

3.30 

6  .  25 

7  .  28 
8. 17 
3.46 

7 
12 

8 
11 

8 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

45.8 
41.7 

51.7 
48.7 
51.2 

78 
77 
84 
80 
82 

12 
8 
20 
17 
12 

3.81 
6.47 
2.  76 
4.71 
4.48 

9 

12 
6 
9 

1949 

1950 
1951 

49.9 
42.3 

50.  9 

82 
82 
-82. 

15 
7 
5 

4.01 
4.06 
7.48 

Period 

47.7 

4  94 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Station 

Tern  per ature 

Precipitation 
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3.50 
9.52 
5  21 

11.20 
9.07 

11.25 
5.53 
9.32 

11.14 
6.62 
4.43 
S  2.50 
10  43 

9.32 
16.26 
15.29 
6.79 
2.38 

8.13 
5  34 
9.01 
12.53 
8.03 

8.66 
11.09 
3.66 
9.49 
6.02 

7.25 
7.62 
10.82 
12.39 
7.48 


3.37 
11.29 
.01  9.33 
10.41 
7.02 

9.37 
8.32 
8.60 
4  94 

10.24 

7.86 
6.70 
6.81 
4.84 
02  9.27 
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DAILY  PRECIPITATION 
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Station 

Day  of  month 

1 

23 

24 

25 

27 

28 

29 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

26 

30 

31 

HOBILE  WB  AIRPORT 

T 

.38 

.01 

it 

T 

38 

1  09 

56 

21 

.08 

.01 

.  59 

MOBILE  WB  CITY  R 

.20 

T 

'76 

T 

T01 

!o7 

T 

!23 

l!02 

44 

!48 

■ 

!33 

3  6 

MONTE  SANO 

1  04 

.86 

.  62 

1  .  50 

.79 

.55 

.45 

2.10 

9.  2 

MONTEVALLO 

.48 

.10 

.10 

1.70 

.10 

1.06 

1.60 

70 

- 

.10 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

■  47 

.02 

.29 

.13 

T 

.01 

.36 

T 

T 

.91 

.38 

.92 

39 

z 

.20 

.01 

4 . 0 

MONTGOMERY  WB  CITY 

T 

S! 

23 

18 

.  04 

.  29 

.  82 

1 .46 

.40 

.1C 

.14 

4  2 

MOULTON 

l.3( 

.01 

.50 

3.41 

!-ai 

1.20 

.72 

.49 

.17 

1 . 92 

1.42 

114 

MUSCLE  SKOALS  CAA  AP 

.48 

.  10 

T 

.82 

1 .09 

.18 

.13 

2.44 

T 

.16 

.28 

2.09 

2.13 

.04 

.07 

10.1 

NATCHEZ 

.75 

.34 

.51 

.74 

.65 

.IS 

.15 

.81 

4.1 

NEWBURG 

1 .27 

4.37 

.40 

• 

• 

• 

3.  bi 

1  .  2C 

10 .  B 

NEW  MARKET 

.02 

03 

1  48 

42 

10 

1  46 

1.11 

.  52 

.38 

1.48 

2.02 

10  0 

NEWTON 

T 

l.°7! 

T 

.52 

!37 

.28 

.02 

l!l9 

.87 

.02 

.74 

.84 

.47 

6  1 

ONEONTA 

1.49 

.20 

1.23 

.98 

.92 

2  4' 

1.48 

.04 

8.7 

ORRVILLE 

.81 

.30 

2.10 

3.35 

1 . 8! 

.21 

.53 

8.6 

OZARK 

.52 

.51 

.22 

.21 

.19 

.05 

.91 

1.34 

.85 

.86 

.07 

6.  i 

PAINT  ROCK 

.10 

.15 

2  60 

80 

1  .54 

1.71 

9  2 

PALMER DALE 

.8! 

1  .03 

.45 

1  .75 

i!oi 

J '  ft". 

1  .51 

PELL  CITY  5  NW 

1  .01 

.01 

T 

1.99 

.05 

.99 

1.00 

2.00 

'.Si 

9.1 

PENNINGTON  LOCK  2 

.64 

50 

.04 

.35 

.03 

1.35 

.55 

1.45 

6.8 

PERRYVILLE 

.92 

.39 

.33 

1.21 

.61 

1.84 

2  34 

.18 

7 .  8 

PICKENSVI1  LE 

.  80 

.  20 

.60 

60 

67 

1  10 

.80 

PINE  HILL 

.20 

1.25 

.  35 

1  .sc 

1  1' 

.75 

T 

5~8 

PINE  LEVEL 

.45 

.37 

.95 

.  48 

1.47 

.  76 

.04 

4.1 

PLANTERSV I LLE 

.90 

.35 

.40 

1.05 

.75 

1  .90 

.  10 

8.2 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

1  90 

05 

.07 

.20 

.07 

1.30 

1.40 

.  55 

1.30 

xz 

1.30 

y .  6 

PRATT VI LLE 

33 

05 

08 

.  65 

.  20 

.  56 

2 , 30 

.  56 

16 

5.5 

PRIMROSE  FARM 

.  V( 

.27 

!o7 

.04 

.  04 

.02 

^39 

05 

.96 

1 .31 

.31 

.11 

.03 

PUSHMATAHA 

.46 

1.76 

.  26 

1  .47 

.95 

.  29 

5.1 

RED  BAY 

1.47 

2.61 

.  41 

1.68 

.73 

.  36 

.97 

1.10 

2.99 

12.3 

REFORM 

1  .41 

.22 

.92 

I 

.  20 

.98 

.97 

1  .  53 

.89 

7.1 

RIVER  FALLS 

93 

•  7f 

.  24 

08 

T 

.78 

1 .40 

.81 

.  30 

1.25 

.26 

.11 

6. ft 

RODERTSDALE  7  E 

96 

.52 

!o2 

.20 

!09 

.80 

.85 

.77 

.06 

.16 

.18 

3.T 

ROCK  MILLS 

84 

.15 

.02 

.37 

.  03 

1 . 16 

1 .01 

.  1  5 

1 . 23 

2.36 

1.02 

8.5 
10.2 

SAINT  BERNARD 

03 

1  .43 

.15 

.02 

.08 

.  S3 

.04 

1.22 

1 .  5C 

1 . 01 

.70 

1.43 

1.85 

■ 2' 

.03 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

1  .  86 

.04 

.  60 

1  .52 

.68 

1.11 

1 . 67 

1.06 

2.05 

.09 

10.6 

SATRE 

1.12 

.06 

04 

03 

1  89 

13 

01 

1  .38 

7? 

89 

1  26 

1 .  70 

1 . 57 

SCOTTSBORO 

1.18 

.06 

.03 

!06 

.69 

j  2.15 

.65 

.80 

2.00 

47 

i  <!r 

.10 

9  2 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

1 .24 

.04 

.58 

.06 

jl.45 

1 .37 

T 

.  89 

.76 

* ' 

.10 

9.3> 

SEALS 

1.22 

.44 

.15 

.10 

.76 

94 

4.6 

.91 

.38 

T 

.  11 

.02 

T 

.90 

.52 

2.02 

2  10 

!l5 

.03 

T 

7 .  1< 

SHEFFIELD  TVA  NURSERY 

.62 

2  77 

2.00 

1.73 

? "  1^1 

11.9: 

SHOE MAKER  SPRI NGS 

1 .90 

l!93 

.36 

2.  79 

1  .20 

.15 

i 

12 .  71 

S LOCO KB 

1  .80 

1.00 

1  .65 

.  65 

6.9! 

SNOW  HILL 

.83 

.23 

.  67 

.76 

1.45 

■  87 

1  00 

6.01 

SOUTH  BILL 

.03 

1  .63 

.14 

.05 

.07 

.  84 

.89 

1.41 

.64 

2.38 

1.08 

3^99 

.44 

i  3 . 31 

sun  le 

1.00 

.38 

2.50 

7 . 8- 

1  .70 

.05 

.78 

.74 

.30 

2.  84 

.76 

2]68 

\ ' 

1  75 

1 1 . 11 

SYLACAUGA 

.71 

.  25 

T 

.23 

.30 

.07 

.85 

.82 

1.77 

!87 

M.  21 

SYLVAN I A 

1  .  90 

.48 

.10 

.95 

1.75 

1.00 

.56 

1  . 94 

2.00 

.17 

10.8! 

TALLADEGA 

.01 

.91 

.14 

.  56 

.03 

.52 

.41 

1.13 

2.99 

1.40 

.11 

1.69 

9  91 

TA  LLA  DEGA  HORN  MTN  T W  R 

.91 

.11 

■  01 

1.97 

1.04 

.  06 

7  .81 

THOU ASV I LLE 

1.48 

.47 

.05 

.47 

21 

1.02 

.92 

1  .80 

■  46 

1.00 

.07 

7 . 91 

THURLOW  DAM 

1.14 

.01 

.27 

.18 

03 

.68 

.46 

.21 

1.18 

.02 

.28 

.07 

5.43 

TONEY 

1.60 

.08 

2.98 

.  28 

.22 

1  . 10 

1  .  20 

.49 

.30 

1  .50 

11  .54 

T RAF FORD 

1.30 

.10 

1.25 

.10 

.45 

.85 

1.05 

1.20 

1.10 

9 .  7( 

.94 

.  52 

42 

98 

.12 

.50 

■i .  5" 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

.73 

.15 

T 

.  12 

T 

1.37 

T 

.01 

T 

.84 

T 

.10 

.07 

3^64 

.08 

15 

T 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

.95 

.25 

.06 

.  12 

1.22 

.38 

.02 

.07 

.  84 

.  74 

1.20 

Z3 

.48 

.05 

a.  61 

TUSKEGEE 

1.16 

.31 

.01 

.02 

.22 

.  14 

68 

T 

.83 

.17 

.60 

.02 

.05 

T 

4.  6( 

UNION  SPRINGS 

.80 

T 

.10 

.  20 

.  12 

.48 

.08 

1  38 

.  83 

3  .9! 

UN  IONTOWN 

.70 

.40 

26 

.96 

.  78 

1.90 

2.40 

T 

7.40 

UN  I  V  E  R  S I T  Y 

- 

- 

VALLEY  HEAD 

.86 

.94 

.94 

.57 

.60 

.80 

.91 

1.76 

.02 

.  10 

8.49 

VANCE 

.87 

.20 

1.60 

.32 

1 .30 

1 .00 

1 .30 

„  ■  „ 

.62 

9.  63 

WADLEY 

.90 

.15 

.15 

1 .10 

1.90 

1  00 

WALLACF  2  NE 

.20 

.55 

03 

28 

18 

.  53 

1.05 

T 

- 

■ « 

.20 

3.40 

1.70 

. 

.09 

1.54 

WATERLOO 

1 .70 

.40 

2.06 

.  81 

2.00 

.90 

.40 

2.06 

.84 

.38 

11 .55 

WEST  BLOCTON 

.14 

.92 

.  10 

.10 

.50 

1 .30 

.10 

2.08 

1.70 

.70 

.08 

7.72 

WETUMPKA 

.51 

T 

.21 

T 

I 

.83 

.60 

1 .59 

1.24 

.25 

T 

T 

5 .23 

WHAT  LEY 

.72 

.43 

.01 

•03 

.28 

T 

.01 

.01 

.30 

1.23 

.92 

.50 

1.22 

5.66 

■HBBLEB  DAM 

.02 

1  .53 

1  ,35 

.30 

1.48 

1 .  55 

.55 

48 

2.66 

3.58 

.07 

13.57 

WHITFIELD  LOCK  3 

.63 

.42 

.04 

.29 

.02 

T 

1.10 

.70 

1 .49 

.78 

.45 

.03 

.01 

5,96 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

1 .38 

.04 

.  45 

.26 

.02 

1.30 

1.30 

.70 

.68 

1.56 

1.77 

.08 

9.54 

WILSON  DAM 

.02 

.63 

4.52 

.  22 

.02 

1.57 

.70 

.54 

35 

1  .63 

2.67 

T 

.02 

.02 

T 

12.91 

WINFIELD  2  SW 

.03 

.82 

.06 

.18 

.51 

.61 

1  34 

.97 

.95 

.65 

1.51 

1.94 

9,57 

YATES  HYDRO  PLANT 

.91 

.25 

.21 

.02 

.71 

.42 

.11 

1.14 

.83 

.36 

.03 

.02 

5.01 

YOUNGS  STORE 

.30 

1  40 

1.67 

.  44 

1.82 

1.33 

.50 

.40 

1.49 

1.36 

.01 

10.72 

Sao  Tpte-reoce  notes  following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  M 

inlh 

17  1 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B  9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

IS 

IB 

19  1 

20 

21 

22 

 L 

23 

1 

24 

2S 

28 

27 

28 

29i 

30 

31 

9ERTVILLE   1  S 

MAX 

63 

66 

?2 

72 

»» 

68 

66 

50 

57 

48 

67 

33 

32 

45 

46 

44 

34 

32 

45 

54 

s8 

60 

46 

41 

33 

62 

68 

2  7 

36 

52 

4  3 

44  1 

48 

SI 

3  1 

25 

11 

?  0 

2  1 

14 

21 

21 

20 

31 

43 

2. 

25 

29 

44 

56 

32. 

1 

EXANOER  CITY  6  NE 

MAX 

67 

71 

75 

73 

71 

76 

78 

73 

69 

so 

52 

61 

61 

65 

39 

40 

40 

54 

51 

43 

69 

33 

58 

63 

66 

64 

30 

52 

61 

74 

77 

62 

0 

30 

61 

47 

27 

12 

)  8 

20 

34 

40 

22 

16 

22  1 

32 

43 

27 

15 

32 

52 

50 

36 . 

0 

9ALUSIA 

MAX 

66 

78 

79 

18 

79 

83 

83 

82 

81 

77 

53 

54 

74 

69 

72 

43 

40 

36 

SB 

34 

75 

60 

32 

60 

67 

71 

64 

51 

60 

72 

75 

66 

6 

56 

57 

64 

36 

20 

22 

27 

34 

33 

51 

30 

32 

37 

39 

39 

32 

31 

34 

49 

34 

43. 

0 

1IST0N  CAA  AP 

MAX 

66 

69 

75 

71 

71 

75 

80 

77 

70 

48 

51 

60 

55 

65 

33 

49 

52 

SO 

64 

S4 

49 

39 

02 

68 

64 

45 

33 

62 

72 

73 

61 

1 

42 

55 

43 

19 

14 

31 

33 

24 

20 

42 

34 

27 

27 

43 

59 

31 

36. 

7 

MORE    STATE  FARM 

MAI 

73 

76 

71 

77 

76 

82 

a  i 

79 

75 

65 

70 

ri 

71 

70 

4| 

35 

6  1 

56 

77 

75 

54 

63 

60 

74 

70 

52 

62 

74 

71 

70 

69 

1 

55 

sg 

61 

57 

57 

70 

66 

36 

33 

20 

25 

46 

32 

41 

50 

32 

<0 

33 

43 

51 

31 

30 

46 

44. 

0 

BURN 

MAI 

e  i 

67 

70 

74 

73 

72 

77 

78 

7* 

74 

51 

39 

62 

40 

39 

so 

55 

SO 

70 

35 

31 

62 

68 

so 

30 

32 

60 

75 

61 

4 

34 

44 

53 

55 

47 

52 

59 

60 

62 

30 

32 

14 

16 

23 

27 

29 

30 

28 

S  3 

30 

3 

1  NINETTE 

MAX 

•  1 

77 

70 

77 

78 

82 

81 

80 

77 

51 

57 

74 

73 

68 

57 

63 

54 

76 

72 

55 

63 

70 

74 

69 

50 

63 

73 

75 

76 

60 

9 

58 

67 

50 

34 

34 

21 

25 

48 

32 

* 

5  8 

43 

7 

LLE  MINA   2  N 

MAX 

60 

68 

73 

7  0 

69 

80 

75 

72 

45 

51 

56 

59 

63 

6  3 

46 

48 

45 

48 

33 

45 

S3 

60 

SO 

55 

41 

50 

63 

70 

7 

46 

56 

44 

1 

23 

12 

1 9 

37 

21 

* 

24 

11 

96 

37. 

2 

RMINGHAM  HR  AP 

-AX 

66 

69 

74 

69 

70 

76 

BO 

74 

70 

47 

52 

61 

S3 

66 

44 

34 

49 

31 

51 

62 

38 

50 

58 

63 

62 

46 

52 

64 

72 

70 

9 

64 

41 

44 

19 

14 

31 

29 

01 

38 

0 

RM INGHAM  UB  C 1  TV 

MAI 

68 

71 

75 

71 

71 

78 

78 

75 

71 

54 

63 

59 

63 

63 

33 

49 

S3 

53 

64 

57 

50 

60 

63 

61 

64 

48 

53 

63 

72 

78 

62 

4 

MIN 

42 

".8 

65 

45 

38 

27 

15 

2  3 

23 

38 

46 

41 

0 

EWTON  3  SSE 

MAX 

71 

76 

72 

77 

79 

83 

83 

82 

78 

54 

57 

66 

72 

72 

43 

55 

62 

55 

77 

75 

54 

6? 

69 

72 

69 

34 

62 

71 

78 

00 

60 

8 

MIN 

** 

52 

66 

S3 

* 

34 

34 

21 

32 

45 

40 

42 

6 

BEN 

MAX 

70 

74 

75 

76 

73 

82 

82 

79 

73 

52 

55 

65 

68 

71 

37 

34 

36 

56 

77 

74 

50 

6? 

66 

69 

68 

49 

60 

67 

73 

01 

06 

6 

MIN 

39 

56 

65 

47 

42 

42 

39 

30 

18 

1  6 

42 

1 

MP  MILL   2  NW 

MAX 

5B 

68 

70 

74 

73 

71 

76 

7B 

73 

6  | 

50 

50 

58 

60 

65 

39 

39 

SO 

55 

SI 

67 

54 

56 

30 

62 

68 

65 

50 

60 

63 

73 

01 

! 

47 

60 

60 

30 

13 

40 

25 

45 

28 

20 

35 

0 

NTREVILLE 

»" 

61 

68 

71 

76 

74 

72 

78 

81 

77 

56 

47 

54 

64 

63 

40 

38 

52 

53 

34 

72 

46 

51 

SO 

s  S 

61 

51 

48 

54 

62 

74 

BO 

0 

63 

55 

31 

16 

19 

25 

23 

4  2 

22 

36 

6 

ATOM 

MAX 

7* 

78 

72 

78 

77 

83 

87 

81 

73 

!  I 

59 

66 

69 

70 

67 

41 

37 

59 

SS 

78 

73 

56 

66 

69 

74 

69 

51 

64 

71 

78 

eo 

68 

1 

M  N 

41 

57 

67 

47 

32 

19 

4' 

27 

22 

49 

41 

7 

TRONELLE 

MAX 

72 

75 

74 

77 

77 

82 

82 

72 

51 

57 

66 

6  j 

70 

57 

62 

55 

76 

72 

54 

65 

70 

74 

68 

50 

62 

72 

77 

70 

67 

3 

MIN 

** 

1 

59 

48 

44 

33 

20 

49 

32 

45 

9 

ANTON 

MAX 

57 

65 

70 

74 

73 

70 

78 

80 

73 

SI 

46 

51 

61 

38 

35 

48 

S3 

SO 

n0 

52 

48 

56 

62 

63 

59 

46 

51 

62 

74 

SO 

8 

MIN 

29 

40 

47 

64 

63 

" 

40 

34 

30 

15 

19 

23 

25 

25 

4  1 

24 

24 

29 

31 

45 

29 

25 

29 

5  f* 

37 

0 

ROOVA 

MAX 

67 

71 

75 

67 

74 

78 

80 

75 

73 

47 

53 

63 

60 

67 

65 

40 

SO 

54 

38 

56 

50 

SI 

65 

•i? 

63 

45 

58 

68 

73 

60 

62 

•  3 

MIN 

32 

6 

40 

67 

45 

29 

48 

24 

14 

15 

24 

72 

36 

19 

21 

77 

29 

50 

37 

•  1 

VTON 

MAX 

62 

70 

72 

73 

74 

75 

83 

82 

BO 

52 

48 

55 

63 

67 

69 

40 

37 

52 

SS 

73 

4S 

5  1 

63 

64 

69 

55 

50 

60 

68 

77 

02 

>3 

MIN 

Al 

41 

54 

58 

55 

54 

65 

66 

51 

41 

42 

35 

39 

46 

30 

17 

22 

29 

*  ' 

35 

44 

25 

27 

36 

43 

50 

30 

30 

38 

54 

so 

41 

iS 

CATUR 

MAX 

63 

67 

72 

65 

68 

73 

78 

73 

69 

45 

50 

57 

65 

62 

27 

47 

47 

*7 

47 

53 

45 

34 

60 

SO 

57 

40 

50 

63 

70 

7S 

S7 

. 

MIN 

35 

40 

53 

52 

46 

52 

67 

65 

44 

36 

33 

34 

42 

22 

12 

22 

38 

■  0 

MOPOLIS  LOCK  A 

MAX 

59 

70 

73 

73 

75 

75 

83 

83 

90 

52 

47 

55 

66 

69 

68 

37 

36 

SI 

53 

34 

78 

47 

52 

62 

70 

57 

48 

56 

69 

10 

62 

• 

MIN 

33 

35 

47 

55 

50 

59 

69 

51 

40 

40 

34 

34 

34 

17 

1 8 

>  2 

26 

2  B 

46 

23 

23 

,jy 

35 

41 

30 

28 

28 

53 

50 

37 

>0 

HOPOL1S  LOCK  AND  DAM 

MAX 

60 

68 

72 

73 

74 

74 

82 

BO 

49 

47 

55 

64 

66 

68 

36 

38 

52 

53 

33 

7? 

43 

50 

60 

63 

71 

53 

50 

60 

69 

76 

01 

>9 

MIN 

30 

34 

44 

57 

49 

47 

62 
62 

62 

47 

40 

40 

29 

35 

39 

29 

17 

" 

23 

lO 

39 

3. 

0 

THAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

65 

71 

72 

74 

75 

82 

81 

80 

so 

57 

51 

61 

68 

73 

6  7 

39 

SI 

39 

32 

74 

72 

48 

30 

64 

70 

65 

52 

57 

71 

77 

76 

OS 

■0 

*7 

50 

54 

62 

60 

54 

54 

26 

20 

25 

38 

32 

43 

4  4 

31 

?8 

36 

s  o 

39 

33 

31 

43 

60 

43 

.6 

PAULA 

MAX 

66 

73 

73 

76 

72 

80 

81 

61 

79 

64 

61 

60 

66 

70 

66 

41 

51 

39 

55 

70 

70 

34 

62 

8  7 

69 

60 

61 

60 

71 

76 

01 

00 

•0 

3 

42 

61 

50 

41 

36 

17 

3 1 

41 

•  3 

iRGREEN  CAA  AP 

MAX- 

72 

76 

70 

77 

76 

82 

83 

82 

75 

52 

53 

65 

70 

73 

65 

40 

53 

59 

56 

77 

7  s 

S4 

63 

70 

71 

70 

51 

61 

72 

76 

so 

07 

.7 

MIN 

41 

46 

47 

SO 

55 

63 

67 

65 

48 

*•  s 

z 

36 

34 

" 

59 

27 

19 

29 

.,  o 

26 

2  1 

27 

39 

35 

27 

25 

40 

47 

52 

30 

8 

IRMOPE 

MAX 

70 

75 

71 

73 

78 

83 

80 

81 

77 

60 

57 

65 

74 

76 

69 

45 

58 

64 

35 

76 

76 

36 

67 

69 

77 

00 

.4 

MIN 

50 

58 

62 

61 

54 

60 

70 

67 

59 

48 

44 

45 

4  6 

36 

22 

53 

32 

4  0 

*• 

•  1 

rSTTE 

MAX 

*0 

67 

71 

75 

68 

71 

79 

79 

75 

47 

47 

53 

63 

62 

66 

34 

33 

so 

51 

S3 

58 

41 

49 

SO 

62 

45 

47 

54 

68 

74 

so 

•  0 

MIN 

27 

33 

44 

54 

42 

47 

54 

67 

46 

38 

38 

3  7 

38 

27 

14 

4  3 

29 

23 

28 

50 

30 

34 

•  8 

IT  MORGAN 

MAX 

72 

74 

71 

72 

75 

76 

75 

76 

61 

59 

68 

69 

74 

69 

45 

64 

65 

58 

71 

64 

S3 

St 

62 

70 

64 

54 

63 

71 

71 

73 

06 

•  8 

MIN 

55 

60 

63 

64 

:  8 

63 

66 

67 

'■0 

SI 

50 

4 1 

49 

65 

40 

27 

39 

52 

34 

38 

42 

56 

56 

ft  0 

SI 

•  8 

SCO  CITY 

mai 

65 

73 

75 

71 

77 

76 

81 

81 

82 

73 

51 

56 

65 

70 

7 1 

45 

37 

60 

S3 

77 

S4 

03 

68 

71 

63 

51 

60 

69 

73 

65 

,7 

MIN 

44 

47 

55 

60 

56 

56 

67 

63 

63 

44 

41 

3* 

47 

33 

19 

31 

)6 

46 

29 

29 

30 

41 

50 

29 

30 

33 

47 

37 

4? 

•0 

ISDCN 

MAX 

ei 

66 

70 

74 

69 

72 

75 

82 

74 

66 

49 

52 

60 

54 

64 

35 

49 

50 

32 

92 

48 

39 

62 

64 

54 

47 

53 

60 

70 

SO 

>8 

MIN 

76 

35 

43 

4  7 

38" 

*7 

57 

37 

" 

20 

S 

10 

?0 

15 

26 

37 

16 

16 

vo 

1 1 

42 

22 

27 

32 

42 

32 

32 

•  2 

EVA 

MAI 

66 

67 

70 

75 

75 

80 

81 

83 

84 

81 

56 

52 

64 

70 

73 

*2 

41 

S3 

60 

34 

ro 

66 

30 

63 

63 

71 

65 

SS 

62 

72 

77 

66 

0 

MIN 

IS 

46 

54 

SO 

53 

56 

67 

58 

63 

*? 

43 

42 

22 

20 

29 

31 

34 

54 

36 

26 

34 

40 

56 

34 

28 

36 

59 

60 

42 

•  8 

K>WATER 

MAI 

60 

67 

70 

75 

73 

71 

74 

78 

72 

68 

46 

52 

61 

60 

36 

48 

S3 

so 

66 

9? 

31 

97 

63 

65 

58 

46 

52 

60 

73 

60 

•  1 

MIN 

35 

.  39 

50 

S4 

47 

49 

63 

63 

,0 

40 

29 

41 

29 

14 

15 

24 

25 

25 

38 

24 

26 

30 

46 

29 

28 

28 

44 

SS 

36 

.8 

IENSBORO 

MAX 

70 

73 

73 

76 

75 

82 

81 

79 

72 

48 

56 

66 

37 

66 

63 

50 

37 

52 

74 

70 

\l 

6  i 

63 

66 

66 

53 

57 

65 

75 

70 

6S 

■  3 

MIN 

37 

45 

56 

S8 

53 

5  I 

6f- 

67 

46 

40 

41 

31 

4 

30 

16 

21 

42 

25 

ta 

39 

20 

33 

37 

34 

29 

28 

46 

53 

02 

40 

>8 

Ienville 

MAX 

70 

74 

77 

7$ 

74 

81 

84 

86 

77 

S3 

54 

63 

70 

70 

67 

38 

50 

36 

55 

7S 

73 

99 

61 

69 

07 

64 

50 

38 

66 

76 

00 

46 

■7 

MIN 

44 

48 

52 

60 

52 

54 

66 

63 

48 

45 

42 

31 

37 

33 

18 

23 

43 

29 

4] 

42 

i  n 

27 

36 

4  1 

40 

28 

30 

40 

35 

34 

47 

■  2 

EYVILLE 

MAX 

65 

68 

71 

66 

68 

76 

7S 

72 

65 

50 

45 

58 

S3 

64 

62 

45 

43 

50 

*f 

46 

48 

36 

63 

59 

39 

SO 

50 

64 

71 

77 

SB 

■  7 

M[N 

39 

43 

53 

S? 

48 

49 

66 

62 

36 

33 

33 

34 

34 

42 

10 

19 

36 

20 

37 

31 

20 

>0 

-  L7 

46 

40 

26 

75 

41 

58 

SO 

38 

•  7 

OLAND 

MAX 

66 

70 

70 

7S 

75 

81 

80 

80 

BO 

58 

59 

60 

71 

70 

38 

50 

38 

59 

73 

73 

62 

01 

00 

70 

68 

60 

62 

66 

70 

07 

.2 

MIN 

39 

40 

49 

55 

52 

57 

6S 

59 

47 

44 

37 

33 

4? 

51 

35 

73 

30 

33 

40 

54 

42 

35 

'.  0 

43 

50 

34 

40 

48 

59 

*0 

44 

■  3 

ULAND  HOME 

MAI 

MIN 

60 
45 

73 
49 

76 
53 

75 
60 

73 
54 

80 
58 

83 

61 

74 
33 

54 

43 

52 
41 

63 
31 

66 

30 

70 
53 

65 

30 

37 
18 

50 
24 

36 
43 

5? 

30 

73 
40 

73 
43 

30 
30 

38 

31 

63 
-.0 

65 
45 

66 
49 

32 
30 

57 
30 

65 
42 

7S 
58 

78 

,8 

64 
42 

•  8 

•  8 

TSVILLE  KB  AMY 

MAI 

64 

65 

74 

65 

68 

72 

78 

74 

70 

40 

50 

57 

49 

63 

36 

29 

45 

47 

45 

34 

33 

43 

34 

39 

SO 

37 

42 

48 

63 

69 

70 

37 

•2 

m;n 

31 

35 

57 

4? 

43 

53 

64 

64 

37 

3S 

31 

32 

31 

33 

11 

11 

20 

23 

22 

32 

27 

20 

31 

33 

40 

32 

27 

2  7 

46 

60 

37 

3« 

•  1 

AYETTE 

MAX 
MIN 

67 
3S 

70 
41 

74 
47 

73 
SB 

72 
44 

75 
51 

77 
62 

72 
59 

71 
49 

5? 
38 

51 
39 

59 
29 

38 

36 

63 
44 

60 
28 

38 
12 

50 

12 

S3 
37 

43 

22 

49 

33 

68 

43 

30 

2S 

90 

21 

»a 
31 

68 

30 

63 
47 

48 

23 

S) 

22 

62 
35 

72 
50 

72 
34 

61 
37 

.3 
.3 

r«f«roac«  ootoa  follc™nn  St  at  to*  Ii 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALA  BAM/ 
DECEMBER  1951 


Day  Ol  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

13 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avel 

L 1 V INGSTON 

MAX 

73 

7? 

?5 

82 

81 

80 

74 

47 

55 

67 

59 

69 

66 

36 

52 

54 

53 

69 

59 

52 

62 

65 

70 

68 

49 

60 

68 

75 

80 

65.1 

M  IN 

30 

41 

51 

54 

50 

48 

70 

69 

46 

40 

41 

30 

33 

56 

27 

17 

18 

36 

24 

40 

36 

23 

26 

34 

39 

37 

30 

24 

46 

57 

61 

39.< 

LOCKHART 

MAX 

7J 

?J 

73 

76 

81 

81 

fin 

80 

54 

53 

63 

69 

73 

41 

40 

63 

60 

55 

74 

64 

51 

60 

67 

70 

65 

52 

61 

70 

76 

65.. 

MIN 

47 

51 

55 

60 

52 

56 

69 

63 

66 

47 

42 

35 

41 

56 

37 

21 

24 

34 

32 

40 

55 

32 

28 

35 

48 

58 

32 

30 

40 

54 

57 

45. 

HAD  1  SON 

MAX 

62 

67 

73 

68 

69 

75 

77 

72 

46 

4  1 

52 

59 

51 

64 

31 

32 

46 

50 

46 

59 

42 

42 

55 

60 

58 

37 

44 

51 

67 

69 

55. 

MIN 

33 

38 

52 

49 

44 

47 

59 

59 

44 

34 

29 

30 

30 

40 

19 

10 

10 

21 

16 

31 

38 

18 

22 

34 

43 

31 

26 

22 

25 

36 

48 

33.' 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

72 

74 

73 

72 

82 

82 

79 

72 

49 

52 

60 

64 

70 

65 

37 

49 

55 

51 

73 

72 

52 

58 

63 

67 

66 

50 

56 

62 

76 

80 

64. 

MIN 

34 

42 

52 

60 

49 

47 

65 

62 

46 

40 

40 

30 

33 

54 

29 

15 

18 

30 

25 

39 

39 

24 

25 

30 

40 

42 

29 

25 

43 

52 

54 

39. 

MARTIN  DAM 

MAX 

7  1 

73 

74 

72 

75 

78 

73 

71 

52 

52 

62 

61 

65 

61 

40 

50 

53 

52 

68 

71 

50 

58 

62 

68 

65 

55 

55 

63 

74 

71 

63.! 

MIN 

34 

45 

52 

51 

48 

48 

64 

62 

52 

45 

42 

35 

35 

42 

30 

20 

24 

32 

38 

42 

30 

25 

34 

40 

40 

30 

31 

35 

54 

50 

40.1 

MAXWELL  FIELD 

HAX 

66 

7  1 

74 

72 

72 

82 

81 

77 

73 

53 

53 

63 

62 

70 

58 

3B 

50 

56 

52 

73 

59 

49 

55 

63 

68 

67 

51 

56 

66 

75 

79 

64. ( 

MIN 

44 

47 

55 

52 

51 

54 

66 

63 

48 

45 

40 

36 

40 

57 

27 

20 

25 

40 

31 

41 

40 

31 

32 

35 

44 

36 

33 

31 

45 

58 

59 

42.1 

MOBILE  KB  AIRPORT 

MAX 

7? 

74 

72 

76 

77 

79 

78 

77 

73 

52 

57 

66 

70 

72 

60 

41 

57 

65 

53 

74 

71 

54 

65 

67 

74 

68 

51 

62 

73 

76 

77 

67.. 

MIN 

50 

55 

63 

58 

57 

62 

69 

68 

48 

45 

41 

39 

43 

60 

28 

22 

26 

43 

35 

50 

41 

33 

34 

39 

48 

35 

32 

33 

52 

60 

61 

46. 

MOBILE  WB  CITY 

MAX 

72 

74 

72 

72 

78 

76 

77 

75 

72 

51 

58 

67 

69 

73 

63 

41 

57 

64 

54 

73 

72 

54 

64 

67 

70 

70 

50 

62 

72 

75 

70 

66. ( 

MIN 

51 

58 

63 

62 

59 

63 

68 

67 

49 

47 

45 

45 

50 

63 

31 

24 

30 

46 

38 

52 

41 

35 

35 

40 

49 

38 

33 

35 

53 

57 

61 

48.  C 

MONTGOMERY   WB  AP 

MAX 

69 

72 

74 

73 

73 

82 

83 

78 

73 

51 

53 

63 

65 

70 

61 

40 

50 

56 

53 

74 

63 

33 

59 

64 

67 

67 

53 

57 

66 

77 

81 

65.; 

MIN 

42 

46 

51 

52 

49 

51 

65 

62 

*T 

44 

41 

35 

36 

55 

25 

19 

22 

36 

29 

40 

40 

29 

26 

29 

38 

34 

31 

27 

41 

54 

S3 

40.1 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MAX 

70 

72 

73 

73 

73 

81 

8? 

77 

72 

50 

52 

63 

65 

70 

41 

38 

50 

56 

52 

75 

63 

50 

58 

65 

67 

66 

50 

56 

65 

76 

79 

64.4 

MIN 

44 

45 

54 

59 

53 

57 

66 

62 

47 

43 

41 

36 

42 

55 

26 

20 

26 

40 

31 

40 

41 

31 

31 

37 

45 

35 

33 

31 

46 

57 

58 

43. t 

MUSCLE   SHOALS   CAA  AP 

MAX 

66 

68 

70 

64 

67 

75 

78 

72 

69 

39 

50 

57 

46 

67 

31 

26 

47 

45 

49 

53 

54 

47 

55 

58 

55 

54 

40 

49 

63 

73 

78 

56. S 

MIN 

34 

42 

53 

47 

47 

53 

57 

56 

36 

34 

32 

35 

33 

31 

13 

10 

19 

25 

20 

38 

25 

23 

31 

38 

46 

32 

25 

27 

48 

62 

62 

36  •( 

ONEONTA 

MAX 

61 

65 

67 

75 

68 

69 

71 

68 

64 

55 

47 

52 

60 

58 

65 

32 

31 

47 

50 

48 

55 

48 

48 

57 

62 

63 

43 

42 

51 

60 

70 

56.! 

MIN 

25 

32 

40 

54 

42 

42 

50 

52 

48 

44 

36 

33 

30 

33 

25 

12 

12 

19 

22 

23 

39 

20 

22 

23 

28 

37 

27 

23 

34 

46 

60 

33.3 

OZARK 

MAX 

64 

74 

74 

76 

75 

81 

62 

80 

80 

64 

55 

63 

70 

71 

70 

40 

51 

59 

53 

73 

72 

59 

62 

67 

70 

67 

60 

58 

71 

75 

77 

67. S 

MIN 

46 

49 

53 

60 

53 

58 

67 

60 

53 

47 

41 

36 

41 

54 

34 

19 

24 

43 

31 

42 

56 

32 

31 

37 

47 

60 

32 

.29 

43 

58 

59 

45.0 

PELL   CITY   5  NW 

MAX 

6  3 

68 

74 

68 

69 

74 

80 

73 

59 

48 

50 

60 

56 

64 

34 

32 

48 

50 

50 

57 

49 

46 

54 

60 

63 

30 

45 

52 

60 

72 

57.6 

MIN 

28 

32 

41 

42 

42 

38 

44 

56 

58 

37 

36 

29 

29 

34 

27 

12 

16 

26 

22 

21 

30 

18 

18 

27 

30 

43 

28 

28 

32 

51 

55 

33.2 

PRATTVILLE 

MAX 

61 

7  i 

73 

72 

71 

79 

82 

76 

70 

53 

53 

63 

61 

69 

64 

39 

49 

55 

51 

68 

70 

50 

51 

63 

63 

64 

49 

54 

64 

75 

78 

63.3 

MIN 

37 

4! 

50 

55 

46 

47 

64 

63 

42 

43 

43 

31 

33 

54 

33 

19 

22 

41 

30 

40 

44 

28 

25 

29 

38 

43 

33 

30 

40 

51 

56 

40.4 

PUSHHATAHA 

MAX 

70 

73 

75 

75 

75 

82 

84 

80 

70 

55 

55 

65 

65 

68 

34 

38 

52 

60 

59 

78 

52 

64 

65 

74 

51 

48 

61 

70 

81 

64.7 

MIN 

27 

31 

49 

60 

47 

50 

61 

69 

52 

40 

36 

34 

40 

45 

30 

17 

17 

20 

«• 

38 

38 

22 

22 

30 

48 

30 

21 

34 

50 

60 

38.1 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

75 

71 

77 

80 

83 

79 

80 

77 

58 

57 

67 

73 

76 

69 

44 

58 

65 

55 

76 

73 

55 

67 

71 

72 

68 

54 

61 

70 

76 

81 

69.0 

MIN 

49 

57 

58 

58 

54 

58 

69 

65 

58 

47 

44 

36 

40 

61 

34 

21 

25 

48 

34 

43 

51 

30 

34 

35 

45 

54 

32 

32 

49 

55 

56 

46.2 

ROCK  MILLS 

MAX 

64 

69 

72 

72 

70 

74 

77 

74 

69 

54 

51 

59 

58 

65 

65 

38 

48 

50 

50 

47 

63 

48 

58 

60 

63 

63 

52 

49 

60 

71 

70 

60.7 

MIN 

32 

36 

43 

60 

40 

41 

67 

58 

54 

40 

40 

30 

29 

45 

30 

14 

18 

38 

23 

34 

40 

27 

20 

25 

33 

42 

30 

20 

39 

51 

46 

36.9 

SAINT  BERNARD 

MAX 

59 

65 

70 

75 

68 

69 

73 

79 

71 

53 

46 

51 

59 

53 

64 

31 

31 

48 

49 

50 

54 

45 

49 

55 

63 

60 

41 

41 

52 

65 

69 

56.7 

MIN 

2B 

32 

39 

52 

42 

40 

49 

66 

48 

35 

33 

30 

30 

30 

25 

11 

11 

17 

20 

20 

38 

19 

19 

24 

32 

41 

27 

21 

21 

45 

60 

32.4 

SAND  HT   STATE   FARM  API 

MAX 

61 

65 

71 

65 

67 

67 

72 

68 

65 

43 

48 

56 

51 

60 

60 

31 

44 

46 

44 

41 

52 

45 

52 

59 

59 

56 

42 

49 

55 

66 

71 

55.  t 

MIN 

33 

40 

51 

52 

45 

46 

45 

48 

42 

34 

32 

31 

29 

40 

23 

10 

18 

22 

25 

31 

38 

20 

21 

31 

42 

37 

26 

25 

39 

54 

56 

35.0 

SCOTTSBORO 

MAX 

63 

67 

72 

69 

69 

71 

80 

73 

69 

57 

51 

57 

52 

63 

55 

31 

46 

49 

46 

48 

52 

46 

55 

59 

59 

54 

43 

50 

59 

67 

73 

58.2 

MIN 

30 

39 

47 

45 

40 

38 

66 

65 

50 

40 

35 

30 

28 

39 

23 

12 

16 

35 

20 

35 

35 

18 

22 

28 

39 

35 

27 

22 

42 

57 

49 

35.7 

SELMA 

MAX 

72 

76 

78 

76 

74 

85 

84 

80 

76 

53 

55 

67 

66 

70 

67 

41 

33 

58 

56 

75 

55 

63 

67 

67 

62 

53 

60 

68 

78 

81 

67.2 

MIN 

40 

47 

54 

61 

51 

49 

66 

65 

50 

43 

43 

37 

36 

56 

34 

18 

22 

43 

28 

41 

44 

28 

27 

32 

42 

40 

31 

28 

45 

53 

54 

42.2 

TALLADEGA 

MAX 

67 

70 

75 

72 

71 

75 

60 

74 

70 

47 

52 

62 

60 

66 

63 

35 

50 

53 

52 

66 

60 

49 

59 

65 

66 

64 

47 

54 

6  1 

73 

76 

62.4 

MIN 

31 

42 

51 

56 

46 

43 

68 

61 

46 

39 

38 

29 

33 

46 

27 

15 

17 

31 

23 

37 

40 

21 

23 

28 

40 

38 

29 

21 

42 

59 

60 

38.1 

THOMASV i LLE 

MAX 

72 

73 

75 

76 

75 

83 

82 

80 

71 

51 

55 

65 

70 

69 

67 

37 

55 

55 

55 

75 

72 

52 

62 

65 

71 

67 

48 

60 

68 

77 

80 

66.9 

MIN 

42 

51 

58 

60 

55 

55 

69 

66 

45 

41 

42 

32 

41 

59 

29 

17 

21 

42 

29 

39 

39 

26 

31 

40 

49 

39 

29 

32 

49 

59 

61 

43.S 

TROY 

MAX 

63 

66 

72 

72 

75 

72 

80 

80 

79 

73 

50 

52 

62 

67 

70 

40 

38 

59 

55 

53 

72 

58 

50 

59 

66 

65 

63 

49 

56 

65 

76 

63.1 

MIN 

43 

50 

53 

56 

53 

56 

54 

60 

61 

45 

41 

35 

39 

48 

34 

18 

21 

31 

33 

48 

30 

31 

39 

43 

52 

30 

30 

34 

49 

56 

42.1 

TUSCALOOSA   CAA  AP 

MAX 

68 

71 

74 

74 

70 

81 

79 

78 

71 

51 

55 

65 

58 

66 

51 

36 

52 

53 

55 

70 

57 

51 

61 

65 

63 

63 

48 

58 

67 

74 

80 

63.4 

MIN 

32 

38 

48 

49 

47 

45 

68 

68 

43 

40 

37 

30 

35 

45 

22 

16 

20 

33 

25 

40 

30 

22 

25 

31 

38 

35 

28 

24 

47 

58 

59 

38.0 

TUSKE6EE 

MAX 

60 

69 

72 

74 

73 

73 

80 

80 

78 

73 

52 

51 

62 

63 

68 

40 

37 

68 

57 

52 

72 

57 

50 

58 

65 

70 

63 

51 

54 

63 

75 

63.2 

MIN 

40 

45 

sn 

57 

50 

55 

62 

62 

64 

44 

42 

33 

35 

40 

34 

16 

26 

27 

28 

32 

42 

30 

25 

27 

36 

46 

32 

28 

33 

47 

56 

40.1 

UNION  SPRINGS 

MAX 

67 

72 

73 

76 

73 

80 

80 

78 

75 

57 

54 

63 

67 

69 

67 

41 

52 

59 

53 

73 

72 

53 

60 

68 

68 

65 

52 

56 

63 

75 

74 

65.6 

MIN 

45 

48 

53 

60 

50 

55 

65 

61 

55 

44 

41 

34 

36 

52 

31 

16 

23 

40 

28 

39 

47 

29 

28 

34 

43 

50 

29 

29 

42 

56 

34 

42.5 

UNIVERSITY 

MAX 

68 

69 

74 

73 

73 

8  1 

77 

77 

71 

49 

53 

64 

58 

65 

45 

35 

50 

53 

54 

69 

56 

53 

61 

63 

64 

64 

49 

54 

65 

73 

81 

62.6 

MIN 

34 

41 

56 

53 

52 

69 

67 

43 

39 

40 

33 

36 

45 

21 

15 

23 

33 

26 

40 

30 

23 

27 

32 

46 

34 

27 

26 

48 

59 

60 

39.7 

VALLEY  HEAD 

MAX 

64 

66 

70 

70 

72 

75 

78 

74 

74 

61 

57 

57 

63 

69 

59 

31 

44 

49 

44 

50 

50 

48 

52 

55 

60 

60 

45 

53 

60 

66 

70 

59.3 

MIN 

33 

40 

55 

50 

49 

50 

45 

50 

43 

32 

30 

29 

24 

40 

22 

9 

12 

14 

15 

32 

30 

18 

29 

34 

35 

43 

25 

29 

40 

53 

54 

34.3 

WETUHPKA 

MAX 

69 

71 

75 

75 

74 

79 

80 

76 

70 

52 

53 

62 

63 

68 

63 

39 

50 

57 

51 

71 

60 

52 

58 

65 

67 

63 

52 

55 

64 

75 

76 

64.0 

H  IN 

42 

46 

49 

60 

48 

51 

59 

63 

50 

45 

43 

35 

36 

57 

32 

19 

24 

43 

28 

40 

43 

29 

28 

32 

44 

43 

32 

28 

42 

59 

59 

42.2 

tee  reference  note*  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

hi 

EMOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 
KIND 

.04 
17 

.OS 

11 

.05 
22 

.08 
61 

40 

.  12 
21 

.24 
83 

.18 
92 

.11 
104 

.09 
132 

.08 
48 

.03 
18 

.08 
23 

.06 
69 

.11 
163 

194 

.24 
17 

.02 
114 

.14 
10S 

.09 
120 

.  22 
•0 

.  118 
107 

.08 
19 

.02 
18 

.07 
27 

.01 
68 

.10 
211 

.08 
69 

.08 
56 

.04 
•6 

.09 
90 

82.77 
2265 

A1RH0PE 

EVAP 
WIND 

.OS 
4 

.04 
4 

.04 

15 

.04 

13 

.10 
4 

.03 
17 

.09 
29 

.07 
41 

.08 
16 

.  1 1 
41 

.05 
43 

.11 
49 

.OS 
8 

.03 
20 

.14 
117 

41 

IS 

.09 
28 

.07 
41 

.00 
SO 

,08 
51 

.12 
37 

05 

7 

.OS 
5 

.03 
5 

ART  IN  DAM 

EVAP 
WIND 

.03 
11 

.01 
11 

.04 
24 

.07 
31 

.00 
20 

.08 
20 

.06 
30 

.06 
30 

.00 
40 

.15 
40 

.02 
27 

.14 

33 

.04 
10 

.00 
40 

.33 
100 

80 

.18 
40 

.OS 
60 

.01 
50 

.00 
SO 

.13 
50 

.12 
68 

.03 

a 

.02 
19 

.00 
17 

.02 
20 

.38 
18S 

.07 
45 

.03 
20 

.02 
30 

.02 
30 

2. 18 
1237 

See  reference 


notes  following  Station 
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Index. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  nonnaJ 

I 

1 

Data 

| 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

Total 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

• 

Q 

Snow,  Sleet  Hail 

No.  of  days 

Max.  90* 
or  above 

Min.  32* 
or  below 

Total 

Max.  depth 
1  on  ground 
j  at  obsn 

3 

Q 

• 

0 

a 

0 

3 

.50  or  more 

8  « 

JULY  1951 
ATMORE  STATE  FARM 

0 

.0 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

MAY  1951 

ELBA 

.30 

.30 

.  IB 

.03 

1.87 

2.68 

NEKTON 

T 

.37 

.33 

.10 

1.00 

.83 

.20 

2.83 

JUNE  1951 

BOAZ 

.13 

.90 

.98 

.28 

1.08 

.82 

.20 

1 .80 

.62 

6.81 

ELBA 

.24 

.49 

.53 

.94 

.53 

.  10 

.36 

3.19 

HODGES 

NEWTON 

JULY  1951 

ATMORE  STATE  FARM 

1 . 18 

.18 

.51 

.21 

FALCO  5  NE 

.12 

.93 

.27 

.58 

.50 

1.90 

.09 

1.20 

5.57 

TALLADEGA  HORN  MT  TWR 

.95 

.79 

.75 

1.30 

.05 

T 

.10 

.16 

.05 

.28 

4.43 

AUGUST  1951 

UNIVERSITY  R 

.08 

.78 

COLUMBIA  1  E 

1.25 

T 

2.31 

T 

T 

3.56 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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ible  4 


ALABAMA 
DELAYED  DATA 


Station 

A.  M.  Hour  Ending 

P.  M.  Hour  Ending 

1 

1    |    2   |  3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

12  3 

4       5  6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

t- 

JUNE  1051 

-30TH- 

rRAFFORD 

•OS  .10 

•  It 

.06 

.01 

.2^ 

.04 

.12 

.01 

•  01 

.01  .12 

.11  .02 

1.04 

AUGUST  1951 

JNIVERSITY 

.01  .03 

-30TH- 

.03  .01 

.08 

JNIVERMTY 

.10 

•  IS 

.52  .01 

.78 

SEPTEMBER   1951  , 

-1ST- 

AUBURN  SCS  10 

.05 

-iOTH- 

.05 

IUBURN   SCS  10 
IDA 2 

•10     .85  .10 
.34 

-13TH- 

.04 

1.09 
.49 

IUBURN   SCS  10 
30AZ 

•75  «33 
.01      .18  .04 

-14TH- 

•25     .15  .05 
.05  .04 

•  01 

.02 

1.53 
.35 

IUBURN   SCS  10 
9M2 

.02     .03  .05 

.05 

.05 

•  02 

•  OB 

.03 

•  02 

.15 

-21ST- 

.40 
.10 

A0A2 

.02 

-22D- 

.02 

■unuRN  scs  io 
I0A2 

.11     .02  .15 

.01 

.01 

.02 

.01 

.02 

.03 

.05 

.80 

.12 

-24TH- 

•50     .75  .10 
•03     .04  .01 

•  10 

•  05 

■  05 

.03 

1.78 
1.43 

IUBURN  SCS  10 
30A2 

•  20 

•  1 3 

-25TH- 

.18 

•  17 

.02 

1.78 
.37 

BOA2 

•01  .0? 

-26TH- 

.03 

IUBURN   SCS  10 
B0A2 

-27TH- 

.85 
.04 

•  08 

.02 

•  95 
.04 

AUBURN   SCS  10 
MM 

.05 

.05 

•  25 

.01 

.10 
.26 

DAILY  TEMPERATURES 

Table  S 


Station 

Day  oi  month 

• 

j 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17  18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1     JULY  1951 
ATMORE  STATE  FARM 

MAX 
MI  N 

90 
75 

88 

72 

91 
70 

94 
74 

96 
75 

95 
"73 

93 
73 

92 
70 

92 
69 

95 
69 

97 
70 

9B 
72 

97 
71 

95 
69 

CORRECTIONS 
MONTH :      NOVEMBER  1950 


Mlnlaua  temperature  on  24th  should 

be  21° 

MONTH:     JUNE  1951 


Total  on  30th  should  be  1.04 


Add  following  aaounts  on  30th,  .24 
at  8  aa;    .04  at  9  a»;    .12  at  10  aa; 
.01  at  11  aa;   .01  at  noon;   .01  at  1 
pa;    .12  at  2  pa;   .11  at  4  pa;  .02 
at  5  pa;   total  should  be  1.04 


S«.  r«f*r«ac*  ootva  fol)o«lnc  St.tlOB  I - ■ 
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Table  5: 

Montgomery  "B  City 


Table  3: 

Trafford  R 

Table  4: 

Trafford 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

ft 

I  

9 

• 

| 
& 

a 

Q 
■-9 

g 

i 
> 

— 
W 

Obser 
vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

< 
d 

3 
A 
C-j 

B 
5 

•J 

Temp. 

Precip. 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

LAWRENCE 

2 

34  25 

87  19 

1500 

U.S.  FOREST  SERVICE 

0140 

32  14 

87  25 

175 

eA 

SIDNEY  J.  HARDY,  5R 

ALBERTVILLE  1  S 

0146 

12 

36  16 

86  13 

1114 

JESSE  M.  CULP 

2  3  5 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

85  52 

6b0 

SP 

CITY  FILTER  PLANT 

2  3  5 

0178 

13 

88  10 

7A 

HOSIE  PHILLIPS 

3 

ANDALUSIA 

02  52 

6 

31  19 

86  30 

350 

7A 

J .   RAYMOND  SHREVE 

2  3  5 

ANNISTON  CAA  AIRPORT 

0272 

CALHOUN 

MIO 

Mil 

C 1 VI L  AERO.  ADM. 

2  3  5 

0338 

WINSTON 

87  13 

JA 

MRS.  LESS1E  H1LLER 

0377 

ST.  CLAIR 

33  50 

86  16 

880 

S.  A.  CROW 

ATHENS 

0390 

LIMESTONE 

12 

34  40 

86  M 

709 

TVA-62 

3 

ATMORE  STATE  FARM 

ESCAMBIA 

6 

31  10 

67  29 

ATMORE  STATE  FARM 

2  3  5 

AuBuRN 

0622 

LEE 

11 

32  36 

65  30 

732 

BA 

BA 

MRS .   MARTHA  I.MOORE 

2  3  5 

AUTAuGAVILLE 

0440 

AUTAuGA 

1 

32  26 

66  39 

6A 

J.   B.  NEIGHBORS 

0546 

COLBERT 

12 

87  52 

463 

TVA-462 

0583 

BALOWIN 

9 

30  53 

87  47 

268 

7P 

7P 

GROVE R  W.  WOOOWARO 

2  3  5 

BElGREEN 

0631 

FRANKLIN 

12 

34  28 

87  52 

910 

3 

BELLE  MIMA  2  N 

0655 

LIMESTONE 

12 

34  42 

86  54 

600 

4P 

ALA.  POLY .  INST. 

2  3  5 

BILL INGSLEY 

0821 

AUTAUGA 

32  40 

66  43 

375 

7A 

LEONARD  C.  WE LOON 

3 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

0831 

JEFFERSON 

.2 

33  34 

86  45 

610 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

BIRMINGHAM  MB  CITY 

0836 

JEFFERSON 

2 

33  32 

86  50 

5P 

5P 

MRS. CARRIE  B. NORTON 

2  3  5 

BISHOP 

COLBERT 

12 

34  39 

86  05 

470 

TVA-42 

3 

BOA  I 

0957 

MARSHALL 

2 

34  13 

86  10 

?A 

MILFORD  H .  DOOLEV 

3 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

31  35 

86  16 

264 

7A 

R .  E.  HENDERSON 

3 

BREW TON  3  SSE 

1084 

ESCAMBIA 

6 

31  04 

97  03 

85 

6P 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

2  3  5 

BRIDGEPORT  2  M 

1099 

JACKSON 

12 

34  56 

65  44 

660 

5P 

MISS  M.LOUISE  JONES 

BRUND10GE 

1176 

PIKE 

5 

31  43 

85  49 

515 

GEO.  L.  HICKS 

3 

CALERA 

1286 

7 

33  06 

86  4S 

500 

8  A 

iEMMA  P.  HOLCOMBE 

CAMDEN 

1300 

WILCOX 

I 

32  00 

87  20 

225 

5P 

5P 

ALA.  POLY.  INST, 

1324 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  39 

680 

6A 

7A 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

2 

33  54 

87  32 

430 

MISS  MARY  C.  RAY 

3 

CENTER  GROVE 

MORGAN 

12 

34  23 

86  38 

780 

TVA 

CENTREv ILLE 

1520 

BIBB 

32  57 

B7  OB 

230 

7A 

7A 

W.  P.  H0LL1F1EL0 

2  3  5 

CHATOM 

WASHINGTON 

31  26 

86  15 

195 

6P 

CHAS.  c.  SMITH 

2  3  5 

CHIL0ERS8URG 

1615 

TALLADEGA 

33  17 

86  21 

480 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

C I TRONELLE 

1685 

MOBILE 

9 

31  05 

88  14 

331 

6P 

6P 

B .  0.  JONES 

2  3  5 

CLANTON 

1694 

CHI L  TON 

32  51 

86  36 

590 

7A 

HUGH  M.  SIMPSON 

2  3  5 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

5 

31  53 

85  27 

590 

5A 

EDWARD  E.  POPE 

3 

COFFEE  SPRINGS 

1607 

GENEVA 

31  10 

85  55 

265 

7A 

SAUL  R,  SMITH 

COLL INSvIllE 

1649 

DE  KALB 

34  15 

85  52 

734 

7A 

MRS.  S.  CUNNINGHAM 

3 

COLUMBIA  1  W 

1865 

HOUSTON 

5 

31  16 

85  08 

130 

*8A 

REX  H.   CANADA Y 

3 

CORDOVA 

WALKER 

2 

67  11 

MRS.  C.  GRESHAM 

2  3  5 

CUBA 

z  o  i  ■■■> 

SUMTER 

13 

32  26 

88  23 

215 

REUBEN  P.  HARRIS 

DADEV1 LLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  45 

760 

OR.  W,  B.  FULTON 

DANC  Y 

2141 

PICKENS 

33  01 

88  17 

207 

7P 

DANVILLE 

2149 

MORGAN 

12 

34  25 

87  04 

595 

TVA-503 

3 

DAYTON 

2188 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

7A 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

2  3  5 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  37 

8b  58 

573 

6P 

8A 

MRS.  FREDA  TRIMBLE 

2  3  5 

DECATUR  A 

2216 

MORGAN 

12 

34  37 

86  59 

600 

6A 

TVA-63-B 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

12 

34  36 

86  58 

588 

6A 

TVA-41 1 

3 

OEMOPOLIS  LOCK  A 

2240 

MARENGO 

13 

32  31 

67  51 

100 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

DEMOPOLIS  LtXK  6  DAM 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

DOT HAN  CAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

31  14 

85  26 

322 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

Elba 

2577 

COFFEE 

31  25 

86  04 

204 

6A 

D.  M.  ENGLISH 

EL  ROD 

2632 

TUSCALOOSA 

33  15 

87  48 

252 

EUfAULA 

2727 

BARBOUR 

31  53 

65  08 

254 

5P 

8A 

HARRY  E.  MAUGANS 

23  5 

EUTAW  LOCK  7 

2742 

GREENE 

2 

32  47 

87  50 

114 

E.  6.  HOLBROOK 

3 

EVERGREEN  CAA  AP 

2763 

CONECUH 

6 

31  25 

87  02 

257 

MiC 

MID 

2  3  5 

FAIRMOPE 

2813 

BALDWIN 

30  32 

87  55 

23 

MID 

5P 

HAROLD  F .  YATES 

2  3  5  6 

FALCO  5  NE 

2832 

COVINGTON 

9 

31  06 

66  33 

232 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FAlKVILLE 

2840 

MORGAN 

12 

34  22 

86  55 

TVA-384 

3 

FALLS  CITY  6  NW 

>e.  * 

WINSTON 

2 

34  04 

87  20 

650 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FARLEY 

MADISON 

12 

74  36 

86  34 

641 

7A 

FAYETTE 

2883 

FAYETTE 

13 

33  41 

87  50 

359 

BA 

8A 

LOIS  KILL1NGSW0RTH 

2  3  5 

FLAT  ROCK 

2945 

JACKSON 

12 

34  46 

85  61 

1380 

7A 

TVA-387 

FLORENCE  AT  LOCK 

2976 

LAUDERDALE 

12 

34  47 

87  40 

450 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORT  DEPOSIT  1  SE 

3024 

LOWNOES 

6 

31  59 

86  34 

520 

BA 

HENRY  H.  TEWS 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

9 

30  14 

88  01 

9P 

wm.  h.  chandler 

FORT  PAYNE 

3043 

OE  KALB 

7 

34  26 

85  43 

879 

8A 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

87  24 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

GAOSOEN 

3151 

ETOWAH 

T 

34  01 

86  00 

554 

8A 

6A 

FRANKLIN  K.  EDGE 

2  3  5 

GAINESVILLE 

Sumter 

13 

32  49 

88  09 

130 

FRANK  J  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

2 

34  00 

86  44 

500 

MRS.  G.  MC  KEN21E 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

5 

31  02 

85  52 

107 

REBECCA  CAMPBELL 

GOOO WATER 

3399 

COOSA 

7 

7A 

C.   PURVIS  CONAWAY 

GORGAS 

3430 

WALKER 

; 

87  13 

300 

ALABAMA  POWER  CO 

GREENSBORO 

3511 

HALE 

2 

32  42 

87  36 

220 

6P 

8A 

N.  HAMNER  COBBS 

2  3  5 

GREENVILLE 

3519 

BUTLER 

6 

31  50 

86  36 

5P 

6A 

CECILE  T .  LEWIS 

GULF  SHORES  2  SSE 

3559 

BALDWIN 

7A 

Gulf  state  park 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

is  re 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

610 

GUNTERSVILLE  DAM 

3583 

MARSHALL 

12 

34  26 

86  24 

611 

TVA- 70 

3 

HALEYVILLE 

0 

WINSTON 

2 

34  14 

87  38 

947 

7A 

7A 

ELMER  L.  SHIPMAN 

HAMILTON 

MARION 

13 

34  08 

87  59 

498 

REx  COOPER 

HARRISBURG  6  SE 

3697 

3 

32  48 

87  11 

600 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

HAYNEVILLE 

3748 

LOWNDES 

32  11 

86  35 

8A 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

5 

31  21 

85  20 

6P 

6P 

ALA. POLY.  INST. 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

6 

31  57 

86  19 

594 

5P 

5P 

LUKE  JORDAN 

HIGH TOWER 

3642 

CLEBURNE 

33  32 

85  24 

8A 

THOMAS  J.  HART 

HODGES 

3899 

FRANKLIN 

13 

34  20 

6A 

FRANK  L.  HAYNES 

MUNTSV 1LLE  SUBSTATION 

4060 

MADISON 

Xt 

6A 

HUNTSVl LLE  WB  AWY. 

4066 

MADISON 

12 

34  42 

66  35 

610 

MID 

m  :  D 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

4099 

JACKSON 

12 

34  54 

86  05 

1500 

TVA- 76 

3 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARICE 

13 

31  33 

B8  01 

10 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

JACKSON  SHOALS 

4198 

TALLADEGA 

7 

33  32 

86  12 

475 

eA 

ALABAMA  POWER  CO 

JORDAN  DAM 

4306 

ELMORE 

32  37 

86  15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

LAFAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

1  i 

32  54 

85  24 

830 

6P 

CLARENCE  H.  FINSHER 

2  3  5 

LAY  DAM 

4603 

COOSA 

7 

32  58 

66  31 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

LEEDS 

3" 

JEFFERSON 

3 

33  33 

86  33 

636 

MRS.  MARY  K.  LEE 

LEESBURG 

CHEROKEE 

34  11 

85  46 

589 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

3 

LIVINGSTON 

47<*6|  SUMTER 

13 

32  35 

88  11 

160 

SP 

5P 

PROF.  E.  J.  MURPHEY 

2  3  5 

LOCKHART 

4822 

COVINGTON 

9 

31  01 

86  22 

290 

BA 

H .  C .  YOUNG 

2  3  5 

station 

Index  No. 

County 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

1  Precip. 

LOCK  17 

TUSCALOOSA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MADISON 

•.'/>6 

MAO  I  SON 

34  42 

86  45 

573 

9A 

w 

HARRY  R ,    TAYLOR.  JR 

MAGELlA 

- 

JEFFERSON 

33  30 

86  51 

654 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

MARION  1  SSE 

5106 

32  37 

67  18 

263 

BA 

0.   MYRON  HOLIFIELD 

MARION.  JUNO ION 

5116 

32  26 

87  14 

204 

SA 

MRS. MARGARET  SMITH 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

32  28 

87  13 

200 

6P 

6P 

MARTIN  DAM 

5140 

TALLAPOOSA 

i  i 

32  40 

85  55 

340 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

MAXWELL  FIELD 

'■ioi 

MONTGOMERY 

32  25 

86  2  5 

165 

M I  D 

MIO 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

2  3  5 

MC  CALLA  2  NE 

5233 

JEFFERSON 

33  21 

86  59 

550 

fcA 

JAMES  B.  ELLIOTT 

3 

MELV1N 

5354 

CHOCTAW 

13 

31  56 

88  27 

JOHN  R.  LAND 

3 

MERTZ  3  E 

BIBB 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MILLERS  FERRY 

5417 

W I LCOX 

1 

32  06 

87  22 

78 

8A 

CHLORA  R .  WILLIAMS 

MILSTEAO 

f-4  3  9 

MACON 

32  27 

85  54 

206 

BA 

T.  C.  CARR 

MITCHELL  DAM 

5 At- 5 

CHILTON 

32  48 

86  27 

350 

6A 

Alabama  power  CO 

MOBILE  WH  AIRPORT 

54  re 

MOBILE 

9 

30  41 

88  15 

212 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

MOBILE  WB  CITY 

5483 

MOB 1 L  E 

9 

30  42 

88  02 

MIO 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

MONTE  SANO 

5529 

MADISON 

12 

34  45 

86  31 

1650 

TVA- 530 

MONTEVALLO 

5537 

33  06 

86  53 

462 

BA 

M.   P.  JETfcR 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

86  24 

19B 

'■il , 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

MONTGOMERY  WB  CITY 

5555 

MONTGOMERY 

32  23 

86  18 

201 

MID 

5P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

MOULT ON 

LAWRENCE 

12 

TVA- 381 

3 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5749 

COLBERT 

12 

34  45 

87  37 

540 

MID 

MIO 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

NATCHEZ 

5785 

MONROE 

1 

31  43 

87  It 

1B2 

S.  6.  HELTON 

3 

NEWBURG 

5847 

FRANKL  IN 

12 

34  29 

67  35 

660 

TVA-664 

i 

NEW  MARKET 

5862 

12 

34  54 

86  26 

725 

TVA-624 

NEWTON 

5875 

DALE 

31  20 

85  36 

216 

,A 

BASCUM  N .  BROWN 

ON  EON T A 

6121 

BLOUNT 

33  57 

86  30 

657 

7A 

L.  E.  SELLERS 

0RRV1LLE 

6161 

DALLAS 

1 

32  18 

87  14 

200 

8A 

EDWARO  8 .  WARREN 

OZARK 

6218 

DALE 

5 

31  23 

65  39 

400 

4P 

4P 

MRS.  CLEO  S.  RUTLANI 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

12 

34  40 

66  20 

610 

7A 

TVA-69 

3 

PALMER DALE 

JEf PERSON 

ROBERT  P.  STORES 

PELL  CITY  5  NW 

6328 

ST.  CLAIR 

33  34 

86  IB 

950 

SA 

A  .  F .  BOWMAN 

2  3  5  ] 

PENNINGTON  LOCK  2 

6335 

CHOCTAW 

13 

32  08 

66  C2 

20 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PERRYVILI.E 

6362 

PERRY 

32  37 

87  08 

6A 

C.  M.  PLUMBER 

PICKEnSVILLE 

6414 

P [CKENS 

I  i 

33  13 

8B  16 

163 

MRS.  DORA  1 .  CLAY 

PINE  HILL 

6460 

WIlCOX 

31  59 

87  36 

110 

MRS.OELLA  L.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

32  04 

86  04 

C.  W.  ADAMS 

PLANTERSVILLE 

6508 

DALLAS 

32  39 

86  56 

240 

0.  H.  BARNES 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

34  57 

85  55 

633 

PRATT VILLE 

6640 

AUTAUGA 

1 

32  28 

86  2B 

281 

6P 

>  : 

CONTINENTAL  GIN  CO 

2  3  5  | 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

W .  E ,  ELSBERRY 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOC  TAW 

32  12 

80  21 

BA 

BA 

MRS.  J AN IE  C .  BROWN 

RED  BAY 

6805 

34  27 

86  09 

627 

M 

TVA-493 

REFORM 

6647 

33  23 

B8  01 

242 

tA 

Wl LL I AM  T .  AMBROSE 

RIVER  FALLS 

6937 

COV INGTON 

31  21 

66  32 

JOHN  R.  BRADLEY 

ROBERT SDALE  7  E 

6966 

30  33 

87  48 

150 

6P 

6P 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

33  09 

85  18 

6P 

6A 

JAMES  B . _BA ILEY 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

34  12 

86  47 

802 

7  A 

FR.  FREDERICK  SMITH 

SAND  MT.  STATE  FARM  API 

12 

34  17 

85  58 

1195 

5P 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

5AYRE 

7262 

JEFFERSON 

2 

33  43 

86  58 

304 

.  A 

DORA  R.  WEBSTER 

3  1 

SCOTTSBORO 

JACKSON 

12 

MRS.  KINZIE  B060 

2  3  5  ] 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

7310 

JACKSON 

12 

34  41 

86  01 

660 

7A 

TVA-76-A 

SEALE 

7328 

RUSSELL 

32  18 

85  10 

349 

BA 

JOHN  T.  DAVIS 

3 

7366 

\ 

32  25 

87  00 

147 

5P 

6A 

JOHN  0.  RHODES 

2  3  5  1 

Sheffield  tva  nrsy 

7415 

34  46 

67  42 

505 

7A 

3 

shoemaker  springs 

7460 

LIMESTONE 

34  51 

87  12 

610 

7A 

TVA-6B2 

3 

SLOCOMB 

7576 

31  06 

85  35 

6A 

PATRICK  H.  SMITH 

3 

7620 

32  00 

87  01 

225 

MRS.  EVA  R.  RAY 

south  HILL 

7671 

DC  KALB 

12 

34  24 

86  02 

990 

TVA- 75 

3 

SPRING  HILL 

7733 

MOBILE 

9 

30  42 

BB  10 

175 

BA 

HAMLIN  H.  TIPPINS 

CLOSED  lOJ 

SUTTLE 

PERRY 

J.  F.  SUTTLE,  JR. 

3 

SWA1M 

7968 

12 

34  53 

66  13 

665 

7A 

TVA- 38 5 

3 

SYLACAUGA 

7994 

TALLADEGA 

7 

33  10 

86  13 

548 

BA 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

SYLVANIA 

B01 2 

34  34 

85  49 

1400 

7A 

TVA -386 

3 

B024 

TALLADEGA 

33  26 

66  06 

554 

6P 

6P 

C.  D.  WEAVER 

2  3  5  M 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR. 

8  032 

TALLADEGA 

7 

33  18 

86  04 

1919 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

THOMASVI LLE 

6178 

CLARKE 

13 

31  55 

87  45 

3B5 

9P 

MRS.   MINNIE  0 EATON 

2  3  5  ■ 

THURLOW  dam 

6215 

ELMORE 

11 

32  32 

85  54 

268 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

TONEY 

6259 

MADISON 

12 

34  54 

86  44 

750 

TVA- 5 06 

3 

TRAFFORD 

8203 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86  44 

490 

MRS.  HAZEL  GARRETT 

TROY 

PIKE 

10 

THOMAS  J.  DILLARO 

2  3  5  1 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

6380 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

170 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  m 

TUSCALOOSA  LOCK  6  DAM 

8365 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

152 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

TUSKEGEE 

8396 

MACON 

11 

32  24 

65  42 

459 

6A 

BA 

TUSKEGEE  INSTITUTE 

2  3  5  1 

UNION  SPRINGS 

MRS.  BOBBIE  GUTHRIE 

2  3  5  B 

UNIONTOWN 

8446 

PERRY 

32  27 

87  31 

273 

7A 

J.  S.  BRAN  YON 

3 

UNIVERSITY 

TUSCALOOSA 

2 

DR.  F.  H.  MITCHELL 

VALLEY  HEAD 

8469 

DE  KALB 

34  34 

85  36 

1031 

BP 

BA 

MRS.   CARRIE  DALBY 

VANCE 

8477 

TUSCALOOSA 

33  10 

87  13 

WM.  f.  VANCE 

WADLEY 

8605 

RANDOLPH 

11 

33  08 

B5  34 

640 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

WALLACE  2  NE 

8637 

ESCAMBIA 

6 

31  14 

87  12 

165 

6A 

MRS. ARTHUR  M. MORRIS 

3 

WALNUT  GROVE 

MRS. FLORENCE  PARKER 

3 

WATERLOO 

Si 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

18  04 

445 

6P 

J.  ELL IE  THREET 

3 

WEST  BLOCTON 

B809 

BIBB 

3 

33  07 

t  '  07 

RUPERT  M.  BEARDEN 

3 

WETUMPKA 

fit)  59 

ELMORE 

32  32 

86  12 

205 

6P 

6A 

MRS.  D.  R.  WH I  TAKER 

WHATLEY 

BB67 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

7A 

LEONARD  L.  COLEMAN 

WHEELER  DAM 

6875 

LAWRENCE 

12 

97  21 

580 

TVA- 52 

WHITFIELD  LOCK  3 

8925 

CHOCTAW 

13 

32  17 

88  01 

30 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

\  I 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

8936 

JACKSON 

12 

34  53 

85  45 

612 

TVA- 7 04- A 

WILSON  DAM 

COLBERT 

12 

34  48 

87  37 

530 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

W INF  I  ELD  2  SW 

899B 

FAYETTE 

13 

33  56 

87  49 

468 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

85  54 

335 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

12 

34  57 

87  53 

.A 

TVA-62 1 

NEW  STATIONS 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

I  2 

34  45 

87  51 

479 

7A 

TVA-462-A 

1       1 -ALABAMA ,     2 -BLACK  WARRIOR;     3-CAHABA ;     4-CHATTf HOOCH EE ,     5-CHOCTAWHATCHEE ;     B-CONECUH'     7 -COOSA ;     8-ESCAKBIA;     9 -GULF;     10-PBA ;     1 1 -TALLAPOOSA;     12-TEfTNESSBE;  13-TOHBIGBEE 

REFERENCE  NOTES 

The  four  digit   identification  numbers  In  the  index  nuaber  coluan  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis      There  sill  be  no  duplication  of  ouaben  within  a  stats. 
Figures  and  letters  folio* in*  the  station  naae .  such  as  12  SSW,  indicate  distance  id  nllea  and  direction  froa  the  post  office. 
Observation  tlaes  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  tlae. 

Heating  degree  days  for  the  preceding  12  souths  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Delayed  data  and  corrections  sill  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  or  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not   listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  lasus. 

Unless  otherwise  indicated,  dlaenslonal  units  used  in  this  bulletin  are;  temperature  in  P.  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in  alles.  Degree 
days  are  based  on  a  dally  average  of  65'F.     Evaporation  Is  assured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlamefr  unless  otherwise  shown  by  footnote  following 

Table  6.  /;• 

Sleet  and  hall  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Aaounta  in  Table  3  are  froa  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3.  5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

-  Ho  record  In  Tables  3.  6,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  Is  indicated  by  no  entry. 

•  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  aeasuresient,  tlae  distribution  unknown. 
//  Gage  la  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  aonth. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

"  f  *°  9fdll*  °'  rec°rd  al"atnS<     s*e  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  vslue 

R    Dally  values  and  aonthly  total  froa  recording  gsge.     All  other  data  in  Table  3  are  froa  non-recording  gages. 
T    Trace,  an  aaount  too  saall  to  measure. 

V     lncludea  total  for  previous  aonth. 

Subscription  Price:     15  cents  per  copy,  aonthly  and  annual;  SI. SO  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  aoney  orders  should  be  aade  payable 
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ALABAMA  -  1951 


Arthur  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 


The  year  1951  was  characterized  by  unusual  summer  heat  and  winter  cold, 
and  by  droughts.  It  had  the  hottest  August  on  record,  and  the  third 
coldest  November.     Some  severe  freezes  occurred  in  February. 

Although  there  were  no  freezes  of  importance  after  February  8th, 
persistent  cool  weather  continued  until  past  the  middle  of  April. 
Each  month   from  June   through  October  averaged  warmer  than  normal. 

Widespread  flooding  in  the  streams  resulted  from  heavy  rain  late  in 
March.  April  was  a  little  wetter  than  normal,  but  rainfall  was  ex- 
ceedingly light  from  April  22d  through  June  10th.  Good  rains  fell  in 
many  sections  during  the  middle  of  June.  July  had  78%  of  normal  rain 
and  August  only  50%  of  normal.  The  last  two  thirds  of  September  had 
plenty  of  rain,  but  October  was  very  dry  in  the  south.  December  was 
mostly  wet,   with  some   flooding   in  rivers   in  the  north  and  west. 

The  late  spring  with  wet  soil,  made  planting  and  germination  of  cotton 
and  corn  very  late  in  the  north.  Widespread  droughts  thereafter  made 
it  a  bad  year  for  crops  and  pastures,  and  even  the  yield  of  cotton 
was  cut.  Boll  weevil  activity  was  unusually  light,  however,  as  a 
result  of  hot  and  dry  weather. 


except  that  rainfall  over  the 


JANUARY 

The  month  was  not  out  of  the  ordinary, 
south  vas  rather  light. 

Freezing  rain  occurred  in  the  northwest  on  the  30th,  and  some  timber 
damage  was  done  in  the  extreme  northwest.  Two  people  were  killed  in 
an  automobile  accident  near  Huntsvllle  as  a  result  of  ice  on  the  road. 

Winter  grains  and  legumes  made  only  slight  progress.  Much  damage 
was  done  to  later  plantings  and  the  less  hardy  of  these  crops  by 
freezes  in  November.  Since  November  and  December  were  very  cold, 
green  grazing  was  practically  nil. 

FEBRUARY 

Some  very  cold  weather  occurred  early  in  the  month,  but  no  freezes  of 
importance  occurred  after  the  8th,  and  temperatures  were  unusually 
high  most  of  the  time  after  the  12th.  Precipitation  averaged  less 
than  half  the  normal  over  the  southern  and  middle  Divisions,  but  was 
near  normal  over  much  of  the  north. 

High  winds  on  the  1st  and  2d,  striking  ice  laden  telephone  and  power 
wires  In  the  northwest,  did  considerable  damage. 


A  tornado  struck  Bankston, 
20th. 


about   10  miles   east  of   Fayette,  on  the 


Winter  crops  were  set  back  by  cold  early  in  the  month,  but  mild  tem- 
peratures during  the  last  half  greatly  stimulated  vegetation  and  the 
ones  which  were  not  killed  were  recovering  rapidly  as  the  month  ended. 
Pasturage  became  available  for  the  first  time  since  before  the  No- 
vember freezes. 

MARCH 

The  first  11  days  were  mostly  quite  warm,  but  there  was  rather  cool 
weather  intermittently  thereafter.  As  a  result  of  very  copious  rain- 
fall in  the  extreme  south  around  the  18th  and  over  the  north  and  west 
central  portion  around  the  28th,  totals  for  the  month  were  consider- 
ably above  normal. 

Widespread  and  heavy  flooding  in  the  streams  occurred  as  a  result  of 
the  rain  around  the  28th. 

Winter  grains,  clovers,  and  pastures  made  good  progress,  but  due  to 
the  severe  temperatures  during  the  late  fall  and  winter,  they  were 
somewhat  behind  as  the  month  ended.  Normal  progress  was  made  in  field 
work . 

APRIL 

The  month  was  both  slightly  cooler  and  slightly  wetter  than  normal. 
Temperatures  averaged  rather  low  through  the  18th.  Thereafter  the 
trend  was  upward  and  the  last  week  was  unusually  warm.  Rainfall  was 
frequent  during  the  first  three  weeks,  but  little  occurred  after  the 
21st. 

Persistent  cool  weather  made  vegetation  unseasonably  late,  and  wet 
soil  delayed  spring  planting  considerably  in  the  north.  Pastures, 
though  late,  furnished  sufficient  grazing  in  most  areas. 

MAY 

The  May  average  temperature  was  near  normal,  with  no  particularly 
unusual  extremes.  Rainfall  was  quite  deficient,  and  more  than  40% 
of  the  stations  had  less  than  an  inch  for  the  entire  month.  There 
were,  however,  portions  of  the  southeast  and  near  the  coast  where 
there  were  2  to  3  inches  of  rain. 

Crops  and  pastures  in  the  north  and  west  central  portions  began  to 
suffer  from  drought.  Much  cotton  in  the  north,  where  planting  was 
already  late,  failed  to  germinate,  and  had  to  be  replanted.  Corn, 
peanuts,  cotton,  and  other  crops  in  the  southeast  continued  in  mostly 
good  condition. 

Widespread  minor  wind  damage  occurred  on  the  3d. 


JUNE 

June  this  year  did  not  have  any  particularly  unusual  general  weather. 
The  first  10  days  averaged  rather  dry.  At  many  stations,  the  bulk 
of  the  month's  rain  occurred  during  the  middle  10  days.  The  last 
third  of  the  month  was  hot  and  dry.  Monthly  rainfall  totals  were 
rather  small  over  a  number  of  counties  in  the  southeast,  but  rather 
heavy  in  Washington  and  Mobile  Counties,  and  in  a  few  localities  in 
the  north. 

A  large  part  of  the  cotton  and  corn  in  the  north  was  late  replanted, 
and  did  not  germinate  until  late  in  June  when  the  ground  had  been 
moistened  generally.  Crops  then  made  rapid  growth,  but  drought  con- 
ditions were  returning  to  many  southern  and  south  central  localities 
at  the  end  of  the  month. 

Reports  were  received  of  five  lightning  deaths,  two  severe  local 
windstorms,  and  one  damaging  hailstorm  during  June. 

JULY 

Temperatures  averaged  1°  higher  than  normal,  and  precipitation  was 
78%  of  normal.  The  central  third  of  the  State  received  the  least 
precipitation.  Crops  made  good  pi-ogress  until  late  In  the  month  when 
most  south  central  areas  began  to  suffer  from  drought.  Corn  in  this 
section  was  seriously  affected. 

An  unusually  heavy  thundershower  caused  considerable  local  flooding 
at  Montgomery  on  the  night  of  the  26th. 

Many  streams  in  south  Alabama  reached  the  lowest  flows  ever  recorded 
by  the  U.   S.  Geological  Survey. 

AUGUST 

This  was  the  hottest  August  ever  recorded.  Rainfall  was  only  50%  of 
normal.  All  crops,  except  possibly  cotton,  were  cut  short  by  drought. 
Pastures  grew  from  poor  to  worse,  and  marketing  of  cattle  became  heavy 
during  the  last  week.     Dry  soil  delayed  planting  fall  and  winter  crops. 

A  man  was  killed  by  lightning  on  the  22nd.  18  miles  west  of  Theodore. 

Flow  in  some  of  the  streams  in  the  southeast  during  August  was  the 
lowest  ever  recorded. 

SEPTEMBER 

Hot  and  dry  weather  continued  through  the  first  nine  days,  but  rain- 
fall for  the  month  averaged  72%  more  than  normal,  and  only  about  16% 
of  the  stations  had  less  than  4  inches. 

Shortage  of  feed  and  pasturage  caused  heavy  marketing  of  cattle.  Since 
the  drought  was  not  broken  until  late  In  the  month,  the  corn  crop  suf- 
fered severely,   and  all  other  crops  were  cut   in  varying  amounts. 

There  was  heavy  local  flooding  in  Montgomery  on  the  13th  and  on  the 
24th. 

OCTOBER 

October  was  nearly  2°  warmer  than  normal.  Rainfall  was  near  average 
over  much  of  the  north,  but  close  to  70%  of  the  stations  in  the  south- 
ern half  had  less  than  an  inch.  A  spell  of  three  weeks  of  rainless 
weather  ran  through  the  19th. 

Dry  soil  interfered  with  fall  planting  and  seed  germination,  but 
rapid  progress  was  made  in  cotton  picking  and  other  harvesting.  Pas- 
tures were  poor  on  an  average. 

NOVEMBER 

This  was  the  third  coldest  November  on  record  for  the  State  as  a  whole. 
Temperature  ranges  were  great.  Rainfall  was  rather  heavy  in  the  Ten- 
nessee Valley  and  a  few  counties  In  the  extreme  southeast,  but  over 
the  remainder  of  the  State,  monthly  totals  were  mostly  below  normal. 
Heavy  accumul ati ons  fell  in  most  areas  around  the  1st  and  2d. 

The  growth  of  winter  grain,  legumes,  and  garden  stuff  was  slow,  due 
to  low  temperatures,  but  under  the  influence  of  more  than  usual  sun- 
shine, there  was  a  tendency  toward  general  improvement.  There  was 
little  wild  pasturage  after  the  first  freeze  on  the  3d. 

Two  tornadoes,  and  a  third  local  storm  probably  a  tornado,  were  re- 
ported on  the  15th. 

DECEMBER 

The  month  was  a  little  warmer  than  average.  A  temperature  reading  ol 
87°  at  Chatom  on  the  7th  tied  the  all  time  State  record  for  December. 
Rainfall  ranged  from  4-6  Inches  in  the  southeast  to  9-14  inches  ir 
the  northern  third. 

Fall  harvesting  was  practically  completed.  Grains  and  legumes  mad( 
mostly  good  progress,   but  wild  pasturage  did  not   make  any  importaul 

come  back  after  the  November  freezes. 

There  was  flooding  late  in  the  month  in  the  Coosa  and  upper  Cahaba 
the  Warrior,  and  the  Tombigbee.     -  F.C.P. 
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66.3 

CIiAXTOH 

45.6 

a 

48.  2 

'  2 

56  2 

i  5 

61  1 

1*7 

70  6 

"  j 

79  9 

1 . 8 

81 . 6 

1 . 5 

81 . 5 

1.6 

76.1 

.  6 

65. 1 

47.9 

2.0 

63.5 

CORDOVA 

46.6 

"   w  '  a 

48.  9 

2.9 

56  2 

4 

60  7 

_  i  (j 

69. 1 

.  5 

78 . 8 

1 .9 

81  . 5 

2.  2 

82  .9 

3,5 

75.4 

1 . 0 

64  .7 

1  6 

47.5' 

49  7 

63  .5 

1. 

DAYTON 

1 

62  1 

82  5 

84  5 

78. 3 

68  8 

'_ 

51  . 1 

; 

52!o 

- 

65.7 

DECATUR 

44.2 

1.8 

47  is" 

3.8 

54  [4 

1.3 

59l  4 

-  2.4 

70.1 

.1 

77^9 

.0 

81 '.  3 

1.0 

8l!  4 

4.1 

75.0 

.9 

65^5 

3.3 

46.7 

-  4.2 

48.4 

2.9 

62.9 

1. 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

57  2U 

63  8H 

78  9 

81 . 6 

82 . 3 

76 . 1 

66 . 5 

49.  5 

- 

- 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

~ 

'_ 

83. 7M 

85.111 

78.211 

50.  211 

- 

- 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

52.3 

53.7 

60  6 

64.9 

73 . 5 

80.9 

83.0 

64  .0 

78.7 

70.9 

52.7 

54  9 

67.5 

- 

1 UP  AULA 

52  3 

2 . 3 

64  .0 

.  5 

71  . 8 

.  9 

81 .8 

1.0 

83.7 

3.7 

77.6 

1.3 

52  .7 

-  2.9 

54^1 

5.0 

- 

EVERGREEN  CAA  AP 

50.6 

.0 

52.8 

.9 

59.6 

1.5 

63.4 

-  2.3 

71 .0 

-  l!9 

79.2 

.2 

81.3 

.6 

83.3 

2.5 

76.8 

-  .5 

67.9 

1.2 

50.2 

-  6.6 

53.8 

2.9 

65.8 

FAIRHOPE 

54 .  7 

1.5 

55.  8 

,  l 

61 .8 

1 .7 

64.7 

-  1.7 

73.3 

.3 

80.3 

1.0 

82.6 

1 .7 

84.1 

3.4 

79.1 

.9 

72.0 

2  4 

55.8 

3  O 
* 

4.4 

68.6 

1 . 

FAYETTE 

43  .9 

45.6 

54 . 1 

59 . 7 

68 .  5 

77.7 

80.4 

81 .6 

75.3 

63.7 

46.5 

dfi  Q 

62  .0 

- 

FOnT  MORGAN 

55. 1 

55.6 

61  .9 

65.211 

74 . 4 

81  .OU 

83.8 

86.5 

81 .011 

74  .OM 

57.7 

59  3 

69  .6 

FRISCO  CITY 

50.8 

53. 1 

60.9 

64  .3 

73.6 

80.3 

81  .9 

84  .4 

_ 

77.8 

70.4 

_ 

52.4 

54  2 

67.0 

GADSDEN 

42.4 

-  1.2 

45.9 

.8 

52.8 

-  .8 

58.7 

-  2.8 

67.9 

-  2.0 

75.7 

-  1.7 

- 

81.0 

1.7 

77.1 

2.1 

63.2 

.0 

45.2 

-  6.5 

45.5 

1.0 

GENEVA 

50.  8 

53.2 

60.9 

65. 8H 

72.9 

80.9 

81.6 

82.8 

77.2 

68.7 

~ 

52.0 

" 

AS  t 

66 .8 

- 

GGODWATER 

45.  4 

47  .7 

.6 

54  .9 

.  5 

59  .9 

_  2.4 

69 .  5 

-1.1 

78.3 

.5 

80.0 

.2 

81 .6 

2.3 

76.1 

.6 

66.1 

48.6 

63.1 

- 

GREENSBORO 

49.8 

2  9 

52.0 

2.4 

58.7 

2.1 

62  .9 

-1.2 

72.3 

.  2 

80.3 

1.4 

83.0 

2.4 

85.5 

5.3 

78.3 

2.2 

69.2 

4  0 

52.3 

2  7 

53  1 

47 

66.4 

l. 

GREENVILLE 

51 . 3 

2.4 

53 . 5 

3.3 

60.9 

2.4 

65 . 6 

.3 

73 . 5 

.2 

80.8 

1.1 

83  .1 

3.2 

85.0 

4.5 

78.7 

2.0 

70.8 

4^8 

52.6 

-  3.4 

54.5 

5.3 

67.5 

2 . 

HALEYVILLE 

45.0 

- 

47.8 

54.0 

58 , 8 

68!4 

76.9 

79.0 

81  .0 

73.2 

63.2 

47.5 

- 

48.5 

- 

61 .9 

HEADLAND 

53. 1 

53 . 6 

60.7 

65.0 

72.9 

80.2 

82.1 

83.0 

77  .8 

69.  5 

53.7 

55  .9 

67.3 

-» 

HIGHLAND  HOME 

52  .4 

2.3 

54 . 711 

2.9 

60 .3 

1.1 

63 .9 

-  1.2 

72 .3 

.  2 

79 . 1 

.  4 

81 .4 

1 .4 

83 . 2 

3.5 

77.3 

.  6 

69 .0 

1 .7 

52 . 1 

-  5  ,C 

53 .81 

3 . 2 

66.6 

HUHTSV ILLE  WB  ANY 

43.5 

46. 7 

52.4 

57.9 

67.9 

77.5 

80.2 

81  .4 

73.5 

63  .4 

44  , 8 

46 .7 

61 .3 

LAFAYETTE 

47.8 

49.9 

56.8 

61  .7 

70 . 0 

78  .6 

80.0 

81 . 1 

74.9 

66 .0 

49  .6 

49.5 

63  .8 

1 

LIVINGSTON 

49.2 

3.S 

51  .6 

3.4 

59^0 

2.7 

62.6 

-  .9 

71  .4 

-  .6 

76.8 

-  2.2 

- 

84.9 

4.2 

77. OH 

1.6 

65.8 

2.1 

49.9 

-  3.3 

52.5 

6.2 

LOCKHART 

52. 1 

~ 

53.7 

60 . 9 

64 . 6 

72 . 8 

80 . 1 

81 . 9 

83.2 

78 .3 

70 . 9 

53 . 7 

55 . 3 

~ 

67.3 

MADISON 

52 . 2 

,  7 

58 . 6 

-  2.2 

68 . 0 

-  1.4 

77 .7 

,  7 

80 . 1 

.  3 

82 . 3 

3 . 1 

74 . 8 

64 . 8 

2.1 

46 . 1 

-  5.1 

1 . 2 

MARION  JUNCTION  2  NT. 

49 . 1 

51  .6 

58 . 4 

62 . 4 

70  5 

82 . 3 

83 .  5 

51  *  8 

65.3 

j 

MARTIN  DAM 

Z 

52  .9  It 

56 .7 

62 . 2 

79  91! 

82 .  3M 

76  6M 

68  0 

z 

51  2M 

51  .811 

MAXWELL  FIELD 

50.2 

- 

52 !  6 

z 

59  !b 

z 

64  .6 

z 

73^7 

z 

82.0 

z 

84!lU 

_ 

85^3 

z 

78^4 

z 

68^8 

- 

50!  8 

- 

53.4 

- 

67.0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

53.2 

54.7 

61 . 1 

64 . 8 

74 . 4 

80 .0 

82 . 0 

84 . 6 

78 . 4 

71 , 0 

* 

54 . 0 

K  \ 

67.9 

MOBILE  WB  CITY 

53 . 3 

54 . 4 

61  . 6 

l"*9 

i"o 

81  3 

1~0 

2~0 

5~1 

2.1 

"  42 

5.1 

68.5 

1. 

MONTGOMERY  WB  AP 

49.  9 

52 . 1 

58  ,  4 

63  5 

72  2 

83 . 4 

84 . 8 

77  9 

68  4 

49  9 

52  8 

66.2 

MONTGOMERY  WB  CITY 

51 . 1 

2.9 

53. 1 

1 . 5 

58.  7 

_  9 

64 . 1 

-  1.2 

73 . 1 

81 . 0 

1.4 

83 . 4 

1 . 7 

85,0 

4.2 

78 .0 

1.7 

69 . 0 

2.4 

50 .9 

-  4.9 

53!  8 

4.4 

66.9 

1. 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

42.9 

1.0 

45^6 

2.4 

52 '3 

.0 

5B]5 

-  2.2 

69^0 

-  !2 

77^6 

.5 

81 .3 

1.7 

82.8 

3^9 

73.5 

-  .5 

63.4 

1.6 

44^8 

-  5.8 

46.8 

3.8 

61.5 

ONEONTA 

43.3 

46.0 

2.2 

52.9 

.  3 

58.7 

-  1.2 

68. 1 

.  4 

77.4 

2.0 

79. 1 11 

1.7 

79.9 

2.9 

74.3 

1.9 

62  .6 

5  a 

tfl  3 

■  j* 

OZARK 

53.  8 

* 

54  .7 

1.7 

61 .6 

1.6 

65.4 

.8 

73.  5 

.  0 

81 .6 

2.0 

82.9 

2 . 2 

83.9 

3.3 

78.4 

.9 

71 . 0 

54 . 3 

56.3 

4.5 

68.1 

1. 

PELL  CITT 

44.0 

PELL  CITY  5  NW 

_ 

59.9V 

67.7 

76.4 

78.5 

79.9 

74  .3 

64.0 

45.3 

_ 

45.4 

PRATTVILLE 

49.4 

1.2 

51.7 

1.6 

56.6 

1.0 

63.0 

-  .5 

70.9 

.0 

79.9 

1.7 

62.3 

2.2 

83.3 

3.6 

77.7 

1.9 

67. 9M 

2.9 

49.9 

-  4.6 

51.9 

3.5 

65.5 

1. 

PUSHMATAHA 

50.2 

-  .2 

59  6  M 

1.6 

61 .7 

-  2.5 

71 .4 

.4 

79.3 

.6 

81 .611 

1.0 

84  .5 

4.4 

77.3 

1 .3 

67.1 

1.9 

50.1 

-  5.1 

51 .4M 

2.4 

R03ERTSDALE  7  E 

54.3 

55.2 

61 .7 

65.2 

73  .4 

79.4 

81 .211 

82.9 

78.5 

71 .2 

55.0 

57.6 

67.9 

ROCK  MILLS 

46.4 

: 

48.7 

55  4 

60.5 

69.  IK 

78.3 

60. 2H 

_ 

_ 

76.2 

66.0 

49  .7 

48.8 

SAINT  BERNARD 

42.  1U 

-  1.0 

44.  5 

-  1.2 

51 .5 

-  .8 

57.5 

-  3.0 

67.0 

-  .8 

76.  5 

.8 

78.4 

.2 

78.7 

1.3 

72.1 

-  1,3 

61 .8 

.1 

44  .5 

-  6.1 

44.6 

.6 

59.9 

-  1, 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

43.4 

47.1 

52.4 

57.7 

67.2 

75.3 

78.5 

60.4 

73.8 

65.1 

46.5 

45.4 

61 .0 

SCOTTSBORO 

43.3 

.6 

47.3 

4.0 

53.0 

.4 

59.1 

-  1.0 

67.6 

-  .5 

76.8 

1.4 

79.4 

1.1 

80.6 

3.2 

73.9 

1.2 

64.5 

3.3 

46.5 

-  3.9 

47.0 

3.5 

61.6 

1.. 

SELMA 

52.4 

3.0 

54.4 

3.3 

60.9 

2.3 

64.8 

-  .1 

73.4 

.5 

81.4 

1.6 

84.0 

2.4 

85. 711 

4.5 

79.5 

2.3 

70.0 

4.5 

52.8 

-  3.6 

54.71 

5.5 

67.6 

a.; 

SPRING  BILL 

TALLADEGA 

47.1 

1.0 

49.2 

1.5 

55.7 

.0 

60.3 

-  2.4 

68.7 

-  1.9 

77.8 

.4 

80.2 

.1 

81.8 

2.3 

76.0 

.9 

65.6 

1.7 

49  2 

-  4.0 

50.3 

4.0 

63.5 

THOMASVILLE 

50.5 

2.0 

50.5 

.6 

79.  7m 

.2 

81.9 

1.0 

85.3 

4.7 

77.4 

.9 

69.1 

3.4 

• 

52.1 

-  3.6 

55.0 

5.6 

50.5 

-  .6 

52.0 

-  .9 

59.7 

.9 

63.5 

-  2.3 

72.4 

-  .7 

80.6 

1.0 

82.6 

2.0 

83.  9  M 

3.4 

78.0 

.7 

69.1 

1.3 

52. 3M 

-  5.2 

52.6 

1 .0 

66.5 

TUSKEGEE 

48.9 

-  .3 

51.2 

.6 

58.3 

.5 

63.2 

-  1.5 

71.4 

-  1.0 

80.1 

1.1 

82.6 

1.7 

K4.3 

3.5 

77.6 

.3 

68.3 

1.2 

51 .8 

-  4.4 

51.7 

2.2 

65.7 

UNION  SPRINGS 

51.3 

3.2 

53.2 

2.8 

59.4 

1.7 

63.9 

-  .7 

72.3 

-  .7 

80.4 

.7 

82.5 

1.4 

84.5 

4.1 

77  9 

1.6 

69.5 

3.8 

52.2 

-  3.4 

54.1 

5.2 

66.8 

1! 

UNIVERSITY 

48.5 

3.2 

50.3 

3.2 

56.9 

1.3 

62.4 

-  .9 

71.7 

-  .1 

79.6 

.6 

84.1 

2.7 

85.511 

4.5 

77.4 

1.1 

66.6 

1.9 

48.9 

-  4.5 

51.2 

4.8 

65.3 

1. 

VALLEY  HEAD 

42.4 

1.5 

44.9 

1.7 

54. 711 

4.0 

64.1 

-  3.1 

75.8 

1.0 

76.911 

-  .4 

79.0 

2.3 

72.9 

.6 

63. 3M 

2.8 

42.7 

-  6.7 

46.9 

4.4 

WETUMPKA 

50.3 

1.6 

52.5 

2.4 

59.0 

1.1 

64.0 

-  .4 

72.1 

-  .5 

81.1 

1.3 

83.5 

1.8 

84.3 

3.1 

78.3 

.8 

68.5 

1.5 

51.1 

-  4.8 

53.1 

4.0 

66.5 

1. 

SECTION  AVERAGE 

47.9 

1.0 

50.3 

1.3 

57.1 

1.1 

61.8 

-  1.6 

70.5 

-  .9 

78.9 

.7 

81 .3 

1.0 

82.9 

3.2 

76.4 

.9 

66.8 

1.9 

49  5 

4.7 

50.9 

3  2 

64.5 

In  addition  to  the  c  1  ima t ologica  1  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and 
cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hydro- 
climatic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologic 
Bulletin  Series.  The  Hydroclimatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages — 
mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipitation. 
It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers,  Department 
of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order  to  provide 
records  of  rainfall  Intensity  which  were  essential  to  the  planning  of  flood 
control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network,  now  number- 
ing about  2,000  recording,  and  1.000  non-recording  rain  gages,  has  been  main- 
tained by  the  Ifeather  Bureau  through  working  funds  transferred  annually  to  the 
leather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  averaged  about 
$250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000  since  that  date. 
For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agriculture  transferred  about  $100,000 
per  year  to  provide  data  required  in  its  work,  and  since  1947  the  Bureau  of 
Reclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  i_eet  the  increasing  needs 


of  their  program  in  the  Western  States. 

Previous  to  the  introdurt ion  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroc 1 imatl  : 
Network  stations  were  presented  In  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which  w«J  ■! 
issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United  Stat««j 
but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  requirements  of  til 
Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for  public  dissoinloi  • 
tion  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating  agencies  and  t  l 
certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  reference  copies  of  tl  J 
Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection  may  be  obtained  upi  "I 
application  to  Chief,  U.S.  Weather  Bureau,  Washington  25,  D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  beer.  ra?de  available  throuM 
the  cooperation  of  various  public  offices,   private  agencies,   and  individual 

as  listed  in  the  Station  Index. 


See  fefarence  note*  following  Station  Index. 

-  i  G 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


Station 


February 


March 


April 


May 


June 


July 


Auguat 


September 


October 


November 


Annual 


ABBEVILLE 
ADDISON 
ADDISON  CENTRAL  TG1ER 
ALBERTA 

ALBERTV I LLE  1  S 

ALEXANDER  CITY  6  ME 
AL1CEV1LLE 
A1TDALU5IA 
ANNISTON  CAA  AP 
ARLEY 

ASHLAND  / 

ASHVILLF 

ATHENS 

ATMORE  STATE  FARH 
AUBURN  3  St 

AUBURN  SCS  10 

AVTAUGAV  I  LLE 

BARTON 

BAY  H I NFTTE 

BELGREEN 

BILLS  VINA  2  N 
BERRY 

BEXAH  2  SE 

B1LL1NGSLEY 
BIRMINGHAM  WB  AP 

BIRMINGHAM  MB  CITY 

BISHOP 

BOAZ 

BRANTLY 

BREWTON  1  SSE 

BRIDGEPORT  2  « 

RRUNDIDGL 

CALERA 

CAMDEN 

CAMPBELL 

CAMP  HILL  2  HW 
CARBON  KILL 
CENTER  GROVE 
CEKTREV I LLE 
C  BATON 


COFFEE  SPRINGS 

COLBERT  STEAM  PLANT 

C0LLINSV1LLE 

COLUMBIA  1  V 

CORDOVA 

CUBA 


2  76 

7.66 
5.67 
2.87 

5.27 

3.07 


I  LLE 


DECATUR 
DECATUR  A 

DECATUR  SUBSTATION 
DEEOPOLIS  LOCK  4 
DEMOPOI .IS  LOCK  AND  DAM 

DOTBAN  CAA  AIRPORT 
ELBA 
ELROD 
EDTAULA 
EDTAM  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 
FAIRBOPE 
FALCO  5  N  E 
rALEVILLE 
FALLS  CITY  6  NN 

FARLEY 
FAYBTTT 

put  rock 

fLOIENCF  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT 

FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
uADSDEN 
GAINESVILLE 


CITY 


1REEN3B0H0 
j REEKY  I LLE 

3REENVILLE  2  I 
ilTLF  SHORES  2  SSE 
jUNTFRSVILLE  CITY  WES 
CBNTERSV I I  I. V  DAM 

IALEYVILLE 
IABILTON 

lARRISBl'RG  6  SE 
UTMEVILI  E 
SADLANP 


lUIFfSVILLE  SUBSTA 
IDMTSVILLE  fB  AMY 

IYTOP 

ACB80N  LOCK  1 
ACESOK  SHOAI  •, 
IACESOFAII.ll 
ORDER  DAM 


4  53 
3.46 
2.61 


2.25 
5.81 
1.35 
4.27 
7.76 

2.80 
4.70 
6.  51 
1 .48 


5.48 
4.36 
V13  40 


3  39 
7.96 
4.41  - 
2  47  -2.05 
2.08 


6.12 
1  .91 
4  27 
3.92 
4.10 

2.14 
7.54 
5.21 
3.76 
4.00 

3.55 
3.72 
3.75 


2.85 
2.60 
5.52 
5.51 


6.65 
6.66 
5.86 
3.16 


1  .52 
2.42 
3.89 


5.03 
4  70 
4.  14 
4  81 

3.45 

2.34 
4  85 

3.62 
3.72 
3.35 

4.51 
3.01 
3.10 
4  54 
4.56 

3  .  73 

3  98 
1.33 
6.48 

4  66 

7.82 

6  85 

2.91 
2.40 
2.17 

3.87 
2.97 

7  52 
4.59 
8.07 

5.70 
3.60 
3  34 
2.75 
2  94 


■1  .38 
■1.45 
■3.43 


2.02 
•1.79 


3.34 
1.42 


5.41 
8.01 
3.82 


85 
3.90 
3.15 
2.68 

2.09 
8.22 
5.79 
3.95 
1  .67 

2.22 
2.29 
2.29 


4  54 

2  62 
2.22 
3.82 
6.69 
2.48 

6.29 
7.80 
6.13 
3.88 


1  .73 
6.03 
1  .29 
4.92 


1.10 

5.84 
5.86 
3.86 
7.20 
2.44 

1  .43 


3  28 
5.45 
3.85 


6.43 
9.28 
1135 
12.35 
12  27 

6.  SB 
10.07 

7.74 
11  .20 
10.77 

8.10 
10.69 
9.53 

4.30 

4  09 

8  63 
7  65 
10  64 
10  61 

9.01 
10.47 

9.08 

11.42 

10.22 
9.51 

11.23 
8.39 
9.36 


11.79 
7.09 
12.19 

5.43 
13.51 
10.55 
12.05 
10.31 

9.91 
13.20 
11  .26 


3.03 
1  .09 
5.60 


6.96 
5.42 
1.14 


5.56 
3.71 
4  85 
4.61 
5.10 

4.81 


6.07 
5.23 
3.73 
3.91 
4.83 

4.76 
4.54 
5  48 

5.23 
4  88 


6.19 

6.11 
5.83 
6.16 
S.31 
3.40 

6.95 
7.37 
5.61 
6.74 
5.77 

6.28 
6.30 
5.63 
4.25 
4.48 


■  3.58 
-2.21 


1  .38 
1 .30 


2.27 
3.12 
1.09 


■2.80 
■2.63 


■2.73 
.80 
■2.33 


2.07 
4.31 
4.41 

3.10 
6.83 

4.21 

3.02 
3.42 
5.02 
2.62 


6.08 
4.94 
5.54 
6.96 

7.42 
2.89 
2.85 
8  54 
4.15 

6.20 
3.97 
3.70 
3.37 
7.31 

4.35 
2.65 
6.81 
4.13 
4  .93 

5.22 
2.05 
5.18 
3.03 
3.83 

3.13 
5.11 
5.56 
3.11 
10.52 

8.03 
8.34 
4.02 
2.31 
4.34 


5.37 
3.31 
4.53 
2.39 
3.62 

3.09 

6.92 
7.13 
1  .78 


1.44 
4.16 
.52 
4.13 
5.82 

2.51 


1.67 
2.90 


2  85 
-  .11 


1.05 
-2.48 
1.04 


3.43 
7.16 
4.56 


2.78 
4.39 
4.09 
4.42 
5.29 


3.02 
3.00 
6.80 
6.71 
I  96 

5.27 
2.34 

3.52 
3.26 
1.92 


-1.28 
3.16 


■2.62 

•3.33 


12  07 
5.53 
12  70 
12.06 

5.41 
5  02 
10.11 
12  44 

13.51 

9.78 
10.28 

9.27 
10.64 


6.79 
5.96 
10. 17 

12  98 

9.56 
9.33 
8.03 
10.71 
11.99 

10.27 
12  87 
11  .06 
8.39 
4.07 

8.19 
11.33 

9.62 
12.15 
10.94 


7.27 
9.07 
13.94 

13.29 


7.73 
11.35 
10.23 

11.90 
9.16 

12.62 
3.56 
6.06 

3.85 
6.22 
9.44 
8.25 
9.04 


5.52 
3  36 
5.64 

3  44 

S.ll 

4  49 
3  47 

5  78 
4.80 

5.71 


3.80 
5.26 
4  .93 
4.32 
4.54 

4.58 
8.37 
4.23 
5.34 
2.41 

4.84 

5.23 
5.19 


5.67 
6  46 
6.85 
5.32 
4.72 

5.66 
3.53 
4.93 
6.70 
4.25 

5.04 
4.43 

3.51 
4.47 

5.71 

5  89 
4.91 
4.00 
4.67 
4.27 

4.78 
6.02 
5.97 
4.90 
5.33 

4.53 
4  73 

6  20 
6.06 
4  11 


2.06 
2.75 
1  21 


3  76 
2.68 
2.42 
4,68 


5  99 
3  57 
4.91 

3.91 

3.41 

3.26 
5.51 


4.02 
4.19 
5.10 
6.18 


6.52 

3.43 
9.36 
5.08 
3.28 
3.76 

5.20 
5.48 
8.48 
5.26 
2.51 

5  61 
6.08 
5.44 
5.02 
4.01 

6.68 
3.62 
6.11 
6.68 
5.36 

3.01 
2.97 
6.25 
5.38 
6.42 


3.34 

2.99 
3.08 
1.73 


5.25 

3  94 
2.98 
3.59 

4  62 


6.53 
6.09 
6.92 
1.61 


4.68 

5.50 
2.63 
5.20 
2.54 

3.52 
6.93 
5.57 
5.72 
2.41 

5.24 

2.58 
4.79 
3.18 
3.54 

6.76 
3.65 
6.37 
5.54 
1.65 

5.30 
9.48 
2.66 
2.66 
3.09 

5.64 
5.09 
5.55 
3.07 
3.71 

5.03 
5.81 
2.87 
1.16 
3.91 

4.19 
5.51 
5.68 
5.63 
5.40 

6.08 
5.91 
5.47 
2  94 

2.82 


1.76 
1 .90 
3.14 
1.20 
4.52 

1.90 
3.59 
4.58 
1.43 


1  .69 

3.03 
2.77 
6.64 
1 .24 

3.10 


-3.73 
2.10 
-3.79 
-1  .43 


2.44 
1.23 
1.78 
2.90 
1.61 

1.47 
7.04 
1  .37 
4.80 
1  .47 

.66 


2.34 
2.61 
2.19 
2.30 


■  1.64 
■3.11 


1.07 
2.76 
4.11 

3.62 
2.31 
2.52 
6.21 
2  19 


4  99 

5.32 
7.27 
3.67 
S.17 

5.04 

4.sa 

5.02 
6.82 

S.73 

6.84 

6.80 
4.35 


7.68 
7.04 
2.40 
4.40 
1  08 

4.00 
6.25 
2.77 
3.78 
9.74 

7.47 


5.71 
6.70 
7.44 
5.17 


6.67 
8.16 
5.46 
6.47 
7.08 

5.63 
6.06 
5.65 
5.83 
6.93 


6.36 
4.09 


3.06 
3.17 
4.30 


1.18 
2.66 
2.42 
2.36 


2.58 
.49 
3.42 


1.28 
2.10 
4.87 


2.46 
1.81 
1.40 
1 .83 


1.68 
2.42 


1.32 
1.29 
3.10 


4  .39 
1.07 
2.97 


2.03 
4.63 
1.78 
3.15 


3.79 
6.62 
3.85 
2.47 


2.44 

3.95 
2.92 
5.55 


1.98 

3.50 
5.57 
4.47 
4.87 
6.82 

5.02 
3.44 
2.46 

2.52 


3.45 
6.20 
5.27 
2.04 
2.19 

1.52 


11  .90 
7.94 
9.83 

8.47 

6.50 
7.08 
9.62 
10.54 


11.30 
13.70 
5.63 
4.87 


5.90 
9.90 
5.37 
11.04 


8.71 

9.01 
13  37 
10.30 
6.59 
4.94 

9.87 
6.05 
8.34 
6.28 


6.10 
10.03 
10.97 
7.32 
5.39 


61  .83 
60  73 


-1.10 
-1.77 
3.65 


64.40 

57  73 
63.03 
61.72 
47.36  . 
51.39  • 

63.32 
SO. SB  . 
61  .71 
44.44 


42  82 
77.44 
68.17 
48.21 
57.20 

54.57 
53.94 
57.81 


11.34 
2.16 
8.39 


9.76 
9.75 
4.93 
6.43 
5.5 

4.66 
4.81 
4.02 
2.71 
2.35 

3.89 
4.29 
4.08 
5.30 
8  49 

7.73 
9.20 
7.75 
6.20 


10.74 
3.88 
8.04 
5.80 
4.83 

5.03 
7.54 
7.03 
6.58 
6.62 

5.90 
6.02 
9.68 
6.08 
6.67 

4.62 

3.01 
5.37 
4.08 
3.93 

3.79 
4.04 
4.22 
4.53 
4.73 

7.07 
5.79 
6.94 
6.37 
5.62 


7.05 
2.36 

2.29 
-  .33 

-1 .27 

.53 

1 .85 


-1  42 

-1.77 


1.53 
1  59 
1.78 
1.25 


2.76 
2.43 

2.23 


1.03 
5.53 
5.05 


2.71 
2.13 
1.93 
4.60 

4  37 
.99 
1  98 


4.03 
6.78 
3.03 
1.68 


1.83 
4.82 
2.42 

7.26 
7.42 
S.Bll 
1.5S 
1.50 

6.66 
6.69 
3.18 
3.21 
2.39 

3.31 
3.81 
7.18 
4.23 
1.90 

5.87 
3.27 
5.44 

5.13 
1 .95 

3.79 
5  69 

3.37 


10.38 
3.14 
2.43 
1.B8 


4.76 
3.43 
2.02 

5.30 

3.98 
3.48 
7.28 
6.16 
4  29 

6.14 
2.33 
2.B3 


11 .24 

3.83 
11.14  ! 
6  71 

5.72 

8.33  : 
8.98 
7.24 

10.89  5.63 
10.72 


49.13 

63.18 
53.79 

63.96 
60.25 
61 .67 


6.20 
6.59 
8.10 
5.38 
9.46 

3.78 
3.91 
5.13 
10.78 

6.56 
8.23 
9.06 
13.39 
3.43 

3.30 
9.52 
3.21 
11.20 
9.07 

11.25 
5.53 
8.32 

11.14 
6.62 

4.43  . 

2.50 
10.43 
9.32; 

16.26' 
15.29 
6.79 
2.38 

6.13: 

3.34 
9.01 
12.33, 
8.03 
8.66 

11.09 
5.66 
9.49 


3.93 
1.01 


42.98 
46.12 
34.83 


44.61  ■ 
70.59 
52.55 
67.15 


52.71 
63.06 
54.14 
62.28 
49.78 


59  84 

56.00 
65.88 
54.23 


4.80 

3.69 


12  43 
-8.80 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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LAFAYETTE 

2  .36 

1 .48 

5.60 

4.72 

.62 

4.66 

5.10 

2.25 

5.81 

3.53 

3.36 

7.25 

46.74 

3.11 

2.74 

11 .13 

5.83 

1 .59 

4.48 

4.79 

3.04 

6.57 

2.39 

2.00 

7.82 

55.49 

LEEDS 

3  .97 

-1  .38 

5.52 

.07 

11.73 

5.83 

7.02 

2*21 

1 .82 

-2.30 

3.40 

-  .62 

3.73 

-2.50 

6.56 

2.00 

9.36 

6~29 

1.98 

1~09 

3.05 

-  .49 

10.82 

5.22 

68.96 

1324 

LEESBURG 

4.11 

-1 .05 

3.79 

-1 .54 

13.74 

7.57 

7.27 

2.62 

3.09 

-  .72 

5.54 

1 .52 

2.33 

-3.02 

1 .87 

-2.19 

4.92 

1  .95 

2.62 

-  .61 

5.10 

1 .69 

12.39 

6.61 

66.77 

12  83 

LIVINGSTON 

4.06 

-  .47 

4.60 

-  .08 

13.11 

7.87 

4.57 

.07 

1.87 

-1.77 

1.66 

-1.96 

5.49 

3.07 

.31 

-2.02 

4.61 

1.62 

7.46 

2.05 

-  I 

LOCKBART 

2.28 

1 .25 

8.24 

3.70 

4.09 

3.99 

2.41 

2.25 

4.52 

.34 

5.63 

5.37 

- 

44.07 

4.71 

5.23 

11 .50 

6.11 

"  _ 

2.  58 

5.07 

3.52 

_ 

1 .36 

4.90 

1.06 

_ 

11.29 

- 

- 

MADISON 

5.49 

.86 

4.15 

-  .43 

9.32 

3  .59 

5.70 

.83 

-3.16 

6.37 

2.11 

6.45 

1  .83 

.56 

-3.23 

5.97 

2~96 

1.7  7 

1*62 

6.79 

3.27 

9.55 

4.19 

62.95 

11  "24 

MAGE  L  LA 

3.52 

6.31 

11 .63 

5.98 

1 .70 

5.27 

2.17 

2.59 

7.44 

1 .52 

I 

1  .98 

10.41 

60.  52 

HAG NOLI A 

R 

2.99 

2.46 

- 

9.52 

5.20 

- 

1.02 

- 

2.26 

2.0  5 

- 

1.65 

- 

4.38 

- 

- 

- 

- 

MARION  1  SSE 

3.93 

-1  . 12 

3.20 

-2.21 

11 .65 

6.25 

4.09 

-  .09 

1 .75 

-2.13 

4.55 

1 .14 

1.18 

-4.11 

2.15 

-2.41 

7.30 

4.56 

1 .36 

1.85 

-  .96 

7.02 

1.73 

50.03 

38 

MARION  JUNCTION 

3.  54 

2.89 

11 .86 

4.24 

.  39 

3.36 

2.66 

3.52 

3.78 

.41 

2.04 

9.37 

- 

48.08 

MARION  JUNCTION  2  N 

3.15 

12  .06 

4  .33 

.36 

3.98 

.37 

3.29 

3.55 

1.02 

2.27 

8.52 

MARTIN  DAM 

1 .97 

-3  .00 

2.35 

-3.06 

4.16 

-1 .54 

4  .40 

.21 

1,25 

-2. 03 

5.62 

2.14 

3.39 

-2.07 

3.77 

-  .90 

4  .48 

1.38 

1 . 57 

-1.16 

3.27 

.25 

5.60 

.25 

41 .8I» 

•1. 33 

MAXWELL  FIELD 

4.06 

i!bo 

4.28 

3!  79 

- 

2^85 

3.17 

3.35 

3.28 

8.43 

- 

1.43 

- 

3.16 

4.94 

44.64 

MC  CALLA  2  NE 

3  .G9 

-1 . 23 

3.87 

-1 .68 

10 . 89 

4 . 79 

3.  51 

-  .47 

3. 65 

-  .70 

2.64 

-2.57 

8.42 

1.67 

2.45 

10.24 

- 

- 

MELVIN 

4  .24 

3  .85 

11.42 

4 . 68 

.42 

4.75 

3.59 

.82 

3.90 

1 .83 

1 . 58 

7.86 

- 

48  .94 

HERTZ  3  E 

3 .85 

2 .76 

13 . 66 

5.26 

.  53 

3.51 

1 .99 

2.57 

5.98 

1 .58 

2.16 

6.70 

50.55 

9  1 

MIDWAY 

R 

1 . 33 

1 .63 

3 . 35 

4  .46 

1 ,48 

6.71 

5.47 

1.79 

6.07 

_ 

HILLERS  FERRY 

2^48 

-2.13 

2.88 

-2.58 

6.39 

1.63 

.44 

-3.19 

3.71 

-  .69 

3.75 

-1.89 

2.81 

-1.92 

6.18 

3.06 

.71 

-1.49 

3.10 

.20 

6.81 

.98 

-  1 

MILSTEAD 

3 .27 

-1 . 50 

2 . 53 

-3  .01 

3.99 

-1.76 

4 .36 

-  .03 

1 . 80 

-1.88 

1 .82 

-3.71 

2.79 

-1.82 

8.08 

5  17 

1.11 

1  67 

3.00 

-  .08 

4.84 

-  .83 

- 

MITCHELL  DAM 

2.'  65 

1 .91 

10.34 

4.  26 

1.17 

4.03 

2.93 

1 .39 

4.64 

2.18 

2.72 

9.27 

- 

47.69 

MOBILE  WB  AIRPORT 

2 . 59 

2.  38 

11.83 

6. 64 

1 .39 

10.09 

11 .65 

4  .04 

7.44 

1.19 

3.99 

3.96 

67 . 19 

MOBILE  WB  CITY 

R 

1  89 

-2 . 96 

1 . 98 

-3 .35 

11 . 39 

5.41 

6 .63 

2.00 

1 .08 

-3.24 

8.18 

2.75 

7.76 

.87 

4.08 

-2.84 

9.98 

4.98 

.61 

-2.99 

3.80 

.  16 

3.65 

-1.37 

61 .03 

.58 

HONTE  SANO 

6^52 

fi!l3 

9.S6 

5.63 

'.  82 

6.43 

5.14 

4.59 

5.35 

3.08 

7.89 

9.28 

70.72 

-  1 

HONTEVALLO 

3.97 

10.60 

4.80 

1.46 

3.58 

3.00 

3.95 

5.88 

3.16 

- 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

3.  54 

1 .84 

4.04 

4.02 

1.47 

3.31 

2.46 

2.46 

7.70 

1 .29 

2.47 

4.05 

38.65 

MONTGOMERY  WB  CITY 

2.  76 

-2.44 

2.26 

-3.19 

3.78 

-2.21 

3.44 

~86 

1.97 

-1 .87 

2.56 

-1 .24 

6.17 

1 .31 

1.16 

-3.07 

10.11 

7~1 2 

1.17 

1~29 

2.51 

-  .72 

4.21 

-   .  63 

42.10 

909 

MOULTON 

9.32 

4.00 

10.35 

5. 18 

: 

1.58 

7.41 

5.25 

.87 

3.39 

1 

1 .70 

1 

6.30 

11.41 

66.76 

1 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

9.93 

5.07 

2.51 

-2.13 

8.47 

2.76 

4.21 

-  .39 

.64 

-3.61 

4.46 

-  .01 

2.08 

-2.54 

.53 

-3.33 

3.28 

.43 

2.13 

-1.09 

3.26 

-  .19 

10.11 

4.97 

51  .61 

.06 

NATCHEZ 

2.08 

3.72 

6.49 

.57 

4.70 

.50 

1.52 

4.64 

1.67 

1.53 

4.10 

hEW  BROCKTON 

R 

1  .64 

1 .37 

5.84 

4.53 

2.92 

4.30 

3.83 

_ 

4.25 

_ 

NEW BURG 

5. 10 

7.43 

10.15 

3.69 

.  59 

5.66 

6.61 

_ 

2.58 

_ 

3.53 

3.18 

7.51 

10.83 

67.06 

NEW  MARKET 

5.53 

6.16 

8.60 

6.29 

.67 

5.68 

4.44 

_ 

3.58 

4.08 

I 

1 .92 

- 

7.24 

_ 

10.07 

64.26 

I 

NEWTON 

2.36 

-2.17 

1.32 

-4.43 

4.72 

-  .72 

2.84 

-1.41 

2.83 

-  .78 

- 

- 

- 

7.49 

3.11 

.48 

-2.10 

5.15 

2.15 

6.10 

1.43 

- 

ONEONTA 

4  . 40 

_  _86 

3  .80 

-1 .60 

12.01 

6.00 

6.45 

1.43 

.84 

-3.60 

4.28 

-  .11 

5.91 

-  .50 

.48 

-4.86 

5.01 

2  04 

1 .99 

1  OS 

8.79 

3.17 

- 

ORRVILLE 

3  .93 

4  .82 

11.22 

2.30 

3  .64 

.71 

2.83 

.65 

2.00 

8.62 

- 

- 

OZARK 

2.  82 

-1 .63 

5.88 

.  54 

4.61 

3.40 

-  .03 

2  .67 

-1.91 

6.63 

.47 

2.43 

-3.14 

4.50 

"33 

.40 

2  18 

4  .20 

1.30 

6.45 

1 . 60 

PAINT  ROCK 

6.88 

3.29 

10.28 

6.23 

'_ 

.92 

7.90 

4.05 

5.26 

4.66 

1 

3.27 

i 

4.49 

9.24 

66.46 

_ 

PALMER DALE 

3.00 

11.86 

- 

.93 

- 

3.34 

- 

3.52 

- 

- 

8.30 

- 

2.20 

- 

3.45 

- 

9.03 

- 

- 

PELL  CITY 

2 . 87 

PELL  CITY  5  NW 

5.  52 

.66 

1  .52 

3.90 

1.64 

4.32 

1.13 

2.04 

9.13 

PENNINGTON  LOCK  2 

4.28 

-  .86 

3 .63 

-1.70 

13.51 

8.62 

4.48 

1 .53 

-2.95 

4  .51 

1.15 

4.90 

-  .93 

.46 

-4.55 

3.47 

"42 

.30 

2~04 

2.43 

-  .65 

6.87 

1 .18 

SO  39 

PERRYVILLE 

3 . 59 

11.63 

'_ 

1 .02 

1 .99 

2.01 

3.30 

6.33 

I 

i 

1.96 

7.82 

: 

PETERMAN 

R 

2i97 

I 

1  !57 

I 

7.47 

I 

6.97 

- 

i!n 

s!oi 

- 

2.86 

- 

2.17 

- 

4.16 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PICKENSVILLE 

7.16 

3 . 69 

11.08 

2  .76 

1. 13 

4.06 

1 .07 

.95 

4.46 

3.26 

1 .34 

PINE  HILU 

4.  02 

2 . 66 

8.74 

.  43 

2  .20 

5.08 

.30 

5.10 

2  .80 

5.80 

PINE  LEVEL 

2.66 

.  89 

4.  42 

4.19 

.  99 

2.  51 

2.70 

.42 

7.91 

.41 

3.37 

4.69 

35.16 

PLANTERSV I LLE 

3 . 22 

3. 11 

11 .01 

4.45 

,78 

2 . 52 

2.70 

2.82 

5.09 

'- 

1.01 

'- 

2.30 

8.20 

: 

47.  21 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

5.25 

5.05 

7.90 

- 

6.46 

1 .77 

- 

6.69 

- 

1.93 

- 

2.40 

- 

3.67 

- 

3.38 

- 

7.42 

- 

9.64 

- 

61  56 

PLEASANT  HILL 

R 

1 .45 

4.  27 

1.61 

2.43 

3.62 

- 

PRATTVILLE 

3 . 44 

-1  .  50 

2.  53 

-2.79 

5.  56 

-  .  14 

3.  78 

1 .79 

-1 .  54 

2.19 

-1  .64 

1 .33 

-4.12 

4.38 

-  .96 

6.86 

3 .66 

2.36 

-  .21 

2.65 

-  .44 

5.57 

.  35 

42  .66 

9.94 

PRIMROSE  FARM 

2 . 86 

-1 .92 

2  .27 

-2.95 

3.37 

-2.17 

3  .76 

3.74 

.  16 

3.19 

-  .75 

5.42 

.24 

1 .02 

-3.40 

8.74 

.  44 

4.16 

-  .67 

PUSHMATAHA 

3.69 

-2.17 

8.32 

2.82 

3.36 

-1 .73 

.17 

-4.26 

4.58 

-  .20 

3.47 

-2.38 

1.50 

-3.02 

3.69 

-  .02 

.15 

.2!  49 

1.78 

-1 .86 

5.19 

-  .78 

I. 

RED  BAY 

8.20 

- 

5.98 

10.79 

4.88 

.46 

3.19 

3.44 

1.50 

4.17 

1.60 

6.06 

- 

12.32 

- 

62.59 

- ' 

REFORM 

3.54 

5.75 

12.31 

5.27 

1.74 

4.48 

2.65 

2.22 

5.56 

1.93 

3.76 

7.12 

56. 33 

RIVER  FALLS 

2.61 

-1 .  89 

1.65 

-4.02 

9.16 

3.60 

6.03 

3.48 

-  .88 

5.63 

1 .43 

7.06 

.62 

1.76 

-3.76 

6.93 

3 .09 

1.63 

-1.07 

6.08 

3.13 

6.94 

2 . 39 

58. 96 

4.11 

RIVER  PALLS  2  NE 

R 

2.49 

1.18 

6.72 

2.50 

2.74 

.67 

3.71 

_ 

ROBERTS DALE  7  E 

2.92 

-1 . 79 

1 .65 

-3.78 

9.72 

4.60 

6.39 

1.23 

3.36 

-2. 14 

7.49 

1.32 

7.34 

-2.18 

6.09 

-1.37 

8.41 

1.88 

.25 

-3.81 

3.53 

.15 

3.73 

-1.55 

60.88 

-  7.44 

ROCK  HILLS 

2.01 

-2.99 

2.31 

-3.29 

5.23 

-  .48 

5.15 

.65 

1.15 

-2.20 

1.96 

-2.35 

2.57 

-3.58 

5.50 

2  .81 

3.92 

1.12 

3.16 

-  .08 

8.52 

3.17 

- 

SAINT  BERNARD 

5.69 

.  18 

6.02 

1 .10 

10.46 

4  .49 

4  .81 

.03 

1 .01 

-3.48 

5.66 

1 .59 

6.67 

1.35 

1.91 

-2.75 

3.48 

69 

3.60 

14 

6.06 

2.34 

10.24 

4 . 71 

65. 81 

lo.ot 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

4.70 

4.  75 

5.81 

1.29 

5.26 

3.05 

1.95 

4.99 

4.24 

4.80 

10.68 

- 

SAYRE 

4.81 

4  .99 

13.30 

6  .25 

1 .35 

3.39 

4.90 

2.45 

_ 

5.55 

2.4C 

2.60 

9.85 

61 .89 

SCOTTSBORO 

6 . 11 

1  .29 

5.13 

.29 

12  .36 

6.55 

4.86 

.05 

.  57 

-3.41 

5.92 

1 .50 

4.35 

-  .62 

4.95 

.81 

5.67 

2.83 

3.47 

.20 

5.20 

1.92 

9.27 

3.80 

67.66 

15.21 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

5.28 

4.81 

11 .26 

5.17 

- 

.41 

5.61 

4.44 

4.26 

6.31 

- 

3.27 

- 

4.55 

9.30 

64.67 

- 

SEALS 

.85 

-3 . 61 

1 .00 

-4.28 

3  . 24 

-1 .98 

4  .34 

.41 

1 .  57 

-   .  97 

4  .30 

.28 

1 . 54 

-4.4  5 

2 .  58 

-2 . 54 

7.44 

.55 

2.80 

.31 

4  .67 

-  .63 

34  .88 

15  12 

SELMA 

3 . 76 

-   .  92 

2.77 

-2.49 

9 .91 

4 .49 

5.03 

.  62 

.39 

-3 .34 

3.17 

-   .  52 

3.77 

-1 .35 

2.00 

-2.57 

5.68 

2.95 

1.15 

-1.27 

2.21 

-  .73 

7.14 

1 .86 

46.98 

... 

SHEFFIELD  TV A  NURSEY 

6 . 16 

5. 10 

8.92 

4  .86 

.  33 

4.16 

3.13 

.48 

4.41 

1 . 10 

5.56 

11.95 

56.16 

I 

SHOEMAKER  SPRINGS 

9 . 20 

3.18 

.  55 

4  .69 

2.98 

.11 

5.95 

2.37 

6.66 

12  .  70 

59.26 

SLOCOMB 

2  68 

I 

1^98 

I 

7^22 

~- 

- 

2^0 

- 

3.25 

- 

2.74 

1.63 

- 

8.11 

- 

.24 

- 

7.10 

- 

6.95 

- 

SNOW  HILL 

3  62 

1  ,  59 

4  96 

1  58 

2 .40 

2  .97 

2 . 12 

6.44 

1 .04 

2.04 

6.09 

39  .97 

SOUTH  HILL 

5.  27 

4 .  79 

1 1 . 26 

6 . 19 

.  91 

5.47 

3.76 

2.19 

4.99 

5.24 

5.37 

_ 

13.59 

69.  03 

SPRING  BILL 

11 . 48 

6 .91 

.  57 

SUTTLE 

2  81 

3  38 

4  06 

'_ 

.72 

4 . 27 

1 .19 

3.43 

2.69 

.  67 

2.92 

7.84 

33.96 

- 

SWAIM 

5.86 

I 

s!o9 

8.91 

6.94 

- 

.92 

5.47 

z 

5.93 

- 

3.69 

- 

5.12 

3.20 

" 

5.63 

- 

11.16 

- 

67.92 

SYLACAUGA 

3  20 

12 

4 

1  66 

7  76 

1.79 

3.13 

6.41 

3.38 

3.13 

8.21 

58 . 1 8 

SYLVAN I A 

4 .  61 

4  64 

11  39 

6  71 

61 

6 .46 

3.61 

2.05 

8.36 

2.74 

S.60 

10.85 

3.71 

TALLADEGA 

1  *46 

2  69 

2~81 

10  57 

7  74 

2~56 

5, 39 

.  81 

5.  78 

.42 

1 .49 

-3.22 

5.05 

2.04 

1 .89 

-1.16 

2.80 

-  .  50 

9.90 

4.60 

56  08 

TALLADEGA  HORN  MTN  TR 

2  89 

3.08 

'_ 

V 

6.96 

.97 

7.60 

4.43 

1.09 

6.41 

3.11 

7.80 

- 

THOHASVILLE 

3.18 

-1.83 

1.98 

-3.41 

9.67 

4.10 

8.  58 

4.23 

.25 

-4.01 

2.93 

-1.35 

3.28 

-2.74 

.90 

-3.87 

5.06 

1 .72 

.63 

-1.82 

3.36 

.06 

7.95 

2.95 

47  .77 

-  5.9' 

THORSBY  1  SW 

R 

3 .  30 

2.61 

10.90 

5.19 

1 . 28 

4.72 

4.15 

2.00 

5.60 

T BUR  LOW  DAM 

2.  74 

-1  .96 

2.36 

-3.05 

3.62 

-2 . 40 

3.90 

-   .  51 

2.59 

-   .  80 

4.04 

.  15 

2.17 

-3.09 

1.18 

-3.52 

7.42 

.88 

1~72 

3.28 

.11 

5.43 

-    .  09 

39 . 61 

-12.2: 

TONET 

9.  83 

3  .24 

8.49 

4.05 

.  58 

4.79 

5.40 

.84 

3.97 

1.70 

7.18 

11 .  54 

61  61 

TRAFFORD 

10.06 

5.80 

1 .50 

3.55 

4.30 

2.15 

- 

2.75 

_ 

9.70 

- 

TROY 

2.61 

-2.18 

1.23 

-4.32 

6.17 

.19 

5.60 

1.03 

1.74 

-1.85 

1.12 

-2.60 

3.83 

-1.87 

4.02 

-1.27 

5.50 

1.24 

.33 

-2.12 

4.25 

.93 

4.57 

-  .28 

40.97 

-13.11 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

4. 15 

-  .92 

3.54 

-1 .49 

9.72 

3.82 

4.64 

-  .26 

1 .32 

-2.82 

4  .51 

.  44 

1 .69 

-3.80 

2.14 

-2.14 

4.00 

1  17 

3.31 

.41 

2.00 

-1.58 

7.86 

2.07 

48.88 

-  5.1' 

TUSCALOOSA  LCK  AND  DAM 

3 . 41 

4.69 

10.10 

4.90 

.  57 

4  .00 

1.19 

3.61 

5.01 

2.83 

2.33 

_ 

8.61 

51.25 

T US KEG EE 

2 . 58 

-1 .70 

2.H 

-3  .04 

3.14 

-2.27 

3.64 

1.89 

-1.03 

5.43 

2.12 

1.11 

-3.71 

1 .57 

-2.64 

8.85 

6~40 

.76 

1~S4 

2.20 

-  .74 

4.66 

-  9.0: 

US ION  SPRINGS 

2  .44 

-2.06 

1 . 11 

-4  .85 

3  .66 

-2 .36 

3.79 

-  !o4 

1 .91 

-1 .63 

3.00 

-1 .14 

5.31 

.  26 

.79 

-4.14 

5.89 

3.1* 

.92 

-1  .99 

3.75 

.76 

3.99 

-  ,9S 

36.58 

15.9 

UNIONTOWN 

4.35 

-  .58 

3.31 

-1.86 

12.96 

7.72 

4.27 

.01 

.71 

-2.83 

3.41 

-  .12 

1.44 

-3.83 

'  .54 

-3.65 

3.46 

.68 

.33 

-2.03 

2.76 

-  .16 

7.40 

2.17 

44.94 

-  4.4: 

UNIVERSITY 

3  , 40 

-1 . 67 

-  .95 

9 .39 

.05 

-  .37 

1  .83 

-3.66 

3.50 

.60 

1.37 

-2.21 

VALLEY  HEAD 

4 .  51 

_   1 39 

. 

1  .67 

'  85 

"141 

7  94 

3.65 

4  .93 

-  .06 

2.18 

-2  .38 

3.53 

98 

4.10 

.94 

8.49 

3.32 

- 

VANCE 

3 .45 

5 . 37 

1252 

1  43 

3 . 53 

2.97 

1 .04 

6.98 

1.65 

1.72 

9.63 

55.28 

VERNON 

5  18 

2  27 

.49 

4  . 58 

- 

WADLEY 

1.60 

2"lo 

4.70 

4.35 

l!l0 

- 

- 

2.00 

- 

4.70 

2.4  5 

1.59 

■ 

WALLACE  2  HE 

ills 

2.82 

WALNUT  GROVE 

3.43 

4^00 

11  .66 

1.11 

8.71 

5!  21 

4.91 

2!<S8 

4.78 

WATERLOO 

12.47 

7.74 

4.44 

-  .08 

9.07 

3.39 

.33 

-4.04 

V7  15 

-1.05 

.96 

-2.93 

4.31 

1.32 

1.90 

-1.48 

4  .85 

1.13 

11.55 

6.20 

WEST  BLOCTON 

4.  75 

5.  48 

12 . 12 

5.14 

.  70 

6.14 

3.21 

2.44 

7.12 

2.39 

1.15 

7.72 

-  .20 

58.36 

WETUMPKA 

3.36 

-1 .20 

2.15 

-3.39 

4.97 

-  .89 

4.20 

-  .19 

1.37 

-2.18 

3.73 

-  .42 

1.93 

-2.89 

2.46 

-2.27 

7.72 

4.75 

1.70 

-  .99 

3.41 

.23 

5.23 

42.23 

WHAT LEY 

3.70 

2.41 

8.32 

5  92 

.65 

3.87 

2.60 

1.49 

4.48 

.32 

2.08 

5.66 

41  .50 

WHEELER  DAM 

4.98 

7  .  40 

9.  55 

5.71 

.30 

5.20 

3.21 

.  59 

4.46 

1 .90 

5  67 

13.57 

62.54 

WBITPIKLD  LOCK  3 

4.74 

21 

3  .  54 

-1  32 

10.84 

5.44 

3.31 

-  96 

.77 

-3.11 

6.44 

2.90 

2.44 

-2.47 

1.77 

-2.85 

4.56 

1.61 

.29 

-1.96 

1:71 

-1.45 

5.98 

.36 

46  37 

WIDOWS  CREEK  STH  PLT 

6  25 

3.65 

8.44 

6  19 

1.41 

5.36 

4.46 

2.14 

5.46 

2.51 

4.51 

9.54 

59.91 

WILSON  DAM 

5.70 

6.80 

8.92 

5.26 

.27 

6.50 

3.49 

.59 

4  41 

1  .22 

5  64 

12.91 

61.71, 

See 

roferen 

:©  notes 

followi 

ag  Stab 

.  r,  Inde 

c. 

-  186  - 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


1951 


Station 

Jan 

lAry 

Febi 

nary 

rch 

Ap 

hi 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Precip 

Departure 

Precip 

1 

5 

Precip 

Departure 

Precip 

1 

5 

a 

I 

Departure 

Precip 

Departure 

Precip 

Departure 

Precip 

a 

Precip 

Procip 

Departure 

a 

Departure 

a 

I 

Departure 

Precip 

i 

IIHPILU)  2  S* 

IT  ATE  S  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORI 

SECTION  AVERAGE 

6.73 
2.77 
8.21 

4.07 

-1.93 
-  .78 

8. 39 

3.27 
8.30 

3.10 

-3  14 

-2.11 

11.03 
3.82 
9.01 

9.10 

-2.20 
3.31 

4.31 
4.34 
3.94 

5.13 

-  .07 
.31 

1.83 
2.38 

.63 

1.45 

-1.01 
-2.47 

9.20 
9.10 
3.24 

4.84 

1.21 
.37 

3.04 
4.23 

3.29 

4.34 

-1.01 

-1.29 

.69 
.94 

1.31 

2.42 

-4.16 

-2.27 

9.40 
8.39 
3.19 

9.77 

5 

2 

•3 
41 

1.07 
.76 
1.94 

1.89 

-1.82 

-  .71 

4.89 

3.66 
6.40 

3.62 

.46 

.16 

9.97 
9.01 
10.72 

7.48 

-  .81 
2.54 

62.91 
43.31 
62.38 

33.19 

-  6.32 

-  .07 

TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 

Table  3    1951 


Station 

• 

I 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  ot 

No.  of  days 
between  dates 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32'  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

24°  or 
beiow 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

ALBERTV  ILLE  1  S 

98 

7 

-16 

5 

2- 

2+ 

2- 

9 

(15°) 

3 

-22 

(28°) 

4 

-  4 

(32°) 

11- 

3 

(22°) 

11- 

3 

(22°) 

11 

-  3 

(22°) 

267 

226 

213 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

101 

8 

-21 

4 

2- 

3 

3- 

16 

(24°) 

4 

-  4 

(28°) 

4 

-1  7 

(30°) 

10- 

1 

(32°) 

11- 

3 

(26°) 

11 

-  9 

(18°) 

238 

213 

177 

ANDALUSIA 

100 

8 

-30+ 

11 

2- 

3 

2- 

B 

(22°) 

2 

-  8 

(22°) 

3- 

1  4 

(32°) 

11- 

2 

(30°) 

11- 

18 

(26°) 

12 

-16 

(20°) 

311 

283 

234 

ANNISTON  CAA  AP 

99 

6 

-29 

7 

2- 

3 

2- 

8 

(18° ) 

3 

(28°  ) 

(30  ) 

(26  ) 

274 

226 

212 

ATMORE  STATE  FARM 

10 

2- 

3 

2- 

8 

(23°) 

2 

-  8 

(23°) 

3 

-14 

(29°) 

11- 

3 

(30°) 

11- 

8 

(27°) 

11 

-  1  8 

(24°) 

283 

273 

234 

AUBURN 

99 

8 

-14+ 

9 

2- 

3 

2- 

9 

(20°) 

3 

-16 

(28°) 

4 

-  4 

(30°) 

11- 

3 

(29°) 

11- 

8 

(28°) 

11 

-18 

(21°) 

282 

237 

213 

BAY  HINETTE 

100 

5 

-31+ 

10 

2- 

3 

2- 

4 

(20°) 

2 

-  8 

(25°) 

3 

-13 

(31°) 

11- 

3 

(2  9°) 

11- 

8 

(27°) 

12 

-16 

(21°) 

315 

273 

235 

BELLE  MINA  2  N 

105 

8 

-30+ 

0 

2- 

2+ 

3- 

21 

(24°) 

3 

-21 

(24°) 

4 

-in 

(32°) 

11- 

2 

(32°) 

11- 

3 

(18°) 

1  1 

-  3 

(18°) 

227 

227 

206 

DIRMIVGHAM  WB  AP 

100 

8 

-30+ 

7 

2+ 

8 

(18° ) 

-  1  h 

(28° ) 

268 

232 

225 

BIRMINGHAM  WB  CITY 

108 

9 

-  1 

6 

2- 

2 

2- 

8 

(19°) 

3 

-14 

(28°) 

3 

-22 

(32°) 

11- 

3 

(23°) 

11- 

3 

(23°) 

11 

-  3 

(23°) 

268 

234 

226 

BREWTON  3  SSE 

100 

8 

-19+ 

11 

2- 

3 

2- 

5 

(21°) 

2 

-  9 

(25°) 

3 

-25 

(31°) 

11- 

3 

(30°) 

11- 

8 

(25°) 

11 

-18 

(24' 

286 

272 

222 

CAMDEN 

103 

8 

-13+ 

8 

2- 

3 

2- 

8 

(21°) 

2 

-  8 

(21°) 

3 

-16 

(32°) 

11- 

3 

(27°) 

11- 

3 

(27°) 

11 

-18 

(22°) 

263 

268 

232 

CAMP  HILL  2  NW 

100 

8 

-21+ 

6 

2- 

3 

2- 

8 

(14°) 

3 

-15 

(25°) 

4 

4 

(30°) 

11- 

3 

(28°) 

11- 

3 

(28°) 

11 

9 

(21°) 

274 

233 

213 

CENTREV  ILLE 

105 

8 

-30 

7 

3 

8 

(18°  ) 

-  8 

(18° ) 

274 

268 

200 

CHATOM 

104 

8 

-29 

8 

2- 

3 

2- 

8 

(23°) 

2 

-  9 

(28°) 

4 

-  4 

(32°) 

11- 

3 

(30°) 

11- 

8 

(25°) 

1  1 

-  9 

(24°) 

274 

272 

213 

CITRON  ELLE 

101 

8 

-30 

10 

2- 

3 

2- 

4 

(23°) 

2 

-  8 

(25°) 

3 

-13 

(30°) 

11- 

3 

(32°) 

11- 

18 

(25°) 

12 

-IK 

(20°) 

315 

283 

235  j 

CLANTON 

98 

5 

-10+ 

8 

2- 

2+ 

2- 

9 

(19°) 

2 

-  9 

(19°) 

3 

-20 

(32°) 

11- 

3 

(25°) 

11- 

3 

(25°) 

1  1 

-18 

(23°) 

2  82 

267 

228 

CORDOVA 

106 

9 

-  1 

4 

2- 

2+ 

2- 

a 

(17°) 

3 

22 

(25°) 

4 

17 

(29°) 

11- 

3 

(23°) 

1  1- 

3 

(23°) 

11 

-  3 

(23°) 

268 

226 

200 

DAYTON 

104 

8 

-31 

9 

2- 

3 

2— 

8 

(21°) 

2 

8 

(21°) 

3 

-2  0 

(32° ) 

11  - 

3 

(2  7°) 

11- 

3 

(27°  ) 

1 1 

18 

(22°) 

283 

268 

228 

DECATUR 

103 

8 

-31+ 

3 

2- 

2 

2- 

8 

(18°) 

3 

.20 

(28°) 

3 

-2  0 

(28°) 

11- 

2 

(32°) 

11- 

3 

(23°) 

11 

-  3 

(23°) 

268 

228 

227 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

102 

8 

-30 

- 

_ 

_ 

_ 

3 

-1'3 

(31°) 

11- 

3 

(27°) 

11- 

3 

(27°) 

11 

-  9 

(24°) 

- 

232  1 

DEMOPOLIS   LOCK  i  DAM 

105 

8 

-30 

- 

_ 

,_ 

_ 

_ 

11- 

3 

(26°) 

11- 

3 

(26°) 

11 

-  9 

(23°) 

DOT HAN  CAA  AIRPORT 

100 

7 

-15+ 

12 

2- 

3 

2- 

8 

(23°) 

2 

-  8 

(23°) 

3- 

14 

(32°) 

11- 

8 

(30°) 

11- 

18 

(26°) 

12 

-16 

(2  0°) 

311 

283 

23  9 

EUFAUI.A 

103 

7 

-16+ 

n 

2- 

3 

2- 

8 

(21°) 

2 

-  9 

(26° ) 

11- 

4 

(2  9°) 

1 1- 

8 

(28  ° ) 

1 1 

-20 

(24°) 

285 

272 

EVERGREEN  CAA  AP 

101 

8 

-19+ 

9 

2- 

3 

2- 

9 

(24°) 

3 

-16 

(28°) 

3- 

-16 

(28°) 

11- 

3 

(28°) 

11- 

3 

(28°) 

11 

-  9 

(24°) 

273 

232 

232 

FAIRHOPE 

100 

8 

-30 

10 

2- 

3 

2- 

■1 

(21°) 

2 

-  8 

(25°) 

2- 

-  9 

(30°) 

11- 

3 

(31°) 

11- 

8 

(28°) 

12 

-16 

(22°) 

315 

273 

267  1 

FAYETTE 

106 

8 

-31+ 

0 

2- 

2 

2- 

9 

(21°) 

3 

-22 

(2  8°) 

4 

-17 

(31°) 

11- 

3 

(22°) 

11- 

3 

(22°) 

11 

-  3 

(22°) 

267 

226 

200  M 

PORT  MORGAN 

102 

8 

-30 

19 

2- 

2+ 

2- 

3 

(19°) 

2 

-  3 

(19°) 

2- 

-  8 

(30°) 

12- 

1'-. 

(27°) 

12- 

16 

(27°) 

None 

316 

311 

FRISCO  CITY 

104 

8 

-31 

9 

2- 

3 

2- 

8 

(22°) 

2 

-  9 

(25°  ) 

3 

-14 

(31°) 

11- 

3 

(30°  ) 

lli 

18 

(22° ) 

11 

-18 

(22°) 

283 

282 

GADSDEN 

101 

8 

-31+ 

7 

2- 

2+ 

2- 

9 

(20°) 

3 

-22 

(25°) 

4- 

-17 

(30°) 

10- 

12 

(32°) 

11- 

3 

(27°) 

11 

-  9 

(22°) 

273 

226 

178 

GENEVA 

101 

8 

-20+ 

13 

2- 

3 

2- 

4 

(17°) 

2 

-  9 

(25°) 

3 

-16 

(31°) 

11- 

4 

(29°) 

11- 

18 

(23°) 

12 

-16 

(22° ) 

315 

282 

233  1 

GOODWATER 

100 

8 

-30 

8 

2- 

2+ 

2- 

9 

(18°) 

3 

16 

(28°) 

4 

4 

(31°) 

11- 

3 

(28°) 

11- 

3 

(28°) 

12 

-16 

(14°) 

310 

232 

213 

GREENSBORO 

106 

8 

-30 

8 

2- 

2+ 

2- 

8 

(20°) 

2 

-  8 

(20°) 

3- 

20 

(31°) 

11- 

3 

(25°) 

11- 

3 

(25°) 

11 

1  8 

(22°) 

2  83 

268 

228 

GREENVILI  E 

103 

U 

(15  ) 

-18 

(23°) 

2  87 

273 

268 

HALEYVILLE 

100 

9 

-  1 

-  1 

2- 

2 

2- 

8 

(16°) 

3 

-20 

(26°) 

3- 

22 

(30°) 

11- 

3 

(20°) 

11- 

3 

(20°) 

11 

-  3 

(20°) 

268 

228 

226 

HEADLAND 

100 

8 

-12 

13 

2- 

3 

2- 

8 

(23°) 

2 

-  8 

(23°) 

3- 

14 

(32°) 

11- 

4 

(32°) 

11- 

8 

(28°) 

12 

-16 

(23°) 

311 

273 

235  .1 

HIGHLAND  HOME 

101 

8 

-29+ 

7 

2- 

3 

2- 

S 

(19°) 

2 

-  8 

(19°) 

3- 

2  0 

(31°) 

11- 

3 

(27°) 

11- 

3 

(27°) 

11 

-18 

(21°) 

2  83 

268 

228  I 

HUNTSV  ILLE  WB  AWY 

101 

9 

-  1 

3 

2- 

2  - 

3- 

24 

(24°) 

3 

-22 

(25°) 

4- 

-  4 

(31°) 

11- 

2 

(28°) 

11- 

2 

(28°) 

1 1 

-  3 

(17°) 

224 

225 

212  j 

LAFAYETTE 

100 

6 

(16  ) 

-18 

(23°) 

2  83 

264 

228  ,' 

LIVINGSTON 

105 

8 

-30+ 

8 

2- 

2+ 

2- 

8 

(21°) 

2 

-  B 

(21°) 

3- 

2 ; 

(31°) 

11- 

3 

(24°) 

11- 

3 

(24°) 

1  1 

-  3 

(24°) 

268 

268 

227 

LOCKHART 

99 

7 

-17+ 

11 

2- 

3 

2- 

8 

(24°) 

2 

-  9 

(28°) 

3- 

15 

(32°) 

11- 

3 

(30°) 

11- 

8 

(28°) 

12 

-16 

(21°) 

311 

272 

233  1 

MADISON 

105 

8 

-31 

- 

_ 

3- 

20 

(24°) 

3 

-22 

(26°) 

4- 

-14 

(32°) 

11- 

3 

(18°) 

11- 

3 

(18°) 

11 

-  3 

(18°) 

228 

226 

203 

MARION  JUNCTION  2  NE 

104 

8 

-  6+ 

7 

2- 

3 

2- 

8 

(19°) 

3 

-15 

(27°) 

3- 

22 

(32°) 

11- 

3 

(24°) 

11- 

2 

(24°) 

11 

-  3 

(24°) 

268 

233 

226 

MARTIN  DAM 

99 

-16 

(20°) 

2  13 

MAXWELL  FIELD 

101 

8 

-29 

12 

2- 

3 

2- 

8 

(22°) 

2 

-  8 

(22°) 

2- 

9 

(32°) 

11- 

3 

(29°) 

11- 

18 

(25°) 

12 

-16 

(20°) 

311 

283 

267 

MOBILE  WB  AIRPORT 

102 

8 

-30 

11 

2- 

3 

2- 

4 

(23°) 

2 

-  8 

(26°) 

3- 

-13 

(32°) 

11- 

3 

(32°) 

11- 

8 

(28°) 

12 

-16 

(22°) 

315 

273 

235 

MOBILE  WB  CITY 

100 

8 

-30 

12 

2- 

3 

2- 

3 

(12°) 

2 

-  8 

(28°) 

2- 

8 

(28°) 

11- 

:i 

(31°) 

11- 

18 

(26°) 

12- 

•16 

(24° ) 

316 

283 

273 

MONTGOMERY  WB  AP 

102 

8 

-29 

10 

2- 

3 

2- 

8 

(21°) 

2 

-  8 

(21°) 

3- 

16 

(30°) 

11- 

3 

(28°) 

11- 

3 

(28°) 

11 

18 

(24°) 

283 

268 

232 

MONTGOMERY  WB  CITY 

101 

11 

-16 

(2  0°) 

311 

268 

268 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

105 

8 

-31 

1 

2- 

2 

2- 

B 

(17°) 

3 

-20 

(28°) 

3- 

22 

(30°) 

11- 

2 

(27°) 

11- 

2 

(27°) 

11 

-  3 

(20°) 

268 

227 

225 

ONEONTA 

104 

9- 

-  2 

4 

2- 

2 

2- 

9 

(19°) 

3 

-22 

(25°) 

4- 

17 

(32°) 

10- 

11 

(32°) 

11- 

3 

(20°) 

11 

-  3 

(20°) 

267 

226 

177 

OZARK 

102 

8 

-22 

11 

2- 

3 

2- 

8 

(21°) 

2 

-  8 

(21°) 

3- 

15 

(31°) 

11- 

3 

(31°) 

11- 

18 

(25°) 

12 

-16 

(19°) 

311 

283 

233 

PELL  CITY  5  NW 

101 

9- 

-  2 

- 

- 

11- 

3 

(24°) 

11- 

3 

(24°) 

11 

-  3 

(24°) 

PRATTVILLE 

100 

11 

(21  ) 

(28°) 

16 

31  ° 

(28° ) 

1 1 

-18 

(24°) 

283 

272 

232 

PUSHMATAHA 

106 

8 

-31 

8 

2- 

3 

2- 

8 

(21°) 

2 

-  8 

(21°) 

4- 

17 

(32°) 

11- 

3 

(26°) 

11- 

3 

(26°) 

11 

-  8 

(23°) 

273 

268 

200 

ROBERTSDALE  7  E 

101 

8- 

30 

10 

2- 

3 

2- 

4 

(22°) 

2- 

-  9 

(28°) 

3- 

14 

(32°) 

11- 

3 

(29°) 

11- 

8 

(26°) 

11 

-19 

(24°) 

288 

272 

234  ! 

ROCK  MILLS 

- 

7 

2- 

3 

2- 

8 

(17°) 

4 

-  4 

(28°) 

4- 

17 

(31°) 

11- 

3 

(27°) 

11- 

3 

(27°) 

11 

-  9 

(22°) 

274 

213 

200  || 

SAINT  BERNARD 

102 

9- 

-  1 

3 

2- 

2+ 

3- 

20 

(24°) 

4 

-  4 

(28°) 

4- 

4 

(28°) 

11- 

3 

(18°) 

11- 

3 

(18°) 

1' 

-  3 

(18°) 

213 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

98 

8- 

30 

2 

2- 

2 

2- 

8 

(13°) 

3 

-22 

(27°) 

4- 

10 

(32°) 

11- 

3 

(20°) 

11- 

3 

(20°) 

11 

-  3 

(20°) 

268 

226 

9(17 

SCOTTSBORO 

102 

9- 

-  1 

4 

2- 

2 

3- 

22 

(24°) 

3 

-22 

(24°) 

4- 

1  7 

(30° ) 

11- 

3 

(22° ) 

11- 

3 

(22°) 

11- 

-  3 

(22°) 

226 

226 

200  i 

3  EL  MA 

105 

8 

29+ 

9 

2- 

3 

2- 

B 

(22°) 

2 

-  8 

(22°) 

3- 

16 

(32°) 

11- 

3 

(28°) 

11- 

3 

(28°) 

11- 

18 

(24°) 

283 

268 

232 

TALLADEGA 

102 

8 

31  + 

7 

2- 

3 

3- 

16 

(24°) 

4 

-  4 

(28°) 

4- 

4 

(28°) 

11- 

3 

(26°) 

11- 

3 

(26°) 

11- 

-  9 

(22°) 

238 

213 

213  I 

THOMASVILLE 

103 

8- 

14 

8 

2- 

3 

2- 

8 

(21°) 

2 

-  8 

(21°) 

3- 

15 

(30°) 

11- 

3 

(26°) 

11- 

3 

(26°) 

11- 

-19 

(24°) 

284 

268 

233 

TROY 

101 

7- 

15+ 

10 

2- 

3 

2- 

8 

(21°) 

2- 

-  9 

(25°) 

3- 

14 

(32°) 

11- 

3 

(28°) 

11- 

3 

(28°) 

11- 

18 

(24°) 

283 

267 

234 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

105 

8 

-29 

5 

2- 

2 

2- 

8 

(20°) 

2- 

-  8 

(20°) 

3- 

22 

(31°) 

11- 

3 

(23°) 

11- 

3 

(23°) 

11- 

-  3 

(23°) 

268 

268 

226  1 

TUSKEGEE 

102 

8- 

-30 

11 

2- 

2 

2- 

9 

(24°) 

2- 

-  9 

(24°) 

3- 

16 

(30°) 

11- 

3 

(32°) 

11- 

9 

(26°) 

12- 

16 

(16°) 

310 

273 

232 

UNION  SPRINGS 

101 

7- 

14+ 

9 

2- 

3 

2- 

8 

(20°) 

2- 

-  8 

(20°) 

3- 

20 

(31°) 

11- 

3 

(2  9°) 

11- 

8 

(26°) 

11- 

18 

(24°) 

283 

273 

228 

UNIVERSITY 

105 

8- 

-29 

4 

2- 

2 

2- 

8 

(20°) 

2- 

8 

(20°) 

3- 

20 

(31°) 

11- 

2 

(31°) 

11- 

3 

(24°) 

11- 

3 

(24°) 

268 

268 

227 

VALLEY  HEAD 

-  2 

2- 

2 

2- 

12 

(24°) 

4 

-17 

(27°) 

4- 

17 

(27°) 

10- 

11 

(31°) 

11- 

3 

(21°) 

11- 

-  3 

(21°) 

264 

200 

177 

WETUMPKA 

103 

8 

-29 

10 

2- 

3 

2- 

8 

(22°) 

2. 

-  8 

(22°) 

3- 

16 

(32°) 

11- 

3 

(2  9°) 

11- 

18 

(25°) 

12- 

16 

(19°) 

311 

283 

232 

See  reference  notes  following  Station  Index 

-  188  - 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mil. 

Apr. 

MaT 

J  una 

July 

Aug. 

Sapt. 

Oct 

Not. 

Dac. 

Annual 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

FAIRHOPE 

HART  I N  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

2.07 
.09 
104  7 

2.35 
-  .01 
906 

4.09 
2116 
B4.07 
1065 
4.15 
1814 

85.36 

B5.40 
992 
5.45 
1591 

6.82 
1096 

B7  41 

1  . 29 

8.84 
1465 

B6.27 

571 

B6.50 
.  30 
657 

7.73 

895 

6.42 

396 

6.36 
.48 
371 

8.29 

931 

6.74 

474 

B6.54 
-  .07 
419 

8.59 

1039 

4.45 

645 

B3.75 
.58 
178 

5.81 

1234 

4  .04 

1090 

4.20 
-  .52 
426 

5.27 

14  16 

2.25 

1601 

B2.49 
-  .12 
792 

2.  17 

1213 

B2.77 
2265 

2.18 
1237 

See  rofaience  oot*a  following  Sutton  Index 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

1 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

to 
tables 

j  Temp. 

j  Precip. 

8 

Month 
1  opened 

Month 
closed 

ABBEVILLE 

0008 

HENRY 

31  34 

85  15 

7 

2 

ADDISON 

0063 

WINSTON 

2 

34  13 

87  10 

11 

2 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

LAWRENCE 

ALBERTA 

01  -.0 

32  1* 

87  25 

175 

11 

ALBERTVILLE  1  S 

01 46 

MARSHALL 

34  16 

86  13 

111* 

26 

26 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

85  52 

660 

9 

1  2  3 

AL ICEVILLE 

oi  ra 

PICKENS 

13 

33  06 

86  10 

12 

2 

ANDALUSIA 

COVINGTON 

350 

ANNI STON  CAA  V ] RPORT 

0272 

CALHOUN 

33  35 

85  51 

599 

5 

5 

ARLEY 

033B 

3*  0* 

67  13 

14 

ASHLAND 

0369 

CLAY 

11 

33  16 

85  50 

2 

ASHV1LLE 

0377 

ST  CLAIR 

7 

33  50 

66  16 

680 

36 

2 

L  IMESTONE 

ATMORE  STATE  FARM 

04  02 

ESCAMB IA 

31  10 

67  29 

a 

a 

AUBURN 

0622 

32  36 

65  30 

732 

6C 

74 

AUBURN  SCS  10 

0*27 

LEE 

11 

32  36 

65  29 

8 

2 

AUTAUGAVILLE 

0*40 

AUTAUGA 

1 

32  36 

86  39 

11 

2 

BA  R  T  ON 

COLBERT 

463 

BAY  MINETTE 

0583 

30  53 

67  *7 

266 

27 

33 

BEATR ICE 

0616 

31  44 

87  13 

230 

10 

MAR . 

BELGREEN 

0631 

FRANKLIN 

12 

34  2B 

67  52 

910 

16 

2 

BELLE  MINA  2  N 

06S5 

LIMESTONE 

12 

34  42 

86  5* 

600 

3 

3 

12  3 

*52 

BEXAR  2  SE 

0790 

34  12 

86  09 

529 

G 

BILL  INGSLEY 

0623 

32  40 

86  *3 

375 

13 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

0831 

JEFFERSON 

2 

33  34 

86  45 

610 

14 

14 

1  2  3 

BIRMINGHAM  MB  CITY 

0836 

JEFFERSON 

2 

33  32 

86  50 

69* 

64 

64 

1  2  3 

BISHOP 

COLBERT 

0957 

MA  R  ShA  L  L 

34  13 

86  10 

11 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

31  35 

86  16 

264 

22 

BREW TON  3  SSE 

1  08-. 

ESCAMBIA 

6 

31  04 

87  03 

65 

34 

37 

1  2  3 

BRIDGEPORT  2  W 

1099 

JACKSON 

12 

34  56 

85  44 

660 

56 

2 

izaa 

33  06 

86  45 

500 

52 

CAMDEN 

1300 

32  00 

87  20 

225 

2 

2 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE 

13 

31  55 

87  59 

11 

2 

CAMP  HILL  2  NW 

1324 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  39 

660 

3 

3 

1  2  3 

CARBON  HILL 

WWALKER 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

12 

34  23 

86  36 

760 

17 

2 

CENTREV1LLE 

1520 

32  57 

87  08 

230 

35 

35 

C HA TOM 

1  566 

WASHINGTON 

13 

31  28 

88  15 

195 

3 

3 

12  3 

CH I LOERSBURG 

1615 

TALLADEGA 

7 

33  17 

86  21 

480 

15 

2 

C I TRONELLE 

12  3 

CLAN TON 

1694 

32  51 

66  38 

590 

59 

59 

12  3 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

31  53 

85  27 

590 

24 

2 

COFFEE  SPRINGS 

16  07 

GENEVA 

4 

31  10 

85  55 

255 

29 

2 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

1  7 

3*  *5 

87  51 

479 

1 

NOV. 

2 

COLL INSV 1LLE 

DEKALB 

fCOLUMBIA  1  W 

1865 

HOUSTON 

31  18 

85  06 

130 

16 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

33  *6 

87  11 

334 

31 

49 

CUBA 

2079 

Sumter 

13 

32  26 

86  23 

215 

12 

2 

DADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

32  50 

85  *5 

760 

39 

2 

DADEVILLE  2 

TALLAPOOSA 

2 

21*1 

33  01 

86  17 

207 

46 

2 

DANVILLE 

21*9 

MORGAN 

3*  25 

87  0* 

595 

3 

2 

DAYTON 

2188 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

12 

1  2  3 

DECATUR 

2  7  0  f 

MORGAN 

12 

3*  37 

86  58 

573 

70 

73 

1  2  3 

MORGAN 

34  36 

66  58 

538 

3. 

DcMOPOL I  5  LOCK  4 

2240 

MARENGO 

32  31 

87  51 

100 

2 

62 

DEMOPOLIS  LOCK  6  DAM 

2245 

MARENGO 

1  a 

32  31 

87  50 

100 

1 

1 

JULY 

1  2  3 

DOT HAN  CAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

31  1* 

85  26 

322 

14 

34 

12  3 

2632 

TUSCALOOSA 

33  15 

87  48 

2  52 

12 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

31  53 

85  08 

254 

6  b 

68 

EUTAW  LOCK  7 

2742 

GREENE 

4_ 

32  *7 

87  50 

11* 

15 

2 

EVERGREEN  CAA  AIRPORT 

:  ?t3 

CONECUH 

t 

31  25 

87  02 

2  57 

3 

3 

1  2  3 

FA IRHOPE 

BALDWIN 

I3 

3* 

12  3  4 

2632 

COVINGTON 

31  06 

86  33 

33 

2 

FALKVI LLE 

2  840 

MORGAN 

3*  22 

86  55 

620 

13 

2 

FALLS  CITY  6  NW 

284B 

WINSTON 

2 

3*  0* 

87  20 

650 

11 

2 

FARLEY 

2867 

MADISON 

12 

3*  36 

86  3* 

6*1 

2 

2 

29*5 

JACKSON 

3*  *6 

85  *1 

1360 

1  3 

FLORENCE  AT  LOCK 

29  T6 

LAUDERDALE 

3*  *7 

87  *0 

450 

68 

2 

tFORT  DEPOSIT 

3024 

LOWNDES 

6 

31  59 

66  3* 

520 

52 

2 

FORT  MORGAN 

BALDWIN 

9 

30  1* 

86  01 

3 

l ; 

1  2  3 

FORT  PAYNE 

679 

2 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

31  26 

87  2* 

_ 

3 

22 

12  3 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

34  01 

66  00 

55* 

66 

68 

12  3 

GAINESVILLE 

3160 

■SUMTER 

13 

32  49 

88  09 

130 

1  5 

2 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

2 

3*  00 

66 

500 

11 

2 

GENEVA 

3  :■ 

33  0* 

86  03 

B2fc 

59 

59 

3*30 

33  39 

87  13 

300 

15 

GREENSBORO 

3511 

HALE 

2 

32  *2 

87  36 

220 

73 

64 

1  2  3 

GREENVILLE 

3519 

BUTLER 

6 

31  50 

86  38 

*** 

TO 

53 

1  2  3 

GREENVILLE  2 

2 

gulf  Shores  2  sse 

-■  5  s  <? 

BALDWIN 

30  16 

87  *0 

10 

3 

2 

GUNTERSVlLLE  CITY  WATER 

357B 

MARSHALL 

12 

3*  22 

86  17 

610 

9 

2 

GUNTERSVI LLE  DAM 

3  D8  3 

MARSHALL 

12 

3*  26 

36  2* 

611 

16 

HALE YV lLLE 

WINSTON 

2 

12  3 

HAM I LT  ON 

3  6-'. 

MARION 

13 

3*  08 

87  59 

*98 

36 

2 

3697 

3 

32  *8 

87  11 

600 

11 

2 

HAVNEVlLLc 

37*8 

LOWNDES 

1 

32  11 

86  35 

13 

2 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

5 

31  21 

85  20 

2 

2 

12  3 

tHELENA  1  S 

3  7  J 

Shelby 

3 

33  17 

66  51 

39 

AUG 

2 

3616 

CRENSHAW 

31  57 

86  19 

59* 

60 

60 

1  2  3 

3842 

CLEBURNE 

33  32 

65  2* 

a 

2 

HODGES 

3  b  t<j 

FRANKLIN 

13 

3*  20 

87  56 

8*5 

14 

2 

HUNTSVILLE  substation 

4060 

MADISON 

12 

34  *3 

66  35 

611 

3 

2 

HUNTSV I LLE  WB  AWY 

4068 

MADISON 

12 

3*  *2 

86  35 

610 

13 

28 

1  2  3 

HVTOP 

4099 

JACKSON 

12 

3*  5* 

1500 

17 

2 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

1  3 

31  33 

88  01 

10 

28 

2 

JACKSON  SHOALS 

4198 

TALLADEGA 

7 

33  32 

86  12 

475 

15 

2 

JACKSONVILLE 

4209 

CALHOUN 

7 

33  *9 

85  45 

9 

? 

JORDAN  OAM 

-  3  C  i 

ELMORE" 

7 

32  37 

86  15 

290 

15 

2 

LA  FAYETTE 

-502 

CHAMBERS 

11 

32  5* 

85  2* 

830 

3 

3 

12  3 

Station 

Index  No. 

County 

V 

s 

5 
I- 

a 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
dunng  yr 

rieie 

!  Temp. 

Precip. 

Evap 

Month 
opened 

Month 
closed 

to 

,  table 

LAY  DAM 

46  0* 

COOSA 

7 

32  5B 

86  31 

420 

15 

2 

LEEDS 

<.<,:■< 

JEFFERSON 

! 

33  33 

86  33 

636 

35 

2 

2 

479E 

SUMT  ER 

32  35 

88  11 

16C 

53 

4$ 

12  3 

4822 

COV I NGTON 

31  01 

B6  22 

290 

14 

14 

12  3 

LOCK  17 

46  55 

TUSCALOOSA 

3 

33  29 

87  20 

280 

13 

2 

MAD  I  SON 

49  76 

MADISON 

IS 

3*  *2 

86  *5 

573 

56 

51 

1  2  3 

MAGE L LA 

JEFFERSON 

65* 

2 

MAGNOL 1 A 

500* 

MARENGO 

32  oe 

87  3= 

2 

MARION  1  SSE 

S  i  OE 

32  37 

87  18 

263 

60 

MARION  JUNCTION 

51 1C 

DALLAS 

3 

32  26 

67  1* 

20* 

14 

2 

MARION  JUNO ION  2  NE 

5121 

DALLAS 

3 

j2  28 

87  13 

200 

2 

2 

1  2  3 

MART  1 N  DAM 

TALLAPOOSA 

1  2  3 

MAXWELL  FIELD 

5202 

MONT  COMER Y 

32  25 

86  2  5 

165 

16 

18 

12  3 

MC  CALLA  2  NE 

5233 

JEFFERSON 

33  21 

66  59 

550 

1 

AUG. 

2 

MELVIN 

5354 

CHOCTAW 

13 

31  56 

88  27 

11 

2 

MERT2  3  E 

5382 

9IBB 

3 

32  53 

67  20 

600 

11 

2 

M I DWAY 

5397 

32  04 

85  32 

1 | 

MILLERS  FERRY 

5417 

32  06 

87  22 

76 

21 

MI  LSTEAD 

5439 

32  27 

85  5* 

206 

51 

MITCHELL  DAM 

5465 

CHILTON 

7 

32  48 

86  2  7 

350 

15 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5476 

MOBILE 

30  *1 

88  1* 

212 

a 

a 

12  3 

MOBILE  WB  CITY 

5483 

30  42 

86  02 

1  0 

00 

MONTE  SANO 

5529 

3*  *5 

86  31 

1650 

12 

MONTEVALLO 

5537 

33  06 

86  53 

462 

n 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

5550 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

86  2* 

198 

•3 

e 

1   2  3 

MONTGOMERY  WB  CITY 

5555 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

86  18 

201 

8  0 

*i 

!    2  3 

MOUL  TON 

LAWRENCE 

MUjCLE  SHOALS  CAA  AIRPORT 

f:  !-■-, 

COLBERT 

34  45 

87  37 

540 

62 

66 

5785 

MONROE 

31  43 

87  16 

182 

1 

APR. 

NEW  BROCKTON 

5842 

COFFEE 

5 

31  23 

85  56 

450 

11 

NEWBURG 

58  4  7 

FRANKLIN 

12 

3*  29 

87  35 

660 

3 

NEW  MARKET 

MADI SON 

t  NEWTON 

5  a  7  i 

5 

31  2C 

85  36 

216 

ie 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  57 

86  30 

657 

41 

50 

12  3, 

ORRV1LLE 

6161 

DALLAS 

I 

32  18 

87  1* 

200 

11 

02ARK 

0  2  i  h 

DALE 

5 

31  23 

85  39 

*00 

..0 

62 

1    I  3 

JACKSON 

610 

2  ■ 

PALMERDALE 

62-t> 

JEFFERSON 

33  ** 

66  39 

l\ 

2  1 

6327 

33  3* 

86  18 

480 

2 

2 

MAR. 

1   2  3 

PELL  CITY  5  NW 

6326 

ST  CLAIR 

7 

33  38 

86  21 

950 

1 

I 

APR. 

1    2  3 

PENNINGTON  LOCK  2 

6335 

CHOCTAW 

1  1 

32  08 

88  02 

20 

26 

2 

1.-37C 

31  35 

87  16 

z 

11 

6414 

33  13 

88  16 

163 

11 

PINE  HILL 

6460 

WILCOX 

1 

31  59 

87  36 

110 

11 

2  1 

PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

6 

32  0* 

86  0* 

12 

2  1 

P  LAN  T  E  R  SV I L  L  E 

2*0 

6521 

JACKSON 

34  57 

85  55 

633 

3 

6526 

32  10 

86  55 

7 

PRAT  TV  I LLE 

6640 

AUTAUGA 

1 

32  2B 

86  28 

281 

53 

50 

1   2  3 

PRIMROSE  FARM 

668* 

MONTGOMERY 

1 

32  20 

86  15 

180 

(1 

2  1 

PUSHM**  TAHA 

CHOCTAW 

1  3 

61 

1    2  3 

RED  BAY 

6805 

FRANKL IN 

12 

3*  27 

88  09 

627 

3 

2  1 

REFORM 

6847 

PICKENS 

I  3 

33  23 

66  01 

2*2 

14 

2  1 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

6 

31  21 

86  32 

.'4 

2  \ 

RIVER  FALLS  2  NE 

69*2 

COVINGTON 

6 

31  23 

86  33 

- 

a 

2  1 

ROBERTSDALE  7  E 

BALDWIN 

9 

1  2  3 

ROC  K  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

5 

33  09 

85  18 

7*5 

17 

21 

1   2  3 

7157 

CULLMAN 

2 

34  12 

66  *7 

802 

45 

45 

1   2  3 

SAND  MT  STA  FARM  AP] 

7207 

DE  KALB 

12 

3*  17 

85  58 

1195 

2 

I    2  3 

SAYRE 

7282 

JEFFERSON 

2 

33  *3 

86  58 

30* 

14 

2  1 

JACKSON 

1   2  3 

5COT T5B0R0  5UBSTAT ION 

7310 

JACK  SON 

3*  *1 

86  01 

660 

3 

2 

7328 

RUSSELL 

32  18 

65  17 

358 

17 

2  ■ 

SELMA 

7366 

DALLAS 

1 

32  25 

87  00 

147 

72 

72 

1   2  3 

SHEFFIELD  TVA  NRSY 

7415 

COLBERT 

12 

3*  *6 

07  *2 

505 

17 

2  1 

SHOEMAKER  SPRINGS 

L IMESTONE 

610 

SLOC0M8 

757b 

GENEVA 

31  06 

65  35 

4 

f620 

32  00 

87  01 

225 

14 

SOUTH  HILL 

7671 

DE  KALB 

12 

3*  2* 

86  02 

990 

16 

2  1 

SPRING  HILL 

7733 

MOBILE 

s 

30  *2 

88  10 

175 

39 

40 

OCT. 

1   2  3 

7963 

7968 

3*  53 

86  13 

665 

13 

SVLACAUGA 

33  10 

86  13 

546 

16 

Sylvan i a 

8012 

DE  KALB 

12 

34  34 

85  *9 

1*00 

13 

2  1 

TALLADEGA 

3024 

TALLADEGA 

7 

33  26 

66  06 

55* 

62 

63 

1    2  3 

TALLADEGA 

a .  ?  b 

31  55 

87  *5 

385 

60 

61 

8204 

32  5* 

86  ** 

a 

THUKLOW  DAM 

8215 

ELMORE 

11 

32  32 

85  54 

288 

15 

2  1 

TONEY 

e,.<  , 

MADISON 

I  2 

3*  5* 

86  44 

750 

10 

2  fl 

JEFFERSON 

B  1 1  3 

31  *9 

85  58 

590 

44 

56 

B  !  E  0 

ruse  aliju  5a 

33  1* 

67  37 

170 

71 

73 

TUSCALOOSA  LOCK  &  DAM 

B  3  6  5 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

152 

25 

2  1 

TUSKEGEE 

I  J  | 

MACON 

11 

32  2* 

85  *2 

*59 

S  3 

53 

1   2  3 

BU  L  LOC K 

8446 

32  27 

87  31 

273 

43 

8454 

TUSCALOOSA 

33  12 

87  33 

225 

71 

73 

VALLEY  HEAD 

-  -■  j 

DE  KALB 

7 

3*  3* 

65  36 

1031 

67 

67 

1   2  3 

VANCE 

8*77 

TUSCALOOSA 

3 

2 

VERNON 

13 

33  *5 

68  07 

1B0 

il 

8605 

RANDOLPH 

33  08 

65  34 

6*0 

IB 

WALLACE  2  NE 

6637 

ESCAMBIA 

3 

31  1* 

87  12 

165 

11 

WALNUT  GROVE 

8648 

ETOWAH 

2 

34  0* 

86  19 

850 

10 

2 

WATERLOO 

6686 

LAUDERDALE 

L2 

3*  55 

68  04 

**5 

55 

2 

B  B  C  9 

33  07 

67  07 

11 

WETUMPKA 

: 

ELMORE 

32  32 

66  12 

205 

36 

1  2  3 

what ley 

:i  3 1  ? 

CLARKE 

1 3 

31  39 

87  43 

170 

12 

2  m 

WHEELER  DAM 

B  B  1  5 

LAWRENCE 

1 Z 

3*  *7 

8  7  21 

580 

it 

2  il 

WHITFIELD  LOCK  3 

8925 

CHOCTAW 

13 

32  17 

88  01 

30 

26 

2  M 

WIDOWS  CREEK  STEAM  PLANT 

f  \'  3  fc. 

JACKSON 

12 

3*  53 

65  45 

612 

2 

WILSON  DAM 

y  -t  c 

COLBERT 

12 

34  48 

87  37 

530 

3 

2  m 

WINF IELO  2  SW 

8996 

FAYETTE 

13 

33  56 

8  7  49 

468 

ia 

2 

YATES  HYDRO  PLANT 

i  ]  0  ' 

ELMORE 

1  1 

32  34 

85  54 

335 

61 

2  & 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

12 

3*  57 

87  53 

790 

3 

2  1% 

I    1 "ALABAMA i     2- BLACK  WARRIOR,     3-CAHABAj     *-CHATTAH0OCHEEi     5-CHOCT AWHATCHEE r 


7-COOSA,     8-CSCAMBIA,     9-GULF,     10-PEAt     11-TALLAPOOSA,     12-TENNESSEE,     1 3-TOMBIGBEE 


t COLUMBIA  1  W 

t  FORT  DEPOSIT 
THELENA  1  S 
T NEWTON 


CHANGE  OF  NAMES 

FORMERLY  COLUMBIA  1  E  PRIOR  TO  SEPTEMBER 

FORMER I Y  COLUMBIA  PRIOR  TO  AUGUST 

FORMERLY  FORT  OEPOSIT   1  SE  MAY  THROUGH  OCTOBER 

FORMERLY  HELENA  PRIOR  TO  MAY 

FORMERLY  NEWTON  2  H  MAY  THROUGH  JULY 

FORMERLY  NEWTON  1  N  IN  APRIL 

FORMERLY  NEWTON  2  NW  PRIOR  TO  APRIL 

FORMERLY  SEALE  7  WNW  PRIOR  TO  MARCH 


-  190  - 


REFERENCE  NOTES 


leas  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Tcaperature  in  °F;  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  rind  a^veaent  in 
lee.     Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  foot  note  following  Table  4. 

a  four  digit   identification  nuabers  in  the  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state.     Figures  and  letters 
llowlng  the  station  name ,  such  as   (2  SSW)   indicate    distance  in  alios  and  direction  froa  the  Post  Office. 

layed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  Cllaato  logical  Data. 

No  record. 
+    Also  later  date  (dates)  or  aonths. 
•     Amount   included  in  following  aeasureaent. 
//    Gage  is  equipped  with  windshield. 
B    Adjusted  to  full  bo  nth  . 

E    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partially  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every   10  Inches  of  new  snowfall. 
M     1  to  9  days'   record  missing  ;  see  monthly  CI lmatologlca 1  Data  for  detailed  dally  record. 
R    Station  equipped  with  a  recording  gage  only. 
T    Trace,  an  aaount  too  small  to  aeasure. 
V     Includes  total  for  previous  aonth. 

ascription  Price:     IS  cents  per  copy,  aonthly  and  annual;     $1.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary . )     Checks  and  money  orders  should 
aade  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.     Ralttances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaents. 
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ALABAMA  -  JANUARY  1952 
A.  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 

January,  1952,  was  unusually  mild,  and  there  have  been  only  5  times  in  the  past 
69  years  when  the  month  was  warmer  than  the  State-wide  mean  of  53.5°  recorded  this 
year.  Most  storm  centers  passed  north  of  the  State,  so  that  rainfall  was  moderate- 
ly heavy  in  the  Tennessee  Valley  and  light  in  the  south,  with  the  Southern  Division 
getting  less  than  half  the  normal  amount.  The  bulk  of  the  precipitation  in  this 
Division  occurred  from  the  26th  to  the  28th. 

It  was  relatively  warm  most  of  the  time  except  when  cold  weather  occurred  briefly 
around  the  6-7th,  the  10-llth,  the  23-24th,  and  the  29-30th.  Each  of  these  lit- 
tle cold  snaps  brought  freezing  to  the  coast  except  the  one  around  the  23-24th  when 
freezing  was  confined  mostly  to  the  north  and  central  counties. 

There  were  light  to  moderately  heavy  showers,  mostly  in  the  north  and  central  por- 
tions, from  the  3d  to  the  5th.  Cold  front  showers  on  the  9th  were  moderately  heavy 
in  the  extreme  north,  but  rather  scant  and  scattered  in  the  extreme  south.  Brief 
showers  on  the  15th  were  moderately  heavy  in  the  extreme  north,  and  light  scattered 
in  the  south  and  central  sections,  but  it  did  not  turn  cold  after  these  rains.  A 
spell  of  scattered  showers,  which  began  on  the  19th,  ended  when  general  rain  hit 
the  northwest  on  the  22d  and  moved  out  of  the  southeast  on  the  23d,  as  a  cold  front i 
moved  across  the  State.  Heavy  accumulations  of  precipitation  were  recorded  at  most 
stations  between  the  26th  and  28th,  with  fair  weather  the  remainder  of  the  month. 

A  tornado  at  Alexander  City,  on  the  morning  of  the  22d ,  damaged  4  homes  and  4  other 
buildings,  and  destroyed  6  miscellaneous  buildings.  Six  families  were  affected, 
but  no  one  was  reported  injured.     Damage  was  about  $5,000. 

There  were  no  flood  producing  rains. 

CROPS 

Good  progress  was  made  in  the  preparation  of  land  for  spring  crops  in  the  south, 
and  much  of  the  Irish  potato  crop  in  Baldwin  County  was  planted.  Winter  grains, 
cover  crops,  and  wild  grasses  were  greatly  benefited  by  mild  temperatures,  anc 
pastures  in  a  few  local  areas  at  the  end  of  the  month  were  furnishing  ample  graa 
ing.     -  F.C.P. 
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See  reference  notes  following  Station  Index. 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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WTERSV  ILLE  CITY  W  WKS 

JNTERSVILLE  dam 

ILEWlLLf 

[MIL TON 

IjRRlSBuRG  6  SE 
lYAjeVlLLE 

'l  AOL  AND 

ohlano  home 
Nghtomer 
mi 

ntsvillf  sub5t * 

kr$VlLLE   Hfl  Amy 

(CISON  LOCK  l 
|CK SON  SHOALS 
||»OAN  OAh 


LE»S  r  i  Ui,  . 

CHtLl  OAM 

ll  |    ■»>  MRP"RT 
1LP  MB  CITY 
rE  SANT 
TCVALLO 


3.65 
4.73 
*.6S 
2.43 

1.95 
4.73 
5. AS 
4. BR 

T.IO 


5.76 

9*00 
*»72 
?.56| 
3*081 


3*«3 
3.42 
2.79 


7.RS 


3.94 
2*91 
3(82 
3.57 


Day  o!  month 


8  9 


5.78                .20  .2 

1 

.50 

1  6*6 

•  56 

5  •  3 

1  .03 

2** 

•  ?T 

4*1< 

1  .0 

-  .82 

2*A 

4*6( 

•  0 

1  .31 

2.11 

2*0' 

9.9< 

•  45 

S,3j 

.57 

2.3! 

4.14 

•  63 

<..o* 

.0; 

.45 

3.7C 

T 

1.16 

T 

2*9: 

.27 

.05 

S.u 

.70 

3.73 

•  02 

•  91 

•  10 

6.6B 

.03 

•03 

.56 

6.93 

•  02 

•  62 

6.S5 

.03 

.60 

*. 13 

.01 

•  57 

-.■>° 

.51 

1.76 

T 

T 

1  1.74 

3.  1 A 

.62 

1.82 

.06 

3.88 

.03 

■  62 

1.78 

.07 

I 

7*00 

•  02 

6.S6 

.06 

•  40 

6*88 

.25 

*75 

S.67 

.10 

■  OS 

.53 

6*7' 

.04 

*  58 

■  60 

7»36 

.02 

•65 

2.37 

.09 

1*06 

5.64 

•  11 

.47 

2.86 

T 

S.SO 

.00 

4.10 

•02 

.52 

6.37 

.26 

•  48 

2.02 

•  02 

4.44 

T  1 

.24 

T 

4.22 

,04 

•  47 

4.09 

.13 

.42 

2.54 

•  02 

.01 

.02 

.75 

5.90 

•  50 

5*36 

T 

■  48 

5.50 

.78 

4.13 

I 

•  01 

.58 

T7 

.01 

.01  1 

•  15 

7.47 

•  62 

3.831 

1 

•  OS 

4.54 

•  04 

•  77 

*.*>-. 

•  27 

.33 

1ft 

.03 

.57 

6.14 

T  .03 

.56 

T  1 

S.9| 

•  05 

.80 

2.62 

.18 

.13 

3.50 

■  13 

T 

•  5B 

3.19 

.90 

.16 

3*79 

•  SO 

•  60 

5*16 

1 

•  21 

5*33 

■  14 

■  57 

5«7S 

•  11 

•  97 

3*68 

•  03 

•  60 

.10 

2*74 

•  05 

10  I  11  I  12 


1.2) 
.69 
1.79 


1.39 
1.70 


l.AS 
1.15 
l.M 
•  61 
1.6<. 

2.29 


13 


EKE 


16     17  18 


19      20  21 


.16  T 
.03  .01 


.a?  r 

.70  T 


23    24    25    26  27 


1.65 
2.17 
•  10 

1.96 

.17 
l.*0 
.6) 

7 

1.40 

7.3] 
1.67 

.77 


.7)  1.00 
1.17 
1.8? 


1.37 
1.31 
1.33 


1.60 
1.66 

3.35 


7*00 

l.oo  .»e 

1.13  .63 


28     29  'JO 


EE 


1.09 
1.77 
1.79 


.37 

2.55 
•  •»  |  I.7A 
.03  1.00 

1.93 
.99  1.70 


.06  1.90 
.07  1.78 
■07  l.lt 


.78 

1.19 
1.63 
1.53 
1.60 


1.30 
.99 
1.93 


1.10 
•  97 
1.0» 


1.79 
I. Aft 

1.17 


'  1.  60 


.45 


.11 


.90 
!  .08 
051  Wl* 
I  .69 
lit* 

1.67 

1.71 


•07  1.00 

.11  .22 
.17  1.52 


•10  2.1« 
.16  .50 

•19  1.09 


1.76 
1 .47 
1.60 


1 .96 

1.10 
1.19 


|CMtj| 


CI7T 
SHOALS   C«A  AP 


I  T 
•* 

.0?    I. OP 


DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 

Table  3-Continued    January  1952 


Station 

Day  of  month 

t  | 
1 

_ 

1 

q 

.  1 
1 

g  I 

7   1   o    1  q 
7  |   8  |  9 

10  |  11  |  12 

n  i  14  is 

16 

10  | 

17  1 

18  , 

19  1 

20  1 

21 

22 

23  1  24 

25 

I 

26 

27 

28  | 

29  |  30 

31 

Hew  MARKET 

5*63 

.40 
* 

•  02 

1*61 

• 

•  37 

02 

.10 

.10 

* 

•  90 

•  39 

NEKTON 

•  08 

•  09 

*02 

•  10  T 

* 

ONE  (XT  A 

4.50 

1.74 

•  02 

_ 

•  18 

•  85 

•  07 

•  07 

■  12 
* 

I  .45 

ORRVlLLE 

3.50 

•  90 

•  14 

•  38 

1  .68 

OZARK 

1.91 

.04 

•  02 

.15 

•  06 

.32 

1*16 

PAINT  ROCK 

7. A* 

* 

79 

1.65 

* 

•  47 

1.70 

.27 

.  18 

•  73 

PALMERDALE 

•  83 

•  75 

1  ,03 

•  37 

1  •  16 

PELL  CI  TV  5  NW 

3«33 

•  05 

1  .07 

*  39 

*  38 

PENNINGTON  LOCK  2 

5.31 

•  65 

•  12 

•  34 

1  .42 

PERHYV1LLE 

A.T6 

1.06 

1.16 

•  30 

•  66 

la  32 

•  06 

PICKENSV1LLE 

3.12 

10 

65 

26 

10 

.56 

.20 

1.25 

P 1 NE  H I LL 

*  _ 

•  40 

PINE  LEVEL 

2.66 

25 

1  .66 

PLANTERSVILLE 

3.76 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

4.49 

•  65 

•  09 

1.45 

T 

•  25 

.95 

•  15 

•  40 

•  55 

T 

PR ATTV I LLE 

3.73 

* 

31 
*  , 

2 

* 

PRIMROSE  FARM 

7  .80 

*  5 

58 

1*45 

PUSHMATAHA 

3.13 

T 

RED  BAY 

5.53 

D 

57 

1*48 

06 

1  "*3 

1  *  34 

•  60 

REFORM 

2.72 

•  59 

T 

.55 

T 

.69 

.21 

.48 

RIVER  FALLS 

1.77 

.06 

• 

T 

•  17 

06 

* 

1  27 

ROBERTSDALE  7  E 

•  07 

•  14 

•  08 

•  09 

1  (58 

ROCK  MILLS 

5.2* 

* 

* 

* 

* 

SAINT  BERNARD 

5.96 

*05 

03 

05 

*58 

•  07 

1  •  70 

•  03 

07 

2*  12 

•  05 

•  1  5 

1  *06 

SANO  MT  STATE  FARM  API 

5.37 

.19 

•  10 

•  32 

•  05 

.83 

•03 

•  25 

1.73 

•  18 

.75 

•  73 

SAVRE 

3.63 

04 

•  66 

.01 

.06 

85 

•  01 

.06 

.  10 

1  a  08 

T 

SCOT  TSBORO 

* 

* 

.  04 

* 

1 

* 

* 

* 

* 

* 

SCCTTS80RO  SUBSTA 

6.52 

* 

•  04 

* 

1*77 
* 

* 

1 

* 

1 

*74 

j  - 

SEALE 

3.95 

•  09 

.0 

!o3 

•  52 

3*.30 

SELMA 

4.16 

1.17 

•  09 

T 

♦  07 

T 

•  05 

T 

1*01 

.07 

•  05 

1*64 

•  01 

SHEFFIELD  TVA  NURSERY 

8.79 

* 

* 

•  01 

2  5^ 

* 

* 

55 

# 

2.35 

SHOEMAKER  SPRIN6S 

*S3 

2*  20 

1  *63 

1  2 

.20 

1  57 

.  56 

SL0COM8 

1.25 

* 

* 

* 

SNOW  HILL 

2.87 

.23 

•  26 

1  .64 

SOUTH  HILL 

5.27 

•  35 

.28 

•  17 

.55 

•  52 

• 

2*19 

•  26 

.29 

•  64 

SUTTLE 

8  1 

* 

•  02  05 

1  «44 

05 

* 

04 

* 

40 

* 

1  25 

09 

09 

59 

64 

SYLACAUGA 

4,96 

*  .02 

*  28 

*76 

*96 

*05 
* 

"  27 

1  *70 

•  03 

SYLVAN I A 

5.93 

03 

•  60 

•  06 

1  •  20 

•  04 

•  05 

•  42 

1*56 

*  26 

*42 

•  85 

TALLADEGA 

3.93 

.02 

•  08 

.20 

.48 

•02  .06 

•  33 

T 

•  83 

•  05 

•  51 

U35 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

4.41 

09 

* 

1.10 

03 

* 

27 

03 

* 

97 

07 

* 

08 

1  70 

THOM£  SV I LLE 

*  21 

.10 

*45 

*05 
* 

2*20 

THURLOM  DAM 

4.01 

* 

y 

*07 

* 

1*37 

1  53 

04 

* 

TONEY 

5«62 

•  01 

•  54 

2*07 

•  30 

98 

•  02 

•  05 

1  15 

•  50 

TRAFFORO 

3.72 

.55 

•  80 

•  15 

•  87 

.25 

1.10 

TROY 

3*20 

.08 

* 

00 

01 

09 

* 

19 

2  67 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

- 

07 

T  .34 

T  .35 

- 

.06 

•  98 

•  05 

•  09 

*66 

*64 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

3.49 

•  01 

.02 

* 

•  01 

* 

* 

TUSKEGEE 

3.03 

•  02 

•  29 

20 

*05 

•  12 

T 

.11 

0  5 

•  62 

1  .56 

•  04 

UNION  SPRINGS 

3.00 

•  08 

.52 

2.40 

UNIONTOWN 

4.62 

17 

* 

1  30 

30 

1 

3.60 

•  11 

1 

* 

'* 

1  18 

23 

* 

•  09 
* 

•  60 

VALLEY  HEAD 

60 

1  *90 

*60 

.65 

VANCE 

3*86 

WADLEV 

4.90 

.90 

•  10 

1.70 

.25 

1.95 

WALLACE  2  NE 

13 

* 

•  2 1 

WALNUT  GROVE 

4~06 

81 

l  ft 

22 

1*30 

I«S7 

WATERLOO 

6.52 

.60 

.10 

.80 

■  20 

■  15 

•  59 

1.41 

•  04 

2.63 

WEST  BLOCTON 

4.94 

•  41 

.14 

•  04 

.  1  0 

•  05 

1.50 

•  10 

■  14 

1.10 

1*26 

.10 

HE  TUM**K  A 

4.04 

1*03 

.07 

•  03 

T 

T 

1.48 

•  03 

1*40 

T 

3.12 

.05 

.08 

.12 

•  05 

.04 

•  10 

•  40 

•  11 

•  03 

2*12 

WHEELER  DAM 

8*03 

•  03 

.01 

•  40 

•  02 

2.29 

•  07 

.77 

•  02 

•  65 

1.57 

•  11 

•  12 

1.33 

•  64 

WHITFIELD  LOCK  3 

4.06 

•  86 

•  12 

•  06 

•  05 

•  04 

•  63 

•  45 

.75 

1*10 

*100WS  CREEK   STM  PLANT 

6.79 

.02 

•  62 

•  02 

2*46 

•  02 

.03 

•  OH 

•  33 

1.54 

•  24 

■  06 

•  68 

•  69 

WILSON  DAM 

8.23 

T 

T 

T 

•  62 

T  T 

2*40  .10 

T  ,10 

•  83 

T 

T 

T 

•  35 

•  01 

1*42 

•  02 

■  04 

1*66 

•  68 

WINFIELD  2  SW 

5.21 

.57 

1*05 

•  02 

•  11 

1*52 

•  18 

•  74 

1*02 

YATES  HYDRO  PLANT 

4.41 

•  58 

•  22 

•  04 

•05 

1.43 

2,05 

•  0? 

YOUNGS  STORE 

8.60 

•  22 

•  01 

•  65 

2*05 

.02 

T 

•  01 

•  40 

2.09 

•  02 

•  06 

2.47 

•  56 

DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JANUARY  1952 


Station 

Day  Ol  Month 

• 

| 
• 

< 

1 

1 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

wj 

14 

IS 

If 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2i 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

L6ERTVILLE  1  S 

MAX 

72 

76 

65 

35 

58 

49 

34 

37 

64 

35 

35 

58 

«? 

67 

63 

70 

68 

56 

66 

39 

54 

38 

40 

48 

36 

63 

- 

37 

44 

29 

36.6 

M  IN 

61 

5*. 

45 

42 

36 

30 

25 

49 

30 

21 

22 

36 

s» 

58 

49 

38 

40 

40 

33 

22 

23 

39 

31 

ftft 

24 

1  7 

39.1 

.EXANDER  CITY  6  HE 

MAX 

7T 

76 

69 

63 

63 

51 

56 

57 

71 

69 

58 

59 

67 

70 

69 

75 

69 

72 

66 

60 

64 

68 

38 

SO 

39 

71 

76 

60 

49 

49 

so 

64.3 

MIN 

41 

46 

48 

45 

45 

9 

26 

31 

32 

17 

27 

47 

so 

57 

36 

92 

19 

34 

32 

57 

45 

29 

13 

?0 

40.0 

IDALUSIA 

7B 

79 

7* 

75 

74 

62 

42 

56 

66 

76 

53 

37 

58 

74 

71 

80 

77 

75 

78 

72 

70 

79 

60 

99 

68 

70 

77 

56 

47 

34 

67.9 

MIN 

SB 

*? 

56 

55 

52 

36 

28 

27 

35 

38 

28 

28 

40 

52 

s  1 

i.l 

50 

41 

34 

32 

47 

60 

55 

36 

26 

27 

ftft.  ) 

■NISTON  C*»  AP 

78 

72 

65 

64 

52 

38 

32 

58 

68 

45 

55 

59 

66 

71 

65 

77 

73 

ft7 

70 

68 

62 

69 

49 

34 

62 

72 

67 

58 

38 

46 

a 

61.2 

MIN 

3* 

47 

4  7 

45 

35 

32 

26 

30 

45 

26 

21 

33 

51 

57 

ss 

8 

40 

39 

*7 

*3 

27 

23 

38 

31 

Sft 

37 

24 

IB 

24 

39.3 

rMORE    STATE  FARM 

80 

75 

76 

76 

65 

58 

68 

67 

74 

71 

58 

59 

7* 

78 

72 

an 

78 

75 

76 

7* 

71 

79 

70 

60 

64 

78 

61 

71 

38 

38 

6! 

70.2 

MIN 

ft  5 

59 

63 

60 

5 1 

35 

27 

34 

55 

38 

27 

37 

50 

ftO 

61 

0 

62 

62 

36 

66 

30 

63 

42 

32 

43 

62 

65 

48 

37 

28 

36 

49.' 

JBURN  3  SW 

MAX 

72 

79 

77 

70 

66 

53 

41 

51 

59 

75 

41 

35 

63 

65 

75 

79 

73 

76 

76 

'0 

65 

72 

55 

59 

61 

75 

73 

3? 

41 

47 

64.2 

MIN 

37 

50 

49 

51 

48 

35 

26 

30 

35 

37 

24 

" 

42 

46 

»* 

52 

42 

46 

30 

28 

31 

45 

3  ft 

52 

32 

19 

?1 

41  .0 

>> 

MlNETTE 

78 

78 

76 

78 

66 

9* 

58 

69 

76 

67 

57 

60 

73 

76 

69 

rg 

78 

7S 

73 

74 

70 

80 

62 

61 

69 

76 

76 

70 

34 

59 

6  ' 

69.6 

MIN 

67 

61 

65 

60 

51 

26 

35 

57 

39 

27 

40 

53 

62 

60 

58 

62 

ft  ? 

58 

62 

52 

60 

46 

34 

44 

63 

63 

47 

37 

28 

37 

30.2 

:LLE  MtNA  2  N 

78 

78 

69 

59 

49 

47 

54 

61 

61 

47 

53 

67 

68 

72 

ftO 

69 

69 

68 

68 

59 

62 

31 

47 

90 

69 

oft 

38 

40 

44 

t," 

60.1 

MIN 

fts 

55 

39 

42 

38 

29 

35 

54 

31 

23 

41 

51 

55 

6  1 

so 

** 

45 

45 

29 

?3 

34 

54 

33 

40 

21 

18 

?? 

41(1 

[RMINGHAM   MR   A P 

7R 

70 

64 

63 

51 

36 

52 

60 

69 

♦» 

35 

59 

68 

72 

64 

76 

72 

67 

70 

68 

72 

48 

35 

61 

72 

67 

33 

37 

47 

61 

61.0 

MIN 

61 

59 

47 

46 

35 

*)0 

23 

35 

43 

26 

21 

38 

53 

56 

38 

53 

57 

*' 

48 

47 

44 

43 

28 

25 

43 

60 

35 

75 

23 

20 

33 

41 .7 

1  RMINGHAM  MS  CITY 

MAX 

78 

73 

67 

63 

60 

46 

51 

57 

69 

68 

56 

59 

67 

72 

39 

75 

71 

70 

70 

67 

57 

73 

33 

57 

39 

70 

67 

ft? 

47 

48 

«: 

63.3 

MIN 

67 

60 

47 

48 

40 

34 

26 

40 

55 

32 

24 

39 

53 

56 

ft  L 

so 

59 

54 

*7 

54 

45 

52 

36 

27 

ft  1 

54 

57 

ftft 

26 

21 

7  7 

♦5.1 

IEWTON   3  SSE 

MAX 

81 

77 

76 

72 

70 

60 

59 

70 

77 

70 

59 

59 

75 

79 

73 

81 

77 

75 

76 

76 

73 

62 

79 

61 

67 

79 

79 

76 

57 

37 

66 

71.2 

MIN 

ftft 

5* 

58 

59 

53 

36 

23 

30 

49 

40 

24 

30 

*' 

54 

5» 

59 

60 

53 

66 

48 

63 

30 

36 

33 

62 

65 

30 

36 

24 

31 

47.5 

kMOEN 

MAX 

79 

73 

69 

75 

72 

49 

55 

63 

76 

71 

54 

59 

72 

77 

74 

79 

77 

78 

73 

71 

63 

74 

57 

56 

6? 

76 

76 

65 

32 

52 

66 

67.7 

M  I  h 

6* 

59 

56 

55 

47 

33 

26 

36 

59 

36 

24 

36 

52 

56 

61 

'7 

61 

61 

" 

62 

56 

38 

28 

41 

61 

63 

46 

33 

24 

99 

67.1 

It*  HILL   2  NH 

MAX 

75 

77 

74 

68 

63 

32 

38 

55 

60 

73 

47 

57 

62 

66 

;" 

f.i 

77 

70 

68 

68 

66 

65 

70 

52 

36 

67 

72 

74 

34 

40 

47 

62.9 

MIN 

57 

50 

55 

47 

46 

34 

23 

25 

35 

35 

23 

24 

28 

SO 

Sft 

52 

' 

50 

50 

32 

25 

25 

42 

Sft 

82 

31 

16 

1  7 

39.5 

■NTREV ILLE 

MAX 

60 

76 

68 

65 

67 

53 

41 

52 

62 

72 

42 

52 

64 

72 

74 

72 

76 

7- 

11 

71 

fte 

64 

73 

54 

56 

65 

73 

75 

36 

44 

SI 

64.1 

MIN 

61 

50 

82 

45 

45 

21 

26 

36 

34 

21 

25 

32 

52 

St. 

49 

52 

58 

42 

* 

36 

26 

48 

ft*. 

ft  7 

33 

20 

22 

40.4 

1ATOM 

MAX 

82 

80 

71 

79 

73 

49 

57 

68 

76 

71 

56 

58 

72 

77 

70 

81 

78 

72 

76 

70 

69 

79 

61 

38 

65 

79 

81 

ft? 

33 

57 

71 

69.5 

MIN 

65 

60 

57 

54 

49 

32 

23 

31 

55 

36 

25 

33 

50 

6  o 

38 

62 

59 

53 

62 

44 

61 

32 

26 

31 

64 

61 

*2 

33 

24 

30 

46.9 

1  THOME LLE 

MAX 

79 

77 

70 

76 

70 

53 

57 

70 

76 

69 

57 

59 

70 

76 

72 

78 

78 

75 

76 

72 

ft9 

76 

62 

62 

66 

77 

78 

67 

34 

55 

67 

69.3 

MIN 

66 

63 

62 

56 

51 

28 

39 

6 1 

38 

27 

42 

53 

6] 

ft  1 

63 

ft  ? 

58 

61 

52 

62 

42 

34 

ftft 

64 

66 

47 

38 

29 

39 

50.4 

.ANTON 

MAX 

'8 

78 

72 

65 

65 

31 

37 

53 

60 

71 

44 

52 

62 

73 

71 

76 

75 

70 

70 

68 

66 

71 

51 

55 

61 

7S 

7t 

53 

40 

43 

63... 

MIN 

60 

56 

56 

50 

46 

34 

26 

27 

40 

34 

24 

25 

36 

*.? 

56 

AO 

50 

59 

49 

51 

ftft 

44 

33 

27 

27 

45 

61 

49 

30 

21 

21 

41.1 

3DOOVA 

MAX 

SO 

76 

70 

63 

61 

48 

32 

59 

70 

66 

52 

60 

66 

73 

73 

77 

73 

70 

69 

58 

so 

73 

34 

SS 

58 

72 

72 

60 

50 

48 

64 

64.0 

MIN 

68 

57 

45 

52 

40 

32 

20 

31 

55 

22 

19 

38 

51 

52 

55 

56 

53 

52 

52 

48 

ft  ? 

42 

33 

?  0 

29 

52 

57 

42 

28 

17 

36 

» i  .e 

AVTON 

80 

80 

73 

63 

75 

50 

43 

53 

63 

75 

45 

52 

67 

73 

77 

72 

78 

75 

72 

71 

67 

70 

73 

54 

84 

67 

76 

78 

36 

45 

49 

6S.4 

MIN 

6* 

62 

53 

52 

45 

3  2 

25 

30 

45 

35 

24 

28 

46 

Sft 

57 

56 

59 

62 

54 

59 

46 

50 

37 

30 

34 

41 

ftft 

33 

24 

70 

44.5 

ECATUR 

7S 

70 

63 

59 

52 

39 

44 

36 

6? 

52 

47 

54 

66 

69 

73 

68 

70 

67 

68 

66 

51 

63 

46 

48 

50 

68 

ftft 

39 

40 

ftf 

58.7 

MIN 

65 

59 

4 1 

43 

39 

32 

30 

39 

52 

32 

26 

38 

52 

Sft 

6? 

56 

58 

46 

** 

47 

ft  0 

46 

30 

26 

30 

54 

56 

39 

2 1 

1  9 

70 

42.6 

EMOPOLIS  LOCH  4 

MAX 

11 

80 

7* 

62 

80 

52 

42 

54 

A3 

74 

44 

50 

65 

75 

71 

72 

76 

71 

72 

71 

67 

71 

73 

50 

M 

65 

77 

77 

34 

42 

45 

64.7 

MIN 

ft  0 

57 

50 

49 

34 

21 

27 

41 

36 

25 

25 

40 

51 

33 

51 

51 

ft7 

55 

59 

45 

45 

39 

29 

?9 

45 

63 

A  7 

34 

26 

26 

42.6 

EMOPOLIS   LOCK   AND  DAM 

MAX 

81 

74 

63 

73 

50 

42 

54 

62 

73 

45 

51 

64 

73 

7  ft 

7? 

78 

76 

72 

72 

66 

71 

73 

51 

53 

66 

77 

76 

35 

43 

47 

64.4 

MIN 

61 

49 

49 

43 

33 

25 

27 

41 

35 

24 

27 

48 

49 

32 

52 

61 

55 

58 

44 

*7 

36 

?  7 

30 

46 

62 

sft 

34 

23 

26 

42.2 

3THAN  CAA  AIRPORT 

M  A  X 

75 

77 

73 

75 

70 

56 

55 

67 

79 

66 

55 

56 

70 

76 

74 

7a 

75 

T ft 

77 

75 

69 

74 

56 

99 

69 

76 

74 

69 

47 

47 

59 

67.7 

MIN 

58 

52 

56 

56 

56 

32 

28 

34 

57 

33 

27 

32 

43 

51 

57 

57 

53 

61 

58 

55 

50 

53 

43 

33 

44 

58 

64 

43 

32 

26 

33 

46.3 

JFAULA 

MAX 

79 

77 

71 

70 

67 

37 

59 

60 

79 

71 

58 

57 

68 

78 

70 

77 

77 

78 

75 

73 

66 

80 

71 

59 

68 

73 

71 

68 

61 

50 

S9 

68.7 

MIN 

59 

50 

53 

53 

55 

37 

25 

32 

54 

40 

24 

30 

44 

49 

58 

55 

52 

61 

5 1 

66 

43 

55 

43 

30 

35 

54 

62 

SO 

33 

25 

35 

45.6 

/ERGPFEN  CAA   A P 

MAX 

no 

72 

72 

74 

68 

48 

59 

69 

77 

51 

58 

58 

75 

78 

73 

80 

77 

76 

77 

71 

68 

80 

60 

60 

66 

78 

78 

63 

48 

55 

66 

66.2 

MIN 

55 

54 

59 

59 

47 

30 

27 

30 

54 

33 

27 

29 

46 

52 

SQ 

35 

57 

57 

53 

34 

46 

48 

34 

26 

32 

62 

61 

43 

32 

24 

2fl 

44  .4 

WRMOPE 

MAX 

78 

82 

78 

78 

68 

59 

55 

72 

74 

67 

52 

63 

76 

78 

70 

81 

78 

77 

77 

76 

73 

75 

60 

61 

69 

80 

80 

73 

36 

59 

67 

71.1 

MIN 

6* 

64 

65 

62 

56 

38 

" 

37 

60 

40 

29 

42 

54 

ft* 

61 

60 

62 

ft? 

58 

65 

56 

65 

50 

37 

45 

62 

ft  a 

49 

44 

30 

39 

52.0 

>YETTF 

MAX 

80 

80 

73 

58 

63 

47 

40 

52 

62 

69 

41 

53 

59 

70 

71 

6} 

72 

1  ^ 

65 

71 

63 

65 

71 

48 

54 

69 

72 

69 

33 

39 

»ft 

61.4 

MIN 

63 

58 

45 

45 

39 

34 

22 

24 

40 

32 

21 

22 

39 

52 

so 

53 

57 

s? 

44 

52 

46 

45 

33 

7? 

23 

44 

48 

44 

27 

21 

22 

39.6 

»T  MORGAN 

MAX 

71 

72 

71 

73 

66 

58 

52 

72 

69 

58 

53 

61 

70 

71 

ftft 

72 

71 

7! 

71 

77 

>0 

69 

67 

62 

71 

72 

70 

67 

37 

54 

ft  1 

66.7 

MIN 

ftl 

62 

60 

61 

57 

42 

36 

50 

55 

44 

35 

49 

56 

62 

ftO 

59 

59 

ftO 

59 

63 

65 

47 

63 

63 

31 

48 

36 

54.0 

:ISCO  CITY 

MAX 

79 

79 

75 

66 

74 

54 

47 

58 

70 

75 

53 

58 

36 

71 

76 

7? 

79 

7ft 

73 

75 

ftO 

73 

80 

60 

38 

65 

77 

73 

58 

50 

5ft 

67.3 

MIN 

62 

58 

61 

58 

49 

33 

26 

31 

42 

36 

26 

30 

44 

54 

39 

39 

60 

62 

** 

" 

46 

36 

38 

46 

63 

4« 

26 

30 

45.6 

OSOEN 

MAX 

75 

80 

68 

60 

59 

54 

46 

54 

57 

62 

39 

" 

58 

64 

70 

ISS 

70 

69 

68 

68 

63 

37 

58 

48 

32 

61 

70 

64 

49 

38 

43 

59.5 

MIN 

57 

44 

42 

41 

30 

25 

20 

27 

37 

23 

20 

26 

36 

SO 

39 

50 

46 

*' 

45 

* 

36 

SO 

33.3 

NEVA 

MAX 

78 

77 

74 

76 

70 

49 

58 

68 

77 

36 

36 

54 

73 

77 

73 

60 

\\ 

77 

78 

73 

73 

75 

38 

99 

72 

79 

79 

59 

SO 

SO 

68.8 

MIN 

62 

54 

38 

39 

26 

27 

35 

43 

26 

28 

40 

(.9 

5? 

60 

" 

55 

4' 

32 

50 

55 

37 

25 

28 

43.1 

OOMATER 

MAX 

73 

77 

76 

68 

62 

52 

35 

55 

60 

68 

42 

S3 

59 

67 

70 

69 

77 

ftO 

69 

65 

69 

62 

70 

30 

98 

60 

71 

63 

33 

40 

»A 

61.7 

MIN 

37 

52 

54 

47 

43 

34 

27 

28 

33 

34 

23 

24 

32 

tg 

55 

51 

* 

** 

48 

42 

43 

36 

25 

28 

43 

36 

53 

31 

18 

1  9 

40.0 

EENSBORO 

MAX 

81 

72 

67 

71 

61 

45 

53 

58 

73 

68 

51 

61 

72 

7fc 

70 

7* 

74 

79 

70 

70 

61 

75 

54 

56 

95 

75 

73 

SO 

49 

66 

65.2 

MIN 

bt 

59 

52 

42 

43 

34 

24 

36 

56 

35 

23 

37 

51 

5* 

61 

60 

58 

il 

54 

55 

69 

52 

37 

28 

41 

5* 

62 

♦5 

32 

21 

96 

45.4 

EENVILLE 

MAX 

79 

72 

66 

66 

53 

38 

63 

78 

66 

58 

35 

70 

76 

72 

80 

73 

76 

73 

71 

65 

79 

64 

61 

63 

76 

77 

65 

32 

32 

6? 

67.7 

MIN 

62 

54 

55 

60 

50 

36 

27 

33 

35 

37 

26 

33 

46 

32 

ft  0 

60 

33 

62 

54 

62 

45 

60 

37 

31 

40 

58 

63 

54 

34 

24 

3  1 

46.9 

■ 

.EYVILLE 

MAX 

77 

71 

68 

60 

56 

43 

30 

54 

63 

35 

53 

34 

67 

it 

70 

7? 

66 

65 

67 

66 

52 

66 

49 

30 

63 

66 

66 

56 

40 

43 

fti 

60.0 

MIN 

65 

59 

38 

43 

36 

30 

23 

38 

33 

28 

22 

37 

50 

SO 

M 

58 

39 

ft  s 

45 

45 

42 

43 

28 

2* 

37 

55 

35 

40 

23 

16 

7  7 

41.7 

ADLANO 

76 

79 

73 

76 

68 

58 

67 

64 

56 

36 

56 

77 

76 

77 

78 

ft8 

73 

72 

67 

70 

75 

31 

SO 

ftO 

67.8 

MIN 

58 

51 

56 

54 

36 

26 

33 

38 

42 

26 

34 

43 

Sft 

31 

60 

47 

36 

43 

32 

42 

49 

33 

24 

32 

47.8 

OHLANO  HOME 

MAX 

76 

75 

66 

7* 

72 

33 

37 

62 

76 

70 

57 

35 

70 

76 

72 

70 

73 

76 

73 

71 

ft  ft 

79 

64 

Sft 

63 

76 

77 

65 

34 

49 

6? 

67.7 

MIN 

6* 

54 

57 

53 

49 

35 

2* 

32 

37 

36 

25 

37 

48 

54 

SO 

60 

55 

ft! 

33 

63 

38 

41 

lO 

42 

57 

62 

48 

32 

23 

7? 

46.7 

•TSVILLE  MB  AMY 

MAX 

79 

67 

62 

59 

49 

37 

48 

37 

61 

51 

47 

37 

65 

70 

72 

66 

69 

68 

66 

66 

«S 

60 

45 

47 

98 

68 

67 

52 

34 

44 

SB 

38.2 

MIN 

•1 

58 

40 

44 

33 

32 

28 

37 

48 

25 

23 

39 

52 

5» 

6 : 

57 

68 

40 

40 

43 

18 

40 

23 

?1 

40 

66 

32 

20 

16 

26 

40.1 

■AYtTTE 

MAX 

77 

75 

67 

62 

62 

57 

» 

39 

n 

66 

32 

39 

63 

71 

66 

74 

70 

73 

67 

69 

ft: 

63 

32 

38 

98 

73 

73 

69 

49 

46 

39 

64.0 

MIN 

SO 

50 

53 

44 

46 

34 

25 

33 

53 

33 

21 

32 

A3 

SO 

s» 

55 

60 

5» 

43 

37 

38 

51 

34 

23 

34 

31 

36 

48 

30 

16 

24 

42.1 

Botes  follovlac  Stailon  ltwJ*i. 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAM 
JANUARY  195 


Station 

Day  OI  Month 

O1 
§ 
< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

25 

26 

28 

29 

30 

31 

LIVINGSTON 

MAX 

81 

78 

67 

72 

56 

49 

54 

61 

7? 

70 

51 

64 

74 

76 

74 

77 

76 

72 

70 

62 

49 

6  4 

5, 
50 

75 

66 

61 

48 

47 

66 

65. 

MIN 

65 

51 

47 

56 

43 

31 

24 

35 

58 

34 

23 

35 

53 

59 

62 

53 

52 

60 

56 

56 

46 

48 

36 

26 

37 

58 

60 

46 

32 

24 

33 

LOCKHART 

MAX 

60 

79 

74 

71 

74 

6  9 

48 

59 

69 

74 

52 

60 

73 

72 

75 

75 

75 

61 

49 

56 

68. 

MIN 

63 

56 

57 

55 

56 

37 

27 

31 

1  5 

41 

26 

33 

45 

54 

60 

60 

65 

55 

53 

56 

52 

53 

45 

30 

32 

49 

63 

54 

36 

26 

31 

-6. 

MADISON 

MAX 

75 

79 

60 

34 

59 

49 

35 

49 

5  B 

61 

38 

*  8 

57 

64 

37. 

MIN 

61 

56 

39 

40 

38 

31 

27 

33 

44 

30 

21 

30 

42 

54 

6  1 

58 

49 

44 

39 

45 

36 

31 

28 

21 

21 

41 

36 

41 

21 

15 

1  6 

37  . 

MARION  JUNCTION   2  NE 

MAX 

80 

72 

74 

66 

52 

60 

76 

65« 

MIN 

62 

57 

53 

49 

44 

34 

24 

34 

55 

34 

21 

33 

49 

5] 

57 

49 

58 

60 

53 

57 

43 

53 

35 

26 

38 

53 

61 

46 

32 

21 

31 

MARTIN  DAM 

MAX 

79 

69 

*  4 

62 

60 

63. 

MIN 

62 

56 

51 

49 

46 

34 

32 

32 

53 

35 

30 

32 

48 

50 

56 

54 

48 

57 

56 

50 

45 

45 

34 

32 

30 

47 

56 

47 

32 

24 

.'-J 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

78 

75 

62 

65. 

MIN 

62 

51 

55 

57 

45 

31 

27 

38 

54 

32 

28 

)g 

52 

57 

60 

55 

57 

57 

53 

51 

46 

48 

38 

32 

42 

58 

61 

42 

30 

26 

14 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

77 

78 

76 

76 

71 

76 

61 

68 

55 

65 

68. 

MIN 

63 

63 

61 

63 

50 

33 

29 

40 

54 

34 

29 

46 

53 

62 

e  3 

57 

62 

57 

59 

57 

55 

53 

41 

36 

48 

63 

45 

36 

31 

40 

MOBILE  WB  CITY 

MAX 

75 

75 

76 

70 

66 

51 

56 

70 

75 

53 

63 

71 

72 

75 

70 

76 

80 

61 

61 

55 

57 

65 

67. 

MIN 

62 

62 

62 

61 

51 

35 

30 

41 

54 

38 

31 

45 

52 

62 

61 

59 

62 

61 

58 

59 

57 

54 

46 

39 

50 

63 

63 

46 

39 

32 

44 

MOKTSOMERY  WB  AP 

MAX 

79 

74 

68 

73 

60 

4  5 

53 

62 

77 

52 

73 

79 

71 

38 

61 

78 

76 

61 

44 

48 

61 

66. 

MIN 

59 

52 

54 

56 

45 

30 

27 

35 

52 

30 

25 

34 

51 

55 

56 

55 

53 

56 

53 

48 

42 

48 

36 

29 

40 

53 

59 

41 

28 

24 

30 

MONTGOMERY   WB  CITY 

MAX 

79 

74 

66 

72 

56 

4  j 

35 

62 

76 

52 

58 

60 

71 

7  5 

74 

62 

43 

47 

6  1 

65. 

MIN 

63 

55 

56 

55 

43 

32 

28 

39 

52 

32 

27 

39 

54 

57 

60 

58 

59 

59 

54 

51 

46 

48 

39 

32 

42 

57 

-.1 

41 

30 

25 

14 

MUSCLE   SHOALS   CAA  AP 

MAX 

77 

73 

58 

42 

45 

59 

60 

70 

68 

66 

68 

63 

26. 

MIN 

64 

47 

;^ 

40 

34 

32 

28 

41 

39 

28 

23 

39 

53 

58 

61 

59 

61 

45 

44 

45 

41 

39 

27 

24 

38 

59 

46 

32 

22 

20 

31 

ONEONTJ 

MAX 

75 

78 

6B 

56 

51 

64 

72 

T 

57 

59. 

MIN 

62 

51 

46 

45 

38 

32 

22 

23 

43 

30 

19 

i  9 

40 

52 

60 

58 

55 

50 

38 

50 

42 

43 

34 

20 

30 

46 

60 

5 

26 

17 

if" 

39. 

OZARK 

MAX 

77 

78 

76 

70 

?7 

79 

76 

7J 

61 

69. 

MIN 

59 

53 

57 

58 

55 

37 

27 

36 

56 

41 

27 

33 

45 

50 

58 

61 

52 

62 

57 

65 

47 

57 

47 

32 

43 

56 

63 

50 

35 

24 

3? 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 

61 

62 

35 

70 

5 1 

35 

59. 

MIN 

57 

49 

1  ! 

44 

40 

33 

24 

34 

31 

19 

20 

31 

4S 

55 

51 

52 

54 

3P 

46 

41 

43 

36 

20 

21 

36 

69 

46 

27 

15 

20 

PHATTVILLE 

MAX 

78 

75 

69 

73 

5 1 

65. 

MIN 

59 

51 

52 

56 

48 

37 

26 

32 

47 

39 

26 

•  i 

48 

51 

59 

52 

53 

60 

54 

52 

45 

58 

35 

31 

38 

53 

60 

48 

34 

25 

10 

PUSHMATAHA 

MAX 

81 

65 

80 

46 

9  0 

66. 

MIN 

62 

63 

4  I 

47 

42 

32 

25 

27 

45 

34 

23 

29 

42 

55 

63 

49 

50 

51 

52 

59 

41 

41 

33 

25 

32 

44 

66 

49 

35 

24 

29 

42. 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

74 

79 

81 

72 

6  4 

8  2 

73 

78 

61 

71. 

MIN 

64 

61 

64 

61 

56 

38 

25 

34 

54 

40 

27 

38 

50 

6  3 

61 

62 

58 

62 

59 

66 

54 

63 

46 

35 

42 

61 

48 

37 

28 

36 

50  . 

ROCK  MILLS 

MAX 

76 

72 

71 

70 

55 

51 

70 

62 

58 

63.1 

MIN 

61 

46 

48 

44 

44 

35 

28 

29 

55 

35 

24 

30 

47 

v-i 

58 

32 

49 

54 

56 

65 

37 

49 

31 

22 

30 

50 

60 

49 

3L 

18 

?  2 

42. 

SAINT  BERNARD 

MAX 

75 

53 

50 

60 

47 

32 

57. 

MIN 

60 

52 

42 

41 

38 

i- 

22 

24 

32 

32 

22 

2i 

37 

50 

58 

58 

55 

48 

39 

48 

42 

42 

33 

21 

21 

40 

56 

46 

24 

16 

17 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

MAX 

62 

42 

56 

57.! 

MIN 

62 

53 

45 

43 

40 

)0 

25 

33 

51 

30 

20 

35 

48 

55 

38 

58 

53 

48 

39 

47 

40 

43 

32 

21 

35 

45 

55 

38 

22 

15 

27 

SC0TTS8OOO 

MAX 

61 

5  8 

65 

4, 

59 

67 

60 

53 

38 

57. 

MIN 

63 

49 

44 

45 

33 

>' 

24 

30 

35 

32 

22 

35 

45 

54 

59 

55 

50 

45 

40 

48 

38 

46 

32 

21 

33 

49 

53 

37 

22 

15 

22 

SELMA 

MAX 

81 

03 

56 

52 

66 

68.  k 

MIN 

62 

55 

57 

55 

48 

37 

27 

36 

61 

38 

26 

35 

53 

53 

61 

55 

60 

63 

55 

65 

45 

59 

38 

30 

41 

55 

65 

53 

34 

25 

34 

47.1 

TALLADEGA 

MAX 

78 

6 1 

63  •< 

MIN 

62 

51 

52 

46 

42 

34 

23 

30 

53 

33 

20 

3? 

52 

53 

61 

54 

57 

54 

40 

56 

41 

51 

35 

23 

34 

55 

58 

43 

28 

18 

25 

42.5 

ThOMASV ILLE 

MAX 

80 

76 

6  5 

75 

62 

55 

66.! 

MIN 

64 

60 

53 

56 

45. 

31 

27 

37 

60 

34 

25 

38 

54 

58 

61 

59 

62 

61 

57 

53 

47 

49 

38 

31 

43 

63 

58 

45 

33 

25 

38 

47.1 

TROY 

MAX 

76 

78 

75 

68 

72 

56 

6? 

76 

58 

56 

67 

5  5 

65. e 

MIN 

58 

54 

55 

57 

50 

35 

27 

29 

45 

38 

25 

26 

37 

52 

55 

59 

54 

55 

55 

57 

45 

46 

41 

31 

33 

47 

60 

53 

34 

23 

23 

43  .1 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

80 

73 

61 

67 

54 

40 

54 

57 

72 

45 

52 

60 

70 

75 

72 

67 

55 

63 

62.t 

MIN 

56 

54 

47 

47 

36 

29 

25 

33 

45 

29 

23 

32 

51 

57 

54 

53 

56 

49 

53 

50 

47 

41 

32 

25 

39 

60 

56 

36 

27 

22 

31 

41  .£ 

TUSKE6EE 

MAX 

75 

68 

61 

47 

5  5 

63 

M 

75 

64.! 

MIN 

59 

51 

54 

53 

49 

37 

27 

31 

40 

39 

25 

30 

39 

53 

57 

56 

53 

58 

50 

54 

42 

46 

39 

29 

34 

46 

59 

54 

33 

19 

.'5 

43  »: 

UNION  SPRINGS 

MAX 

79 

69 

73 

69 

52 

58 

60 

77 

70 

58 

57 

62 

76 

71 

69 

62 

5  2 

6  0 

67.4 

MIN 

63 

53 

56 

54 

49 

34 

24 

34 

55 

37 

22 

32 

47 

4R 

38 

58 

54 

6.-" 

52 

60 

42 

53 

35 

29 

42 

55 

60 

48 

32 

21 

32 

45.2 

UNIVERSITY 

MAX 

80 

72 

62 

67 

52 

38 

53 

61 

72 

44 

53 

60 

69 

73 

66 

74 

73 

66 

68 

67 

63 

74 

50 

55 

61 

73 

70 

55 

41 

52 

62 

62.1 

MIN 

62 

60 

47 

'.8 

35 

30 

26 

38 

44 

30 

24 

36 

52 

5» 

57 

54 

63 

50 

52 

50 

4T 

42 

33 

26 

43 

61 

55 

37 

27 

22 

27 

43.1 

VALLEY  HEAD 

MAX 

69 

69 

70 

60 

3* 

46 

51 

54 

81 

60 

55 

55 

64 

64 

64 

66 

70 

65 

61 

64 

53 

55 

47 

47 

55 

67 

65 

60 

42 

44 

55 

58.! 

MIN 

48 

40 

42 

41 

40 

29 

24 

26 

28 

30 

12 

17 

41 

41 

41 

48 

56 

45 

28 

42 

42 

42 

39 

17 

42 

44 

53 

38 

21 

11 

12 

34. f 

WETUMPKA 

MAX 

79 

72 

67 

70 

68 

32 

54 

61 

76 

67 

55 

6? 

69 

75 

71 

79 

72 

76 

72 

72 

64 

73 

55 

59 

65 

74 

78 

66 

47 

48 

60 

66.1 

MIN 

60 

49 

51 

55 

48 

37 

27 

35 

60 

40 

25 

34 

51 

56 

61 

54 

53 

59 

51 

59 

45 

59 

38 

30 

42 

60 

66 

45 

34 

24 

31 

46.' 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3 0 « 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 
WIND 

.14 
64 

.03 
47 

.04 

38 

.05 
46 

.02 
63 

.05 
55 

.05 
93 

.02 
17 

.03 
53 

.11 
142 

.11 
108 

.05 
35 

.10 
33 

24 

68 

.05 
33 

.05 
24 

.07 
61 

.05 
50 

.15 
46 

.16 
108 

.  10 
81 

.  17 
81 

.  12 
82 

39 

* 

67 

09 
78 

.12 
94 

.  11 
143 

.09 
107 

10 
42 

2.2 
202 

FAIRHOPE 

EVAP 
WIND 

.04 

7 

.14 

7 

.01 

5 

.09 
19 

.OS 
6a 

.06 
10 

.04 
18 

.04 

20 

.  14 
90 

.07 
20 

.05 
3 

.03 
6 

.11 
18 

.01 
3 

.06 
6 

.10 
11 

.06 
6 

.  14 
4 

.02 
8 

.06 
22 

.05 
23 

.22 
57 

.09 
11 

.03 
12 

.04 
12 

.07 
3 

.18 
73 

.11 
64 

11 
16 

.03 
12 

B7.6 

MARTIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.02 
10 

.01 
20 

.01 
20 

.02 
20 

20 

.06 
70 

.10 
70 

.02 
10 

.01 
30 

110 

60 

.06 
15 

.08 
13 

.02 
12 

.01 
20 

.07 
20 

.02 
10 

.03 
50 

.08 
20 

.08 
40 

.  IS 
60 

.05 
60 

.10 
55 

.09 
35 

.03 
30 

.02 
20 

.03 
30 

.00 
70 

.  12 
84 

.09 
76 

02 
20 

B1.5 
118 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


blahon 

Index  No 

(Jounty 



rl 

Latitude  I 

Longitude 

§ 

> 
E 

Ob 

h 

a 
E 

(2 

•si- 
ne 

9- 

Observer 

Refer 

to 
BLOIQw 

ADD>V>>  CENTRAL  IO(m 

2 

34  25 

87  19 

1500 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

32  14 

87  25 

1  75 

SIDNEY  J ,  HAROv ,  SR 

*l8t« 1 V 1 L  L  E   I  5 

1 . 

JA  16 

66  13 

1114 

6A 

JESSE  M,  CULP 

RtfXAMOEG  Clll  b  Nl 

\  I 

32  39 

85  52 

5P 

SP 

CITY  FILTER  PLANT 

■Ekcville 

33  OS 

86  10 

HOSIE  PHILLIPS 

(. 

31  19 

86  30 

330 

J .  RAYMOND  SHREVE 

MM  1ST  On  caa  airport 

33  35 

85  51 

CIVIL  AFRO.  ADM. 

3*  04 

87  13 

MRS.  LESSIC  HILLFR 

59  50 

86  16 

680 

7A 

S.  A.  CROW 

12 

34  -8 

86  59 

7A 

TVA-62 

ESCAMBIA 

6 

31  10 

87  29 

4P 

AT  MOT  STATE  FARM 

1 1 

32  3* 

85  31 

730 

8A 

MRS.  MARTHA  | .MOOfct 

86  39 

6A 

J.  B.  NEIGHBORS 

8  7  52 

463 

7A 

9A«  NINETTE 

266 

7P 

GROVfR  W,  WOODWARD 

87  52 

910 

7A 

TVA-43 

600 

ALA.  POLY.  INST. 

■tlUMGUE  ■ 

86  4J 

375 

LEONARD  C .  WELDON 

0|MMIV>"*m  mp  Ai^roer 

86  45 

610 

MID 

ft  10 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

•  IRMISw  -      Hfl  c  1 tv 

66  50 

694 

5P 

MRS. CARRIE  B. MORTON 

68  05 

470 

66  10 

7A 

MILFORO  H.  OOOlEy 

51  55 

86  16 

284 

R .  E.  HENDERSON 

BBEWTC*.  <<-■■ 

31  OA 

87  03 

85 

6P 

6A 

MRS.  CLARA  T.  PEAVC 

9910000  m 

12 

34  56 

65  44 

660 

5P 

MISS  M.LOUtSE  JONES 

5 

31  43 

85  49 

315 

7A 

lies 

SHELBY 

33  06 

86  45 

500 

/.EMMA  P.  HOLCOMBF 

1300 

WILCOX 

1 

52  00 

87  20 

*LA .  POLY .    INST . 

CAMP  -i 

132*. 

TALLAPOOSA 

11 

52  50 

85  39 

680 

6A 

7A 

ALA.  POLY.  INST. 

1377 

WALKER 

2 

33  54 

87  22 

430 

MISS  MARY  C .  RAY 

CCHTER  C-ROVt 

1*92 

MORGAN 

12 

34  23 

86  38 

760 

7A 

1520 

8  IBB 

■ 

32  57 

67  08 

230 

W.  D .  MOL  L 1 F 1  ELD 

WASHINGTON 

13 

31  28 

88  15 

195 

6P 

CHAS .  C .  SMI  7H 

53  17 

86  21 

460 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

9 

31  05 

66  14 

6P 

6P 

B.  0.  JONES 

7 

- 

86  36 

590 

7A 

7A 

HUGH  M.  SIMPSON 

31  53 

85  27 

EDWARD  E.  POPE 

51  10 

6*  55 

SAUL  H .  SMITH 

34  15 

B5  52 

734 

7A 

MRS.  5.  CUNNINGHAM 

1065 

HQjSTON 

5 

31  IB 

86  08 

130 

"6A 

REX  H.  CANAOAY 

COHDOV* 

19*0 

walker 

33  46 

87  11 

334 

5P 

MRS i  C.  GRESHAM 

. 

32  26 

68  23 

215 

REUBEN  P.  KARRIS 

11 

32  50 

85  43 

760 

DR.  W.  B.  FULTON 

13 

33  01 

88  17 

207 

7P 

E.  F .  SMITH 

12 

54  25 

B7  04 

595 

7A 

13 

52  21 

87  39 

JAMES  M,  CREWS 

12 

34  37 

86  5B 

573 

6P 

8A 

MRS.  FREOA  TRIMBLE 

MORGAN 

12 

34  37 

66  59 

600 

6A 

DIC* '       SUBjTA t ION 

2221 

MORGAN 

12 

34  56 

66  58 

588 

BA 

TVA-41 l8 

22*0 

MARENGO 

15 

52  51 

67  51 

100 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OCMOPCl  J$  LOCK  &  OAM 

15 

52  31 

B7  50 

100 

BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

^■kN  CM  AIRPORT 

5 

31  14 

85  26 

322 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

31  25 

66  0'. 

204 

0.  M.  ENGLISH 

13 

35  15 

87  46 

252 

K.  V.  BERRY 

31  53 

85  06 

254 

5P 

BA 

HARRY  E.  MAUGANS 

2 

32  47 

87  50 

114 

7A 

E.  B.  HOLDROOK 

CONECUH 

6 

31  25 

67  02 

257 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.    ADM . 

BALDWIN 

30  32 

67  55 

23 

H  i  D 

5P 

HAROLD  F .  YATES 

COVINGTON 

31  06 

66  33 

232 

BA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

2640 

MORGAN 

12 

34  22 

66  55 

620 

TVA-3B4 

■ 

MUS  CP.  ■ 

2849 

WINSTON 

34  04 

67  20 

U.S.  FOREST  SERVICE 

mKey 

2867 

MADISON 

12 

54  36 

86  34 

1  3 

33  41 

87  50 

359 

BA 

6.-. 

LOIS  KILL INGSWORTH 

12 

34  46 

85  41 

1380 

LOWNDES*^ 

12 

3*  47 

87  40 

4  50 

corps  of  engineers 

31  59 

86  34 

520 

HENRY  H,  TEWS 

* 

30  14 

88  01 

MM.  H.  CHANDLER 

34  26 

65  43 

JOHN  W .  PA  T  E 

nisco  cm 

40NR0E 

31  26 

67  24 

8A 

0A 

MRS.  NtLIA  MCKENZIE 

fiAwec. 

»» 

ETOWAH 

34  01 

96  00 

554 

BA 

OA 

FRANKLIN  K .  EDGE 

5160 

Sumter 

13 

32  49 

66  09 

130 

Cullman 

2 

34  00 

66  44 

500 

5255 

GENEVA 

5 

31  02 

65  52 

107 

7A 

COOSA 

33  04 

86  03 

026 

WALKER 

2 

33  39 

87  13 

300 

HALE 

? 

32  42 

97  36 

220 

6P 

BUTLER 

6 

31  50 

86  36 

BALDWIN 

9 

30  16 

87  40 

10 

GULF  STATE  PARK 

12 

34  22 

06  17 

610 

TVA-403 

34  26 

66  24 

611 

7A 

TVA-70 

■ 

WINSTON 

947 

ELMER  L.  SHIPMAN 

MARION 

13 

34  08 

87  59 

496 

REX  COOPER 

PERRY 

3 

32  48 

07  )1 

600 

U.S.  FOREST  SERVICE 

1 

32  11 

86  35 

HAXINE  E.  WATSON 

5 

31  21 

63  20 

ALA.  POLY.  INST. 

6 

31  57 

86  19 

LUKE  JORDAN 

11 

35  52 

05  24 

Thomas  j,  hart 

Edison" 

13 

34  20 

07  56 

045 

FRANK  L.  HAYNES 

34  43 

86  35 

611 

6A 

■ 

12 

34  42 

66  35 

610 

MID 

mi: 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

12 

34  54 

66  05 

1500 

TVA-78 

3 

CLARKE 

15 

31  33 

88  01 

10 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7 

33  32 

86  12 

475 

ALABAMA  POWER  CO 

32  37 

66  15 

290 

ALABAMA  POWER  CO 

UWItVCliI 

11 

32  54 

65  24 

630 

CLARENCE  H.  F INSHER 

52  58 

86  31 

420 

ALABAMA  POWER  CO 

CHEROKEE* 

5 

33  33 

66  33 

636 

MRS.  MARY  K.  LEE 

7 

34  11 

B5  46 

589 

PUFUS  M.  SEWELL 

SUMTER 

13 

32  35 

88  11 

160 

SP 

5PI 

PROF.  E.  J.  MuRPHEY 

2  3  5 

1922 

COVINGTON 

9 

31  01 

86  22 

290 

8A 

8A 

H .  C .  YOUNG 

Station 

•J 

Longitude 

a 

S 
• 

n 

Obser- 
vation 
timo 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp 

Precip] 

1059 

TUSCALOOSA 

07  20 

260 

CORPS  Of  ENGINEERS 

MADISON 

1  2 

34  42 

86  45 

373 

9* 

HARRY  R .  TAYLOR.  JR 

33  30 

66  51 

654 

Alabama  power  co 

MARION   1  SSC 

32  26 

67  14 

Mfti^MARGARCT 'sMITM 

MARION  JUNCTION  2  NE 

OALLAS 

32  28 

87  13 

TALLAPOOSA 

83  55 

MONTGOMERY 

32  23 

66  2  5 

MC  CALLA  2  NE 

JEFFERSON 

33  21 

86  59 

MELVIN 

CHOCTAW 

1  | 

31  56 

88  27 

JOHN  R.  LAND 

1 

32  33 

600 

32  06 

CHI OR A  R.  WILLIAMS 

32  27 

85  54 

206 

86  2  7 

ALABAMA  POWER  CO 

86  15 

HIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

30  42 

86  02 

10 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

34  43 

86  31 

1650 
46? 

33  06 

86  53 

0A 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

MONTGOMERY 

32  IB 

190 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

66  10 

201 

MIO 

5P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

LAWRENCE 

COLBERT 

Ml 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

MONROE 

31  43 

87  16 

102 

S.  B.  MELTON 

87  33 

660 

86  ?6 

31  20 

63  36 

216 

66  30 

87  14 

OZARK 

DALE 

5 

31  23 

400 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

34  40 

6246 

JEFFERSON 

66  39 

ROBERT  P.  STORES 

6328 

B6  2) 

930 

5A 

6A 

A .  F .  BOWMAN 

6335 

CHOCTAW 

88  02 

CORPS  OF  ENGINEERS 

67  06 

OA 

C.  M.  PLUMMER 

66  16 

7A 

MRS.  DORA  I ,  CLAY 

87  36 

110 

MAS .oella  L.  OAKLCV 

MONTGGMI 

86  04 

66  56 

0.  M.  BARNES 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

JACKSON 

63  55 

TVA-69S 

PRATTVILLE 

6640 

AUTAUGA 

32  28 

86  26 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

66  15 

fOC* 

W.  C.  CLS6ERRY 

CHOC  TAW 

86  21 

MRS.  JAN  IE  C.  BROWN 

86  09 

■ 

66  01 

WILLIAM  T.  AMBROSE 

kIVEh  falls 

COVINGTON 

86  32 

7A 

JOHN  BRADLEY 

BALDWIN 

87  48 

6P 

CARL  BOSECK 

RANDOLPH 

85  IB 

6P 

6A 

CULLMAN 

86  47 

FR.  FREDERICK  SMITM 

SANO  MT .   STATE  FARM  API 

OE  KALB 

12 

34  17 

85  SB 

1195 

ALA.  P01Y.  INST. 

SAYRE 

7282 

JErFERSON 

33  43 

66  58 

304 

DORA  R.  WEBSTER 

JACKSON 

MRS.  KlNZIE  6060 

JOHN  T.  DAVIS 

john  o.  Rhodes 

SHEFFIELD  IVA  NRSY 

COLBERT 

L IMESTONE 

07  12 

SLOCOMB 

GENEVA 

PATRICK  M,  SMITH 

SNOW  HILL 

07  01 

HRS .  EVA  R .  RAY 

SOUTH  HILL 

DE  KALB 

12 

34  24 

86  02 

990 

TVA-75 

SPRING  HILL 

MOBILE 

88  10 

HAMLIN  H.  TIPPING 

7963 

87  11 

7968 

JACKSON 

34  53 

86  13 

665 

TVA-3B3 

SYLACAuGA 

TALLADEGA 

06  13 

OA 

ALABAMA  POWER  CO 

SYLVAN1 A 

05  49 

TALLADEGA 

C .  D .  WEAVER 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR. 

U.S.  FOREST  SERVICE 

THOMASVI LLE 
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12 

V, 

86  04 

west  bloc ton 

0809 
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CLARKE 

■ 

.EONARD  L.  COLEMAN 

WHEELER  DAM 

8875 

LAWRENCE 

87  21 

360 

WHI TFIELD  LOCK  3 

CHOCTAW 
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CORPS  OF  ENGINEERS 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

8936 

JACKSON 

85  45 

WILSON  DAM 

I960 

COLBERT 

12 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WINFIELD  2  SW 

M'j  ~>b 

rAYETFE 

13 

33  36 

6  7  49 

/A 

W.  W.  COTNEV 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

65  54 

0M 

ALABAMA  POWER  CO 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

12 

34  57 

07  53 

NEW  STATIONS 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

12 

34  45 

BRENT  10  SW 

1079 

BIBB 
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1       1  -ALABAMA ;     2-BLACX  ■ARMOR;     3-CASABA;     4 -CRATT AHOOCH  EK ;     5 -CBOCT AWHATCH EE ;     6 -CONECUH :     7 -COOSA  ;     8-F3CAHB1  A;     9-CULT:     10-PBA;     1 1  -TALLAPOOSA ;     1 3 -THO* ES5CE;      1 3  -TOWR1GBEX 

REFERENCE  NOTES 

Thf  r©ur  digit  identification  auabsrs  la  the  ladn  nuabcr  column  ol  the  Station  Index  irt  assigned  on  a  BtStS  ban  la.     There  will  bo  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 
Figures  and  letter*  following  the  nation  oaac,  such  as  12  3S* .   indicate  distance  In  alien  and  direction  from  the  poat  off  in*. 
Observation  (lass  given  in  the  Station  Index  are  In  local  standard  tlae. 

Healing  degree  days  for  tbe  preceding  12  months  sill  be  carried  in  the  June  Issue  of  tbls  bulletin. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  la.  tbe  June  and  December  Issues  of  tbls  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  table*,  are  either  alaslng  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

Dnlesa  otherwise  Indicated,  dimensional  units  uaed  In  this  bulletin  are:  temperature  la  *F. .  precipitation  and  evaporation  In  lachse,  and  wind  ao reave!  Is.  alias.  Degree 
day*  are  based  on  a  dally  sverage  of  8S*F.  Evaporstton  is  Measured  In  the  standard  feather  Bureau  type  pan  of  4  foot  disaster  unless  otbwrwtas  sbowa  by  footaote  following 
Table  6. 

Sleet  and  hall  sen  Included  In  ■nowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  IMS . 
Aaounts  In  Table  3  are  fro a  aon-recordlog  gages,  unless  otters lee  lndlcntsd. 

Data  lo  Tablss  3.  3  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  observation.     Sss  the  Ststlon  Index  for  observation  tlae. 

-    Me  record  la  Tables  3,  3,  and  the  Station  ladt-a.     Ko  record  In  Tablea  2  and  5  la  indicated  by  no  entry 

•     Asount   Included  in  following  aeaaureaeot  .  tlae  distribution  unknown. 
//      Cage  la  equipped  with  a  windshield. 
8    Adjusted  to  a  full  aonta. 

E    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  or  I  Inch  watsr  equivalent  to  every  10  inches  of  saw  snowfall 

K     1  to  •  dsys  of  record  alanine;     see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  tbla  station,  have  been  adjusted  to  rsprwaeai  I he  value 
for  a  full  aooth. 

R    Dally  value  a  and  eon  t  My  total  froa  recording  gage.     All  other  data  In  Table  3  are  froa  non-recording  sates 
T    Trace,  an  aaount  too  sanll  to  avsaure. 
T     Includes  total  for  previous  woath. 

Swbscrlptlon  Met!     IS  casta  per  copy,  aontbly  and  annual;  fl.SO  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Aonual  Susaary.)     Checks  and  aoasy  nrdera  abowld  be  aade  payable 
to  the  Treasurer  of  the  United  States.     Rsa  It  lances  and  correspondence  regarding  subscript  loan  should  be  sent  to  the  Super  I  at  en  J  est  ol  Do-russet  a    Ooveraaeal  Print  tag  Office. 
Vssb  ingtos  23  .  D.  C. 
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A.   R.   Long,   Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 

As  a  whole,  February  was  nearly  3°  warmer  than  normal,  with  about  79%  of  normal  rainfall.  Then 
was  some  unusually  warm  weather  during  the  second  week  and  on  the  last  day  of  the  month.  Other- 
wise, no  unusual  extremes  occurred.  Rainfall  was  moderately  light  and  quite  evenly  distributei 
over  the  State  except  in  the  extreme  south  from  Mobile  County  east-northeastward  into  Georgia  when 
heavy  rain  on  the  14-15th  made  monthly  totals  above  normal  at  most  stations.  In  this  storm,  aroum 
5  inches  in  24  hours  fell  along  a  strip  from  Mobile  Airport  to  Bay  Minette. 

General  light  rains,  with  moderate  accumulations  for  the  period,  were  frequent  from  the  2d  to  thi 
5th.  More  light  scattered  showers  late  on  the  6th  and  early  on  the  7th  were  followed  by  frost  li 
the  north  on  the  7th  and  in  the  south  on  the  8th.  Temperatures  then  went  up,  and  there  was  sorai 
unusually  warm  weather  between  the  8th  and  15th.  There  was  a  brief  dip  in  the  temperature  in  th< 
north  on  the  12th,  however,    but  no  freezing  occurred. 

The  next  rain  was  from  the  12th  to  the  16th,  when  some  fell  nearly  every  day  in  most  areas.  Ac- 
cumulations were  moderate  in  the  north  and  central  portions  while  being  heavy  in  the  extreme  south- 
southeastern  section,  where  the  heavy  rain  mentioned  above  occurred  on  the  14-15th.  This  spell  ol 
rains  was  followed  by  nearly  State-wide  frost  on  the  18th.  Thereafter,  temperatures  continued  closi 
to  normal  until  the  29th,  when  they  were  rather  high.  This  period  of  even  temperatures  had  fre- 
quent rain  from  the  19th  through  the  26th,  with  moderately  heavy  accumulations  in  most  southeri 
and  central  areas,   but  light  to  moderate  in  the  north. 

There  were  no  floods  in  the  major  streams. 

CROPS 

Winter  crops  and  pastures  made  rapid  progress,  and  as  the  month  ended,  there  was  sufficient  graz« 
ing  in  most  sections.  Deciduous  trees,  however,  were  held  back  by  cloudy  and  wet  weather  late  ij 
the  month  and  did  not  bud  out  prematurely.  Farm  work  made  normal  progress.  Planting  of  Irish  po- 
tatoes was  nearly  completed  in  Baldwin  County  by  the  middle  of  the  month. 

WINDSTORMS 

Violent  windstorm  damage  in  north  Alabama  during  the  month  totalled  about  $387,500. 

In  Fayette  and  Tuscaloosa  Counties,  two  miles  north  of  New  Lexington,  between  7:00  and  7:30  p.  m. 
on  the  13th,  a  tornado,  with  a  rather  narrow  path  (reported  as  100  feet)   five  miles  long,  killet 
1  and  injured  14.     Six  homes  and  9  other  buildings  were  destroyed,  while  15  homes  and  17  othei 
buildings  were  damaged,  with  property  loss  around  $17,500. 

In  northern  Fayette  County  at  between  7:00  and  7:30  p.  m. ,  on  the  13th,  high  winds  uprooted  treet 
and  tore  roofing  off  of  many  houses.     Heavy  hail  was  reported. 

A  tornado  at  around  8:30-8:45  p.  m.  on  the  13th,  in  Blount  and  Cullman  Counties  near  Garden  Citj 
injured  6  persons,  destroyed  7  homes  and  25  other  buildings,  and  damaged  55  homes  and  6  other  build- 
ings, with  damage  estimated  at  $40,000. 

In  Jefferson  County  soon  after  9  p.  m.  on  the  13th,  a  tornado  hit  at  Adamsville  for  a  short  dist- 
ance and  a  few  minutes  later  at  Pinson  about  17  miles  further  northeastward  for  another  short  swath. 
A  "V"  barogram  was  recorded  at  the  Birmingham  Airport  Weather  Bureau  Office  at  shortly  after  9  p.  m. 
as  the  storm  passed  on  its  way  to  Pinson.  One  person  died  of  injuries,  with  26  being  hospitalized. 
Nine  homes  and  17  other  buildings  were  destroyed,  while  55  homes  and  54  other  buildings  were  dam- 
aged. The  total  damage  was  near  $165,000.  The  width  of  the  path  of  this  storm  was  about  200  yards. 
It  ran  in  a  northeasterly  direction. 

Thundersquall  wind  in  Marshall  County,  between  9:00  and  10:00  p.  m.  on  the  13th,  injured  one  per- 
son. Four  homes  and  17  miscellaneous  buildings  were  destroyed,  with  7  homes  and  8  other  building! 
being  damaged,  with  total  loss  about  $15,000. 

The  only  storm  reported  which  was  not  on  the  13th  was  a  tornado  2  miles  north  of  Fort  Payne  in  De- 
Kalb  County  at  5  p.  m.  on  the  29th.  Twelve  persons  were  injured.  Twelve  homes  and  25  other  build- 
ings were  destroyed,  while  20  homes  and  35  other  buildings  were  damaged.  The  property  loss  in  this 
storm  was  probably  about  $150,000.     -  F.C.P. 
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Data  In  this  table  have  been  weighted  on  an  areal  basis. 
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74 

14 

24 

7+ 

0 

0 

10 

0 

3.57 

_ 

1.35 

.63 

23 

.0 

0 

1  i 

4  i  0. 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

57.3 

38.7 

48.0 

72 

29 

0 

0 

6 

0 

3.32 

.70 

3 

.0 

0 

11 

sloi 

SCOTTSBORO 

58.5 

36.5 

47.5 

4.2 

75 

29 

24 

7+ 

500 

0 

0 

13 

0 

3.26 

- 

1.58 

.74 

16 

.0 

0 

1  1 

2  0) 

TALLADEGA 

61.9 

39.4 

50.7 

3.0 

78 

14 

24 

7+ 

410 

0 

0 

9 

0 

3.68 

1.82 

.91 

26 

T 

0 

13 

4  '0. 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

63.8 

41.0 

52.4 

5.3 

79 

14 

28 

7 

359 

0 

0 

7 

0 

2.49 

2.54 

.73 

26 

.  0 

0 

9 

2  01 

UNIVERSITY 

62.6 

42.3 

52.5 

5.4 

78 

14 

28 

7 

360 

0 

0 

5 

0 

.0 

0 

8 

VALLEY  HEAD 

60.7 

34.2 

47.5 

4.3 

72 

13  + 

20 

1 8 

54 1 

0 

0 

10 

0 

.0 

0 

1  1 

DIVISION 

48.9 

3.30 

T 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

61.7 

38.9 

50.3 

77 

14 

23 

18 

425 

0 

0 

9 

0 

4.66 

1.25 

26 

T 

0 

12 

4   1  I 

AUBURN  3  SW 

61.1 

38.9 

50.0 

-  1.2 

78 

15 

0 

0 

8 

0 

4.44 

- 

1.01 

1.17 

27 

T 

0 

10 

5  I 

CAMDEN 

65.5 

45.2 

55.4 

79 

14 

30 

7 

284 

0 

0 

3 

0 

4.34 

1.10 

26 

.0 

0 

12 

4    I  . 

CAMP  HILL  2  NW 

59. 8M 

36.5 

46. 2M 

76 

15 

24 

8+ 

0 

0 

1  3 

5.17 

1.52 

14 

.0 

0 

10 

4  ; 

CENTREV I LLE 

62.5 

38.8 

50.7 

1.2 

78 

15 

25 

8 

0 

0 

9 

0 

3.15 

- 

2.42 

.92 

27 

•  0 

0 

1  o 

2  c 

CLANTON 

60.3 

39.4 

49.9 

1.9 

76 

15 

28 

7+ 

0 

0 

6 

0 

4.02 

1.59 

.82 

27 

T 

0 

1  <• 

4   (  . 

DAYTON 

63.0 

45.1 

54.1 

76 

14+ 

31 

7+ 

0 

0 

3 

0 

2.66 

.51 

15 

.0 

0 

12 

1  !< 

DEMOPOLIS  LOCK  * 

63.2 

43.2 

53.2 

78 

14  + 

29 

7 

0 

0 

6 

0 

2.38 

2.99 

.55 

3 

•  0 

0 

13 

1  ,( 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

63. 6M 

40.  8M 

52.  2M 

79 

14  + 

28 

7 

0 

0 

5 

°o 

2.53 

.56 

3 

.0 

0 

14 

1  ( 

EUFAULA 

65.6 

44.2 

55.0 

5.0 

79 

13 

30 

8 

295 

0 

0 

4 

6.59 

1.07 

2.06 

15 

.0 

0 

12 

5i: 

GREENSBORO 

65.0 

43.7 

54.4 

4.8 

80 

14 

28 

7 

306 

0 

0 

3 

0 

2.84 

_ 

2.29 

•  75 

26 

•  0 

0 

14 

2L 

UNttNV 1  LLC 

65.8 

45.3 

55.6 

5.4 

78 

13  + 

30 

8 

279 

0 

0 

3 

0 

4.27 

1.40 

1.02 

15 

.0 

0 

1  5 

3 

HIGHLAND  HOME 

63.9 

45.4 

54.7 

2.9 

77 

12  + 

30 

7 

303 

? 

0 

1 

0 

4.35 

_ 

1.29 

1.20 

15 

.0 

0 

8 

4i : 

LAFAYETTE 

61.4 

39.8 

50.6 

78 

14 

28 

7+ 

412 

0 

0 

7 

0 

5.23 

1.57 

13 

12 

; 

LIVINGSTON 

64.3 

43.  3 

53.8 

5.4 

79 

29 

28 

7 

322 

0 

0 

6 

0 

2.34 

2.32 

.70 

26 

.0 

- 
0 

9 

1  II 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

63.7 

42.3 

53.0 

78 

14 

27 

7 

346 

0 

0 

6 

0 

3.29 

.99 

26 

.0 

0 

_13 

2|l 

MARTIN  DAM 

61  .  IK 

41.6M 

51  .4M 

27 

18 

392 

0 

0 

4 

0 

3.47 

_ 

1.94 

1.04 

26 

.0 

0 

12 

2  1 

MAXWELL  FIELD 

62.9 

45.7 

54.3 

78 

14 

31 

18 

315 

0 

0 

2 

0 

4.03 

T 

0 

12 

MONTGOMERY  WB  AP 

63.2 

43.7 

53.5 

79 

14 

30 

8 

335 

0 

0 

3 

0 

1.06 

26 

T 

0 

12 

4 

MONTGOMERY  WB  CITY 

62.8 

45.7 

54.3 

2.7 

79 

14 

33 

7 

314 

0 

0 

0 

0 

3.80 

- 

1.65 

1.12 

26 

T 

0 

1  0 

3 

PRATTVILLE 

62.4 

43.7 

53,1 

3.0 

78 

14 

28 

8 

345 

0 

0 

5 

0 

4.71 

.61 

1.10 

26 

.0 

0 

10 

5 

PUSHMATAHA 

65.2 

42.2 

53.7 

3.3 

79 

14 

28 

7 

0 

0 

6 

0 

2.59 

3.27 

.51 

3 

.0 

0 

9 

1 

SELMA 

66.3 

45.8 

56.1 

5.0 

81 

14 

31 

8+ 

269 

0 

0 

3 

0 

3.11 

_ 

2.15 

.61 

27 

.0 

0 

13 

2 

THOMASV I LLE 

64.5 

45.8 

55.2 

5.3 

78 

14 

30 

7 

289 

0 

0 

2 

0 

4.01 

_ 

1.38 

.93 

14 

.0 

0 

11 

TROY 

62.9 

44.6 

53.8 

.9 

77 

14+ 

32 

7+ 

0 

0 

2 

0 

5.27 

_ 

.28 

1.75 

15 

.0 

0 

11 

I 

TUSKEGEE 

61.3 

41.9 

51.6 

1.0 

77 

15 

29 

8 

0 

0 

5 

0 

4.57 

•  58 

.95 

27 

T 

0 

14 

4  • 

UNION  SPRINGS 

64.0 

43.3 

53.7 

3.3 

78 

14 

30 

7 

333 

0 

0 

5 

0 

4.29 

— 

1.67 

1.28 

15 

.0 

0 

3 

WETUMPKA 

63.4 

45.0 

54.2 

4.1 

78 

14 

30 

8 

317 

0 

0 

3 

0 

3.53 

- 

2.01 

.86 

27 

.0 

0 

10 

3 

DIVISION 

53.1 

3.91 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

; 

ANDALUSIA 

64.6 

43.6 

54.1 

79 

14 

32 

0 

0 

1 

0 

6.93 

2.34 

15 

.0 

0 

8 

5: 

ATMORE  STATE  FARM 

68.1 

46.9 

57.5 

80 

13  + 

33 

8+ 

224 

0 

0 

0 

0 

6.94 

2.80 

15 

T 

0 

14 

BAY  MINETTE 

66.7 

45.6 

56.2 

.8 

78 

13  + 

23 

7 

262 

0 

0 

1 

0 

9.66 

3.88 

5.12 

15 

T 

0 

13 

! 

8REWT0N  3  SSE 

68.7 

43.9 

56.3 

2.8 

81 

14 

27 

8 

257 

0 

0 

4 

0 

7.42 

2.04 

3.05 

15 

.0 

0 

14 

4 

CHATOM 

66.9 

44.7 

55.6 

82 

14 

28 

7 

275 

0 

0 

5 

0 

4.53 

1.05 

2 

•  0 

0 

12 

5 

C I TRONELLE 

67.5 

48.2 

57.9 

3.4 

83 

14 

" 

27 

220 

0 

0 

1 

0 

5.97 

_ 

.08 

1.80 

15 

.0 

0 

9 

5 

~\C\  T  J  ft  fcl      f  A  A      At  DOADT 

UUI MAN    LAA    A 1 KrOK 1 

65.5 

45.6 

55.6 

79 

13 

3Z 

6  + 

280 

0 

0 

2 

° 

- 

7.31 

2.07 

2.23 

15 

.0 

0 

13 

5  1 

EVERGREEN  CAA  AP 

66.3 

43.2 

54.8 

2.9 

80 

13 

26 

8 

302 

0 

0 

5 

0 

5.79 

.24 

1.32 

15 

.0 

0 

14 

4 : 

FAIRHOPE 

67.9 

49.1 

58.5 

2.8 

80 

13+ 

34 

8 

198 

0 

0 

0 

0 

5.91 

.82 

2.35 

15 

.0 

0 

12 

FORT  MORGAN 

64. OM 

53.1 

58.6M 

69 

11  + 

43 

26+ 

171 

0 

0 

0 

0 

6.78 

2.10 

21 

.0 

0 

12 

2! 

FRISCO  CITY 

65.2 

45.0 

55.1 

80 

15 

32 

7 

0 

0 

1 

o 

4.58 

.67 

•  92 

15 

.0 

0 

12 

GENEVA 

66.2 

43.8 

55.0 

80 

14 

30 

6* 

0 

0 

5 

o 

7.34 

1.74 

2.17 

15 

.0 

0 

13 

HEADLAND 

67.0 

45.4 

56.2 

80 

13 

33 

18 

260 

0 

0 

0 

5.92 

2.12 

15 

.0 

0 

9 

i: 

1  fir  f  HA  DT 

64.7 

45.1 

54.9 

78 

14  + 

30 

8 

0 

0 

2 

7.68 

2.31 

15 

.0 

0 

14 

MOBILE  WB  AIRPORT 

65.6 

47.8 

56.7 

79 

14 

34 

27 

248 

0 

0 

0 

0 

8.12 

- 

2.54 

14 

.0 

0 

15 

5  1  • 

MOBILE  WB  CITY 

65.6 

50.0 

57.8 

3.1 

79 

14 

37 

27 

218 

0 

0 

0 

0 

6.68 

1.35 

2.88 

15 

r 

T 

14+ 

13 

3 

OZARK 

66.4 

46.  1 

56.3 

3.3 

79 

15 

34 

7+ 

260 

0 

0 

0 

6.38 

.70 

1.85 

15 

.0 

0 

13 

5  1 

ROBERTSDALE  7  E 

68.2 

47.5 

57.9 

81 

13 

31 

8 

216 

0 

0 

2 

6.54 

1.11 

1.88 

15 

.0 

0 

9 

5  ,  ' 

DIVISION 

56.4 

6.69 

T 

STAT" 

51.9 

2.9 

4.15 

1.08 

,; 

T 

• 

f  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES . 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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■  02 

.28 

.01 

.09 

.02 

.10 

•  19 

.10 

•  30 

.31 

T 

.03 

1.15 

2*2* 

*ol 

T 

6.2< 

•  52 

■  41 

•  07 

2*21 

.03 

.72 

.11 

•  31 

■  3< 

1.17 

•  3* 

2.64 

.24 

•  47 

.60 

.25 

.28 

•  13 

6.59 

.55 

•  29 

•  05 

2*06 

•  67 

■  07 

•  A3 

•  35 

.31 

.05 

.63 

•  71 

2.33 

.20 

•  AO 

•  02 

•  38 

.17 

.11 

■  11 

.12 

.6] 

.0 

.02 

.11 

.6*. 

* 

.  *ij 

5.9] 

.45 

.04 

2  3* 

•  30 

•  93 

•  23 

.65 

.11 

.03 

.75 

5.79 

.63 

.20 

1.20 

.30 

.38 

.25 

•  93 

2.92 

.15 

.56 

•  55 

•  33 

.16 

.40 

•  OA 

•  21 

3.61 

.50 

•  75 

•49 

.20 

•  36 

.65 

2.42 

T 

.05 

* \1 

.0 

3.42 

•  09 

•3( 

.94 

.01 

.47 

•  01 

.29 

.11 

•  01 

.16 

"n 

2.92 

•SO 

•  29 

•04 

.51 

.53 

•  10 

*  13 

•27 

•  05 

3.75 

.12 

•62 

•  35 

T 

■  20 

•  AO 

•24 

.13 

•  53 

•01 

•  AO 

•  06 

T 

■  A5 

•  24 

4.07 

.55 

•  03 

.02 

.50 

.1; 

.02 

.23 

•  A3 

.01 

.81 

7° 

"0? 

1 "  1C 
* 

.25 

3.98 

1*A2 

.50 

.51 

.07 

•  A3 

4.58 

•  12 

•  AA 

•  OS 

49 

T 

•  92 

■  OA 

.86 

•03 

.61 

•  12 

7 

.75 

•  12 

3.72 

1.05 

•  32 

.70 

•  AO 

• 

.40 

•23 

• 

•  60 

3.38 

.30 

•  37 

T 

T 

T 

T 

T 

•  57 

.27 

.20 

.19 

•  20 

■  92 

4.31 

T 

* 

'  , 

7.34 

1.00 

.08 

.03 

J  IT 

•  39 

•  14 

1.01 

•  80 

•  16 

•  07 

■  78 

3.93 

.05 

■  9A 

•03 

T 

T 

*3  3 

•  56 

.29 

.05 

•26 

T 

■  37 

*  73 

4.13 

.57 

•  67 

.72 

.61 

•  52 

•  19 

•  10 

•  11 

T 

•  6A 

2.84 

.27 

•  53 

•  01 

.01 

,  *_, 

.48 

.14 

•  06 

.  16 

.04 

•  03 

•  75 

.  16 

•  02 

.02 

* 

.24 

6.78 

.50 

•  2C 

1  *00 

1*7( 

1.55 

.90 

•  25 

2*90 

.03 

•  53 

•  AS 

•  45 

.05 

.09 

*  10 

•  20 

2.96 

1*00 

.27 

•  02 

.02 

•  55 

.26 

.22 

•  12 

.13 

•15 

T 

•  20 

3.67 

•  3A 

•  50 

.33 

•  27 

.66 

.20 

3.17 

^7 
•  17 

•  11 

•  61 

.07 

•  30 

1 .  > ' 

2.56 

•  OS 

•  A3 

•01 

25 

■  35 

•  03 

•  10 

.23 

•  20 

4.42 

•  62 

.12 

.46 

•  26 

•  A2 

.53 

.82 

5*92 

•  36 

.  at 

•44 

2*12 

•26 

•  63 

.62 

•  61 

•  AO 

4.35 

•  20 

•so 

•  55 

•06 

.24 

•39 

.95 

3*23 

•  56 

•  11 

•  03 

3.39 

•  31 

•  76 

T 

•  20 

•  40 

.71 

•03 

.60 

2.27 

•49 

•  52 

•  03 

•02 

06 

.18 

•  10 

•  12 

•  23 

•  23 

.15 

.07 

2.70 

.39 

•  47 

.37 

•  03 

.03 

•  03 

T 

.31 

T 

.33 

.01 

•  AO 

T 

•  06 

•  12 

.  13 

3.48 

•  SB 

•  79 

•  33 

•  13 

•  06 

•  07 

.50 

.12 

•01 

•  OA 

.30 

•  11 

3.50 

•  09 

•60 

.05 

3.60 

•  02 

■9 

•  03 

T 

_ 

I01 

•  69 

.04 

•  08 

■  05 

•  17 

.66 

•  13 

71 

4.13 

■  10 

•  62 

.OA 

.02 

.37 

•  06 

.23 

•02 

•  50 

9.29 

•  72 

•  06 

•  06 

1.57 

■  07 

•  3A 

.08 

•  36 

•  23 

.  16 

1*36 

3.39 

.03 

•  AS 

.11 

•  19 

•  30 

•  02 

•  32 

3.02 

•  81 

•  02 

T 

7 

1  7 

.07 

3.10 

•07 

.10 

•  16 

Ia3 

•  12 

•  11 

.06 

•  17 

.07 

2.34 

.29 

•  38 

.0*. 

.20 

.12 

.10 

•  29 

■  70 

7.61 

T 

•  33 

T 

.03 

•  05 

T 

1.16 

2.31 

•  10 

.72 

•  AS 

•  03 

•  76 

.17 

.02 

1.04 

•  36 

2.64 

.05 

•  51 

•  13 

•  02 

.72 

.02 

.28 

.02 

.13 

•  12 

3.24 

.23 

•  69 

•  32 

•  12 

•  01 

•  30 

.33 

3.36 

•  02 

•  SI 

•  07 

.68 

.03 

•  21 

•  07 

•  7A 

3.26 

.20 

•  54 

•  33 

.13 

•  AO 

•  42 

4.  36 

•  32 

•  05 

1.68 

•  43 

•23 

.02 

•  11 

.03 

•  03 

.?e 

•  36 

.38 

.02 

3.29 

•  20 

•  31 

•  OA 

•  A3 

.21 

.01 

.03 

.15 

.49 

3.47 

•  11 

•  66 

7 

.47 

7 

.01 

•  12 

.20 

•  26 

:.3o 

2.77 

•  01 

•  41 

■  09 

T 

.91 

.02 

•  09 

.  14 

.07 

•  AA 

•  01 

■ 

3*23 

■  11 

•  93 

■  00 

•  06 

•  33 

.04 

.31 

•  16 

.  ?u 

2.60 

.36 

•91 

•  23 

.4.6 

.13 

.13 

•  32 

3.22 

•  IB 

•  35 

•  12 

•  52 

.03 

.05 

.59 

•  23 

.61 

•  32 

4.46 

•  00 

•  79 

T 

•  03 

•  68 

T 

T 

.52 

T 

•  12 

.50 

•  10 

.76 

.  *u 

2.48 

•  13 

•  72 

•03 

•  AO 

.34 

.2) 

.01 

•  11 

.04 

.36 

•  10 

8*12 

•07  .22 

•  01 

T 

•  04 

.07 

•02 

2.34 

;,*'> 

•06 

1.12 

•  36 

•  10 

•  10 

•  30 

.14 

6.68 

.06  .6* 

T 

.09 

•  07 

•  A5 

2.88 

.16 

1.02 

.47 

.21 

•07 

.43 

•  11 

1 

».*;■ 

1*36 

•  A6 

•  05 

•  17 

•23 

.13 

.33 

•  33 

.11 

.10 

.06 

f.9Q 

•  10 

.10 

•  20 

.30 

.30 

•  30 

.20 

.  .0 

4.0 

.95 

•  03 

7 

T 

•  02 

T 

•  06 

•  01 

•  59 

T 

.36 

.13 

.17 

•  16 

.29 

1.06 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Day  of  month 


Station 

O 
H 

 1  r 

1   |  2  1 

3 

1 

*  I 

 T 

5 

6 

7  |  8  |  9 

 [  1  

10  |  11 J  12 

 r 

13  J 

 1 

14 

15 

I 

16 

1 

17  18 

19  20 

21 

1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

1 

28 

1  nn 

29  !  30 

! 

MONTGOMERY  WB  CITY 

3.00 

.10 

.55 

T 

T 

T 

•  14 

T 

•  49 

.01 

T 

•  55 

•  02 

T 

•  11 

•  42 

T 

1.12 

•  31 

T 

MOULTON 

2.78 

.29 

•  41 

.40 

•  03 

•  51 

.27 

•  06 

•  28 

.05 

.18 

•  30 

•  04 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

3*90 

.57 

■  OS 

•  68 

T 

T 

.08 

.41 

T 

.36 

T 

.49 

•  57 

•  36 

•36 

.08 

■  74 

T 

NATCHEZ 

3.57 

.13 

•  34 

.07 

■  75 

•  29 

.70 

.34 

NEWBURG 

z.*a 

.74 

.09 

•  78 

.13 

.39 

.28 

NEW  MARKET 

2.60 

.65 

•  36 

.04 

.10 

.32 

.25 

•  34 

•  06 

■  25 

.IB 

•  15 

•  10 

NEWTON 

3.9? 

.47 

•  12 

2.72 

•  15 

•  12 

.55 

•  42 

•25 

•  02 

.87 

■  30 

ON EON T A 

4.63 

.07 

L.64 

•  45 

•  03 

.62 

.46 

.10 

.40 

•  37 

•  49 

ORRVlLLE 

2*30 

.64 

.  32 

.55 

.21 

■  50 

.58 

OZARK 

6.3 

.18 

.33 

.66 

•  12 

•  40 

.41 

•  08 

•  86 

•  42 

PAINT  ROCK 

3.07 

■  02 

•  32 

.12 

•  10 

.19 

•  57 

.09 

.05 

.20 

.17 

.06 

.07 

.11 

P ALMEHDALE 

3.41 

.91 

.24 

•  55 

.15 

•  35 

.41 

•  25 

.55 

PELL  CITY  5  NW 

3*03 

•  95 

.20 

.40 

■  10 

.20 

.40 

•  10 

•  70 

PENNINGTON  LOCK  2 

2»a; 

.08 

•  41 

•23 

•  12 

.62 

•  15 

•  10 

•  03 

.26 

•27 

.16 

.40 

PERR YV 1 LLE 

.36 

.20 

•  26 

•26 

•  33 

.51 

PICKENSVILLE 

1*36 

.35 

•  25 

.10 

.45 

•  21 

•  20 

PINE  HILL 

3.25 

•  73 

•  70 

.30 

T 

• 

1.00 

2.50 

PINE  LEVEL 

4*69 

.69 

.01 

•02 

.12 

1  .25 

•  05 

.07 

•  39 

.25 

.40 

•  75 

•  69 

PL ANTERSV I LLE 

3.71 

•  20 

.30 

•  05 

T 

1.10 

.  36 

•}? 

•  10 

■  15 

.05 

•  17 

•  35 

•  52 

PLEASANT  GROVt  SCHOOL 

40 

T 

•  15 

.27 

T 

.  10 

.05 

.06 

PRATTV ILLE 

4*71 

.75 

.86 

.05 

•  05 

•  48 

■  65 

.12 

•  55 

1.10 

•  1C 

PRIMROSE  FARM 

4.14 

.10 

.50 

•  02 

.20 

.59 

•  01 

.56 

•  60 

1  .06 

•  50 

PUSHMATAHA 

2.59 

.51 

.24 

•  31 

.46 

.15 

•  11 

•  34 

•  08 

.39 

REO  BAY 

3.07 

.16 

•  15 

.46 

.03 

* 

.27 

.02 

.01 

.53 

.72 

•  72 

REFORM 

3*33 

T 

•  17 

1.19 

RIVER  FALLS 

0.23 

•  84 

T 

•  77 

•  10 

3.07 

.17 

.57 

.68 

•  34 

•  13 

1*16 

•  38 

ROBERTSOALE  7  E 

6.54 

.94 

•  06 

i  .ue 

.40 

•  1  9 

•  73 

•  12 

1*25 

ROCK  MILLS 

4.02 

.01 

•  84 

•  02 

.02 

•  25 

•  32 

•  17 

•  24 

.15 

•  32 

.53 

1.15 

SAINT  BERNARO 

3*57 

.13 

•  5C 

.57 

.03 

.35 

T 

.61 

.06 

•  14 

•  03 

•  63 

.0<. 

.28 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

,* 

01 

•  45 

•  02 

•  62 

•  03 

•  09 

•  21 

•  06 

.47 

SAYRE 

2*66 

.01 

.43 

•  28 

.03 

.34 

.68 

.01 

•  17 

•01 

•  1  1 

•  16 

•  01 

•  42 

SCOTTSBORO 

3.26 

.22 

.70 

.32 

.05 

•  33 

•  10 

.74 

•  05 

.20 

•  35 

•  20 

SCOTTSBORO  SU8STA 

2.95 

.85 

.30 

.03 

•  31 

.65 

•  09 

■  12 

.06 

•  13 

.22 

•  04 

•  13 

SEALE 

5*01 

.9; 

.07 

■  04 

1*46 

.12 

•  33 

•  06 

•  85 

.96 

SE 

.02 

•  01 

T 

•  08 

•  39 

.07 

T 

•  18 

•  14 

•  05 

•  38 

•  52 

.61 

T 

SHEFFIELD  TVA  NURSERY 

4*09 

.85 

.»8 

.02 

•  10 

•  46 

* 

•  43 

.53 

* 

•  49 

.59 

.  14 

SHOEMAKER  SPRINGS 

3.57 

•  90 

•  65 

•  44 

■  26 

.  1 1 

•  33 

•  56 

* 

•  06 

•  26 

SLOCONB 

6.77 

•  30 

•  15 

•  14 

.60 

2.00 

•  41 

1*17 

1.00 

1  .  00 

SNOW  HILL 

3.96 

.34 

.26 

•  06 

.74 

•  68 

•  34 

36 

38 

•  38 

.42 

SOUTH  HILL 

3.  16 

.21 

.11 

.65 

.02 

.21 

•  09 

.59 

08 

•  25 

•  26 

SUTTLE 

2.87 

.53 

.58 

•  53 

•  65 

•  58 

SWAIM 

2*79 

.72 

.34 

•  30 

•  12 

.20 

•  40 

.20 

•  19 

•  18 

.14 

SVLACAUGA 

3.12 

.04 

■  41 

.13 

.18 

.  16 

•  55 

•  01 

.12 

•  12 

•  02 

.30 

.26 

•  82 

SYLVAN  I A 

3*32 

•  9E 

•  32 

.13 

.07 

.34 

.55 

.10 

* 

.15 

.15 

*91 

.  22 

TALLADEGA 

.19 

•  16 

.05 

.36 

•  12 

•  12 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

3.52 

.02 

.70 

.28 

.02 

T 

•  36 

•  18 

•  54 

.03 

■  22 

•  15 

.27 

T 

.24 

.51 

THOMASV ILLE 

4.01 

.17 

.06 

•  93 

.64 

.04 

•  56 

.04 

•  26 

.45 

•  53 

.33 

THURLOW  DAM 

3*87 

.04 

•  39 

•  06 

•  18 

•  50 

•  03 

•  54 

.08 

*  31 

.04 

.53 

.97 

TONEY 

3.20 

.83 

•  48 

•  08 

•  41 

.25 

.08 

.26 

.30 

.15 

.20 

.11 

TR AFFORD 

3.15 

•  60 

•  40 

.35 

•  1  5 

*  30 

•  40 

.25 

TROY 

5.27 

•  43 

•  11 

•  31 

1.75 

.02 

.37 

•  26 

.29 

.38 

•  e* 

.45 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

2*49 

.63 

•  06 

T 

T 

T 

.06 

•  07 

•  20 

.37 

•  25 

•  07 

T 

T 

.73 

Tl'SCALOOSA  LOCK   AND  DAM 

2.14 

.12 

•  40 

.01 

•  04 

.48 

.01 

.08 

.01 

•  05 

.06 

•  02 

.66 

TUSKEGEE 

.  >6 

•  12 

.01 

•  02 

T 

•  05 

•  89 

.03 

T 

.28 

•  33 

.24 

•  24 

•  02 

•  83 

■  95 

UNION  SPRINGS 

J*|j 

1*28 

.42 

UNIONTOWN 

3*05 

•  67 

•  06 

T 

.35 

.70 

•  20 

•05 

•27 

•  25 

.50 

UNIVERSITY 

- 

- 

•  25 

.26 

•  20 

.05 

.09 

.68 

VALLEY  HEAD 

- 

•  S3 

- 

* 

•  90 

• 

•  35 

• 

• 

.60 

- 

VANCE 

2.01 

.12 

•  43 

.13 

T 

.03 

.99 

W     L  V 

•  35 

■  20 

•  35 

WALLACE  2  NE 

7*0< 

T  .54 

•  12 

•  03 

•  15 

.10 

3*40 

.90 

T 

.20 

.83 

.66 

.16 

WALNUT  GROVE 

2»7< 

•  71 

•  2B 

•  65 

1.12 

WATERLOO 

3.8< 

1.06 

.  JH 

•  03 

•  38 

.06 

•  07 

• 

•  89 

..67 

•  32 

WEST  BLOC  TON 

2*91 

•  1  0 

•  15 

.08 

•  91 

•  22 

•  15 

WETUMPKA 

3.53 

.14 

•  54 

T 

T 

.02 

•  46 

.41 

.20 

.10 

•25 

T 

•  55 

.86 

WHATLEY 

3.71 

.13 

.  M 

•  05 

•  12 

'•96 

■  02 

.60 

•  03 

•  38 

.18 

.68 

•  22 

WHEELER  DAM 

3.77 

.11 

•  77 

.69 

•  01 

•  12 

.32 

•  34 

.12 

•  06 

.32 

•  15 

.03 

.26 

.07 

WHITFIELD  LOCK  3 

2.00 

•  20 

.  10 

•  02 

.12 

.22 

•  36 

•  06 

•  03 

T 

■  19 

.10 

.18 

.42 

WIDOWS  CREEK   STM  PLANT 

2.27 

•  51 

•  43 

.27 

•  40 

.19 

•  14 

.06 

•  14 

.03 

•  10 

WILSON  DAM 

4.15 

.06 

•  73 

.42 

.03 

T 

.06 

•  33 

•  25 

.23  T 

.45 

.11 

.33 

•  15 

r 

.47 

•  31 

W INFIELD  2  SW 

4.2* 

.13 

.24 

.94 

.03 

:.6? 

.32 

.05 

•  24 

.  1  7 

.18 

•  32 

YATES  HYDRO  PLANT 

J  .83 

.05 

.51 

•  03 

•  47 

.03 

.02 

•  46 

.06 

•  36 

•  02 

.46 

1.34 

YOUNGS  STORE 

3.60 

.18 

.  71, 

.08 

.01 

T 

.40 

.30 

.22 

.05 

.58 

•  02 

.36 

.02 

•  05 

•  47 

•  12 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

FEBRUARY  1952 


Station 


ILIEOTVILLE   1  S 
lLEXANO£«  CITY  6  NE 
i  NO* L US  I A 
iMNlSTON  CAA  »f 

TMME   STATE  fAlm 

Jd\ ■•  ■-  J  S* 
AY  NINETTE 
CLLE  NINA   2  N 

I  ma  I  x u  *e  A» 

ISMIN63HAH  KB  CITY 
KENTON   3  SSE 
ANOEN 

ANP  HILL   2  NH 
ENTREVILLE 
HA  TON 
ITWNELLE 
L ANTON 

omoYA 

«YT«N 
KA7US 

EMPOL1S  LOCK  4 
•NOPOL1S  LOCK   AND  BAN 
1TMAN  CAA  AIRONMT 
JFAULA 

'EtStEEN  CAA  Al» 
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I6C0  CITY 

MM 

NEVA 

•MATE* 

EENS06W 

IENYILH 

LSYVILLC 
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SHLANO  HONE 

•    '  '   L'.      «•  AW 

'AYiTTl 


Day  Ol  Monlh 


1 

t 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IP 

17 

18 

19 

20 

21 

!  22 

23 

2< 

25 

26 

27 

28 

»j» 

31 

I 
< 

MAX 

st 

42 

58 

56 

.6 

51 

AO 

64 

70 

50 

68 

rs 

38 

45 

67 

30 

55 

40 

47 

48 

50 

43 

5t 

64 

56.2 

MIN 

27 

AO 

47 

36 

13 

1  2* 

26 

id 

31 

41 

47 

4f 

39 

26 

34 

11 

33 

34 

39 

40 

AO 

31 

31 

4A 

15.9 

MAX 

62 

43 

62 

to 

5A 

53 

54 

63 

68 

72 

70 

73 

69 

77 

60 

=  2 

50 

63 

1  47 

62 

62 

38 

48 

A9 

52 

51 

tl 

66 

75 

61.7 

MIN 

32 

41 

52 

48 

38 

25 

24 

32 

41 

36 

52 

40 

48 

59 

49 

40 

37 

23 

1  ** 

37 

31 

J4 

40 

A3 

42 

11 

32 

28 

55 

38.9 

NA> 

63 

S3 

63 

to 

«s 

65 

61 

55 

57 

71 

74 

76 

78 

79 

78 

70 

73 

52 

6. 

70 

72 

64 

55 

36 

95 

52 

31 

l  " 

67 

64.6 

N  IN 

J* 

44 

52 

54 

44 

14 

38 

3A 

3* 

30 

S3 

55 

53 

64 

52 

53 

39 

33 

1  12 

38 

41 

AS 

44 

49 

46 

45 

35 

|  30 

A2 

41.6 

MAX 

64 

43 

61 

60 

»0 

51 

31 

65 

67 

72 

68 

71 

71 

77 

50 

50 

A6 

59 

1  70 

62 

10 

51 

49 

49 

52 

47 

6  0 

!  60 

75 

tO. A 

m:n 

51 

46 

43 

30 

29 

2* 

25 

31 

30 

37 

•  6 

44 

49 

44 

40 

27 

24 

29 

•.] 

20 

34 

~0 

62 

42 

35 

30 

31 

55 

36.3 

MAX 

M 

44 

71 

68 

tl 

65 

64 

66 

74 

74 

76 

74 

SO 

80 

lb 

70 

61 

66 

72 

7A 

72 

65 

58 

58 

50 

55 

6- 

64 

73 

1  60.1 

MIN 

1  *° 

34 

54 

57 

42 

34 

14 

11 

45 

AS 

53 

54 

39 

66 

52 

58 

39 

35 

39 

51 

44 

46 

44 

50 

1  " 

42 

33 

44 

60 

46.0 

HAX 

59 

62 

65 

tt 

63 

52 

to 

54 

60 

67 

72 

20 

74 

72 

tt 

62 

33 

47 

63 

70 

53 

62 

53 

50 

SO 

'6 

46 

60 

69 

61.1 

MIN 

1  3' 

AO 

52 

52 

42 

i  a 

29 

27 

33 

33 

43 

A5 

50 

59 

51 

41 

37 

25 

29 

39 

12 

4, 

43 

w 

42 

31 

30 

30 

30.9 

MAX 

64 

45 

'0 

65 

38 

66 

to 

65 

7A 

77 

74 

78 

78 

70 

70 

52 

16 

73 

75 

70 

57 

61 

56 

58 

32 

63 

66 

71 

66.7 

MIN 

At 

54 

52 

52 

A2 

36 

23 

55 

47 

47 

53 

53 

60 

60 

50 

50 

AO 

35 

39 

AA 

40 

45 

44 

4- 

SO 

39 

33 

60 

A3.. 

HAX 

64 

4* 

N 

60 

49 

51 

50 

68 

s-(. 

72 

65 

65 

70 

73 

71 

52 

54 

54 

15 

6A 

39 

59 

61 

52 

50 

AA 

5B 

66 

74 

60.3 

HIN 

40 

47 

52 

47 

34 

33 

26 

11 

33 

12 

AS 

35 

42 

46 

40 

43 

14 

2  r 

11 

49 

29 

37 

41 

AA 

59 

37 

27 

35 

40 

36.1 

MAX 

64 

62 

1 1 

59 

51 

59 

53 

67 

65 

72 

67 

71 

73 

75 

50 

53 

47 

59 

70 

66 

62 

50 

4« 

54 

47 

to 

67 

78 

61.0 

MIN 

52 

St 

42 

35 

14 

27 

31 

*9 

15 

A3 

42 

50 

50 

40 

,0 

31 

27 

35 

38 

29 

37 

40 

43 

♦6 

30 

30 

33 

50 

39.3 

MAX 

64 

41 

M 

58 

5* 

6  J 

55 

64 

6  7 

74 

71 

71 

71 

77 

65 

54 

49 

59 

70 

68 

60 

37 

48 

50 

54 

33 

63 

66 

75 

62.6 

MIN 

44 

52 

52 

49 

36 

40 

29 

AO 

45 

41 

37 

50 

57 

56 

50 

** 

36 

10 

42 

52 

35 

43 

42 

43 

46 

30 

JO 

AA 

55 

A4.2 

MAX 

M 

45 

71 

47 

tl 

67 

62 

68 

78 

75 

76 

75 

79 

81 

76 

71 

65 

rt 

72 

75 

70 

" 

i6 

37 

57 

33 

66 

67 

73 

68.7 

MIN 

** 

53 

52 

54 

4-4 

28 

35 

27 

39 

66 

40 

*» 

65 

AS 

56 

40 

2  9 

29 

47 

36 

** 

45 

At 

49 

AA 

35 

37 

A3. 9 

MAX 

6* 

44 

O'J 

65 

54 

55 

57 

67 

72 

75 

73 

73 

77 

79 

73 

65 

33 

64 

71 

69 

61. 

39 

54 

55 

54 

53 

6i 

64 

72 

63.5 

MIN 

33 

52 

55 

** 

*2 

3A 

30 

31 

•.a 

45 

S3 

55 

59 

64 

52 

51 

39 

32 

35 

53 

40 

-0 

43 

AO 

47 

42 

32 

42 

58 

AS. 2 

MAX 

58 

41 

o  J 

62 

57 

50 

56 

53 

65 

70 

70 

74 

68 

76 

32 

43 

62 

69 

63 

62 

52 

50 

AO 

31 

'6 

60 

67 

59.8 

MIN 

30 

37 

52 

54 

'.0 

27 

26 

24 

27 

11 

33 

42 

45 

55 

52 

39 

35 

24 

26 

30 

30 

32 

30 

A2 

42 

41 

31 

32 

40 

36.3 

MAX 

62 

65 

62 

tl 

tl 

5A 

62 

58 

65 

70 

74 

72 

71 

75 

rg 

6t 

5A 

30 

62 

70 

68 

66 

50 

40 

53 

57 

-6 

63 

65 

62.5 
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AS 

AO 

52 

49 

41 

33 

26 

25 

18 

34 

52 

59 

60 

46 

47 

38 

27 

28 

3A 

29 

32 

42 

A4 

AS 

45 

30 

31 

38 

38.8 

MAX 

65 

65 

73 

64 

57 

63 

60 

69 

74 

76 

77 

71 

80 

02 

75 

65 

52 

67 

74 

74 

64 

58 

54 

55 

61 

51 

0- 

66 

78 

66.9 
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A3 

54 

55 

54 

43 

30 

28 

28 

50 

45 

54 

51 

56 

64 

52 

51 

AO 

28 

33 

49 

3) 

45 

45 

49 

49 

39 

30 

39 

57 

44.7 
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64 

72 

65 

54 

57 

60 

68 

14 

7* 

77 

M 

79 

63 

75 

68 

57 

65 

73 

72 

66 
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61 

54 
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13 

54 
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75 

67.5 

MIN 
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57 

»5 

52 

^3 

39 

36 

46 

AS 

SO 

50 
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61 

66 

oO 

51 

39 

37 

42 

34 

43 

66 

45 

A9 

A9 

39 

32 

46 

59 
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62 

41 

64 

SO 

51 

56 

54 
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69 

73 

TO 
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62 
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46 
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68 

63 

61 
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67 
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52 

45 

60 

66 
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51 

41 
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28 

28 

36 

36 

36 

49 

59 

60 

50 

A5 

37 

2  6 

30 

33 

35 

35 

A2 

44 

44 

45 

30 

31 

AO 
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66 

63 

OS 

61 

54 

58 

35 

69 

u6 

73 

69 

71 

75 

7A 

65 

59 

51 

60 

70 

70 

67 

58 

52 

51 

52 

50 

42 

67 

77 

63.2 
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34 

52 

51 

47 

38 

31 

23 

29 

39 

35 

56 

39 

At 

50 

46 

65 

36 

23 

27 

40 

2A 

« 

42 

44 

42 

42 

26 

31 

51 
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63 

63 

63 

68 

to 

54 

60 

SS 

68 

71 

75 

72 

7A 

76 

76 

66 

57 

50 

63 

71 

;u 
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SO 

52 

54 

59  - 

45 

63 

66 

63.0 
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*A 

48 

54 

55 

41 

36 

31 

36 

45 

40 

55 

51 

58 

61 

51 

A9 

Al 

32 

35 

50 

35 

46 

A3 

48 

A7 

46 

31 

38 

52 

A3.1 

MAX 

64 

57 

60 

55 

48 

52 

50 

68 

58 

73 

65 

61 

71 

70 

61 

AS 

A9 

56 

66 

64 

56 

48 

4b 

50 

AS 

A4 

60 

67 

75 

58.5 

MIM 

At 

AO 

52 

42 

3* 

18 

28 

37 

35 

37 

50 

AO 

44 

51 

45 

A3 

35 

30 

38 

50 

14 

39 

41 

AA 

AO 

37 

30 

AO 

A9 

40.6 
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65 

43 

62 

69 

tl 

5- 

63 

55 

69 

69 
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70 

75 
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78 

65 

55 

49 

62 

71 
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70 

51 

50 

55 

55 

AS 

63 

63 

63.2 
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33 

42 

53 

55 

42 

17 

29 

30 

42 

Al 

A5 

37 

52 

60 

51 

A9 

Al 

31 

31 

40 

36 

SA 

43 

46 

A7 
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31 

30 

56 

A3.2 

MAX 

05 

44 

69 

5-0 

54 

64 

57 

71 

71 

74 

n 

75 

79 

79 

67 

35 

49 

62 

73 

70 

65 

52 

51 

54 

55 

44 

63 

66 

63.6 

MIN 

37 

35 

44 

-1 

14 

28 

10 

40 

39 

51 

4V 

54 

60 

50 

AS 

38 

20 

34 

A2 

40 

43 

47 

30 

43 

30 

30 

A9 

AO. 8 

MAX 

63 

43 

70 

t7 

57 

67 

57 

66 

71 

75 

76 

78 

79 

76 

69 

75 

53 

65 

70 

60 

65 

57 

34 

54 

53 

50 

02 

70 

76 

69.5 

MIN 

»« 

52 

53 

53 

37 

12 

37 

32 

47 

A4 

52 

53 

62 

63 

53 

50 

38 

33 

37 

A9 

AA 

A7 

46 

•  « 

A7 

3t 

37 

Al 

60 

AS. 6 

MAX 

45 

44 

•7 

t7 

61 

65 

56 

67 

71 

75 

74 

77 

79 

76 

74 

59 

59 

66 

71 

62 

66 

60 

55 

54 

54 

54 

6  2 

69 

76 

65.8 

*IH 

35 

50 

50 

42 

42 

32 

35 

30 

50 

AO 

54 

52 

62 

66 

S3 

A6 

39 

11 

32 

A3 

30 

A2 

45 

47 

A6 

44 

35 

36 

58 

A4.2 

MAX 

44 

45 

71 

65 

5* 

64 

57 

66 

71 

75 

76 

74 

89 

70 

67 

72 

33 

64 

71 

73 

6* 

5S 

50 

56 

58 

SI 

63 

66 

76 

66.3 

MIN 

42 

52 

54 

48 

31 

28 

30 

26 

42 

39 

50 

51 

61 

62 

52 

At 

33 

20 

30 

A6 

44 

46 

45 

50 

AS 

39 

35 

36 

57 

A3. 2 

MAX 

41 

49 

75 

67 

is 

67 

60 

63 

71 

7* 

76 

77 

eo 

SO 

72 

68 

61 

02 

7A 

76 

70 

63 

63 

6? 

57 

34 

64 

65 

73 

47.9 

MIN 

49 

59 

51 

56 

44 

36 

36 

14 

50 

54 

56 

55 

60 

67 

53 

59 

42 

35 

42 

3A 

A4 

46 

to 

52 

52 

43 

37 

50 

61 

A9.1 

N'X 

69 

44 

56 

61 

57 

54 

35 

55 

69 

64 

72 

69 

72 

78 

74 

64 

31 

50 

60 

68 

68 

62 

51 

49 

52 

35 

43 

62 

87 

61.0 

MIN 

34 

AS 

51 

47 

38 

2A 

26 

36 

32 

36 

46 

A7 

A7 

48 

46 

36 

25 

28 

3A 

27 

31 

Al 

41 

A5 

30 

27 

32 

A2 

37.6 

Mil 

04 

45 

67 

65 

61 

65 

67 

69 

68 

60 

60 

66 

64 

55 

63 

66 

69 

65 

63 

62 

59 

SO 

54 

4A.0 

MIN 

5* 

57 

57 

50 

46 

4V 

45 

44 

50 

38 

59 

60 

61 

64 

56 

55 

46 

45 

55 

37 

54 

51 

51 

53 

52 

43 

43 

52 

60 

33.1 

MAX 

64 

42 

69 

60 

61 

58 

64 

59 

66 

73 

74 

U\ 

70 

78 

80 

65 

70 

55 

65 

72 

74 

67 

55 

56 

53 

30 

50 

6A 

64 

65.2 

MIN 

39 

45 

54 

54 

41 

,4 

32 

34 

42 

40 

54 

54 

SO 

64 

51 

52 

38 

35 

37 

30 

A2 

AB 

4- 

45 

A9 

A7 

33 

3-V 

AS 

AS.O 

MAX 

6» 

65 

i» 

54 

57 

5  0 

58 

32 

67 

30 

75 

66 

60 

72 

75 

57 

48 

45 

56 

70 

61 

58 

52 

51 

33 

37 

*' 

60 

69 

30.0 

MIN 

27 

38 

47 

39 

3  0 

24 

20 

26 

33 

27 

37 

32 

17 

42 

42 

32 

28 

25 

23 

3A 

24 

30 

32 

33 

35 

33 

26 

26 

36 

31.7 

MAX 

•t 

64 

65 

70 

63 

57 

42 

59 

67 

75 

76 

77 

80 

72 

75 

—  \ 

66 

72 

65 

67 

37 

*7 

55 

55 

52  i 

6A 

71 

66.2 

HIN 

31 

A3 

57 

33 

47 

30 

12 

28 

30 

41 

51 

50 

50 

65 

56 

54 

43 

33 

35 

17 

44 

A5 

A7 

52  1 

AO 

4H 

37 

38 

A2 

A3. 8 

MAX 

»« 

60 

63 

40 

50 

36 

51 

45 

67 

71 

69 

73 

66 

77 

58 

A9 

A3 

61 

68 

61 

60 

50 

A7 

A9 

50 

44 

60 

66 

39.1 

Mil 

33 

39 

50 

51 

39 

to 

29 

28 

29 

34 

37 

47 

A8 

59 

49 

AO 

34 

27 

27 

31 

AO 

30 

40 

42 

A2 

A2 

33 

33 

30.1 

MAX 

44 

42 

66 

60 

50 

62 

59 

68 

72 

75 

73 

74 

77 

SO 

68 

62 

49 

64 

70 

73 

67 

55 

52 

66 

54 

5A 

66 

67 

76 

63.0 

MIN 

45 

51 

54 

40 

41 

35 

28 

35 

43 

45 

51 

52 

56 

59 

50 

A7 

38 

30 

36 

51 

34 

44 

43 

46 

AO 

Al 

30 

40 

31 

A3. 7 

UAI 

61 

44 

70 

65 

59 

66 

53 

67 

73 

74 

71 

74 

78 

78 

6'l 

70 

57 

»« 

71 

78 

65 

60 

56 

55  1 

57 

52 

62 

64 

76 

63.8 

MIN 

43 

51 

35 

54 

4* 

32 

32 

30 

44 

A2 

52 

53 

60 

63 

51 

51 

38 

34 

35 

48 

Al 

47 

AA 

46 

AT 

44 

34- 

36 

A5.1 

MAX 

41 

62 

55 

St 

5  0 

52 

49 

30 

65 

62 

69 

6* 

64 

73 

69 

51 

A7 

47 

50 

65 

62 

56 

30 

66 

AO 

47 

39 

50 

63 

54.7 

MIN 

64 

At 

*5 

47 

34 

3D 

26 

26 

35 

35 

A4 

44 

At 

50 

45 

AO 

32 

30 

32 

40 

33 

33 

-0 

40 

A2 

15 

30 

31 

A3 

37.8 

MAX 

44 

44 

61 

71 

60 

65 

59 

60 

70 

7A 

75 

77 

80 

77 

73 

7A 

63 

65 

69 

6A 

65 

56 

60 

54 

60 

tl 

61 

69 

7A 

67.0 

MIS 

34 

51 

45 

44 

45 

35 

38 

36 

44 

A8 

46 

53 

60 

63 

54 

AO 

39 

33' 

38 

AS 

A3 

A5 

46 

AS 

At 

40 

36 

Al 

57 

AS  .A 

MAX 

•  1 

01 

66 

to 

59 

64 

54 

67 

70 

73 

71 

77 

77 

77 

70 

64 

35 

63 

63 

65 

64 

S7 

53 

51 

54 

40 

39 

60 

76 

63.9 

HIN 

42 

50 

51 

55 

A3 

33 

36 

36 

45 

48 

54 

60 

60 

60 

50 

A9 

37 

34 

34 

AS 

43 

45 

43 

-6 

46 

44 

3A 

39 

37 

A5.A 

MAX 

64 

»7 

60 

56 

4) 

31 

49 

66 

60 

72 

66 

56 

69 

71 

58 

69 

A7 

37 

66 

61 

54 

SO 

46 

50 

At 

44 

St 

63 

70 

38.0 

MIN 

4* 

51 

52 

40 

34 

30 

25 

35 

33 

30 

37 

32 

42 

A7 

43 

AO 

2t 

25 

30 

17 

2t 

35 

41 

44 

39 

>4 

28 

AO 

44 

36.9 

MAX 

62 

41 

6i 

61 

5* 

58 

51 

64 

67 

72 

70 

72 

66 

70 

68 

SO 

49 

61 

70 

61 

60 

S3 

-6 

A7 

31 

50 

39 

67 

75 

61. A 

MIN 

32 

44 

'0 

<» 

J>j 

30 

28 

34 

41 

30 

52 

42 

54 

35 

45 

38 

33 

2S 

32 

40 

33 

30 

39 

41 

39 

32 

30 

30 

5A 

19.8 
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Table  5  -  Continued 


ALAll 
FEBRUARY  1 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

.2 

13 

14 

15 

IB 

 L 

17 

18 

.9 

»~1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29     30  31 

1  1 

LIVINGSTON 

MAX 

65 

62 

69 

62 

56 

63 

58 

69 

70 

73 

72 

73 

78 

76 

69 

62 

51 

63 

63 

70 

64 

56 

56 

51 

54 

52 

64 

66 

79 

6 

Ml  N 

44 

52 

55 

47 

41 

35 

28 

31 

44 

41 

56 

52 

55 

57 

50 

46 

38 

29 

29 

54 

31 

45 

44 

■  48 

46 

37 

29 

40 

52 

4 

LOCKHAR  T 

MAX 

63 

64 

63 

70 

67 

56 

65 

57 

67 

70 

74 

74 

73 

78 

78 

70 

73 

53 

65 

70 

70 

64 

55 

55 

55 

52 

52 

62 

62 

6 

MIN 

37 

45 

52 

56 

44 

32 

34 

30 

47 

44 

53 

49 

58 

65 

54 

54 

40 

35 

36 

46 

43 

45 

45 

50 

47 

46 

35 

40 

45 

4 

MADISON 

MAX 

59 

65 

bo 

61 

55 

50 

52 

52 

Ob 

60 

73 

67 

58 

70 

79 

58 

48 

49 

56 

66 

65 

60 

49 

.  47 

50 

47 

39 

60 

66 

5 

36 

36 

SI 

47 

36 

33 

24 

24 

32 

32 

46 

35 

40 

47 

41 

43 

34 

21 

23 

49 

28 

36 

39 

39 

43 

37 

25 

36 

44 

3 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

62 

64 

67 

60 

53 

58 

55 

67 

00 

75 

71 

76 

76 

78 

69 

62 

50 

61 

71 

68 

64 

56 

51 

54 

54 

53 

60 

67 

77 

6 

MIN 

40 

49 

54 

50 

40 

32 

27 

30 

43 

39 

50 

50 

55 

61 

50 

47 

37 

29 

31 

43 

34 

42 

42 

47 

47 

38 

30 

37 

52 

4 

MARTIN  OAM 

MAX 

62 

64 

64 

61 

59 

57 

55 

63 

6B 

72 

68 

72 

72 

S3 

53 

58 

68 

60 

60 

56 

50 

50 

51 

51 

58 

67 

78 

6 

38 

49 

55 

52 

43 

31 

30 

34 

46 

35 

54 

-6 

53 

43 

36 

27 

32 

41 

42 

42 

43 

44 

43 

37 

35 

34 

57 

4 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

63 

66 

M 

63 

54 

56 

56 

66 

Oh 

73 

71 

7* 

73 

78 

64 

59 

50 

60 

69 

65 

63 

55 

52 

51 

55 

49 

61 

67 

76 

6 

MIN 

45 

54 

56 

50 

42 

37 

33 

32 

49 

42 

56 

54 

61 

62 

51 

46 

38 

31 

37 

52 

39 

45 

45 

47 

47 

36 

35 

43 

60 

4 

MOBILE  MB  AIRPORT 

MAX 

68 

65 

70 

64 

57 

» 

60 

65 

73 

7* 

77 

75 

77 

79 

69 

64 

52 

62 

69 

73 

67 

54 

60 

54 

56 

51 

64 

65 

72 

6 

MIN 

50 

53 

53 

48 

40 

38 

35 

40 

50 

53 

55 

57 

60 

64 

52 

48 

41 

36 

44 

53 

46 

46 

46 

50 

49 

39 

34 

46 

60 

4 

MOBILE   MB  CITY 

MAX 

67 

65 

70 

66 

57 

67 

61 

65 

73 

74 

75 

74 

72 

79 

69 

65 

52 

62 

69 

75 

66 

55 

59 

54 

58 

51 

65 

65 

6 

MIN 

50 

56 

5* 

49 

45 

45 

38 

44 

52 

66 

58 

60 

61 

65 

52 

49 

42 

38 

44 

58 

49 

47 

47 

51 

51 

40 

37 

50 

63 

9 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

62 

66 

60 

62 

53 

57 

56 

67 

it 

74 

71 

7* 

74 

79 

63 

59 

51 

62 

70 

66 

66 

54 

52 

52 

SS 

49 

60 

67 

6 

MIN 

-1 

52 

55 

48 

36 

34 

32 

30 

46 

39 

54 

53 

59 

61 

50 

46 

35 

31 

33 

48 

38 

43 

44 

47 

46 

36 

34 

37 

58 

4 

MONTGOMERY  KB  CITY 

MAX 

62 

66 

bo 

62 

S3 

58 

56 

67 

69 

74 

71 

73 

72 

79 

62 

58 

48 

62 

70 

64 

65 

54 

92 

50 

55 

48 

61 

67 

77 

6 

MIN 

43 

52 

55 

48 

41 

38 

33 

38 

49 

46 

56 

54 

61 

62 

49 

45 

39 

35 

38 

51 

42 

43 

43 

46 

46 

35 

35 

43 

59 

4 

MUSCLE   SHOALS   CAA  AP 

MAX 

64 

53 

59 

52 

52 

48 

51 

65 

62 

73 

64 

56 

74 

70 

52 

45 

54 

55 

65 

61 

57 

48 

45 

50 

47 

40 

60 

67 

74 

5 

44 

48 

51 

38 

36 

32 

25 

40 

35 

38 

46 

41 

44 

52 

43 

35 

33 

28 

37 

42 

32 

39 

40 

45 

39 

33 

32 

44 

43 

3 

OMEONTA 

MAX 

60 

63 

57 

60 

55 

51 

57 

52 

66 

68 

73 

67 

64 

72 

74 

58 

50 

46 

58 

70 

66 

59 

48 

48 

49 

52 

44 

61 

68 

5 

36 

42 

50 

46 

37 

30 

24 

27 

38 

30 

32 

34 

41 

50 

45 

41 

35 

24 

28 

36 

29 

30 

40 

41 

41 

42 

32 

33 

47 

3 

OZARK 

MAX 

63 

63 

69 

68 

66 

66 

56 

67 

71 

75 

76 

77 

78 

78 

79 

73 

60 

65 

70 

60 

65 

62 

57 

54 

53 

50 

61 

70 

75 

6 

MIN 

39 

53 

53 

54 

45 

35 

34 

34 

46 

47 

53 

53 

59 

65 

54 

49 

38 

34 

37 

49 

43 

45 

45 

48 

46 

45 

34 

41 

59 

41 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 

58 

61 

61 

61 

58 

50 

57 

52 

65 

64 

72 

67 

70 

70 

74 

56 

51 

46 

50 

67 

63 

58 

48 

48 

48 

53 

44 

58 

67 

5 

24 

32 

40 

44 

36 

27 

26 

23 

27 

30 

31 

38 

41 

46 

50 

41 

36 

25 

26 

28 

32 

33 

37 

41 

42 

42 

32 

30 

31 

3* 

PRATTVI LLE 

MAX 

62 

65 

05 

62 

55 

57 

54 

66 

68 

68 

71 

73 

73 

78 

64 

58 

54 

62 

68 

64 

62 

53 

52 

S3 

36 

52 

60 

65 

71 

6 

43 

51 

55 

51 

42 

32 

31 

28 

41 

36 

57 

52 

55 

62 

52 

46 

41 

30 

32 

45 

33 

41 

44 

46 

47 

44 

34 

41 

55 

4 

PUSHMATAHA 

MAX 

62 

63 

63 

72 

60 

56 

64 

60 

70 

72 

75 

73 

73 

79 

77 

68 

68 

57 

70 

73 

71 

66 

50 

55 

55 

55 

55 

65 

65 

6 

36 

47 

53 

5% 

42 

33 

28 

31 

40 

41 

56 

50 

58 

61 

50 

51 

32 

30 

33 

36 

32 

37 

38 

45 

46 

45 

32 

37 

50 

4 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

67 

66 

71 

66 

67 

68 

61 

65 

74 

75 

77 

77 

81 

79 

75 

71 

59 

66 

71 

75 

71 

65 

61 

57 

56 

55 

65 

66 

72 

6 

MIN 

45 

59 

51 

57 

46 

32 

35 

31 

48 

48 

53 

53 

58 

65 

53 

59 

41 

34 

38 

52 

41 

46 

45 

52 

51 

43 

33 

47 

61 

4 

ROCK  MILLS 

MAX 

57 

57 

62 

61 

57 

61 

53 

62 

60 

71 

68 

60 

69 

76 

75 

47 

45 

6? 

68 

69 

62 

60 

49 

50 

54 

54 

59 

64 

72 

6 

30 

44 

54 

48 

40 

27 

27 

23 

37 

29 

55 

35 

47 

57 

47 

39 

28 

24 

28 

35 

33 

32 

41 

39 

33 

33 

38 

54 

3 

SAINT  BERNARD 

MAX 

61 

63 

55 

60 

57 

51 

54 

51 

67 

64 

72 

66 

65 

74 

73 

58 

54 

47 

57 

68 

63 

58 

47 

48 

49 

51 

43 

62 

67 

5 

MIN 

34 

40 

48 

48 

37 

31 

24 

24 

34 

30 

33 

35 

42 

48 

47 

42 

39 

24 

26 

29 

32 

33 

38 

40 

42 

40 

32 

32 

42 

31 

SANO  MT  STATE  FARM  API 

MAX 

61 

56 

57 

55 

46 

53 

47 

64 

59 

70 

65 

60 

68 

70 

63 

48 

45 

56 

65 

62 

55 

49 

47 

47 

54 

46 

56 

65 

72 

5 

MIN 

36 

46 

51 

45 

39 

32 

26 

32 

36 

32 

50 

35 

45 

51 

46 

39 

36 

26 

34 

45 

33 

33 

39 

40 

40 

39 

30 

38 

49 

3( 

SCOTTSBORO 

MAX 

66 

56 

59 

56 

49 

56 

50 

65 

63 

71 

65 

52 

62 

74 

62 

52 

47 

58 

65 

60 

58 

46 

48 

59 

52 

44 

60 

65 

75 

51 

32 

48 

50 

45 

36 

29 

24 

25 

31 

28 

48 

31 

43 

47 

43 

43 

35 

24 

30 

41 

28 

32 

40 

39 

42 

40 

29 

32 

43 

3t 

SELMA 

MAX 

65 

66 

70 

67 

57 

61 

59 

69 

72 

76 

75 

75 

77 

81 

73 

59 

53 

65 

73 

70 

68 

65 

54 

55 

55 

55 

62 

68 

79 

6< 

M!N 

43 

52 

56 

56 

44 

35 

32 

31 

47 

40 

54 

55 

58 

65 

51 

49 

40 

31 

35 

50 

38 

45 

44 

50 

49 

47 

35 

38 

57 

4! 

TALLADEGA 

MAX 

64 

65 

61 

61 

52 

60 

54 

66 

67 

73 

69 

72 

71 

78 

03 

52 

52 

60 

70 

64 

61 

51 

48 

SO 

55 

51 

61 

68 

75 

6] 

MIN 

40 

52 

55 

48 

39 

29 

24 

25 

44 

30 

55 

39 

48 

55 

49 

41 

37 

24 

29 

41 

27 

34 

41 

43 

45 

35 

28 

30 

56 

3< 

THOMASV I LLE 

MAX 

63 

65 

70 

62 

60 

60 

57 

68 

71 

76 

72 

73 

76 

78 

66 

63 

51 

65 

73 

71 

63 

55 

50 

53 

54 

50 

64 

65 

77 

6' 

MIN 

44 

53 

53 

46 

40 

37 

30 

37 

47 

49 

53 

57 

59 

64 

51 

46 

38 

35 

43 

54 

40 

43 

43 

47 

47 

37 

31 

45 

58 

TROY 

MAX 

61 

61 

64 

67 

64 

53 

65 

54 

66 

70 

74 

73 

73 

77 

77 

66 

69 

L° 

64 

69 

62 

62 

57 

53 

51 

50 

48 

59 

66 

6: 

41 

45 

53 

54 

44 

33 

32 

35 

40 

49 

53 

S3 

58 

62 

SI 

49 

36 

3-. 

38 

48 

41 

45 

42 

45 

45 

45 

32 

39 

50 

44 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

65 

60 

67 

60 

55 

61 

58 

68 

70 

73 

71 

73 

78 

79 

67 

54 

52 

63 

70 

72 

64 

56 

50 

52 

55 

47 

64 

68 

78 

6; 

40 

51 

55 

45 

35 

36 

28 

30 

39 

36 

51 

SO 

50 

53 

52 

39 

32 

29 

32 

45 

30 

41 

44 

47 

46 

37 

29 

35 

52 

41 

TUSKEGEE 

MAX 

59 

62 

65 

65 

62 

52 

60 

54 

65 

67 

72 

70 

72 

72 

77 

61 

55 

49 

62 

70 

61 

62 

55 

51 

50 

54 

47 

59 

67 

6 

MIN 

36 

44 

54 

55 

43 

31 

32 

29 

39 

37 

37 

50 

53 

63 

51 

43 

39 

30 

32 

42 

41 

42 

42 

45 

45 

44 

33 ! 

36 

47 

4 

UNION  SPRINGS 

MAX 

63 

65 

66 

65 

58 

64 

50 

67 

70 

75 

71 

73 

77 

78 

70 

61 

56 

64 

69 

65 

64 

58 

51 

51 

51 

50 

60 

68 

76 

6< 

MIN 

38 

50 

51 

54 

42 

32 

30 

31 

47 

41 

53 

SI 

60 

64 

50 

44 

37 

31 

34 

45 

36 

42 

41 

44 

44 

40 

31 

38 

56 

4: 

UNIVERSITY 

MAX 

64 

59 

64 

60 

54 

59 

55 

68 

68 

73 

72 

73 

77 

78 

66 

52 

49 

64 

71 

70 

63 

50 

48 

51 

54 

46 

63 

67 

77 

6; 

MIN 

43 

51 

54 

44 

40 

37 

28 

31 

43 

37 

52 

54 

58 

55 

52 

38 

34 

29 

35 

45 

30 

43 

43 

46 

46 

37 

30 

40 

52 

4; 

VALLEY  HEAD 

MAX 

60 

55 

58 

56 

54 

54 

60 

65 

65 

66 

68 

71 

72 

72 

70 

55 

46 

59 

62 

63 

65 

67 

65 

60 

52 

45 

54 

59 

69 

6( 

MIN 

30 

36 

42 

42 

35 

33 

31 

29 

33 

35 

40 

32 

45 

42 

40 

38 

34 

20 

22 

23 

23 

22 

34 

40 

42 

32 

33 

43 

42 

3< 

WETUMPKA 

MAI 

63 

65 

67 

63 

57 

60 

57 

67 

69 

74 

73 

72 

72 

76 

67 

57 

50 

61 

69 

64 

65 

54 

52 

51 

51 

53 

63  I 

67 

77 

6: 

MIN 

45 

53 

55 

57 

44 

33 

32 

30 

♦7 

37 

55 

49 

61 

65 

51 

46 

39 

31 

34 

49 

36 

43 

44 

46 

47 

47 

35 

37 

57 

»! 

See  reference  notes  following  Station  Inde*. 
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fable  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 
FEBRUARY  1952 


Day  ol  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3»  t 
,S0  5 

MIRBOPR 

KVAP 

.07 

.04 

.16 

.00 

.08 

.07 

.13 

.08 

.09 

.10 

.10 

.09 

.08 

.07 

.14 

.20 

.06 

.07 

.08 

.15 

.01 

.01 

.02 

.02 

08 

.06 

.08 

B2.31 

WIND 

24 

56 

20 

73 

67 

8 

52 

22 

36 

23 

29 

16 

10 

16 

41 

43 

104 

8 

12 

17 

21 

6 

22 

7 

37 

26 

88 

37 

53 

974 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.02 

.04 

.02 

.06 

.10 

.02 

.06 

.12 

.07 

.05 

.05 

.12 

.06 

.27 

.06 

.01 

.00 

.00 

.00 

.07 

IS 

Bl  .74 

WIND 

15 

37 

35 

41 

65 

25 

80 

30 

40 

30 

30 

120 

20 

11 

16 

86 

12 

15 

10 

14 

38 

116 

17 

45 

See  reference  notes   following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 


ADDISON  CENTRAL  TOMES 
ALBERTA 

ALBERT  V ILLE  1  S 
ALEXANDER  CiTY  6  NE 
ALICEVILLE 
ANDALUSIA 

ANN 1ST ON  CAA  AIRPORT 

ARLEY 

ASHV ILLE 

ATHENS 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  3  SW 
AuTAUGAVI LLE 
BARTON 


<1NE7 


BELGREEN 
BELLE  MINA  2  N  v 
BILLlNGSLEY 
BIRMINGHAM  MB  AIRPORT 
BIRMINGHAM  WB  CITY 

BISHOP 
BOA2 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  W 
BRUNDIDGE 
CALEPA 
CAMDEN 

CAMP  HILL  2  NW 
CARBON  MILL 

CENTER  GROVE 
CENTREV ILLE 

CHATOM 

CHILDERSBURG 
C I TRONELLE 
CLANTON 
CLAYTON 
COFFEE  SPRINGS 
COLLINSVILLE 
COLUMBIA  1  W 

CORDOVA 
CUBA 

DADEVILLE 

DANCV 

DANVILLE 

DAYTON 

DECATUR 

OECATUR  * 

DECATUR  SUBSTATION 

DEMOPOLlS  LOCK  *  . 

DEMOPOLIS  LOCK  (,  DAM 
DOT HAN  CAA  AIRPORT 
ELBA 
EL  ROD 


EVERGREEN  Q 
FA1RHOPE 
FALCO  5  NE 
FALKVILLE 


FAYETTE 
FLAT  ROCK 
FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 

GENEVA 

GOOO WATER 

GORGAS 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  2  SSE 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WK 

GUNTERSVILLE  DAM 

HALEYV1LLE. 

HAMILTON 

HARR I SBURG  6  SE 

HAYNEVI LLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

H1GHTOWER 

HODGES 

HUNTSV1LLE  SUBSTATION 
HUNT SV I LLE  WB  AWY. 

HVTOP 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

LEEDS 
LEESBURG 
LIVINGSTON 
LOCKHART 


Index  No. 

Drainage; 

Latitude 

Longitude 

a 
0 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

> 
0 
a 

Temp. 

a 

n 

0071 

LAWRENCE 

z 

)*  25 

67  19 

1500 

fa 

J.S.  FOREST  SERVICE 

ouo 

WILCOX 

i 

32  1* 

97  25 

175 

BA 

>10NEY  J.  HARDY ,  SR 

01*6 

MARSHALL 

2 

3*  16 

86  13 

111* 

1  a 

JESSE  M.  CULP 

01^3 

1ALLAPOOSA 

LI 

32  59 

85  52 

660 

;iTY  FILTER  PLANT 

0178 

PICKENS 

3 

33  06 

88  10 

10SIE  PHILLIPS 

02  52 

COVINGTON 

6 

n  19 

86  30 

350 

.'A 

7A 

J.  RAYMOND  SHREVE 

0272 

CALHOUN 

33  35 

65  51 

599 

410 

:iVIL  AERO.  AOM, 

2  3  5 

0338 

WINSTON 

2 

3*  0* 

67  13 

7A 

<<RS.  LESS1E  MILLER 

3 

0377 

ST.  CLAIR 

33  50 

66  16 

660 

7A 

S.  A.  CROW 

0390 

i  Z 

3*  *e 

86  59 

7A 

IVA-62 

3 

0*02 

ESCAMBIA 

e 

31  10 

67  29 

*p 

&TMORE  STATE  FARM 

2  3  5 

0*22 

LEE 

n 

32  3* 

65  31 

730 

B  " 

MRS.   MARTHA  I.MOORE 

04*0 

AUTAUGA 

32  26 

66  39 

6A 

J.  B.  NEIGHBORS 

05*6 

COLBERT 

12 

3*  *3 

87  52 

*63 

■VA-*62 

0583 

BALDWIN 

9 

30  53 

87  *7 

266 

iROVER  W.  WOOOWARD 

0631 

FRANKLIN 

12 

3*  26 

87  52 

910 

*A 

[VA-43 

0655 

L  IMESTONE 

12 

3*  *2 

86  5* 

600 

ALA.  POLY.    INST . 

OB23 

AUTAUGA 

1 

32  *0 

86  *3 

375 

.EONARD  C .  WELDON 

0831 

JEFFERSON 

2 

33  3* 

66  *5 

610 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

0B36 

JEFFERSON 

2 

33  32 

86  50 

69* 

5P 

5P 

MRS. CARRIE  B.HORTON 

2  3  5 

0854 

COLBERT 

12 

3*  39 

86  05 

7A 

0957 

MARSHALL 

2 

3*  13 

86  10 

MILFORD  H.  DOOLEY 

1069 

CRENSHAW 

6 

31  35 

66  lb 

26* 

R.  E.  HENDERSON 

1084 

ESCAMBIA 

b 

31  0* 

65 

.... 

*R5 .  CLARA  T .  PEAVY 

1099 

JACKSON 

12 

3*  56 

85  ** 

660 

MISS  M. LOUISE  JONES 

1178 

PIKE 

5 

31  *3 

65  *9 

515 

7A 

GEO.  L.  HICKS 

1286 

SHELBY 

33  06 

86  *S 

500 

ZEMMA  P.  HOLCOMBE 

1300 

WILCOX  . 

32  00 

87  20 

225 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

132* 

TALLAPOOSA 

1  1 

32  50 

65  39 

660 

ALA.   POLY.  INST. 

1377 

2 

33  5* 

67  32 

MISS  MARY  C .  RAY 

3 

1*92 

MORGAN 

12 

3*  23 

86  38 

760 

7A 

TVA 

1520 

BIBB 

32  57 

87  08 

230 

7A 

W.  D.  HOLLIFIELD 

1566 

WASHINGTON 

l  ! 

31  28 

ee  15 

195 

6P 

6P 

CHAS.  C.  SMITH 

IMS 

TALLAOEGA 

33  17 

06  21 

*60 

Alabama  power  CO 

1665 

MOBILE 

> 

31  05 

33  1* 

331 

6P 

B.  0.  JONES 

169* 

CHILTON 

7 

32  51 

86  36 

590 

'A 

HUoH  M.  SIMPSON 

1725 

BARBOUR 

5 

31  53 

85  27 

590 

5A 

EDWARD  E.  POPE 

1807 

GENEVA 

b 

31  10 

85  55 

265 

18*9 

DE  KALB 

7 

3*  15 

65  52 

73* 

MRS.  S.  CUNNINGHAM 

1865 

5 

31  18 

85  08 

'BA 

RcX  H.  CANADAY 

3 

19*0 

WALKER 

2 

33  46 

67  11 

33* 

5P 

MRS.  C,  GRESHAM 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

88  23 

215 

7A 

REUBEN  P.  rtARR'S 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  *5 

760 

BA 

DR.  W.  B.  FULTON 

21*1 

PICKENS 

13 

33  01 

66  17 

2  07 

21*9 

MORGAN 

12 

3*  25 

67  04 

595 

7A 

TVA- 503 

21S8 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

2207 

MORGAN 

12 

3*  37 

86  56 

573 

BA 

MRS.  FREOA  TRIMBLE 

2216 

MORGAN 

i2 

3*  37 

86  59 

600 

6A 

TVA-63-B 

2221 

MORGAN 

12 

3*  36 

86  58 

588 

6A 

22*0 

13 

32  31 

87  51 

100 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

22*5 

MARENGO 

13 

32  31 

67  50 

8A 

BA 

CORPS  Or  ENGINEERS 

2372 

HOUSTON 

3 

31  1* 

85  26 

322 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2577 

COFFEE 

10 

31  25 

86  0* 

D .  M .  ENGL  I SH 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

67  *8 

252 

K .  V.  BERRY 

2727 

BARBOUR 

31  63 

65  08 

25* 

5P 

BA 

HARRY  E .  MAUGANS 

27*2 

GREENE 

2 

32  *7 

87  50 

11* 

7A 

E.  B.  HOLBROOK 

2763 

CONECUH 

6 

31  25 

87  02 

257 

MID 

C IVIL  AERO.  ADM. 

2813 

BALDWIN 

30  32 

87  55 

23 

M  i  L> 

5P 

HAROLD  F,  YATES 

2832 

COVINGTON 

r-> 

31  06 

86  33 

232 

BA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

28*0 

12 

3*  22 

86  55 

620 

FA 

TVA-3B4 

3 

28*8 

WINSTON 

2 

3*  0* 

87  20 

650 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

2667 

MADISON 

12 

3*  36 

86  34 

641 

7A 

TVA-576 

FAYETTE 

13 

33  *l 

87  50 

359 

BA 

BA 

LOIS  KlLLINGSWORTH 

29*5 

JACKSON 

12 

3*  *6 

B5  *1 

1360 

7A 

TVA-387 

2976 

LAUDERDALE 

12 

87  *0 

*50 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

302* 
3035 

LOWNDES 

6 

31  59 

66  3* 

5*0 

BA 

HENRY  H.  TEWS 

BALDWIN 

9 

30  1* 

88  01 

9P 

4p 

WM.  H.  CHANDLER 

30*3 

OE  KALB 

3*  26 

85  *3 

879 

JOHN  W.  PATE 

3105 

MONROE 

e 

31  26 

87  2* 

8A 

BA 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

3151 

7 

3*  01 

86  00 

BA 

FRANKLIN  K.  EDGE 

2  3  5 

3160 

SUMTER 

13 

32  *9 

66  09 

130 

7A 

FRANK  J.  FIELDS 

3200 

CULLMAN 

2 

3*  00 

66  ** 

500 

MRS.  G.  MC  KENZ1E 

3255 

GENEVA 

5 

31  02 

85  52 

107 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

3399 

COOSA 

7 

33  0* 

86  03 

826 

C.  PURVIS  CONAWAY 

3*30 

WALKER 

2 

33  39 

87  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3511 

HALE 

2 

32  *2 

67  36 

220 

6P 

BA 

N.  HAMNER  COBBS 

3519 

BUTLER 

6 

31  50 

86  36 

5P 

BA 

CECILE  T.  LEWIS 

3559 

BALDWIN 

'i 

30  16 

87  *0 

10 

7  A 

GULF  STATE  PARK 

=  3578 

MARSHALL 

12 

3*  22 

86  17 

610 

7A 

TVA- 403 

3583 

12 

3*  26 

86  24 

611 

TVA- 70 

3 

362C 

WINSTON 

67  38 

947 

ELMER  L.  SHIPMAN 

36*4 

MARION 

i: 

3*  0( 

87  59 

496 

REX  COOPER 

3697 

PERRY 

3 

32  *e 

87  11 

60C 

*A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3746 

LOWNDES 

1 

32  11 

86  35 

BA 

MAXINE  E.  WATSON 

3 

3761 

HENRY 

5 

31  21 

85  20 

6P 

BP 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

36U 

CRENSHAW 

6 

31  57 

86  19 

59* 

5P 

LUKE  JORDAN 

36*2 

CLEBURNE 

1 1 

33  32 

85  2* 

BA 

THOMAS  J.  HART 

389* 

FRANKLIN 

13 

3*  2C 

87  56 

9*5 

6A 

FRANK  L.  MAYNES 

*06C 

MADISON 

12 

3*  *3 

86  3  5 

611 

6' 

TVA- 65 

*06« 

MADISON 

12 

3*  *2 

86  35 

61C 

MID 

Mir 

U.S.  WEATHER  BUREAL 

2  3  5 

*09' 

JACKSON 

12 

3*  5* 

66  05 

1501 

7A 

TVA- 7 8 

419. 

CLARKE 

13 

31  31 

88  01 

11 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

*19( 

,  TALLADEGA 

33  3; 

66  12 

BA 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

*306 1  ELMORE 

32  31 

86  15 

29C 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

4502  CHAMBERS 

1 

32  5' 

65  2* 

83C 

6P 

6P 

CLARENCE  H.  FINSHEF 

2  3  5 

*603  COOSA 

32  5t 

66  31 

*2( 

8A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

*6 19  JEFFERSON 

33  s: 

66  33 

63( 

7A 

MRS.  MARY  K.  LEE 

3 

*627  CHEROKEE 

3*  1 

85  *t 

58< 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

3 

SUMTER 

1 

32  3 

86  11 

16 

5F 

5P 

PROF.  E.  J.  MURPHE1 

2  3  5 

*622  JCOVINGTON 

31  0 

86  22 

29 

BA 

8* 

H.  C.  YOUNG 

2  3  5 

Station 


LOCK  17 

MADISON 

MAGELLA 

MARION  1  SSE 

MARION  JUNCTION 

MARION  JUNO  ION  2  NE 

MARTIN  DAM 

MAXWELL  FIELO 

MC  CALLA  2  NE 

MELVIN 

MERTZ  3  E 
MILLERS  FERRY 

ILSTEAO 

ITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTE  SANO 
MONTEVALLO 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 
MONTGOMERY  WB  CITY 

MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
NATCHEZ 
NEWBURG 
NEW  MARKET 
NEWTON 
ONEONTA 
ORRVILLE 
OZAi 


4855 
4978 
*9Q6 


5121 

51*0 

5202 


5362 
5*17 
5439 
5*65 
5476 
5*83 
5529 
5537 
5550 
5555 


5785 
5647 
5662 
5875 


ROCK 


PALMERDALE 
PELL  CITY  5  NW 
PENNINGTON  LOCK  2 
PERRYVI LLE 

ICKENSVILLE 

INE  HILL 

INE  LEVEL 
PLANTERSVILLE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PRATTV1 LLE 

PRIMROSE  FARM 
PUSHMA 1  AHA 
RED  BAY 

EFORM 

IVER  FALLS 
ROBERT SDALE  7  E 
ROCK  MILLS 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT.   STATE  FARM  API 
SAYRE 

SCOTTSBORO 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

SEALE 

SELMA 

SHEFFIELD  TVA  NRSY 
SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB 
SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 
SPRING  HILL 

SUTTLE 
SWAIM 
SYLACAUGA 
SYLVAN  1 A 
TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWfi 

THOMASVI LLE 

THURLOW  DAM 

TONEY 

TRAFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  &  DAM 
TUSKEGEE 

4 ION  SPRINGS 

J10NTOWN 
UNIVERSITY 
VALLEY  HEAD 
VANCE 
WAOLEY 

WALLACE  2  NE 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 
WEST  BLOC TON 
WETUMPKA 

TLE  f 
WHEELER  DAM 
rfHlTFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STM  PL 
WILSON  DAM 

WINF1ELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 

NEW  STATIONS 


62*6 
6326 
6335 
6362 


County 


TUSCALOOSA 
MADISON 
JEFFERSON 
PERRY 
DALLAS 
DALLAS 
TALLAPOOSA 
MONTGOMERY 

EFFERSON 
CHOCTAW 

I  IBB 
4ILCOX 
MACON 
CHILTON 
MOBILE 
MOBILE 
MADISON 
SHELBY 
MONTGOMERY 
MONTGOMERY 

LAWRENCE 
COLBERT 
MONROE 
FRANKLIN 
MADISON 
DALE 
BLOUNT 
DALLAS 
DALE 
JACKSON 

JEFFERSON 
ST.  CLAIR 
CHOCTAW 
PERRY 
PICKENS 

LCOX 
MONTGOMERY 
.  OALLAS 


MONTGOMERY 
CHOCTAW 
FRANKLIN 
ICKENS 
OVINGTON 
BALDWIN 
RANDOLPH 
CULLMAN 
DE  KALB 
JEFFERSON 


CKSON 
310  JACKSON 
.  RUSSELL 
7366  DALLAS 
415IC0L8ERT 


<■<.>. 

rs  it 

7620 
7671 


8*5* 
8469 
8477 
9605 

6637 
8640 
8686 
8809 


32  53 
32  06 
32  27 
32  48 


87  20 
87  22 
85  5* 


33  06 
32  18 
32  23 


32  26 

32  20 

32  12 
34  27 

33  23 
31  21 

1  30  33 
33  09 
12 
1  17 


IMESTONE 
GENEVA 
1LCOX 
E  KALB 
MOBILE 

PERRY 

JACKSON 

TALLAOEGA 

:  DE  KALB 
TALLAOEGA 
TALLAOEGA 

I  CLARKE 

1  Elmore 

IAD  ]  SON 

'EFFERSON 

PIKE 

USCALOOSA 
TUSCALOOSA 
MACON 
BULLOCK 
PERRY 

TUSCALOOSA 
DE  KALB 
TUSCALOOSA 
RANDOLPH 

ESCAMBIA 
ETOWAH 
LAUDERDALE 
BIBB 
ELMORE 
CLARKE 
LAWRENCE 
CHOCTAW 
JACKSON 
COLBERT 

FAYETTE 
ELMORE 
'  LAUDERDALE 


32  00 
34  2* 
30  42 


32  08 

32  27 

33  12 


33  07 
32  32 
31  39 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


7A 


CORPS  OF  ENGINEERS 

HARRY  R.    TAYLOR,  JR 
iLABAMA  POWER  CO 
).  MYRON  H0L1F1ELD 

MRS . MARGARET  SMITH 
>LA .  POLY.    INST  . 

ALABAMA  POWER  CO 
S  ARMY  AIR  FORCES 

JAME j  B.  ELLIOTT 

JOHN  R.  LAND 


86  30 

87  1* 

85  39 
66  20 

66  39 

86  21 

88  02 


86  0* 
66  56 
65  55 
86  26 


86  09 
68  01 
66  32 


66  02 
86  01 
85  10 


FOREST  SERVICE 
1  CHLORA  R.  WILLIAMS 
.  CARR 
6A  ALABAMA  POWER  CO 

I.S.  WEATHER  BUREAU 
I.S.  WEATHER  BUREAU  \ 
TVA-530 

P.  JETER 

.  WEATHER  BUREAU  1 
.  WEATHER  BUREAU 

-381 


'A-6*4 
TVA-62* 

BASCUM  N.  BPOWN 
E.  SELLERS 

EDWARO  B.  WARREN 
■  MRS.  CLEO  S.  RUTLANC 
,  TVA-69 

ROBERT  P.  STORES 
BOWMAN 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
T.  PLUMMER 
DORA  I.  CLAY 
.  MRS . OELLA  L.  OAKLEY 
W.  ADAMS 
H.  BARNES 
-695 

IT  INENTAL  GIN 

k.  ELSBERRY 
MRS.  JAN IE  C .  BROWN 
TVA-A93 

T  .  AMBROSE 
JOHN  R.  BRADLEY 
1  CARL  BOSECK 
.  JAMES  B.  BAILEY 

FR.  FREDERICK  SMITH 
'  ALA.    POLY.  INST. 
.  DORA  R.  WEBSTER 

1  MBS. 


INZIE  8OB0 


85  36 
87  13 
85  3* 


A- 76 -A 
JOHN  T .  DAVIS 
JOHN  0.  RHODES 
TVA-A9 

'A-6B2 
PATRICK  H.  SMITH 
.  MRS.    EVA  R.  RAY 

TVA-75 
.  HA ML  IN  rt.  TI^PINS 

F,  SUTTLE 1  JR. 
TVA- ?95 

ALABAMA  POWER  CO 
A- 3  66 
D.  WEAVER 
1  U.S.  FOREST  SERVICE 
1  MRS.  MINNIE  DEATON 
1  ALABAMA  POWER  CO 
.  TVA-506 

HAZEL  GARRETT 


THOMAS  J.  D I L LARD 
'  CIVIL  AERO.  AOM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
TUSKEGEE  INSTITUTE 
MRS .  BOBBIE  GU 
i.  BRAN  YON 
F.  H.  MITCHELL 
MRS.  CARRIE  DALBY 
F  .  VANCE 
1  ALABAMA  POWER  CO 


IE 


I  MRS. ARTHUR  M.MORRIS 
I  MRS. FLORENCE  PARKER 
J.  ELL  I E  THREET 
RUPERT  M.  BEAROEN 

D.  R.  WHI TAKER 
LEONARD  L.  COLEMAN 
-52 

,  CORPS  OF  ENGINEERS 

,  TVA-70*-A 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 


t      1- ALABAMA  ;     2 -BLACK  WARF1  I  OR  j      3-CAHABA  ;     4-CH  VTTAHI 


The  four  dixit  identification  numbers  in  the 
Figures  and  letters  following  the  station  nai 
Observation  tines  given  In  the  Station  Index 
Heating  degree  days  for  the  preceding  12  nonths  will  be  carried  in  the  June  Is 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  lss 
Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tabl 


loARBE;     5-CROTTAWIIATCHEB;     S-COUDTUH;     7-COOSA;     8-ESCAHBU,     9-CULF;     10- PEA;     1 1-TALLAPOOSA ;     1 2- TENNESSEE ;  13-TOMBIG8EB 
REFERENCE  NOTES  • 
number  coluaa  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  00  duplication  ot  nu-bers  within  a  state, 
h  as  12  SS»,   indicate  distance  in  nlles  and  direction  Iro«  the  post  office. 


used 


this  bulle 


late  to  tie  Included 
oration  In  Inches,  an 


type  pan  ot  A  Toot  d 
hall  were  included  In  suowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948 
n  Table  3  are  f row  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated, 
ables  3.  5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  observation.     See  the 
in  Tables  3.  6  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  1 


-  Ho  r< 

*  And  I 

*  Aaount  Included  In 
//  Gage  Is  equipped  w 

B  Adjusted  to  a  full 

X  aater  equivalent  o 

H  1  to  9  days  of  record 

h  Dally  values  and  wontl 

V  Includes  total  for  pTi 

15  cents 


Station  Index  for  obse: 
indicated  by  no  entry 


olio1 


distribute 


unknown . 


nowfall  wholly  or  part'y  estimated,  using  a  ratio  of  1  lncl 
■lsslng:  see  Table  S  for  detailed  dally  record.  Degree  1 
hly  total  frost  recording  gage.     All  other  data  In  Table  3  1 


ordlng  gages. 


Printing  Office,  Washingtoi 
W.  R.  P.C.  .  Chattanooga  ,  Teni 
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\q Youngs  Store 
Ojf^terloo 


[Toaey 


■    ■ -Pleasant 


I      Florence  at  Lock 
/        I       \  OS* 
I  Sheffield  TVA  Nrsy  ~ 

J      I     o"— ' 

/  Barton* 

Q  1 

'Bishop 


Shoeuakor  Springs 

P  Athens  \  ""*- 

^toto   |0         |        „„„,.,.„  < 

ra,UM      Shoal*  CAA  AP      «unt»vllle  Substajax    O  f 

©  BUBtnltU  «ll  A.y 


By  lop 

o  o 


rh— j*  


Belle  Ulna  2N  O  |-<> 


Widows  Cr  Sta  PI \ 

Flat  look*)/ 

/ 

Scotteboro  Substa 


ALABAMA 


Decatur  No 
I 

i  Decatur  Substa 


Madison 

Decatur  »wWUf 


J  Red  Bay 


v 


Hodges 

-I.J2  


Addison  Central  TWlt 


Guntersvlllw  Dan 

o 


Sy  1  vanlu 


STATUTE  MILES 


Vail.-.  Il..id\ 


Fort  Pay 
South  Hill  9 
01 


/'b< 


Bexar  2SF. 

Hani 1  ton 
O 


Haleyville 


Falls  City  OKW 

O  O 


Win!  leld  2S»  J 

!  O  Carbon  Bill 

I  O 


falkvllle  c,«"  Srnw 

o  °  !  „  • 

    I     Gunteruvlllo  Cy  Wlr  ■ 

A      Albcrtvlllo  IS      q    "  St  r,r»  *P 
/"  \  OColllnsvllle 


Saint  Bernard 


y 


 1  o. 


Walnut  Grovi- 
onta  *7'*^'*S 


Trafford  f 


/  AshviUo 

0  ( 


Blnuinchum  WB  AP  { 
@  Leedi. 


Lock  No.  17 


Hham  WB  Clly  -O 

o 

Basel  la 


'Plckensvllic 


,  Dancy  ..^ 

TT 

i 

1      Calne»;vi  1  l  r 

I  s 
°? 


1°  @o 

Ttiscaloosn  L  L  D 


Lincoln  O  S 

c' 

Jackson  Shoal 


vllloCL 


WB  AP 

r 


i/ 


./;, 


Calcra 

\o  o 

Hontevallo  " 


rCuhn  . 
 N 

Whitfield  Lock  3*0F*\> 
/Pushmataha  I 

/  ^  j 

Pennington  Lock  2  p 


Eutaw  Lock  7 

eW 


T«l  ladega 

Tnllndega  Horn  Mt  TWR 

Chlldernhur.;       _0  t-' 
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ALABAMA  -  MARCH  1952 
A.   R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 
Temperature 

Temperatures  for  the  month  averaged  1.7°  below  normal.  Highest  temperature  for  the  month  was  87°  at  Selma  ■ 
the  21st  and  Demopolis  Lock  fc  Dam  on  the  22nd.  Lowest  temperature  reported  was  21  at  Valley  Head  on  the  17tlft 
Light  frost  was  reported  in  many  northern  and  central  localities  as  late  as  the  24th. 

Precipitation 

Precipitation  for  the  month  averaged  6.75  inches,  or  0.62  inch  above  normal.  Greatest  monthly  total  precipitaa 
tion,  11.46  inches,  occurred  at  Rock  Mills;  least,  2.25  inches,  occurred  at  Slocomb.  Greatest  total  montnli 
snowfall  was  1.5  inches  at  Sand  Mountain  State  Farm. 

Crops 

Field  work  was  delayed  considerably  by  wet  soils.  Some  early  corn  and  truck  crops  were  planted  in  souther- 
counties  during  the  middle  of  the  month  and  planting  of  cotton  and  corn  was  under  way  in  southern  counties  a 
the  close  of  the  month.  Irish  potatoes  made  slow  progress  during  the  first  part  of  the  month  on  account  of  wo. 
and  cool  weather.  Winter  crops  and  pastures  made  good  growth;  considerable  grazing  was  afforded  and  supplemental 
feeding  was  required  in  only  a  few  localities.  Winter  grains  and  pastures  were  making  excellent  growth  by  thu 
close  of  the  month.  Livestock  were  in  good  condition,  beef  cattle  gaining  weight  and  milk  production  increase* 
by  the  end  of  the  month. 

Tornadoes 

A  tornado  occurred  near  Gordo  in  Pickens  County  at  1:10  p.m.  on  the  3rd.  The  storm  path  was  about  440  yar« 
wide  and  about  3  miles  long.  Light  hail,  high  winds,  and  heavy  rains  accompanied  the  storm,  which  caused  III 
estimated  damage  of  $50,000.  Six  people  were  injured,  73  frame  buildings  were  destroyed,  52  buildings  damaged 
some  livestock  were  killed,  trees  uprooted,  and  utility  lines  were  blown  down. 

Another  tornado  occurred  in  the  Hartselle  area  of  Morgan  County  during  the  afternoon  of  the  22nd.  The  path  c 
this  storm  was  about  100  yds.  wide  and  about  25  miles  long.  Four  people  were  killed  and  50  injured.  Thirtji 
five  houses  were  destroyed  and  39  buildings  damaged.     Damages  were  estimated  at  $50,000. 

Wind  Storms 

March  3rd:  High  winds  caused  an  estimated  damage  of  $8,000  in  Tuscaloosa  County  on  March  3rd.  Three  buildiniij 
were  destroyed,  18  damaged,  trees  uprooted,  livestock  killed,  and  utility  lines  were  blown  down.  Winds  of  41 
miles  per  hour  were  reported  at  Tuscaloosa  with  gusts  up  to  70  mph. 

A  cafe  was  destroyed  and  one  person  injured  by  high  winds  in  Shelby  County  during  the  afternoon.     Damages  weM 

estimated  at  $5,000. 

At  Montgomery,  very  high  winds  occurred  in  the  downtown  area  about  6  p.m.     The  storm  path  was  about  200  yd!  | 
wide  and  one  mile  long.      One  person  was  injured.     Large  trees  were  uprooted  and  blown  onto  residences  and  < 
automobiles.     Thirteen  buildings  were  destroyed  and  about  80  homes  damaged.     Damages  were  estimated  at  $100, 00J 
Although  only  45  mph  winds  were  reported  at  Dannelly  Field  and  65  mph  winds  at  Maxwell  Field,  wind  velocity 
in  the  downtown  area  were  undoubtedly  higher. 

Trees  were  uprooted,  five  buildings  damaged,  and  2  automobiles  were  damaged  in  a  wind  storm  at  Auburn,  Ala., 31 
the  afternoon  of  the  3rd".     Damage  was  estimated  at  $5,000. 

March  10th:  A  severe  wind  squall  struck  Dannelly  Field,  9  miles  west  of  Montgomery,  at  6:41  p.m.  The  destrAJ 
tive  path  of  this  storm  was  about  100  yds.  wide  and  2  miles  long.  One  building  was  completely  demolished  ,J 
buildings  damaged,  large  trees  uprooted,  and  bill  boards  were  blown  over.  Damages  were  estimated  at  $lo,owu 
Wind  gusts  of  94  mph  were  recorded  at  Dannelly  Field  and  105  mph  at  the  Control  Tower  at  Dannelly  Field.  Thi. 
105  mph  wind  is  the  highest  wind  velocity  ever  recorded  in  Alabama. 

March  22nd:     During  the  afternoon  of  the  22nd,  wind  storms  caused  damages  as  follows: 

Chilton  County :     Fifteen  buildings  destroyed  and  17  damaged.     Damages  were  estimated  at  $5000. 
Tuscaloosa  County:     Sixteen 'buildings  destroyed  and  5  damaged.     Damages  were  estimated  at  $7000. 
Madison  County:     Six  people  injured,  4  buildings  destroyed,  6  buildings  damaged,  and  many  buildings 

were  damaged  at  Redstone  Arsenal.     Damages  were  estimated  at  $100,000. 
Lawrence  County:     Three  buildings  were  destroyed  and  1  damaged.     Damages  were  estimated  at  $4000. 

Floods 

Stream  Estimated  Flood  Damage 

Coosa  River  ___________  $  90,000 

Tallapoosa  River  -----------  23,000 

Alabama  River         -    100,000 

Warrior  River        --------  ---  Slight 

Tombigbee  River    -  --  --  --  --  --   Slight 

Total  Estimated  Flood  Damage  -  -  -  $  213,000 

Fairly  high  stages  were  reached  on  the  Pea,  Conecuh,  and  Choctawhatchee  Rivers  in  southeastern  Alabama . 

During  March,  storms  caused  over  an  estimated  $346,000  damage  and  floods  over  $213,000.  making  a  damage  t|M 

for  tho  month  of  over  $559,000.     -  A.R.L. 
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Data  in  this  table  have  been  weighted  on  an  area!  basis. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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10 

4 

1 

CAMP  HILL  2  NW 

66.0 

37.0 

51.5 

80 

22 

27 

6+ 

o 

o 

o 

9,79 

3.46 

4 

.0 

0 

12 

5 

4 

CENTREV I LLE 

67.0 

38.4 

52.7 

3.4 

86 

22 

27 

17 

0 

0 

9 

0 

6,26 

.13 

2.05 

4 

.0 

0 

8 

5 

3 

CLANTON 

65.2 

40.  1 

52.7 

- 

3.0 

82 

22 

29 

17 

0 

0 

4 

0 

8,64 

2,80 

3.03 

4 

12 

5 

4 

DAYTON 

66.1 

44.2 

55.2 

85 

22 

31 

5+ 

0 

0 

5 

0 

7.87 

2,99 

4 

.0 

0 

7 

S 

3 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

66.5 

41.1 

53.8 

85 

22 

31 

17 

0 

0 

2 

0 

5.95 

,31 

1.74 

4 

.0 

0 

9 

5 

3 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

67.4 

42.2 

54.8 

87 

22 

31 

17 

6.36 

1,95 

4 

.0 

0 

11 

5 

3 

EUFAULA 

71.7 

45.4 

58.6 

1.2 

84 

21  + 

32 

17 

223 

o 

o 

1 

0 

8.63 

3.23 

2.77 

23 

.0 

0 

9 

6 

3 

t  GREENSBORO 

68.5 

43.3 

55.9 

_ 

.  7 

86 

22 

30 

8+ 

298 

0 

0 

5 

0 

6.22 

.55 

2  .  20 

3 

.  0 

0 

11 

4 

2 

GREENV I LLE 

70.4 

45.3 

57.9 

- 

.6 

82 

21 

32 

16 

237 

0 

0 

1 

0 

6.45 

.74 

2.36 

23 

.0 

0 

a 

* 

3 

HIGHLAND  HOME 

68.9 

45.4 

57.2 

2.0 

82 

21 

31 

16 

254 

0 

0 

1 

0 

8.16 

2.24 

2.47 

23 

.0 

0 

8 

6 

4 

LAFAYETTE 

16 

3 

LIVINGSTON 

67.6 

43.4 

55.5 

- 

.8 

82 

20 

30 

8+ 

306 

0 

0 

5 

0 

6.65 

1.41 

3.35 

3 

.0 

0 

10 

4 

3 

MARION  JUNCTION  2  NE 

67.9 

42.5 

55.2 

86 

21 

30 

5+ 

315 

0 

6 

0 

8.01 

3.57 

3 

.0 

0 

10 

4 

2 

MARTIN  DAM 

5+ 

292 

; 

1.58 

3 

6 

MAXWELL  FIELD 

67,7 

46.2 

57.0 

83 

21 

34 

16 

257 

0 

0 

0 

0 

6.55 

1.65 

3 

.0 

0 

9 

5 

3 

MONTGOMERY  WB  AP 

68.1 

43.7 

55.9 

83 

21 

32 

17 

285 

5.51 

1.30 

3 

T 

0 

9 

5 

2 

MONTGOMERY  WB  CITY 

67.5 

46,4 

57.0 

- 

.8 

82 

21 

34 

16 

254 

0 

0 

0 

0 

6.54 

.55 

1.50 

3 

T 

0 

9 

5 

4 

PRATTV I LLE 

68.3 

43,2 

55.8 

1.8 

83 

21 

31 

17 

293 

0 

0 

2 

0 

6.51 

.81 

1.80 

.0 

0 

10 

6 

3 

PUSHMATAHA 

]  7 

0 

0 

3 

0 

SELMA 

70.2 

45.7 

58.0 

_ 

•  6 

87 

21 

33 

16 

235 

0 

o 

0 

0 

6.51 

1.09 

2.81 

4 

T 

0 

9 

4 

2 

THOMASVILLE 

68.1 

44.5 

56.3 

- 

1.8 

84 

21 

31 

1 6 

276 

0 

0 

2 

0 

4.91 

- 

,66 

1.32 

.0 

0 

7 

4 

2 

TROY 

67. 6M 

44. 4M 

56.  OM 

- 

2.8 

82 

22 

33 

16 

0 

0 

0 

0 

9.96 

3,98 

3.01 

24 

.0 

0 

9 

5 

4 

TUSKEGEE 

67.2 

44.1 

55.7 

2.1 

82 

22 

32 

17 

0 

0 

1 

0 

8.85 

3,44 

2.01 

4 

.0 

0 

11 

UNION  SPRINGS 

69.5 

16 

0 

0 

5 

0 

3,27 

24 

•  0 

o 

WETUMPKA 

68.3 

44.8 

56.6 

_ 

1.3 

82 

21 

31 

8 

268 

0 

0 

1 

0 

6.34 

,68 

1.73 

4 

.0 

0 

9 

5 

4 

DIVISION 

55.5 

7.39 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

70.6 

44.1 

57.4 

83 

4  + 

34 

16 

0 

0 

0 

0 

8.52 

2.46 

23 

.0 

0 

7 

6 

4 

ATMORE  STATE  FARM 

72.3 

46,7 

59.5 

84 

21 

32 

16 

199 

0 

0 

1 

0 

7.85 

4.05 

23 

.0 

0 

10 

4 

1 

BAY  MINETTE 

70.5 

46.7 

58.6 

1.5 

83 

21 

35 

16 

213 

0 

0 

0 

0 

5.68 

•  06 

2.22 

23 

T 

0 

9 

3 

2 

BREWTON  3  SSE 

17+ 

6.82 

24 

2 

CHATOM 

71,0 

41.8 

56.4 

83 

21 

28 

8+ 

281 

0 

0 

7 

0 

3.75 

1.05 

10 

T 

0 

10 

2 

1 

CITRONELLE 

70.1 

48.0 

59.  1 

1.8 

82 

21 

33 

16 

202 

0 

0 

0 

5.78 

.46 

1.58 

22 

.0 

0 

11 

5 

2 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

71.6 

46.7 

59.2 

84 

22 

33 

j  7 

204 

3.40 

1.75 

1.02 

16 

.0 

0 

10 

3 

1 

EVERGREEN  CAA  AP 

70.0 

42.3 

56.2 

1.9 

81 

21 

30 

17 

283 

0 

0 

3 

0 

8.33 

2.64 

1.69 

23 

.0 

0 

9 

f> 

4 

FAIRHOPE 

71  .3M 

4  8.0M 

59. 7M 

•  4 

82 

21 

183 

4.01 

.76 

1.80 

31 

.0 

0 

8 

? 

2 

FORT  MORGAN 

66.0 

53.4 

59.7 

73 

21 

40 

8 

172 

0 

o 

0 

0 

4.85 

2.90 

31 

.0 

0 

7 

2 

1 

FRISCO  CITY 

68.9 

44.2 

56.6 

83 

22 

33 

16+ 

0 

0 

0 

0 

5.45 

.31 

2.31 

23 

.0 

0 

9 

3 

2 

GENEVA 

72.6 

45.0 

58.8 

84 

23 

32 

0 

0 

1 

0 

3.28 

2.43 

.96 

.0 

0 

9 

3 

0 

HEADLAND 

71. 5M 

46. OM 

5  8.8M 

85 

22 

32 

17 

198 

0 

o 

1 

0 

3.86 

.80 

4 

.0 

0 

7 

4 

0 

LOCKHART 

68.9 

45.6 

57.3 

80 

14 

32 

17 

0 

0 

1 

0 

4.35 

1.00 

4 

T 

0 

10 

4 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

69.2 

47.5 

58.4 

78 

13+ 

35 

16 

214 

0 

0 

0 

0 

5.57 

1  .66 

31 

•  0 

0 

1  2 

3 

2 

MOBILE  WB  CITY 

67.9 

49.2 

58.6 

1.1 

80 

13 

37 

16 

203 

0 

0 

0 

0 

5.69 

.29 

2.03 

31 

T 

0 

10 

3 

2 

OZARK 

71.6 

46.8 

59.2 

.8 

84 

21 

34 

16 

204 

0 

0 

0 

0 

4.38 

.96 

1  .00 

4 

.0 

0 

a 

6 

1 

t  ROBERTSDALE  7  E 

71.9 

47.6 

59.8 

82 

21 

34 

17 

186 

0 

0 

0 

0 

5.69 

.57 

1.74 

31 

.0 

0 

• 

i 

2 

DIVISION 

58.3 

5.39 

T 

STATE 

54.2 

1.7 

6.75 

.62 

T 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES . 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


»ISON  CENTRAL.  TOMER 

lBERTVILLE    I  S 
LEXANDER  CITY  A  NE 
LlCFVILlE 

•ALUS  I* 
WISTON  CAA  AP 

tie* 

WW  ILL! 

acNs 

TMORC   STATt  FARM 
HftURN    )  SM 
JTAUGAVILLF 
ABTON 


*  • 


ETTt 


SCREEN 
ELLE  MlNA  2  N 
ILLINGSLEv 
I RM! NGMAM  MB  AP 
IRM1N6MAM  MR  CITT 

I  SHOP 
M2 

RANT  L  * 

Rf  MTON   >  SS( 
RIDGE  PORT   2  H 

RUNOI DGE 
ALERA 
•  MOFN 

AMP  HILL    2  NH 
ARSON  HILt 

ENTER  GROVe 
ENTREV ILL E 
HA  TOM 

HILOf RSBuRG 
ITRONFLLF 

L  ANTON 
LATTON 

OFFFE  SPRINGS 

OLBF  RT   STEAM  PLANT 

1X1  In*»v  1 LL f 

OLUMP1A    1  W 

■oovt 

UBA 

AMVIILE 
ANC  * 

ANVILLF 
ATTON 
KATUR 
ECATuR  4 

FCATUR  SUBSTATION 

CMOPOL I S  LOCK  * 
EMOPOII*,  LOCK  AND  DAM 
OTMAN  CAA  AIRPORT 

lbr 

LROO 

UFAUl  A 
UTAH  LOCK  T 
VFRGRtFN  CAA  AP 
AIRHOPt 
AICO  S  N  E 

ALKVILLE 

AILS  C I  TV  6  NM 

ARLET 

AYCTTt 

LAT  ROCK 

LORENCt   AT  LOCK 
b«T  DEPOSIT 
pR T  MORGAN 
CRT  PAYNf 
*»tSCO  CITT 

KOSDEN 

pine  svilie 
proen  ci n 

w  NEVA 
SoOMATf  e 

DMAS 

'•EFNSRORO 

*ECNVIH  f 

Ph.*  SHORES  2  SSE 

WNTERSVILLE  CITT  M  MK S 

RNTERSVtLLt"  DAM 

llEWlLLF 

»Mll TON 

,iBR  I  SflURG  6  SE 
iTMCVtLL' 

I  AOL  AND 

QghLAND  HOME 
jGHTOMfR 

pTSVILLE  SUftSTA 

ffTSVILLE  MR  AWT 
WN0 

;ckson  LOCK  1 

CKSOM  SHOALS 

♦  'WtN  DAM 

f  **ITTf 
V  DAM 

kn 

*  SBoRG 
jwtNGSTON 

I  KMART 

£«  IT 
DIMM 
pCLLA 
P'ON  1  SSE 


ION  JUNCTION 
ION  JUNCTION  2  NE 
TIN  OAM 
IVCLL  FIELD 
CALLA  2  NE 

VM 

T2  t  F 
LCRS  FEBRT 
STEAD 

CMf|.L  DAM 

Hf   MB  AIRPORT 
HE  MR  CtTV 
r|  |MU 
TEVALLO 
TfiOMCB*  wn  At> 


7.8S 
8.77 

S.OS 
S.ftS 

A. R1 


8  9 


13     14  15 


8.21 

7.83 
4.82 
9,79 
6.19 


8.64 
6.75 
3.65 
5.61 


1.34 
5.66 
4.61 
9.23 


5.56 
7.07 
c.ti 


3.40 
6.60 
5.04 

8.63 
4.  89 

8.33 
4.01 
7.17 

7.11 


7.19 

6.8? 
6.94 
4,85 
3.96 
5.43 


'  .44 

fc.22 
6.43 
6.05 
3.41 

6.19 
4.91 
4.96 
6.43 
3.44 

3.06 


4.33 
3.7? 
6.47 


3.69 
8.0? 
6.63 
3.31 


1.42 
3.08 


1.63 
.20 
1  .?B 


■  06  1. 
.04  1. 
1.46 


19      20  21 


22  |  23  |  24    25  |  26  I  27 

•  1.02 

.87 

•  70  - 
.11  .66 

2.46  1.63 


2.21  2.79 


•13     »35  «40 


1.56  1.17 


1.45  L.69 
1.00 
.50  1.30 


1.63  1.24  .01 


28     29  30 


.20  .13 
1.77 


►  NolM  Following  SUtlon  Ind-. 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Day  of  month 


Station 

roi 

,  1 
1 

1 

2 

3 

 1  j  

4      5  6 

1  ' 

 1  1  

7      8  9 

10 

I 

11  12 

1 

13 

1 

14  15 

I  I 

16  i  17 

18 

19    ;  20 

91 

21 

_  _  1 
22 

1 

2.6 

_ 

Z4 

2b  Ll 

_  1 
28  29 

30 

31 

MONTGOMERY  WB  CITY 

1.50 

1*21 

•  30 

.38 

•  13 

1.04 

•  52 

T 

** 1 

1.45 

•  51 

.02 

MOULTON 

4.25 

.  58 

*  w 

1*67 

_ 

•  86 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5.67 

.  6  1 

NATCHEZ 

4.50 

.12 

a/! 

•  66 

1  •  5 

•  35 

•oz 

.  0? 

NEWBURG 

5.43 

.04 

* 

2  70 
* 

*2 

•  50 

NEW  MARKET 

6.27 

.10 

•  03 

•  94 

•  30 

2.30 

•02 

•60 

1.59 

•  34 

T 

•  OS 

NTWTON 

3.35 

•  96 

*?* 

•  08 

*?c 

•  62 

.60 

•  10 

•  01 

ONEONTA 

4,98 

•  27 

•  80 

.  16 

•  16 

j  *  *? 

•  61 

*Q« 

ORRVILLE 

6*02 

•  63 

1*75 

•  18 

•  03 

OZARK 

4,38 

.01 

1.00 

* 

99 

59 

* 

5B 

* 

51 

* 

58 

PAINT  ROCK 

9*01 

•  20 

.03 

1.56 

•  20 

3*09 

.57 

2.01 

1*35 

PALMEROALE 

5*02 

•  35 

•  75 

1  »60 

1  »56 

.  76 

PELL  CI  TV  5  NW 

7.10 

•  30 

PENNINGTON  LOCK  2 

6«S7 

1  .45 

2.25 

1  *  26 

•  08 

1.18 

•  20 

PERRVVILLE 

9.  78 

2.46 

2*71 

1.81 

•  IB 

1.04 

*  37 
1.  7 

.21 

PICKENSVILLE 

3.50 

.60 

2.00 

■  10 

•  60 

.20 

PINE  HILL 

1  .02 

1«45 

1*20 

•  85 

PINE  LEVEL 

8*69 

•  43 

1.45 

1  .6* 

•  80 

1  .85 

2.52 

PLANTERSVI LLE 

6«25 

2.25 

2*50 

1.55 

•  27 

•  95 

•  53 

•  15 

•  05 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

10*84 

•  05 

1.80 

50 

* 

.90 

1.95 

U79 

T  ' 

PRAT  TV  ILLE 

6.51 

1.80 

•  55 

•  65 

•  57 

•  20 

1.00 

•  10 

1.23 

.40 

.01 

PRIMROSE  FARM 

6.9*. 

.58 

•  06 

i*Q7 

.05 

•  13 

•  78 

T 

1.82 

•  49 

•  01 

PUSHMATAHA 

6.12 

•  42 

•  ■20 

•  07 

1ft 

>  on 

REFORM 

3.28 

.97 

.10 

T 

RIVER  FALLS 

9.94 

•  10 

•  94 

1.34 

.38 

.88 

3.60 

2.40 

•  30 

ROBERTSOALE   7  E 

5.69 

ROCK  MILLS 

11.46 

.02 

1  »54 

3.43 

•  09 

•  15 

.84 

1.14 

1.91 

•  43 

.  32 

.13 

SAINT  BERNARO 

6.65 

'}• 

•  82 

•  47 

2*55 

T 

•  59 

•  03 

1  .02 

•  70 

•  10 

.12 

•  02 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

6*2] 

*  1 

*47 
*** 

.49 

2.2 

*  1 

.61 

■  01 

.39 

.58 

.28 

E.15 

SAYRE 

5«92 

.27 

.29 

•  93 

•  04 

1*38 

.80 

•  07 

1.  14 

.87 

•  12 

•  01 

SCOTTSBORO 

9.33 

1.50 

2  *  of 

.02 

•  53 

•  08 

2.32 

1  •  05 

.  30 

.12 

■  A3 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

8.80 

•  08 

1.62 

•  91 

1  «88 

•  02 

•  03 

•  61 

2.19 

1.32 

.12 

T 

.02 

SEALE 

3.02 

•  36 

2.80 

2.41 

•  18 

.05 

SELMA 

6.51 

*67 
* 

2.81 

0  3 

* 

95 

04 

1.35 

T 

.4* 

.12 

.10 

SHEFFIELO  TVA  NURSERY 

5.78 

.32 

1*57 

•  45 

1*99 

.01 

•  02 

.50 

.41 

.51 

SHOEMAKER  SPRINGS 

6.83 

1«07 

•  55 

1  »82 

.60 

1  .97 

•  82 

SLOCOM6 

2.25 

•  50 

*rt*r 

1«20 

■ 

SNOW  HILL 

•  25 

•  66 

*  A 

•  76 

1  •  36 

.38 

SOUTH  HILL 

5.53 

.38 

.04 

.58 

52 

* 

2  00 

.  6 

•  55 

•  32 

•  85 

•  06 

•  13 

.04 

SUTTLE 

9.27 

1  .86 

2*88 

2.35 

•  02 

1*05 

•  94 

J»17 

SWA  IM 

10.46 

I  .26 

•  86 

2.57 

1.49 

1  «B7 

2*32 

T 

•  09 

SYL ACAUGA 

8.59 

•  80 

1.65 

•  03 

2.50 

•  75 

•  50 

2«03 

•  28 

•05 

SVLVAN I A 

6.?7 

.  38 

•  14 

.61 

•  22 

2.50 

•  54 

1*25 

•  53 

■ 

•  10 

T  ALL  ADE6A 

6.45 

1.26 

.49 

.0 

•  53 

.49 

1*67 

•  69 

•  10 

T 

.11 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

7.31 

104 

.94 

.72 

1*72 

•  05 

•  45 

•  96 

2.28 

•  15 

T  T 

THOMASV ILLE 

4.91 

*  30 

1 .32 

1.27 

•  14 

.80 

•  83 

•  25 

THURLOW  dam 

8.45 

1.08 

I'3? 

•  47 

1*00 

1.45 

•  48 

•  26 

*  5ft 

.  20 

•  71 

1«32 

•  85 

•  04 

T  0  AFFORD 

4.70 

.35 

*60 

1  95 

.45 

.00 

.35 

TROY 

9.96 

•  02 

1.68 

2.10 

.47 

•  57 

1*93 

3.01 

•  12 

.06 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

5.77 

•  1* 

1  »?0 

1.  80 

•  02 

.86 

•  1  5 

•  63 

•  07 

T 

•  90 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

*?t 

•  98 

•  01 

1  .98 

•  02 

•  84 

.  30 

•  05 

•  63 

•  08 

•  02 

TUSKEGEf 

8.85 

1  »30 

1.36 

1  »53 

•  12 

.01 

UNION  SPRINGS 

9.31 

1.70 

1.94 

.65 

2«02 

2  .92 

•  08 

UNIONTOWN 

10.45 

2.70 

2.75 

.80 

1.30 

1.12 

1*28 

•  50 

UN  I  VERS  I TY 

5.07 

•  10 

•  92 

1  »40 

•  83 

•  47 

■  37 

•  08 

.90  t 

VALLEY  HEAD 

•  33 

* 

•  90 

* 

3*02 

T 

.48 

- 

~ 

•  11 

VANCE 

•  48 

1  •  28 

•  05 

..•43 

.72 

.66 

•  62 

.10 

•  12 

WADLEV 

8.50 

.15 

2.45 

1.50 

.40 

1*05 

•  10 

•  15 

•  55 

1.05 

•  15 

.40 

•  55 

WALLACE  2  NE 

7.73 

•  38 

.82 

«  10 

1*20 

•91 

.02 

3.30 

.78 

.22  . 

4,06 

1  .29 

WATERLOO 

.  ?? 

■  86 

2.06 

.20  ■ 

WEST  BLOCTON 

7.11 

.79 

1.44 

1.81 

•  04 

.80 

•  88 

•  03 

1.06 

•  15 

■  11 

WETUMPKA 

6.54 

.73 

1.73 

•  05 

1.14 

•  20 

1  ,24 

1,02 

.22 

•  21 

T  , 

WHATLEY 

4.91 

•  25 

.77 

•  04 

•  92 

•  15 

•  63 

•  01 

1.66 

•  30 

.16  i 

WHEELER  OAM 

6.97 

T 

.10 

1.48 

.35 

2*48 

•  02 

•  03 

•  56 

T 

1*33 

.62 

WHITFIELO  LOCK  3 

6.99 

1.58 

2.30 

T 

1*42 

.12 

.82 

T 

•  63 

•  12 

WIDOWS  CREEK   STM  PLANT 

7.02 

•  O* 

.03 

1*36 

•  60 

2*09 

•  03 

.57 

1,34 

.79 

•  17 

WILSON  DAM 

6.06 

.  *n 

1.65 

.28 

2.04 

T 

T 

•  02 

•  02 

.48 

•  96 

.23 

WINFIELD  2  SW 

4.68 

•  02 

.92 

•  29 

2.36 

•  83 

•  07 

.06 

•  03 

•  05 

•  05 

YATES  HYDRO  PLANT 

9.40 

1.39 

2.84 

•  02 

1.44 

•  26 

1.14 

1.50 

•  51 

•  30 

YOUNGS  STORE 

6.64 

.04 

•  50 

.61 

•  49 

1.71 

.01 

•  07 

.60 

1.52 

1.09 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Station 
IERTV ILLE  1  S 
iXANDER  CITY  6  NE 

>alusia 
iiston  caa  ap 
i0re  state  farm 

IURN  3  SM 
I  NINETTE 
.LE  NINA   2  N 
ININ6HAM   MB  AP 
IN  INGHAM  MB  CITY 
•WTON   3  SSE 
KN 

IP  HILL  2  NW 

ITREV1LLE 

ITOM 

'RONELLw 
INTON 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ol  Month 


ALABAMA 
MARCH  1952 


'Jpol  ; .  LOCK  .. 
6DP0LIS   LOCK   AND  OAM 
rHAN   CAA  AIRPORT 
fAULA 

R6REEN  CAA  AP 

RHOPE 

ETTE 

T  MORGAN 

SCO  CITY 
i  SOEN 
E  EVA 


» EN* ILLE 
UYVILLE 

•Slano 
Vlano  home 
w'sville  kb  amy 

LAYETTE 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.5 

IP 

,7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

21 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MAX 

7J 

49 

53 

r 

48 

47 

53 

57 

62 

64 

64 

50 

66 

64 

38 

45 

51 

31 

71 

78 

67 

72 

48 

31 

66 

66 

43 

38 

60 

71 

69.9 

MIN 

37 

*3 

43 

27 

2  7 

28 

26 

26 

46 

49 

30 

30 

42 

37 

30 

45 

46 

36 

59 

39 

33 

32 

33 

36 

37 

12 

32 

56 

17.6 

MAX 

71 

63 

63 

62 

it 

65 

64 

67 

69 

63 

66 

72 

74 

46 

58 

55 

64 

50 

76 

78 

dO 

76 

71 

58 

45 

71 

72 

46 

76 

79 

49 

67.7 

MIN 

42 

4  1 

46 

46 

31 

29 

34 

26 

30 

51 

51 

32 

54 

48 

33 

30 

34 

46 

47 

34 

39 

64 

44 

)4 

30 

38 

34 

37 

29 

32 

53 

46.4 

MAX 

7* 

61 

65 

81 

64 

65 

64 

72 

70 

71 

72 

66 

78 

79 

78 

66 

59 

78 

69 

76 

80 

S3 

82 

48 

49 

63 

70 

76 

77 

72 

76 

76.4 

MIN 

46 

45 

50 

52 

36 

38 

37 

38 

41 

46 

52 

42 

46 

51 

46 

3* 

37 

39 

48 

45 

49 

56 

41 

40 

41 

45 

49 

44 

49 

41 

44.1 

MAX 

56 

60 

63 

59 

54 

60 

39 

69 

69 

67 

56 

72 

73 

61 

10 

53 

63 

57 

71 

81 

77 

71 

51 

55 

42 

69 

70 

62 

72 

74 

49 

44.2 

MIN 

39 

40 

47 

36 

31 

31 

3* 

30 

36 

53 

37 

34 

54 

40 

35 

31 

26 

47 

44 

38 

33 

50 

42 

W> 

32 

37 

37 

34 

12 

37 

37 

39.2 

MAX 

71 

62 

77 

76 

62 

65 

68 

72 

71 

73 

72 

77 

78 

76 

OB 

63 

68 

68 

79 

80 

84 

80 

76 

56 

44 

71 

77 

73 

71 

<. 

76 

72.1 

MIN 

A3 

46 

60 

50 

36 

39 

38 

38 

41 

55 

53 

43 

63 

52 

45 

32 

35 

47 

33 

44 

NO 

66 

44 

39 

17 

41 

43 

50 

41 

44 

tc 

44.7 

MAX 

75 

56 

66 

76 

62 

59 

66 

6* 

66 

70 

67 

65 

72 

05 

6? 

37 

65 

60 

77 

7t 

80 

80 

51 

52 

64 

76 

74 

43 

71 

7  7 

47.2 

MIN 

40 

42 

47 

49 

32 

32 

35 

33 

34 

45 

50 

35 

43 

44 

40 

30 

28 

*o 

42 

43 

50 

61 

47 

60 

32 

41 

39 

43 

34 

41 

56 

41.1 

MAX 

65 

62 

77 

71 

58 

67 

69 

72 

74 

76 

66 

76 

79 

67 

Ob 

61 

66 

OS 

71 

88 

8* 

77 

70 

5  7 

44 

71 

76 

49 

74 

(6 

47 

70.3 

MIN 

46 

45 

61 

46 

37 

40 

39 

39 

42 

53 

42 

43 

61 

52 

47 

35 

>8 

46 

49 

45 

36 

63 

43 

39 

38 

43 

43 

51 

44 

45 

60 

44.7 

MAX 

75 

62 

61 

58 

48 

52 

55 

65 

75 

64 

65 

63 

69 

69 

5e 

53 

68 

51 

72 

80 

60 

74 

61 

50 

43 

69 

17 

45 

49 

73 

6S 

44.7 

MIN 

39 

35 

35 

39 

27 

28 

31 

28 

33 

50 

47 

34 

51 

41 

40 

29 

29 

46 

46 

46 

55 

61 

34 

31 

33 

39 

42 

38 

33 

41 

56 

39.4 

MAX 

50 

63 

66 

60 

53 

58 

61 

68 

70 

68 

56 

71 

72 

61 

47 

55 

01 

37 

73 

60 

82 

76 

50 

54 

63 

71 

70 

63 

71 

71 

71 

44.  5 

MIN 

39 

39 

55 

34 

29 

30 

30 

28 

41 

52 

38 

35 

»» 

41 

30 

28 

4  / 

48 

49 

63 

SO 

41 

34 

34 

37 

50 

48 

34 

46 

5V 

46.5 

MAX 

71 

64 

66 

60 

55 

62 

64 

70 

70 

67 

67 

70 

74 

67 

39 

56 

61 

56 

76 

80 

82 

77 

63 

56 

64 

73 

72 

46 

74 

72 

70 

47.4 

MIN 

40 

40 

55 

43 

30 

29 

12 

32 

47 

53 

49 

38 

56 

47 

39 

29 

13 

48 

46 

53 

64 

63 

40 

34 

38 

42 

44 

41 

42 

41 

oO 

43.9 

MAX 

70 

65 

78 

74 

62 

67 

69 

72 

71 

73 

73 

76 

80 

76 

08 

62 

69 

70 

80 

80 

s; 

88 

75 

31 

44 

71 

77 

76 

73 

76 

6V 

72.1 

MIN 

46 

44 

62 

50 

34 

35 

38 

30 

34 

50 

50 

37 

63 

47 

43 

33 

25 

41 

43 

38 

65 

68 

44 

32 

25 

33 

37 

° 

36 

36 

57 

42.3 

MAX 

71 

62 

76 

75 

55 

62 

69 

70 

72 

71 

75 

75 

68 

62 

58 

63 

43 

77 

80 

84 

80 

73 

37 

44 

71 

74 

74 

71 

77 

76 

79.0 

MIN 

53 

45 

55 

47 

33 

34 

35 

33 

40 

56 

51 

37 

60 

51 

41 

32 

33 

47 

48 

46 

66 

68 

42 

38 

34 

42 

41 

47 

39 

sO 

53 

44.9 

MAX 

73 

54 

62 

72 

60 

58 

65 

62 

65 

68 

66 

61 

70 

73 

65 

39 

35 

64 

66 

74 

78 

80 

76 

51 

32 

63 

70 

73 

42 

71 

75 

44.4 

MIN 

38 

40 

42 

43 

31 

27 

30 

30 

31 

35 

51 

34 

36 

44 

33 

2  B 

>0 

48 

38 

40 

56 

46 

39 

29 

36 

16 

33 

34 

31 

54 

37.8 

MAX 

77 

54 

65 

66 

55 

56 

62 

64 

70 

71 

66 

60 

74 

76 

00 

58 

60 

63 

58 

74 

81 

86 

74 

49 

41 

44 

74 

73 

44 

74 

75 

47.6 

MIN 

44 

44 

44 

41 

31 

29 

32 

28 

31 

38 

48 

34 

40 

46 

35 

32 

27 

40 

40 

37 

52 

66 

41 

33 

30 

34 

34 

42 

32 

34 

5  0 

34.4 

MAX 

73 

61 

7» 

70 

59 

65 

68 

71 

72 

73 

65 

76 

76 

71 

66 

62 

67 

00 

80 

62 

83 

76 

62 

62 

48 

74 

77 

71 

75 

70 

71 

71.4 

MIN 

44 

44 

56 

41 

33 

31 

32 

28 

12 

5  7 

42 

15 



59 

41 

39 

28 

29 

41 

46 

46 

.,7 

62 

41 

18 

34 

37 

3S 

45 

32 

34 

61 

41.6 

MAX 

68 

61 

75 

71 

37 

65 

68 

70 

71 

74 

66 

76 

77 

69 

67 

61 

66 

44 

79 

80 

82 

76 

64 

60 

il 

71 

76 

70 

73 

77 

70 

70.1 

MIN 

45 

46 

59 

48 

39 

39 

38 

36 

43 

60 

50 

44 

60 

54 

48 

33 

4  1 

/,o 

49 

51 

68 

61 

42 

39 

41 

47 

50 

50 

45 

4  7 

62 

48.0 

MAX 

75 

53 

63 

69 

57 

53 

62 

61 

67 

69 

66 

59 

71 

75 

62 

56 

56 

62 

S3 

76 

79 

82 

74 

50 

55 

64 

76 

74 

43 

70 

71 

43.2 

MIN 

42 

42 

44 

44 

32 

31 

35 

33 

38 

45 

50 

37 

39 

49 

-0 

30 

29 

37 

** 

41 

46 

62 

43 

18 

33 

37 

39 

44 

33 

38 

45 

40.1 

MAX 

56 

62 

6A 

62 

S3 

57 

60 

68 

72 

68 

66 

72 

72 

70 

60 

56 

60 

S3 

7« 

82 

84 

83 

70 

56 

43 

72 

71 

69 

72 

72 

73 

67.3 

MIN 

42 

42 

52 

42 

30 

26 

29 

23 

29 

52 

52 

35 

52 

45 

35 

28 

24 

4  0 

40 

39 

56 

67 

38 

34 

30 

32 

3  1 

40 

30 

49 

53 

39.3 

MAX 

7B 

52 

65 

73 

55 

51 

60 

65 

65 

70 

72 

58 

75 

75 

02 

59 

34 

61 

62 

77 

62 

65 

77 

46 

54 

61 

76 

73 

40 

70 

75 

64.1 

MIN 

44 

45 

48 

46 

31 

32 

32 

32 

42 

57 

50 

42 

52 

49 

40 

31 

33 

46 

48 

49 

61 

68 

42 

36 

40 

43 

42 

44 

39 

46 

60 

44.2 

MAX 

69 

60 

60 

58 

47 

51 

54 

61 

72 

65 

67 

67 

69 

64 

52 

52 

58 

54 

73 

82 

76 

73 

36 

53 

65 

67 

45 

59 

48 

73 

61 

63.4 

MIN 

40 

38 

50 

39 

27 

29 

12 

31 

39 

50 

47 

36 

52 

43 

40 

33 

33 

46 

44 

50 

51 

56 

37 

35 

36 

42 

45 

40 

39 

45 

51 

41.9 

MAX 

79 

53 

63 

77 

51 

52 

61 

63 

66 

70 

74 

38 

79 

79 

0^ 

56 

56 

60 

63 

79 

8? 

63 

70 

45 

58 

67 

78 

74 

47 

70 

70 

64.3 

MIN 

44 

45 

45 

46 

34 

32 

33 

34 

36 

17 

50 

41 

41 

51 

-  i 

34 

31 

1 3 

49 

49 

51 

69 

42 

38 

36 

38 

3  7 

35 

34 

3  8 

44 

41.1 

MAX 

78 

54 

79 

77 

51 

52 

61 

63 

67 

71 

74 

56 

75 

75 

63 

57 

37 

62 

63 

79 

82 

87 

78 

46 

60 

44 

73 

74 

44 

72 

72 

67.4 

MIN 

44 

44 

43 

44 

32 

33 

35 

32 

34 

45 

50 

40 

48 

50 

40 

33 

31 

42 

48 

45 

56 

69 

42 

^5 

37 

39 

42 

45 

39 

38 

9  0 

42.2 

MAX 

64 

72 

61 

71 

*4 

69 

70 

70 

73 

71 

69 

79 

81 

71 

OS 

39 

71 

71 

77 

79 

83 

11 

73 

47 

65 

69 

77 

49 

71 

82 

6* 

71.6 

MIN 

48 

46 

61 

43 

36 

41 

39 

38 

44 

57 

50 

44 

62 

49 

41 

33 

33 

5K 

51 

44 

0  2 

64 

45 

50 

37 

48 

44 

49 

42 

46 

60 

44.7 

MAX 

70 

69 

82 

76 

61 

70 

69 

68 

70 

70 

70 

76 

78 

70 

OB 

58 

of 

67 

78 

80 

84 

78 

50 

65 

72 

70 

72 

74 

71 

74 

71.7 

MIN 

48 

44 

56 

56 

35 

35 

3* 

33 

39 

52 

54 

41 

63 

48 

T  1 

34 

32 

47 

51 

42 

02 

61 

50 

41 

34 

46 

43 

45 

36 

4  1 

6  1 

43  .4 

MAX 

65 

64 

77 

63 

59 

67 

68 

71 

71 

7* 

66 

76 

77 

70 

0  5 

60 

70 

oe 

78 

79 

81 

7* 

74 

54 

64 

78 

75 

64 

72 

76 

6  4 

76.6 

MIN 

44 

44 

61 

40 

35 

15 

36 

32 

33 

56 

44 

36 

59 

44 

31 

33 

30 

45 

47 

39 

64 

53 

41 

37 

»2 

43 

»8 

43 

35 

36 

57 

42.3 

MAX 

65 

70 

79 

78 

69 

70 

71 

73 

7* 

70 

74 

80 

49 

70 

65 

65 

61 

7* 

76 

62 

76 

52 

56 

67 

72 

75 

73 

72 

7B 

68 

71. J 

MIN 

50 

46 

63 

51 

39 

42 

41 

46 

58 

49 

44 

60 

SO 

*  1 

39 

37 

48 

51 

46 

08 

52 

45 

41 

38 

44 

46 

49 

44 

45 

60 

4*1  oO 

MAX 

77 

53 

62 

66 

47 

S3 

36 

61 

67 

71 

68 

34 

70 

72 

64 

50 

56 

01 

54 

76 

8. 

S3 

78 

47 

39 

45 

71 

69 

49 

71 

72 

•4.7 

MIN 

41 

41 

45 

42 

27 

29 

32 

31 

29 

35 

50 

34 

39 

47 

31 

30 

27 

30 

47 

46 

5  3 

66 

36 

35 

30 

35 

36 

42 

31 

34 

46 

39.4 

MAI 

58 

65 

70 

68 

54 

62 

65 

64 

68 

69 

65 

63 

70 

67 

67 

63 

61 

68 

67 

70 

73 

72 

69 

55 

62 

48 

71 

44 

47 

70 

64 

44.6 

MIN 

49 

54 

63 

50 

44 

50 

48 

40 

45 

62 

59 

49 

63 

59 

47 

43 

41 

37 

56 

56 

66 

67 

49 

4.6 

43 

54 

5  5 

57 

54 

34 

6  3 

33.4 

MAX 

74 

58 

67 

75 

61 

59 

65 

67 

71 

70 

73 

67 

71 

76 

OS 

66 

56 

II 

67 

77 

80 

83 

78 

♦7 

35 

44 

71 

74 

48 

73 

74 

48.9 

MIN 

42 

43 

46 

47 

34 

36 

35 

37 

40 

46 

50 

43 

50 

48 

44 

33 

33 

43 

48 

44 

37 

67 

45 

39 

36 

44 

52 

46 

42 

*7 

37 

44.2 

MAX 

73 

50 

60 

55 

31 

S3 

56 

60 

66 

71 

66 

54 

73 

72 

62 

46 

5? 

6* 

54 

70 

75 

70 

74 

33 

34 

49 

70 

76 

41 

73 

7. 

41.1 

MIN 

32 

34 

36 

38 

31 

26 

27 

26 

26 

44 

43 

26 

31 

34 

32 

26 

26 

18 

41 

41 

50 

58 

35 

32 

24 

30 

31 

33 

26 

33 

38 

33.9 

MAX 

77 

64 

75 

80 

71 

65 

76 

71 

72 

73 

72 

70 

■1 

82 

71 

71 

62 

72 

70 

80 

8) 

83 

84 

54 

48 

48 

71 

78 

71 

77 

61 

72.4 

MIN 

52 

43 

52 

55 

36 

40 

44 

38 

38 

♦7 

55 

41 

47 

45 

47 

34 

32 

*3 

56 

46 

50 

64 

44 

45 

34 

39 

" 

44 

40 

47 

45.8 

MAX 

7* 

31 

62 

64 

57 

52 

60 

61 

66 

69 

65 

57 

70 

73 

60 

35 

34 

45 

S3 

75 

74 

78 

72 

50 

36 

44 

70 

71 

62 

70 

78 

44.3 

MIN 

41 

41 

43 

45 

31 

31 

34 

34 

37 

43 

50 

34 

" 

48 

38 

31 

30 

3  6 

47 

42 

46 

60 

45 

32 

35 

38 

36 

36 

46.1 

MAX 

72 

60 

74 

60 

55 

63 

67 

67 

70 

70 

61 

73 

76 

65 

59 

60 

61 

60 

78 

81 

84 

86 

64 

61 

68 

74 

76 

66 

72 

70 

69 

68.5 

MIN 

43 

44 

56 

44 

31 

31 

34 

30 

40 

55 

48 

40 

57 

48 

♦0 

30 

31 

48 

MAX 

67 

45 

77 

7J 

57 

65 

6o 

70 

71 

70 

70 

76 

74 

70 

65 

59 

68 

64 

80 

80 

82 

80 

75 

>* 

67 

72 

77 

67 

71 

78 

44 

76.4 

MIN 

44 

44 

59 

46 

13 

36 

36 

36 

39 

56 

50 

41 

62 

31 

42 

32 

34 

•  6 

45 

42 

64 

66 

44 

39 

34 

45 

42 

49 

42 

43 

60 

43  .  3 

MAI 

74 

46 

58 

65 

44 

46 

36 

33 

65 

69 

64 

48 

61 

69 

57 

44 

50 

58 

72 

79 

71 

71 

4» 

54 

43 

47 

41 

40 

71 

70 

40.2 

MIN 

37 

37 

40 

40 

25 

28 

26 

29 

38 

42 

47 

35 

37 

38 

37 

24 

29 

32 

44 

44 

30 

63 

32 

33 

34 

40 

42 

40 

12 

35 

5  0 

37  .5 

MAX 

67 

68 

72 

70 

71 

72 

68 

72 

72 

71 

75 

76 

74 

79 

06 

37 

M 

73 

74 

78 

84 

85 

74 

50 

44 

76 

7* 

48 

76 

72 

71.5 

MIN 

50 

52 

54 

52 

51 

S3 

*0 

45 

46 

59 

41 

40 

44 

50 

45 

34 

32 

45 

44 

44 

60 

48 

46 

50 

34 

44 

.6 

47 

44 

44 

44.0 

MAI 

68 

66 

77 

72 

55 

63 

64 

69 

70 

69 

69 

75 

73 

69 

6  3 

34 

7k 

|7 

76 

77 

71 

48.9 

MIX 

42 

43 

51 

4* 

31 

34 

17 

37 

44 

54 

48 

« 

42 

31 

*3 

31 

to 

47 

45 

45 

62 

65 

43 

36 

35 

45 

47 

46 

43 

49 

59 

43.4 

MAX 

59 

63 

58 

47 

52 

S3 

64 

78 

69 

57 

66 

68 

SS 

43 

32 

60 

37 

72 

81 

70 

76 

36 

55 

II 

48 

47 

46 

71 

7J 

69 

41.9 

M|N 

£ 

35 

49 

32 

28 

28 

31 

27 

35 

47 

36 

11 

52 

41 

34 

29 

32 

41 

43 

51 

52 

50 

37 

33 

31 

39 

10 

39 

34 

U 

58 

36.4 

MAI 

87 

62 

70 

61 

37 

64 

61 

66 

69 

63 

64 

72 

71 

64 

54 

65 

«... 

73 

80 

61 

77 

74 

49 

41 

49 

7* 

44 

48 

76 

64 

44.9 

MIN 

42 

39 

43 

47 

30 

31 

31 

30 

34 

67 

49 

54 

41 

3  7 

29 

30 

44 

47 

43 

55 

60 

43 

34 

32 

41 

40 

41 

36 

40 

54 

46.9 

S««  r*ror*nr*  totia  f  1  i^»in«  ftatl' 
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DAILY  TEMPERATURES  ^bam 

TabU  5  -  Continued  ,  ,  Z. 


01 

Day  Of  Month  g 


Station 

1 

2 

'  3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

:  | 

L I V  IMG STOW 

MAX 

75 

61 

78 

60 

52 

60 

64 

70 

72 

72 

61 

74 

73 

61 

60 

57 

60 

64 

79 

82 

79 

79 

69 

39 

67 

72 

72 

44 

63 

67 

71 

'  47 

MIN 

A3 

43 

56 

"•6 

33 

3 

33 

30 

58 

50 

39 

58 

49 

40 

43 

32 

37 

54 

43 

LOCKMART 

MAX 

72 

59 

65 

76 

68 

60 

65 

67 

69 

70 

72 

08 

77 

80 

68 

67 

60 

69 

69 

78 

78 

79 

79 

50 

47 

64 

69 

75 

68 

71 

77 

68 

MIN 

47 

45 

52 

52 

36 

0 

8 

37 

42 

55 

53 

42 

56 

48 

4  7 

33 

32 

45 

4 

43 

60 

66 

43 

40 

35 

46 

41 

50 

40 

44 

58 

45 

MAO  I SON 

MAX 

74 

49 

51 

62 

47 

4B 

54 

56 

65 

70 

68 

55 

61 

69 

57 

52 

58 

60 

56 

73 

80 

70 

73 

49 

55 

60 

69 

67 

62 

72 

74 

42 

MIN 

38 

35 

47 

43 

26 

27 

7 

27 

49 

48 

33 

* 

41 

3* 

25 

46 

5 

60 

35 

33 

34 

34 

42 

38 

35 

35 

51 

38 

MAR  I  ON   JUNCT I  ON   2  NE 

71 

62 

74 

60 

54 

63 

65 

63 

70 

71 

60 

74 

71 

42 

58 

57 

62 

59 

77 

81 

86 

79 

71 

60 

65 

72 

78 

64 

72 

75 

68 

67 

MIN 

42 

43 

54 

42 

30 

31 

32 

32 

38 

48 

J8 

52 

47 

39 

30 

31 

45 

45 

45 

63 

66 

40 

38 

36 

40 

41 

44 

36 

38 

58 

1.1 
42 

MART  I N  9AM 

69 

65 

75 

60 

54 

60 

60 

65 

68 

68 

67 

70 

74 

68 

58 

53 

61 

58 

75 

78 

81 

76 

74 

54 

62 

69 

72 

64 

67 

74 

68 

66 

HIN 

** 

** 

35 

49 

39 

5 

40 

46 

MA XtfELL  FIELD 

66 

60 

77 

61 

55 

65 

66 

65 

71 

70 

64 

7* 

7* 

65 

62 

58 

62 

64 

74 

80 

83 

80 

55 

53 

64 

71 

75 

63 

71 

77 

69 

67 

MIN 

47 

46 

53 

*l 

36 

38 

44 

46 

44 

59 

51 

42 

34 

38 

1 

46 

55 

44 

39 

38 

49 

47 

48 

42 

*5 

6 1 

46 

MOB  I LE  MB  A I RPORT 

MAX 

63 

67 

7* 

63 

59 

67 

70 

71 

71 

74 

68 

72 

76 

67 

08 

63 

64 

67 

78 

77 

78 

75 

51 

58 

66 

72 

76 

70 

74 

76 

67 

69 

MIN 

*? 

46 

66 

44 

38 

40 

*2 

*3 

55 

51 

45 

52 

50 

38 

52 

61 

j  47 

MOBILE   HB  CITY 

65. 

66 

71 

65 

58 

65 

68 

70 

71 

70 

68 

70 

80 

67 

68 

62 

65 

68 

72 

75 

75 

72 

48 

57 

64 

70 

74 

68 

73 

74 

66 

67< 

MIN 

48 

49 

5  8 

46 

41 

*3 

43 

43 

45 

58 

53 

-8 

64 

55 

*l 

37 

42 

54 

53 

50 

65 

*7 

44 

4  2 

42 

50 

49 

54 

48 

49 

62 

49 

MONTGOMERY   WB  AP 

MAX 

64 

66 

77 

60 

56 

65 

68 

69 

70 

71 

63 

75 

73 

65 

62 

58 

64 

64 

75 

81 

83 

80 

54 

52 

63 

72 

74 

63 

72 

77 

68 

68  ■ 

MIN 

45 

45 

52 

39 

33 

34 

35 

34 

40 

55 

*5 

40 

58 

49 

3 

34 

32 

*7 

49 

42 

63 

54 

43 

36 

36 

45 

43 

46 

38 

41 

60 

43. 

MONTGOMERY  HB   CI TY 

66 

66 

78 

59 

57 

6* 

66 

69 

70 

71 

63 

74 

74 

64 

59 

56 

63 

64 

75 

80 

8? 

79 

53 

53 

65 

71 

74 

63 

72 

76 

67 

67 1 

MIN 

** 

52 

*2 

36 

52 

52 

34 

50 

51 

50 

54 

43 

38 

40 

49 

47 

49 

43 

47 

60 

46. 

MUSCLE    SHOALS   CAA    * P 

44 

56 

63 

58 

47 

51 

53 

62 

68 

65 

53 

66 

68 

56 

-3 

50 

55 

56 

73 

82 

76 

77 

48 

54 

64 

65 

62 

60 

71 

71 

65 

60i 

MIN 

32 

30 

38 

40 

43 

38 

40 

45 

55 

40. 

OWEONTA 

76 

47 

61 

61 

50 

31 

58 

68 

70 

71 

66 

52 

71 

71 

61 

41 

52 

43 

S3 

75 

8? 

75 

75 

50 

54 

65 

70 

70 

63 

72 

74 

63. 

MIN 

31 

*3 

3 

30 

25 

33 

46 

42 

60 

39 

30 

34 

3 

39 

30 

36 

38 

37. 

OZARK 

MAX 

70 

66 

8 'J 

73 

62 

68 

69 

69 

72 

72 

72 

77 

79 

70 

66 

58 

69 

67 

78 

79 

84 

83 

75 

51 

64 

70 

77 

72 

71 

80 

74 

71. 

MIN 

51 

47 

34 

44 

50 

44 

64 

45 

40 

36 

46 

45 

49 

42 

47 

59 

46. 

PELL  CITY  5  NH 

74 

49 

61 

63 

31 

52 

52 

59 

63 

63 

65 

56 

68 

72 

62 

49 

51 

61 

56 

73 

79 

78 

71 

30 

55 

62 

68 

69 

60 

69 

72 

62 1 

NIN 

40 

43 

30 

3  0 

31 

32 

33 

33 

50 

31 

32 

47 

3  7 

30 

27 

34 

46 

40 

49 

58 

41 

40 

28 

30 

3  6 

34 

31 

33 

37 

37. 

Pit  ATTY I  LL  F 

70 

65 

75 

60 

56 

63 

64 

67 

70 

69 

68 

73 

73 

66 

59 

57 

65 

58 

75 

80 

83 

78 

75 

54 

64 

72 

74 

64 

72 

78 

69 

68  < 

MIN 

*5 

35 

32 

34 

52 

43 

39 

50 

48 

40 

45 

50 

61 

66 

45 

7 

35 

43 

* 

44 

35 

38 

57 

*  " 

P  l/SMM  A  T  AHA 

7« 

52 

76 

74 

48 

53 

61 

64 

7* 

74 

74 

69 

7* 

74 

64 

59 

54 

61 

61 

81 

85 

85 

78 

50 

65 

69 

75 

75 

73 

64 

68. 

MIN 

42 

43 

45 

45 

31 

33 

33 

34 

41 

52 

53 

3  5 

52 

49 

37 

32 

30 

35 

43 

40 

45 

56 

42 

37 

37 

37 

38 

34 

33 

35 

37 

39* 

ROBERTSBALE  7  E 

70 

67 

77 

73 

62 

68 

71 

71 

71 

74 

70 

73 

81 

75 

70 

65 

67 

69 

77 

78 

82 

80 

73 

54 

69 

72 

77 

70 

74 

76 

70 

71. 

MIN 

49 

** 

'2 

50 

39 

42 

41 

*2 

42 

55 

56 

*3 

62 

49 

49 

35 

34 

47 

49 

44 

44 

68 

45 

36 

46 

46 

49 

42 

42 

60 

47  • 

WLf.    W  I  LLo 

71 

61 

61 

57 

56 

64 

60 

68 

67 

66 

61 

70 

71 

70 

62 

52 

63 

63 

75 

78 

80 

78 

70 

55 

63 

70 

69 

69 

72 

71 

69 

66  • 

MIN 

*2 

31 

31 

3 

*2 

bl 

3* 

50 

46 

31 

27 

** 

46 

35 

50 

62 

48 

35 

31 

40 

35 

37 

31 

33 

52 

39  • 

76 

46 

63 

61 

47 

49 

54 

58 

66 

71 

66 

53 

69 

71 

58 

44 

52 

59 

54 

75 

81 

80 

75 

50 

54 

62 

69 

70 

61 

72 

74 

62  • 

MIN 

43 

27 

30 

33 

50 

35 

42 

38 

27 

26 

27 

46 

44 

** 

61 

37 

33 

30 

35 

38 

38 

32 

36 

4  0 

36. 

SAMO  MT   STATE   FARM  AP I 

67 

58 

51 

SS 

49 

54 

60 

62 

67 

61 

63 

69 

68 

59 

50 

48 

60 

52 

70 

78 

48 

71 

59 

53 

61 

66 

66 

58 

69 

73 

65 

61. 

MIN 

* 

38 

27 

30 

*l 

49 

46 

33 

52 

41 

37 

29 

28 

45 

45 

48 

58 

58 

39 

32 

37 

38 

37 

33 

43 

5 

39. 

SCOTTS  BORO 

69 

58 

5* 

56 

53 

58 

59 

65 

71 

63 

64 

66 

70 

62 

49 

52 

61 

57 

72 

81 

65 

73 

60 

55 

62 

70 

68 

63 

71 

76 

68 

63  > 

MIN 

39 

38 

46 

40 

27 

27 

29 

31 

31 

51 

48 

32 

45 

41 

3  8 

46 

36 

36 

*S 

38. 

63 

67 

71 

61 

58 

66 

68 

69 

73 

71 

69 

76 

75 

71 

63 

60 

65 

65 

77 

83 

87 

80 

68 

59 

67 

74 

74 

70 

73 

78 

72 

70  • 

MIN 

46 

35 

58 

52 

*l 

61 

42 

43 

35 

♦9 

50 

44 

65 

68 

46 

41 

37 

43 

43 

47 

37 

41 

60 

45. 

TALLAOE6A 

67 

63 

65 

62 

54 

60 

61 

68 

70 

66 

61 

71 

73 

64 

" 

54 

62 

58 

75 

82 

80 

74 

67 

55 

64 

71 

71 

68 

72 

75 

69 

66. 

MIN 

*l 

36 

50 

42 

31 

29 

31 

27 

47 

52 

3  2 

55 

48 

35 

31 

25 

♦9 

46 

39 

57 

65 

41 

34 

30 

37 

3* 

43 

31 

38 

40. 

1  MOW A  iv 1  LLC 

69 

61 

74 

61 

54 

61 

64 

70 

71 

74 

61 

76 

75 

65 

60 

58 

67 

64 

79 

81 

84 

78 

52 

58 

66 

70 

73 

65 

71 

78 

66 

68. 

MIN 

*2 

** 

57 

*3 

32 

35 

34 

35 

45 

56 

49 

43 

59 

50 

4  0 

31 

35 

49 

47 

48 

64 

51 

39 

35 

38 

42 

40 

46 

39 

49 

59 

44. 

TROY 

74 

56 

66 

76 

63 

56 

64 

65 

69 

70 

70 

74 

75 

70 

64 

56 

67 

65 

72 

78 

82 

80 

48 

50 

64 

68 

74 

64 

70 

77 

67. 

MIN 

*5 

44 

*' 

49 

3* 

* 

37 

37 

39 

51 

43 

51 

50 

45 

50 

44 

61 

61 

43 

37 

34 

46 

44 

50 

43 

46 

59 

TIKfil  MCI    f  »  »    ■  d 

54 

61 

72 

60 

55 

61 

63 

70 

72 

69 

56 

72 

73 

65 

54 

57 

60 

37 

79 

82 

78 

52 

63 

67 

71 

71 

67 

76 

73 

72 

66. 

MIN 

** 

43 

57 

37 

32 

32 

34 

32 

33 

55 

*7 

37 

51 

44 

38 

29 

30 

48 

42 

42 

66 

51 

41 

34 

37 

41 

41 

34 

38 

TMSKE6EE 

75 

54 

67 

78 

60 

64 

66 

65 

6* 

70 

69 

64 

73 

72 

64 

62 

56 

64 

64 

73 

79 

82 

80 

51 

52 

63 

69 

72 

62 

70 

74 

67. 

MIN 

** 

48 

49 

33 

35 

36 

34 

53 

53 

39 

49 

48 

4  1 

50 

41 

6 

63 

48 

4 

46 

42 

47 

37 

42 

U«l«  SPK1N6S 

MAX 

66 

67 

79 

75 

57 

66 

67 

69 

70 

70 

70 

7* 

76 

69 

64 

57 

65 

62 

76 

79 

82 

81 

54 

62 

64 

70 

74 

65 

72 

77 

71 

69.! 

MIN 

43 

42 

50 

49 

32 

32 

32 

33 

41 

52 

50 

39 

62 

48 

40 

30 

31 

47 

49 

42 

59 

51 

43 

39 

34 

45 

42 

44 

40 

45 

37 

43.' 

UNIVERSITY 

MAX 

52 

60 

72 

59 

54 

61 

62 

69 

70 

69 

55 

70 

71 

64 

51 

56 

62 

56 

79 

81 

83 

75 

50 

68 

66 

74 

72 

64 

73 

73 

71 

65.( 

MIN 

42 

42 

57 

36 

30 

31 

33 

33 

35 

54 

47 

37 

53 

45 

37 

31 

31 

59 

48 

51 

65 

49 

40 

34 

33 

37 

40 

43 

34 

40 

58 

41.1 

VALLEY  HEA9 

MAX 

54 

47 

54 

50 

47 

54 

62 

70 

74 

65 

69 

65 

64 

63 

60 

44 

50 

58 

71 

80 

71 

64 

54 

49 

60 

69 

68 

65 

65 

70 

68 

61.! 

MIN 

3* 

32 

38 

30 

27 

22 

24 

24 

25 

43 

45 

32 

43 

38 

34 

31 

21 

36 

44 

36 

54 

50 

34 

34 

27 

33 

32 

35 

38 

41 

57 

35.! 

»ETUM»»1CA 

MAX 

67 

65 

75 

61 

59 

66 

68 

69 

69 

69 

65 

73 

73 

65 

62 

59 

63 

39 

76 

80 

82 

73 

55 

59 

68 

74 

76 

66 

74 

77 

69 

68.3 

MIN 

45 

45 

52 

60 

33 

33 

34 

31 

39 

54 

52 

40 

60 

49 

41 

34 

33 

50 

49 

41 

64 

67 

48 

43 

34 

45 

43 

45 

37 

40 

54 

44.1 

Sm  reference  notes  following  Station  Inde«. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

2  1 

24 

2S 

26 

27 

2  ft 

29 

30 

31 

L,  • 

n  > 
0 

BIOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 

.24 

.18 

.07 

.02 

.18 

.12 

.19 

.15 

.17 

.16 

.10 

.09 

.17 

.22 

.10 

.20 

.15 

.12 

.09 

.19 

.17 

.13 

.12 

.00 

.2  7 

1  3 

.19 

.21 

.1 1 

.07 

.04 

4  35 

WIND 

103 

87 

69 

US 

90 

101 

106 

9 

88 

12  5 

54 

56 

41 

53 

146 

46 

79 

71 

28 

85 

126 

91) 

88 

16 

27 

30 

9  7 

26 

17 

29 

2061 

AI  KB  OPE 

EVAP 

.14 

.04 

.05 

.15 

.26 

.18 

.14 

.10 

.10 

.14 

.07 

.11 

.02 

.27 

.20 

.12 

.Of, 

.13 

.09 

.11 

.09 

.09 

.05 

.09 

.12 

.18 

.17 

.16 

.14 

B3.  67 

WIND 

78 

23 

17 

68 

60 

22 

22 

14 

79 

75 

13 

38 

7 

40 

16 

64 

10 

60 

10 

15 

23 

54 

9 

18 

8 

14 

25 

1  4 

4 

4 

904 

ARTIN  DAM 

EVAP 

.17 

.13 

.00 

.06 

.16 

.32 

.14 

.13 

.14 

.08 

.21 

.27 

.01 

.22 

.20 

.17 

.31 

.18 

.11 

.08 

.33 

.32 

• 

.45 

.16 

.19 

.15 

DS 

4.  74 

WIND 

130 

60 

50 

60 

130 

100 

14  0 

40 

20 

50 

86 

80 

29 

45 

124 

216 

52 

30 

15 

23 

20 

50 

90 

70 

10 

5 

3  5 

80 

40 

30 

30 

1920 

'< 

1 
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STATION  INDEX 


Statio 


ADDISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBERT vlLLE  1  S 
ALEXANDER  CITY  6  NE 
ALICEVILLE 
ANDALUSIA 

ANN1STON  CAA  AIRPORT 

ARLE  Y 

ASMV1LLE 

ATHENS 

ATHORE  StATE  FARM 
AUBURN  3  SW 
AUTAUCAVILLE 
BARTON 
BAY  MINETTE 
8ELCREEN 
BELLE  MINA  2  N 
BILL INGSLEY 
BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 
BIRMINGHAM  WB  CITY 

B I  SHOP        '  . 

boa; 

brantley 
brewton  3  sse 

BRIDGEPORT  2  w 
6RUNDIDGE 
CALERA 
CAMDEN 

CAMP  HILL  2  NW 
CARBON  HILL 

CENTER  GROVE 
CENTREVILLE 
C HA TOM 
CHILDERS8URG 
CITRONELLE 
CLANTON 
CLAYTON 
COFFEE  SPRINGS 
COLLINSV1LLE 
COLUMBIA  1  W 

CORDOVA 
CUBA 

DADEV ILLE 

DANVILLE 
OAYTON 
DECATUR 
OECATUR  *> 

DECATUR  SUBSTATION 
OEMOPOL IS  LOCK  4 

DEMOPOLIS  LOCK  6  DAM 

DOT HAN  CAA  AIRPORT 

ELBA 

EL  ROD 

EuFAULA 

EUTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FAIRHOPE 

FAlCO  5  NE 

FALKVl LLE 

FALLS  CITY  6  NW 
FABLEY 
FAYETTE 
FLAT  ROCK 
FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT 
FORI  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 

GENEVA 

GOOOwATER 

GORGAS 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  2  SSE 

GUNTERSV ILLE  CITY  W  WK1 

GUNTERSVILLE  DAM 

HALEYVILLE 
HAMILTON 
HARRISBURG  6  SE 
MAYNEVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
HlGHTOWER 
HODGES 

HUNT Sv I LLE  SUBSTATION 
HUNTSv ILLE  WB  AWY. 

MYTOP 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
LAY  DAM 
LEEOS 
LEESBURG 
LIVINGSTON 
LOCK  HART 


0402 
0422 
0440 
0546 

o^e  i 

0631 
0655 
0823 
0831 
0836 


1492 
it,  JO 
1566 
1615 
1685 
1694 
1725 
1807 
1849 
1865 

1940 
2079 
2119 


County 


LAWRENCE 
LCOX 

MARSHALL 
ALLAPOOSA 
ICKENS 
OVINGTON 

CALHOUN 
INSTON 
T.  CLAIR 
IMESTONE 

ESCAMBIA 

EE 
AUTAUGA 
COLBERT 
BALDWIN 
FRANKLIN 

IMESTONE 

UTAUGA 
JEFFERSON 
JEFFERSON 

COLBERT 

MARSHALL 

CRENSHAW 

ESCAMBIA 

JACKSON 

PIKE 

SHELBY 

WILCOX 

TALLAPOOSA 

WALKER 

MORGAN 


2813 
28  32 
2840 

2948 
2867 
2663 
2945 
2976 
3024 
3035 
3043 
3105 
3151 

3160 
3200 
3255 
3399 
3430 
3511 
3519 
3559 
■  3578 
3583 


4306 


MARSHALL 

INSTON 
MARION 
PERRY 
LOWNDES 
HENRY 
CRENSHAW 
CLEBURNE 
FRANKLIN 

MADISON 
MAD  1  SON 


I  JACKSON 
1  CLARKE 
,  TALLADEGA 
ELMORE 
CHAMBERS 
COOSA 
i  JEFFERSON 
'  CHEROKEE 
4798lSUMTER 
4822 1C0V1NGT0N 


tiai 

WASHINGTON 

TALLADEGA 

MOBILE 

CHILTON 

BARBOUR 

GENEVA 

DE  KALB 

HOUSTON 

WALKER 

SUMTER 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

MORGAN 

MARENGO 

MORGAN 

MORGAN 

MORGAN 

MARENGO 


2  24  5  MARENGO 
HOUSTON 

COFFEE 
TUSCALOOSA 
BARBOUR 
GREENE 
CONECUH 
BALDWIN 
COVINGTON 
MORGAN 


INSTON 
MADISON 
FAYETTE 
JACKSON 
LAUDERDALE 
LOWNDES 
BALDWIN 
OE  KALB 
MONROE 
ETOWAH 

Sumter 

CULLMAN 

GENEVA 

COOSA 

WALKER 

HALE 

BUTLER 

BALDWIN 


Obser- 

vation 

Refer 

d 

0 

time 

Observer 

to 

a> 

B 

■ci 

o* 

ft 

a 

0 

> 
■ 

6 

J 

t 

a 

Q 

UJ 

Te 

£ 

i 

32  14 

lESSE  M.  CULP 

Z ITY  FILTER  PLANT 

8A 

HOS I E  PHILLIPS 

33  35 

■MO 

34  04 

12 

34  48 

86  59 

709 

TVA-62 

3 

4P 

kTMORE  STATE  FARM 

7P 

5R0VER'  W.  WOODWARD 

?P 

»LA .   POLY .    INST . 

.EONARD  C.  WELOON 

J.S,  WEATHER  BUREAU 

2 

33  32 

86  50 

694 

4Rs!cARRIE  B.HORTON 

2  3  5 

TVA-42 

"11LF0RD  H.  OOOLEY 

6 

7.  E.  HENDERSON 

«IRS.  CLARA  T.  PEAVY 

5P 

«t[SS  M.LOUISE  JONES 

?A 

Z EMMA  P.  HOLCOMBE 

ALA     POLY .    INST . 

ALA,    POLY.  INST. 

2 

33  54 

87  32 

430 

HISS  MARY  C.  RAY 

3 

W     0.  HOLLIFIELD 

CHAS .  C .  SMITH 

2  3  5 

ALABAMA  POWER  CO 

6P 

2  3  5 

7A 

HUGH  M.  SIMPSON 

SAUL  R.  SMITH 

5 

31  IB 

85  08 

130 

REX  H.   C ANA DAY 

3 

SP 

MRS    C  GRESHAM 

REUBEN  P.  KARRIS 

DR.  W.  6.  FULTON 

7A 

MRS    FREDA  TRIMBLE 

3 

13 

32  31 

87  51 

100 

CORPS  Of  ENGINEERS 

2  3  5  6 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

CIVIL  AERO.   ADM . 

2  3  5 

BA 

HARRY  E.  MAUGANS 

7A 

E .    B .  HOLBROOK 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

U.S.  FOREST  SERVICE 

12 

34  22 

86  55 

620 

TVA-3B4 

3 

LOIS  KILL INGSWORTH 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8A 

wm .  h.  chandler 

MRS.  NEL IA  MCKENZIE 

7 

34  01 

86  00 

554 

FRANKLIN  K.  EDGE 

2  3  5 

FRANK  J.  FIELDS 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

C.   PURVIS  CONAWAY 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

BA 

N.  MANNER  COBBS 

CECILE  T.  LEWIS 

GULF  STATE  PARK 

1? 

34  26 

86  24 

611 

TVA-70 

3 

7^ 

Elmer  l.  shipman 

2  3  5 

U.S.    FOREST  SERVICE 

6P 

6P 

ALA.    POLY.  INST. 

5P 

5T 

LUKE  JORDAN 

61 

1J 

34  42 

86  35 

611 

Hit 

MIC 

u.s.  weather  Bureau 

2  3  5 

12 

34  5* 

86  05 

150C 

TVA-78 

13 

31  32 

88  01 

1C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

33  3< 

86  12 

8/ 

ALABAMA  POWER  CO 

■  ' 

86  15 

29( 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

32  5' 

85  2h 

83C 

6F 

6P 

CLARENCE  H.  FINSHEF 

2  3  5 

32  5£ 

86  31 

42C 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

33  s: 

86  33 

63« 

MRS.  MARY  K.  LEE 

3 

34  1 

85  46 

58< 

RUFUS  M.  SEWELL 

3 

1 

32  3 

88  11 

16( 

HP 

51 

PROF.  E.  J.  MURPHE1 

2  3  5 

31  0 

86  22 

29< 

H.  C.  YOUNG 

2  3  5 

Station 


Counry 


Obser- 
vation 
time 


LOCK  17 

MADISON 

MAGELLA 

MARION  1  SSE 

MARION  JUNCTION 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DAM 

MAXWELL  FIELD 

MC  CALLA  2  NE 

MELVIN 

MERTZ  3  E 

ILLERS  FERRY 

I  LSTEAD 

ITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTE  SANO 
MONTEVALLO 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 
MONTGOMERY  WB  CITY 

MOULT ON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
NATCHEZ 
EWBURG 
NEW  MARKET 
NEWTON 
ONEONTA 
ORRVILLE 
OZARK 
PAINT  ROCK 

PALME RDALE 

PELL  CITY  5  NW 

PENNINGTON  LOCK  2 

PERRYVI LLE 

PICKENSVILLE 

PINE  HILL 

PINE  LEVEL 

PLANTERSV1LLE 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

PRATTVILLE 

PRIMROSE  FARM 

PUSHMATAHA 

REO  BAY 

REFORM 

RIVER  FALLS 

ROBERTSOALE  7  E 

ROCK  MILLS 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT.   STATE  FARM  API 

SAYRE 

SCOTTSBORO 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

SCALE 

SELMA 

SHEFFIELD  TVA  NRSY 
SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB 
SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 
SPRING  HILL 

SUTTLE 

SWAIM 

SYLACAUGA 

SYLVANIA 

TALLAOEGA 

LLAOEGA  HORN  MT .  TWR 
THOMASVI LLE 
THURLOW  DAM 
TONEY 
TRAFFORO 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  6  DAM 
TUSKEGEE 

ION  SPRINGS 

IONTOWN 

IVERS1TY 
VALLEY  HEAD 


5382 
5417 
5*39 
5465 
5478 
5483 
5529 


5625 
5749 
5785 
5B47 
5B62 
5875 
6121 


7460 
7576 
'6  2  C 
7671 
7733 

7963 
7968 
7994 

eoi2 

8032 
B178 
8215 


8323 
8360 
8385 
8398 
8438 



8454 
8469 
8477 


TUSCALOOSA 
,  MADISON 

FERSON 
PERRY 
DALLAS 
DALLAS 
TALLAPOOSA 
MONTGOMERY 
JEFFERSON 
CHOCTAW 

BIBB 

I  LCOX 
MACON 

ILTON 
MOBILE 
MOBILE 
MADISON 
SHELBY 
MONTGOMERY 
MONTGOMERY 

LAWRENCE 
COLBERT 
MONROE 
FRANKLIN 
MADISON 

BLOUNT 
DALLAS 
DALE 
JACKSON 

JEFFERSON 
CLAIR 
CHOCTAW 
PERRY 
ICKENS 

I  LCOX 
MONTGOMERY 
DALLAS 
JACKSON 
AUTAUGA 

MONTGOMERY 

CHOCTAW 

FRANKLIN 

ICKENS 
COVINGTON 
BALDWIN 
RANDOLPH 
CULLMAN 
DE  KALB 
JEFFERSON 

JACKSON 
JACKSON 
RUSSELL 
DALLAS 
COLBERT 

IMESTONE 
GENEVA 

II  LCOX 
DE  KALB 
MOBILE 

PERRY 
JACKSON 
TALLAOEGA 
DE  KALB 

LLAOEGA 
TALLADEGA 
CLARKE 
ELMORE 

I  SON 
JEFFERSON 

PIKE 

TUSCALOOSA 
TUSCALOOSA 
MACON 
BULLOCK 
PERRY 
TUSCALOOSA 
DE  KALB 
TUSCALOOSA 


WAOLEY 

WALLACE  2  NE 
WALNUT  GROVE 

ERLOO 
WEST  BLOC TON 


WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STM  *PL 
WILSON  DAM 

WINFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 


8605  RANDOLPH 


8637 
864B 
6686 
8B09 
8859 
8867 
8875 
8925 
8936 
B980 

B998 
9103 
93  50 


86  25 
B6  59 
B8  27 


32  53 
32  06 
32  27 


3  3  06 
32  18 
32  23 


31  20 
33  57 

32  IB 
31  23 


ESCAMBIA 

ETOWAH 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

CLARKE 

LAWRENCE 

CHOCTAW 

JACKSON 

COLBERT 

FAYETTE 
ELMORE 
LAUDERDALE 


85  54 

86  27 
88  15 
86  02 


85  36 

86  30 

87  14 


33  3B 
32  08 

32  37 

33  13 

31  59 

32  04 
32  39 


33  23 
31  21 
30  33 


B6  39 
66  21 
88  02 


32  32 
34  53 

33  10 


I  31 

14 

33  13 

32  24 

32  08 

32  27 

33  12 


B6  13 
B6  13 

85  49 

86  06 


33  07 
32  32 
31  39 


85  36 
87  13 
85  34 


86  12 

87  43 
87  21 


87  49 
8S  54 
87  53 


i  CORPS  OF  ENGINEERS 
l  HARRY  R .    'AY LOR ,  JR 

ALABAMA  POWER  CO 
i  0.  MYRON  HOLIFIELl 
i .MARGARET  SMI Tt 
ALA.    POLY.  INST. 
ALABAMA  POWER  CO 

ARMY  AIR  FORCES 
i  JAMES  B.  ELLIOTT 
JOHN  R.  LAND 

I.S.  FOREST  SERVICE 
l  CHLORA  R .  WILLIAMS 
T.C.  CARR 
ALABAMA  POWER  CO 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
i.S.  WEATHER  BUREAU 
VA-530 
I.  P.  JETER 
.S.  WEATHER  BUREAU 
.S.  WEATHER  BUREAU 


TVA-624 

BASCUM  N.  BROWN 

6.  SELLERS 
EDWARD  B.  WARREN 
'  MRS .  CLEO  S.  RuTLANt 
TVA-69 

ROBERT  P.  STORES 
F.  BOWMAN 
:  CORPS  OF  ENGINEERS 

.  PLUMMER 
i  MRS.  DORA  1 .  CLAY 
MRS . DELLA  L.  OAKLEY 
.  ADAMS 
.  BARNES 
TVA-69 5 
CONTINENTAL  GIN  CO 

.  ELSBERRY 
JAN  IE  C.  BROWN 
TVA-493 

L  JAM  T .  AMBROSE 
JOHN  R .  BRADLEY 
'  CARL  B05ECK 
.  JAMES  B.  BAILEY 

FREDERICK  SMITH 
•  ALA.  POLY.  INST. 
.  DORA  R.  WEBSTER 

KINZ1E  BOBO 

JOHN  T .  DAVIS 

john  o.  Rhodes 

TVA-49 
A-682 
,  PATRICK  H.  SMITH 
.  MRS.    EVA  R.  RAY 
-75 

HAMLIN  H.  TIPPINS 


.  SUTTLE,  JR. 
TVA- 385 

ALABAMA  POWER  CO 
TVA-366 
CD.  WEAVER 
U.S.  FOREST  SERVICE 

MINNIE  0 EATON 
ALABAMA  POWER  CO 
TVA- 5 06 
i  MRS.  HAZEL  GARRETT 

THOMAS  J.  DILLARD 
CIVIL  AERO .  AOM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
TUSKEGEE  INSTITUTE 
MRS.  BOBBIE  GUTHRIE 
I.  BRAN  YON 
F.   H.  MITCHELL 
CARRIE  DALBY 
.  WM.   F.  VANCE 
ALABAMA  POWER  CO 

.  MRS. ARTHUR  M.MORRIS 
l  MRS . FLORENCE  PARKER 
ELLIE  THREET 

RUPERT  M.  BEARDEN 
i  MRS.  D.  R.  WH1TAKEI 

LEONARD  L.  COLEMAN 

TVA- 52 

CORPS  OF  ENGINEERS 
A-704-A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

(.  COTNEY 
.  ALABAMA  POWER  CO 
TVA-62 1 


t      1  -  ALABAMA .      2-BLACK  WARRIOR ;      3-CAHABA ;     4-CHATTAHOC*»E .      5-CHOCTAWHATCHEE ,     6-COKECUH;     7-COOSA ;     8-ESCAMB1A;     9- GULF ;      10-PEA;      1 1 -TALLAPOOSA ;      12-TBNNESSBE ;  I3-T0MBIGBEE 

REFERENCE  NOTES 

The  four  digit   identification  numbers  Id  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 
Figures  and  letters  following  the  station  name ,  such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 


Unle 


Degn 


Sleet  and  hall  were  Included  In  snowfall  averages  In  Table  1.  beginning  with  July  1948. 

Amounts  In  Table  3  are  rrom  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3,  S  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the 


Index  fo 


-  No  record  in  Tables  3,  6  and  tbe  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  Is  indicated  by  no  entry. 

•  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

■  Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

'  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

I  Jster  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  loci 

I  1  to  9  days  of  record  missing:     see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  Stat 

R  Dally  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non- recording  gages. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  'Deludes  total  for  previous  month. 


15  i 


ts  per  copy,  monthly  and  annual:  SI .  SO  per  year.  [Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable 
and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington  25.  D.  C. 


i.R.P.C,  Chattanooga,  Tenn.  5/5/52    950 
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87 


v 
/ 


q Youngs  Store 
Ow«torloo 

V  Shoeaaker  Springs 

','"!»"  »•  "-^flSiS^i.     P  Ath.„. 


s 


Hytop 

o  o 

Svala 


Bridgeport  2W 


Widows  Cr  Stn  PI  , 

/  \ 


/So.mca  TVA  Nr.yCK  >         -X^'  D"     P  |  «„„,.  s.„„  £ 

i  O  (3)  """C  l.«  Shoal  b  CAA  AP      "untHvlll.  Subataaa    0  ,) 

I  Dartoil  •  Dalle  Ulna  2H  O        !o-        ©  Huntavlil.  WD  A.y  s.  «t  ti.lx.ru  Subata 

'Bi.ho'p  H  I  '-J  KUUcaa  Lg»»»SJ<S*-00 

.'.           I  f  Decatur.  No.   4«>v  nB. ...',.»         Parley  V 


z\ 

ibsta  \ 


ALABAMA 


Hourly  prac lpltstloo  data  froa  rtcorder  aubatatlona  art  not  available. 


-  33  - 


j**HICUI*URAL  REFERENCE  DEP> 
CLEMSON  COLLEGE  LIBRAR* 
U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


APRIL  1952 
Volume  LVIII     No.  4 


CHATTANOOGA:  1952 


ALABAMA  -  APRIL  1952 


A.  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 
Temperature 

Temperatures  for  the  month  averaged  1.9°  below  normal,  making  the  second  successiv< 
month  with  below  normal  temperature.  Highest  temperature  for  the  month,  90°,  was 
reported  at  seven  stations,  occurring  mainly  on  the  29th.  Lowest  temperature  foi 
the  month  was  24°  ,  occurring  at  two  stations  on  the  7th.  Frost  was  reported  at  man; 
stations  on  the  7th  and  in  the  more  elevated  regions  of  northern  Alabama  on  the  14ti 
and  15th. 

Precipitat  ion 

Average  precipitation  for  the  month  was  2.88  inches,  or  1.60  inches  below  normal, 
Greatest  monthly  precipitation  was  5.47  inches  at  Greenville;  least,  0.98  at  Gunt- 
ersville,  Ala. 

Crops 

Early  planted  cotton  was  up  to  good  stands  in  the  southern  portion  of  the  State  bj 
the  middle  of  the  month;  planting  was  delayed  by  dry  weather  in  north  Alabama,  bu1 
made  considerable  progress  during  the  last  two  weeks  of  April.  Cool  weather  was 
unfavorable  for  seed  germination  and  some  replanting  was  necessary  in  all  areas.  Th« 
strawberry  harvest  was  well  underway  in  Conecuh  and  Butler  Counties  and  was  beginnin{ 
in  Chilton  County  by  the  first  week  of  April.  Corn  planting  was  well  advanced  ii 
some  northern  and  central  areas  by  the  close  of  the  month.  Peanut  planting  reachet 
a  peak  and  was  approximately  two-thirds  complete  in  the  commercial  belt  by  the  em 
of  the  month.  Harvesting  of  potatoes  began  in  Baldwin  County  during  the  last  wee! 
in  April.  At  the  close  of  the  month  peach  prospects  were  good  in  Chilton  County 
with  spraying  in  progress.     Pastures  were  good  in  all  areas. 

Tornado 

On  April  4,  1952,  a  tornado  struck  the  area  at  and  around  Baker  School,  Mobile  Count;: 
about  6:20  A.M.  The  storm  moved  from  SSW  to  NNE,  leaving  a  path  500  feet  wide  am 
1000  feet  long.  Three  witnesses  saw  the  funnel-shaped  cloud.  Debris,  at  point  wheri 
tornado  first  struck  ground,  showed  a  definite  spiraling  tendency.  The  tornado  causei 
an  estimated  damage  of  $55,000  in  the  Baker  School  vicinity,  and  about  $25,000  damag* 
near  Bates  Field.  Peak  wind  gusts  at  Bates  Field,  before  electric  power  failed,  wen 
recorded  at  85  miles  per  hour.     Two  people  were  injured. 

Windstorms 

Windstorms  occurred  in  Pike  County  late  on  the  12th  and  13th,  destroying  one  home 
damaging  seven  homes  and  one  farm  building,  and  causing  an  estimated  damage  of  $2500 

Hailstorms 

Hailstorms  were  quite  general  over  central  and  south  Alabama  on  the  25th.  The  observe 
at  Dayton,  Ala.,  described  it  as  "the  heaviest  in  40  years".  At  Selma  "Hail  fell  fo: 
about  15  minutes.  Some  stones  were  as  large  as  hen  eggs.  The  ground  was  covered  i: 
places".  A  Delta  Air  Lines  plane  encountered  a  severe  hailstorm  near  Selma  whic 
damaged  the  plane  considerably,  about  $200,  forcing  it  to  return  to  Montgomery  fo 
repairs.  A  five-minute  hailstorm  occurred  at  Flomaton  shortly  before  noon,  wit! 
stones  as  large  as  marbles  falling  over  a  10-mile  area,  leaving  the  ground  blanki 
eted.  A  severe  hailstorm  occurred  in  Macon  County;  Tuskegee  residents  said  the 
hailstorm  was  one  of  the  worst  they  had  ever  seen;  Ted  Johnson  and  Henry  Foster 
API  students  from  Brantley,  Ala.,  said  they  measured  drifts  a  foot  deep  along  th 
Auburn-Tuskegee  highway.     -  ARL 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 
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92 
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63.7 

91 
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11 
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98 

26 
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90 

22 
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63.9 

91 

24 

8.91 
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96 

31 
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4 
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57.9 

91 

26 
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89 

24 
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92 

27 
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89 
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89 

28 

9.76 
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95 
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4.79 
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3.60 
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90 

29 
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1906 

65.3 

96 

28 

1.02 
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1931 

61  .4 

90 

29 
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89 
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6.46 
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64.6 
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11 

Data  In  this  table  t 

ave  been 

weighted 

on  an  arc 

al  basi 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

© 

f 

3 

Average 

No.  oi  days 
.01  or  more 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

64.4 
64.6 
62.1 
63.2 
63.9 

91 
92 
93 
92 
93 

30 
30 
28 
29 
28 

3.54 
5.41 
6.  88 
7.00 
9.51 

8 
9 
9 
9 
9 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

62.  3 
62.0 
65.6 
64.  5 
63.8 

89 
89 
90 
97 
97 

28 
21 
36 
25 
25 

3.  52 
3.  57 
2.  94 
1.78 
3.74 

8 
8 

7 
2 
6 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

62.3 
66.2 
66.8 
65.7 
67.7 

91 
92 
91 
92 
91 

23 
32 
30 
32 
32 

9.23 
7.66 
3.00 
6.78 
3.79 

12 
9 
6 

10 
7 

194  9 
1950 
1951 
1952 

62.3 
59.9 
61.8 

61.7 

91 
90 
91 

90 

28 
24 
27 
24 

5.79 
3.63 
5.15 
2.88 

Period 

63.6 

4.48 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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65  6 

.9 

88 

29 

39 

* 

59 

0 

0 

0 

0 

.02 

2.47 

.0 

0 

6 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

78.0 

51.3 

64  .  7 

88 

29+ 

36 

87 

0 

0 

0 

0 

2  24 

- 

1.92 

1.42 

13 

.0 

0 

5 

EVERGREEN  CAA  AP 

76.6 

47.2 

61.9 

3.8 

89 

29 

32 

6+ 

124 

0 

0 

2 

0 

4.63 

.01 

2.08 

12 

•  0 

0 

8 

FA  I RHOPE 

77,1 

53.5 

65.3 

1.1 

88 

29+ 

39 

6 

69 

0 

0 

0 

0 

3.38 

1.63 

1.54 

13 

.  0 

0 

4 

FORT  MORGAN 

72.6 

60.1 

66  .  4 

84 

30 

47 

6 

37 

0 

a 

0 

0 

2.55 

1.60 

.0 

0 

FRISCO  CITY 

76.8 

50.9 

63.9 

90 

30 

35 

6 

1 

o 

0 

0 

4.42 

.55 

1.67 

13 

.0 

0 

6 

GENEVA 

78.5 

49.3 

63.9 

89 

30 

34 

6 

0 

0 

0 

0 

4.60 

.00 

1.92 

13 

.0 

0 

f> 

HEADLAND 

78.9 

50,6 

64.8 

84 

9+ 

40 

5+ 

58 

0 

0 

0 

0 

1.84 

1.65 

12 

.0 

0 

3 

LOCKHART 

75.8 

50.7 

63.3 

88 

30 

32 

6 

0 

Q 

1 

0 

3.78 

1.22 

1 

.0 

0 

6 

MOBILE  WB  AIRPORT 

76.6 

53.4 

65.0 

89 

29  + 

40 

6 

69 

0 

0 

0 

0 

3.56 

2.29 

12 

.0 

0 

6 

MOBILE  WB  CITY 

75.5 

55.4 

65.5 

.8 

90 

29 

45 

6+ 

62 

1 

0 

0 

0 

3.01 

1.62 

2.42 

12 

.0 

0 

6 

OZARK 

78.0 

52.0 

65.0 

1.2 

89 

23 

36 

6 

84 

0 

0 

0 

0 

3.07 

1,14 

1.08 

13 

.0 

0 

7 

ROBERTSDALE  7  E 

77.2 

52.2 

64.7 

89 

29  + 

36 

6 

78 

0 

0 

0 

0 

3.59 

1.57 

1.75 

13 

.0 

0 

5 

DIVISION 

64.5 

3.61 

T 

STATE 

61  .7 

1.9 

2.88 

1.60 

T 

Precipitation 


No.  ol  Daye 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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US     Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


AOOISON  CENTRAL  '  -  ■ 
ALBERTA 

AL6ERTVI LLE   1  S 
ALEXANDER  C ! TV  ft  N£ 
Al  ICEVILL6 

ANDALUSIA 

ANN  IS  TOM  CAA  AP 

ARLEy 

A5HVILLE 

ATHENS 

ATMORf  STATE  FARM 

AUBURN  3  SM 

AUTAUGA V ! LLC 

BARTON 

BAY  NINETTE 

BEL GREEN 
BELLE  MiNA  Z  H 
BILL INGSLEY 
BIRMINGHAM  MB  AP 
8IRMINOHAM  MB  CI  TV 

j  BISHOP 

i  boa; 

8RANTi_y 

ORE -TON  J  SSE 

BRIDGEPORT  2  H 

BRUNOIOGt 

CALERA 

CAMDEN 

CAMP  HILL   2  NX 
CARBON  HILL 


EE  SPRINGS 

CRT  STEAM  PLANT 

INSVILLE 


TUR  SUBSTATION 

ROLIS  LOCK  * 

*XIS  LOCK  AND  DAM 

AN  CAA  AIRPORT 


(ALKVlLLc 

|>US    CITY    ft  Urn 


LAT  ROCK 

i-ORENCE  AT  LOCK 
V»T  DEPOSIT 
P»T  MORGAN 
ORT  PAYNE 
pi  SCO  CITY 

MMOCN 
Mnesville 
IUrdcn  city 

nf-v* 

fNX»NATER 

MAS 

UEENSBORf) 

JEENtf ILLE 

iLP  SHORES   2  SSE 

I^NTERSV  ILLE  CITY  H  WK  S 

'ntersvillf  OAM 

BtffrVlLLE 

i*ILTON 

IVIISBURG  ft  SE 
mVlLLE 

AOLANO 
GHLANO  homf 
.GHTO»iF» 

ntsville  SUBSTA 

SSE 


I^TSVILLF  « 

TOP 

i^SON  LOC*  1 
i"«SON  SmoAl^ 
*DAN  OA- 


1 1  77 
9*28 
1*08. 
2*42] 


2.,, 

1.00 


8  9 


3.76  1.38 
1 •*»,  .63 
2.86  .47 
6.95!  1.88 


4.02 
3.56 
4.04 
2.87 


1 1«  i  sse 

iJlON  JUNCTION 

Jron  junction  2  NE 

Wit  fieto 
1C*Uj>  ;  Nf 

tl  J  E 
1M»S  FE»> 

'rxeu.  o«« 

Sjt-C  im  AIRPORT 

jfu  w  cm 

*!  SANO 
Jt»ALLO 
' »R  A» 


5.53 
1.53 

».eo 

2.12 

2.61 
4.09 
5.47! 
7,49 
.981 

i.o<! 

2.3*; 

2.5el 

J.siJ 

1.20 
1.84 


l.so 

2.46 

3.82 
2.171 
2.03| 

2.83 
I  .is* 
1.74 
2.42 
3.00 


1.00 
2.27 
2.70 

3.30 
3.11 
3.20 
3.48 
2.81 


4.44  . 
4.07  1. 
2.02  . 
3.41  . 
3.37  . 


Day  ol  month 


10  I  11  I  12 


13     14     15  16 


ZE 


19     20  21 


22    23  24 


25  |  26  27 


28    29  30 


I  2.00 
1.42 
1.33 
■  23 


1.46 
1.06 
I  .40 


1.56 
1.37 
1.04 


2.47 
i  1.61 


•01  1.07 

.06  ,27 
•  24 

•06  .43 


2.43 
1.65 
1  .65 


.09 
■  26 
•  02 


S««  fUUmn  Notm  Following  SlAllon  lnd<< 
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•  04  l.u  T 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


MONTGOMERY  WB  C I  TV 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NATCHEZ 

NEWBURG 

NEW  MARKET 
NEWTON 
ONE ON T A 
ORRVILLE 
OZARK 

PAINT  ROCK 
PALMEROALE 
PELL  CITY  5  NW 
PENNINGTON  LOCK  2 
PERRYV ILLE 

PICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTER5V I LLE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

PRATTVILL.E 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RED  RAY 
REFORM 

RIVER  FALLS 

ROB6RTSOALE   7  E 

ROCK  MILLS 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SAVRE 

SCOTTSBORO 
SCOTTSBORO  SU8STA 
SEALE 
SELMA 

SHEFFIELD  TV A  NURSERY 
SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB   4  S 
SNOW  MILL 
SOUTH  HILL 

SUTTLE 
SWAIM 
SYLACAUGA 
SYLVAN I A 
TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TwR 

THOMASVILLE 

TMURLOW  DAM 

TONEY 

TR AFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  AND  OAM 
TUSKEGEE 
UNION  SPRINGS 

UNIONTOWN 
UNIVERSITY 
VALLEY  HEAD 
VANCE 
WADLEY 

WALLACE  2  NE 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 
WEST  BLOCTON 
WETUMPKA 

WHATLEY 
WHEELER  OAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 
WILSON  DAM 

WINFIELO  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 


3.18 

1  »83 
1.99 
1.*? 
2|74 
3.07 


.65 
1.16 
1.01 


1.89  .45 

2.80  .50 

4.68  .92 

2.40  .4? 


3.39 

A.  A3 
3.42 
1.15 


1.1* 
•  35 


?.I9 


.66 


.6? 


1*67 

1.38  .15 

1.63  .51 

3.46  .22 

3.67  .18 


2«41 
U85 
2.87 
5.37 
1.65 


•  95 


2.69 
1*93 
5.*5 


10      11  12 


1  .36 
.01 

1.02 


Day  o)  month 
13  I  14  I  15 


.50 
2.22 
1.32 


16  !  17  18 


19     20  21 


22  I  23  24 


25     26  27 


1  .00 
1.50 


28     29  |  30 


.42      .16  .01 


1.10 
•  62 
2.00 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


IVftH 

lAjy 

Ol  Month 

tr 
6 

Slalion 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

» 

14 

IS 

IK 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

■ 

26 

1 

27 

28 

30  31 

1 

1 

> 
< 



LBERTVILLE  1  S 

MAX 
M  IN 

61 
57 

72 

65 
34 

69 

68 

46 

32 

29 

63 

30 

rs 

81 

74 

PI 

78 
56 

68 
41 

46 

3  9 

32 
39 

61 

35 

73 

81 

76 

83 

82 

73 

j. 

68 

66 

68 

80 

52 

81 

69.9 
45  .5 

LEXANOER  CITY  6  HE 

MAX 

79 

57 

77 

73 

70 

67 

60 

67 

81 

82 

78 

80 

80 

75 

67 

56 

64 

31 

75 

33 

79 

81 

79 

82 

82 

80 

79 

75 

71 

71 

81 

84 

89 

75.3 

HOALUSIA 

MAX 

7* 

83 

74 

77 

65 

62 

71 

80 

81 

86 

80 

65 

83 

78 

65 

63 
42 

68 

45 

76 

81 

85 

84 

88 

87 

63 

84 

72 

71 

S3 

90 

77.6 

KNISTtm  CAA  AP 

MAX 

76 

70 

72 

70 
49 

60 

56 

63 

29 

80 

83 

76 

5  J 

80 
47 

80 

T* 

81 

52 

39 

64 

36 

74 
33 

78 

84 

43 

81 

85 

85 

79 

78 

76 

65 

69 

81 

83 

84 

73.5 

TNORE    STATE  FARM 

MAX 

83 

83 

83 

79 

70 

67 

73 
37 

82 

55 

■6 

82 

53 

83 

59 

81 
62 

76 

52 

73 

6* 

71 
41 

76 
41 

81 

82 
45 

82 

52 

80 

5  0 

80 

67 

80 

94 

82 

79 

80 

85 

89 

89 

79.6 

JBUKN   3  SM 

MAX 

70 

78 

71 

73 

66 

51 
29 

60 

30 
3U 

68 
45 

77 
50 

82 
47 

78 
49 

81 
54 

80 
60 

72 
46 

56 

4  3 

55 
37 

65 

40 

74 
4  3 

80 
46 

81 

42 

81 

51 

83 

51 

84 

53 

81 

9  3 

77 

55 

SO 

53 

71 
51 

70 
52 

81 

55 

85 

54 

73.7 

AY  NINETTE 

MAX 

82 

75 

77 

73 

64 

70 

75 
40 

81 

62 

77 

81 

7  7 

76 

67 

67 

69 
42 

73 
42 

78 
46 

80 

48 

76 

57 

81 

61 

81 

59 

75 
65 

62 

65 

77 
60 

72 

55 

79 

52 

83 
50 

90 

89 

77.0 

ELLE  MINA   2  N 

MAX 

7, 

53 

73 

69 

69 

60 

56 

63 

80 

82 

82 

79 

8  0 

71 

71 

60 

65 
39 

73 
37 

77 
42 

83 

46 
40 

81 

83 

84 

75 

71 

71 

66 

74 

84 

85 

85 

73.9 

IRMINGHAM  *B  AP 

MAX 

78 

71 

72 

71 

51 

38 

67 

30 

81 

84 

77 
5  j 

80 

80 

68 

50 

60 

64 

36 

76 
36 

80 

82 

48 

80 

84 

84 

75 

75 

72 

64 

73 

83 

86 

86 

73.8 

IRM1NGHAM  KB  CITY 

MAX 

79 

75 

74 

Jo 

68 

61 

35 

6, 
34 

82 

52 

84 

56 

82 
58 

80 

50 

80 
61 

75 

57 

64 

63 
*,  2 

67 
41 

78 
42 

82 

83 

54 

80 

85 

60 

83 

78 

77 

Z 

65 

77 

84 

86 

87 

76.5 

RENT  ON   3  SSE 

MAX 

73 

81 

77 
40 

74 

71 

68 

73 

80 

83 

78 

51 

82 
50 

82 

56 

79 

73 

65 

1 

68 

36 

75 
36 

60 

3  9 

81 

41 

82 

52 

83 

52 

83 

50 

79 
60 

63 

65 

82 

62 

71 
55 

78 

51 

84 
4 1 

90 

68 

78.2 

AMDEN 

MAX 

81 

73 

75 

** 

It 

69 

43 

66 

34 

70 
34 

81 
50 

63 
50 

76 
52 

80 
50 

79 
59 

73 
57 

69 
48 

63 
41 

67 
40 

74 
43 

80 

4  f> 

ei 

49 

61 

55 

83 

53 

62 

53 

78 

82 

77 

71 

79 

83 

88 

87 

77.0 
50.1 

MP  HILL  2  NH 

MAX 

ll 

79 

65 

37 

73 

68 

50 
3  D 

60 

68 

76 

82 
44 

78 
48 

81 
69 

80 
56 

75 
45 

54 
42 

55 

32 

65 
35 

75 

79 

57 

81 

62 

e3 

83 

90 

79 

78 

6  9 

70 

81 

84 

73.4 
44. 

ENTREV ILLE 

MAX 

71 

82 

75 

76 

73 

56 

66 

71 

82 

84 

76 

82 

81 
58 

72 

54 

64 

35 

69 

35 

77 

80 

83 

82 

49 

85 

76 

82 

76 

65 

79 
39 

83 

69 

75.8 

HA  TOM 

MAX 

84 

80 

78 

77 

71 

68 

73 

82 

94 

77 

80 

81 

75 

69 

66 

70 
36 

76 

35 

80 

82 

40 

77 

83 

K 
50 

76 

83 

79 

74 

6  0 

86 

*7 

90 

90 

78.5 

ITRONELLE 

MAX 

84 

77 

76 

76 

55 

70 

66 

39 

75 
43 

80 

53 

82 

52 

77 
58 

79 
56 

78 

62 

77 
56 

69 
48 

66 

42 

68 
44 

76 
46 

76 
6  i 

80 

51 

75 
58 

81 
61 

80 
62 

74 
65 

62 

73 
60 

73 
52 

78 

59 

83 

88 

87 

62 

77.0 

LANTON 

MAX 

68 

57 

80 

48 

72 
37 

73 
45 

69 

43 

34 
34 

61 

31 

67 

40 

81 

N>9 

81 
49 

77 
51 

61 

55 

80 
58 

76 
46 

55 
4  3 

60 

39 

65 
40 

73 

ll 

80 

80 

82 

53 

83 

79 

79 

78 

65 

74 

82 

85 

73.9 

MOOVA 

MAX 

7» 
59 

75 
48 

7<0 
40 

65 

62 

33 

65 
33 

68 

37 

78 

56 

ll 

82 
60 

74 

50 

82 
64 

76 
51 

65 
48 

60 
43 

66 

32 

77 

32 

82 

84 

83 

86 

86 

79 

78 

76 

58 

69 

77 

84 

87 

87 

:vl 

AYTON 

MAX 

66 

56 

80 

ll 

73 

52 

72 
42 

56 
3  5 

63 

35 

63 
43 

80 

52 

82 

55 

75 
42 

80 

52 

80 

51 

72 
42 

60 
40 

61 
39 

62 
40 

72 

77 
51 

80 

77 

80 

82 

75 

79 
59 

70 

69 

75 

SO 

86 

73.4 

ICATUR 

MAX 

73 

67 
45 

71 
38 

67 
55 

37 

53 
39 

61 

32 

BO 
46 

83 

S3 

76 

55 

73 
45 

78 
59 

75 
55 

57 
43 

38 

4  2 

62 
42 

70 
41 

76 

83 

81 

6  3 

84 

77 

70 

69 
56 

62 

76 

82 

83 

83 

72.3 

EMOPOLIS  LOCI  4 

MAX 

70 

80 

71 

71 

75 

57 

3  3 

63 

66 

62 

83 

53 

75 

79 
4  7 

78 

71 
47 

63 
t,  o 

62 
42 

64 

38 

73 
4  0 

79 
46 

79 

7B 

51 

79 

82 

74 

SO 

66 

53 

68 

B  I 

76 

82 

85 

73.8 

EMOPOLIS  LOCK   AND  DAN 

MAX 

71 
54 

83 

72 
38 

71 

52 

7* 

62 

33 

64 

34 

72 

34 

85 
51 

75 
47 

81 

5  1 

80 
55 

70 
47 

56 

4  1 

63 
42 

68 

37 

75 
45 

81 
46 

82 

78 

82 

84 

75 

80 

65 

67 

77 

84 

88 

75.0 

1TMAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

81 

74 

76 

68 

62 

67 

71 

82 

85 

83 

86 

83 
60 

79 

65 

61 
42 

67 
41 

76 
41 

8  3 

82 

82 

86 

36 

84 

80 

61 

75 

72 

82 

88 

88 

35 

78.0 

JFAULA 

MAX 

80 

78 

M 

72 

68 

64 

70 

80 

85 

80 
52 

85 

81 

5  7 

78 

74 

60 

68 

38 

76 
38 

80 
*3 

82 

82 

51 

65 

67 

84 

79 

65 

82 

66 

68 

83 

87 
6 1 

86 

77.5 
50.1 

CERGREEN  CAA  AP 

MAX 

82 
58 

73 

75 

72 

59 

66 

72 

81 

n 

46 

77 
50 

81 

60 

78 

52 

65 

63 

67 
38 

75 
36 

79 

81 

82 

8  2 

83 

80 

81 

80 

68 

76 

81 

89 

88 

76.6 

A1RHOPE 

MAX 

81 
61 

77 

76 

71 

64 

67 

3  ^ 

71 

78 

82 

52 

79 
54 

82 
58 

79 

77 

67 

68 

70 
44 

74 
42 

76 
47 

79 
49 

78 

56 

82 
61 

82 
61 

76 
65 

82 

67 

79 
58 

74 

55 

8  0 

55 

85 

53 

88 

56 

88 

60 

77.1 

AYETTE 

MAX 
MIN 

70 

76 

70 

73 

73 

3  2 

59 

69 

8? 

83 

74 
47 

79 

77 

66 

5  1 

63 

36 

68 

33 

« 
39 

81 

82 

76 

82 

83 

7" 

77 

71 

66 

79 

85 

B9 

73.5 

*T  MORGAN 

MAX 

79 

72 

70 

75 

62 

66 

66 

70 

71 

71 

72 

7. 

73 

70 

67 

68 

55 

69 
56 

70 

72 

73 

-5 

75 

75 

76 

77 

72 

77 

77 

S3 

84 

72.6 

11  SCO  CITY 

MAX 
MIN 

67 

57 

S3 

54 

73 
45 

73 
54 

74 
43 

60 

35 

67 

39 

71 
50 

•1 

83 

51 

78 
53 

69 

■-  0 

80 

75 

65 
4  0 

65 
41 

69 
42 

75 

80 

81 

80 

S3 

83 

19 

83 

79 

79 

78 

85 

90 

76.8 

■Ml 

MAX 

70 

73 

70 

73 

71 

44 

57 

67 

82 

84 

77 

82 

80 

73 

50 

55 
34 

65 

30 

7  ' 

81 

85 

64 

81 

87 

61 

80 

74 

66 

70 

82 

85 

73.6 

NEVA 

MAX 
N I N 

6. 
60 

84 

60 

76 
47 

77 
47 

72 

62 
34 

69 
35 

75 
43 

84 

47 

87 

48 

85 

53 

87 
5  6 

86 

57 

82 
47 

69 
4  1 

68 

38 

70 
39 

70 

72 

85 

99 

87 

86 

82 

80 

82 

75 

78 

84 

89 

78.5 

•DHATER 

MAX 

66 

80 

71 

72 

68 

49 

59 

66 

81 

63 

80 

81 

80 

74 

50 

55 

37 

63 

43 

73 

79 

82 

81 

83 

85 

80 

79 

73 

66 

70 

81 

85 

73.4 

EENSBORO 

MAX 

81 

55 

75 

72 

72 

64 

6* 

67 

80 

•  1 

74 

79 

78 

72 

64 

65 

4  2 

70 
39 

74 
40 

79 

80 

79 

81 

81 

75 

BC 

75 

67 

78 

85 

88 

87 

75.6 

: 

IENVILLE 

MAX 
M  I N 

83 

57 

75 
55 

73 
42 

68 

52 

»7 

43 

65 

3  2 

71 
38 

82 

■9 

77 
52 

82 
54 

80 

78 

71 

65 

68 
40 

75 
44 

no 
4  7 

82 
47 

80 
5 1 

14 

5  3 

84 

54 

79 

56 

8" 

6  3 

83 

59 

69 

74 

83 

87 

88 

77.3 

JYVILLE 

MAX 

66 

72 

65 

71 

68 

50 

52 

66 

78 

80 

70 

.'6 

77 

64 

tl 

57 
40 

63 
41 

71 

76 

78 

76 

SO 

82 

71) 

72 

63 

62 

73 

79 

62 

69.7 

MAX 
M  1 M 

75, 
52 

SO 

58 

73 
45 

67 

68 

70 
42 

70 

45 

81 
46 

B4 

SO 

80 

53 

84 

55 

81 

57 

81 

55 

77 
48 

70 
4  0 

75 
50 

79 
47 

81 

84 

83 

81 

83 

84 

82 

84 

81 

80 

82 

83 

84 

78.9 

5MLAND  HOME 

MAX 

MIN 

81 

37 

77 
34 

73 
45 

68 

49 

66 

41 

62 

32 

68 

38 

82 
46 

83 

51 

78 

S3 

82 

SS 

81 
36 

77 
59 

75 
46 

63 

40 

63 

38 

73 
45 

76 
47 

80 

49 

80 
34 

B2 

66 

83 

58 

80 

57 

7b 

64 

77 
57 

68 

54 

73 

52 

80 
49 

85 

61 

83 
65 

76.2 
31.0 

•TSVILLE  *  S1E 

MIN 

78 
54 

42 

37 

45 

39 

it 

28 

40 

£4 
48 

74 
47 

46 

St 

67 
46 

47 
41 

57 

40 

63 

39 

73 

37 

42 

46 

52 

58 

54 

62 

61 

56 

49 

45 

46 

49 

46.3 

'AYETTE 

MAX 
MIN 

80 
5* 

71 
31 

73 
41 

66 
49 

60 
42 

51 
11 

»7 

32 

79 
42 

86 

52 

77 
48 

82 
52 

71 

52 

77 
59 

67 
44 

3  3 

42 

64 

35 

73 
38 

78 
47 

82 

50 

81 
49 

83 
54 

84 

54 

61 

55 

79 

M 

75 
54 

68 

54 

67 
48 

79 
49 

83 

52 

82 

51 

74.5 
48.1 

In  r*f*r«ac«  not**  follaviog  Union  Id*j>i 


DAILY  TEMPERATURES  apr^ 


Day 

Of  Month 

i — r 

o> 

0 

Station 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

ra 

IP 

 1 

17 

18 

19 

|  1 

20 

21 

22 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

! 
< 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

82 
5* 

75 
46 

72 
38 

77 
52 

64 

43 

64 

32 

71 

82 
49 

S3 

49 

77 
50 

78 
47 

73 
53 

70 
55 

6b 

47 

69 

39 

67 
38 

78 
36 

79 
45 

79 
45 

77 
51 

79 

55 

80 

53 

73 
61 

80 
61 

66 

56 

68 
51 

76 

47 

83 
45 

88 

51 

85 

52 

75*4 
47  .8 

LOCKHART 

MAX 
MIN 

67 

57 

61 

58 

73 
43 

75 

51 

68 

45 

59 

32 

67 
38 

71 
45 

81 
SO 

82 
49 

81 

52 

82 
60 

J1 
61 

79 
45 

66 
40 

63 
41 

67 
43 

74 
45 

79 
45 

80 

53 

BO 
55 

83 

82 

61 

81 

64 

79 
61 

80 
55 

70 
53 

74 

52 

81 

52 

88 
60 

75.8 
90.7 

MADISON 

MAX 
MIN 

66 

57 

75 
43 

68 

34 

70 

53 

69 

39 

50 
35 

27 

68 

43 

80 
49 

83 

S3 

73 

45 

79 
49 

78 
57 

65 
42 

47 

40 

57 
39 

65 
38 

74 
41 

79 
47 

83 

51 

81 

57 

8* 

54 

84 

59 

74 
61 

71 
56 

68 
54 

66 
47 

82 
49 

83 
50 

84 

51 

72.1 
47.3 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 
MIN 

BO 
56 

73 
51 

71 
40 

74 

50 

64 

43 

61 

31 

70 
34 

81 
46 

83 
90 

77 
51 

81 

50 

80 
56 

73 
57 

60 
46 

62 
40 

68 

37 

74 

40 

80 
45 

81 

47 

79 
49 

83 

52 

84 

« 

79 

58 

78 
64 

77 

58 

66 

52 

76 

50 

82 
43 

85 
53 

87 

52 

75.6 
48.4 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

78 
57 

75 
56 

73 
42 

68 
47 

65 
44 

59 
32 

67 

32 

79 
42 

88 
42 

85 
48 

83 
51 

79 
50 

75 
56 

68 
47 

56 
45 

62 
41 

71 
48 

78 
43 

79 
46 

78 

47 

81 

51 

83 

52 

82 
51 

82 

51 

74 

57 

68 
56 

69 

55 

79 

53 

82 

53 

82 

51 

74. S 
48.2 

MAXWELL  FIELD 

MAX 
MIN 

79 
60 

75 
56 

73 
47 

69 

51 

54 
42 

64 

38 

68 
40 

81 
47 

85 

55 

78 
54 

83 

55 

82 
62 

78 

52 

71 

40 

62 
45 

68 

43 

73 
46 

80 

49 

81 

80 

53 

84 

56 

84 

82 

59 

80 
64 

80 
60 

69 

57 

77 
54 

84 

53 

88 

59 

85 

58 

76.6 
52.4 

MOBILE  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 

59 

76 
55 

74 

50 

73 

S3 

62 
46 

69 
40 

74 
44 

79 

53 

78 

52 

77 

79 
60 

78 
60 

76 

52 

67 
46 

67 
44 

70 
41 

75 
44 

77 
47 

78 

50 

76 
59 

80 

63 

80 

63 

76 
66 

82 

65 

77 
57 

73 
54 

79 

53 

84 

53 

89 

57 

89 
60 

76.6 
53.4 

MOBILE  WB  CITY 

MAX 
MIN 

79 
62 

75 
59 

73 
51 

74 

57 

63 
47 

69 

45 

70 
45 

75 
56 

75 
54 

78 
60 

75 
64 

77 
54 

67 
47 

68 
46 

69 
45 

74 
46 

76 
50 

75 
51 

78 
61 

78 
63 

78 
62 

74 

67 

80 
65 

78 
60 

73 
55 

79 
55 

84 

55 

90 
60 

88 

62 

75.5 
55.4 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 
MIN 

79 
59 

73 

52 

72 
42 

69 

50 

55 
41 

62 
35 

67 
36 

80 
45 

94 
51 

77 
51 

82 

51 

82 
60 

77 
51 

57 
46 

62 
43 

68 
40 

72 
40 

79 
46 

81 
49 

80 
50 

82 

53 

83 
54 

80 

57 

79 
60 

79 
58 

68 
56 

75 

53 

82 
50 

87 

59 

85 

53 

75.3 
49.7 

MONTGOMERY   WB  CITY 

MAX 
MIN 

80 
S9 

74 

57 

72 
47 

70 
50 

53 
44 

62 

38 

68 
40 

80 
50 

83 
55 

77 
56 

82 
56 

81 
61 

77 
52 

56 
47 

61 
44 

67 
UU 

72 
47 

80 
51 

80 
52 

78 

57 

82 

59 

83 
61 

79 
61 

79 
66 

80 
59 

66 

56 

74 

54 

83 
52 

87 
61 

85 

59 

75.0 
53.2 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

70 
57 

65 
44 

67 

37 

67 
42 

48 
40 

52 
36 

66 

32 

81 
46 

82 

57 

71 
45 

73 
45 

77 
57 

63 
43 

47 
40 

58 
41 

64 

41 

71 
39 

81 
46 

82 

52 

78 

56 

82 
58 

83 
58 

70 
60 

71 
58 

64 

54 

65 

51 

78 
49 

86 

50 

86 

59 

84 

53 

71.1 
48.2 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

71 
58 

77 
46 

70 
34 

70 
54 

70 
40 

47 

35 

57 
28 

67 
38 

82 

46 

85 
47 

77 
47 

82 
50 

79 

57 

70 
42 

48 
40 

56 
39 

65 
33 

74 
38 

82 
43 

85 
45 

81 

53 

86 
50 

86 

49 

78 

54 

74 

55 

72 
54 

62 
48 

72 
46 

82 
61 

83 
45 

73.0. 
45.8 

OZARK 

MAX 
MIN 

80 
59 

80 
60 

75 
46 

s 

65 
45 

64 
36 

69 

38 

82 
46 

86 

51 

81 

85 

55 

82 
58 

80 
61 

75 

46 

63 
41 

65 
42 

74 
45 

78 
49 

83 

50 

84 

54 

85 

55 

87 
56 

89 

58 

60 
65 

85 
61 

70 
57 

70 
52 

80 

53 

85 
60 

86 

58 

78.0. 
52.0 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 
MIN 

69 

53 

77 
44 

70 
33 

70 
39 

69 
41 

49 

33 

56 
28 

66 
38 

80 
47 

81 
47 

75 
49 

79 
49 

78 
50 

72 

44 

50 
*1 

55 
36 

63 
40 

74 

39 

80 
40 

80 
44 

80 
47 

83 
47 

83 
49 

78 

53 

75 
54 

73 
54 

62 
52 

71 
52 

81 

53 

83 
54 

f2. 1 
45.0 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

81 

59 

73 
52 

72 

40 

11 

65 
46 

63 

32 

68 

35 

81 
42 

82 
48 

78 
48 

82 
50 

82 
64 

77 
61 

69 
48 

61 
44 

62 
40 

74 
40 

80 
44 

81 

46 

80 
48 

84 

50 

83 
52 

80 
55 

81 

65 

80 
58 

68 
56 

75 
52 

82 
48 

81 
54 

86 

51 

76.0 
49.3 

PUSHMATAHA 

MAX 
MIN 

65 
50 

84 

42 

72 
43 

n 

50 

76 
43 

AO 

32 

67 

32 

78 
39 

83 

51 

84 
50 

74 
41 

80 

53 

79 
54 

72 
48 

61 
39 

66 

39 

72 
45 

74 
42 

78 

45 

80 

51 

75 
53 

80 

5? 

80 
62 

82 
60 

82 

59 

69 

52 

69 
48 

78 
48 

87 

55 

89 

53 

75.6 
47.7. 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 
MIN 

8* 
60 

75 
58 

75 
47 

7' 
53 

68 

43 

69 

36 

7* 

39 

78 
48 

79 
49 

78 
50 

61 

57 

78 
62 

76 

58 

71 
45 

67 
42 

69 
43 

75 
43 

78 
45 

78 
45 

76 
56 

79 
60 

81 

59 

76 
64 

84 

65 

82 
62 

74 
56 

79 
54 

83 

52 

89 

55 

89 

59 

77.2. 
52.2 

ROCK  MILLS 

MAX 
MIN 

80 
58 

80 

51 

73 
34 

75 
43 

68 

43 

56 
29 

69 

29 

80 

36 

82 
42 

82 
45 

79 
51 

79 
49 

75 
61 

73 
47 

51 
42 

65 

32 

76 

35 

8  ? 

38 

83 
43 

83 

43 

83 

51 

83 
48 

83 
52 

78 

63 

78 

52 

70 
52 

75 
53 

81 

52 

84 

55 

85 

50 

76.4. 
46.0 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

74 
58 

76 
45 

68 

32 

72 
37 

71 
40 

47 

35 

56 
28 

67 
36 

81 
43 

83 
45 

75 
45 

79 
45 

80 
54 

66 
42 

47 
40 

57 
39 

62 
38 

74 

40 

80 
45 

83 
46 

82 
50 

85 
51 

85 
56 

74 
61 

75 
56 

69 
54 

63 
50 

74 
51 

80 
53 

82 
48 

72.2 
45.4 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

MAX 
MIN 

72 
56 

68 

37 

70 
35 

66 

51 

62 
38 

51 
32 

62 

29 

77 
41 

78 

52 

80 
51 

78 
45 

77 
55 

77 
58 

63 
40 

SO 
39 

61 
39 

73 
36 

78 
41 

81 
47 

80 

50 

82 

49 

82 

« 

76 

57 

76 
61 

69 
56 

60 
53 

68 

51 

79 
46 

79 
56 

83 

51 

71.9 
46.8 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

75 
58 

69 
40 

71 
36 

71 

53 

60 
41 

55 
31 

69 
28 

80 
30 

S3 
43 

76 

55 

80 
47 

80 
50 

72 
52 

55 
42 

54 
41 

64 

40 

76 
34 

79 
38 

84 

42 

83 
46 

85 

53 

86 

50 

78 
54 

70 
60 

77 
53 

69 
56 

71 
52 

84 

42 

86 

47 

87 

47 

74.3 
45.4 

SELMA 

MAX 
MIN 

81 

58 

72 
53 

76 
42 

73 
54 

66 
45 

64 

35 

70 
37 

82 
41 

85 
30 

78 
51 

82 
53 

82 
58 

75 
60 

67 
49 

65 
43 

70 
41 

74 
42 

81 

47 

82 
49 

83 

51 

86 

54 

86 
54 

80 
58 

82 
67 

81 
66 

68 
54 

80 
52 

85 
48 

89 
56 

89 

55 

77.8 
50.8 

TALLADEGA 

MAX 
MIN 

79 
58 

71 
44 

73 
35 

70 
48 

61 

42 

59 
31 

66 

27 

81 
38 

83 
48 

75 
48 

81 
49 

80 
54 

75 

59 

60 
45 

56 
43 

64 

33 

75 
33 

80 
3  8 

83 
44 

81 
46 

85 

53 

84 

50 

79 

55 

11 

76 

55 

65 
54 

71 
52 

82 
45 

84 

59 

85 
47 

74.7 
46.6 

THOMASV I LLE 

MAX 
MIN 

83 
56 

72 

53 

76 
46 

75 
53 

66 
41 

66 

34 

72 
39 

82 
51 

83 

52 

76 
52 

80 
48 

79 
61 

74 

52 

6? 
47 

63 
40 

65 
41 

73 
44 

80 
47 

81 
51 

80 
54 

82 

55 

61 

57 

75 
62 

81 
64 

69 

55 

68 
51 

75 
50 

61 
49 

88 
56 

86 

61 

75.8 
50.7 

TROY 

MAX 
MIN 

67 
57 

79 
56 

71 
45 

72 
51 

64 

43 

53 
36 

61 

39 

67 
45 

80 

50 

84 

53 

78 

53 

83 
57 

80 
60 

79 
46 

63 
41 

59 

40 

65 
43 

73 

50 

77 
53 

80 

53 

80 

55 

83 

55 

84 

57 

81 

65 

80 

58 

78 
54 

70 
51 

72 

52 

80 

60 

84 
48 

74.2 
50.9 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

82 
57 

74 
45 

7S 
37 

74 

50 

55 
39 

62 
32 

72 
31 

84 
44 

84 
48 

75 
50 

30 
48 

80 
55 

67 
50 

53 

44 

64 

42 

68 
40 

77 
37 

82 
42 

84 

47 

80 
49 

86 
54 

84 

53 

75 
58 

80 
63 

75 
58 

67 
55 

78 
49 

85 
43 

90 

52 

88 
50 

76.0 
47.4 

TUSKEG6E 

MAX 
MIN 

67 
58 

78 
56 

71 
43 

73 

52 

66 

45 

52 
34 

61 

34 

66 

41 

77 
50 

82 
49 

77 
51 

82 
59 

81 

62 

77 
47 

57 
44 

58 
39 

65 
40 

74 

45 

78 
48 

81 
49 

82 
51 

83 

52 

84 

55 

81 

65 

78 

57 

80 

53 

70 
51 

71 
51 

81 

57 

84 

55 

73.9 
49.8 

UNION  SPRINGS 

MAX 
MIN 

81 

58 

76 

54 

74 
40 

67 

50 

63 
43 

62 

32 

67 

34 

81 
43 

83 
48 

81 

50 

83 

51 

80 

if 

80 
60 

72 
45 

59 
40 

67 

37 

74 
39 

81 
46 

81 
48 

80 
51 

84 

53 

84 

54 

79 
54 

80 
64 

78 
58 

71 
54 

72 
50 

82 
48 

86 
57 

86 

54 

76.5 
49.1 

UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

80 
59 

72 
48 

7* 

38 

72 
48 

54 

37 

58 
33 

71 

32 

85 
47 

85 

52 

76 

52 

80 
50 

78 
56 

66 

48 

52 
45 

62 
43 

65 
40 

73 
39 

no 
42 

83 
48 

78 

50 

85 

55 

83 
46 

73 
61 

78 
63 

72 
58 

65 
55 

77 

50 

85 
45 

89 
54 

8S 

51 

74.6 
48.2 

VALLE"  HEAD 

MAX 
MIN 

68 
43 

68 
40 

67 

31 

68 

47 

64  53 
39     2  7 

60 
24 

82 

33 

82 
44 

81 

56 

81 
54 

81 
54 

67 

38 

55 
34 

48 

34 

63 
31 

70 
31 

80 

35 

82 
40 

82 
43 

8? 

41 

82 
44 

83 
47 

83 
49 

80 

50 

71 
52 

80 
42 

80 
41 

82 
49 

73.3 
41.1 

WETUMPKA 

MAX 
MIN 

80 
56 

75 
53 

75 
41 

70 
54 

60 
46 

65 
34 

69 

35 

80 
43 

83 
48 

77 
50 

82 

52 

83 
58 

79 
60 

60 
49 

62 
49 

69 
39 

75 
41 

81 
44 

81 

45 

79 
49 

84 

51 

85 
60 

79 

55 

80 
65 

80 

59 

70 
56 

75 
52 

84 
48 

87 
56 

85 

52 

76.5 
50.1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 
APRIL  1952 


Day  of  month 


JUDOD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 
ava 

DEM0P01.IS  LOCK  4 

EVAP 

.  15 

.  18 

.27 

.23 

.  16 

.  16 

.  14 

.14 

.07 

.30 

.11 

.  14 

.  14 

.03 

.12 

.20 

10 

.15 

.07 

.17 

.13 

.20 

.  ?2 

.04 

.12 

.03 

.10 

.24 

.16 

.40 

4.87 

WIND 

69 

74 

44 

57 

88 

60 

44 

34 

13 

15 

44 

26 

82 

39 

64 

101 

77 

18 

24 

5 

42 

11 

12 

4 

32 

77 

73 

81 

60 

48 

1418 

FA  I RHOPE 

EVAP 

.12 

.27 

.  19 

.20 

.24 

.  19 

.16 

.13 

.07 

.  10 

.12 

.26 

.18 

.18 

.16 

.14 

.11 

.13 

.13 

.15 

09 

.08 

.23 

.11 

.29 

.24 

.25 

.29 

B5.15 

»IND 

19 

41 

8 

38 

84 

8 

26 

8 

12 

6 

10 

• 

130 

60 

59 

33 

25 

20 

13 

2 

34 

11 

7 

35 

11 

102 

71 

27 

49 

43 

992 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.09 

.42 

.25 

.05 

.  16 

.12 

.06 

.  13 

.38 

.15 

.21 

.26 

.28 

.18 

.  17 

.05 

.  33 

.15 

.21 

.18 

.20 

.11 

.  20 

.07 

.25 

.20 

.24 

.  36 

.43 

.25 

6.14 

KIND 

23 

114 

51 

20 

81 

66 

10 

10 

8 

22 

50 

80 

70 

1  10 

70 

80 

10 

10 

20 

20 

10 

25 

18 

40 

117 

167 

99 

112 

62 

1620 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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to 
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ADDISON  CENTRAL  TOWER 

0071 

LAWRENCE 

2 

34  25 

87  19 

1500 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

ALBERTA 

01  AO 

¥ILC  OA- 

S10NEY  J.  HARDY,  SR 

ALBERT VILLE  1  S 

0148 

MARSHALL 

12 

34  16 

86  13 

1114 

u 

6A 

JESSE  M.  CULP 

2  3  5 

Alexander  c itt  6  ne 

0163 

TALLAPOOSA 

U 

32  59 

63  52 

660 

5P 

5P 

CITY  FILTER  PLANT 

2  3  5 

ALICEVILLE 

0176 

PICKENS 

13 

3)  08 

88  10 

190 

BA 

HOSIE  PHILLIPS 

> 

ANDALUSIA 

0252 

COVINGTON 

* 

31  19 

86  30 

330 

J .    RAYMOND  SHREVE 

2  3  5 

ANN t S T ON  CAA  AIRPORT 

02  n 

CALHOUN 

J  J 

ni 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

ARLET 

0338 

WINSTON 

2 

34  04 

87  13 

- 

7A 

MRS.  LESSIE  HILLER 

ASHVILLE 

03  7  1 

ST.  CLAIR 

33  50 

86  16 

880 

7A 

S.  A.  CROW 

ATHENS 

0390 

LIMESTONE 

12 

34  48 

86  39 

709 

TVA-62 

3 

ATMORE  STATE  FARM 

0402 

ESCAMBIA 

B 

31  10 

87  29 

300 

%P 

ATMORE  STATE  FARM 

2  3  5 

AuBURN  3  SM 

0622 

LEE 

MRS.  MARTHA  I.MOORE 

2  9  5 

AU  TAUGAVILLE 

0460 

AUTAUGA 

1 

32  26 

86  39 

200 

6A 

J.  8.  NEIGHBORS 

03*6  COLBERT 

12 

34  43 

B7  32 

463 

BAT  NINETTE 

DSai 

BALDWIN 

9 

30  33 

87  47 

266 

7P 

7P 

GROVER  W.  WOODWARD 

2  3  3 

BELGREEN 

0651 

FRANKLIN 

12 

34  28 

87  52 

910 

TVA-43 

j 

BELLE  NINA  2  N 

0655 

LIMESTONE 

4P 

4P 

ALA.    POLY.  INST. 

2  3  3 

61LLINGSLEY 

0823 

AUTAUGA 

1 

32  40 

86  *3 

373 

7A 

LEONARD  C .  WELDON 

0 1 8N 1  MOHAN  HB  AIRPORT 

obii 

JEFFERSON 

2 

86  43 

610 

HID 

NIC 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

BIRMINGHAM  HB  CUT 

L.*36 

JEFFERSON 

2 

33  32 

86  50 

694 

50 

5P 

MRS. CARRIE  8  HOB ION 

2  3  3 

BISHOP 

085* 

COLBERT 

12 

34  39 

86  05 

470 

7A 

TVA-42 

3 

BOAZ 

09!  ' 

MARSHALL 

MILFORO  H.  DOOLEY 

BRANTLEY 

I  069 

CRENSHAW 

6 

31  35 

86  16 

264 

7A 

R.  E.  HENDERSON 

BREVTON  3  SSE 

iobaIescambia 

6 

31  04 

87  03 

B9 

6P 

6A 

MRS.   CLARA  T.  PEAVY 

2  3  5 

BRIDGEPORT  2  v 

:  o9s 

JACKSON 

12 

34  56 

85  44 

660 

5P 

MISS  M.LOUISE  JONES 

3 

BRUNDIDGE 

1178 

PIKE 

31  43 

85  49 

GEO.  L.  HICKS 

CALCRA 

1286 

SHELBY 

7 

33  06 

86  45 

300 

8A 

ZEMMA  P  .  HOLCOMBE 

CAMDEN 

1  J00 

WILCOX 

1 

32  00 

87  20 

225 

5P 

<>P 

ALA.    POLY.    INST . 

2  3  5 

CAMP  HILL  2  NV 

132* 

TALLAPOOSA 

11 

32  30 

65  39 

6B0 

6A 

ALA.  POLY.  IMST. 

2  3  5 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

33  3* 

87  32 

430 

MISS  MARY  C .  RAY 

3 

CENTER  GROVE 

K.92 

MORGAN 

34  23 

S6  38 

7A 

TVA-66 

C  ENTREV1 LLE 

1320 

ei  ee 

3 

32  37 

87  08 

230 

74 

7A 

W.  D.  HOLLI FIELD 

2  3  5 

Chaton 

1368 

WASHINGTON 

13 

31  28 

66  IS 

195 

6P 

6P 

CHAS.   C.  SMITH 

2  3  5 

CHILOERSBURG 

1813 

TALLADEGA 

33  17 

480 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

C  ITRONELLE 

1685 

MOBILE 

9 

31  03 

88  14 

331 

hP 

6P 

B.  0.  JONES 

2  3  5 

Clan  ton 

1694 

CHILTON 

32  51 

86  36 

HUGH  M.  SIMPSON 

2  3  3 

CLAYTON 

1  '25 

BARBOUR 

5 

31  S3 

83  27 

590 

5A 

EDWARD  E.  POPE 

COFFEE  SPRINGS 

1807 , GENEVA 

5 

31  10 

85  53 

265 

SAUL  R.  SMITH 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

12 

34  45 

87  51 

7A 

TVA-462-A 

3 

COLLINSVILLE 

1849 

DE  KALB 

34  13 

B5  52 

734 

7A 

MRS.    S.  CUNNINGHAM 

j 

COLUMBIA  1  W 

1863 

HOUSTON 

31  181  85  08 

REX  H.   CANADA Y 

COROOVA 

1940 

WALKER 

2 

33  46 

87  11 

33* 

5P 

BA 

MRS.  C .  GRESHAM 

2  3  3 

CUBA 

2079 

SUMTER 

32  26 

88  23 

215 

REUBEN   P.  HARRIS 

DAOEVI LLE 

2119  TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  43 

760 

8A 

DR.  W.  B.  FULTON 

3 

OANCV 

2141 

PICKENS 

13 

33  01 

88  17 

207 

E.    F.  SMITH 

3 

DANVILLE 

21*9 

MORGAN 

34  25 

87  04 

TA 

TVA-303 

DAYTON 

2188 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

_ 

7A 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

2  3  5 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  37 

86  59 

573 

6P 

BA 

MRS.    FREDA  TRIMBLE 

2  3  5 

DECATUR  * 

22ib 

MORGAN 

12 

34  3T 

86  59 

600 

6A 

TVA-63-8 

3 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

1  2 

34  36 

86  58 

366 

8A 

TVA-411 

3 

DEMOPOLIS  LOCK  A 

2240 

MARENGO 

32  31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6 

DEMOPOLIS  LOCI  6  DAM 

2245 

MARENGO 

1? 

32  31 

67  50 

100 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  3 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

85  26 

322 

HIO 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  3 

ELBA 

2377 

COFFEE 

10 

31  25 

66  04 

204 

BA 

D.  M.  ENGLISH 

EL ROD  12632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

87  48 

252 

K.  V.  BERRY 

5 

EUFAULA                                    2  72  7 

BARBOUR 

31  53 

85  08 

SP 

BA 

HARRY  E.  MAUGANS 

2  3  5 

EUTAW  LOCK  7 

2742 

GREENE 

2 

32  47 

67  50 

114 

A 

E.  B -  HOL6ROOK 

EVERGREEN  CAA  AP 

2763 

CONECUH 

6 

31  25 

87  02 

257 

MID 

MID 

CIVIL  AERO .  ADM. 

2  3  5 

FAIHMCPf 

2B13 

BALDWIN 

9 

30  32 

87  55 

23 

NIC 

SP 

HAROLD  F .  YATES 

2  3  5  6 

FALCO  5  NE 

2832 

COVINGTON 

9 

31  06 

B6  33 

232 

BA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

FALKVILLE 

MORGAN 

34  22 

86  55 

TVA-38* 

FALLS  CUT   6  NW 

2848 

WINSTON 

2 

87  20 

650 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FARLEY 

2867 

MADISON 

12 

34  36 

66  34 

641 

7A 

TVA-576 

FATETTE 

2883 

FAYETTE 

13 

33  41 

87  50 

359 

BA 

LOIS  KILLINGSWORTH 

2  3  5 

FLAT  ROCK 

2945 

JACKSCN 

t ! 

34  46 

85  41 

13B0 

7A 

TVA-3B7 

3 

FLORENCE  AT  LOCK 

2976 

LAUDERDALE 

87  40 

74 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORT  OEPOSIT 

3024 

LOWNDES 

6 

31  39 

86  34 

320 

BA 

HENRY  H.  TEWS 

FORT  MORGAN 

3033 

BALDWIN 

9 

68  01 

9P 

9P 

WM.  H.  CHANDLER 

2  3  5 

FORT  PAYNE 

3043 

DE  KALB 

7 

34  26 

65  43 

879 

8A 

JOHN  W.  PATE 

3 

FRISCO  CITY 

3103 

MONROE 

8 

31  26 

87  24 

BA 

8A 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

2  3  5 

GADSDEN 

3131 

ETOWAH 

34  01 

66  00 

554 

FRANKLIN  K.  EDGE 

2  3  5 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

13 

32  49 

86  09 

130 

7A 

FRANK  J.  FIELDS 

3 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

2 

34  00 

86  44 

500 

8A 

MRS .   G.  MC  KENZIE 

3 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

5 

31  02 

85  52 

107 

7A 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

2  3  5 

GOOOWATER 

I  399 

COOSA 

1 

33  04 

86  03 

826 

TA 

7A 

C  .   PURVIS  CONAWAY 

2  3  3 

GOP- GAS 

3430 

WALKER 

33  39 

B7  13 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

GREENSBORO 

351  l 

HALE 

2 

32  42 

87  36 

220 

6P 

6A 

N.  KAMNER  C0B6S 

2  3  5 

GREENVILLE 

3519  BUTLER 

6 

31  50 

66  3B 

5P 

8A 

CECILE  T.  LEWIS 

2  3  5 

GULF  SHORES  2  SSE 

3559 

BALDWIN 

9 

30  16 

87  40 

10 

GULF  STATE  PARK 

3 

GUNT ERSV1 LLE  CITY  W  WKS  35TB  MARSHALL 

12 

34  22 

86  IT 

610 

TVA-403 

3 

GUNTERSV 1 LLE  DAM 

3583 

MARSHALL 

34  26 

B6  24 

TVA-70 

3 

HALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

2 

34  14 

87  38 

947 

7A 

ELMER  L.  SHIPMAN 

2  3  5 

HAMILTON 

36** 

MARICN 

13 

34  08 

87  59 

496 

REX  COOPER 

3 

HARR I S8URG  6  SE 

3697 

PERRY 

3 

32  *8 

87  11 

600 

BA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

HAYNEV1 LLE 

3746 

LOWNDES 

1 

32  11 

86  35 

6A 

MAX 1NE  E.  WATSON 

3 

HEADLAND 

3  '61 

HENRY 

5 

31  21 

65  20 

6P 

6P 

ALA.   POLY.  INST. 

2  3  5 

HIGHLAND  HOME 

1816 

CRENSHAW 

31  37 

86  19 

594 

5P 

LUKE  JORDAN 

2  3  5 

H IGHTOWER 

38*2 

CLEBURNE 

11 

85  24 

BA 

THOMAS  J.  HART 

3 

HODGES 

3699 

FRANKLIN 

13 

n 

87  56 

845 

6A 

FRANK  L.  HAYNES 

3 

HUNT  SV I LLE  SUBSTATION 

4060 

MADISON 

12 

34  43 

86  35 

411 

6A 

TVA-63 

j 

HUNT  SV  I  LLE   *  SSE 

4068 

MADISON 

12 

34  *2 

66  33 

610 

MIC 

HIO 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  3 

HYTOP 

4099 

JACKSON 

12 

34  5* 

66  05 

1500 

TVA-78 

3 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

13 

31  33 

66  01 

10 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

JACKSON  SHOALS 

4198 

iALLADEGA 

7 

33  32 

66  12 

475 

8A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

JORDAN  DAM 

4306 

ELMORE 

32  37 

66  15 

290 

6A  ALABAMA  POWER  CO 

LAFAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

11 

32  34 

63  24 

830 

6P 

6P 

CLARENCE  H.  FINShER 

2  3  3 

LAY  DAM 

4603 

COOSA 

7 

86  31 

420 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

LEEDS 

6619 

JEFFERSON 

3 

11  S 

86  33 

63b 

M 

MRS.  MARY  K.  LEE 

3 

LEESBURG 

4627 

CHEROKEE 

83  *6 

389 

RUFUS  M.  SEWELL 

3 

LIVINGSTON 

-  w 

SUMTER 

13 

;;;; 

BB  11 

160 

5P 

IP 

PROF.  E.  J.  MURPHEY 

2  3  3 

LOC KMART 

-o:  2 

COVINGTON 

31  01 

86  22 

290 

BA 

6A 

H.    C  .  YOUNG 

2  3  3 

LOCK  17 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

280 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

MADISON 

4976 

MAO  I SON 

12 

3*  *2 

86  45 

373 

9A 

9A 

HARRY  R.    TAYLOR  JR 

2  3  9 

MAGELLA 

4996  JEFFERSON 

3 

33  30 

66  51 

654 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

t      1 -ALABAMA ■      2-8LACK  WARR IOR i      3-CAHABA,      4-CHAT TAHOOCHEE i      5-CHOC TAWHATCHEE i  6-C0NECUM( 
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1 
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> 

T-i 

W 
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:  MARICN  1  SSE 

5106 

PERRY 

9 

32  37 

87  16 

263 

„ 

0.  MYRON  H0LIF1ELD 

MARION  JUNCTION 

3116 

DALLAS 

32  26 

B7  1* 

204 

8A 

MRS     MARGARET  SMITH 

|  MARION  JUNCTION  2  NE 

512  1 

DALLAS 

3 

3/  28 

67  13 

200 

6P 

6P 

ALA     POLY.  INST. 

2 

3  3 

MART  IN  DAM 

51*0  TALLAPOOSA 

32  40 

65  53 

340 

ALABAMA  POWER  CO 

2 

3  3  6 

MAXWELL  F1EL0 

9202 

MONTGOMERY 

32  23 

86  2  5 

165 

MID 

Hit. 

U.S. ARMY  A  If)  FORCES 

2 

3  3 

!  MC  CALLA  2  ME 

5293 

JEFFERSON 

9 

33  21 

86  39 

550 

6A 

JAMES  B.  ELLIOTT 

1  HELVIN 

5954 

CHOCTAW 

JOHN  R.  LAND 

'  HERTZ  3  E 

5382 

Bite 

9 

32  33 

87  20 

600 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

!  MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

1 

32  06 

87  12 

78 

8A 

CHLORA  R.  WILLIAMS 

HI  LSTEAD 

5*59 

MAC  ON 

32  27 

83  54 

206 

8A 

T  .  C  .  CARR 

!  MITCHELL  DAM 

5*65 

CHILTON 

7 

32  48 

86  27 

350 

ALABAMA  POWER  CO 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5478 

MOBILE 

212 

MID 

M?D 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

*  s 

MOBILE  W8  CITY 

5*^3 

MOBILE 

9 

30  *2 

86  02 

10 

MIC 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3  3 

MONTE  SANO 

5529 

MADISON 

12 

34  43 

B6  31 

1630 

TVA- 530 

MONT EVA LLO 

5537 

SHELBY 

3 

33  06 

86  33 

462 

8A 

M.  P.  JETER 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

5550 

MONTGOMERY 

1 

32  16 

86  24 

198 

HID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3  5 

WONT GOME RY  WB  CITY 

5555 

MONTGOMERY 

201 

5P 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

MOULT ON 

5625  LAWRENCE 

t  2 

34  29 

87  IT 

630 

,A 

TVA-38 1 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

57*9 

COLBERT 

12 

34  *3 

87  37 

540 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2 

3  3 

NATCHEZ 

5  'ei 

MONROE 

1 

31  43 

87  16 

182 

S.  8.  HELTON 

NEW8URG 

56*' 

FRANKLIN 

12 

34  29 

87  35 

660 

TVA-644 

NEW  MARKET 

5b6j 

MADISON 

723 

7A 

TVA-624 

NEWTON 

58  75 

DALE 

5 

31  20 

85  36 

216 

7A 

BASCUM  N.  BROWN 

ONEONTA 

e;  21 

BLOUNT 

2 

33  57 

66  30 

B57 

7A 

7A 

L.  E.  SELLERS 

2 

3  3 

ORRVILLf 

6161 

OA  L  LAS 

1 

32  IB 

87  14 

200 

BA 

EOWARD  B.  WARREN 

OZARK 

6218 

DALE 

5 

31  28 

85  39 

400 

4P 

4P 

mrs.  cleo  s . Rutland 

2 

3  3 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

12 

B6  20 

610 

7A 

TVA-69 

PALMEROALE 

62*6 

JEFFERSON 

3 

33  4* 

86  39 

6A 

ROBERT  P.  STORES 

PELL  C I TY  5  NV 

6328 

ST.  CLAIR 

33  38 

86  21 

950 

5A 

A  .  F .  BOWMAN 

2 

3  3 

PENNINGTON  LOCK  2 

6333 

CHOCTAW 

20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

!  PERRYVILLE 

6362 

PERRY 

3 

32  37 

87  08 

. 

BA 

C.  m  PLUMMER 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

I  3 

33  13 

66  16 

163 

MRS.    DORA   I.  CLAY 

i    PINE  HILL 

6460 

WILCOX 

31  59 

87  36 

110 

MRS . DELLA  l.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

6 

C.  W.  ADAMS 

1  PLANTERSVILLE 

6306 

DALLAS 

1 

32  39 

86  56 

240 

0.  H.  BARNES 

j  PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6321 

JACKSON 

12 

34  37 

65  55 

„, 

TVA-69 3 

I  PRATTVILLE 

664C 

AUTAUGA 

1 

32  26 

86  28 

2B1 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO 

3  3 

PRIMROSE  FARM 

bfce". 

MONTGOMERY 

32  20 

86  15 

IBO 

N,  ilN 

W.   E.  ELSBERRY 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 
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RSFIRIMCE  NOTTS 

The  (our  digit   Identification  nuabers  la  tbe  imin  nuaber  coluan  of  tbe  Station  Index  are  assigned  on  a  atate  baala.     There  i!U  be  no  duplication  of  nuaber*  vithln  a  state. 
Figures  and  lattara  fotloslog  the  atatlon  oaae .   aucb  aa  12  SSI,    Indicate  distance  In  allaa  and  direction  froa  tb*  post  office. 
Obeervatlon  tlaea  given  In  tb*  Station  Index  are  In  lot.nl  atandard  tla*. 

Irtiirf  decree  days  for  the  preceding,  12  aontba  elll  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Delayed  data  and  corrections  sill  be  carried  only  In  tbe  June  and  Dvcceber  Issues  of  this  bulletin. 

Itallona  appearing  in  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  tbe  tables,  are  eltber  alaslng  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

Holes*  otherwise  indicated,  dlaenelonal  unite  used  in  this  bulletlo  are:  teaperature  in  *Y. .  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  elad  aoveaent  In  el  lee.  Decree  day*  are  based  on  a  dally  average 
Of  65'  t.     Evaporation  la  aeaaured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unlets  otherwise  ahoen  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  ball  eerc  included  In  nnoefall  averagee  In  Table  1,   his.  inning  wltb  July  1948. 

Aaount*  tn  Table  3  are  froa  non- recording  gages,  unleaa  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3.    5  and  6  are  for  the  24  noure  ending  at  tlae  of  observation.     See  the  Station   Index  for  observation  tlae. 

-     Wo  record  In  Tables  3,  6  and  the  Station  Index       Wo  record  tb  Tsblea  2  and  S  Is  Indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  a  later  date  or  data*. 

•  Aaount  Included  In  followlnc  tieasureaeot ,    tlae  distribution  unknoen. 
1      //    Cage  la  equipped  eltb  s  windshield. 

H    Adjusted  to  a  full  aoath. 

■  Jiter  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  nee  nnoefall. 

■  1  to  9  dark  of  record  Biasing;     see  Tsble  S  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  thin  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aonth, 
ft    Dally  values  and  aonthly  total  froa  recording  gage,     All  other  data  In  Table  3  are  froa  non-recording  gages. 

T    Trace,  aa  aaount   too  saall  to  aeasure. 
f    Includes  total  for  previous  aooth. 

tabacrlptlon  Price:     19  cents  per  copy,  aonthly  and  annual;     $1.S0  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Suaaary.)     Checks  and  aoney  orders  ahould  bo  aade  payable  to  the  Treasurer  of  tbe 
United  Stataa.     ftealttances  and  correspondent  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaenta,  Governaent  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


W.R.P.C..  Chattanooga.  Tenn.  ~ 


•-  8/6/52  — -  975 


■v  I  0Tounfi7 

V. O Waterloo 




Youngs  Store 


T 


New  Market 


Wlls 


/        Florence  at  Lock 

Sheffield  TVA  Nrsy        V    j>"  . 

Colbert  st'ea.  Plant  q    O  ^r— OWheoler  Da>  jO 

,'         |         O  '      (8j"uscl.e  Shoai'(i"cAA  A. 

Barto 


Q  , 

Bishop 


5  Red  Bay  • 

!  I 

Hodges 
I  Bexar  2SE 


[Tone/ 

Shoemaker  Springs'  I  ^ 

D"  P  A«h.„B  j 

Monte  Sano 
Suntsville  ■%  O 

'  -  "  —         '  -  S)  HuotBville  4  SSE 


^  0 

\  Swain 

\ 


Pleasant  Grove  Sen 

By-top 


Br  l  tlneport  21 


Widows  CT  Stm  PI \ 

V  1  -  (      D  la  aaaV.^ 


Belle  Una  2N  O  |-0- 


Newburg 


Decatur  No.  • 
I 


Uoultc 


Madison 
Decatur  Fa^ey 
Decatur  Substay 


Scottsboru  Subs t a 
Paint_Rock  -QO 


ALABAMA 


fv. 


v 


Scol tsboro 


r 


t 

Haml lton 


Haleyvm 


Vernon 


ton  Central  TWR 
Addl son 

Falls  City  6NK 


■infield  2Sr  | 
!  &  Carbon  BUI 


0 


Cordova 


Syl» 


STATUTE  MILES 


o 

Valley  Head 

GuiJteTsvllu  Daai        Yl'X.  F°rt  P»»"<!'' 

L  i     .       O  /South  Bill  a 

°   FalkvllleCp"t'l,Gf'>ve  ;  O 

o  °  ;  .         •  I 

  i     Gubu<isv111o  Cy  wtr       1  i* 

 ^      Albert.il  1,   M    S"""         Stot1'  Far.  API 


■v.      AlbertvlUe  IS  "  bl" 

A  o  I  0  oc„,< 
/   \    P-«J  fo. 

Walnut  Grove  oadsden  * 

— ? — v 


Oneont 

o 


rt  1 

V 

Farm 
OCollinsvllle 
O 

\ 


-  Leesbun; 

to 


Trafford  f 


/  Ashvllle 

I 


Berry  f 
A  — ,  Corg 

r  |  os 

Birmingham  WD  City  _fV 

-r  ,  o 


0.(1 


Reform 


Lock  Ho.  17 


'Pickensvllli 

.  o 


o  o 

Palmerdale  2  W 

■   Pell  City  5  nw 
Birmingham  WB  AP       (  "Q"  J  I 

Leeds  ,     „  c  - 

Jackson  Shoals 


Elrod     Tuscaloosa  CAA  AP 


/ 

i'  D 

i 

i 

r 


Al icevll le 


\ 

Gainesville 

s 

Livingston 


s 

@o  r- 

Tuscaloosa  L  &  D  "•"  Vance 
,.j  University  _fl 


Hacelli 
McCal'la  2  NE^ 


Jacksonvi I le 


AnnistTn  WO  AP 

— @i  r 


Highto 


V 


TnlladeRa  Horn  Mt  TWR  I 
Chlldersburg  _0 — f1 

Ashland 

* 


1 


Calera 

V  o.  _0 

Honteval lo 


7 

? 

Eutaw  Lock  7 

ijl  Greensborol 

>   ;\/  !  H; 

Dcnopolis  Lock  A  Denopol  is  Lock  L 

L 


Sylacauga. — ' 

y       o  j 


Centrevlll 


r°L  1.J 

Harrlsburg  6SE 


,      9  Lay  Daui  Alex.inde? City  6  NE 

•  I!  Dadevllle 

Clmntoo       »  Dadevllle  No  2 

O      Hltchell  Dam  Jl 

>  i- 

I                          I  Martin  Dar 
PerryvllleP1(ante<5lsvlll*-cj 

»  Billlngsley 


La  Fayette 


mi  o! 

Cajip  Hill  2N 


r' 

Whitfield'  Lock  3"0Pn-> 


/ Pushmataha  \ 

I  5  j 

Pennington  Lock  2  0| 


t.ej 


1 


Jordan  Dan 

0  Yates  Hydro  Pi_rj. 


1  i 


I  Wetumplta 
I  Prattville  /'"^P"  Thurlo*^  Daili 

Autaugavllle,  O  I        {  J^/o' 


Aubyrn  SCS  10 
Auburn  3  SW 


V 


0      I  "arion  Junction  \     Autaueavll'le* '-C> V "  /     "\  Vkrry> 

Unlon.o.n  O  -Cy         l{       •     (V  @     1          ^^-fliIS.ld  TusLetee   ! 

Dayton      i                                    Selna         V             f>              ™  ^>-_                     1  -f> 
J  \        Maxwell  Field    KM- Hon  t  genie  rj  WB  Citv 

Prlmrose  Fnra,  •  |f\ 

 li  Hontgomery  WB  AP  I"  V 

Hagnolia      Alberta\  Pleasant  Hill   J  Haynevllle  j 

  '  i  |      #  O  I  Uni 

;  Millers  Ferry  T  j  _q_ 

\  Pine  Level  Hidwa> 

4  1  J —  j   0    L-^V*  0 

T-£  ^O;  Snoym     |  Fort  D^ail   f  1 


r" 


on  Springs  l  


^hat  t  anooga  .  To 


Hourly  precipitation  data   from  recorder  substations 


-  46  - 


CLBM80U  COLLEGrB  LIBEABH 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

CHARLES  SAWYER,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


MAY  1952 
Volume  LVIII  No.  5 


CHATTANOOGA:  1952 


ALABAMA  -  MAY  1952 


A.  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 
Temperature 

Average  temperature  for  May,  71.9°,  was  one-half  of  a  degree  above  normal.     Highest  temper; 
ture  reported  was  98°  at  Frisco  City  on  the  7th;  the  lowest  was  34°  at  Gadsden  on  the  14t i 
Unseasonably  warm  weather  prevailed  during  the  first  decade  of  the  month,   followed  by  almo 
record-breaking  low  temperatures  for  May  on  the  11th  and  12th. 

Precipitation 

Average  precipitation  for  May,  5.38  inches,  was  1.49  inches  above  normal.  Greatest  month 
amount  reported  was  11.42  inches  at  Greenville;  least,  2.14  inches,  occurred  at  Belle  Mi 
2  N. 

Crops 

Cotton  planting  was  practically  completed  in  all  areas  by  the  25th.  Considerable  replanti 
was  necessitated  by  previously  cool  and  dry  weather;  some  blooms  were  reported  in  the  extre 
south  portion  by  the  third  week  of  May.  Corn  planting  was  almost  completed  in  south  a 
central  portions  by  the  10th;  many  fields  of  early  corn  were  tasseling  by  the  25th.  Pean 
planting  was  practically  finished  in  commercial  counties  by  the  20th.  Pastures  were  beginnl 
to  deteriorate,  as  a  result  of  the  dry  weather,  by  the  10th;  as  a  result  of  rainfall,  pastur 
were  in  good  to  excellent  condition  and  were  furnishing  ample  grazing  by  the  end  of  the  mont 
Oats  and  lupine  seed  were  ready  for  harvesting  in  the  extreme  south  portion  by  the  19th  a< 
harvesting  of  crimson  clover  seed  was  beginning  in  south  and  central  portions.  The  Centr 
Alabama  strawberry  harvest  was  completed  by  the  26th.  Peach  prospects  were  promising  by  t;  1 
close  of  the  month. 

Tornadoes 

Three  separate  and  distinct  tornadoes  were  reported  in  Fayette  County  on  the  morning  of  III 
10th.  One  occurred  in  the  city  of  Fayette;  another  in  the  Covin  Community;  and,  a  thil 
occurred  in  the  Gaines  Ridge  section.  These  tornadoes  all  occurred  between  9  a.m.  and  10  a.ni 
moving  from  SW-NE.  The  typical  funnel  clouds  were  observed  and  many  people  heard  the  roarl [ 
noise  and  noticed  the  ominous  looking  black  clouds.  The  path  of  the  Fayette  City  tornado  fl  I 
about  50  yards  wide  and  1/4  mile  long.  About  150  homes  were  damaged,  one  farm  building  v> { 
destroyed  and  100  farm  buildings  were  damaged.  Buildings  were  unroofed;  plate  glass  windc  I 
were  broken;  large  oak  trees  were  uprooted;  and  utility  services  were  disrupted.  In  Fayet 
City  "Communications  were  entirely  disrupted  for  a  few  minutes  when  an  electrical  dischai  ! 
from  the  cloud  formation  rushing  over  the  city  came  into  the  offices  of  the  Alabama  Telephc  t 
Company  and  closed  every  relay  circuit  on  the  Fayette  switchboard.  This  forced  all  operate  it 
to  momentarily  leave  the  switchboard  until  the  electrical  phenomena  had  passed."  Over  1?  I 
telephones  were  out  of  service  in  Fayette. 

Windstorms 

Damaging  windstorms  occurred  at  several  places  on  the  10th.  In  Cullman  County  damages  w«  '. 
estimated  at  $5000;  30  homes  were  damaged;  30  farm  buildings  destroyed  and  75  damaged.  t 
DeKalb  County  damages  were  estimated  at  $2000;  10  homes  were  damaged;  10  farm  buildings  wt  ! 
destroyed  and  19  damaged.  In  Marion  County  damages  were  estimated  at  $1000;  6  homes  an<  jl 
farm  buildings  were  damaged.  In  Walker  County  damages  were  estimated  at  $30,000;  44  howl 
were  damaged;  25  farm  buildings  were  damaged;  trees  uprooted,  many  2  to  4  feet  in  diamet«  j, 
and  some  blown  against  dwellings. 

Lightning  Damage 

About  8:30  p.m.  on  May  10th,  lightning  struck  the  Capitol  Heights  Methodist  Church  and  1  * 
resulting  fire  caused  an  estimated  damage  of  $125,000.  About  the  same  time  lightning  kii:  i 
four  cows  on  the  Vaughan  Road,  near  Montgomery,  with  damages  estimated  at  $1200. 

Hailstorms 

Light  hail  was  reported  at  Carbon  Hill  and  Greenville  on  the  10th;  at  Chatom  on  the  11'  I 
at  Slocomb  on  the  3rd;  and  at  the  Mobile  Airport  on  the  7th.  Very  heavy  hail  occurred  i 
the  Lafayette  area  on  the  25th,  causing  considerable  damage  to  crops  in  some  sections.   -  A.R  . 
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t  Airport  Data 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

01  ® 

s.  s 

Tear 

S 

e 

•3  a 

Year 

Oi 

e 
t? 

-3  a 

■ 
> 
■t 

e 

-d 

2 

1 
t 

3 

Avera 

No.  ol 
.01  or 

Avera 

Highe 

3 

i 

a 

Avera 

"°  S 

6  rH 

Zq 

1884 

73.0 

98 

41 

2.44 

7 

1909 

68.9 

93 

30 

6.56 

10 

1885 

70.  1 

96 

34 

5.85 

11 

1910 

68.9 

98 

34 

3.  90 

8 

1886 

71.4 

95 

38 

3.45 

6 

1911 

72.  9 

102 

35 

2.  86 

5 

1887 

74.0 

99 

40 

2.78 

10 

1912 

72.1 

103 

38 

3.65 

7 

1888 

71.0 

96 

35 

3.99 

10 

1913 

71.6 

98 

41 

3.20 

6 

1889 

69.6 

95 

37 

1.74 

4 

1914 

71.7 

104 

40 

1.07 

3 

1890 

70. 1 

95 

34 

5.44 

8 

1915 

74.4 

100 

42 

6.29 

8 

1891 

69.5 

99 

36 

2.19 

6 

1916 

73.4 

102 

40 

4.35 

7 

1892 

71.0 

100 

36 

3.40 

7 

1917 

66.1 

97 

33 

2.36 

5 

1893 

70.6 

96 

38 

7.42 

10 

1918 

72.8 

100 

35 

2.  55 

4 

1894 

71.8 

102 

34 

2.  33 

6 

1919 

69.2 

93 

40 

6.07 

13 

1895 

70.0 

98 

37 

3.85 

10 

1920 

70.8 

97 

41 

4.99 

11 

1896 

75.9 

100 

49 

3.46 

6 

1921 

70.5 

98 

37 

1.92 

5 

1897 

68.8 

97 

32 

1.48 

4 

1922 

71.7 

/99 

45 

6.72 

14 

1898 

73.9 

101 

33 

0.88 

3 

1923 

69.4 

94 

31 

8.72 

15 

1899 

76. 1 

100 

48 

1.98 

4 

1924 

68.0 

94 

36 

4.24 

9 

1900 

71.4 

97 

38 

2.60 

6 

1925 

70. 1 

99 

33 

2.22 

5 

1901 

70.3 

99 

40 

4  .96 

8 

1926 

70.4 

99 

39 

3.01 

6 

1902 

75.6 

100 

42 

2.65 

6 

1927 

72.9 

99 

38 

2.64 

6 

1903 

69.7 

98 

34 

6.03 

10 

1928 

69.5 

99 

38 

3.71 

8 

1904 

69.9 

99 

37 

2.96 

6 

1929 

71.3 

96 

37 

6.06 

11 

1905 

74.6 

99 

44 

5.50 

11 

1930 

72.6 

95 

40 

4.24 

7 

1906 

69.8 

97 

31 

4.73 

9 

1931 

68.4 

96 

38 

3.24 

8 

1907 

68.  3 

92 

37 

7.84 

12 

1932 

69.8 

40 

4.59 

9 

1908 

71.6 

98 

30 

5.21 

8 

1933 

76.0 

100 

45 

2.71 

5 

Data  in  this  table  h 

ave  been 

weigh  ted 

on  an  arr 

al  basl 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Low  eat 

■ 

1 
< 

No.  ol  days 
.01  or  more 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

72.1 
72.8 
73.5 
72.7 
72.7 

97 
96 
97 
101 
99 

40 
40 
43 
40 
42 

3.71 
4.  42 
1.69 
4.  31 
3.  38 

8 
7 
5 
8 
8 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

70.8 
68.5 
73.4 
71.2 
74.1 

93 
97 
100 
97 
97 

36 
34 
33 
38 
40 

5.43 
3.45 
0.66 
3.  38 
3.72 

13 
7 
3 
6 
6 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

73.0 
69. 1 
70.7 
70.  1 
72.0 

98 
100 
92 
93 
99 

31 
31 
37 
33 
39 

2.88 
3.  32 
7.41 
5.85 
3.18 

6 
8 
12 
10 
6 

1949 
1950 
1951 
1952 

72.9 
74  .4 
70.5 
71.9 

98 
97 
101 
98 

45 
-SSL 
34 
34 

4.07 
4.04 
1.45 
5.38 

Period 

71.4 

3.89 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


Temperature 


Precipitation 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
from  Normal 

|  Highest 

2 
O 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  ot  Day 

Doparture 
From  Norma) 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet.  Hail 

No  ol 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.01  or  More 

.50  or  Moro 

a  ; 

5  » 

«5 

5  > 

E  > 

...  £ 

1 

NORTHERN  DIVISION 

ALBERTVILLE  1  S 

80  a  7M 

56a  5M 

68  . 6M 

—  ,3 

0 

0 

0 

4.23 

29 

ANN  I STON   CAA  AP 

83.0 

56.4 

69.7 

93 

6 

40 

13 

27 

4 

0 

0 

0 

3.82 

_ 

a09 

.81 

19 

.0 

0 

11 

: 

BELLE  MINA  2  N 

84.6 

57,9 

71.3 

95 

41 

1 4 

18 

11 

0 

0 

0 

2.14 

.70 

28 

.0 

0 

5 

3 

BIRMINGHAM  MB  AP 

83.1 

58.5 

70.6 

1.5 

92 

6+ 

43 

12* 

20 

5 

0 

0 

0 

3.31 

- 

.64 

1.20 

19 

.0 

0 

9 

2 

BIRMINGHAM  MB  CITY 

8*. 7 

61.6 

73.2 

2.1  ' 

95 

6 

44 

12 

1  1 

f, 

o 

0 

4.18 

.23 

1.30 

29 

.0 

o 

1  1 

3 

CORDOVA 

85.5 

56.  3 

70.9 

1  a  3 

96 

7 

36 

14 

2C 

10 

0 

0 

0 

3.51 

•  47 

1.06 

25 

.0 

0 

7 

; 

DECATUR 

82.7 

60.6 

71.7 

1.7 

94 

6 

45 

14 

16 

5 

0 

0 

0 

2.88 

- 

,95 

1.41 

29 

.0 

0 

11 

1 

FAYETTE 

84,1 

55.6 

69.9 

95 

5 

39 

1  4 

8 

0 

0 

0 

4.18 

- 

.10 

1.67 

29 

.0 

0 

10 

3 

GADSDEN 

85.6 

50.7 

68.2 

-  1.7 

95 

6+ 

34 

14 

14 

0 

0 

0 

2.95 

- 

1.16 

1.10 

29 

.0 

0 

5 

3 

GOODWATER 

83.9 

58,4 

71.2 

•  6 

94 

7 

40 

12 

o 

o 

o 

5.79 

2.08 

1.86 

20 

.0 

0 

1 1 

3 

HALE YV I LLE 

79.6 

58.7 

69.2 

90 

7 

42 

12 

1 

0 

0 

0 

2.52 

1.08 

29 

.0 

0 

9 

2 

HUNTSV  I LLE  4  SSE 

5  8.6 

71.0 

95 

6 

42 

14 

1  9 

7 

0 

0 

0 

4.10 

.11 

1.13 

24 

.0 

o 

1 1 

•: 

MAD  I  SON 

84.5 

57.8 

71.2 

1.8 

95 

7 

42 

12  + 

7 

0 

0 

0 

3.24 

- 

.75 

.90 

29 

.0 

0 

6 

2 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

81.4 

1.0 

5 

14 

o 

o 

0 

2.72 

18 

ONEONTA 

84.4 

55.8 

70.  1 

1.6 

96 

8 

38 

14 

7 

0 

0 

0 

3.83 

- 

.61 

1.22 

29 

.0 

0 

7 

1 

PELL  CITY  5  NW 

82.7 

54.4 

68.6 

93 

7 

38 

12 

4 

0 

0 

0 

2.70 

1.20 

29 

.0 

0 

6 

2 

ROCK  MILLS 

83.7 

55.8 

69.8 

94 

7 

39 

12 

18 

3 

o 

0 

0 

5.46 

2.11 

1.18 

26 

.0 

0 

S 

SAINT  BERNARD 

82.2 

56.2 

69.2 

1.3 

91 

6  + 

40 

13* 

4 

0 

0 

0 

4.97 

•  48 

1.83 

11 

.0 

0 

1  i 

3 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

5 

14 

3  ^ 

3 

0 

0 

0 

3.97 

2.02 

29 

,  0 

0 

SCOTTSBORO 

83.8 

56.0 

69.  9 

1.8 

94 

6  + 

39 

13 

28 

6 

0 

0 

0 

3.67 

- 

,31 

1.68 

29 

.0 

!  1 

3 

TALLADEGA 

93.9 

57,5 

70.7 

.1 

94 

7 

40 

13 

20 

5 

0 

0 

0 

4.52 

,62 

1.60 

29 

.0 

0 

1  1 

3 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

85.8 

58.4 

72,1 

.3 

96 

7 

41 

12 

17 

12 

o 

q 

o 

5.09 

,95 

1.51 

28 

.0 

0 

10 

5 

UNIVERSITY 

84.2 

58.9 

71  .6 

-  .2 

96 

5+ 

42 

12 

17 

9 

0 

0 

0 

6.89 

2.75 

3.00 

28 

.0 

0 

•J 

5 

VALLEY  HEAD 

6* 

12 

7 

0 

0 

0 

5.33 

1  •  0  7 

1.50 

10 

,  0 

0 

y 

D I V  I S I  ON 

70.3 

4.00 

.0 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

5 

12 

3 

0 

0 

0 

5.43 

25 

•  0 

0 

1  0 

AUBURN   3  SW 

84.5 

57.5 

71.0 

-  .6 

94 

B 

42 

12 

6 

0 

0 

0 

7.31 

3.77 

1.28 

24 

.0 

0 

11 

6 

CAMDEN 

86.0 

60.9 

73.5 

95 

£ 

45 

12  + 

6 

8 

0 

0 

0 

6.  36 

1.50 

29 

.0 

0 

10 

6 

CAMP  HILL  2  NW 

83.4 

55.4 

69.4 

92 

6+ 

39 

12 

4 

0 

0 

0 

6.44 

1.60 

11 

.0 

0 

11 

5 

CENTREV I LLE 

86.3 

57.8 

72.1 

1,6 

97 

8 

38 

12 

5.20 

1.13 

1.60 

29 

.0 

0 

1 1 

4 

CLANTON 

1.5 

8+ 

12 

5 

0 

0 

0 

6.60 

2.76 

19 

DAYTON 

84.2 

61.5 

72.9 

94 

8 

46 

12 

5 

0 

0 

0 

8.22 

3.33 

29 

.0 

0 

8 

4 

DEMOPOLIS  LOCK  * 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

85.3 

59.6 

72.5 

96 

7 

41 

12 

9 

0 

o 

0 

8.07 

2.60 

19 

.0 

0 

10 

7 

EUFAULA 

86.3 

60.5 

73.4 

.7 

95 

6 

44 

12 

7 

4. 78 

1.26 

1.36 

25 

.0 

0 

1  1 

4 

GREENSBORO 

7 

12 

6 

0 

0 

0 

9.65 

19 

GREENVILLE 

85.7 

61.1 

73.4 

,  1 

95 

6 

42 

12 

7 

5 

0 

0 

0 

11.42 

7.55 

3.16 

11 

T 

0 

10 

6 

HIGHLAND  HOME 

83.5 

61.6 

72.6 

,1 

93 

6  + 

42 

I  2 

12 

4 

0 

0 

0 

1  0.  96 

7.37 

3.07 

17  + 

.0 

0 

12 

6 

LAFAYETTE 

83.7 

58.4 

71  .  1 

93 

6  + 

40 

12 

16 

0 

0 

0 

6.20 

1.20 

10+ 

T 

0 

12 

LIVINGSTON 

7 

12 

1  1 

5.67 

MARION  JUNCTION  2  NE 

7 

12 

6 

0 

0 

0 

4.72 

19 

.  0 

0 

1  0 

MARTIN  DAM 

83.4 

91 

6 

2 

0 

0 

0 

5.28 

2.00 

1.25 

11 

.0 

0 

11 

6 

MAXWELL  FIELD 

85.3 

6  3.8 

74.6 

93 

48 

6 

0 

0 

0 

5.55 

1.06 

30 

*  0 

0 

12 

MONTGOMERY  WB  AP 

84.6 

61.5 

73.1 

93 

6 

45 

12 

11 

5 

0 

0 

0 

5.92 

1.47 

10 

.0 

0 

1  1 

» 

MONTGOMERY  WB  CITY 

84.3 

63.5 

73.9 

,5 

94 

7 

46 

9 

E 

Q 

0 

o 
u 

4.51 

.67 

1.18 

11 

.0 

0 

9 

3 

t  PRATTV I LLE 

84.9 

60.2 

72.6 

1.7 

94 

6 

43 

1 2 

13 

6,14 

2.81 

1.40 

1 1 

.0 

0 

12 

PUSHMATAHA 

85.6 

58.9 

72.3 

.5 

94 

7 

42 

13 

7 

0 

0 

0 

7.62 

3.19 

1.95 

19 

o 

9 

5 

SELMA 

6  + 

1 2 

12 

0 

0 

0 

5.82 

19 

:°0 

THOMASVILLE 

84.6 

61.8 

73.2 

.6 

93 

5  + 

43 

12 

10 

7 

0 

0 

0 

6.61 

2.36 

1.88 

11 

.0 

0 

10 

5 

TROY 

84.3M 

62. OM 

73. 2M 

.1 

93 

7 

46 

1  2 

5 

0 

0 

0 

6.34 

2.75 

1.64 

25 

.0 

0 

10 

I 

TUSK  EGEE 

84.5 

59.2 

71  .9 

-  .5 

94 

8 

42 

12 

8.07 

5.15 

2.34 

26 

.0 

0 

12 

4 

UNION  SPRINGS 

85.6 

60.1 

72.9 

-     ,  1 

95 

6  + 

44 

12 

9 

6 

0 

0 

0 

4.34 

.80 

.88 

11 

0 

9 

4 

WETUMPKA 

84.4 

60.9 

72.7 

.  1 

92 

5  + 

45 

12 

6 

4 

0 

0 

0 

8.59 

5.  04 

1,88 

9 

'o 

•  0 

0 

1  3 

D I V  I S  I  ON 

72.5 

6.76 

T 

• 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

96 

a 

45 

12 

10 

0 

0 

0 

6.55 

1  ,  64 

30 

.0 

ATMORE  STATE  FARM 

88.  3M 

63. 3M 

75.  8M 

46 

12 

1 

0 

0 

0 

6,01 

2,00 

11  + 

.0 

0 

7 

BAY  MINETTE 

86.2 

64.0 

75.1 

1,8 

95 

45 

1 2 

3 

7 

0 

0 

0 

7,65 

2.98 

3,18 

1  7 

.0 

0 

9 

4 

BREWTON  3  SSE 

86.5 

60.3 

73,4 

1,0 

95 

6  + 

42 

12 

8 

9 

0 

0 

0 

7.08 

2.93 

2,40 

20 

.0 

0 

9 

4 

CHATOM 

8  7.5 

57.7 

72,6 

96 

6 

38 

12 

9 

Q 

4.62 

2,21 

19 

T 

10 

2 

C 1 TRONELLE 

8  5.2 

64.3 

74,8 

1,2 

93 

6  + 

46 

12 

5 

5 

0 

0 

0 

7.87 

3.01 

2  ,90 

19 

.0 

0 

9 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

87,3 

62.5 

74.9 

97 

7 

46 

12 

5 

13 

0 

0 

0 

4.56 

1.38 

.92 

29 

.0 

0 

13 

4 

EVERGREEN  CAA  AP 

85.9 

59.1 

72.5 

.4 

94 

41 

12 

8 

0 

0 

0 

2.09 

1.93 

.0 

0 

11 

6 

FA IRHOPE 

87.2 

64.6 

75.9 

2.9 

94 

4  + 

46 

12 

4 

9 

0 

0 

0 

3.69 

.99 

2.18 

19 

.0 

0 

7 

2 

FORT  MORGAN 

82.3 

70.0 

76.2 

90 

4 

54 

12 

0 

1 

0 

0 

0 

4.05 

1  .80 

19 

.0 

0 

6 

3 

FRISCO  CITY 

86.0 

61.8 

73.9 

98 

43 

1  2 

9 

0 

0 

0 

6.51 

1.92 

2.00 

,0 

0 

9 

5 

GENEVA 

88.3 

61.4 

74.9 

96 

7  + 

41 

12 

13 

0 

0 

0 

3.88 

.02 

1.13 

19 

.0 

0 

9 

4 

HEADLAND 

86.9 

60.6 

73.8 

94 

44 

1  2 

0 

8 

0 

0 

0 

3.81 

1.04 

.0 

0 

5 

4 

LOCKHART 

85.4 

62.  1 

73.8 

93 

6  + 

42 

1  2 

5 

0 

0 

0 

6.73 

2.61 

30 

.0 

0 

10 

5 

MOBILE  WB  AIRPORT 

85.6 

65.1 

75.4 

94 

4* 

45 

12 

5 

7 

0 

0 

0 

7.07 

3.10 

19 

T 

0 

11 

t> 

MOBILE  WB  CITY 

84.4 

67.  1 

75.8 

1.4 

93 

4  + 

51 

12 

0 

4 

0 

0 

o 

7.25 

2.93 

4.02 

19 

•  0 

0 

9 

3 

OZARK 

86.3 

63.2 

74.8 

1.3 

96 

6  + 

45 

12 

5 

9 

0 

0 

0 

4.99 

1.56 

1.65 

1  I 

.0 

0 

12 

ROBERTSDALE  7  E 

86.0 

62.5 

74.3 

94 

6 

44 

12 

3 

6 

0 

0 

0 

4.29 

1.21 

2.04 

17 

.0 

p 

12 

2 

DIVISION 

74.6 

5.77 

T 

STATE 

71  .9 

.5 

5.38 

1  .  49 

T 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


fable  3 


Slotion 

Total  | 

11  | 

Day  ol  month 

1  |  2  !  3 

4  1  5 

1  6 

7  | 

9 

10 

12 

 1  i  

13     14  I  IS 

lb 

!  in  1 
17 

1  1 

18 

19 

1 

 r 

20 

 L 

21 

 p 

22 

 p 

23 

2-1 

OR  1 

25  i 

 r 

26 

 i_ 

27 

 r 

28  1 

29 

30 

31 

0OIS0M  CENTRAL  TOMER 

4.18 

.71 

.21 

.61 

• 

2.63 

LK*TA 

4,36 

1.78 

.17 

.67 

•  66 

•03 

•  42 

.0? 

.12 

.06 

.69 

.02 

CBERTVIU.6  1  S 

4.23 

•  7T 

•  30 

.fits  ■      CI  TV  6  NE 

5. *S 

III 

•  40 

.07 

•  17 

.93 

•  30 

•  99 

.  Ji 

2.00 

T 

1.0 

tlCEVILLF 

NDALUbl  A 

Mi\ 

•  37 

1*32 

1*08 

•  36 

1.46 

•  05 

•  43 

•  19 

1.64 

NMISTON  CAA  AP 

3.8? 

T 

■  19 

T 

T 

•  16 

•  81 

•  05 

•  01 

•  33 

•  39 

.12 

•  74 

.29 

RLEv 

3  *  36 

■*» 

1*97 

.37 

•  17 

•  12 

.03 

■  79 

•  20 

1.32 

nKNs 

* 

•  40 

•  33 

•  22 

•  10 

1.13 

1.12 

TMMC  STATE  FARM 

6.01 

.  3* 

1.20 

2*00 

.01 

.60 

2.00 

.10 

.10 

USUftN  3  SW 

T.31 

1*24 

.21 

•  33 

1119 

•06 

.33 

1.28 

.42 

.80 

.93 

JTAU*AV  ll 

8*82 

3*96 

ARTON 

• 

• 

•  •0 

•  70 

•  35 

•  44 

.09 

UkV  NINETTE 

7.65 

•  82 

3. IS 

•  10 

2.30 

•  12 

•  22 

•02 

•  04 

•  •9 

ICLWEEN 

2*90 

•  16 

•  19 

•  19 

.32 

.16 

••3 

.08 

•  •9 

HUE  NINA  ?  N 

2*14 

•  90 

•  10 

•  19 

•69 

.70 

ILL INGSLE  f 

•  24 

lit! 

•  10 

1RNINGHAN  N8  AP  R 

lill 

T 

T 

T 

.04 

•  08 

.01 

T 

.44 

■  23 

.84 

•29 

T 

T 

IKNINOHAM  MB  CI  TV 

4.18 

•  00 

T 

•  29 

•  10 

.08 

•  10 

1.23 

•  04 

.48 

.90 

1.30 

T 

•  04 

I  $MO* 

3*21 

.19 

.20 

•  22 

•  09 

1.07 

•  27 

•  72 

•  9) 

M2 

•  64 

•  22 

•  38 

1.35 

.20 

•  27 

1.94 

•  36 

UNTLV 

4.20 

•  93 

1.97 

•  48 

.13 

RCWTOn  3  SSE 

T.08 

1.80 

.14 

.56 

2.40 

.18 

•  13 

■  20 

.21 

RIOGEPORT  2  « 

3*20 

T 

■  39 

•  19 

•  93 

•26 

.61 

lal2 

■UNOIOGf 

6*00 

T 

1.07 

.82 

•  63 

•  79 

T 

T 

■  6] 

.65 

•  42 

•  1. 

.91 

•  00 

ALE*  A 

5.1ft 

•  07 

•  28 

.15 

1.38 

•  27 

.14 

•  10 

1.61 

•  23 

.73 

AMDt N 

A. 36 

•  01 

.51 

AMP  MILL   2  NH 

6.44 

.07 

1.60 

T 

•  25 

.73 

•  OS 

.29 

.  .  <3 

.92 

•  42 

•  94 

■  99 

T 

•ARSON  MILL 

3.72 

1.60 

.15 

•  19 

•  50 

•  20 

1.07 

•  29 

ENTER  GROVE 

3.74 

1.10 

T 

.20 

.11 

.16 

T 

•  34 

•  39 

T 

1.11 

.22 

tNTREVILLE 

5.20 

.07 

.18 

•  06 

1*36 

.78 

•  1? 

•  17 

•  10 

•  32 

•  04 

I.C 

MA  TOM 

4.62 

T  .01 

T 

T 

.40 

.99 

.06 

HlLOCRSeuRC 

5.22 

•  80 

.  1 1 

.96 

.66 

■  86 

•  38 

.63 

•  60 

ITRJONELLE 

7.87 

■15 

1.23 

1.72 

.98 

2.90 

.31 

•  03 

T 

•  30 

•  23 

LAN  TO* 

6«60j 

•  49 

•  06 

2*09 

.39 

•  33 

.04 

•  36 

•  98 

1*30 

•  93 

LAVTON 

6.65 1 

1.18 

•  94 

•  30 

.20 

•07 

3.00 

.36 

OTFCE  SPRINGS 

7.421 

•  23 

.26 

.19 

1.30 

.30 

03 

•  26 

1.45 

0L6ERT  STEAM  PLANT 

3.01 

■  69 

.02 

•  79 

■  16 

• 

•  69 

•  33 

•  24 

OLL  INSVILLE 

3.58 

.16 

.64 

•  15 

.20 

.07 

1.00 

1.10 

3LUMBIA   1  « 

4»77 

■  60 

T 

.90 

.12 

•  82 

.22 

.26 

•  07 

T 

.30 

•  86 

T 

T 

.07 

•  19 

•  2* 

OtOOV* 

3.5l] 

•  27 

.09 

.56 

•  31 

.22 

1.06 

•  94 

UBA 

3*14 

•  01 

.02 

•  10 

.38 

.47 

•  29 

VAMVl  LLt 

*. 77 

.20 

1.18 

.03 

.15 

•  40 

.  n 

•  31 

1.02 

.28 

1.19 

•  10 

MNCV 

4i22 

.50 

1.06 

.64 

.08 

•  72 

.36 

.44 

.05 

.17 

WWVILLE 

?.9« 

.04 

.28 

.28 

.10 

•  03 

•  10 

•  10 

.40 

1.96 

•  09 

MVTON 

8*22 

.90 

.13 

1.31 

1.62 

.43 

•00 

•  21 

•CfYTUR 

2.88 

T 

.04 

T 

XCATUR  •> 

2.66 

•  04 

•  61 

.20 

.20 

.10 

.39 

.10 

•  90 

.12 

rtCATut  SUBSTATION 

2.48 

•  09 

•  99 

.38 

.15 

.08 

•  28 

T 

•  00 

.09 

>CMM>OLIS  LOCr.  4 

JCNOPOL1S  LOCK  A  NO  DAN 

8.07 

'■  , 

.01 

•  23 

.96 

2.60 

1.29 

•  02 

.56 

•  67 

.17 

1.19 

.96 

OTHAN  CAA  A | RPORT 

4*56 

.91 

•  72 

•  70 

.06 

SLAV 

7.36 

■  38 

2.93 

1.21 

1.40 

.40 

•  02 

.90 

.21 

•  43 

LtOO 

3.93 

•  20 

1*05 

.26 

.46. 

•  36 

.35 

1-25 

E  UP  AULA 

4»7B 

•  92 

.89 

.19 

•  16 

•  49 

1.36 

.76 

.12 

•  09 

•  04 

•  16 

UTAH  LOCK  T 

7.31 

.19 

.30 

2.95 

•  80 

•  15 

•  43 

1*59 

•  12 

•  82 

VERGfiEEN  CAA  AP 

7.21 

90 

1»02 

.60 

.11 

0 

eAI RHOP£ 

3*69 

.64 

2*18 

•  43 

•  09 

,03 

.05 

•  27 

rALCO  5  N  E 

4.66 

1.99 

.77 

1.63 

•  26 

•  90 

'ALKVlLLE 

2.61 

•  09 

.08 

•  96 

•  21 

.14 

-.09 

•  33 

•  13 

'ALLS  CITY  5  NM 

'•RLE* 

3.15 

.24 

■  19 

.03 

AVCTTE 

4.16 

.06 

.70 

.03 

.31 

.23 

•  01 

1.14 

.02 

U67 

•  01 

rLAT  ROCK 

2.45 

•  16 

.61 

.12 

.10 

■  06 

* 

• 

• 

1.60 

cLORfNCE  AT  LOCK 

2.68 

•  00 

.27 

.20 

.76 

.17 

•37 

•  11 

•  90 

•  02 

rORT  0CPOS1T 

7,58 

•  27 

1.12 

2.41 

1.04 

•  36 

.12 

.85 

1.08 

.33 

eOtT  MORGAN 

4.03| 

■  65 

.40 

.03 

r0»T  PAYNE 

4.15 

.08 

•  1* 

1.71 

•  11 

.41 

•  09 

.11 

•  43 

•  63 

'■IXO  CIT* 

6.31 

T 

T 

•  83 

1.10 

2.00 

•  76 

.37 

.09 

.67 

•  24 

■  69 

MOBOGM 

2.93 

.29 

•  69 

.75 

•  20 

1*10 

MlMSVILLE 

4.39 

•  09 

1.30 

•  99 

.57 

T 

•  17 

•  66 

•  09 

.17 

.13 

T 

•AROCN  C  I  TV 

3.51 

•  20 

.44 

.17 

■CNEVA 

3*86 

.09 

T 

.  38 

•  76 

1.13 

.  J! 

.03 

•  98 

.07 

WOONATEB 

5.  '9 

T 

•  14 

•  34 

•  27 

•  17 

L66 

•  12 

.  12 

•  31 

1*34 

.38 

•  74 

HMM 

4.66 

.16 

•  30 

•  92 

•  69 

.16 

•  36 

.82 

.11 

U16 

fcRCENSBOMO 

9.63 

.02 

.19 

•  01 

.29 

1.71 

•  10 

3.39 

.03 

•  39 

1*89 

•  46 

1.19 

T 

.09 

IRCCNVILLE 

11.42 

•  12 

1 .61 

2*11 

.73 

.  >6 

1.06 

2.10 

.3* 

■  03 

VULF  SHORES  2  SSE 

4. 76 

.22 

2.20 

•  12 

iUNT£ISVILLE  CI  TV  ■  «K  S 

4.10 

2.03 

•  11 

•  23 

• 

•  5ft 

1*02 

.16 

k»*TERSVlLLE  OAK 

4.93 

•  02 

1.15 

•  14 

•  33 

•  49 

.12 

.0  1 

•  39 

•  22 

1.63 

•  41 

ULCWILLF 

2.32 

6 

.32 

.15 

.17 

•  36 

•  14 

1*08 

.10 

3.28 

.34 

•  32 

.29 

•  02 

T 

IARR1S8URG  *  S£ 

J. 84 

•  02 

1  .40 

•  75 

,08 

■  62 

•  02 

•  90 

IAVNEV1LLE 

.82 

- 

- 

- 

- 

•  42 

T 

'E  AOL  A  NO 

3.61 

•  73 

•  95 

•  32 

•  77 

1.04 

IGMLANO  NOME 

10.96 

•  09 

.70 

.69 

1.10 

3.07 

•  34 

1.12 

•  05 

•  39 

3*07 

.39 

.09 

1 GhTOxE  • 

3.84 

•  03 

*  10 

•  90 

I10 

.03 

.24 

OOCES 

•  19 

.27 

.22 

T 

•  71 

UNTSVILLE  SU6STA 

3.30 

.13 

.30 

.92 

•  29 

•  09 

•01 

•  00 

•  78 

•  0} 

•  00 

•  07 

sMTSVlLLE  4  SSE 

4.10 

.12 

•  32 

.61 

•  14 

•  04 

•  22 

1*13 

■  03 

1.09 

•  34 

.06 

VTOP 

3.34 

•  90 

■  14 

•  31 

1.99 

*C  » SON  LOCK  1 

7.23 

2.02 

1  .  24 

•  41 

.19 

•  01 

AC K SON  SHOALS 

4.63 

.99 

.20 

■  20 

•  90 

.28 

•  83 

•  93 

OROAN  OA- 

ft.l? 

.08 

2.48 

•  12 

.36 

.63 

•  23 

.45 

•  19 

.38 

.08 

•  97 

A#AVtTTF 

6.20 

•  16 

1.20 

•  29 

•  06 

•  20 

•  70 

•  05 

•  21 

•67 

.60 

.90 

1*20 

av  dan 

5*60 

.28 

•  44 

.75 

1.16 

.28 

•  82 

.67 

1.40 

2.S15 

.25 

T 

.02 

T 

•  99 

■  46 

•03 

•  04 

•  OT 

■aiuM 

J.-S5 

•  94 

•  21 

■  21 

•  62 

•  08 

•  26 

.94 

•  92 

.99 

IvlNCSTON 

3*67 

.12 

.30 

2.97 

.  36 

1*25 

•  39 

•  00 

KKNART 

ft.  73 

.29 

•  22 

1*37 

•  83 

•  96 

■  OA 

T 

T 

.23 

■  01 

•  99 

2.61 

7 

)CK  IT 

1.93 

.06 

.07 

•  90 

•  28 

■  70 

•  27 

•  01 

•  60 

•  34 

.19 

•  96 

•  21 

J.?4 

•  30 

•  49 

.  16 

•  04 

•6CU.A 

»*93 

.62 

•  29 

•  10 

.72 

.72 

•  13 

•  46 

•  13 

•  64 

•  00 

•  01 

•*in*i  i  jSC 

>*16 

.19 

.37 

1.79 

.76 

.66 

•  10 

•  33 

•  25 

,  61 

•  07 

IRION  JUNCTION 

4,41 

.0] 

.34 

•  08 

1  .93 

•  52 

•  90 

■  02 

•  10 

T 

•  49 

■•ION  JUNCTION  2  Nf 

'? 

.60 

•  41 

•  07 

.66 

1.66 

.13 

.25 

•  12 

•  22 

•  92 

•>*?* 

.0 

.09 

•  10 

.08 

•  94 

•  10 

•72 

WELL  RIClO 

3.39 

.71 

.44 

•  36 

•  14 

■  70 

•  15 

.70 

•  39 

.10 

•  60 

•  02 

1.06 

T 

CAlLA  2  NE 

*..-.* 

•  99 

.14 

•  10 

1.20 

•  37 

•  17 

•  78 

1.32 

•  09 

kvia 

1.47 

■  42 

1«79 

1*73 

.  18 

•  30 

•  48 

3.95 

.19 

.18 

2.01 

1.05 

1.00 

1.9* 

LLERS  fERRV 

8.13 

•  01 

2.90 

.10 

.62 

.43 

•  28 

•  20 

•  03 

•  03 

1.27 

ISTEAft 

7.13 

•  91 

.  1  B 

TCMCLL  DAM 

7*03 

.94 

.20 

1.71 

•  13 

.64 

•  12 

1.28 

.02 

■79 

1«ILE  *ft  AIRPORT 

7,07 

1.11 

■  11 

.09 

.70 

.07 

9*10 

.  14 

■  69 

T 

•  08 

•  03 

T 

r 

•  99 

plLf  M  C 1  Tv  R 

7,23 

.41 

2.01 

•  06 

4.02 

•  01 

■  01 

.08 

•  09 

T 

T 

•  60 

pTe  SANO 

3.33 

•  39 

•  40 

.08 

.43 

•  IS 

•  70 

1.12 

•  06 

-N*tVALL') 

4.73 

.30 

•s 

1.10 

1.00 

•  10 

.80 

}NlGOMERv  mb  AP  R 

5.92 

T 

1>47 

•  38 

1.00 

•  09 

•  62 

T 

•  54 

T 

•  03 

T 

.16 

•  1* 

till 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Day  of  month 


atauon 

O 

1    n    1  n 

A     1     K     1  R 

I  I 

7  |  8  |  9 

in  ' 

11    1  IO 

| 

1")          !  1  lc. 

U       IS    1  10 

16  |  17 

18 

18 

19 

20 

21 

22  |  23  | 

24 

25 

26  | 

27 

28 

QO 

in 

MONTGOMERY  WB  CITY 

4.51 

•  03 

1*18 

1.00 

■  24 

•  08 

•  93 

•  27 

T 

.41 

.37 

MOULTON 

2*31 

■  09 

•  08 

•  32 

.02 

•  20 

•  20 

•  20 

1.18 

•  02 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

2.72 

.36 

T 

•  28 

T 

•  87 

•  01 

•  12 

•  14 

•  41 

.43 

.  10 

NATCHEZ 

7.87 

1»48 

.86 

2.64 

1*14 

.05 

1.62 

NEWBURG 

■  75 

.59 

•  20 

•  25 

.74 

•  24 

1.29 

NEW  MARKET 

3*14 

.♦7 

•  05 

•  39 

.43 

•  06 

•  18 

•  11 

.37 

1.02 

•  06 

NEWTON 

3*90 

.03 

•  36 

1.15 

•  47 

.04 

1.03 

0  1 V 

•  02 

•  27 

ONEONTA 

1.83 

7 

•  45 

•  20 

•  76 

•  88 

•  13 

1*22 

•  19 

ORRVILLE 

4*52 

1  *29 

.41 

1.42 

•  90 

•  18 

•  32 

OZARK 

4,99 

•  03 

1,65 

.45 

•  38 

•  69 

.01 

•  20 

■  92 

.04 

•  03 

•  56 

PAINT  ROCK 

2*26 

.03 

.20 

.29 

.15' 

.10 

•  20 

•  04 

.18 

.02 

.05 

.20 

PALMEROALE  2  W 

2*93 

•  74 

•  07 

•  44 

.40 

.02 

•  10 

•  11 

•  90 

•  15 

PELL  CITY  5  NK 

2.70 

.  20 

.40 

.50 

•  30 

•  10 

1.20 

PENNINGTON  LOCK  2 

6.61 

1 .  38 

.16 

1.86 

1.61 

.06 

•  05 

•  50 

.12 

•  OS 

PERRVVILLE 

4.07 

•  56 

1.26 

•  62 

.60 

.40 

•  63 

PICKENSVILLE 

2.55 

•  20 

•  15 

•  25 

.65 

.10 

.60 

•  20 

.40 

PINE  HILL 

1  »90 

1.10 

•  90 

PINE  LEVEL 

e.ooi 

1  *04 

1.01 

•  81 

.90 

•  59 

1*20 

•  69 

•  55 

•  77 

PLANTERSVILLE 

5.16 

.08 

*0 

.45 

1.55 

1.05 

•  46 

,  IB 

•  23 

■  08 

•  68 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

2.87 

7 

T 

.3* 

•  02 

•  15 

.42 

■  22 

1*30 

•  42 

PRATTVILLE 

64141 

•  25 

•  12 

1.40 

.  19 

•  69 

.85 

.42 

•  60 

.10 

•  36 

• 

•  96 

PRIMROSE  FARM 

5.38 

™ 

L»47 

•  74 

•  65 

•  07 

.92 

•  45 

•  65 

PUSHMATAHA 

P.62 

1.27 

•  36 

•  50 

1.95 

1  .65 

1*29 

•  30 

•  21 

•  09 

RED  BAY 

2*72 

16 

•  17 

•  37 

.94 

.  14 

•  06 

.19 

•  15 

•  54 

REFORM 

4.03 

.85 

■  3 

•  18 

1.40 

•  15 

•  92 

RIVER  FALLS 

1.17 

.02 

.30 

1.54 

■  31 

•  33 

1.51 

R09EPTS0ALE  7  E 

•  03 

2*04 

■  06 

1.31 

.25 

•  20 

•02 

•  03 

•  21 

•  07 

ROCK  MILLS 

•  49 

•  70 

•  06 

•  41 

T 

•  21 

•  70 

1.18 

.79 

•  90 

SAINT  BERNARD 

4)97 

1.83 

.23 

•  21 

•09 

•  85 

•  04 

1  .09 

•  30 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

3.97 

.15 

.60 

•  1  7 

■  12 

.40 

•  10 

•  41 

2*02 

SAVRE 

.60 

•  62 

•  23 

.73 

.14 

T 

.26 

•  27 

•  09 

1.05 

.06 

SCOTTSBORO 

* 

,7* 

•  01 

•  52 

.03 

•  20 

•  20 

•  07 

•  16 

•  02 

1.68 

•  02 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

•  17 

•  44 

•  47 

.23 

•  02 

.20 

•  04 

•  02 

1.40 

•  43 

SEALE 

5*19 

1.26 

•  31 

•  42 

•  43 

•  14 

•  16 

1*28 

1.07 

SELMA 

5.82 

•  35 

.08 

.66 

•  05 

1.55 

•  84 

•  35 

.49 

•  35 

•  04 

T 

1.02 

•  02 

SHEFFIELD  TVA  NURSERY 

•  90 

* 

.28 

•  87 

.17 

•  01 

• 

•  52 

•  52 

SHOEMAKER  SPRINGS 

T 

7 

•  40 

.07 

•  39 

T 

•  67 

.27 

■  80 

SLOCOMB  4  S 

4.04 

.57 

•  53 

•  89 

•  92 

•  07 

.54 

•  52 

SNOW  HILL 

7.77 

1*25 

2.02 

1.62 

•  63 

•  22 

•  19 

.17 

1.42 

SOUTH  MILL 

5.15 

1.59 

•  64 

.39 

•  13 

•  24 

•  16 

•  36 

1.25 

.39 

SUTTLE 

4.65 

.30 

•  47 

1.87 

.71 

•  47 

•  29 

.54 

SWAIM 

2.31 

.53 

•  25 

•  52 

.84 

■  .  17 

SYLACAUGA 

7.54 

•  52 

■  48 

1.13 

U53 

•  57 

.26 

•  95 

1*07 

1  >03 

SYLVAN  I A 

3.56 

•  97 

•  14 

•  32 

•  OB 

•  53 

•  25 

•  89 

.38 

TALLADEGA 

4.52 

T 

.10 

.35 

•  25 

•  03 

•  03 

•  85 

•  03 

T 

.17 

•  92 

1*60 

•  19 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

THOMASV ILLE 

6.61 

•  15 

1.88 

tbt 

1»56 

•  99 

•  05 

.  34 

•  12 

•  89 

•  07 

THURLOW  DAM 

7,80 

! 

•44 

1*43 

.22 

.36 

•  69 

•  59 

1*53 

•  10 

1*20 

1*24 

TONEV 

3.27 

■  02 

.48 

•  27 

•  1  0 

•  38 

•  09 

•  71 

1*10 

.06 

TRAFFORD 

2*74 

.40 

.15 

•  40 

■  40 

.39 

1*00 

TROY 

6*34 

.  10 

.17 

1.20 

•  82 

1*13 

.45 

1.64 

.57 

•  15 

.11 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

T 

•  33 

•  25 

•  44 

•  73 

•  01 

•  01 

•  70 

.55 

1.51 

.56 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

5*05 

•  25 

•  35 

•  93 

•  41 

•  32 

•  22 

.42 

1.  75 

TUSKEGEE 

6.07 

.02 

1*68 

•  46 

1.47 

•  34 

.11 

•  42 

•  01 

.09 

2.34 

T 

.83 

UNION  SPRINGS 

4*34 

•  42 

•  ae 

•  47 

.38 

•  66 

.04 

.11 

.70 

•  66 

UNIONTOWN 

5.19 

T 

T 

•  70 

T 

2.10 

1.28 

•  50 

•  15 

•  22 

•  12 

.12 

UNIVERSITY 

6*89 

•  13 

.90 

.58 

•  83 

•  68 

•  35 

3.00 

•  42 

VALLEY  HEAD 

5.33 

|  .06 

1.50 

•  26 

.11 

.90 

•  50 

•  26 

■  31 

U43 

VANCE 

•  13 

•  69 

2.25 

•  69 

1*36 

1.47 

•  07 

- 

WAOLEY 

5.95 

•  95 

•  75 

•  45 

2.10 

.35 

1.10 

•  25 

WALLACE  2  NE 

6.86 

.16 

L.49 

1.46 

1.39 

•  97 

.10 

.85 

•  42 

WALNUT  GROVE 

2.65 

•  52 

.41 

•  57 

1.15 

WATERLOO 

4.72 

•  50 

1.94 

•  98 

•  60 

.40 

.30 

WEST  BLOC TON 

7.38 

•10  .11 

.14 

a  17 

.  19 

•  90 

•  10 

.30 

1.60 

.10 

•  41 

1*1* 

.12 

•  40 

1.45 

•  13 

6.59 

i.ee 

1.47 

' 

WHATLEY 

5.40 

.14 

L.15 

•  91 

1.14 

.95 

•  32 

.07 

•  48 

.20 

•  04 

WHEELER  OAM 

2.52 

T 

.13 

•  15 

.26 

•  22 

•  21 

T 

•  62 

.22 

.71 

WHITFIELD  LOCK  3 

6.31 

.30 

1*20 

2.30 

1.02 

•  81 

.08 

•  36 

.08 

•  16 

WIDOWS  CREEK    STM  PLANT 

3*74 

•  06 

.35 

•  09 

.80 

•  11 

.is 

■  34 

1.14 

•  66 

WILSON  DAM 

2.39 

■  03 

•  15 

•  22 

T 

•  80 

.18 

.47 

•  07 

■  47 

T 

WIN^IELD  2  SW 

3.33 

■  06 

1.32 

.04 

•  29 

.21 

•  47 

.16 

•  72 

•  06 

YATES  HYDRO  PLANT 

6*32 

•  03 

L.46 

•  21 

•  24 

.74 

•  52 

.63 

•  23 

1*01 

1.17 

•  08 

YOUNGS  STORE 

2.79 

.12 

•  28 

•  09 

1.08 

.22 

T 

•  30 

•  25 

•  45 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
MAY  1952 


Station 

Day  Oi  Month 

• 

17 

2 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IF.  17 

IP 

19 

29 

21 

22 

23 

1 

25 

26 

27 

28 

]~29 

30 

1  31 

l 
> 
t 

ALBERTV I LLE   1  S 

MAX 

82 

87 

86 

84 

79 

73 

73 

76 

85 

94 

80 

BO 

85 

82 

69 

77 

80.7 

M  IN 

51 

55 

b4 

55 

57 

59 

62 

66 

61 

41 

42 

40 

03 

61 

56 

64 

63 

51 

1  52 

61 

66 

37 

56 

60 

60 

59 

60 

6.5 

ALEXANDER  CITY   «  NE 

MAX 

be 

87 

b  8 

80 

82 

80 

79 

77 

82 

87 

85 

83 

74 

83 

Btf 

85 

60 

B : 

84 

83.5 

MlN 

47 

52 

56 

51 

48 

52 

i  ** 

58 

59 

68 

55 

36 

38 

b3 

1  " 

51 

1  5 

64 

64 

54 

1  54 

62 

63 

61 

62 

55 

60 

64 

59 

62 

56.0 

ANDALUSIA 

MAX 

91 

82 

90 

88 

79 

75 

78 

86 

89 

91 

89 

82 

B6 

90 

89 

03 

84 

86.1 

MIN 

SO 

60 

b9 

62 

66 

62 

67 

69 

00 

69 

58 

45 

61 

55 

62 

58 

64 

65 

69 

65 

64 

6b 

66 

69 

71 

68 

65 

66 

70 

6  fi 

67 

63.4 

ANNISrON   CAA  AP 

MAX 

B7 

•7 

91 

76 

80 

85 

85 

B  0 

81 

78 

8  0 

87 

86 

B2 

74 

82 

05 

85 

72 

79 

62 

83.0 

M  IN 

49 

54 

■.5 

i  52 

48 

57 

\  59 

38 

59 

62 

44 

42 

40 

41 

19 

!  57 

54 

6  3 

63 

59 

55 

1  56 

65 

64 

1  62 

60 

56 

i  63 

63 

63 

65 

56.4 

ATNORE    STATE  FARM 

MAX 

91 

91 

89 

89 

85 

85 

85 

89 

89 

90 

89 

90 

07 

89 

90 

80 

92 

86.3 

M  I  N 

66 

62 

62 

60 

10 

67 

70 

55 

40 

50 

52 

62 

64 

60 

58 

'  59 

57 

60 

60 

69 

70 

i  70 

71 

66 

70 

71 

69 

74 

AUBURN    1  SW 

MAX 

85 

93 

87 

85 

85 

B .' 

80 

82 

88 

85 

85 

73 

05 

87 

85 

81 

84 

84.6 

MlN 

50 

55 

it 

56 

51 

55 

60 

0^ 

60 

61 

55 

42 

47 

45 

55 

,  53 

54 

b? 

63 

63 

58 

J  58 

64 

61 

1  63 

64 

61 

61 

62 

64 

o*. 

57.5 

BAY  NINETTE 

MAX 

8B 

87 

•* 

87 

a  5 

87 

78 

84 

78 

b  b 

87 

88 

8  7 

83 

87 

90 

87 

62 

85 

88 

86.2 

MIN 

57 

62 

01 

65 

67 

67 

OB 

67 

70 

57 

45 

52 

66 

62 

1  59 

68 

70 

65 

65 

64 

1  64 

66 

72 

69 

68 

65 

66 

69 

60 

66 

BELLE  NINA   2  N 

MAX 

94 

86 

90 

75 

8 1 

90 
90 

90 

87 

95 

87 

02 

73 

75 

88 

84.6 

M  I  N 

51 

53 

54 

» 

53 

S  i 

60 

64 

64 

62 

52 

54 

42 

41 

o  | 

61 

55 

69 

66 

62 

50 

55 

63 

66 

59 

57 

63 

61 

57 

60 

62 

57.9 

BIRMINGHAM  KB  AP 

MAX 

88 

89 

B8 

.1 
91 

84 

82 

80 

88 

82 

80 

84 

86 

84 

72 

BO 

82 

83.1 

M  I  N 

51 

55 

57 

56 

52 

59 

62 

61 

Ob 

59 

47 

43 

43 

45 

65 

60 

59 

67 

64 

58 

54 

60 

68 

67 

64 

59 

60 

65 

60 

63 

66 

68.5 

BIRMINGHAM    «B  CITY 

MAX 

90 

70 

78 

85 

82 

80 

B  3 

86 

85 

80 

62 

84 

84.7 

MIN 

57 

62 

0  2 

62 

69 

6  7 

65 

oo 

oo 

61 

52 

44 

48 

5^ 

6b 

60 

62 

67 

64 

65 

57 

64 

69 

69 

63 

63 

63 

68 

63 

61 

65 

BRENTON   3  SSE 

MAX 

89 

93 

81 

85 

80 

Hi) 

84 

87 

91 

90 

84 

85 

86 

86.5 

MIN 

49 

55 

56 

59 

56 

62 

66 

66 

62 

69 

58 

42 

43 

48 

59 

53 

62 

66 

64 

65 

59 

62 

65 

67 

69 

69 

60 

61 

68 

65 

63 

CAMDEN 

MAX 

89 

92 

93 

94 

79 

84 

80 

87 

be! 

82 

85 

8W 

61 

62 

85 

86.0 

MlN 

55 

60 

59 

58 

59 

00 

64 

65 

65 

65 

55 

45 

45 

47 

o~ 

»7 

62 

68 

66 

66 

64 

64 

64 

70 

66 

60 

63 

65 

62 

66 

60.9 

CAMP  HILL   2  NW 

MAX 

s, 

89 

92 

91 

89 

85 

7o 

73 

79 

S3 

82 

80 

84 

85 

78 

83.4 

M  1  S 

AS 

51 

bb 

52 

48 

12 

52 

58 

59 

58 

54 

39 

41 

42 

56 

53 

55 

59 

62 

62 

57 

54 

56 

6  i 

63 

62 

58 

62 

64 

60 

62 

55  .4 

CEMTREV1LLE 

MAX 

96 

96 

87 

86 

88 

yu 

86 

8  3 

89 

76 

82 

86.3 

M  IN 

48 

51 

it 

56 

57 

55 

58 

61 

62 

68 

53 

38 

46 

41 

61 

57 

55 

68 

62 

64 

54 

56 

65 

64 

66 

63 

56 

61 

64 

->t. 

67 

57.8 

CMATOM 

MAX 

91 

88 

87 

86 

83 

tc 

83 

87 

BO 

89 

82 

84 

91 

87.5 

MIN 

48 

53 

53 

54 

62 

bb 

61 

02 

58 

64 

53 

38 

40 

46 

58 

49 

60 

69 

65 

61 

49 

57 

64 

71 

67 

66 

57 

60 

66 

62 

61 

C1TROMELLE 

MAX 

89 

91 

92 

84 

60 

11 

85 

86 

88 

83 

86 

81* 

82 

63 

84 

85.2 

M  I N 

67 

64 

50 

65 

66 

o  1 

67 

66 

0  7 

67 

55 

46 

54 

59 

64 

61 

67 

69 

66 

65 

63 

66 

72 

68 

67 

66 

68 

67 

63 

67 

CL ANTON 

MAX 

7  0 

76 
76 

88 

85 

81 

78 

82 

86 

83 

78 

85 

89 

85 

75 

82 

84.8 

M  IN 

w 

58 

59 

55 

64 

58 

63 

62 

Ob 

69 

53 

43 

46 

46 

60 

57 

58 

67 

65 

65 

57 

60 

65 

67 

67 

63 

59 

66 

65 

59 

66 

COOOOYA 

MAX 

90 

92 

9  2 

90 

95 

95 

96 

94 

90 

70 

76 

78 

85 

89 

87 

85 

77 

80 

70 

80 

89 

91 

86 

64 

84 

89 

87 

79 

80 

84 

85.5 

M  IN 

45 

50 

53 

52 

47 

56 

60 

59 

60 

61 

52 

40 

39 

38 

6b 

55 

60 

65 

65 

64 

53 

54 

64 

67 

64 

57 

55 

59 

64 

61 

62 

56.3 

DAYTON 

MAX 

84 

88 

83 

84 

83 

83 

75 

78 

82 

85 

87 

86 

81 

H  1 

87 

Bfc) 

77 

81 

84.2 

55 

60 

-s 

59 

59 

o2 

65 

Ob 

Ob 

67 

54 

46 

47 

52 

04 

58 

62 

6  b 

65 

65 

61 

63 

64 

71 

70 

64 

63 

11 

64 

60 

64 

61.5 

DECATUR 

MAX 

86 

84 

86 

75 

79 

71 

87 

ftt 

82 

81 

BO 

87 

7  1 

81 

82.7 

MIN 

55 

57 

OO 

60 

57 

60 

64 

Ob 

07 

64 

55 

50 

46 

45 

04 

62 

61 

67 

66 

63 

52 

58 

67 

67 

66 

61 

0  0 

65 

62 

60 

66 

DEMOPOLIS  LOCK  * 

MAX 

r 

MlN 

DEMOPOLIS  LOCK   AND  DAM 

MAX 

88 

91 

91 

90 

94 

95 

94 

89 

87 

68 

72 

80 

86 

85 

78 

83 

76 

78 

84 

98 

60 

85 

86 

90 

76 

61 

85.3 

MIN 

51 

57 

bB 

57 

55 

59 

63 

63 

64 

67 

54 

41 

43 

46 

64 

58 

59 

68 

65 

65 

58 

60 

63 

69 

68 

62 

CO 

69 

63 

50 

62 

MTMAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

91 

90 

90 

92 

95 

96 

97 

92 

77 

79 

84 

86 

89 

82 

9  1 

78 

83 

87 

88 

90 

88 

86 

66 

90 

87 

83 

BO 

66 

87.3 

MlN 

55 

59 

6  1 

61 

63 

66 

69 

69 

69 

66 

53 

46 

50 

51 

61 

58 

60 

66 

65 

66 

64 

66 

69 

66 

64 

64 

62 

67 

67 

07 

67 

62.5 

■UFAULA 

MAX 

89 

89 

90 

88 

89 

73 

78 

84 

86 

84 

88 

83 

80 

8  i 

80 

84 

84 

87 

82 

85 

86.3 

MIN 

51 

58 

60 

57 

65 

58 

66 

oo 

03 

69 

61 

44 

47 

55 

59 

58 

56 

55 

65 

60 

62 

62 

67 

62 

62 

67 

64 

64 

67 

67 

65 

:YERGREEN  CAA  AP 

MAX 

89 

88 

92 

93 

9  1 

90 

86 

86 

76 

80 

86 

85.9 

M I N 

50 

56 

56 

56 

55 

5 7 

61 

63 

61 

64 

49 

41 

42 

46 

bs 

55 

60 

68 

64 

66 

62 

62 

64 

68 

65 

65 

o 

61 

6  7 

03 

65 

59  .  1 

-AIRHOPE 

MAX 

89 

86 

88 

94 

90 

89 

88 

8  b 

88 

87 

90 

75 

9  b 

90 

87.2 

MIN 

56 

62 

6? 

64 

63 

66 

70 

71 

72 

74 

51 

46 

50 

58 

62 

58 

69 

72 

66 

68 

65 

65 

71 

71 

71 

70 

65 

67 

66 

65 

67 

'AYETTE 

MAX 

88 

92 

9b 

93 

68 

74 

88 

84 

84.1 

M  IN 

45 

50 

54 

53 

49 

5  7 

58 

0  0 

00 

67 

52 

41 

40 

39 

56 

54 

54 

6b 

64 

62 

49 

52 

60 

6  1 

63 

56 

b6 

59 

63 

55 

63 

55.6 

ORT  MORGAN 

MAX 

82 

80 

81 

90 

85 

8  5 

78 

80 

80 

79 

83 

84 

82.3 

64 

68 

68 

72 

68 

73 

74 

74 

73 

74 

62 

54 

68 

66 

70 

69 

70 

72 

72 

69 

69 

71 

69 

•  1 

75 

73 

7  b 

71 

68 

71 

75 

70  .0 

RISCO  CITY 

MAX 

89 

90 

9  5 

91 

95 

91 

72 

79 

62 

86 

86 

86.0 

M I N 

55 

60 

59 

59 

60 

65 

66 

68 

65 

66 

55 

43 

47 

51 

03 

56 

64 

67 

64 

64 

63 

63 

64 

69 

70 

68 

62 

65 

66 

63 

66 

61.8 

AOSOEN 

MAX 

83 

92 

93 

90 

95 

95 

96 

90 

90 

70 

75 

90 

88 

80 

83 

76 

82 

90 

BO 

8  b 

88 

90 

74 

61 

85.6 

44 

45 

68 

52 

44 

53 

53 

55 

53 

60 

48 

36 

35 

34 

54 

51 

48 

57 

58 

58 

46 

46 

56 

48 

61 

50 

49 

54 

55 

54 

57 

50  .  7 

ENEYA 

MAX 

89 

90 

89 

92 

94 

96 

96 

95 

93 

89 

75 

79 

82 

8  B 

89 

88 

90 

75 

83 

87 

92 

92 

89 

89 

88 

90 

90 

85 

86 

88.3 

M  1  N 

52 

57 

57 

58 

58 

63 

67 

00 

00 

67 

60 

41 

46 

56 

56 

56 

57 

6  4 

68 

66 

03 

65 

67 

67 

70 

67 

6  J 

65 

66 

64 

64 

OOOKATEB 

MAX 

86 

90 

89 

91 

88 

9? 

9  3 

91 

86 

85 

88 

84 

B  2 

90 

80 

'8 

81 

88 

yo 

73 

86 

84 

85 

76 

79 

83.9 

51 

57 

57 

55 

53 

56 

60 

61 

61 

65 

55 

40 

46 

47 

bo 

55 

55 

65 

63 

64 

55 

58 

65 

65 

62 

62 

60 

68 

64 

01 

65 

REENSBOOO 

MAX 

88 

89 

9  1 

91 

93 

9  J 

92 

89 

88 

74 

'  7 

60 

86 

87 

85 

76 

76 

76 

B ) 

86 

89 

87 

82 

86 

89 

86 

76 

82 

85.1 

! 

56 

60 

58 

59 

60 

62 

62 

04 

Ob 

67 

53 

43 

46 

61 

61 

57 

61 

6  0 

64 

65 

59 

62 

65 

69 

67 

64 

62 

65 

64 

59 

66 

60.7 

REENVILLE 

MAX 

90 

89 

8  9 

92 

93 

95 

93 

69 

89 

84 

75 

77 

80 

84 

80 

86 

79 

78 

83 

87 

87 

8  7 

8  4 

86 

83 

85 

85.7 

MIN 

55 

59 

59 

61 

60 

69 

57 

Ob 

63 

68 

56 

42 

46 

50 

60 

56 

60 

67 

65 

65 

62 

64 

65 

08 

67 

68 

63 

66 

67 

63 

67 

61.1 

ALEYV 1 LLE 

MAX 

81 

85 

87 

b  9 

90 

83 

79 

85 

66 

79 

76 

79.6 

58 

60 

69 

60 

49 

57 

66 

64 

65 

61 

52 

42 

45 

48 

00 

60 

60 

85 

63 

61 

53 

58 

62 

66 

65 

68 

61 

66 

60 

55 

64 

EAOLAND 

MAX 

89 

89 

08 

88 

92 

94 

90 

9 1 

91 

85 

78 

80 

86 

82 

89 

77 

89 

48 

85 

86 

87 

65 

85 

8  7 

88 

90 

83 

82 

86.9 

M  I  N 

54 

56 

55 

56 

59 

64 

67 

67 

oo 

64 

55 

44 

51 

52 

51 

58 

57 

65 

64 

63 

64 

65 

67 

66 

63 

65 

6/ 

63 

6  4 

6< 

65 

l*"LAN0  HOME 

MAX 

88 

85 

87 

87 

91 

9  3 

93 

9  2 

87 

66 

69 

74 

75 

82 

84 

83 

81 

84 

73 

79 

8  1 

86 

87 

82 

80 

63 

86 

85 

78 

62 

82 

83.5 

MIN 

59 

59 

59 

61 

63 

62 

66 

Ob 

63 

66 

55 

42 

51 

55 

61 

57 

60 

66 

63 

64 

62 

64 

64 

67 

61 

67 

66 

67 

66 

63 

67 

61  .6 

■IHTSVILLE  *  SSE 

90 

91 

91 

89 

93 

95 

92 

91 

89 

75 

72 

72 

74 

80 

89 

85 

86 

75 

80 

74 

78 

87 

89 

HO 

81 

83 

86 

85 

70 

70 

83 

MIN 

59 

60 

59 

56 

58 

67 

6  1 

65 

00 

56 

49 

49 

43 

42 

67 

63 

60 

64 

64 

54 

51  , 

55 

64 

67 

62 

68 

59 

63 

59 

58 

66 

58.6 

VAVCTTE 

MAX 

87 

88 

89 

90 

93 

93 

91 

87 

83 

74 

74 

7» 

81 

Ob 

85 

83 

82 

81 

78 

81 

88 

84 

8  b 

73 

84 

ti 

83 

78 

00 

82 

83.7 

MIN 

54 

59 

57 

57 

57 

61 

62 

02 

54 

64 

61 

40 

46 

46 

57 

56 

58 

64 

63 

62 

38  . 

57 

63 

65 

62 

66 

61/ 

61 

63 

63 

64 

58.4 

3*«  r«f«r«ac«  not**  follovlf-  B* 
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DAILY  TEMPERATURES 

Tahto.5  -  Conttnuad  ;  „  ,  


Station 

Day 

Ol  Month 

I 

3 

4 

Tl 
s 

6 

7 

T 
8 

9 

in 
10 

Tl 

1 2 

13 

14 

15 

IK 

17 

]R 

19 

20 

2! 

22 

23 

i 

25 

26 

71 

28 

j  29l 

30 

T 

31 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

88 

88 
58 

89 

56 

89 
58 

i? 

56 

93 
59 

94 
64 

92 
63 

ev 
64 

84 

68 

72 
53 

77 
40 

81 
-3 

86 
45 

86 

60 

83 

57 

79 
60 

8  3 
69 

78 

67 

77 
65 

82 
57 

86 
61 

87 

08 

88 

68 

83 
68 

85 

62 

86 

61 

63 
64 

70 
65 

87 

58 

79  a 

61  5 

LOCKHART 

MAX 

86 

54 

88 
60 

H6 

59 

8, 

63 

92 
61 

93 
63 

93 
69 

93 
68 

91 
66 

89 
68 

88 

58 

73 
42 

77 
50 

80 
51 

87 
59 

87 

55 

86 

63 

74 

62 

84 
63 

73 
64 

78 

63 

84 

64 

87 
67 

88 
68 

87 

71 

85 
69 

86 

64 

88 
65 

87 
67 

84 
65 

83  8 
05  6 

j 

MADISON 

MAX 

85 
50 

89 
54 

9L 

55 

90 
58 

89 

57 

93 
61 

95 
60 

93 
64 

92 
62 

88 

63 

79 
52 

72 
42 

75 
* 

81 
43 

88 
58 

86 

56 

87 

62 

84 

63 

82 
62 

78 
61 

72 

57 

82 
57 

86 

62 

88 

63 

91 
61 

80 
64 

82 

57 

86 
63 

87 
61 

71 
57 

78  1  8 
64  1  5 

MARION   JUNCTION   2  N£ 

MAX 

53 

89 

59 

90 
55 

89 

56 

91 

57 

92 
57 

95 
61 

92 
63 

90 
62 

88 

65 

73 
53 

75 
40 

78 
44 

86 
46 

86 
61 

85 
56 

80 
60 

85 
67 

80 
63 

80 
63 

83 
58 

66 
61 

89 
61 

89 
69 

84 
69 

85 
65 

88 
61 

87 
63 

80 
64 

82 
59 

85  8 
61  5 

MARTIN  DAM 

MAX 

87 

52 

87 
58 

ae 

53 

86 

57 

88 

59 

91 
59 

87 
62 

90 
68 

87 
62 

85 
68 

75 
58 

73 
40 

74 

81 

84 

83 

76 

63 

79 

79 

81 

88 

85 

85 

76 

83 

86 

86 

84 

83 

84  1  8 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

59 

89 
64 

88 
63 

90 
61 

92 
61 

93 
62 

92 
71 

92 
69 

90 
67 

88 
65 

72 
50 

77 
48 

79 
52 

84 
54 

88 
60 

83 

62 

79 
62 

84 
69 

77 
66 

80 

68 

83 
64 

88 
64 

87 
68 

87 
69 

82 
69 

87 
68 

89 
66 

87 
69 

80 
67 

84 

65 

84  G 
70  1  4 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

59 

86 

62 

90 

63 

94 
64 

94 
66 

94 
68 

93 
68 

90 
69 

65 

69 

86 
67 

73 
53 

78 
45 

83 
53 

86 

62 

83 
63 

84 

62 

84 

71 

82 

73 

76 
65 

81 

68 

85 
66 

83 
64 

86 
68 

85 

72 

82 
71 

88 
68 

91 
69 

86 
69 

82 
67 

85 

65 

89  '  € 
68  t 

MOBILE  WB  CITY 

MAX 
M  I N 

82 

62 

80 
67 

88 

0". 

93 
66 

91 
66 

93 
72 

88 
70 

92 
71 

86 

72 

86 
68 

73 
56 

79 
51 

82 
55 

80 
64 

80 
68 

81 

67 

80 

70 

82 

75 

78 
65 

79 

68 

83 
67 

83 
68 

86 

69 

86 

74 

84 

74 

87 
69 

89 
69 

88 

72 

83 
67 

85 
66 

88  C 
69  t 

MONTGOMERY   WB  AP 

MAX 

88 

55 

88 
58 

88 
61 

90 

59 

92 
58 

93 
58 

92 
68 

92 
65 

88 
64 

88 
63 

71 
48 

75 
45 

78 
49 

62 
49 

85 
64 

83 
58 

78 

59 

84 

67 

75 
66 

79 
66 

83 

63 

87 
63 

86 

67 

88 
68 

80 
68 

85 

67 

87 
63 

87 
68 

82 
67 

83 
63 

85  * 

68  e 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MAX 

88 
60 

87 
64 

88 
63 

91 
62 

92 
65 

93 
65 

94 

70 

91 
68 

88 

66 

87 
64 

69 
50 

76 
46 

78 
53 

82 
55 

84 
64 

82 
61 

78 
62 

84 

67 

76 

67 

77 
67 

82 

63 

86 

65 

65 
67 

87 
67 

80 
66 

86 
68 

87 
65 

86 
68 

81 
68 

85 
64 

83  '  t 
68  !  t 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

MAX 

88 

55 

90 
56 

87 
56 

87 

58 

93 
55 

92 
61 

90 
63 

89 
64 

85 
66 

75 
56 

59 
52 

70 
50 

72 
46 

79 
45 

85 
68 

81 
63 

86 
60 

78 
64 

75 
62 

68 

56 

76 
50 

87 
58 

86 
66 

81 
67 

82 
65 

82 
60 

85 
62 

85 
63 

69 
59 

77 
57 

84  t 

66  j  ! 

ONEONTA 

MAX 

46 

88 
50 

91 
50 

91 

53 

09 
48 

94 

57 

95 
57 

96 
58 

93 
59 

89 
67 

78 
52 

68 
41 

80 
39 

77 

38 

82 
61 

90 
58 

86 

54 

87 
64 

76 

63 

82 
64 

74 

49 

80 
54 

89 

65 

82 
62 

80 

56 

82 

55 

85 
59 

86 

61 

81 
60 

76 
63 

80  I 
64  I 

OZARK 

MAX 

90 
58 

89 
58 

89 
61 

91 
63 

94 
64 

96 
65 

96 
68 

93 
68 

91 
66 

92 
69 

75 
58 

74 
45 

77 
54 

83 
52 

88 
60 

86 
60 

84 

61 

89 

65 

82 
67 

80 

65 

84 

63 

87 
66 

90 
68 

88 

69 

86 

67 

82 
67 

87 
64 

80 
08 

82 
69 

82 
65 

83  1  1 
66  1 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 

84 

50 

88 
50 

88 

53 

89 

55 

87 
50 

91 
52 

93 
56 

90 
57 

92 

38 

88 
58 

79 

53 

67 
38 

73 
40 

75 
39 

82 

46 

88 

54 

85 

52 

84 

64 

79 
63 

80 
63 

74 

50 

80 

53 

87 

55 

86 

62 

80 

63 

76 
56 

81 

57 

85 
58 

85 
59 

71 
oO 

71  || 

62  1  !) 

PRATTVILLE 

MAX 

88 

52 

89 

56 

40 

59 

90 
55 

93 
54 

94 
56 

93 
64 

92 
62 

90 

63 

87 
66 

75 
56 

76 
43 

69 
*5 

83 
48 

86 
60 

85 

57 

81 

67 

83 
68 

77 
58 

78 
65 

83 
61 

87 
60 

89 

66 

86 

67 

82 

65 

85 
66 

88 
61 

87 
65 

79 
67 

64 
63 

64  1   1  ft 
68  II 

PUSHMATAHA 

MAX 

87 

51 

86 

52 

87 
56 

93 
57 

91 

55 

92 
58 

94 
65 

89 
63 

92 
03 

88 
68 

84 

53 

70 
45 

78 

84 
45 

87 
63 

81 

61 

84 

62 

8  * 

62 

86 
64 

77 
64 

79 

56 

85 
60 

86 

60 

90 
67 

91 
67 

80 
64 

82 

57 

89 

61 

86 
64 

83 
59 

88     1  1 

62  ii 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

86 
54 

84 

59 

88 

59 

93 
60 

93 
61 

94 
62 

90 

67 

90 
68 

86 
66 

87 
68 

81 
57 

79 
44 

83 
47 

83 
54 

84 
61 

84 

55 

81 

67 

85 
69 

81 
65 

81 
67 

85 
64 

84 

62 

86 

67 

87 
69 

84 
70 

89 
69 

90 
64 

89 
65 

84 
65 

65 
65 

69  [  ■  1 
66  1 

ROCK  MILLS 

MAX 

85 
49 

85 
48 

B 1 
53 

88 

S3 

92 
48 

92 
54 

94 

58 

88 
58 

82 
58 

82 
58 

72 
56 

76 
39 

76 
41 

81 
40 

84 
61 

85 
54 

84 

51 

82 

65 

81 
61 

78 
63 

83 

55 

69 

52 

89 
60 

84 

62 

71 
60 

87 
65 

87 
58 

B? 

58 

79 
63 

82 
64 

66 

66  i 

SAINT  BERNARD 

MAX 

50 

88 

51 

87 
53 

89 
58 

87 
52 

91 
58 

91 
59 

91 
60 

90 
61 

89 
66 

74 
52 

65 
42 

72 
40 

74 
40 

60 
54 

86 

52 

84 

54 

86 

63 

75 
62 

81 
64 

70 
49 

80 
54 

87 
62 

89 

67 

79 
62 

80 
57 

82 

58 

87 
61 

85 
62 

66 

59 

77  i 

61 

SAND  MT    STATE   FARM  API 

MAX 

87 
49 

88 

58 

88 
53 

86 

59 

9] 
50 

90 
54 

90 
58 

88 
69 

87 
64 

79 
60 

69 
49 

69 
45 

70 
41 

77 
40 

85 
00 

83 
58 

65 
56 

77 
64 

79 
65 

73 
64 

76 
50 

84 

56 

84 

65 

76 
65 

78 
69 

80 
70 

85 
69 

85 
65 

70 
60 

77 
59 

83  | 
63  1 

SCOTTSBORO 

MAX 

48 

90 
51 

89 
50 

89 
52 

93 
52 

94 
57 

94 
59 

93 
65 

90 
60 

79 
63 

69 
47 

70 
44 

74 
39 

79 
40 

69 

60 

86 

56 

88 

55 

7Q 

03 

82 
62 

75 
62 

78 
51 

87 

52 

88 

60 

80 
68 

80 
62 

82 
55 

86 

55 

88 
60 

78 
62 

78 
60 

83 
65 

SELMA 

MAX 

90 

55 

91 
60 

89 
62 

92 
59 

93 
59 

95 
60 

95 
65 

95 
65 

91 
67 

90 
69 

61 
56 

78 
44 

81 
46 

65 
50 

87 
55 

86 

58 

81 
60 

87 
69 

79 
65 

79 
66 

84 
61 

88 

62 

90 

67 

89 

70 

85 
71 

87 
66 

90 

63 

90 
66 

81 
66 

86 
61 

87 
69 

TALLADEGA 

MAX 

50 

89 
54 

90 
56 

88 
54 

91 
49 

92 
58 

94 
59 

92 
59 

86 
60 

79 
62 

73 
53 

74 
42 

76 
40 

81 
41 

87 
58 

84 

57 

83 
56 

8  1 
67 

82 
64 

80 
65 

81 

53 

88 
58 

88 

67 

82 

67 

75 
62 

83 
60 

86 

58 

85 
62 

78 
64 

60 
62 

84 
64 

THOMASV I LLE 

MAX 

57 

88 

62 

bb 

57 

90 
63 

93 
63 

93 
62 

92 
67 

93 
67 

90 
65 

89 
62 

69 
51 

76 
43 

79 
51 

85 
53 

85 
63 

64 
60 

72 
64 

8  3 
68 

73 
65 

78 

65 

85 

61 

85 
63 

8  8 

63 

88 

70 

78 
68 

83 
65 

88 
63 

89 

64 

80 
64 

82 
61 

86 

65  | 

TROY 

MAX 

84 

60 

86 
61 

U6 

60 

89 

62 

92 
61 

93 
69 

92 
66 

92 
65 

88 
68 

88 
56 

71 
46 

73 
52 

77 
53 

62 
60 

86 

56 

85 

60 

0  3 

65 

85 
64 

73 
64 

80 

62 

84 

64 

8  ' 
03 

88 

62 

87 
65 

78 

65 

ii  K 

65 

87 

67 

86 
66 

78 
65 

83 

65  1 

TUSCALOOSA   CAA  AP 

MAX 

91 

52 

92 
57 

92 
58 

90 
57 

95 

53  . 

95 
57 

96 
60 

95 
63 

90. 
63 

77 
60 

68 
46 

77 
41 

79 
44 

86 
43 

89 
61 

87 

59 

83 

56 

79 
66 

81 
66 

75 
61 

84 

54 

90 
58 

9  1 
66 

88 

68 

79 
67 

85 

62 

91 
62 

89 
63 

74 
61 

62 

58 

89  | 
65 

TUSKEGEE 

MAX 
MIN 

85 
53 

86 
58 

87 
60 

87 
56 

89 
54 

92 
57 

92 
64 

94 
64 

92 

63 

88 
63 

89 

57 

71 
42 

74 
47 

77 
46 

81 
61 

85 
54 

65 

55 

8  1 

63 

84 
64 

79 
64 

76 
60 

82 
60 

68 
03 

86 
66 

86 
64 

77 
66 

85 
61 

88 
67 

66 

62 

81 
54 

85 
65 

UNION  SPRINGS 

MAX 
MIN 

89 
54 

88 

58 

91 

58 

91 
60 

92 
57 

59 

95 
61 

93 
65 

89 

62 

88 
67 

73 
55 

76 
44 

76 
48 

83 
50 

87 
61 

86 

55 

86 
59 

86 
63 

76 
64 

78 
64 

84 
60 

89 
61 

8  7 
64 

87 
66 

79 
63 

85 
66 

89 
61 

88 
65 

76 
65 

03 
64 

86 

UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

91 
52 

92 
56 

92 
60 

90 

58 

9  6 

95 

GO 

96 
62 

94 
64 

89 
65 

76 
60 

65 
48 

42 

78 
46 

85 
46 

87 
63 

85 
60 

78 
60 

77 
65 

78 
65 

72 
61 

S3 

54 

87 
60 

90 
65 

84 

67 

76 
66 

87 
63 

89 
61 

94 
62 

71 
60 

61 
57 

Be 

VALLEY  HEAD 

MAX 
MIN 

86 

41 

87 
44 

67 
48 

94 

56 

90 
48 

93 
54 

91 

55 

90 
61 

93 
58 

74 

56 

72 
40 

67 

39 

70 
41 

78 
50 

88 

63 

84 

58 

81 
61 

80 
60 

81 

69 

77 
60 

79 
49 

85 
60 

90 

61 

90 
61 

81 
61 

82 
64 

84 
62 

83 
62 

84 
60 

83 
59 

i 

WETUMPKA 

MAX 
MIN 

87 
54 

88 
58 

86 
61 

91 

57 

92 

55 

92 
58 

90 
64 

89 
62 

87 
63 

85 
68 

72 
57 

77 
45 

79 
47 

81 
48 

85 
64 

83 
58 

82 
60 

83 
66 

78 
61 

80 
65 

81 
62 

86 
60 

86 
66 

85 
67 

62 
66 

87 
69 

88 
62 

86 
68 

SO 
67 

65 
64 

See  reference  notes  folloeiag  Station  Indoi. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

.'H 

29 

30 

31 

3  ~  • 

FAIR HOPE 
MART  1 N  DAM 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.  22 
10 

.13 
15 

.  17 
9 

.31 
IS 

.  20 
23 

.19 
20 

.30 
30 

.52 
52 

.  18 
20 

.  19 
23 

.24 
10 

.22 
33 

5 

.  20 
54 

15 

.24 
26 

20 

.20 
52 

20 

.  30 
88 

93 

.  33 
50 

57 

.  23 
30 

42 

.19 
15 

.21 
18 

.25 
41 

.23 
17 

.22 
2 

.24 
13 

.  12 
15 

.13 
20 

.19 
2 

10 

.02 
20 

.04 
9 

14 

.16 
11 

.25 
26 

.11 
4 

.40 
50 

.17 
14 

.23 
10 

.  14 

3 

.13 
5 

.15 
19 

5 

.18 
39 

20 

.20 
10 

40 

.17 
13 

• 

.  19 
8 

10 

.14 

20 

20 

.19 
10 

20 

H  * 

5.85 
688 

680 

Sco  reference  notos  following  Station 
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Index. 


STATION  INDEX 


Station 

4. 

County 

Drainage  I  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

6 

to 
tables 

Index  1 

Temp. 

Precip 

ADDISON  central  rOWER 

O0T1 

LAWRENCE 

U.S.  FOREST  SERVICE 

> 

ALBERTA 

01*0 

1 

12  1* 

87  23 

175 

ALBCRTVILLE  1  S 

01*8 

1  2 

34  16 

86  13 

in* 

tA 

6A 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0161 

AL ICEVlLLE 

01 TS 

ANDALUSIA 

«» 

COVINGTON 

6 

31  19 

B6  30 

350 

J.   RAYMOND  SHREVE 

2  3  S 

AMMSTON  CAA  - 

0?  '2 

CALHOUN 

33  35 

83  31 

399 

HID 

HID 

031d 

WINSTON 

2 

3*  04 

87  13 

MRS.   LcSSIE  HILLER 

ASMVI LLE 

0)77 

ST.  CLAIR 

880 

TA 

ATHENS 

0390 

LIMESTONE 

V  - 

3 

ATMORE  STATE  FARM 

0*02 

ESCAMBIA 

ATHORE  STATE  FARM 

2  3  3 

AUBURN  )  SW 

LEE 

11 

32  3* 

85  31 

730 

BA 

8A 

AU  f AU6AVI LLE 

AUTAUGA 

1 

32  26 

86  39 

200 

6A 

J.  B-  NEIGHBORS 

•ART ON 

01*4 

COLBERT 

TVA-462 

■AY  NINETTE 

0583  BALDWIN 

GROVER  W.  WOODWARD 

2  3  5 

BE LORE EN 

0*31 

FRANKLIN 

TVA-43 

3 

0655 

LIMESTONE 

12 

3*  *2 

86  34 

600 

*P 

UP 

BILL! NGSLEY 

Q8Z3 

AUTAUGA 

1 

32  40 

86  43 

380 

t-6 

BIRMINGHAM  »8  AIRPORT 

06  31 

JEFFERSON 

2 

33  3* 

86  43 

610 

MID 

HIO 

BIRMINGHAM  KB  CITY 

J«3c. 

JEFFERSON 

2 

B6  50 

69* 

SP 

.H 

BISHOP 

MS* 

COLBERT 

12 

34  39 

86  05 

7A 

TVA-42 

> 

0*5?  MARSHALL 

2 

34  13 

86  10 

- 

7A 

10*9lCRENSHAW 

A 

31  33 

86  16 

28* 

7A 

1084 

ESCAMBIA 

• 

31  04 

87  03 

83 

6P 

BRIDGEPORT  2  W 

1  09^ 

JACKSON 

12 

34  56 

65  44 

660 

SP 

MISS  M.LOUISE  JONES 

1 178 

PIKE 

5 

31  43 

85  49 

319 

1281 

SHELBY 

7 

33  06 

86  45 

500 

8A 

1300 

WILCOX 

i  324 

TALLAPOOSA 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

2 

MISS  MARY  C .  RAY 

.Enter  grove 

1*82 

MORGAN 

12 

34  23 

66  3B 

780 

7A 

. EN  TREVI LLE 

1  S20 

BIBB 

3 

32  57 

87  08 

230 

7A 

W.   D.  HOLLIFJELD 

1566 

WASHINGTON 

6P 

1813 

TALLADEGA 

CITRONElLE 

.  fcoe 

MOBILE 

B.   0.  JONES 

2  3  S 

LB9A 

CHILTON 

7 

32  31 

86  38 

390 

7A 

'A 

HUGH  M.  SIMPSON 

1723 

BARBOUR 

3 

31  53 

85  27 

590 

5A 

COFFEE  SPRINGS 

SAUL  R .    SM | TH 

OlBERT   STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

V  -4  - 

COLL1NSV1LLE 

1849 

DE  KALB 

MRS.   S.  CUNNINGHAM 

1883 

HOUSTON 

5 

31  IB 

83  06 

130 

BA 

1**0 

WALKER 

2 

33  46 

87  11 

334 

sr> 

8A 

2079 

Sumter 

HtUBEN    P.  HARRIS 

V  LL 

2119 

TALLAPOOSA 

DR.  W.   B-  FULTON 

DAMCY 

21*1 

PICKENS 

£.    F.  SMITH 

3 

DANVILLE 

2149 

MORGAN 

1  I 

34  25 

8  7  04 

393 

7A 

2188 

13 

32  21 

87  39 

TA 

JAMES  M.  CREWS 

2207 

MORGAN 

373 

8A 

2216 

MORGAN 

12 

34  37 

86  59 

600 

OECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

34  36 

8A 

TVA-411 

3 

22*0 

MARENGO 

IS 

32  31 

87  31 

100 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

22*5 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

100 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOUSTON 

Hit 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2577 

COFFEE 

D .   M .    ENGL  1 SH 

3 

ELROO 

2632 

TUSCALOOSA 

K.    V.  BERRY 

3 

2727 

BARBOUR 

4 

31  53 

BS  08 

25* 

5P 

8A 

27*2 

GREENE 

2 

32  47 

87  50 

11* 

7A 

CONECUH 

MIO 

CIVIL  AERO .    ADM . 

iB13 

BALDWIN 

HAROLD  F.  YATES 

FALCO  5  NE 

2B3i 

COVINGTON 

31  06 

232 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

28*C 

MORGAN 

12 

3*  22 

86  35 

620 

7A 

28*8 

WINSTON 

34  04 

87  20 

650 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

21  67 

MADISON 

2B83 

FAYETTE 

LOIS  K I LL ING5W0RTH 

FLAT  ROCK 

29*5 

JACKSON 

1  2 

TVA-367 

3 

2976 

LAUDERDALE 

12 

34  47 

87  *,0 

*S0 

7A 

3024 

LOWNDES 

6 

31  39 

86  34 

520 

HA 

30)5 

BALDWIN 

WM.  H.  CHANDLER 

30*3 

DE  KALB 

JOHN  W.  PATE 

FRISCO  CITY 

3103 

MONROE 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

2  3  5 

3131 

ETOWAH 

7 

34  01 

66  00 

35* 

8A 

BA 

FRANKLIN   K.  EDGE 

3160 

SUMTER 

13 

32  49 

86  09 

130 

3200 

CULLMAN 

BA 

3255 

GENEVA 

REBECCA  CAMPBELL 

GOODWATER 

3399 

COOSA 

7A 

C      PURVIS  CONAWAY 

2  3  3 

l*3C 

WALKER 

2 

33  39 

87  13 

300 

6A 

ALABAMA   POWER  CO 

3511 

HALE 

2 

32  42 

87  36 

220 

6P 

8A 

3319 

BUTLER 

CEC 1 LE  T .    LEW  I S 

3359 

BALDWIN 

7A 

GULF  STATE  PARK 

GUNTERSVILLE  CITY  H  MRS 

3978 

MARSHALL 

7A 

TVA-403 

3 

3563 

MARSHALL 

12 

34  26 

86  24 

611 

TVA-70 

3620 

WINSTON 

2 

87  36 

9*7 

7A 

3644 

MARION 

34  08 

3697 

PERRY 

3 

32  48 

87  11 

600 

M 

U.S.   FOREST  SERVICE 

3 

KATNEVlLLE 

37*6 

LOWNDES 

MAX INE  E.  WATSON 

3 

3761 

HENRY 

5 

31  21 

85  20 

*P 

6P 

ALA.  POLY.  INST. 

3616 

CRENSHAW 

31  57 

86  19 

39* 

SP 

5P 

LUKE  JORDAN 

38*2 

CLEBURNE 

11 

33  32 

83  24 

8A 

THOMAS  J.  MART 

3B99 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

645 

6A 

FRANK  L -  HAYNES 

3 

HUNTSV1LLE  SUBSTATION 

MADISON 

12 

34  *3 

66  33 

611 

6A 

TVA-63 

3 

4066 

MADISON 

12 

34  *2 

86  35 

610 

HID 

Mir. 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

12 

86  03 

1500 

T  A 

TVA-76 

JACKSON  LOCK  1 

6192 

CLARKE 

13 

31  33 

6B  01 

10 

7A  ._ORPS  OF  ENGINEERS 

*198 

TALLADEGA 

7 

33  32 

B6  12 

475 

BA 

ALABAMA  POWER  CO 

JORDAN  DAN 

*  >ufo 

ELMORE 

2 

32  37 

86  15 

2*0 

6A  ALABAMA  POWER  CO 

LAFAYETTE 

*»02 

CHAMBERS 

32  34 

83  2* 

830 

6P| CLARENCE  H .  FINSHER 

2  3  3 

LAY  DAM 

6603 

COOSA 

32  SB 

66  31 

420 

6A  ALABAMA  POWER  CO 

LEEDS 

66  1 1 

JEFFERSON 

3 

86  33 

636 

MRS.  MARY  K.  LEE 

LEESBuRG 

4627 

CHEROKEE 

11  " 

83  46 

589 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON 

4796 

Sumter 

13 

32  35 

68  11 

160 

PROF .    E.   J.  MURPHEY 

2  3  9 

LOC KMART 

COVINGTON 

9 

31  01 

66  22 

290 

eA 

8" 

H.  C.  YOUNG 

2  3  9 

LOCK  17 

4853 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

280 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MADISON 

4976 

MAO  IS ON 

12 

34  42 

8*  <.S 

573 

9A 

HARRY  R.    TAYLOR  JR 

2  3  3 

MAGE  L  L A 

*S»4 

JEFFERSON 

3 

33  30 

66  51 

654 

ALABAMA  POWER  CO 

Station 


MARION  1  SSE 

»ION  JUNCTION 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
,  MAXWELL  FIELD 

|  MC  CALLA  2  NE 

MELVIN 
I  HERTZ  3  E 
1  MILLERS  FERRY 

MILSTEAO 

I  MITCHELL  DAM 

MOBILE  W6  AIRPORT 
MOBILE  WS  CITY 
MONTE  SANO 

,   MONT  EVA LLO 

MONTGOMERY  WB  A  ID  PORT 
MONTGOMERY  WB  C1TV 
MOULT ON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
j  NATCHEZ 

NEWBURG 
NEW  MARKET 
NEWTON 
ONE ON T A 
ORRV1LLE 

02  ARK 
PAINT  ROCK 
PALMEROALE  2  W 
PELL  CITY  5  NW 
PENNINGTON  LOCK  2 


M  06 
5116 
5121 
5140 

5202 

3233 
533* 
3362 

54  1  I 
5439 


County 


PERRY 

DALLAS 

DALLAS 

TALLAPOOSA 

MONTGOMERY 

JEFFERSON 

CHOCTAW 

8188 

WILCOX 

MACON 


Obser-1 
vation 


S84 


621B 
6226 
6246 
6328 
6335 

6362 
6414 
6460 
6468 
6?08 


PLEASANT  GROVE  SCHOOL  6521, 
PRATTVILLE  6640 
PRIMROSE  FARM  166841. 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 

REFORM 
RIVER  FALLS 
ROBERTSDALE  7  E 
ROCK  MILLS 
SAINT  BERNARD 


SAND  MI. STATE  FARM  AP 
SAYRE 

SCOTTSBORO 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 
SEALE 

SELHA 

SHEFFIELD  TVA  NRSY 
SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB  4  S 
SNOW  HILL 

SOUTH  HILL 

SUTTLE 

SWAIN 

sylacauga 
sylvanja 

talladega 

talladega  horn  mt  .  twi 
thomasv ille 
thurlow  dam 

TONEY 


6805  FRANKL IN 

6B47  PICKENS 
6937  COVINGTON 
6988  BALDWIN 
702  5  RANDOLPH 
7137  CULLMAN 

7207  DE  KALB 
7282  JEFFERSON 
7  3  0*.  JACKSON 
7310  JACKSON 
7328  RUSSELL 

7366  DALLAS 
7*15  COLBERT 
7460  |L IMESTONE 


7968 
7994 
8012 


6239 


TRAFFORD 
TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP  18380 
TUSCALOOSA  LOCK  6  DAM  6365 
TuSKEGEE  6396 


RINGS 


!  UN  10 

UN  ION  TOWN 
UNIVERSITY 
VALLEY  HEAD 
VANCE 

!  WADLEY 

WALLACE  2  NE 

WALNUT  GROVE 

WATERLOO 
I  WEST  BLOC  TON 

,  WETUMPKA 
WHATLEY 
WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STM  PL 

I   WILSON  DAM 

!  WINFIELD  2  SW 

YATES  HYDRO  PLANT 

YOUNGS  STORE 


DE  KALB 
PERRY 
JACKSON 
TALLADEGA 
DE  KALB 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

CLARKE 

ELMORE 

MADISON 

JEFFERSON 


MACON 

BULLOCK 
PERRY 
TUSCALOOSA 
DE  KALB 
TUSCALOOSA 

RANDOLPH 
ESCAMBIA 
ETOWAH 
LAUDERDALE 
81  BB 

ELMORE 

CLARKE 

LAWRENCE 

CHOCTAW 

JACKSON 


8980  COLBERT 
18998  FAYETTE 

9103  Elmore 
3  lauderdale 


8446 

64  34 
8469 
8*77 


6648 
8686 
-68  09 


886  7 
6875 
892  5 
8936 


32  37 
32  2b 
3<?  28 
32  40  | 
32  23 


33  21 !  66  39 I 


95      3*0 |  *P 


54*5  CHILTON 
5478 IMOBILE 
5483  MOBILE 
5529  MADISON 
7  SHELBY 

5550  MONTGOMERY 
5333  MONTGOMERY 
5625|LAWRENCE 
i 57*9  COLBERT 
5785  NONROF 


FRANKLIN 

MADISON 

DALE 

BLOUNT 

DALLAS 

DALE 
JACKSON 
JEFFERSON 
ST.  CLAIR 
CHOCTAW 

PERRY 

PICKENS 

WILCOX 

MONTGOMERY 

DALLAS 

KSON 


32  93 
32  06 

32  27  ! 


32  18 
32  23 
3*  29 


3*  9* 

31  20 
33  37 
i2  18 


32  37 

33  13 

31  39 

32  04 
32  39 


87  00 


7  33  26 

7  33  IB 

13  31  55 

11  32  32 

12  34  54 

2  [33  49 

10  31  49< 
2  |33  141 
2  33  13 1 

11  32  2* 


86  06 
E6  04 

87  45 
83  54 


B5  42 


32  08  85 

32  27     87  31 

33  12 |  87  33 

85  36 
33  101  87  13 | 

B  !  85  3*  I 

,  87  12 

4  66  19 | 

5 •  88  04 

7 I  87  07 

86  12 
67  43 
67  21 
88  01 
85  43 


BA  0.  MYRON  HOLIFIELD 
6A  MRS    MARGARET  SMITH' 
6P  ALA,  POLY.    INST . 
6P  ALABAMA  POWER  CO 


ARHY  AIR 


cORCE 


66  56 


12|34  57  65  55' 

1  132  26  86  26 ; 

I   1  '  32  20i  86  13  ! 

!  13 | 32  12'  8B  21 i 

3*  27 |  68  09 

13  1 


85  58 

86  5B 
86  02 
B6  01 
B5  10 


6A  JAMES  B.  ELLIOTT 
7A  JOHN  fi.  LAND 
7A  U.S.  FOREST  SERVICE 
BA  CHLORA  R.  WILLIAMS 
BA  T  .  C .  CAftR 

6A  ALABAMA  POWER  CO 
M|L>  U.S.    WEATHER  BUREAU 
MID [U.S.  WEATHER  BUREAU 
7A  TVA-530 
BA  M.   P.  JETER 

I  MID  MIdIu.S.  WEATHER  BUREAU 
1  U.S.  WEATHER  BUREAU 
i  TVA-381 
>  MID  MID  «:iVU    AERO.  ADM. 
7A  5.    8.  HELTON 

7A  !  TVA- 6** 
7A  TVA-62* 
7A  BASCUM  N  BROWN 
7A  L.  E .  SELLERS 
8A  EDWARO  8.  WARREN 

*P    4P  MRS.  CLEO  S.RUTLAND 
7A I TVA- 69 
7A  j GEORGE  T.  POSEY 
6A|A.  F.  BOWMAN 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

BA  C.   H.  PLUMMER 

7A  MRS.   DORA    I.  CLAY  J 

7aImrs.della  L.  OAKLEY  ; 
7A|C.  W.  ADAMS 
TA  0.  H.  BARNES 

I   7A  TVA -69 5 
6P,  6P . CONT INENTAL  GIN  CO  1 

NOON  w     E.  ELSBERRY 
8A     6A  MRS .  JANIE  C.  BROWN 

|  TA  TVA-493 

7A  WILLIAM  T.  AMBROSE 
7A  JOHN  R .  BRADLEY 
6P    6P  ICARL  BOSECK 
6P    6A  ] JAHE S  B.  BAILEY 

7A    7A  FR.  ROGER  LOTT 

6P    6P  ALA.  POLY.  INST. 

.  DORA  R.  WEBSTER 
6P  !  6P  MRS .  KINZ1E  BOBO 
TA  TVA-76-A 
6A  j JOHN  T.  DAVIS 

5P    fcA  JOHN  0.  RHODES 
7A  |TVA-*9 
7A  !  TVA- 682 
fcA  jPATRIC  fc  H.  SMITH 


:.  SUTTLE.  JR. 
TVA-3B5 
.  ALABAMA  POWER  CO 


0.  WEAVER 
S.   FOREST  SERVICE 
IS.  MINNIE  D EATON 
.  ALABAMA  POWER  CO 
7A  TVA- 506 

7A  MRS.   HAZEL  GARRETT 
ha  .  THOMAS  J.  DILLARD 
I  MID  CIVIL  AERO.  ADM. 
TA  CORPS  OF  ENGINEERS 
8A  TUSKEGEE  INSTITUTE 

7A  MRS.  BOB81E  GUTHRIE 
7A  J ,    S.  8RANY0N 
'  MID  'DR.   F.   H.  MITCHELL 
BA  MRS.    CARRIE  DAL BY 
7A  WM.   F.  VANCE 

6A  ALABAMA  POWER  CO  ! 
6A  :MRS. ARTHUR  M.MORRIS 
7A  INRS . FLORENCE  PARKER 
6P  J.   ELL  I E  THREET 
7A  RUPERT  H.  BEARDEN 

6P  6A  IHRS.  D.  R .  WHI TAKER 
7A  [LEONARD  L.  COLEMAN 
7A  TVA-52 

7A  [CORPS  OF  ENGINEERS 
7A  TVA- 7 04- A 

6A  CORPS  OF  ENGINEERS 
7A  W    W.  COTNEY 
6A  ALABAMA  POWER  CO 
7A  TVA-62 1 


J      1 -ALABAMA i      2-BLACK  WARRIORi      3-CAHABA,      4-CHAT TAHOOCHEE i  3— CHOC  TAWHATCHEE  t      6-CONECUH,      7-COOSA,      8-ESCAMBIA,      9-GULF ,      10-PEA,      1 1-TALLAPOOSA ,      1 2-TENNESSEE i  13-TOMBIGBEE 
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REFKRKKCE  MOTIS 


I  four  digit    Idetillflcatloi    numb* rm   In    u  ■     i  od«  »    nuaber  rolutn  of    the  Station 
rare*  and  !•■•'■        following  the  titllog  naae.   such  km  12  SSS.    indicate  dliUmt 
iwrvatlon  tlm  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  t  lac 
itlng  degree  days  tor  the  preceding  12  aontha  sill  be  carried  In  the  June  j 
tapvd  data  and  corrorllona  will  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  li 
Itlona  appearing  in  the   Index     but  for  which  data  are  not  tinted  in  the  table*, 


idea  are  assigned  on  a  atate  baala.  There  will  ba 
in  ill--,  and  direction  froa  the  poat  offlca. 

of  thin  bulletin, 
of  thin  bulletin, 
are  either  alaalng  or  received 


i  duplication  of  nuabers  elthln  a  state. 


late  to  be  included  In  tbla  laaua. 


dli 


in  this 


standard  1 

wt  and  hall  acre  included  In  snowfall  averages  In  Table  1,   beginning  with  July  1048. 
MMta  In  Tabt*  3  are  froa  non- record  1 ng  gagea,  unleaa  otherwise  indicated. 

t«  In  Tablcn  3 ,   5  and  6  arc  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  observation.     Set-  the  Station  Index  for  observation  tlac. 

-  He  record  In  Tables  3.  *  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tablet  2  and  5  la  Indicated  by  no  entry. 

•  And  alao  on  a  later  date  or  dates. 

•  Aaount  included  In  following  aeanureaent,   tlac  dlalrlbutlon  unknown. 
/,  Gage  la  equipped  with  a  windshield. 

B  adjusted  to  a  lull  Booth. 

I  Jitcr  equirolci t  of  snowfall  wholly  or  partly  sat  tasted,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  uqulvalcnt  to  every  10  Inchva  of  new  snowfall. 

to  9  days  of  record  alanine;     ■••  Table  5  for  detailed  dully  rocord.     Degree  day  data,    if  carried  for  thla  station,   have  been  adjusted 


dally  average 


Dally  values  and  Monthly 
Trace,  an  amount   too  saall 
Includes  total    for  previous  Booth 


froa  recording  gage.  All 


data  In  Table  3  are  froa  non- recordl ng  gages. 


full  aonth. 


be  ande  payable 


the  Treasurer  i 


W.R.P.C.,  Chattanooga.  Tenn.    7/2/52    9J$ 
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ly  precipitation  data  from  recorder  substations  are  not 
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CHATTANOOGA:  1952 


ALABAMA  -  JUNE  1952 


A.  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 
Temperature 

For  the  State  as  a  whole,  June,  1952,  was  the  second  hottest  of  record.  The  meai| 
temperature  was  82.5°,  or  4.1°  above  normal.  June,  1914,  had  a  mean  temperaturq 
of  83.1°.  Highest  temperature  reported  was  106°  at  Cordova  on  the  16th.  Lowesll 
temperature  reported  was  53°  at  Cordova  on  the  3rd.  The  average  daily  maximuiJi 
temperature  at  Montgomery,  95.2°,  exceeded  the  95.1°  in  1914,  and  is  the  highesll 
average  daily  maximum  temperature  of  record  for  June.  Mobile  City  office  reporter^ 
a  mean  temperature  of  83.7°,  or  one  tenth  of  a  degree  below  the  record  mean  of  83.8'j 
in  June,   1881.     Two  deaths  from  the  heat  occurred  in  Mobile  on  June  15th. 

As  a  result  of  the  excessive  heat,  numerous  car  windows  cracked  at  various  locations! 
in  the  State.  An  unusual  number  of  people  fainted  and  hospitals  report  an  unusua]!! 
number  of  heat  prostrations. 

Precipitation 

Average  precipitation  was  2.27  inches,  or  2.03  inches  below  normal.  Greatest  monthl;| 
precipitation  was  6.39  inches  at  Center  Grove.  Least  monthly  precipitation  wasjj 
0.00  inches  at  Waterloo. 

Crops 

Soil  moisture  was  short  with  many  southern  and  central  areas  approaching  the  critic-'! 
al  stage  by  the  end  of  the  month.     Cotton  improved  considerably  in  response  to  thnl 
high  temperatures;  it  was  blooming  generally  during  the  first  decade  of  the  montll 
and  was  blooming  freely  at  the  close  of  the  month;  insect  damage  was  light  to  locall; 
heavy,   and  poisoning  was  active  generally  over  the  State.     Corn  continued  to  mak< 
excellent  progress  during  the  first  10  days  of  June,  but  the  hot  dry  weather  lowered 
yield  prospects  considerably  by  the  end  of  the  month;   early  corn  had  reached  thni 
roasting  ear  stage  in  south  portion,  and  planting  of  late  corn  was  practically  comii 
pleted  in  central  and  northern  sections,  by  June  10th.     The  condition  of  peanutsif 
improved  by  the  end  of  June,  but  poor  stands  were  reported  in  many  areas  and  rail] 
was  badly  needed.     Early  peach  harvest  was  active  in  Chilton  County  by  June  15thiJ 
Harvesting  of  crimson  clover,  oats,  and  hay  continued  during  the  month.  PasturerJ 
were  above  normal  and  furnishing  ample  grazing  at  the  beginning  of  the  month;  how-fi 
ever,   as  a  result  of  the  hot  dry  weather,  pastures  were  declining  rapidly  by  thi 
end  of  the  month.     Livestock  were  in  generally  good  condition. 

High  Winds  and  Lightning 

On  June  10th  lightning  struck  a  rural  electrification  line  in  Cherokee  County,  dis- 
rupting power  service  over  an  extended  area. 

Gusts  up  to  68  miles  per  hour  were  reported  at  Birmingham  about  5  p.m.  on  the  lltl 
during  a  thunderstorm.  Gusts  up  to  88  miles  per  hour  were  reported  at  the  Mobil" 
Airport  Station  on  June  16,  1952.  High  wind  and  lightning  in  a  thundersquall  causei 
considerable  damage  in  Mobile  on  the  27th;  one  building  in  Saraland  was  destroyed 
power  disruptions  were  general. 

Hailstorms 

Light  hail  was  reported  at  Birmingham  on  the  11th;  Eufaula  on  the  21st;  Gadsden  oi  \ 
the  28th;   and  McCalla  on  the  28th.     -  ARL 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


ALABAMA 
JONE  1952 


Wind  direction 


°  I  « 
ill 

m 

o-a  a 


Wind  speed 

m.  p.  h 


I. 


M 


o  * 


Relative   humidity  averages 
percent 


n  w 


Number  of  dayi  with  precipitation 


8f 

CM  3 


Hi 

!  1*1 


BIRMINGHAM  IB  AP 
MOBILE  IB  CITY 
MONTGOMERY  IB  CITY 
t  Airport  Oat* 

t  And  also  on  a  later  date  or 
Bate*. 


SI 

St 

sit 


11 

15t 
15t 


5.8 

7.8t 

«.7t 


44 

53 
43t 


SI 

E 

St 


28  + 

27 

27t 


71 

73t 

72t 


71 

74t 

73t 


74 

75t 
76t 


74  3 

75t  S 
76t  2 


79 
85t 


4  .7 
4  .2 

3  .8t 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Tear 

Average 

i 

M 
9 

2 

1 
t 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

Year 

• 

> 
< 

Highest 

S 
I 
t 

3 

Average 

No.  o!  days 
.01  or  more 

Year 

Average 

1 

9 

2 

Lowest 

Average 

5.  8 

*i 

°  o 

Is 

1884 

75.1 

100 

45 

7.00 

15 

1909 

78. 1 

100 

53 

7.95 

14 

1934 

80.0 

105 

52 

5.00 

10 

1885 
1886 
1887 
1888 

79.  2 
76.6 
78.1 
77.3 

98 
97 
102 
98 

54 
52 
48 
48 

3.79 
8.37 
3.67 
5.33 

9 
17 
8 
8 

1910 
1911 
1912 
1913 

75.5 
80.6 
75.2 
77.4 

99 
105 
100 
107 

43 
48 
48 
40 

7.08 
3  87 
5. 12 
3.56 

12 
9 

10 
8 

1935 
1936 
1937 
1938 

77.0 
81 .0 
80. 1 

77.3 

100 
107 
103 
98 

48 
45 

51 
50 

3.  82 
1.85 
3.67 
4.49 

8 
4 

9 

10 

1889 

75.9 

101 

36 

4.61 

10 

1914 

83.0 

109 

51 

2.60 

6 

1939 

79.0 

103 

57 

6.25 

14 

1890 
1891 
1892 
1893 

79.4 
79.5 
78.2 
77.1 

103 
104 
105 
101 

50 
41 

56 
50 

3.29 
5.05 
4  .73 
4  .82 

8 
9 
11 
10 

1915 
1916 
1917 
1918 

78.8 
77.4 
77.7 
79.7 

104 
100 
104 
107 

46 

50 
42 

50 

3.63 
3.33 
3.21 
4.16 

8 
8 

7 
8 

1940 
1941 
1942 
1943 

77.1 
78.7 
78.6 
81.8 

99 
101 
101 
101 

49 
47 

50 
58 

6.37 
4.18 
5.65 
3.47 

12 
10 
11 
8 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

77.8 
77.9 
77.1 
81.2 
80.5 

102 
100 
100 
105 
103 

39 
50 
48 
44 

55 

2.23 
5.49 
5.21 
1 .80 
3.73 

6 
10 
11 
6 
8 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 

78.4 
77.3 
80.9 
78.7 
76.9 

100 
101 
103 
102 
98 

56 
50 
56 
50 
45 

4  .  17 
4  .52 
1.88 
3.65 
3.95 

9 
7 
5 
9 
10 

1944 
194  5 
1946 
1947 
1948 

81.0 
78.9 
76.4 
77.2 
79.5 

104 
101 
99 
98 
102 

48 
48 
41 
41 

50 

2.79 
3.45 
5.49 
4.71 

3.57 

7 
8 
8 
9 
7 

1899 
1900 
1901 
1902 

80.0 
76.5 
78.7 
81.0 

105 
98 
103 
106 

49 
58 
48 
47 

2.75 
10.94 
2.84 
1.  21 

6 
18 
8 
4 

1924 
1925 
1926 
1927 

79.6 
81.0 
77.4 
77.9 

102 
104 
101 
102 

49 

55 
40 

55 

5.21 
2.  18 
4  .90 
5.24 

11 
6 
9 

13 

194  9 
1950 
1951 
1952 

77.9 
78.2 
78.9 
82.5 

98 
103 
100 
106 

54 
46 

50 
S3 

5.76 
3.62 
4.84 
2.27 

1903 

73.5 

99 

42 

4  .75 

10 

1928 

75.9 

99 

50 

10.24 

13 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

78.2 
79.3 
79.1 
75.7 
77.6 

103 
102 
101 
100 
102 

47 
49 
52 
41 
49 

2.94 
4  .55 
3.44 

2.85 
2.77 

7 
10 
8 
8 
7 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

77.2 
77.3 
79.8 
79. 1 
78.4 

99 
108 
109 
102 
109 

46 
41 
44 

55 
45 

5.03 
2.23 
1 .47 
4.99 
2.84 

10 
5 
4 

11 
7 

Data   In  this  Table  have  been  weighted  for  size  of  the  area  In  each  subdivision. 


See  reference  notes  following  Station  [ad ex. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


Temperature 


Precipitation 


Station 

sS 
•  » 
<S 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

1 
X 

• 

& 

Lowest 

Dale 

■ 

a 

m 

ft 
Q 

No.  ot  Days 

Departure 
From  Norma] 

h 

a 

& 
o 



Date 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  Day; 

Max. 

Min. 

Total 

1 

"5  TJ 

o.  s 

Dale 

.01  or  More 

1.00 

•  s 

n  J 

}  2 

3 

0 
t— 

Max.  De 
on  Grou 

NORTHERN  DIVISION 

ALBERTVILLE  1  S 

93. 1M 

67. 8M 

80.  5M 

3.8 

101 

29 

24 

0 

0 

0 

1  .69 

1.44 

10 

.0 

0 

2 

1 

1 

ANN  I STON  CAA  AP 

94,0 

68.  1 

81  .  1 

1  02 

27 

58 

2 

0 

27 

0 

0 

0 

4.61 

1.62 

9 

.0 

0 

9 

4 

1 

BELLE  MINA  2  N 

97.5 

69.7 

83.6 

105 

28 

56 

2 

0 

28 

0 

0 

0 

.86 

.73 

10 

•  0 

0 

2 

1 

0 

BIRMINGHAM  WB  AP 

R 

94.6 

70.5 

82.6 

5.8 

102 

28 

59 

3 

c 

28 

0 

0 

0 

4.15 

1.99 

21 

T 

0 

7 

2 

1  2 

BIRMINGHAM  WB  CITY 

95.6 

72.2 

83  •  9 

6.0 

102 

28 

62 

2+ 

c 

I  1 

0 

0 

;  0 

2.69 

1.77 

1.72 

26 

•  0 

0 

9 

1 

i  1 

CORDOVA 

97.1 

68.5 

82.8 

5«9 

106 

16 

53 

3 

c 

28 

0 

0 

0 

2.84 

- 

1.28 

1  .  34 

20 

•  0 

0 

3 

1 

1 

DFCATUR 

94.8 

72.5 

83  •  7 

5.8 

104 

28 

6 1 

3 

0 

25 

0 

0 

0 

.63 

3.16 

.44 

5 

•  0 

0 

3 

° 

0 

FAYETTE 

95.1 

66.9 

81.0 

104 

29 

54 

3 

26 

o 

0 

0 

3.89 

.  59 

2.23 

19 

•  0 

o 

4 

2 

2 

GADSDEN 

95.6 

70.  3 

83.0 

5.6 

105 

29 

6  1 

2+ 

28 

0 

0 

0 

3.08 

1*23 

23 

r 

0 

2 

1 

GOODWATER 

93.4 

69.7 

81.6 

3.8 

99 

29 

61 

2 

26 

0 

0 

0 

3.41 

.91 

1.68 

12 

.0 

0 

7 

2 

1 

HALEYV I LLE 

91.7 

70.3 

81.0 

101 

29 

60 

2 

20 

0 

0 

1  0 

2.41 

1.28 

9 

.0 

0 

5 

1 

HUNTSV I LLE  4  SSE 

95.9 

70.1 

83.0 

105 

28 

58 

3 

0 

26;  0 

0 

!  o 

3.48 

2.03 

4 

•  0 

0 

4 

2 

2 

MADISON 

96.1 

68.5 

82.3 

5.3 

105 

29 

56 

3 

27 

0 

0  0 

1.84 

_ 

2.42 

1.65 

6 

.0 

0 

l 

1 

1 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

95.7 

71.2 

83.5 

6.4 

104 

28 

58 

3 

0 

27 

o° 

u 

0 

1.11 

- 

3.36 

•  67 

30 

.0 

0 

4 

1 

0 

ONEONTA 

95.0 

65.9 

80.  5 

5.1 

102 

29 

55 

3 

27 

0 

0 

4.88 

3.01 

10 

.0 

0 

6 

2 

2 

PELL  CITY  5  NW 

95.0 

66.4 

80.  7 

102 

29 

57 

3  + 

;  ? 

0 

0,  0 

•  10 

.10 

21 

•  0 

0 

1 

0 

? 

ROCK  MILLS 

96.1 

67.5 

61.8 

102 

27+ 

58 

2 

0 

\ 

0 

0 

0 

3.00 

1,33 

1.30 

30 

.0 

0 

9 

2 

1 

SAINT  BERNARD 

93.6 

67,5 

80.6 

4.9 

103 

29 

56 

3 

26 

0 

0 

0 

2.16 

.86 

9 

•  0 

0 

8 

2 

0 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

92.3 

69,3 

60.8 

101 

28 

59 

2+ 

0 

22'  0 

0  0 

1.98 

.96 

26 

.0 

0 

6 

1 

0 

SCOTTSBORO 

95.5 

67.4 

81.5 

6.1 

105 

28 

57 

2 

0 

28 

o 

0 

0 

1.04 

.52 

5 

•  0 

0 

6 

1 

0 

TALLADEGA 

94.6 

68.9 

81.8 

3.6 

1  00 

16  + 

58 

2 

0 

27 

o 

0 

o 

1.83 

.93 

20 

•  0 

0 

t 

1 

0 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

96.1 

70.0 

84  .  1 

4.8 

105 

28 

59 

3 

0 

30 

0 

0,  0 

.61 

3.46 

•  20 

19 

•  0 

0 

4 

0 

0 

UNIVERSITY 

96.9 

70.9 

83.9 

4.6 

1 04 

27 

60 

3 

0 

2  8 

0 

0 

0 

1.90 

_ 

2.17 

.60 

5 

•  0 

0 

5 

3 

0 

VALLEY  HEAD 

95.0 

66.6 

80.8 

6.0 

101 

28 

58 

2+ 

0 

28 

0 

0 

0 

3.19 

1.63 

6 

.0 

0 

i 

2 

2 

DIVISION 

82.1 

2.39 

T 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

94.0 

65.7 

79.9 

102 

28 

56 

2 

0 

27 

0 

0 

0 

2.30 

•  82 

20 

.0 

0 

7 

2 

0 

AUBURN  3  SW 

95.2 

68.5 

81.9 

4.0 

103 

28 

61 

3 

26 

o 

01  0 

1.81 

2.25 

1.36 

18 

•  0 

0 

3 

1 

1 

CAMDEN 

96.2 

70.4 

63.3 

103 

27 

62 

3 

0 

28 

0 

0 

1.71 

•  76 

16 

.  0 

0 

6 

1 

0 

CAMP   HILL   2  NW 

93.6 

67,6 

80.6 

101 

29 

58 

2 

26 

0 

c 

c 

3.27 

1*65 

21 

.0 

0 

7 

2 

1 

CFNTREV I LLE 

96.8 

68,9 

82.9 

4.4 

103 

28 

58 

3 

29 

0 

3.12 

1  e  14 

1  •  66 

29 

•  0 

0 

- 

2 

• 

CLANTON 

96.  7M 

70. 4M 

83.  6M 

5.5 

104 

27-1 

60 

2 

28 

0 

c 

0 

.46 

•  27 

11 

.0 

0 

I 

0 

0 

DAYTON 

93. 5M 

70. 4M 

82  •  OM 

100 

27 

26 

o 

0 

0 

4.21 

1*61 

28 

•  0 

0 

4 

3 

2 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

94.3 

70.4 

82.4 

100 

28 

61 

3 

27 

0 

0 

0 

1.13 

— 

2»77 

.30 

18 

.0 

0 

5 

0 

0 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

95.5 

69.8 

82.7 

1 03 

28 

60 

3 

27 

0 

0 

0 

1.40 

.49 

28 

.0 

0 

5 

0 

0 

EUFAULA 

96.7 

70.8 

83.8 

4.6 

103 

27 

62 

3 

0 

•29 

0 

0 

0 

2.84 

1.38 

1  ,86 

21 

T 

0 

5 

2 

1 

tGREENSBORO 

95 . 7 

71.0 

83.4 

4.5 

1  03 

27 

61 

6 

c 

28 

0 

0 

0 

0.48 

3.19 

0.14 

29 

.0 

0 

5 

0 

° 

GREENVILLE 

95.6 

70.4 

83.0 

3.3 

105 

27 

62 

3 

0 

0 

0 

1.90 

2.29 

.66 

6 

.0 

0 

6 

1 

0 

HIGHLAND  HOME 

93.5 

70.2 

81.9 

3.2 

98 

14  + 

66 

1  + 

0 

26 

0 

0 

0 

1.45 

3.05 

1.08 

21 

.0 

0 

3 

1 

1 

LAFAYETTE 

95,1 

69.1 

82.  1 

102 

27+ 

61 

5 

0 

28 

0 

0 

0 

2.08 

•  80 

28 

.0 

0 

6 

2 

0 

LIVINGSTON 

95.2 

70.4 

82.8 

3.8 

101 

27 

59 

3 

0 

27 

0 

0 

0 

.41 

3.99 

.15 

21 

•  0 

0 

5 

0 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

96.8 

68.5 

82.7 

102 

27 

60 

3 

0 

28 

0 

0 

0 

1 .68 

.  59 

21 

•2 

0 

6 

1 

0 

MARTIN  DAM 

93. 2M 

100 

27 

0 

0 

1  .08 

2.40 

.60 

9 

.0 

0 

4 

1 

0 

MAXWELL  FIELD 

95.7 

74.3 

85.0 

102 

27 

68 

2+ 

0 

27 

0 

0 

0 

.0 

0 

• 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

95.2 

71.8 

83.5 

103 

27 

65 

2+ 

0 

28 

0 

0 

0 

1.14 

•  47 

21 

■  0 

0 

6 

0 

0 

MONTGOMERY  WB  CITY 

95.0 

73.2 

84  •  1 

4.5 

1 02 

27 

65 

3 

0 

28 

0 

0 

0 

2.77 

1.03 

•  80 

7 

.0 

0 

6 

3 

0 

PRATTV 1 LLE 

94. 4M 

69.  9M 

82.2M 

4.0 

102 

27 

60 

4 

0 

26 

0 

0 

0 

4.81 

■  98 

1.05 

1 

•  0 

0 

10 

4 

1 

PUSHMATAHA 

95.2 

68.6 

81.9 

3.2 

102 

28 

57 

2  + 

26 

0 

0 

0 

.49 

4.29 

.48 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

SELMA 

96.3 

71. 6M 

84,  OM 

4.2 

103 

27 

53 

3 

0 

30 

0 

0 

o 

3.82 

.13 

2.29 

21 

.0 

o 

4 

3 

1 

THOMASV I LLE 

95.1 

70.7 

82,9 

3.4 

101 

27 

64 

3 

0 

27 

0 

0 

0 

.61 

3.67 

.  56 

10 

•  0 

0 

2 

1 

0 

TROY 

94.5 

71.5 

83,0 

3.4 

101 

28 

65 

1  + 

28 

0 

0 

0 

1.90 

1.82 

.57 

28 

.0 

0 

a 

1 

0 

TUSKEGEE 

94,4 

70.0 

82,2 

3.2 

104 

28 

62 

2 

26 

0 

0 

0 

2.09 

1.22 

.68 

12 

.0 

0 

9 

I 

0 

UNION  SPRINGS 

96.2 

69.8 

83.0 

3.3 

101 

26 

61 

3 

0 

30 

0 

0 

0 

•  46 

_ 

3.68 

•  37 

21 

.0 

0 

2 

0 

WETUMPKA 

94.9 

71.8 

83.4 

3.6 

1  02 

27 

64 

2+ 

0 

30 

0 

0 

0 

1.46 

- 

2,69 

•  51 

21 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

87.7 

1.94 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

96.6 

71  .6 

84.1 

103 

28 

65 

3 

2  9 

0 

0 

o 

1.51 

1  •  15 

28 

.0 

0 

4 

1 

1 

ATMORE  STATE  FARM 

97.3 

77.  5M 

8  7.4M 

102 

16+ 

0 

30 

■J 

0 

0 

5.15 

2.40 

17 

.0 

0 

i 

3 

3 

BAY  MINETTE 

93.6 

71.6 

82.6 

3.0 

100 

14+ 

64 

3 

0 

28 

0 

0 

0 

2.83 

2.47 

1.50 

17 

•  0 

0 

41 

2 

BREWTON  3  SSE 

96.2 

66.5 

81.4 

2.6 

102 

16  + 

57 

3 

0 

30 

0 

0 

0 

1.12 

4.18 

.62 

29 

.  0 

o 

5 

1 

0 

CHATOM 

96.4 

66.9 

81  .7 

103 

27 

55 

3 

0 

30 

0 

0 

0 

2.36 

.78 

28 

.0 

0 

6 

3 

0 

CITRONELLE 

93.0 

72.2 

82.6 

2.9 

99 

15+ 

66 

3 

0 

25 

0 

0 

u 

3.97 

1.41 

1.87 

28 

.0 

0 

9 

3 

2 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

97.1 

7)  .6 

84.4 

104 

27 

64 

13 

0 

30 

0 

0 

0 

4,  14 

_ 

•  49 

1.89 

27 

.0 

0 

6 

3 

2 

EVERGREEN  CAA  AP 

94.7 

67.9 

81.3 

2.3 

101 

27 

58 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

1.99 

2.34 

.73 

21 

•  0 

0 

8 

1 

0 

FAIRHOPE 

93.7 

72.3 

83.0 

3.7 

100 

14  + 

62 

0 

27 

0 

0 

0 

3.80 

2.51 

2.09 

28 

.0 

0 

7 

2 

1 

FORT  MORGAN 

90.9 

78.8 

84,9 

97 

15 

73 

28 

0 

18 

d 

0 

0 

1.57 

1.54 

27 

.0 

0 

2 

1 

1 

FRISCO  CITY 

95.4 

70.3 

82.9 

103 

16  + 

64 

2+ 

28 

0 

0 

0 

2.09 

2.50 

1.12 

18 

.0 

0 

5 

2 

1 

GENEVA 

97,9 

68.3 

63.1 

105 

28 

62 

3+ 

29 

0 

0 

0 

1  .43 

3.03 

.50 

28 

.0 

0 

7 

1 

0 

HEADLAND 

95.9 

69.5 

82.7 

104 

27 

62 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

1.80 

1.70 

28 

.0 

0 

2 

1 

1 

LOCKHART 

94.0 

70.4 

82.2 

100 

16 

65 

1  + 

28 

0 

0 

0 

2.97 

1.17 

17 

.0 

0 

6 

3 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

72,0 

82.8 

102 

14 

61 

16 

0 

26 

0 

0 

0 

5.28 

1.99 

16 

.0 

0 

10 

3 

2 

MOBILE  WB  CITY 

R 

92.8 

74.6 

83.7 

3.4 

100 

27 

67 

3 

0 

25 

0 

0 

0 

1.86 

3.57 

1.18 

27 

.0 

0 

* 

1 

1 

OZARK 

96.8 

72,4 

84.6 

5.0 

1  03 

27 

66 

2 

0 

30 

0 

0 

0 

1.59 

2.99 

1.03 

18 

:': 

0 

6 

1 

1 

ROBERTSDALE  7  E 

93,8 

70.0 

61.9 

101 

15+ 

63 

3 

0 

29, 

0 

0 

0 

2.60 

3.57 

1.18 

28 

0 

6 

2- 

1 

DIVISION 

83.2 

2.67 

.0  | 

STATE 

82.5 

4.1 

2.27 

2.03 

1 

T  | 

t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 

able  3  JUNE  1952 


Station 

o 

Day  of  month 

1  |_  2  |  3 

*  1 

5  1 

6 

>\ 

9 

"1 

11  | 

12 

13  |  14  |  15 

16 

"  \ 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25  J 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JOISON  CENTRAL  TOWER 
.BERT  A 

-BERTViLLt    1  S 
.ElANOER  CITv  A  Nt 

2.30 
2.85 
1.60 
2.10 

.66 

•  07 

.19 
1.44 

•  21 

.10 

•  90 
.■,  . 

1.64 
.82 

•  17 

.68 

1.09 

■96 
.23 
■  34 

Bevtixe 

6DALUSIA 
•MISTON  C**  AP 

iMVlLLE 

1.51 
4.61 
1.42 
1.  36 

.09 

.7* 

.10 

1*62 

.10 
.34 

.12 
■  49 

•  00 

.14 
.62 

1.22 
•  10 

•  70 

•  20 

•  16 

1*15 
•  70 

•01 

tHENS 

FMORE   STATE  FARM 
JBURN  3  SM 
JTAUGAVILLE 
IRTON 

1.05 
5.15 
1.61 
3.10 

•  43 

•  43 

•  OS 

1*65 

2.40 
T 

1*36 

•  14 

T 

1*31 
.15 

1.10 
1.26 

•  40 
■  06 

Vf  NINETTE 

ELGPEtN 

ELLf  Hi NA  2  N 

ILLINOSLEY 

IRMlNbMAM  MB   AP  ft 

2.6) 
.80 
.68 
•  83 

4.13 

■  IS 
.01 

•  39 

•  09 
.02 

T 

•  73 

1.68 

1.50 
.20 

.01 

.19 

•  60 

•  14 

•  20 
1*90 

.IB 

T 

1  .04 
.12 

•  06 

•  03 

T 

IBM INGHAM  MB  CITV 

1  SHOP 

3A2 

fUNTi* 

BE  11  ton   3  SSE 

2.60 
.20 
2.67 
2.11 
1.12 

■  23 
.20 

.05 

T 

•  43 

.01 
•  02 

.70 
.16 

•  16 

.06 

•  36 

•  22 

.36 

T 

.05 

•63 

•  25 
.21 

•  15 

.05 

■  55 

■  15 
.  14 

•  62 

•  20 

tlDGEPORT   2  M 

RUNOILKtL 

HUM 

AHOEN 

■MP  MILL  2  NW 

1.14 
2.66 
2.00 
1.71 
3.27 

•  07 

T 

•  OS 

•  10 

•  OB 

•  37 

•  00 

T 

•  22 

.25 
.2c> 

•  05 

!e* 

.76 
.10 

•  32 

•  96 
•02 

•  31 
1.85 

T1 
1*17 

•  96 
.03 

•  47 

•  03 

•  24 

•  52 

•  01 

•  50 

IB  BON  HILL 
ENTER  GROVE 
BttOEVlLLE 
MAT  OH 

HILDfcHSHURG 

3.25 
6.39 
3. 12 
2.36 
3.75 

.29  T 

•  12 

1*31 
•  35 

•  15 

•  35 

.30 

T 

•  09 

4.52 

•  40 

•  54 

•  05 
1.45 

.04 

.27 

T 

•93 

.11 
•  47 

1.05 

•  04 

•  30 

.76 

1.66 
.20 

ITRONELLf 
LAN  TON 
LAVTON 

>f FEE  SPRINGS 
OLBERT  STEAM  PLANT 

3.97 
.46 
1.40 
1.63 
.30 

.10 

•  OS 

•  09 

■  OS 

T 

•  07 
.39 

.27 

T 

.27 

•  04 

•  11 
T 
1.13 

•  39 

•  15 
■  89 

.11 

OLLINSVILLE 
OLUMBIA    1  H 

yjjoovA 

UBA 

AOEVILLE 

2.20 
.62 

2.8* 
.52 

2.77 

•  17 

•  62 

T** 

•  06 

.23 

.33 

.07 

1.34 
•  06 

.04 
! .  it 

.33 

.09 

.22 
.88 

■  37 

ANCV 
ANVILLt 
AYTON 
ECATUR 
ECATUR  * 

.48 

1.26 
4.21 
.63 

.73 

T 

•  44 

•  S3 

•  36 

•  14 

•  13 

.39 

1*28 
■  05 
.07 

•  93 

.83 

T 

T 

T 

.04 

1.61 

ECATUR  SUBSTATION 
ENOPOLIS  LOCK  A 
EMOPOLlS  LOCK  AND  OAM 
OTHAN  C A A  AIRPORT 
LBA 

.75 
1.13 
1.40 

4.14 

3.09 

T 

•  32 

•  34 

1«24 

.20 

•01 
•  16 

•  09 
.28 
.35 

T 

.93 
1.03 

.30 
•  32 

.50 

•  02 

.12 
.  19 

.02 

*ob 

1«09 

■  23 
1.18 

•  20 

•  05 

LROO 
UP AULA 
UTAM  LOCK  T 
VERORFTN  C A A  AP 
AIRHO*" 

1.43 
2.84 
•  99 
1  .99 
3.80 

.80 

•59 

•  74 

•  34 

.04 

.01 

•  37 

.03 

•  01 

.07 
•  33 

•  3C 

.20 

•  28 

T 

1.86 

•  73 

•  04 

.26 

■  47 

•  19 

.17 
.11 
.07 
2.09 

.19 

ALCO  5  N  t 

ALKVILL* 

ALLS  CITY  6  NW 

ARLtT 

ATETTF 

3.58 
3.79 

1.02 
3.89 

•M 

.11 

•  50 

•  53 

■  17 

1.00 
T 

.30 
.38 

2.23 

•  33 
1*18 

.56 
.02 

•  19 

.04 

•  05 
.<•« 

LAT  ROCK 
LOBENCt  AT  LOCK 
ORT  DEPOSIT 
OUT  MO k CAN 

oaf  Payne 

•  OS 
.61 
1  .88 
1.57 
1.40 

•  OS 

•  SS 

•  53 

•  11 

T 

•  03 

.48 

•  26 

•  12 

.56 

1.34 

.56 

.01 

RISCO  CITY 
6M0EN 
AINESVILL  t 
ABOEN  CI  TV 
tNEVA 

2*09 
3.08 
1.10 
1.46 
1.43 

.68 

•25 

•  35 

•  35 
T 

•  55 

•  64 

•  23 

.42 
•  14 

•  42 

•  14 
T 

.01 
.01 

.13 
•  02 

1.23 
.04 

■  49 

•  71 

•  21 
.50 

■  35 
T 

OOOVATEP 
OR  GAS 
REE  NS  80*0 
■EEHVlLLt 

ULF  SHORES  2  SSE 

3.41 
1.76 
.48 
1.00 
1.35 

•  29 
.06 

■  41 

.07 

•  03 

.34 

.04 

T 

.12 

•  18 

.16 

•  05 
.39 

•  03 

4  K 

1.05 

.11 
.29 

*»*!? 
.1* 

AJNTERSVILLE  CITY  W  -• 
•JNTERSV I lle  DAM 

aletville 

AM I L TON 

ARB  I SBURG  6  SE 

3.53 
4.05 
2.41 
•  81 
4.25 

.20 

.80 

.2  < 

•  60 

.10 

U90 

1*20 
T 

2^77 

• 

•  16 

•  16 
■  26 
.02 

•  12 

.02 
.17 
•  41 
1.25 

.07 
T 

T 

■  36 

T 

■  02 

■  98 

AYWeVICLt 
bAOCANO 
IGHLAND  HOME 
.,-•')•>- 

potts 

•  80 
1.80 
1.45 
2.12 
1.50 

.40 

•  10 

.  14 
1.05 

.20 

•  23 

•  10 

.43 

1*08 
•  36 

.11 
.54 

1*70 

•  42 

J 

•  33 

JNTSVlLLF  SuBSTA 
JNTSVILLE  «  SSE 
'  TOP 

*CKSON  LOCK  1 
KKSON  shoals 

2.24 
3.48 
1.76 
3.34 
1.01 

2.03 

.40 

1*40 
•  IS 

•  28 

1*04 

.40 

•  17 

!oi 
•  35 

•  03 

.02 

.61 

1*76 

T 

•  43 

T 

•29 

T 

•02 

troan  OAM 

*F  AY£  TTE 
>Y  DAM 

EOS 
ESBURb 

1.01 
2.08 
1.10 
1.70 
2.04 

.09 

.72 

•  28 

•  11 

.04 

•  13 

T 

.31 

•  21 

•  11 

•  01 

•  61 

■  33 

•  11 

•  02 

.26 

.06 

•  76 

•  02 

•  98 

.02 
•  19 

. .  .. 

•  60 

•  03 
.02 

•  31 

-  KINGSTON 
K KMART 
»CK  IT 
•DISON 

^GCLLA 

•  41 
2.07 
1.50 
1.84 
3.10 

T 

.01 

•03 

1*65 

T 

•  59 

.06 
•  06 

T 

■  IS 

•  63 

1.31 

1.17 

•  97 

•  12 

.68 

•  13 

.  .'0 

.06 

•  02 

•02 

•01 
•02 

1.03 

.Bl 
•  03 

1  sst 

>«I0N  JUNCTION 
>BION  JUNCTION  2  Nt 

«TlN  OAH 

**«LL  FIELD 

•  60 
1.11 
1.68 
1.06 

•  01 

.02 

.11 

.26 

•  60 

•  16 

T 

.46 

!i« 

•  02 

•  30 
1*20 

•  39 

.37 

.04 

•  45 

•  30 

•  10 

•  23 

,  CALLA  7  NE 

IkVtN 
\*U  3  E 
'ILCRS  PERRY 
L STEAD 

2.09 
2.25 
2.25 

3.5: 

.01 

T 

•  13 

•  17 

•  34 

•  30 

•  03 

•  33 

T 

•  14 

•  50 

1.12 

•  13 

T 

.82 
.50 

T 

.60 

.45 
.30 
.13 

T 

•  61 

.99 

1.35 
T 

1.30 

1  •  30 
.28 
.22 

lTCNCU.  DAM 

RILE  M  AIRPORT 

MILE  Ml  CITY  u 
*N»E  SANO 

NTEVALLO 

1.16 
5.21 
1.86 
1.70 
2.5G 

.07 

•  07 
T 

•  ■0 

■  58 

•  16 

T 
T 

.62 

• 

1.99 

T 

.10 
.01 
.11 

•  18 

T 

•  29 
.63 

T 

.14 
.01 

•  04 

•27 

•  21 
T 

■  SO 

1.71 
1-10 

•03 
■  32 
•  30 

T 

■  90 

•IS 

Sm  R«l«ronc*>  Not.M>  Following  Station  tndox 


DAILY  PRECIPITATION 


A  LAI 

Table  3-Conhnued  JUNE  : 


Station 

0 

Day  ol  month 

I 

1  1  2  1  3 

4  | 

5  | 

6 

7 

: 

8 

9 

10  1 

1 

11  I 

12 

13  |  14  |  15 

16 

17  | 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  [  26  I 

27 

28  1 

l 

29 

30 

MONTGOMERY  MB  AP  R 
MONTGOMERY  W8  CITY 
MOULTON 

MUSCLE   SHOALS  CAA  ftp 
NATCHEZ 

i  .14 
2»  77 
1.45 
1.11 
•  32 

T 

.27 

•  51 

.09 
.00 

T 

■  09 

.21 

•  30 

T 

•  17 
.79 

T 

.10 

T 
T 

.90 

.47 
.68 
.04 

.02 

.18 

.02 

•  18 

.07 

•  23 

•  67 

NCWBURG 
NtW  MARKET 
NEWTON 
ONFONTA 
ORRVILLE 

.6*. 

•48 

2.22 

*..e« 

3.36 

•  05 

.04 

•  09 

•  12 

•  39 

•  20 

•03 

.35 
3.01 

T 

•  62 

•  82 

.07 

.18 
1.00 

•  41 

•  36 
.30 

.05 

•01 

.62 
1.17 

•  46 

•  76 

■  02 

OZARK 
PAINT  ROCK 
PALME ROALE  2  - 
PELL  CITY  5  NW 
PENNINGTON  LOCK  ? 

1.59 
2.7* 
2.-9 
.10 
1.36 

.01 

.10 

•  90 

.14 

•  52 

.04 

•  51 

.70 
.09 

•  04 

1*03 
•  39 

•  32 

.10 

.54 

.70 

•  14 

•  46 

.88 

•  01 

•  20 

•  46 

PERRYVILLE 
PICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINF  LEVEL 
PL ANTERSVl LLE 

l«47 
1*75 
1*63 
2.43 

•  35 

•  96 

•  75 

.45 

•  05 

•  50 

1*12 

1.30 

•  DO 

.60 

.02 

PLEASANT   GROVE  SCHOOL 
PRATTV (LLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RED  SAY 

1.91 
4.81 
2.47 

•  ••9 

•  47 

1.05 

•  15 

.07 

•  20 

•  84 

T 

.20 
.30 
•  26 

•  90 

•  16 

•  40 

.40 

•  20 

•  07 

.01 

•  47 

T 

1*06 

.40 

•  29 

•  90 

•  15 

•  70 

T 

REFORM 
RIVER  FALLS 
ROBERTSOALE   7  E 
ROCK  MILLS 
SAINT  BERNARD 

3*39 
2«87 
2.60 
3.00 
2.16 

.07 

.59 

.10 
.03 

•02 

•  11 

•  32 

•  66 

•  38 

•  30 

•  01 

•05 

•  97 

.18 
.07 

•  03 

2.33 
•  06 

T 

•  98 

1.10 

T 

.17 

T 
T 

•  02 

1.44 
1.18 

•  96 

•  04 

.08 

•  22 

1*30 

SAND  MT  STATE  FARM  API 
SAYPE 

SCOTTSBORO 
SCOTTSBORO  SUBST A 
SEALE 

1,98 
2.  04 

1.04 

1*10 
2.37 

.02 

•  31 

•  33 
■  52 

•  52 

•  69 

•  79 

•  21 
.38 

■  02 

•  32 

•  15 

•  52 

•  03 

•  68 

■  01 

•  12 

•  20 

•  43 

•  02 

.43 
.03 

.14 

•  02 

•  05 

•  Oo 

.14 

SELMA 

SHEFFIELD  TVA  NURSERY 
SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMp 
SNOW  HILL 

3.82 
•  85 
1.06 
1.49 
.77 

•  03 

•  23 

•  05 

•  46 

.75 
.35 

T 

•  01 

•  36 

•  1 1 

•  12 

.10 

2.29 

•  67 

•  25 
.13 

.04 

.83 

•  80 

•  41 

SOUTH  HILL 
SUTTLE 
Ska  l  m 
SYLACAUGA 
SYLVAN  I A 

2.81 
•  74 
1  .48 
1.76 
1.46 

■  68 

.39 
•  25 

•  06 
.09 

.24 
•  32 

■  01 
•  22 

•72 

•  38 

.08 

•  06 

•  21 
.76 

1.34 
•  53 

TALLADEGA 

TALLAUEGA  HORN  MTN  -- 
THOMASV 1 LLE 
THURLOH  DAM 
TONEY 

1.83 

•  61 

•  70 
3.20 

•  59 

.37 

1*19 

.01 

■  i6 
•  42 

•  30 

.2* 

.12 

•  09 

.93 

•  13 

•  03 

•  03 

•  05 

•  31 

TPAFFORD 
TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LUCK  AND  DAM 
TUSKEGEfc 

1.45 
1  .90 
•  61 

is? 

•  33 

•  04 

T 

•  05 

•  39 

•  24 

•  13 

T 

•  11 

•  68 

.  12 
.07 

.37 
•  58 

■  20 

•  10 

.10 

•  19 

•  13 

•  14 

•07 

•  01 
.09 

•  30 

•  57 

•  57 

•  17 

•  08 

•  20 

.35 

•  39 

•  15 

UNION  SPRINGS 
iJNIONTOWN 
UNIVERSITY 
VALLEY  HEAD 
VANCE 

.46 

2.35 
1.90 
3.19 
2.33 

•  60 

•  63 

T 

.25 

T 

T 

1.32 

T 

.50 

•  10 

•  37 

■  20 
1.40 

•  46 

.25 
•  20 

•  09 

•  50 

.76 

•  16 
1  .42 

WAOLEY 

WALLACE  2  NE 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 
WEST  BLOC  TON 

2.10 
2*63 
3.o9 

4.82 

•  35 

•  45 

•  15 

1 .  60 

•  17 
1*66 

•  10 

•  20 

•  30 

•  60 

.75 
•  16 

•  70 
1*90 

1  •  30 

WtTUMPKA 
WHATLEV 
WHEELER  OAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CPEEK   STM  PLANT 

.78 
1*49 

•  95 

•  65 

•  15 

■  32 
.36 

.  /5 

•  10 

•  03 

•  38 

T 

.09 
.u. 

.  15 
•  16 

T 

■  02 

•  42 

T 

•  04 

.  Z  l 

•  08 

.01 
■  03 

•  51 

•  01 

•  02 

.24 

•  06 

•  33 
.74 

•  06 

WILSON  OAM 
W INFIELD  2  SH 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 

•  93 
.29 

•  46 

•  67 

•  09 
.05 

•  80 

•  06 

•  62 

•  10 

•  30 

•  25 

•  02 

•  04 
.04 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  alaba«a 


Day  Of  Month 

• 

<r 

§ 

> 

< 

»  1  2  1  3 

I 

6 

7 

8 

V| 

10 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

.9  20 

21 

2: 

23  24 

25  26 

77 

29 

i  " 

30  31 

MAX 

83 

84 

93 

95 

86 

90 

92 

92 

89 

92 

.1 

89 

95 

04 

95 

97 

94 

94 

... 

05 

94 

T 

96 

97 

OV 

101 

05 

03.1 

M  J  N 

59 

59 

54 

53 

61 

62 

70 

67 

72 

69 

71 

67 

70 

70 

69 

70 

'1 

71 

68 

71 

71 

" 

7* 

74 

72 

73 

66 

74 

MAX 

88 

89 

90 

93 

91 

93 

94 

94 

91 

92 

95 

94 

94 

96 

vo 

94 

96 

94 

94 

89 

91 

94 

OS 

96 

98 

100 

102 

94.0 

M  I  N 

63 

56 

57 

58 

64 

63 

67 

65 

65 

69 

69 

65 

65 

65 

65 

0  0 

68 

69 

60 

68 

67 

67 

65 

68 

60 

69 

69 

67 

64 

69 

MAX 

87 

90 

91 

92 

96 

04 

97 

96 

97 

96 

96 

95 

97 

98 

100 

101 

100 

96 

00 

97 

98 

07 

98 

97 

98 

99 

100 

103 

96 

98 

96.6 

Hi  N 

66 

67 

65 

70 

68 

66 

71 

70 

70 

72 

71 

73 

74 

74 

72 

73 

71 

72 

76 

74 

73 

71 

71 

74 

74 

76 

77 

70 

73 

74 

71.6 

MAX 

87 

88 

89 

91 

91 

03 

94 

96 

93 

90 

94 

95 

93 

97 

99 

99 

94 

96 

94 

04 

90 

01 

94 

OS 

V5 

97 

102 

101 

95 

92 

94.0 

MlN 

62 

58 

60 

60 

67 

64 

66 

65 

70 

70 

70 

68 

70 

67 

67 

71 

70 

70 

73 

71 

69 

ro 

69 

» 

73 

71 

68 

68 

71 

68  .  1 

MAX 

92 

91 

92 

92 

90 

02 

94 

95 

95 

97 

98 

99 

100 

101 

100 

1  o  ? 

94 

96 

98 

100 

100 

101 

100 

00 

101 

100 

100 

0  i 

102 

96 

97.3 

MlN 

70 

70 

71 

70 

69 

72 

82 

84 

87 

88 

87 

0  7 

71 

74 

74 

75 

84 

83 

86 

70 

76 

78 

82 

74 

70 

72 

77.5 

MAX 

85 

89 

vi 

93 

94 

03 

05 

95 

97 

93 

93 

97 

96 

98 

00 

y  v 

96 

97 

04 

96 

92 

92 

03 

97 

07 

97 

101 

103 

101 

95 

95*2 

MlN 

62 

62 

61 

64 

65 

64 

69 

67 

66 

69 

72 

67 

68 

68 

73 

70 

68 

70 

72 

73 

70 

6y 

69 

70 

72 

72 

7b 

70 

69 

70 

66  •  5 

MAX 

90 

90 

91 

92 

91 

85 

92 

92 

90 

92 

95 

97 

98 

1  00 

1  oc 

100 

90 

93 

OS 

92 

91 

03 

95 

87 

94 

98 

100 

OS 

94 

95 

93*6 

MIN 

69 

66 

64 

74 

67 

68 

68 

68 

71 

71 

73 

72 

71 

72 

7» 

» 

72 

70 

75 

74 

74 

72 

74 

74 

74 

75 

76 

70 

74 

72 

71*6 

MAX 

86 

89 

90 

91 

92 

02 

95 

97 

96 

95 

95 

95 

95 

98 

100 

100 

100 

100 

102 

101 

1  00 

00 

100 

101 

102 

102 

104 

10S 

101 

103 

97*5 

M  IN 

59 

56 

57 

66 

66 

62 

67 

68 

69 

69 

75 

72 

71 

70 

70 

72 

70 

72 

65 

70 

71 

71 

W 

" 

73 

75 

78 

79 

77 

69.7 

MAX 

87 

87 

90 

92 

92 

02 

93 

94 

94 

92 

96 

95 

93 

97 

Vb 

95 

96 

VV 

93 

90 

92 

90 

97 

V8 

96 

100 

102 

95 

OS 

94*6 

MIN 

63 

60 

59 

64 

70 

69 

70 

69 

70 

74 

71 

70 

71 

69 

08 

72 

73 

72 

73 

70 

71 

7S 

73 

74 

76 

75 

75 

73 

69 

76 

MAX 

89 

88 

92 

93 

92 

92 

95 

94 

94 

93 

95 

95 

97 

98 

i  00 

1  00 

97 

99 

100 

95 

89 

03 

96 

99 

98 

101 

101 

102 

96 

94 

9i«6 

M  IN 

65 

62 

62 

69 

72 

70 

72 

71 

72 

73 

74 

72 

74 

74 

73 

75 

74 

72 

77 

71 

73 

74 

75 

76 

76 

74 

76 

7j> 

71 

74 

72  •  2 

MAX 

99 

91 

92 

94 

93 

94 

95 

91 

90 

96 

96 

98 

99 

101 

101 

102 

92 

98 

102 

96 

94 

05 

96 

97 

OS 

100 

102 

99 

97 

08 

96.2 

MIN 

64 

61 

57 

60 

63 

60 

65 

62 

63 

67 

69 

70 

66 

67 

M 

67 

68 

69 

72 

72 

72 

67 

68 

69 

68 

69 

71 

o  B 

70 

68 

or.' 

MAX 

89 

89 

90 

93 

93 

93 

95 

95 

94 

94 

97 

98 

99 

100 

1  0  ) 

95 

96 

98 

96 

95 

05 

97 

99 

08 

99 

103 

.  00 

07 

96 

96.2 

MIN 

6*. 

65 

62 

64 

69 

67 

69 

69 

71 

70 

72 

73 

60 

71 

oy 

72 

71 

70 

73 

74 

74 

72 

73 

74 

75 

75 

75 

70 

70 

70 

70  .4 

MAX 

8* 

87 

88 

90 

92 

92 

92 

94 

94 

92 

92 

94 

93 

94 

*o 

96 

98 

95 

95 

98 

94 

80 

02 

94 

95 

95 

97 

10<J 

101 

92 

93  .6 

M  In 

62 

58 

59 

60 

65 

63 

64 

67 

68 

70 

71 

68 

68 

67 

t>b 

70 

69 

70 

71 

72 

66 

70 

70 

70 

72 

73 

71 

68 

68 

71 

67.6 

MAX 

86 

90 

90 

97 

96 

94 

94 

96 

97 

95 

96 

97 

98 

99 

V  V 

101 

98 

99 

99 

96 

07 

05 

97 

99 

99 

1 00 

103 

102 

OS 

96*8 

MIN 

62 

59 

50 

61 

66 

t>0 

66 

66 

70 

72 

72 

71 

68 

68 

66 

'69 

70 

69 

73 

72 

72 

72 

70 

72 

73 

72 

73 

73 

71 

75 

MAX 

91 

91 

91 

96 

93 

93 

91 

95 

92 

96 

96 

99 

101 

101 

lo*; 

99 

97 

08 

94 

92 

05 

97 

97 

99 

99 

103 

98 

95 

99 

96.4 

MIN 

61 

59 

55 

57 

63 

61 

63 

64 

66 

65 

74 

69 

63 

65 

oo 

68 

70 

71 

70 

71 

74 

" 

69 

71 

73 

74 

72 

70 

71 

65 

66  .9 

MAX 

88 

89 

89 

92 

92 

a  7 

91 

92 

95 

00 

93 

96 

94 

95 

90 

92 

96 

98 

94 

92 

95 

93.0 

MIN 

68 

69 

OO 

67 

69 

69 

70 

69 

72 

72 

74 

73 

ll 

72 

76 

75 

73 

71 

74 

71 

76 

74 

74 

75 

75 

75 

76 

70 

74 

73 

72.2 

MAX 

89 

89 

01 

93 

96 

95 

96 

95 

97 

100 

00 

97 

92 

97 

98 

100 

100 

101 

104 

1  c 

97 

96.  7 

MlN 

62 

60 

62 

68 

68 

68 

67 

70 

72 

73 

70 

71 

69 

68 

U 

72 

75 

72 

72 

73 

72 

73 

75 

76 

73 

71 

00 

75 

70.4 

MAX 

89 

88 

92 

96 

93 

98 

106 

100 

102 

loo 

99 

92 

95 

96 

99 

99 

102 

102 

104 

98 

98 

97  •  1 

m  In 

67 

55 

53 

61 

67 

62 

67 

67 

69 

71 

70 

71 

74 

76 

07 

65 

70 

67 

70 

68 

70 

70 

72 

72 

74 

71 

72 

69 

76 

66.5 

MAX 

84 

88 

89 

01 

90 

94 

92 

92 

95 

95 

vo 

98 

96 

95 

91 

03 

93 

95 

06 

95 

100 

95 

93 

94 

93.3 

MIN 

65 

62 

65 

68 

68 

68 

69 

70 

71 

73 

70 

71 

71 

71 

73 

71 

71 

72 

70 

70 

73 

74 

75 

76 

6V 

71 

73 

73 

70.4 

MAX 

85 

83 

8S 

92 

93 

94 

92 

94 

93 

92 

96 

v  B 

99 

99 

97 

90 

95 

95 

OS 

99 

99 

100 

97 

101 

104 

97 

100 

94.8 

MIN 

63 

63 

61 

70 

69 

65 

69 

71 

72 

70 

76 

75 

74 

72 

74 

74 

76 

73 

76 

73 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

77 

78 

74 

78 

72.5 

MAX 

85 

86 

86 

92 

93 

91 

92 

93 

91 

94 

95 

96 

95 

98 

08 

98 

97 

96 

97 

94 

95 

95 

97 

07 

98 

97 

100 

97 

93 

94  .  3 

MIN 

63 

62 

61 

62 

66 

71 

65 

69 

70 

69 

72 

74 

75 

69 

70 

71 

72 

72 

73 

72 

72 

74 

73 

74 

73 

77 

78 

70 

71 

73 

70.4 

MAX 

87 

84 

84 

90 

95 

93 

96 

92 

93 

94 

95 

97 

99 

Vy 

101 

100 

100 

98 

98 

94 

96 

96 

98 

99 

99 

99 

103 

98 

96 

M  I  N 

6* 

61 

60 

64 

67 

68 

67 

68 

69 

69 

71 

70 

67 

68 

69 

71 

72 

72 

73 

72 

74 

73 

72 

74 

74 

73 

73 

»v 

71 

78 

69.8 

MAX 

90 

92 

03 

98 

98 

97 

93 

99 

98 

11 

96 

97 

96 

99 

98 

99 

100 

10*. 

96 

95 

97 

97.1 

MIN 

67 

67 

68 

66 

70 

70 

68 

69 

72 

74 

74 

75 

64 

72 

7^ 

74 

72 

74 

76 

75 

74 

70 

74 

75 

75 

75 

,0 

60 

72 

75 

71  .6 

MAX 

89 

92 

05 

03 

97 

95 

97 

96 

99 

100 

101 

93 

98 

97 

07 

95 

94 

97 

98 

98 

It 

100 

103 

00 

99 

99 

96  .  7 

MIN 

64 

64 

62 

64 

70 

68 

69 

68 

71 

71 

74 

71 

71 

71 

72 

76 

71 

73 

73 

75 

71 

72 

73 

74 

74 

75 

75 

67 

71 

73 

70.8 

MAX 

89 

89 

00 

95 

91 

97 

96 

94 

89 

9*» 

96 

97 

97 

98 

101 

95 

96 

96 

94.7 

MlN 

64 

61 

58 

61 

66 

0. 

66 

66 

67 

67 

74 

71 

66 

68 

05 

68 

71 

68 

71 

71 

73 

68 

70 

72 

71 

71 

70 

6* 

71 

71 

67.9 

MAX 

90 

92 

av 

99 

100 

100 

88 

91 

M 

94 

94 

93 

95 

01 

95 

9S 

100 

94 

94 

93 

93.7 

MlN 

68 

66 

02 

66 

67 

08 

69 

69 

71 

72 

77 

78 

75 

75 

76 

74 

73 

71 

76 

77 

74 

73 

74 

75 

70 

78 

72 

70 

73 

72 

72.3 

MAX 

86 

89 

00 

94 

07 

101 

100 

100 

97 

91 

HV 

93 

96 

96 

95 

07 

i  oo 

104 

94 

95  . 1 

58 

55 

54 

62 

65 

62 

65 

66 

66 

70 

70 

70 

66 

62 

o- 

64 

69 

68 

71 

68 

70 

72 

69 

71 

71 

71 

71 

73 

68 

75 

66.9 

MAX 

88 

89 

89 

69 

97 

87 

90 

91 

91 

92 

91 

02 

11 

03 

03 

95 

Ob 

90 

90 

90  .  9 

MIN 

76 

79 

78 

75 

76 

77 

74 

78 

79 

77 

80 

80 

82 

83 

83 

00 

79 

79 

00 

80 

80 

70 

70 

77 

82 

82 

82 

73 

76 

79 

78.8 

MAX 

85 

89 

90 

91 

95 

97 

98 

99 

103 

99 

94 

97 

95 

93 

01 

95 

98 

96 

98 

100 

103 

97 

97 

96  .4 

MlN 

66 

64 

65 

64 

67 

67 

69 

67 

70 

69 

73 

72 

69 

72 

72 

72 

72 

69 

73 

73 

74 

71 

73 

74 

74 

74 

75 

60 

68 

72 

70.3 

MAX 

85 

88 

90 

92 

93 

99 

100 

95 

101 

100 

95 

vc 

90 

99 

101 

101 

101 

10- 

105 

97 

96  .6 

m  In 

64 

61 

61 

62 

69 

0-, 

68 

64 

71 

68 

75 

70 

74 

69 

ro 

72 

71 

69 

73 

74 

69 

74 

72 

74 

7S 

75 

75 

75 

73 

78 

70.3 

MAX 

88 

92 

04 

103 

93 

96 

101 

97 

96 

96 

100 

100 

00 

99 

102 

103 

98 

100 

97.9 

MIN 

64 

64 

62 

62 

64 

64 

67 

64 

67 

68 

71 

72 

70 

69 

72 

7^ 

69 

70 

72 

70 

70 

67 

70 

71 

70 

70 

72 

67 

70 

70 

68.3 

MAX 

82 

87 

00 

90 

93 

97 

97 

93 

06 

95 

96 

88 

92 

94 

OS 

96 

98 

00 

90 

93 

93  .4 

Ml  N 

64 

61 

at 

62 

67 

00 

70 

68 

70 

72 

74 

69 

71 

68 

71 

70 

73 

72 

74 

72 

71 

-'0 

70 

71 

t2 

74 

75 

72 

68 

73 

69.7 

MAX 

89 

88 

90 

93 

92 

,6 

97 

99 

g  q 

97 

97 

on 

97 

92 

96 

97 

99 

»7 

99 

103 

10  0 

96 

98 

93 .  7 

m  In 

65 

64 

62 

66 

69 

61 

69 

70 

71 

71 

72 

73 

72 

71 

71 

73 

72 

72 

75 

72 

7* 

7* 

73 

73 

75 

7S 

77 

71 

71 

73 

71.0 

MAX 

90 

91 

a? 

91 

95 

93 

'?3 

92 

98 

00 

98 

91 

96 

99 

>l 

100 

105 

06 

97 

99 

66 

66 

02 

69 

66 

67 

69 

67 

70 

70 

72 

n 

72 

71 

OV 

70 

72 

72 

73 

73 

71 

72 

73 

73 

73 

78 

70 

71 

72 

70.4 

MAX 

82 

82 

83 

91 

91 

VO 

95 

95 

06 

96 

91 

oa 

91 

04 

OS 

95 

95 

00 

101 

97 

91.7 

62 

60 

03 

06 

69 

65 

6V 

60 

67 

70 

71 

74 

70 

71 

73 

7.. 

74 

70 

74 

70 

70 

72 

72 

73 

74 

75 

74 

75 

71 

'2 

70.3 

MAX 

88 

92 

93 

95 

94 

05 

94 

95 

93 

95 

97 

96 

99 

98 

99 

06 

05 

98 

02 

93 

96 

OS 

97 

97 

00 

101 

104 

00 

06 

55 

62 

65 

03 

66 

68 

Oo 

67 

65 

63 

66 

73 

72 

70 

71 

72 

70 

70 

72 

75 

74 

71 

72 

68 

72 

74 

73 

68 

60 

70 

69.5 

MAX 

87 

87 

au 

03 

92 

92 

03 

94 

91 

92 

04 

95 

96 

98 

vo 

06 

92 

04 

06 

06 

88 

03 

94 

94 

01 

97 

08 

05 

OS 

96 

93.5 

MIN 

6* 

67 

o* 

69 

68 

66 

69 

66 

68 

69 

74 

70 

71 

75 

71 

73 

70 

69 

72 

72 

70 

71 

72 

72 

71 

72 

75 

60 

71 

71 

70.2 

MAX 

88 

87 

90 

89 

89 

91 

94 

94 

93 

91 

96 

94 

9* 

07 

99 

1  OO 

100 

99 

101 

96 

05 

OS 

97 

09 

00 

101 

103 

105 

00 

101 

95.9 

MIN 

69 

62 

30 

67 

65 

64 

69 

70 

69 

69 

72 

72 

72 

67 

74 

70 

71 

72 

72 

71 

72 

72 

75 

79 

76 

76 

73 

73 

70 

75 

70.1 

MAX 

•8 

89 

91 

93 

92 

92 

91 

94 

91 

92 

95 

95 

99 

96 

00 

06 

06 

96 

07 

95 

02 

OS 

98 

99 

IOC 

101 

102 

102 

94 

95 

05.1 

MIN 

64 

62 

64 

61 

»- 

69 

69 

69 

72 

71 

71 

71 

69 

71 

70 

68 

70 

73 

70 

69 

70 

71 

73 

73 

7". 

SO 

60 

72 

60.1 

S*«  rofaronco  Motca  followlai  St* tint. 
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DAILY  TEMPERATURES  Alabama 


Table  5  ■  Continued 


Station 

Day  Ot  Month 

CP 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IP 

:  17 

IP 

19 

20 

21 

22 

23 

1" 

25 

26 

1" 

29 

:  29 

t  r — 

30  31 

< 

L IVINGSTON 

MAX 
MIN 

89 

03 

87 
61 

89 

59 

93 

65 

91 
69 

90 

68 

93 

67 

93 
69 

90 

70 

93 

72 

95 
73 

97 
71 

98 

67 

97 
67 

70 

72 

73 

98 

73 

98 

75 

98 

75 

94 

73 

96 

74 

96 

74 

96 

74 

97 
74 

99 
74 

101 
74 

100 
71 

96 

73 

98 

73 

93.2 
70.4 

LOCKHART 

MAX 
MIN 

83 

65 

89 

67 

90 
66 

92 
69 

94 

67 

92 
65 

90 

71 

95 
65 

94 
69 

92 
72 

95 
72 

96 

72 

9* 

71 

98 
72 

98 

70 

1  00 
75 

96 
68 

95 
72 

95 
75 

94 

73 

93 
72 

91 
70 

93 
70 

95 
71 

98 
72 

96 

71 

93 

75 

99 
68 

93 
73 

96 

72 

94.0 
70.4 

MADISON 

MAX 
MIN 

B6 

61 

87 

62 

So 

56 

.1 
66 

93 
66 

94 
63 

91 
66 

92 
68 

94 

68 

93 
67 

92 
71 

94 

71 

94 

70 

94 
69 

97 

09 

99 
69 

70 

99 
69 

100 
71 

101 
69 

97 
69 

97 
70 

99 
70 

100 
72 

100 
72 

102 
72 

101 

72 

104 
74 

105 
69 

100 
73 

96.1 
08  .3 

MAR  ION   JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

89 
63 

89 

63 

90 
60 

94 
62 

95 
65 

95 

67 

97 
67 

97 
66 

95 
68 

95 
68 

95 
70 

98 

70 

98 
68 

99 
68 

100 
68 

101 
70 

70 

100 
71 

100 

70 

98 
71 

92 
71 

97 
70 

99 
70 

101 

72 

100 

72 

98 
72 

102 
74 

iDO 
67 

96 
72 

99 
70 

96.8 
08  .5 

MART  I N  DAM 

MAX 
MIN 

IS 

88 

90 

92 

93 

94 

93 

94 

94 

91 

94 

94 

95 

95 

96 

96 

90 

85 

91 

98 

94 

94 

96 

100 

98 

94 

94 

VJ.2 

MAXWELL  FIELD 

MAX 
MIN 

89 

71 

88 

68 

91 

68 

93 

69 

94 

72 

95 
72 

95 
74 

96 

72 

93 
74 

94 
74 

97 

77 

97 

73 

9* 

75 

100 
75 

(4 

78 

75 

96 
76 

98 

77 

95 
77 

89 
76 

95 
76 

98 
76 

99 

77 

98 

78 

98 

79 

102 

75 

99 
73 

96 

74 

97 
74 

95.7 
74.3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 

70 

91 
68 

92 
04 

93 
66 

91 
68 

89 
69 

93 

71 

92 
71 

91 
72 

93 
73 

95 
73 

97 

74 

101 
71 

102 
75 

101 
75 

61 

74 

94 

73 

94 

75 

92 
75 

88 

75 

92 

73 

92 

75 

86 

75 

92 
76 

97 
75 

100 
70 

94 
71 

92 
75 

94 
74 

93.6 
72.0 

MOBILE  WB  CITY 

MAX 
MIN 

89 

73 

90 
69 

91 

67 

91 
69 

91 

73 

89 

72 

93 

72 

92 
72 

90 

76 

90 

75 

95 
75 

98 
76 

97 

75 

99 

75 

77 

98 

79 

75 

90 
74 

90 
75 

91 
79 

91 
78 

92 
78 

94 

77 

86 

78 

92 
78 

98 
77 

100 
72 

96 
71 

89 

77 

93 
74 

92.8 
74.6 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 
MIN 

90 
68 

89 
65 

92 

63 

93 

67 

92 
70 

92 
70 

95 
71 

95 
70 

92 
70 

93 
72 

95 
70 

90 

71 

98 
7* 

99 

72 

7  1 

74 

73 

96 
74 

97 

75 

94 

75 

89 
75 

95 
73 

96 
73 

97 
74 

97 
76 

100 

77 

103 
72 

97 
71 

96 
72 

96 

75 

95.2 
71.8. 

MONTGOMERY  MB  CITY 

MAX 
HIN 

99 

70 

89 
69 

91 
65 

93 
70 

92 
71 

94 

70 

94 

72 

94 

70 

92 
73 

91 

73 

95 
69 

90 

70 

97 
75 

99 

75 

75 

76 

74 

96 
74 

97 

75 

94 

77 

89 

74 

94 

74 

96 
75 

97 
76 

96 
76 

100 
78 

102 
79 

98 

72 

95 

73 

96 

76 

95.0 
73.2. 

MUSCLE   SHOALS   CAA  AP 

MAX 
MIN 

84 

61 

84 

60 

92 
58 

91 

71 

89 
67 

90 
6b 

94 
68 

96 
68 

94 

70 

93 
76 

95 
77 

96 
76 

95 
71 

97 
70 

71 

72 

72 

100 

72 

99 
74 

97 
71 

95 
74 

96 
74 

98 

74 

99 
76 

100 
78 

98 
77 

103 
71 

104 
74 

100 
72 

96 

77 

93.7. 
71.2 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

83 

58 

87 

57 

88 

55 

93 
60 

93 

62 

92 
63 

93 
66 

93 
65 

95 
69 

95 
63 

94 
64 

95 

60 

95 
70 

94 
62 

03 

67 

69 

98 
68 

99 
69 

96 
68 

94 
68 

94 
6, 

93 
67 

96 
69 

98 
71 

99 
70 

99 
70 

101 
69 

102 
65 

97 
73 

95*0. 
65.9 

OZARK 

MAX 
MIN 

90 
67 

93 
66 

93 

00 

96 
69 

96 

70 

94 
70 

95 

72 

97 
68 

95 
71 

96 
74 

95 
74 

97 
74 

99 

75 

100 
74 

73 

75 

72 

94 

72 

96 

75 

96 

75 

96 
74 

97 
72 

99 
74 

98 

75 

]  00 
74 

100 
75 

103 
79 

100 
69 

96 
72 

97 
74 

96.8 

72.4. 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 
MIN 

81 
60 

86 
60 

87 

57 

91 

57 

92 
59 

93 
61 

90 

62 

93 
65 

95 
66 

94 
69 

94 
73 

90 
70 

97 
70 

96 
67 

65 

06 

101 
67 

96 
68 

101 
67 

96 
71 

97 
67 

91 
67 

93 
68 

98 
68 

99 
70 

100 
72 

100 
72 

101 
71 

102 
66 

97 
71 

95.0. 
06.4 

PRATTVI  LLE 

MAX 
MIN 

82 

67 

86 
66 

85 
62 

93 
60 

95 
64 

94 
67 

96 
69 

95 
69 

94 
70 

95 
72 

95 
74 

97 
70 

96 
70 

98 
70 

08 

96 
71 

73 

95 
73 

97 
73 

96 

75 

89 

73 

95 
72 

97 
72 

102 

71 

96 
71 

98 
76 

94.4. 
69.  9 

PUSHMATAHA 

MAX 
MIN 

88 
59 

89 

57 

39 

57 

89 
60 

93 
67 

92 
62 

91 
66 

92 
66 

94 

68 

91 
70 

94 
72 

9* 
71 

90 

65 

99 
66 

1  00 
68 

1  00 
71 

1 00 

72 

96 

72 

98 

73 

98 

72 

93 
73 

97 
73 

97 
71 

99 
74 

98 
76 

98 
75 

99 
70 

102 
70 

96 
72 

94 

71 

95.2. 
68.4. 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 
MIN 

91 

67 

90 
66 

92 

63 

92 
65 

90 

65 

91 

04 

91 
66 

91 

67 

91 
69 

94 

69 

96 
71 

96 

72 

99 

73 

100 
74 

10  1 
70 

98 

71 

89 

72 

90 
70 

93 

73 

91 
74 

91 

73 

92 
70 

93 
72 

92 
73 

95 
72 

98 
71 

lul 

76 

95 
70 

96 

72 

94 
70 

93.C 
70. C 

ROCK  MILLS 

MAX 
MIN 

90 
61 

91 
58 

93 
00 

91 

60 

92 
65 

94 

63 

96 

65 

97 
66 

93 
70 

92 
69 

96 

73 

96 
66 

96 

08 

98 
67 

o  1 

98 
69 

68 

100 
69 

98 
71 

97 
71 

91 
69 

93 
69 

99 
69 

99 
69 

98 
72 

100 
71 

102 
72 

102 
70 

96 
68 

98 

70 

96.1 
67.!  • 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

81 
60 

84 

61 

81 

30 

88 

63 

91 
66 

91 
62 

92 
66 

91 
69 

94 
68 

91 
66 

91 
71 

92 
72 

93 
69 

92 
68 

9  3 
67 

97 
69 

69 

97 
69 

98 
70 

96 
68 

93 
68 

95 
70 

95 
69 

97 
69 

98 
71 

99 
71 

99 
66 

101 
71 

103 
67 

96 
71 

93.1  . 

67.: 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

MAX 
MIN 

83 

69 

84 

59 

86 

59 

88 

64 

88 

67 

88 

62 

90 
65 

93 
70 

91 
69 

88 
69 

90 

72 

90 
69 

89 

72 

93 
74 

73 

95 
73 

74 

97 
68 

96 
69 

93 

72 

92 
67 

95 

69 

94 
74 

97 
70 

97 

73 

97 

71 

100 

71 

101 
66 

92 
70 

94 

75 

92.! 
69.: 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

88 

61 

87 

57 

90 

38 

90 
65 

95 
65 

90 
62 

94 

65 

95 
66 

94 
07 

90 
67 

95 
72 

93 
70 

90 
71 

95 
68 

y  o 
69 

96 
68 

68 

98 
67 

100 
70 

96 

70 

95 
67 

96 
70 

97 
70 

99 
70 

100 

72 

99 
72 

102 
70 

105 
70 

97 
65 

100 
69 

95.: 

67.' 

SELMA 

MAX 
MIN 

92 
68 

90 
65 

92 
63 

94 
65 

94 
69 

93 
70 

97 

70 

95 
70 

94 

71 

94 

72 

96 
74 

98 
72 

99 

72 

100 
71 

101 
70 

102 
73 

98 

74 

98 

99 

74 

97 
76 

90 

72 

95 
72 

96 

73 

98 

75 

98 
76 

98 

77 

103 
76 

97 
71 

95 
71 

96 

75 

96.  j 
71.1 

TALLAOESA 

MAX 
MIN 

88 

62 

88 

58 

90 
60 

93 
60 

92 
67 

93 
65 

94 
68 

95 
66 

94 
69 

93 
74 

96 
72 

95 
68 

95 
70 

98 

ha 

07 

100 
70 

72 

98 
71 

96 

73 

96 
71 

89 
70 

92 
70 

95 
70 

96 

72 

96 
73 

97 
71 

100 
73 

100 
72 

94 
69 

93 
73 

94.1 

68.' 

THOMASVILLE 

MAX 
MIN 

88 

66 

87 
66 

90 
64 

93 
66 

91 

69 

94 
68 

94 
69 

96 
68 

89 
70 

92 
70 

94 

71 

95 
72 

97 

71 

98 
71 

90 
71 

99 
75 

71 

96 
70 

97 

72 

94 

73 

93 
75 

96 

72 

97 

73 

99 
74 

98 

74 

99 
74 

101 

75 

97 
69 

95 
70 

96 
71 

93.11 
70.' 

TROY 

MAX 
MIN 

S3 
65 

89 
67 

90 
65 

90 
69 

94 
71 

94 
70 

94 
70 

95 
69 

93 

71 

92 
71 

91 

73 

94 
72 

95 
74 

97 
73 

71 

99 

75 

96 

70 

95 
70 

93 
74 

96 
74 

95 
72 

92 
72 

95 
74 

97 

75 

97 
74 

97 
7S 

100 
78 

101 
69 

94 
70 

94 

73 

94.: 
71.! 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

91 
63 

90 
60 

93 
59 

95 
63 

94 

71 

97 
67 

97 
69 

100 

69 

96 

72 

96 
73 

98 

71 

100 

71 

101 

08 

100 
67 

L02 
70 

1  0  3 
70 

102 
74 

102 
71 

102 
73 

94 

70 

90 
70 

96 

73 

99 
72 

100 

75 

99 
74 

100 
74 

104 

74 

105 
71 

96 
71 

76 

98... 
70.1 

TUSKEGEE 

MAX 
MIN 

84 

65 

88 

62 

88 

63 

91 
65 

93 
68 

93 

03 

92 

71 

93 
69 

95 
69 

92 
70 

92 
73 

94 
68 

94 
70 

95 

70 

97 
71 

97 

72 

70 

96 
71 

96 
73 

96 
74 

93 
" 

88 
71 

95 
71 

97 
72 

98 
74 

98 
74 

100 

75 

104 
70 

101 
69 

95 
73 

94.' 
70.' 

UNION  SPRINGS 

MAX 
MIN 

90 
64 

90 
62 

93 
61 

95 
65 

95 
69 

94 
67 

96 

69 

97 
68 

95 

08 

95 
71 

97 
72 

97 
71 

99 
71 

100 
71 

100 

100 

98 

97 
71 

98 

73 

93 

73 

91 
71 

94 

71 

95 
71 

96 

72 

98 
73 

101 
75 

100 

75 

96 
68 

96 
69 

99 
72 

96.. 

69.1 

UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

91 
63 

B9 
61 

93 
60 

96 
65 

94 
71 

96 

69 

97 
69 

96 
68 

96 

72 

95 

73 

96 
74 

98 

75 

99 

72 

100 
69 

101 
70 

102 
71 

101 

75 

99 

72 

102 
70 

93 
70 

88 
73 

95 
74 

97 
73 

98 

75 

98 
75 

100 
76 

104 
76 

102 
70 

69 

97 
76 

96.' 
70.' 

VALLEY  HEAD 

MAX 
MIN 

87 
62 

89 
58 

91 
64 

92 
65 

94 
68 

90 
58 

91 
63 

92 
62 

93 
62 

92 
63 

92 
63 

92 
65 

93 
64 

95 
66 

98 
66 

97 
72 

98 

73 

97 
72 

97 
67 

97 

66 

97 
66 

96 
66 

99 

69 

98 
67 

99 
76 

99 

77 

100 
78 

101 
71 

100 
66 

94 
64 

95.' 
66. 

WETUMPKA 

MAX 
MIN 

90 
67 

90 
64 

91 

64 

93 
65 

93 
69 

93 
68 

95 
72 

95 
69 

93 
71 

93 
72 

95 
74 

95 
70 

97 
71 

98 
71 

98 
71 

99 
72 

91 

75 

94 

75 

96 

75 

95 
75 

90 

74 

94 
74 

96 

73 

96 
75 

97 
76 

98 

77 

102 
76 

99 

72 

94 
72 

97 
75 

94. 
71. 

8*0  reference   notes   following  3t»tlon  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of  1951  -  1952 


ALABAMA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

A  ril 

May 

June 

Total 

Long-term 
July-June 

a 

A 

Q 

80 

524 

497 

395 

425 

350 

1 

i  y 

2457 

NISTON  CAA  AP 

452 

472 

403 

176 

2654 

MORE   STATE  FARM 

0 

0 

0 

30 

350 

2  76 

215 

224 

199 

66 

l 

0 

1361 

Y  MjIMETTE 

0 

0 

? 

30 

339 

274 

213 

202 

213 

72 

3 

0 

1406 

L  L  E  M I N  A  2  N 

0 

0 

123 

557 

530 

450 

451 

398 

154 

18 

0 

2688 

RM1NGHAM  MB  AP 

o 

o 

2 

8© 

510 

484 

422 

423 

308 

167 

20 

o 

2502 

2356 

RMINbMAM  MB  CITY 

0 

0 

0 

50 

411 

413 

341 

332 

300 

101 

1 1 

o 

1956 

EMTOW   3  SSE 

0 

0 

0 

44 

390 

310 

218 

257 

259 

8 

0 

.NDEN 

0 

0 

0 

53 

406 

353 

266 

204 

250 

89 

6 

0 

1707 

IATOW 

o 

o 

56 

401 

330 

265 

275 

281 

98 

9 

o 

1715 

T ROMFL L  E 

o 

o 

0 

29 

344 

291 

214 

220 

202 

59 

5 

_ 

1  364 

300 

400 

373 

1 35 

2416 

OTVR 

0 

0 

4 

78 

543 

519 

447 

441 

382 

150 

16 

0 

2580 

(THAN  CAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

19 

375 

336 

261 

200 

204 

87 

5 

0 

1507 

IFAULA 

0 

o 

3  78 

3  59 

256 

295 

223 

100 

7 

0 

ER6REEN  CAA  AP 

o 

o 

0 

52 

446 

369 

288 

302 

203 

124 

12 

o 

1876 

A 

o 

24 

3  05 

2  39 

179 

190 

183 

69 

4 

o 

1201 

CT  MOKSAN 

0 

0 

0 

3 

241 

205 

160 

171 

172 

37 

0 

0 

989 

tEENSCC*'.'' 

0 

0 

0 

44 

394 

389 

311 

306 

298 

108 

8 

0 

1858 

kCENV  I  LL  E 

o 

o 

0 

26 

378 

349 

265 

279 

237 

86 

7 

o 

1627 

'AOLAMD 

o 

0 

o 

29 

351 

297 

319 

260 

190 

58 

0 

0 

1512 

AMI  kun  U/IHP 

o 

0 

o 

40 

394 

357 

266 

303 

254 

95 

12 

0 

1721 

WTSVILLE  4  SSE 

0 

0 

8 

125 

600 

5  72 

494 

503 

454 

190 

19 

0 

2966 

■FAYETTE 

0 

0 

0 

65 

459 

481 

368 

412 

341 

138 

16 

0 

2280 

V 1 NCSTON 

o 

o 

o 

73 

464 

409 

310 

322 

306 

119 

1 1 

2014 

.RIOM  JUNCTION   2  NE 

o 

0 

0 

65 

460 

419 

316 

346 

315 

120 

1 3 

o 

2054 

RTIN  DAM 

a 

o 

o 

31 

408 

392 

343 

392 

292 

115 

I  WELL  FIELD 

0 

0 

0 

34 

428 

37» 

309 

315 

257 

85 

6 

0 

1809 

MILE  MB  AIRPORT 

0 

0 

0 

31 

353 

288 

225 

240 

214 

69 

5 

0 

1433 

ilLE    MB  CITY 

o 

o 

o 

31 

338 

263 

211 

210 

203 

62 

0 

0 

1  326 

1390 

MTGOMERv  MB  AP 

o 

o 

o 

35 

453 

392 

320 

335 

285 

1 16 

11 

0 

1947 

2071 

MT90MERY  MB  CITY 

o 

0 

o 

31 

427 

365 

304 

314 

254 

96 

9 

0 

1800 

2052 

ISCLE   SHOALS  CAA  AP 

0 

0 

7 

124 

601 

569 

510 

479 

450 

191 

29 

0 

2960 

EAR* 

0 

0 

0 

18 

338 

292 

224 

260 

204 

84 

5 

0 

1425 

ATTV I LL  E 

0 

Q 

43 

449 

419 

304 

345 

293 

109 

1 3 

0 

1975 

SERTSDALE  7  E 

o 

o 

32 

323 

258 

193 

216 

106 

78 

3 

0 

1289 

•CK  M I  LL  S 

o 

0 

0 

62 

454 

502 

370 

445 

373 

136 

18 

0 

2362 

IHO  MT   STATE   FARM  API 

0 

0 

84 

551 

599 

497 

404 

442 

178 

31 

0 

2870 

ottsboro 

0 

e 

4 

95 

550 

564 

516 

500 

422 

163 

28 

0 

2042 

o 

o 

0 

38 

371 

344 

246 

269 

235 

06 

5 

0 

1594 

ILLA0E6A 

0 

0 

1 

69 

471 

469 

369 

410 

301 

154 

20 

0 

2324 

•OMASVILLE 

0 

e 

0 

4* 

397 

341 

204 

209 

276 

98 

10 

0 

1  741 

I5CAL00SA  CAA  AP 

0 

0 

0 

80 

493 

460 

395 

359 

343 

132 

17 

0 

2279 

HON  SPRINGS 

0 

e 

a 

30 

388 

349 

201 

333 

266 

no 

9 

0 

1768 

IIVERSITT 

0 

a 

0 

72 

483 

449 

390 

360 

340 

139 

17 

0 

2258 

ILLET  HEAD 

0 

0 

2 

124 

603 

551 

559 

541 

503 

237 

34 

0 

3156 

{TONKA 

0 

0 

0 

35 

418 

3  77 

203 

317 

260 

100 

6 

0 

1804 

So*  rt>f*r*)nc«  aot«*  following  Station  I»6>x. 
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EVAPORATION  AND  WIND  alab* 

JUNE  195 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1  « 
o  o 
f- 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 

.  19 

.20 

.23 

.18 

.31 

.21 

.09 

.14 

.24 

.27 

.18 

.22 

.26 

.15 

.36 

.  15 

.22 

.27 

.32 

.23 

.07 

.27 

.  13 

.33 

.08 

.29 

.19 

.24 

.25 

.19 

6.4 

WIND 

7 

17 

4 

9 

3 

1 

7 

18 

9 

15 

15 

6 

12 

32 

13 

5 

23 

7 

12 

15 

4 

20 

6 

4 

13 

4 

21 

37 

24 

14 

37 

PAIRHOPE 

EVAP 

22 

.29 

.  16 

.23 

.30 

.10 

.  19 

.28 

.13 

.25 

.  14 

.25 

.33 

.31 

.37 

.24 

.11 

.05 

.21 

.26 

.19 

.  22 

.21 

.29 

.29 

.28 

.  19 

.26 

.39 

86. 9 

WIND 

12 

18 

22 

18 

20 

12 

7 

9 

4 

19 

22 

47 

41 

60 

41 

33 

14 

15 

28 

32 

15 

11 

12 

27 

36 

26 

68 

30 

2 

18 

71 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.26 

.  28 

.21 

.27 

.28 

.29 

.29 

.33 

.34 

* 

.88 

.15 

.34 

.  21 

.13 

.25 

.30 

.38 

.34 

.25 

.30 

WIND 

30 

30 

20 

20 

27 

14 

20 

9 

20 

23 

37 

34 

46 

20 

* 

70 

8 

5 

17 

20 

20 

10 

5 

15 

38 

52 

21 

83 

43 

75 

CORRECTIONS 
MONTH:     ANNUAL  1951 

Table  1: 

Oneoota  Mean  temperature  for  November  should 

45.1,  departure  from  normal  should  be 
-5.5;  Annual  mean  temperature  should 
61.0,  departure  from  normal  should  be 

+0.5. 

Table  2: 

Oneonta  Average  preclp  for  November  should  be 

3.91,  departure  from  normal  should  be 
+0.90;  total  annual  preclp  should  be 
57.87,  departure  from  normal  should  b 
+0 .96. 


See  reference  notes 
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Station  Index. 


STATION  INDEX 


Station 


County 


Qvll  LAWRENCE 

c:*o  wilcox 

,01*8  MARSHALL 
016)  TALLAPOOSA 

one  pickehs 

02i2  COVINGTON 
0272  CALHOUN 
0)11  WINSTON 
0977  St .  CLAIM 
i0390  klMtSTONE 

0*02  ESCAMBIA 

'0*22 [LEI 

1 04*0  AUTAUGA 
OS**  COLBERT 
0361  BALDWIN 

04 J 1  FBANKL  IN 
|04»S  LIMESTONE 
0921  AUTAUGA 
0631  JEFFERSON 
091*  JEFFERSON 

OBSAlCOLBERT 
04ST  MARSHALL 
104*  CRENSHAW 

106*  ESCAMBIA 

1099  JACKSON 
1 1 7B 1  PIKE 
126*  Shelby 

1100  WILCOX 
1324  TALLAPOOSA 


06  10 
B3  SI 
B7  IS 
64  16 
S6  59 


B  SI  10|  B7 

U  SI  34  83  SI  I 

'  1  12  26  I  66  19  | 

1214  *!  87  J2 

9  30  S3  B7  67  I 

111] 34  ZB  87  32 

111  14  42  i  04  34 

llBJ  40  66  4) 

2l3>  34  1  BB  4ft, 

'  2  33  32:  86  SO 

12IS4  !■ I  8B  Oft, 

2  34  13  84  10 

4  31  35  86  16  I 

I  4  )1  0*i  87  OS  > 


Observer 


FOREST  SERVICE 
BA  SIDNEY  J.   HAROT ,  SR 

JESSE  N.  CULP 
SP  iCITT  FILTER  PLANT 

6A 'BL ANION  JOHFS 

RAYMOND  ShREVE 
MIO  CIVIL  AERO.  ADM. 
7A  MRS.  LESS IE  MILLER 
7A  S,  A.  CROM 
TA  lrVA-62 


300    4P    4P  ATMORE  STATE  FARM 

6A  MBS     MARTHA    1 .MOORE 
*A  J    8.  ME IGH0ORS 
7A  TVA-442 

TP  [GROVER  M .  WOODWARD 


12  34  36    83  44  ,  460 

5  I  SI  431  8ft  4«!  Sift 

T  33  06    86  4ft .  ftOO 

1  32  00 1  87  20  223 

11  132  SO    83  39  480 


7A  TVA-4S 

4P  I  ALA .   POLY .    INST . 

«A  'john  R.  Thomas 
MID  U.S.  WEATHER  BUREAU 
SP  MRS  CARRIE  B.MORTON , 


TVA-42 

MILFORD  H.  DOOLEY 
R.  E.  HENDERSON 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

MISS  M.LOUISE  JONES 
GEO.  L.  HICKS 
JfMMA  P.  HOC COMBE 
ALA.    POLY.    INST . 


MOM  HILL 

MTT  WALKER 

2 

33 

94 

97 

91 

430 

TA 

MISS  MARY  C.  RAY 

ffTCB  GAOvf 

1*92  MORGAN 

12 

3* 

23 

94 

98 

780 

TA 

TVA-44 

IT  REV  1  Ll  t 

1320  BIBB 

9 

32 

3' 

BT 

08 

230 

TA 

TA 

W.    D.   HOLL IF IELD 

HOW 

13*6  WASHINGTON 

11 

31 

;e 

BB 

19 

1*5 

BP 

BP 

CHAS.  C.  SMITH 

L0ER56u»& 

|14IS  TALLADEGA 

'  33 

17 

BB 

11 

460 

4A 

ALABAMA   POWER  CO 

ROME Lit 

1*83  MOBILE 

31 

03 

BB 

14 

391 

t,p 

BP 

B.  0.  JONES 

WtOM 

1*9*  CHILTON 

32 

31 

66 

96 

9*0 

TA 

TA 

HUGH  M.  SIMPSON 

IYTON 

1723  BARBOUR 

! 

31 

» 

05 

27 

5*0 

3A 

EDWARD  E.  POPE 

FlI  SPRINGS 

1607  GENEVA 

31 

10 

63 

33 

265 

4A 

SAUL  R -  SMITH 

BERT  STEAM  PLANT 

11819, COLBERT 

12 

1* 

»3 

6T 

51 

47* 

7A 

TVA-442-A 

.LlNSVILLt 

1649  OE  KALB 

T 

3* 

15 

99 

32 

734 

TA 

MRS.    S.  CUNNINGHAM 

.1MB  I A    I  6 

1863  HOUSTON 

3  31 

10 

•3 

08 

130 

BA 

RE*  H.  C ANA DAv 

BMW 

1940  WALKER 

2 

33 

*.t 

B7 

11 

334 

SP 

BA 

MRS.  C.  ORE SHAM 

M 

2079  SUMTER 

.  i 

32 

26 

e^. 

23 

219 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

KVILLE 

2119  TALLAPOOSA 

11 

31 

30 

B9 

49 

760 

Si 

DR.  W.  B.  FULTON 

Bjf 

2141  PICKENS 

33 

01 

BB 

17 

207 

E.  F.  SMITH 

BV1UC 

2149  MORGAN 

12 

34 

J5 

BT 

04 

3*3 

TVA-S03 

now 

2168  MARENGO 

IS 

32 

21 

67 

39 

7A 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

ATUB 

2207  MORGAN 

12 

14 

97 

6* 

38 

379 

BP 

OA 

MRS.  FREDA  TRIMBLE 

.AIUR  * 

2214  MORGAN 

12 

1* 

" 

86 

.? 

400 

4A 

TVA-63-6 

AlUR  SUBSTATION 

2221  MORGAN 

12 

34 

9B 

BB 

3. 

,.» 

9A 

TVA-411 

•OPOLlS  LOCK  4 

2240  MARENGO 

13 

31 

31 

B7 

51 

100 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

B3P0L1S  LO.K  6  OAM 

,2243  MARENGO 

11  12 

Jl 

B7 

50 

100 

6A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

IMAM  CAA  AIRPORT 

2172  HOUSTON 

3 

31 

14 

69 

!« 

322 

HID 

MIO 

CIVIL  AERO.  ADM 

|A 

:2»7jlC0PFEE 

10 

31 

23 

64 

04 

204 

BA  0.  M.  ENGLISH 

263?  Tuscaloosa 

il 

33 

13 

292 

7A 

K    V.  BERRY 

AULA 

2T27  BARBOUR 

31 

ft! 

65 

« 

234 

9P 

BA 

HARRY  E.  MAUGANS 

TAB)  LOCK  7 

2 '42  GREENE 

2 

31 

•  ' 

67 

10 

114 

E.  6.  HOLBROOK 

ERGREth  CAA  AP 

2  743  CONECUH 

4 

31 

23 

67 

ci 

25T 

HIE 

MIO 

CIVIL  AERO.  AOM. 

IRmOPL 

2613  BALDWIN 

* 

32 

67 

33 

23 

MID 

ftp 

HAROLD  F .  YATES 

lCO  3  NE 

2632  COVINGTON 

31 

66 

99 

232 

BA 

U.S.  FOREST  SEHVICE 

LKVIILE 

2**0  MORGAN 

12 

34 

22 

BB 

5  5 

420 

!i 

TVA-364 

.,111"  6  Ml 

2846  WINSTON 

34 

04 

07 

20 

630 

U.S.  FOREST  SERVICE 

"LEY 

26*7  MADISON 

B 

34 

Kb 

» 

641 

TA 

TVA-576 

YEttf 

2883  FAYETTE 

33 

BT 

90 

359 

BA 

BA 

LOIS  KILL INGSWORTH 

AT  BOCA 

294ft  JACKSCN 

34 

*fe 

69 

41 

1380 

7A 

TVA-967 

i*EMCf    »T  LOCK 

2*76  LAUDERDALE 

!! 

34 

47 

BT 

40 

450 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

■  I  OEPOSM 

3024  LOWNDES 

6 

31 

39 

IB 

94 

920 

6A 

HENRY  H.  TEWS 

M   3  .... 

3033  BALDWIN 

9 

30 

1* 

16 

01 

9P 

9P 

MM.  H.  CHANDLER 

RT  PAYNE 

3043  DE  KAL8 

34 

24 

B9 

49 

679 

6A 

JOHN  W.  PATE 

1SC0  CITY 

3103  MONROE 

e 

31 

B7 

» 

64 

6A 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

CiOtti 

3131  ETOWAH 

34 

01 

86 

00 

.» 

8A 

6A 

FRANKLIN  K.  EDGE 

IRESVlLLf 

31*0  SUMTER 

13 

32 

*■} 

68 

00 

130 

7A 

FRANK  J.  FIELDS 

ROEM  CITY 

3200  CULLMAN 

2 

34 

00 

66 

300 

OA 

MRS.  G.  MC  KENJ t E 

NEVA 

3233  GENEVA 

9 

31 

03 

69 

» 

107 

» 

TA 

REBECCA  CAMPBELL. 

OtWAIER 

3399  COOSA 

33 

04 

6B 

o, 

62B 

7A  C .    PURVIS  COMA WAY 

MCM 

3*30  WALKER 

2 

33 

3* 

BT 

1) 

300 

*A 

ALABAMA   POWER  CO 

(EMftBORC 

3311  HALE 

2 

32 

41 

BT 

36 

220 

*P 

6A 

N.  HAMMER  C06BS 

EEMVlLLt 

3119  BjTlER 

1 

31 

90 

66 

36 

4*4 

•.f 

OA 

CECILE  T.  LEWIS 

LF  SHORES  2  SSE 

33ft*  BALDWIN 

9 

30 

1* 

87 

10 

7A 

GULF  STATE  PARK 

■'IBSvIllE  CITY  M  WKS 

3376  MARSHALL 

2 

34 

2/ 

OB 

17 

610 

7A 

TVA-409 

•TfRSVIlLE  CAM 

3363  MARSHALL 

12 

34 

24 

BB 

24 

611 

TA 

TVA-70 

iEVVILlE 

. 3*20  WINSTON 

2 

34 

14 

BT 

IB 

9*7 

7. 

7A  elmer  l.  shipman 

Mil  TON 

34**  MARICM 

13 

34 

N 

67 

59 

496 

TA 

RE*  COOPER 

■RISBURG  4  SE 

3447  PERRY 

3 

31 

4B 

11 

600 

BA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

rBBMLLI 

37*8  l OUNCES 

1 

32 

11 

B4 

39 

MAX INE  E .  WATSON 

-PL  ARC 

3741  HENRY 

3 

91 

21 

B3 

20 

6C 

BP 

ALA.  POLY.    INST . 

bHLAMC  HOME 

3616  CRENSHAW 

B 

31 

97 

SB 

19 

394 

5P 

5P 

LUKE  JORDAN 

IMT0B1I 

36*2  CLEBURNE 

11 

39 

32 

er- 

24 

r.l 

THOMAS  J.  HART 

BB>| 

3699  FRANKLIN 

13 

34 

10 

BT 

» 

645 

6A 

FRANK  L.  HAYNES 

-  ivu  ,  &UBSIATUM 

*040  MADISON 

12 

34 

*» 

B6 

23 

611 

*A 

TVA-45 

•TSVlLLt  *  SS( 

4046  MADISON 

12 

34 

w 

66 

99 

410 

MID 

MT 

U.S.  WEATHER  6UREAU 

•o* 

4099  JACKS. N 

11 

34 

34 

09 

1300 

'A  TVA-T6 

i turn  lock  i 

41*2  CLARKE 

13 

31 

19 

66 

01 

10 

TA 

CORPS  Of  LNGINEfPS 

KSON  WlALS 

41*8  TALLADEGA 

7 

13 

92 

BB 

12 

479 

3P,  ALABAMA  POWER  CO 

*C*M  CAM 

4304  ELMORE 

32 

97 

*r. 

19 

290 

BA 

ALABAMA  POWER  10 

*AY|M( 

4ft02  CHAMBERS 

11 

31 

34 

83 

24 

630 

BP 

BP 

CLARENCE  H.  FINCHER 

'  DAM 

:ds 

4403  COOSA 

92 

•>t 

at, 

31 

*20. 

ALABAMA  POWER  CO 

4419  JEFFERSON 

i 

33 

99 

64 

39 

6)4 

MRS.  MARY  K .  LEE 

■SBURG 

4*2  7  CHEROKEE 

94 

11 

B9 

*B 

569 

TA 

RUFUS  M.  SEWELL 

MMGSTOM 

4796  Sumter 

13 

92 

99 

66 

11 

140 

9P 

BP 

PROF.  £.  J.  MURPHET 

1MABT 

4B22  COVINGTON 

9 

91 

01 

<.«. 

22 

2*0 

BA 

BA 

H.  C.  YOUNG 

•Ik  it 

4B»»  TUSCALOOSA 

2 

99 

29 

6T 

7C 

260 

7A  CORPS  Of  ENCINEFfiS 

21  SON 

497*  MAT  I SON 

11 

94 

42 

66 

49 

579 

9A 

HARRY  R.    TAYLOR  JR 

4994  JE'> EPSON 

1 

99 

90 

66 

51 

03. 

4A  ALABAMA  POWER  CO 

MARION   I  SSE 

5106 

PERRY 

3 

9. 

97 

BT 

14 

269 

 r 

0.    MYRON  HOLIFIILO 

MARION  JUNCTION 

3116 

DALLAS 

9 

32 

24 

BT 

204 

MRS.   MARGARET  SMITH 

MARION  JUNCTION  2  NE 

9121 

DALLAS 

9 

3* 

24 

200 

6P 

tp 

ALA.   POLY.  INST. 

MARTIN  DAM 

91*0 

TALLAPOOSA 

11 

340 

4P 

Alabama  cower  CO 

MAXWELL  TICLO 

9202 

MONTGOMERY 

1 

32 

29 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

MC  CALLA  2  ME 

9299 

JEFFERSON 

91 

21 

<.<fc 

9* 

390 

BA 

JAMES  0  ELLIOTT 

MEL  V  IN 

9934 

CHOCTAW 

19 

91 

JOHN  R .  LAND 

MCRT2  9  t 

I  lb? 

BIBB 

3 

». 

20 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MILLERS  FERRY 

341 T 

WILCOX 

1 

3. 

CHLOMA  R.  WILLIAMS 

5499 

MACON 

11  92 

MITCHELL  DAM 

3*63 

CHILTON 

3/ 

*; 

64 

27 

930 

BA 

ALABAMA  POWER  CO 

MOBILE  WB  AIRPORT 

3*76 

MOBILE 

9 

30 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOBILE  WB  C ITY 

5*63  M06ILE 

* 

10 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MONTE  SAMO 

9929 

MADISON 

It 

7A 

TVA-430 

MONTCVALLO 

9997 

SMEL6Y 

1 

3) 

4A 

M.  P.  JETER 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

3530 'MONTGOMERY 

1 

92 

IB 

64 

1*6 

Mil 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

I 

MONTGOMERY  WB  CITV 

3553  MONTGOMERY 

1 

3? 

J* 

9P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

3625  LAWRENCE 

12 

34 

7A 

TVA-ftBl 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

3749 

C0L6ERT 

12 

34 

MIT. 

CIVIL  AERO.  ADM 

9769 

MONROE 

1 

31 

7A 

i.  8.  HELTON 

NEW8URG 

9847 

FRANKLIN 

12 

34 

29 

BT 

95 

640 

7A 

TVA-4** 

NEW  MjARKC  t 

MADISON 

12 

94 

7A 

TVA-424 

r,e  »ft 

DALE 

\ 

1 1 

7A 

BASCUN  N.  BROWN 

b'.?i 

BLOUNT 

39 

L.  E.  SELLERS 

4161  DALLAS 

32 

OA 

EDWARD  B.  WARREN 

OZARK 

6216 

DALE 

5 

91 

28 

B3 

39 

400 

MRS .  CLEO  S . RUTLAND 

2 

i  5 

PAINT  rock 

6224 

JACKSON 

12 

34 

60 

91 

20 

410 

ft 

'VA-64 

PALME ROALE  2  W 

41  *t 

JEFFERSON 

; 

39 

eo 

41 

79b 

GEORGE  T .  POSFY 

PELL  CITY  5  NW 

4326 1  ST .  CLAIR 

7 

<3 

96 

61 

21 

450 

9A 

6A 

A.    f.  tCAWN 

2 

■  5 

PENNINGTON  LOCK  2 

6399 

CHOCTAW 

19 

92 

OB 

BB 

02 

20 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

PERRYVILLE 

6362 

PERRY 

» 

32 

9T 

8A 

CM.  PLUMMER 

PKKENSV1LLE 

6414 

PICKENS 

33 

19 

66 

14 

141 

7A 

MRS    DORA  1.  CLAY 

PINE  HILL 

|4fl  D 

WILCOX 

1 

91 

91 

67 

16 

110 

7A 

MRS.DELLA  L.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

tAfcb   M.  N1G<WRY 

* 

52 

H 

B6 

04 

7A 

C .  W.  ADAMS 

PLANTERSVILLE 

4906 

DALLAS 

1 

3J 

i* 

BE 

34 

2*0 

7A 

0.  H.  BARNES 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

4321 1  JACKSON 

12 

?* 

5T 

03 

433 

TA 

TVA-445 

PRATTVILLE 

AUTAUGA 

> 

3. 

26 

Bi 

26 

261 

»' 

*p 

CONTINENTAL  GIN  CO 

2 

>  3 

PRIMROSE  FARM 

6664 

MONTGOMERY 

32 

20 

ll 

19 

160 

MOONW.  E     ELS6ERA 1 

PUSHMATAHA 

6  't9 

CHOCTAW 

13 

S? 

12 

3B 

21 

8A 

MRS.  JANIE  C .  BROWN 

2 

■  ■ 

RED  BAY 

FRANKLIN 

9* 

2T 

66 

M 

62  7 

: 

TVA-499 

61  ■ 

PICKENS 

31 

7t2 

WILL  I AM  T .  AMBROSE 

RIVER  FALLS 

4937 

COVINGTON 

6 

91 

22 

86 

n 

7A 

JOHN  R  8RA0LEY 

ROBER'SDALE  7  E 

|6f  • 

BALDWIN 

9 

»! 

99 

BT 

96 

130 

4P 

CARL  BOS EC K 

2 

9 

ROCK  MILLS 

7  02  5  RANDOLPH 

4 

j') 

99 

1  r- 

74ft 

4P 

6A  JAMES  8.  BAILEY 

2 

5 

SAINT  BERNARD 

7.37 

CULLMAN 

94 

J? 

9« 

47 

602 

7A 

M 

FR.   ROGER  LOTT 

2 

5 

SAND  MT. STATE  FARM  API 

7107 

DE  KALB 

12 

9* 

1  7 

B9 

38 

1193 

4P 

4P 

ALA.  POLY.  INST. 

2 

5 

7161 

JEFFERSON 

2 

31 

It 

DORA  R.  WEBSTER 

7304 

JACKSON 

12 

3* 

MRS.  KINZIE  8080 

scottsboro  substation 

7910 

JACKSON 

12 

3* 

7A  tvA-76-A 

7916 

RUSSELL 

* 

V 

BA 

JOHN  T .  OAVIS 

SELMA 

7966 

DALLAS 

1 

92 

29 

87 

00 

1*7 

5P 

6A 

JOHN  0.  RHODES 

2 

i  9 

Sheffield  tva  nrsy 

7419 

COLBERT 

12 

34 

7A 

TVA* 49 

SHOEMAxEP  springs 

7440 

LIMESTONE 

12 

14 

7A 

TVA-487 

SLOCOMB  4  S 

7974 

GENEVA 

5 

31 

40 

2'0 

BA 

PATRICK  H.  SMITH 

7420 

WILCOX 

1 

32 

7A 

MRS.    EVA  R .  RAY 

SOUTH  HILL 

7471  OE  KALB 

12 

3* 

24 

02 

990 

TA 

TVA- 79 

SU7TLE 

•96? 

PERRY 

9 

92 

32 

11 

1*5 

7A 

J.  F.  SUTTLE,  JR. 

7946 

JACKSON 

12 

3*. 

7A 

TVA-369 

SYLACAUGA 

r*9« 

TALI  AOEGA 

7 

'3 

BA 

ALABAMA  POWER  CO 

SVLVAN I  A 

boi: 

OE  KAL6 

12 

34 

69 

7A 

TVA- 164 

TALLADEGA 

6024 

TALLADEGA 

99 

26 

B6 

04 

334 

BP 

CD.  WEAVER 

2 

9 

TALLADEGA  HOW*  MT  TWR 

8032 

TALLADEGA 

7 

39 

4A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

TH0MASV1LLE 

B17B 

C  LARKE 

31 

MRS.  MINNIE  DEATON 

THuRlOW  DAM 

8219 

ELMORE 

11 

92 

4A 

ALABAMA  POWER  CO 

8259 

MADISON 

12 

3* 

TVA- 304 

TRAFFORD 

6283 

JEFFERSON 

2 

99 

<■■) 

■( 

490 

TA 

MRS  .  HA; EL  GARRETT 

TROY 

6323 

PIKE 

10 

91 

49 

99 

96 

390 

u 

8A 

THOMAS  J .  OILLARD 

2 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

6380  TUSCALOOSA 

2 

93 

MIO 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2 

TUSCALOOSA  LOCK  6  DAM 

T\J  ji  A  L  OObA 

2 

99 

1  32 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE 

6396 

MACON 

i ) 

3  7 

24 

B3 

439 

6A 

TUSKEGEE  INSTITUTE 

2 

3 

UNION  SPRINGS 

8438 

BULLOCK 

6 

3i 

OB 

63 

463 

" 

7A  MRS.  BOBBIE  GUTHRIE 

2 

! 

UN I ON TOWN 

6446 

PERRY 

1 

92 

27 

87 

!t 

273 

TA 

J.  S.  BRAN TON 

UNIVERSITY 

TUSCALOOSA 

2 

33 

12 

87 

u 

22ft 

m:: 

-■- 

OR.  F.  M.  MITCHELL 

2 

5 

VALLEY  HEAD 

DE  KALB 

94 

9* 

89 

96 

1031 

6P 

6A  MRS .  CARRIE  OALBV 

2 

S 

VANCE 

04,7 

TUSCALOOSA 

9 

99 

10 

67 

19 

" 

TA 

WM,  F.  VANCE 

WADLEV 

96( ' 

RANDOLPH 

OB 

85 

3* 

640 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

WALLACE  2  NE 

8637 

ESCAMBIA 

* 

91 

14 

87 

12 

163 

8* 

MRS. ARTHUR  M.MORRIS 

WALNUT  GROVE 

B64B 

ETOWAH 

2 

34 

04 

84 

19 

630 

TA 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WATERLOO 

B41 1 

LAUDERDALE 

12 

9* 

99 

88 

04 

4*3 

J.  ELL  1 E  THREE T 

WEST  BLOC  TON 

BO  09 

6I6B 

5 

33 

87 

07 

500 

?A 

RUPERT  M.  BEAROEN 

WETUMPKi 

6B39 

ELMORE 

32 

92 

64 

12 

20ft 

4P 

6A  MRS.    D.   R.   WHITAKER  1 

2  . 

5 

WHATLEY 

CLARKE 

13 

31 

11 

87 

*i 

170 

TA 

LEONARD  L.  COLEMAN 

WHEELER  DAM 

6879 

LAWRENCE 

12 

34 

a  i 

21 

580 

TVA-52 

WHITFIELD  LOCK  3 

6929 

CHOCTAW 

13 

*.} 

IT 

5  6 

01 

30 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

B99B 

JACKSON 

34 

53 

9! 

417 

TA  |TVA-70*-A 

WILSON  DAM 

6980 

COLBERT 

12 

34 

•  e 

87 

330 

4A!C0RPS  OF  ENGINEERS 

WINF IELO  2  SW 

FAYETTE 

13 

33 

N 

87 

468 

7A 

W.  W.  C01MEY 

YATfS  HYDRO  PLANT 

9103  ELMfPE 

11 

92 

94 

6! 

•>* 

333 

*' 

ALABAMA  POWER  CO 

YOUNGS  STORE 

9990 

LAUDERDALE 

12 

<» 

9T 

67 

740 

TVA-621 

'ALABAMA i     2 -BLACK  WARRIOR ■     3-CAHABA.     4-CHATIAhCOCHE£ i     9-ChOCTAWMATCHEEi     6-CONECUHi     T-COOSA,     8-ESCAMBIA,     9-GULF,     10~PEAi     ll-TALLAPOOSAi     W-TCNNESSEti  11-T0M6JG8EC 
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KEPKKENCi  NOTES 

The  four  digit   Identification  nuabers  in  the  Index  number  column  of  toe  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  nuabers  within  a  state. 
Figures  and  letters  following  the  station  naae.  such  as  12  SSW .   Indicate  distance  In  alien  snd  direction  froa  the  post  office. 
Observation  tlacs  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  tlae. 

Beating  degree  days  for  the  preceding  12  aonths  will  be  carried  la  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Delayed  data  and  corrections  sill  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  Issues  of  this  bulletin. 

Ststlons  appearing  Is  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  alsslng  or  received  too  lstc  to  be  Included  in  this  issue. 

Ualesu  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  thin  bulletin  sre:  temperature  in  *F.  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  aoveaent  In  alios.  Degree  days  are  based  on  a  dal 
of  65*  f.     Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pao  of  4  foot  diameter  unlesB  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  ball  wore  Included  In  snowfall  averages  In  Table  1.  beginning  with  July  1948. 

Amounts  In  Table  3  are  froa  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3.  5  and  6  are  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  tlae. 

-    Ho  record  in  Tables  3,  6  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tabloa  2  and  5  Is  indicated  by  no  entry. 

♦  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Aaount   Included  in  following  measurement .    tlae  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  aonth. 

I    later  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

a     1  to  9  dsya  of  record  missing;     see  Table  S  for  detailed  dally  record.     Oegree  day  data,    If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Dally  values  and  monthly  total   from  recording  gage. 
T    Trace,  an  aaount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total   for  previous  aonth. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  msdc  payable  to  the  Treasurer 
United  St-tos.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Covernaent  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

W.B.P.C.,  Chattanooga,  Tenn.   8/7/52    975 
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ALABAMA  -  JULY  1952 


A.  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 


WEATHER  SUMMARY 


Temperature 

Mean  temperature  for  the  State,  82.8°,  was  2.5°  above  normal,  and  is  the  second  highest  July  mean  temperaturi 
in  69  years  of  record,  and  equaling  the  record  of  82.8°  in  1902  and  1932.  Highest  temperature  recorded  durin| 
the  month  was  110°  at  Saint  Bernard  and  the  lowest  was  49°  at  Valley  Head.  This  is  the  third  successive  montl 
with  temperatures  above  normal . 


As  may  be  seen  from  the  Table  below,  Cordova,  Eufaula,  Oneonta  ,  Rock  Mills,  St.  Bernard,  Union  Springs  and  Selmi 
recorded  their  all  time  high  temperature  records  for  any  month  during  July,  1952.  Livingston  and  Tuskegee  equalec 
their  all  time  high  temperature  records  during  the  month.  Bay  Minette,  Brewton ,  Clanton,  Greensboro,  and  Tro; 
broke  their  July  temperature  records  but   not  their  all  time  high  temperature  records  for  any  month. 


STATION 


MAXIMUM  TEMPERATURES  °F 


No.  Yrs. 
Temp. 


Previous  July 
Highest  and 


Highest  of  record 
for  any  month 


Record 

Julv  . 

1952 

Date 

and  date 

Bay  Minette 

28 

103°  , 

24th 

102° 

July 

11  , 

1930 

106° 

Sept 

6  , 

1925 

Brewton 

35 

106°  , 

24 

105° 

July 

12  , 

1930 

108° 

June 

24  , 

1930 

Clanton 

60 

108°  , 

25 

108° 

July 

10, 

1930 

110° 

Sept 

5  , 

6,  1925 

Cordova 

32 

108°  , 

29 

105° 

July 

12  , 

1901 

108° 

July 

29, 

1952 

Eufaula 

69 

107°  , 

24 

106° 

July 

9,11 

,  1930 

107° 

July 

24  , 

1952 

Greensboro 

74 

106°, 

23-25 

105° 

July 

12  , 

1901 

107° 

August  26,  1943 

Livingston 

54 

105°  , 

24-25 

105° 

July 

12, 

1901 

105° 

July 

12  , 

1901 ; 

Aug. 

16  , 

1918; 

July 

24- 

25,  1952 

Oneonta 

42 

109°  , 

29 

104° 

July 

18, 

1913 

109° 

July 

29, 

1952 

Rock  Mills 

18 

107°  , 

25 

101° 

July 

15  , 

1914 

107° 

Jul  y 

25  , 

1952 

St  .  Bernard 

46 

110°  , 

29 

106° 

July 

29, 

1940 

110° 

July 

29, 

1952 

Selma 

73 

107°  , 

23  ,24 

105° 

July 

13, 

1901 

107° 

July 

23- 

24,  1952 

Selma    (Craig  Field) 

108°  , 

25 

Troy 

45 

105°  , 

24 

103° 

July 

19, 

1913 

108° 

Sept 

5  , 

1925 

Tuskegee 

54 

107°  , 

24 

1  05° 

Jul  y 

10, 

1930 

107° 

June 

26, 

1914; 

107° 

July 

24  , 

1952 

Union  Springs 

66 

107°  , 

24  ,25 

105° 

July 

12, 

1930 

107° 

July 

24  , 

25,  1952 

Six  people  died  in  Alabama  during  June  and  July  as  a  result  of  the  excessive  heat.  The  prolonged  hot  and  dr 
weather  damaged  crops  considerably  and  caused  a  serious  forest  fire  hazard.  Many  forest  fires  were  reportei 
during  the  month. 


Precipitat  ion 


Precipitation  during  the  month  averaged  2.07  inches,  or  3.41  inches  below  normal,  being  the  lowest  July  pre 
cipitation  in  69  years  of  record.  Greatest  total  monthly  precipitation  was  6.40  inches  at  the  Dothan  Airport 
the  least,  a  trace,  at  Wadley.  Although  precipitation  was  138%  of  normal  in  May,  the  June  amount  was  53%  ani 
the  July  amount  only  38%.  The  drought,  together  with  the  excessively  high  temperatures  during  June  and  July 
caused  damages  of  many  millions  of  dollars  to  Alabama  crops. 


Crops 


Soil  Moisture:  Shortage  of  soil  moisture  was  serious  at  the  beginning  of  the  month  and,  as  a  result  of  th' 
continued  hot  and  dry  weather,  there  was  a  critical  shortage  of  soil  moisture  at  the  close  of  the  month  whicl 
further  reduced  the  outlook  for  crop  production.  Cotton :  Growth  and  development  of  cotton  were  retarded  b' 
the  prolonged  hot  and  dry  weather.  Plants  and  bolls  are  smaller  than  normally,  but  favorable  weather  reducei 
weevil  damage.  Shedding  of  squares  and  small  bolls  occurred  in  many  localities.  Prospects  for  a  good  yiel 
declined  considerably  during  the  month.  Picking  had  begun  in  the  southeast  by  the  end  of  the  month.  Corn 
Prospects  lowered  considerably  during  the  month  and  the  corn  crop  suffered  severely  from  the  hot  and  dry  weather 
Many  fields  are  beyond  saving.  By  the  end  of  July  the  corn  outlook  was  extremely  poor;  a  large  acreage  of  oli 
corn  is  virtually  a  failure  and  prospects  for  the  late  crop  grow  dimmer  each  day;  much  corn  is  being  cut  fo 
forage  and  silage  rather  than  accept  a  total  loss.  Peanuts :  Peanuts  were  in  about  normal  condition  about  th" 
first  of  July,  out  continued  hot  and  dry  weather  left  them  in  fair  condition  by  the  end  of  the  month.  Truck 
The  drought  seriously  damaged  truck  crops  and  sharply  reduced  yields  .  The  peach  harvest  continued  active  i 
Chilton  County.  Watermelons,  beans,  and  tomatoes  were  being  marketed  in  central  and  northern  sections  by  tin 
end  of  the  month.  Pastures :  Pastures  were  drying  rapidly  at  the  beginning  of  the  month  and  continued  to  de 
cline  as  a  result  of  the  prolonged  dry  and  hot  weather.  Livestock:  Some  farmers  were  forced  to  sell  livestocl 
on  account  of  the  bad  pasture  and  feed  situation. 


Storms 

8th:     Light  hail  and  winds  up  to  4?  miles  per  hour  occurred  at  the  Birmingham  Airport.     Light  hail  was  reportei 

at  Chisholm,  Montgomery  County,   about  4  p.m. 
15th :     Julia  Street  Church  in  Boaz  struck  by  lightning.     Also  struck  on  the  31st. 

25th:  Worker  killed  when  lightning  struck  the  new  water  tank  in  Evergreen.  Light  hail  reported  at  Bay  Minette 
28th:     Man  killed  by  lightning  in  Mobile. 

31st :      Julia  Street  Church  in  Boaz  again  struck  by  lightning;   also  struck  on  the  15th;  damage  estimated  at 
$300.00.     Two  people  struck  by  lightning  in  the  Mt .  Vernon  Community,   near  Albertville.     Both  recovered 

-  A  .  R.L  . 


SUPPLEMENTAL  DATA 


ALABAMA 

JULY  1952 


Wind  direction 


Sol 


Wind  speed 
m  p  h 


Relative   humidity  average, 
percent 


°  i 
s-s  J 
s  I 


_  e 

o>  at 

S3 


Number  ol  days  with  precipitation 


ifi  |§| 


XHISTON  AP 
IIRM INCIIAU  WB  AP 
KWILE  WB  CITY 
ONTGOUERY  WB  CITY 
Airport  Data 


Kt 


lOt 
10t 


4.1 

6.5 

7.8t 

5.9t 


42 
47 

35t 


E 
SEt 


7 
25t 


75 

89f 

79t 


78 

87t 

79t 


43 

S9t 

47t 


4 

50  5 
75t  j  8 
56t  4 


1 


1 


4      I     1  1  0 

7  1  2  0 

4      I     2  2  0 


76  4.6 
58  6.1 
79t  4.6t 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

B.  S 

« 

0 

ll 

| 

s 

M 

0 

« 

o  S 

Ave 

a 

* 

Ave 

£3 

1884 

80.9 

104 

54 

6.04 

n 

188S 

80.9 

103 

48 

3.92 

13 

1886 

79.3 

100 

54 

4.23 

9 

1887 

81.0 

102 

64 

7.70 

12 

1888 

81.4 

100 

64 

3.16 

7 

1889 

80.3 

100 

62 

6.24 

12 

1890 

80. 1 

105 

60 

5.67 

9 

1891 

78.  1 

102 

46 

6.11 

10 

1892 

78.6 

102 

58 

9.03 

17 

1893 

82.0 

103 

60 

3.55 

8 

1894 

78.7 

103 

56 

4.98 

12 

1895 

80.  1 

102 

56 

4.93 

12 

1896 

81.0 

105 

50 

5.07 

8 

1897 

81.3 

105 

50 

4.84 

10 

1898 

79.9 

103 

51 

6.10 

14 

1899 

80.5 

103 

52 

6.86 

10 

1900 

79.9 

102 

56 

4.75 

11 

1901 

82.3 

108 

56 

3.43 

7 

1902 

82.8 

109 

53 

2.60 

7 

1903 

80.1 

102 

54 

4.11 

9 

1904 

78.5 

103 

54 

4.77 

11 

1905 

79.5 

103 

55 

4.61 

10 

1906 

78.9 

100 

55 

8.30 

14 

1907 

81.0 

104 

56 

4.98 

10 

1908 

79.9 

103 

56 

4.83 

12 

Temperature 

Precipitation 

Year 

■ 

e 

O1 

1  5 

■o  a 

1 

JS 
a 

i 
S 

1 

3 

°  5 

X 

a 

> 
< 

0 

Z  P 

1909 

80.1 

101 

50 

4.65 

9 

1910 

78.6 

100 

55 

7.15 

14 

1911 

78.  1 

102 

50 

5.33 

12 

1912 

79.8 

102 

56 

5.18 

12 

1913 

81.0 

106 

51 

4.88 

12 

1914 

81.7 

107 

56 

4.18 

8 

1915 

80.4 

105 

52 

5.23 

8 

1916 

78.6 

_§9_ 

59 

16.48 

17 

1917 

79.9 

101 

54 

6.10 

13 

1918 

78.4 

104 

48 

3.85 

8 

1919 

79.6 

102 

56 

6.63 

12 

1920 

79.4 

99 

57 

5.28 

10 

1921 

81.4 

103 

59 

5. 14 

12 

1922 

79.9 

100 

53 

4.39 

9 

1923 

78.5 

101 

48 

5.18 

11 

1924 

79.8 

103 

49 

3.50 

7 

1925 

81.6 

106 

54 

4.74 

10 

1926 

79.2 

104 

49 

5.95 

11 

1927 

80.9 

105 

55 

4.03 

9 

1928 

80.6 

101 

60 

5.07 

11 

1929 

80.0 

99 

58 

3.72 

9 

1930 

83.7 

111 

50 

3.86 

8 

1931 

81.8 

104 

58 

5.40 

12 

1932 

82.8 

105 

54 

5.04 

11 

1933 

79.4 

105 

52 

6.93 

14 

Temperature 

Precipitation 

It 

Year 

■ 

s 

» 

9 

*l 

B 
i 
i 

Highe 

1 

i 

i 
e 

P 
< 

No.  of 
.01  or 

1934 

81.8 

106 

60 

6.48 

12 

1935 

81.3 

103 

60 

4.52 

11 

1936 

81.8 

107 

60 

7.07 

12 

1937 

79.  9 

101 

49 

4.48 

9 

1938 

80.3 

101 

60 

7.65 

13 

1939 

80.8 

105 

58 

4  .78 

11 

1940 

78.4 

101 

54 

8.45 

15 

1941 

80.5 

100 

57 

7.  94 

16 

1942 

80.9 

104 

57 

4.75 

11 

1943 

81.9 

104 

60 

4.68 

11 

1944 

80.1 

105 

49 

4.16 

10 

1945 

80.3 

102 

56 

5.65 

12 

1946 

79.3 

99 

59 

6.94 

14 

1947 

77.4 

100 

41 

3.48 

7 

1948 

80.9 

104 

57 

6.35 

11 

1949 

80.8 

101 

64 

6.71 

1950 

78.3 

99 

48 

8.99 

1951 

81  .3 

103 

56 

4.34 

1952 

82.8 

110 

49 

2.07 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


Temperature 


Precipitation 


Station 

Average 
Maximum 

si 

>  3 
42 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

o 

a 

>• 

3 

9 

& 

s 

a 

No.  ol  Day 

1 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

• 

i 
o 
~j 

Date 

Max. 

Min. 

•Stj 
9-  5 

• 

a 

.01  or  More 

« 

s 

5 

1 

-  i 

•  I 

si 

,"  1 

«** 

~  1 

Total 

Max.  Dc 
on  Grov 

NORTHERN  DIVISION 

ALBERTVILLE   1  S 

94.  3M 

66.  6M 

80.  5M 

1.6 

105 

30 

54 

10 

24 

0 

0 

0 

3.52 

1*49 

1.45 

6 

.0 

0 

3 

3 

2 

ANN  I STON  CAA  AP 

95.3 

67.1 

81.2 

104 

23  + 

53 

10 

0 

26 

0 

0 

0 

1.70 

3.48 

1.06 

30 

.0 

0 

6 

1 

1 

BELLE  MINA  2  N 

98.4 

72.3 

85.4 

108 

28 

58 

1  1 

0 

29 

0 

0 

0 

3.15 

1.25 

1 

■  0 

0 

5 

2 

2 

BIRMINGHAM  WB  AP 

R 

96.  1 

69.7 

82.9 

3.1 

106 

2S  + 

56 

10 

0 

28 

o 

c 

o 

1.11 

- 

4.06 

.81 

7 

T 

0 

6 

1 

U 

BIRMINGHAM  WB  CITY 

96.7 

72.3 

84.5 

4.3 

106 

29 

60 

10 

0 

28 

0 

0 

0 

2.16 

3.01 

1  .04 

7 

.0 

0 

6 

1 

CORDOVA 

97.9 

65.8 

81.9 

2.6 

108 

29 

53 

10 

0 

29 

0 

0 

0 

2.66 

- 

2.89 

1.02 

2 

.0 

0 

0 

2 

1 

DECATUR 

96.1 

72.3 

84.2 

3.9 

106 

29 

61 

10 

26 

o 

0 

0 

1.14 

3.21 

.84 

9 

.0 

0 

6 

1 

u 

FAYETTE 

97.5 

66.0 

81.8 

107 

26+ 

54 

10 

29 

°o 

0 

0 

1.36 

4.29 

.63 

31 

.0 

0 

5 

1 

0 

GADSDEN 

97.6 

69.5 

83.6 

3.6 

106 

24  + 

58 

10 

29 

o 

o 

2.30 

2.89 

1.85 

9 

.0 

0 

3 

1 

1 

94  .  2 

69.4 

81.8 

2.0 

102 

29+ 

58 

1 1 

26 

0 

0 

0 

1.73 

4.43 

1.11 

23 

.  0 

0 

3 

2 

1 

HALE YV I LLE 

94.3 

70.0 

82.2 

105 

29  + 

58 

10 

25 

0 

0 

0 

.70 

.53 

31 

.0 

0 

3 

0 

HUNTSV I LLE  4  SSE 

95.9 

70.2 

83.1 

106 

28  + 

56 

11 

0 

26 

0 

0 

0 

1.80 

2.89 

.58 

8 

.0 

0 

7 

2 

0 

MAD  I  SON 

97.8 

68.2 

83.0 

3,2 

109 

29+ 

56 

10+ 

27 

o 

o 

o 

1.34 

3.28 

.47 

9 

.  0 

0 

6 

0 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

94.5 

70.5 

82.5 

2.9 

106 

26  + 

60 

10+ 

0 

25 

0 

0 

0 

1.66 

2.96 

.72 

1 

.0 

0 

9 

1 

o 

ONEONTA 

96.2 

65.7 

81.0 

3.6 

109 

30 

50 

10 

25 

0 

0 

0 

2.32 

4.09 

.75 

9 

.0 

0 

5 

2 

u 

PELL  CITY  5  NW 

95.4 

65.4 

80.4 

106 

30 

55 

10+ 

26 

0 

0 

0 

3.30 

1.20 

5 

.0 

0 

4 

3 

2 

ROCK  MILLS 

97.4 

66.2 

81.8 

107 

25 

55 

11 

0 

30 

0 

0 

0 

.32 

5.83 

.23 

16 

.0 

0 

4 

0 

0 

c  a  1  WT  BhCNlCil 
3A  1  nt  1  DCKMMKL' 

66.  1 

81.8 

3.6 

110 

30 

54 

1 0 

27 

0 

0 

0 

1.33 

3.99 

.40 

9 

.0 

0 

7 

0 

0 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

94.8 

70.0 

82.4 

107 

29 

51 

10 

0 

26 

0 

0 

0 

.45 

.33 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

SCOTTSBORO 

96.4 

65.6 

81.0 

2.7 

107 

29 

53 

10 

0 

28 

0 

0 

0 

3.19 

1.7b 

2.65 

7 

•  0 

0 

3 

1 

1 

TALLADEGA 

97.2 

68.9 

83.  1 

3.0 

107 

25  + 

56 

10 

0 

28 

0 

0 

0 

•  72 

■ 

4.64 

.20 

9 

.0 

0 

5 

0 

u 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

98.3 

69.5 

83.9 

2.5 

107 

24  + 

58 

11 

0 

30 

0 

0 

0 

1.64 

3.85 

.74 

1 

•  0 

0 

6 

1 

0 

UN  1  VERS  I TY 

96.3 

71.0 

83.7 

2.3 

1  07 

29 

61 

1 0 

0 

27 

0 

0 

0 

2.05 

3.44 

1.25 

4 

.  0 

o 

I 

VALLEY  HEAD 

94. 4M 

66. 3M 

80.  4M 

3.1 

105 

28+ 

49 

10 

0 

23 

0 

0 

0 

2.24 

- 

2.77 

1.20 

5 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

82.4 

1.83 

1 

M I  DOLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  6  N.E 

95.8 

64.9 

80.4 

104 

24+ 

53 

11 

0 

27 

0 

0 

0 

2.38 

1.64 

31 

.0 

0 

3 

2 

1 

AUBURN  3  SW 

96.6 

68.0 

82.3 

2.4 

106 

25 

62 

1 1 

29 

o 

0 

0 

1.39 

- 

3.93 

.41 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMDEN 

97.1 

70.2 

83.7 

106 

24+ 

65 

11+ 

0 

28 

0 

0 

0 

1.29 

.47 

31 

.0 

0 

u 

0 

0 

CAMP  HILL  2  NW 

96.2 

67.6 

81.9 

104 

25 

60 

11 

0 

29 

o 

o 

o 

.61 

.33 

13 

.0 

0 

- 

0 

0 

CENTREV I LLE 

97.5 

68.9 

83.2 

3.2 

106 

26 

59 

11 

30 

0 

0 

0 

1.56 

4.22 

1.08 

9 

•  0 

0 

5 

1 

1 

CLANTON 

98.  1 

70.  1 

84.1 

4.0 

108 

26 

6  1 

11 

30 

0 

0 

o 

2.37 

- 

3.43 

.86 

2 

.0 

0 

6 

3 

0 

DAYTON 

95. 7M 

71.  3M 

83.  5M 

104 

25 

62 

11 

29 

0 

0 

0 

.71 

.57 

19 

.0 

0 

3 

1 

u 

OEMOPOLIS  LOCK  4 

9f>.r 

71.2 

83.7 

104 

25 

64 

26 

28 

0 

0 

0 

.96 

- 

3.99 

.32 

10 

.0 

0 

4 

0 

0 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

97.7 

70.9 

84.3 

105 

24+ 

65 

8+ 

29 

o 

o 

o 

1.53 

.48 

19 

.0 

0 

• 

0 

0 

EUFAULA 

98.2 

71.5 

84.9 

4.1 

107 

24 

66 

4 

0 

30 

o 

0 

0 

.84 

5.32 

.49 

22 

.0 

0 

5 

0 

0 

GREENSBORO 

97.4 

72.2 

84.8 

4.2 

106 

23  + 

66 

10+ 

0 

30 

o 

0 

0 

1.99 

- 

3.28 

1.18 

1 

.0 

0 

6 

2 

1 

GREENVILLE 

95.3 

71.2 

83.3 

3.4 

106 

23+ 

67 

5+ 

0 

28 

0 

0 

0 

2.97 

- 

2.92 

1.04 

2 

.0 

0 

11 

2 

1 

HIGHLAND  HOME 

94.5 

70.1 

82.3 

2.3 

104 

24+ 

65 

7 

0 

28 

0 

0 

0 

2.39 

3.48 

1.04 

25 

.0 

0 

<l 

2 

1 

LAFAYETTE 

97.  1 

68.  3 

82.  7 

107 

23  + 

61 

1 1 

0 

28 

0 

o 

0 

.87 

.55 

27 

.0 

o 

4 

1 

0 

LIVINGSTON 

97.3 

71.7 

84.5 

3.3 

105 

24+ 

67 

8+ 

0 

30 

0 

0 

0 

3.15 

- 

2.30 

1.30 

31 

.0 

0 

7 

2 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

97.9 

68.2 

83.1 

108 

25 

62 

11 

0 

30 

0 

0 

0 

.68 

.51 

31 

.0 

0 

5 

1 

0 

MART  I N  DAM 

94.4 

69.  2M 

81  .8M 

101 

23  + 

55 

1 1 

0 

29 

0 

0 

0 

1.19 

4.27 

.79 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

MAXWELL  FIELD 

96.3 

74.6 

85.5 

104 

24  + 

69 

11 

0 

29 

o 

0 

0 

.0 

0 

9 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

96.2 

72.0 

84.1 

105 

24  + 

6  7 

11 

0 

29 

0 

0 

0 

1.58 

.58 

22 

.0 

0 

7 

1 

g 

MONTGOMERY  WB  CITY 

95.2 

73.6 

84,4 

2.7 

105 

24 

69 

7 

0 

26 

0 

0 

0 

2.48 

- 

2.38 

.99 

1 

,0 

0 

8 

0 

PRATTV I LLE 

95.6 

70.7 

83.2 

3.1 

104 

24 

63 

7 

0 

29 

0 

0 

0 

2.55 

2.90 

1.11 

9 

.0 

0 

9 

1 

1 

PUSHMATAHA 

95.6 

69.8 

82.7 

2.1 

105 

25 

66 

1  + 

30 

0 

0 

° 

2.11 

3.74 

.96 

10 

.  0 

0 

3 

2 

a 

SELMA 

97.6 

71.8 

84.7 

3.1 

107 

23  + 

66 

11 

0 

30 

0 

0 

o 

.90 

- 

4.22 

.49 

6 

.0 

0 

0 

0 

THOMASV I LLE 

96.2 

70.9 

83.6 

2.7 

105 

24 

65 

8 

0 

29 

0 

0 

0 

.10 

- 

5.92 

.08 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

TROY 

95.3 

71.3 

83.3 

2.7 

105 

25 

65 

5+ 

29 

0 

0 

t 

0 

1.55 

- 

4.15 

.92 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

TUSKEGEE 

97.8 

69.  1 

83.5 

2.6 

107 

25 

63 

5+ 

29 

0 

'0 

0 

1.96 

- 

2.86 

.75 

26 

.0 

0 

7 

2 

0 

UNION  SPRINGS 

96.  8 

69.7 

83,3 

2.2 

107 

24+ 

66 

g 

0 

29 

0 

0 

0 

2.92 

2.13 

.68 

y 

.  0 

o 

4 

3 

0 

WETUMPKA 

94.  7 

72.2 

83.5 

1.8 

104 

24+ 

66 

10+ 

0 

29 

0 

0 

0 

1.89 

- 

2.93 

.70 

8 

,0 

0 

5 

i 

u 

DIVISION 

83.4 

1.67 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

96.4 

7  1.6 

84.0 

105 

25 

68 

5  + 

31 

0 

0 

0 

2.60 

1.85 

11 

.0 

0 

5 

1 

l 

ATMORE  STATE  FARM 

99.3 

69.9 

84.6 

105 

24 

65 

18 

0 

31 

0 

0 

0 

1.60 

1  .60 

7 

.0 

0 

1 

1 

l 

BAY  MINETTE 

92.2 

71.3 

81.8 

1.3 

103 

24 

68 

5+ 

0 

22 

0 

0 

0 

3.71 

— 

4.69 

.80 

25 

T 

0 

11 

4 

0 

BREWTON  3  SSE 

95.3 

68.4 

81.9 

•  8 

106 

24 

61 

5 

0 

30 

0 

o 

o 

3.08 

3.77 

1  ,06 

29 

•  0 

0 

7 

2 

2 

CHATOM 

96.3 

68.6 

82.5 

107 

24  + 

64 

3 

0 

27 

0 

0 

0 

1.62 

.56 

9 

•  0 

0 

10 

2 

0 

CITRONELLE 

91.7 

72  .6 

82.2 

1.3 

102 

25 

68 

8 

0 

23 

0 

0 

0 

4.12 

- 

3.35 

.83 

8 

.0 

0 

16 

4 

0 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

95.3 

71.3 

83.3 

103 

24 

65 

5 

0 

30 

o 

o 

o 

6.40 

.48 

2.01 

6 

.0 

0 

10 

4 

2 

EVERGREEN  CAA  AP 

94.6 

69.3 

82.0 

1.3 

105 

24 

65 

8  + 

0 

29 

0 

0 

0 

1.71 

4.39 

.35 

16 

.0 

0 

12 

0 

0 

FAIRHOPE 

92.5 

71.9 

82.2 

1.3 

100 

24 

68 

5 

0 

26 

o 

o 

o 

3.40 

4.93 

1.32 

11 

.0 

0 

10 

2 

1, 

FORT  MORGAN 

89.5 

77.8 

83.7 

95 

24 

72 

15 

0 

20 

0 

0 

0 

3.48 

1.10 

30 

.0 

0 

10 

2 

1 

FRISCO  CITY 

94.6 

70.8 

82.7 

106 

25 

66 

8 

26 

0 

0 

0 

4.67 

1.33 

1.91 

1  1 

.0 

0 

0 

i 

1 

GENEVA 

96.8 

68.1 

82.5 

103 

25  + 

62 

5 

30 

0 

0 

0 

5.06 

.94 

2.30 

7 

.0 

0 

11 

3 

I 

HEADLAND 

94.  8M 

68. 7M 

81.8M 

103 

25 

64 

4  + 

0 

28 

0 

0 

0 

2.05 

1.20 

7 

•  0 

0 

4 

2 

1 

LOCKHART 

92.9 

70.5 

81.7 

101 

25  + 

66 

5+ 

26 

0 

0 

0 

4.31 

1.39 

12 

.0 

0 

12 

3 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

92.5 

73.3 

82.9 

104 

25 

69 

7 

0 

25 

0 

0 

0 

4.76 

1.46 

7 

.0 

0 

15 

4 

1 

MOBILE  WB  CITY 

R 

92.2 

74.8 

83.5 

2.1 

103 

25 

71 

1  1 

0 

23 

0 

0 

0 

2.00 

4.89 

.89 

31 

.0 

0 

10 

2 

3 

OZARK 

95.3 

71.7 

83.5 

2.8 

102 

24 

67 

4  + 

0 

30 

0 

0 

0 

2.71 

3.45 

1.34 

22 

.0 

0 

8 

2 

1 

ROBERTSDALE  7  E 

92.7 

70.5 

81.6 

102 

1  + 

66 

7 

0 

24 

0 

b 

0 

5.59 

3.93 

1.28 

31 

.0 

0 

IB 

3 

1 

DIVISION 

8?. 7 

3.49 

T 

STATE 

82.8 

2.5 

2.07 

3.41 

T 

Soe  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


>ISON  CFNTRAL  TOWER 
«ERTA 

•ERTVILLE    1  S 
'SANDER  C 1 Tv  ft  n£ 

ICEV1LLF 

Kusi* 

IISTON  CAA  AP 

JET 

(V1LLE 

ns 

ORE  STATE  FARM 
HJRM  3  SH 
rAUGAV I LLF 
(TON 

f  NINETTE 
.GREEN 

.LE  MlNA   ?  N 
.LtNGSlEV 
tMINOHAH  MB  AP 


I06EPORT 
MOIDGE 
.ERA 
HEM 


MON  HILL 
ITER  GROVE 
ITREVILLE 
*TON 

ILOERSfiuRd 
rftONELLf 

INTON 

IVTON 

'FEE  SPRINGS 
.BERT  STEAM  PLANT 

■LlNSV  I  LLC 
.UMBIA  1  W 
IDOVA 


iVILLE 
fTON 

:atur 
:atur  «. 

iatur  substation 
opol is  lock  4 
©pol  is  lock  a no  i 

rMAN  CAA  AIRPORT 


;AULA 

'am  LOCK  7 
"RGREEN  CAA  AP 
IRHOPE 

.CO  *  N  E 

.KVILLE 

,LS  CITY  6  NW 

(LEY 

fETTE 

\J  ROCK 

WENCf  AT  LOCK 
IT  DEPOSIT 
IT  MORGAN 
!T  PAYNE 

ISCO  CITY 

>SOCN 

I NE5VILLE 

FOEN  CITY 

(EVA 

JOKATER 
IGAS 

iCNSBORO 
:ENV ILLE 

T  SMORFS  ?  SSE 

ITERSVILLE  CITY  ■  MKS 
ITERSVILLC  OAM 
ktVVILLE 
lit  TON 

■RISBURG  6  SE 

'NEVILLE 
OLA  MO 
WLAND  HOME 
■MTO«ER 


TSVILLE  SUBSTA 
TSV1LLE  *  SSE 


DAN  OAM 

UvPTTe 
DAM 


'?0N  1  SSE 
•ION  JUNCTION 
•ION  JUNCTION  2  NE 
•'IN  DAM 

•WLL  PIELO 

».*LLA  7  NE 
*'IN 

i* y  e 

•Urs  perr* 


1.99 
1.76 
3.92 
2*38 


7.90 
1.60 

1.39 


3.71 
1.24 
1.13 


3.66 
3.67 
1*79 
1.29 
•  61 

2.09 
1.72 
1*96 
1.62 
1.40 

4.12 


4.46 
2.66 
1.64 


f  SANO 
EVALLO 


2.90 
2.32 
9.06 


3.4S 
1.99 
2.97 
1.33 


2.09 
2.39 
2.37 


3. 71) 
?.49 
1.99 


3.15 
4.31 
1.29 
1*34 
2.73 

2.1* 
•  40 
.66 


.60 
.87 
.  .82 


Z.JO 
>.  »0 
?.*7 


13     14  15 


.12  .16  .02 
•18     .07  .82 


•14  ,3*1 
1*00 
•20  .30 


1.32 
2.26 


.39     .24  .07 


•  IS 
T  .99 

•  07 


19     20  21 


22    23  24 


25     26     27     28  !  29  i  30 


1*06 
I. 80 


.23 
1.10 


•  33  T 
1*23 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAH 

Table  3-Continued  JULY  195- 


Station 

•3 

Day  of  month 

1 

1   |  2  |  3 

4 

5  1 

6 

7  l 

8 

9 

10  1 

11  1 

12 

13  |  14  |  15 

16 

17  j 

18 

19 

20  | 

21 

22 

23 

24 

25 

26  j  27 

28  | 

29  j 

30 

31 

MONTGOMERY  WB  AP  R 
MONTGOMERY  MB  CITY 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
NATCHEZ 

1*58 
2.48 

•  40 

1.66 
3.37 

.45 
.99 

•  72 

•  05 

T 

.29 

.07 

T 

.01 

.22 
•  30 
.13 

1.05 

•  08 

•  43 

•  05 

•  01 
.02 

•  13 

T 

.88 

•  04 

T 

.07 
.02 

.17 
.05 

T 

■  14 

T 

.  14 

T 

•  02 

7 

•  58 

•  73 

.01 

•  01 

.26 

•  27 

.03 

•  02 

•  91 

•  0 

T 

.0 
.0 

NEHBURG 
NEW  MARKET 
Nf WTON 
ONEONTA 
ORRVILLE 

1.94 
4.92 
5*10 
2.32 
1.19 

.62 
.59 

.46 

.14 

2.53 

1.19 

.42 

1.13 
•  09 

.11 
•  66 

.75 

.27 
•  40 

•  80 
1(14 

•  47 

2.55 

.29 

•  62 

.2 

OZARK 

PAINT  ROCK 
PALMERDALE  2  M 
PELL  CITY  5  NM 
PENNINGTON  LOCK  2 

2.71 
1.62 
•  07 
3.30 
1.22 

.30 

.05 
.12 

1.10 
.05 

•  13 
1.20 

.17 

■  17 
•  05 

•  50 
.52 

.07 

.66 

.06 

•  45 

•  04 

.  39 
•  13 

•  2? 

•  06 

1.34 

.04 

•  32 

•  03 

.0 
.7 

PERRYV ILLE 
PICKENSVILLE 
PINE  Hi LL 
PINE  LEVEL 
PLANTERSVILLE 

1*15 
4.32 
2.00 
1.65 
1.57 

1.50 
.65 

•  77 

•  55 

•  85 

•  15 

1.  10 
•  02 

•  27 

•  33 

.69 

.60 

.20 

•  61 

.2 
.9 

PLEASANT  GROVfc  SCHOOL 

PRATTVILLE 

PRIMROSE  FARM 

PUSHMATAHA 

REO  BAY 

u» 

J. 55 
2.17 
2.11 
.83 

.20 
.10 

.05 

.18 
.26 

.20 

.08 

•  84 

1*11 
•  59 

.35 

.20 

.13 
•  96 

•  20 

•  40 

•  20 

.30 
.28 

•  41 

•  22 

•  33 

•  05 

•  75 

.3 

T 

REFORM 
RIVER  FALLS 
ROBERTSDALE  7  E 
ROCK  MILLS 
SAINT  BERNARD 

2.50 
1.9b 
5.59 
.32 
1.33 

.20 
•  34 

•  33 

.10 

.30 
•  66 

1.96 

•  07 

•  01 

•  40 

•  01 

•  22 
.18 

.07 
.40 

•  06 

•02  .29 
.16 

•  09 

•  23 

•  03 

.49 
•  07 
.03 

•  21 

T 

.04 

.07 

•  53 

.29 

•  09 

.18 

•  34 

•  20 

,2 

1.2 

SAND  MT  STATE  FARM  API 
SAVRE 

SCOTTSBORO 
SCOTTSBORO  SUBSTA 
SCALE 

.".5 
2.55 
3.19 
2.8". 
2.1* 

.15 

•  04 

2.63 

.28 

2.30 
.55 

•  33 
1.10 

.14 

•  12 

.09 

•  12 
.19 

.22 

1.20 

.08 

.17 

•  0 

SELMA 

SHEFFIELD  TVA  NURSERY 
SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB  *  -> 
SNOW  HILL 

.90 
1.88 
2.60 
5.57 
2.47 

.13 
.50 

T 

•  49 
.16 

•  10 

•  49 

.05 
.13 

.50 
I  #57 

T 

2.00 

.02 

.05 

•  13 

7 

4.74 

•  17 

•  34 

•  36 

•  38 

T 

SOUTH  HILL 
SOTTLE 
SWAIM 
SYLACAUGA 
SYLVAN  1 A 

.68 

•  24 
1.2* 

.23 
1.38 

.15 

.03 

.89 

•  60 

•  24 

•  35 

•  20 
.45 

•  33 

•  03 

.43 

.0 

T 

TALLADEGA 

TALLAOEGA  HORN  MTN  THR 

THOMASVILLE 

THURLOW  DAM 

TONEY 

.72 

•  10 
2*99 
4.26 

.18 

.10 

2.57 
3.21 

.06 

T 

.15 

.18 

T 

.01 

•  10 

.20 
.63 

.02 

.04  .03 

.06 

7 

.19 

•  22 

7 

.1 

TRAFFORD 
TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 
TUSKEGEE 

2.20 
1.55 
1  .64 
.72 
1.96 

.74 

.45 

•  60 

•  09 

•  13 

•  08 

•  35 
.08 

•  01 

T 

.10 
.05 

T 

.02 

T 

.05 

.10 

T 

.10 
.05 

•  92 
.75 

•  53 

.41 

1.30 

•4 
.2 

UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 
UNIVERSITY 
VALLEY  HEAD 
VANCE 

2.92 
2.31 
2.05 
2.24 
•  17 

.79 
•  50 

1.25 

1.20 

•  88 

•  17 

•  85 
.11 

.32 

.20 

T 

7 

•  37 

.40 

.84 

•1 

HADLEY 

WALLACE  2  NE 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 
WEST  BLOCTON 

T 

1.02 
1.17 
1*03 
2.46 

.21 

.43 

.10 

.27 

.35 
1.60 

•  21 

•  20 
.57 

•  20 

•  JO 

•  15 

7 

7 

•11  .06 

.6 

WETUMPKA 
WHATLEY 
WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK   STM  PLANT 

1.89 
2.78 
2.36 
.47 
1.43 

.97 

.30 

1.14 

T 

•  70 

•  28 

.11 

:ll 

•  52 

.01 

.63 
.16 

•  31 

•  12 

.01 

•  04 

■  23 

.37 

•  40 

•  03 

•  C 

WILSON  DAM 
W INFIELD  2  SH 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 

1.65 
3.45 
2.61 
2.02 

.05 
•  66 

.12 

.58 
.02 
1.98 

.37 

.05 
1.75 

.03 

.04 

•  44 

.18 

•  65 

•  70 

.02 

T 

.43 
.07 

.31 

.20 

.15 

.08 

.16 
.05 

•  32 

.3 

Seo  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  76  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ol  Month 


ALABAMA 

JULY  1952 


MAX  ,7  95 
MIN     70  60 


MAX  9*  89 
MIN      67  67 


MAX  98  99 
MIN     7*  72 


MAX      92  88 
MIN     71     68  61 


MAX  97  100 
MIN     70  71 


70  69 
92  95 


MAX     98  95 

MIN     71  69 

MAX  |    98  92 

MIN     73  7* 

MAX   102  101 


92  9*  94 
62     61  63 


97  99 

71  69 


89     90  92 

70     68  67 


98     97 |  98 

70     68,  70 


9}  90  80 
64  65 


94  93  94 
70    70  69 


91  84 
64  63 


82  87  92 
56     58  63 


95  97 
63  66 


95  93 
68  72 


99  98 

72  69 

94  92 


92  93 
68  70 


89  95 
55  58 


98  96 
70  66 


67      65     68  65 


u 

00 

93  83 


88  j  85 

70  70 


8  7  94  97 
62     64l  67 


88  94 1  93 
69     70  70 


85     90     95  96 


MIN 

78 

70 

70 

79 

75 

76 

75 

72 

'0 

60 

58 

61 

65 

91 

91 

95 

91 

92 

85 

91 

95 

94 

MIN 

72 

73 

o  F 

74 

70 

69 

67 

65 

6^ 

56 

59 

64 

71 

87 

88 

92 

96 

94 

MIN 

74 

74 

67 

75 

71 

71 

69 

67 

60 

60 

62 

67 

74 

100 

93 

95 

95 

95 

93 

MIN 

70 

67 

63 

70 

61 

00 

73 

65 

60 

68 

65 

60 

69 

MAX 

99 

92 

9  3 

96 

9  7 

MIN 

75 

73 

67 

73 

70 

70 

72 

68 

67 

68 

65 

65 

70 

95 

93 

92 

95 

94 

90 

95 

MIN 

71 

70 

62 

64 

64 

06 

67 

64 

»7 

61 

60 

64 

67 

MAX 

97 

91 

94 

MIN 

72 

73 

66 

69 

72 

09 

70 

65 

70 

68 

59 

02 

70 

MAX 

100 

93 

95 

MIN 

73 

70 

6*. 

68 

67 

69 

65 

65 

66 

69 

66 

65 

67 

MAX 

95 

90 

92 

MIN 

75 

73 

71 

75 

72 

74 

72 

68 

70 

70 

70 

71 

72 

MAX 

100 

101 

95 

86 

97 

96 

MIN 

72 

73 

6'. 

70 

71 

68 

69 

65 

70 

65 

61 

6  = 

70 

100 

94 

92 

88 

87 

91 

95 

95 

MIN 

74 

71 

66 

66 

66 

67 

64 

62 

53 

57 

56 

65 

97 

98 

93 
93 

us 

86 

94 

95 

MIN 

74 

69 

72 

71 

'0 

72 

67 

68 

69 

62 

68 

71 

96 

87 

92 

93 

93 

87 

97 

MIN 

73 

72 

70 

75 

71 

71 

71 

69 

M 

61 

63 

65 

71 

MAX 

96 

97 

sy 

93 

97 

96 

MIN 

73 

73 

71 

73 

69 

70 

71 

67 

o  B 

68 

68 

M 

74 

MAX 

98 

90 

92 

9* 

95 

97 

98 

97 

96 

85 

89 

95 

97 

MIN 

72 

74 

70 

71 

72 

71 

70 

65 

70 

65 

66 

6  7 

70 

MAX 

100 

90 

84 

93 

95 

97 

,4 

93 

91 

89 

96 

93 

92 

MIN 

75 

71 

72 

66 

65 

00 

69 

68 

72 

70 

70 

70 

69 

MAX 

97 

93 

95 

96 

98 

98 

96 

97 

95 

87 

98 

98 

96 

MIN 

74 

72 

72 

66 

68 

71 

70 

69 

71 

68 

60 

69 

MAX 

98 

90 

94 

93 

96 

95 

95 

90 

84 

3 

94 

95 

94 

MIN 

74 

73 

66 

69 

63 

1  1 

66 

65 

69 

65 

66 

68 

MAX 

95 

94 

95 

92 

93 

9? 

95 

93 

93 

86 

91 

94 

93 

MIN 

76 

74 

69 

71 

68 

73 

69 

69 

71 

71 

70 

71 

71 

MAX 

97 

98 

88 

93 

90 

96 

96 

95 

93 

88 

90 

95 

99 

MIN 

70 

73 

67 

67 

66 

66 

66 

63 

67 

54 

56 

56 

65 

MAX 

90 

87 

99 

88 

90 

92 

90 

91 

90 

85 

88 

90 

90 

MIN 

80 

78 

77 

74 

76 

79 

78 

77 

80 

78 

76 

78 

7. 

MAX 

H 

98 

89 

93 

92 

95 

93 

95 

93 

M 

81 

<3 

94 

MIN 

72 

71 

69 

71 

68 

7. 

70 

66 

69 

69 

68 

09 

70 

MAX 

95 

95 

94 

95 

95 

91 

91 

99 

19 

35 

87 

91 

91 

MIN 

74 

70 

64 

72 

69 

69 

70 

66 

69 

58 

60 

6o 

62 

MAX 

98 

101 

94 

96 

97 

9  9 

102 

95 

M 

93 

85 

90 

96 

MIN 

70 

71 

68 

64 

62 

63 

66 

65 

03 

65 

66 

67 

68 

MAX 

94 

92 

87 

87 

91 

92 

92 

90 

93 

a* 

86 

92 

95 

MIN 

71 

06 

67 

68 

ro 

70 

69 

6. 

59 

58 

63 

69 

MAX 

99 

90 

93 

94 

94 

96 

94 

94 

36 

90 

94 

96 

97 

MIN 

7J 

72 

69 

75 

72 

71 

1  71 

68 

71 

66 

66 

69 

69 

94  95! 
70  73 


96  98 
71  71 


95  95 
67  66 


90  84 
78  72 


96  97 
70  70 


94  9  2 
68  68 


94  94 
69  69 


97  97 

73  72 


14 

15 

16 

17 

18 

94 

93 

90 

91 

91 

6  I 

69 

71 

71 

71 

| 

»3 

9b 

96 

96 

97 

6- 

66 

66 

67 

67 

95 

97 

96 

70 

71 

72 

71 

76 

94 
94 

96 

95 

95 

67 

09 

71 

72 

70 

97 

95 

98 

99 

66 

70 

67 

72 

65 

96 

96 

96 

68 

70 

70 

69 

87 

90 

92 

ro 

71 

71 

73 

73 

98 

98 

96 

96 

H 

76 

74 

75 

74 

95 

93 

95 

94 

95 

71 

71 

72 

73 

73 

95 

94 

96 

96 

96 

73 

74 

7b 

75 

75 

93 

90 

93 

96 

95 

65 

68 

71 

70 

71 

96 

96 

96 

96 

97 

0b 

68 

69 

69 

70 

95 

96 

97 

0« 

67 

68 

70 

68 

94 

96 

96 

66 

70 

68 

70 

69 

91 

96 

95 

Oo 

68 

70 

6 

68 

67 

69 

90 

73 

73 

74 

73 

73 

97 

98 

96 

70 

70 

70 

71 

71 

96 

97 

98 

o; 

67 

66 

67 

67 

95 

9b 

96 

72 

72 

70 

73 

72 

90 

96 

97 

97 

97 

72 

74 

75 

75 

75 

95 

95 

9b 

94 

96 

71 

71 

75 

75 

98 

97 

96 

98 

71 

71 

s 

73 

73 

19  20 


95  95 
72  73 


99  98 
73  71 


94  94 

71  69 


90  90 
74  73 


94  95 
67  67 


88  90 
81  79 


39  89 

73  72 


95  97 
70  74 


94  95 
70  70 


92  94 
71  72 


96  98 

73  73 


98  102 

68  68 

94  96 
72  74 

97  100 

69  69 

101  100 

70  69 

97  98 

68  71 

93  93 

71  71 

100  100 

76  78 

97  100 

72  73 

97  101 
74  75 

96  96 

67  68 

98  99 

68  71 

96  97 

69  72 

97  99 

70  72 

97  95 

67  69 

92  90 

73  73 

99  100 

70  74 

98  101 
66  67 

95  95 

71  73 

97  97 

76  75 

96  9b 

72  73 

96  96 

71-  71 

9b  97 

72  73 

100  99 

71  75 

94  94 

68  69 

93  91 

73  72 

97  97 

68  69 

90  90 

79  78 

93  95 

69  71 

98  100 
71  74 

97  98 

68  68 

95  97 

71  72 

97  99 

73  74 


•a  m 

67  65 

89  103  104 

71  66  63 

96  94  t02 

73  75  74 


104  104 
66  62 


103  10b 
74  70 


93 


9b  105 
68  69 


104 

I  8 


106 
68 

87  99  103  102 
76     72  74 

104    107  105 


77     76  75 


105  104 
71  68 


99  105  105 

76  7b  7b 

94  101  106 

7b  70  70 


10b  106 
74  69 


102  103 
69  67 


98  10b 
71  66 


99  99  107 
74     76  72 


96  101 
76  76 


91  10b 
72  69 


105  10b 
6b  67 


92  101 
7b  71 


01  104  103 

76  72  73 

01  9b  102 

73  73  71 

01  96  105 

71  74  70 

94  99  103 

71  74  7b 

99  104  107 

71  73  73 

95  102  105 
76  70  73 

88  97  100 

74  73  73 


100  103 
66  64 


89  90  95 
75     79  80 


95  94 

74  75 


100 I 101 
75  76 


99  ,  99 

76  :  71 


67 


1  06 

70 


109 
74 


104 

70 


107 
72 


107 

74 
105 


104 
73 


72 
104 


102  106 
71  70 


95  101 | 103 
70  69 


86  101 1100 
71     72  72 


106   106  106 

75 


100 

91 

91 

93 

97 

93 

95 

93 

85 

86 

90 

94 

94 

92 

92 

92 

95 

92 

95 

98 

101 

97 

106 

105 

loo 

MIN 

»* 

73 

69 

69 

67 

71 

68 

67 

70 

67 

68 

6a 

70 

70 

70 

72 

72 

72 

71 

73 

76 

74 

74 

76 

73 

94 

96 

»7 

ai 

90 

91 

84 

91 

90 

83 

84 

88 

95 

95 

95 

93 

95 

95 

95 

94 

98 

99 

98 

102 

101 

MIX 

70 

70 

60 

72 

68 

68 

70 

67 

63 

58 

62 

63 

70 

70 

71 

73 

72 

73 

74 

72 

74 

73 

73 

74 

70 

MAX 

97 

90 

9  2 

92 

94 

96 

94 

97 

90 

85 

87 

39 

90 

94 

95 

94 

95 

98 

97 

96 

95 

100 

98 

99 

103 

MIN 

73 

69 

71 

64 

65 

65 

67 

64 

71 

66 

67 

60 

70 

68 

6C 

71 

71 

69 

70 

68 

67 

72 

69 

70 

oa 

MA  A 

98 

87 

90 

90 

94 

36 

96 

92 

06 

83 

91 

92 

93 

93 

94 

95 

95 

96 

96 

98 

93 

95 

102 

104 

104 

MIN 

72 

71 

64 

68 

66 

69 

65 

67 

69 

67 

68 

60 

68 

70 

70 

71 

71 

71 

70 

71 

76 

75 

71 

73 

n 

MAX 

96 

89 

9  0 

86 

87 

94 

94 

91 

82 

84 

90 

94 

96 

93 

94 

95 

96 

96 

99 

100 

101 

103 

105 

103 

MIN 

72 

73 

f.6 

70 

71 

74 

68 

70 

62 

62 

56 

60 

72 

66 

69 

73 

74 

77 

75 

72 

79 

75 

69 

68 

<«» 

92 

89 

90 

93 

96 

94 

95 

95 

87 

88 

94 

96 

97 

98 

H 

99 

98 

98 

100 

100 

101 

98 

107 

107 

MIN 

73 

69 

63 

63 

65 

00 

66 

66 

69 

62 

61 

64 

66 

66 

6  9 

69 

69 

68 

70 

70 

74 

70 

74 

72 

72 

4 

o> 

! 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1  Q  i 

105 

97 

94, 

3 

66 

68 

71 

72 

70 

70 

66  < 

0 

98 

1 00 

95  . 

0 

66 

67 

68 

67 

70 

6  1 

64 

9 

103 

98 

100 

96 1 

4 

69 

73 

74 

73 

72 

71 

71, 

6 

1  00 

100 

103 

99 

3 

68 

69 

60 

71 

70 

70 

6  | 

1 

99 

97 

102 

99< 

3 

69 

70 

72 

74 

71 

69 

69 

9 

10b 

•Jb 

103 

96< 

t 

68 

04 

70 

68 

70 

7  1 

50 

0 

89 

96 

96 

95 

88 

a  7 

92 

2 

69 

70 

72 

72 

72 

71 

71. 

3 

10<» 

106 

i  ue 

10  7 

106 

98, 

4 

66 

76 

76 

72 

76 

71 

72, 

3 

101 

102 

1  09 

106 

99 

94 
M 

96, 

1 

70 

71 

73 

73 

71 

73 

69 

7 

102 

104 

105 

100 

96 

7 

73 

75 

11 

7b 

73 

74 

72 

3 

92 

99 

98 

9  7 

91 

95 

3 

67 

67 

70 

69 

71 

69 

68 

4 

102 

102 

99 

97 

1 

70 

68 

74 

74 

68 

7S 

70 

103 

98 

9V 

102 

103 

96 

2 

68 

68 

68 

69 

71 

71 

67 

6 

106 

99 

103 

10b 

97 

5 

68 

66 

7G 

71 

72 

73 

68 

9 

87 

100 

102 

99 

96 

3 

68 

66 

71 

70 

66 

69 

68 

6 

64 

91 

7 

70 

71 

71 

72 

70 

73 

72 

6 

108 

100 

101 

103 

98 

,1 

69 

70 

73 

73 

71 

73 

70 

•  1 

104 

104 

107 

108 

105 

96 

97 

9 

66 

67 

67 

69 

69 

69 

65 

>a 

98 

97 

98 

103 

102 

98 

95 

,i 

70 

70 

75 

74 

70 

73 

71 

•  3 

101 

102 

*<jt> 

106 

101 

97 

96 

•  1 

72 

74 

76 

77 

76 

74 

72 

3 

102 

91 

101 

103 

103 

100 

96 

■  2 

64 

70 

71 

7b 

70 

73 

71 

•  2 

10b 

100 

101 

104 

10b 

99 

97 

,7 

72 

72 

71 

74 

70 

73 

70 

g 

94 

96 

97 

98 

98 

95 

•  3 

71 

73 

74 

7b 

75 

73 

71 

•  3 

97 

99 

100 

103 

100 

96 

9a 

•  2 

71 

73 

72 

74 

75 

72 

71 

•  5 

92 

99 

i  99 

99 

93 

92 

94 

*0 

68 

69 

71 

71 

71 

70 

69 

•  3 

91 

93 

95 

97 

94 

90 

92 

>5 

70 

69 

72 

72 

72 

73 

71 

■  9 

107 

1  04 

105 

107 

97 

.5 

66 

68 

69 

69 

69 

69 

66 

•  0 

90 

92 

99 

>5 

79 

76 

80 

81 

73 

74 

77 

•a 

10b 

95 

99 

100 

101 

94 

94 

.6 

70 

70 

7* 

72 

70 

71 

70 

>g 

10^ 

104 

105 

106 

106 

102 

97 

•  6 

70 

70 

72 

72 

72 

72 

69 

•  5 

103 

94 

101 

100 

102 

96 

•a 

68 

70 

00 

69 

69 

69 

60 

.1 

)  101 

97 

99 

102 

102 

94 

•  2 

bti 

70 

71 

72 

71 

71 

69 

•  4 

>  9b 

102 

105 

105 

101 

97 

•  4 

>  71 

72 

7* 

76 

72 

74 

72 

•2 

>  85 

97 

100 

101 

100 

98 

95 

•  3 

>  70 

72 

74 

73 

72 

72 

7, 

•  2 

100 

101 

102 

105 

105 

95 

94 

■  3 

)  68 

73 

74 

74 

72 

70 

70 

•  0 

\  99 

96 

|  96 

97 

98 

94 

■  8 

1  69 

70 

70 

68 

72 

60 

■  7 

t  97 

96 

90 

97 

96 

94 

■  5 

>  69 

72 

73 

71 

72 

70 

70 

•  1 

102 

10b 

.00 

106 

98 

95 

95 

•  9 

>  6b 

7b 

i  '* 

71 

75 

7b 

70 

•  2 

>  98 

101 

102 

102 

99 

94 

97 

•  1 

'  68 

70 

71 

70 

72 

70 

60 

•  3 

9mm  r*f*r*DC«  nofm  follovlnc  Station  ItwJ**. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  Continued 


ALABAt  i 
JULY  19:  ! 


Station 


LIVINGSTON 
LOCKNART 
MAD  I  SON 

MARION   JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 
MOBILE  KB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
MONTGOMERY  WB  CITY 
MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 
ONEONTA 
OZARK 

PELL  CITY  5  NW 

PRATTVILLE 

PUSHMATAHA 

ROBERTSDALE  7  E 

ROCK  MILLS 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

SCOTTSBORO 

SELMA 

TALLADEGA 

THOMASV I LLE 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSKEGEE 
UNION  SPRINGS 
UNIVERSITY 


VALLEY  HEAD 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 


Day  Ol  Month 


99  93 
74  75 


95  96 

73  73 


103  99 

72  69 


95  90 
70  71 


91  90 
72  74 


98  91 
78  76 


96  91 

75  76 


97  91 
75  7* 


96  69 
71  75 


MAX     96  85 


9*  94 
69  70 


99  91 

74  71 


89  95 

68  67 


97  91 

73  74 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


93  94  94 
MIN     66     68  66 


102  94 

72  73 


96  89 
71  70 


98  98 

69  70 


91  88 
70  68 


94  92 
69  70 


75     74  67 


94  89 

71  72 


97  90 
71  72 


97  98 
74  71 


100  92 

73  74 


98  97 
73  71 


98  92 
70  70 


1O0  88 
74  75 


94  93 

65  65 


MAX      97  90 

MIN      75  75 


95  95 
71  71 


98  100 
70  70 


92  92  94 
69  66  69 

93  88  94 
72  69  66 

94  99  96 
69  67  67 

94  92  95 

71  72  69 

93  95  97 
74  73  75 

94  95  95 
74  72 


95  94 
72 


96     89  93 


93  92  88 
65     66  61 


95  98 
67  67 


60  66  64 

95  96  97 

70  68  70 

95  96  94 

63  70 

93  95  96 
72  67  6V 

94  92  95 
62  64  62 

91  68 

68  68 


88  90 
68  69 


89  94 
69  68 


97  95 
70  70 


93  91 
70  69  67 

94  95  95 
72  71 

92  91 

69  65  7  0 

94  97  96 
69  69  71 

95  96  96 
65  63  65 

95  96  98 

67  67  68 

90  95  93 

69  69  71 


91 
71 


99  95 
72  67 


94  96 
66  66 


93  92 
69  66 


93  94 
69  70 


90  69 
71  70 


97  97 
68  71 


95  91  92 
69      66  69 


95  95  89 
73  71  74 

96  90  91 

69  70  72 

96  91  68 

75  72  73 

96  95  87 

71  69  72 


68  95 

66  61 

93  93 

67  69  72 


93  94 
68  67 


95  91 
66  67 


95  94 

65  65 

97  92 

68  63  65 

92  91 

71  70 

94  94  85 

69  64  65 

95  94 

72  68 

93  93  88 
69  64  70 


95  93 
70  65 


95  93 
68  68 


95  94 

69  65 


99  96  96 
67     66  69 


11     12     13     14    15     16     17  18 


97  93 
68  66 


87  93 
70  67 


94  92 
72  68 


93  96 
67  69 


84  89 
68  69 


85  89 
56  60 


96  96 
62  65 


94  94 
55  57 


93  97 
69  72 


90  94 
71  72 


90  94 
71  72 


94  97 
67  69 


94  96 
70  71 


91 
60 


87  93  94 
60     601  70 


84  88 

52  57 


92  93 
70  70 


86  90 

55  58 


93  96 
65  69 


91  93 
66  67 


88  95 
68  69 


95  97 
55  59 


85  90 
56  58 


89  93 
57  65 


91  95 
54  59 


96  98 
66  69 


92  97 
57  62 


93  96 
66  67 


97  93 
71  72 


91  90 
69  70 


98  96 
68  68 


95  95 
69  68 


95  94 
70 


97  94 
74  76 


91  80 

73  73 


VI  82 
75  74 


95  95 
71  72 


94  9  3 
74  75 


93  93 
71  75 


95  95 
66  66 


93  93 
71  72 


96  94 
64  65 


94  9  4 
70  71 


91  85 

71  71 

96  95 

62  65 

96  96 
66  66 

94  93 

74  68 

97  95 
65  64 

98  9  7 

72  71 


69     68     68 1  69 


93  100 

58  62 


88  95 
63  65 


94  96 
67  67 


94  97 
62  63 


85  86 
57  60 


92  94 
66  69 


97  97 
73  73 


75 

90  94  94 

71  71  71 

96  97  98 

73  72  71 

98  97  98 

68  69  69 

94  94  95 


97  97  96 

75  76  76 

89  90  90 

75  77  76 


97  97  96 
70     67  70 


97  95 
71  70 


97  95 
73  73 


95  95 
75  75 


93  94 
72  74 


93  95 
70  68 


97  97 
73  71 


94  93 
67  62 


96  95 
73  72 


94  94 
68  67 


69  90 
73  72 


94  97 
68  67 


99  100 
68  67 


72      71  70 


94  97 
70  68 


100  99 
73  73 


98     97  98 


94  94 

70  70 


98  95 
69  69 


97  98; 
69  69 


95  93 
70  70 


94  94 
72  72 


88  92 
62  68 


93  92 
71  73 


97  98 
71  72 


95  95 
73  71 


100  99 
73  71 


96  99  98 
69      71  70 


93  95 
71  71 


96  97 
74  72 


94  96 
71  71 


94  94 
74  74 


94  98 

71  73 

94  93 

70  72 

99  100 

73  70 

102  102 

68  69 

96  95 

72  74 

98  100 

74  76 

91  93 

74  73 

91  92 

75  75 

97  99 

71  75 

95  98 

74  75 

94  97 

75  75 

98  98 

70  70 

94  97 

74  74 

97  98 

69  70 

98  98 

71  73 

94  95 

68  74 

92  94 

71  70 

100  103 

69  70 

99  99 

70  68 

95  96 

75  73 

97  98 

70  68 

98  100 

72  74 

99  102 

71  72 

97  97 

71  72 

95  96 

72  74 

99  100 

73  74 

99  98 

70  73 

98  100 

70  72 

97  98 

75  74 

95  98 

68  68 

95  98 

72  74 


97  102 
71  76 


88  92  97 
71      73  74 


101 
66 

101 


101  104 

71  67 

94  106 

73  70 

89  101 

72  69 

92  103 

73  76 

88  96 

75  73 

86  98 

78  75 

92  103 

73  74 

90  103 

71  75 

99  104 

74  70 

102  101 

72  67 

93  98 

70  75 

100  91 

73  68 

90  102 

73  71 

100  96 
72  76 

88  97 

75  71 

99  106 

71  67 

101  103 

72  67 

101  103 

72  75 

103  105 

70  64 

96  107 

72  72 

94  105 
75  63 

95  103 

75  75 

100  95 

71  75 

93  104 

69  70 

101  96 

73  71 

98  104 

70  72 

93  102 

71  74 

100  100 

70  71 

90  100 

76  73 


105  91  102 
75      70  70 


101  101  96 
77      68  71 


104  103 
66  67 


92  103 
66  66 


97     95  98 


70 
104 


7  5      74      7  5 


104  90  95 
75      72  72 


103  88  93 
76      74  73 


105  90  98 
71     72  73 


73     72  76 


100  106  104 
69     67  73 


104  103 
65  69 


100  96  96 
76      70  74 


105  105  99 
70     66  66 


72 
100 


93  95 
69  69 


103 
72 

105 
75 

101 
70 

107  100  101 
68     65  67 

105  103  103 
66     65  66 

101     98  102 


102  105 
65  65 


106 
75 


90  99 

70  75 

107  102  102 

70  66  70 

102  94  101 
79  69  71 

105  104  90 
75  65  72 

106  102  104 
72  68  72 

107  105  97 
70  69  71 

107  103  93 

72  68  72 

105  100  103 

73  71  72 

103  103  101 
66  64  64 

104  92  96 


72  73 


104  104  100 
73      75  71 


94  96  95 
72      71  71 


105  109  109 
70     73  74 


106  104  101 
70     69  67 


101  99  97 
72     71  70 


101  103  9B 
79     77  75 


96 

90 

86 

92  1 

73 

72 

73 

73 

94 

86 

8V 

92  1 

77 

74 

73 

74  I 

LOO 

98 

94 

96  ; 

75 

73 

74 

72  ! 

99 

97 

91 

95  j 

76 

75 

75 

73  I 

106 

92 

96 

73 

73 

73 

70  j 

10b 

109 

99 

96  ; 

69 

68 

70 

65 

99 

99 

95 

95  | 

73 

74 

73 

71  .3 

103 

106 

101 

95  "J 

67 

68 

71 

69'.'| 

102 

96 

93 

9!. 

73 

72 

72 

71  ij 

104 

102 

98 

9!"i'l 

72 

68 

73 

6< 

94 

90 

87 

g;J 

72 

72 

0  9 

71  i| 

104 

100 

92 

9  ••!! 

69 

73 

70 

6.  J 

108 

1  10 

100 

» 4 

67 

69 

70 

6. 

107 

99 

94 

67 

75 

70 

10  7 

97 

92 

• 

67 

68 

63 

6  . 

103 

99 

94 

9  • 

72 

72 

7S 

7  <] 

107 

102 

94 

9  1 

72 

72 

7* 

6  . 

103 

100 

95 

9  | 

71 

68 

71 

7  l| 

99 

96 

96 

9  1 

73 

74 

72 

10  7 

102 

97 

(I  ' 

73 

69 

72 

<  } 

\ 

102 

99 

98 

70 

71 

72 

99 

97 

98 

i- 

72 

72 

70 

106  107  100 

75  75  71 

105  105  97 

67  71  71 

99  99  97 

76  7  5  74 


3*e  roforenc«  notes  following  Stntlon  Index. 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 

JULY  1952 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DOI0P0LIS  LOCK  4 

EVAP 

.  27 

.  27 

.21 

.  20 

.23 

.  14 

.27 

.23 

.02 

.25 

.20 

.15 

.33 

.15 

.26 

.24 

.  3S 

.24 

.36 

.20 

.33 

.27 

.16 

.30 

.30 

.21 

.12 

.13 

.39 

.24 

.36 

WIND 

8 

45 

36 

21 

32 

11 

20 

22 

18 

16 

22 

22 

17 

17 

27 

25 

31 

29 

16 

9 

9 

21 

5 

35 

27 

16 

2 

8 

10 

IS 

12 

FAIRHOPE 

EVAP 

.  15 

.35 

.11 

.22 

.31 

.  18 

.20 

.16 

.22 

.08 

.10 

.26 

.09 

.20 

.06 

.05 

.21 

.15 

.20 

.30 

.08 

.21 

.22 

.25 

.11 

.20 

.20 

.17 

.13 
9 

.07 

WIND 

33 

26 

11 

13 

16 

32 

22 

6 

12 

4 

2 

10 

6 

13 

7 

24 

32 

10 

2 

39 

19 

38 

26 

12 

15 

17 

19 

12 

4 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.38 

.30 

.24 

.08 

.26 

.32 

.23 

.20 

.15 

.30 

.22 

.30 

.17 

.32 

.31 

.29 

.27 

.24 

.30 

.24 

.08 

.28 

.42 

.39 

.22 

.28 

.20 

.27 

.34 

.23 

WIND 

27 

46 

20 

20 

20 

20 

32 

18 

30 

30 

20 

10 

16 

19 

13 

28 

26 

14 

23 

36 

35 

34 

46 

60 

30 

20 

10 

20 

20 

26 

24 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No 

County 

** 
& 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip., 

ADOtSOM  CENTRAL  TOWEP. 

00T1 

LAWRENCE 

2 

14  25 

87  19 

1500 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

ALBERTA 

u*o 

WILCOX 

I 

SIDNEY  J.  HARDY,  SR 

ALBERTvILLE  1  S 

Olftfl 

MARSHALL 

12 

14  1ft 

8ft  13 

1114 

*A 

4A 

JESSE  N .  CULP 

2 

3  3 

AlCaAMOCR  CITY  ft  HE 

0Ift3  '  TALLAPOOSA 

12  59 

83  32 

66  0 

5P 

5P 

CITY   FILTER  PLANT 

2 

1  3 

AL ICCVlLLE 

01  7B 

PICKEHS 

13 

33  08 

88  10 

160 

&J 

BLANTON  JONES 

ANDALUSIA 

0252 

COVINGTON 

- 

31  19 

8ft  10 

190 

7A 

7A 

J.   RAYMOND  SHREVE 

2 

1  5 

ANN  1 STOH  CAA  AIRPORT 

0272 

CALHOUN 

HID 

"'a 

C 1VIL  AERO.  A ON. 

2 

017  ! 

2 

34  04 

87  13 

500 

NRS.  LESS1E  HILLER 

\  5 

ST.  CLAIR 

11  50 

Bft  1ft 

7A 

ATHENS 

C190 

LIMESTONE 

12 

14  48 

8ft  39 

709 

7A 

TVA-ft2C  ^ 

ATMORE  STATE  FARM 

o*o; 

ESCAMBIA 

. 

11  10 

87  29 

100 

*P 

*» 

ATMORE  STATE  FARM 

2 

1  5 

AUBURN  1  SW 

0422 

LEE 

a* 

NRS.    MARTHA   1 .NOORE 

2 

AUT AUGAV ILLE 

1 

12  2ft 

8ft  39 

200 

14 

J.  0.  NEIGHBORS 

I  5 

BART  CM 

03*4 

COLBERT 

12 

14  41 

87  52 

449 

7A 

TVA-442 

•At  NINETTE 

0381 

BALDWIN 

9 

10  59 

87  47 

248 

7P 

7P 

GROVCR  W.  WOODWARD 

2 

1  5 

BELGPECN 

M91 

FRANKLIN 

94  28 

87  32 

910 

PR 

TVA-49 

BELLE  NINA  2  N 

id1-'. 

LIHESTONE 

ALA .    POLY .    INST  . 

•ILLlNGSLEv 

oan 

AUTAUGA 

12  40 

8ft  43 

380 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

I  9 

BIRMINGHAM  KB  AIRPORT 

MSI 

JEFFERSON 

2 

11  1* 

86  43 

*10 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

1  5 

BIRMINGHAM  -6  CITY 

081ft 

JEFFERSON 

2 

99  12 

8ft  30 

ft94 

50 

9P 

MRS. CARRIE  9.H0RT0N 

2 

1  5 

BISHOP 

;a 

COLBERT 

12 

I*  39 

88  03 

470 

7A 

TVA-42 

09J7 

MARSHALL 

2 

HI L  FORD  H.  OOOLEY 

lOftl 

CRENSHAW 

4 

31  13 

Bft  1ft 

264 

7A 

R.  E.  HENDERSON 

BREWTON  3  SSE 

108* 

ESCAMBIA 

B 

11  0* 

67  09 

83 

6A 

MRS.   CLARA  T.  PEAVY 

2 

1  5 

BRIDGEPORT  2  V 

1099 

JACKSON 

12 

34  3ft 

69  44 

ftftO 

BP 

MISS  N.LOUISE  JONES 

BRUNO IDGE 

1 1  ri 

PIKE 

5 

CALERA 

1266 

SHELBY 

11  Oft 

86  45 

300 

6A 

ZEMMA  P.  H0LC0N8E 

CAMOEN 

1)00 

WILCOX 

12  00 

67  20 

225 

5P 

9r> 

ALA .  POLY .    INST . 

1  5 

CAMP  HILL  2  MM 

112* 

TALLAPOOSA 

11 

12  30 

85  19 

660 

6P 

6A 

ALA.  POLY.  INST. 

2 

1  5 

CARBON  HILL 

LSI 

WALKER 

2 

19  94 

87  32 

410 

7A 

MISS  NARY  C .  RAY 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

12 

CiNTREVlLLE 

1  !>2C 

BICB 

1 

32  57 

87  08 

230 

7A 

7A 

W.  0.  HOLLIFIELD 

2 

1  5 

CHA  TOM 

156ft 

WASHINGTON 

11 

11  28 

88  15 

193 

4P 

6P 

CHAS.  C.  SMITH 

2 

1  5 

CHILOERSBURG 

TALLADEGA 

19  17 

66  21 

460 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

C I TRONELLE 

MOBILE 

_ 

11  03 

86  14 

111 

IP 

6P 

B    0  JONES 

2 

3  5 

1694 

CHILTON 

7A 

HUGH  N.  SIMPSON 

2 

1725 

BARBOUR 

31  31 

83  27 

590 

5A 

EDWARD  E .  POPE 

\  S 

COFFEE  SPR INGS 

ISO'  GEHEVA 

11  10 

83  53 

2ft5 

6A 

SAUL  ■  SNITH 

COLBERT  Steam  .PLANT 

1819 

COLBERT 

12 

14  43 

87  51 

479 

7A 

TVA-442-A 

COLLINSVILLE 

ie*9 

DE  KALB 

_ 

14  13 

83  32 

794 

7A 

MRS.   S.  CUNNINGHAM 

COLUMBIA  1  H 

1869  HOUSTON 

REX  H.  CAMADAY 

CORDOVA 

1**0 

WALKER 

13  *ft 

87  11 

334 

5P 

5P 

NRS.  C.  GRESHAM 

2 

3  5 

207* 

SUMTER 

12  2ft 

88  23 

215 

7A 

REUBEN  P .  HARR I S 

DADEV] LLE 

211* 

TALLAPOOSA 

11 

12  50 

83  43 

7ft0 

3A 

DR.  W.  b!  FULTON 

OANCY 

21*1 

PICKENS 

, 

11  01 

88  17 

207 

7P 

F  SMITH 

DANVILLE 

21*9 

MORGAN 

3*3 

.•188 

MARENGO 

32  21 

87  39 

7A 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

2 

1  5 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

1  2 

14  37 

86  38 

571 

*P 

6A 

MPS.   FREDA  TRIMOLE 

2 

1  3 

DECATUR  * 

221ft  HORGAN 

12 

3*  37 

86  59 

ftOO 

61 

TVA-ft3-B 

OECATUR  SUBSTATION 

2221 1  MORGAN 

12 

34  3ft 

Bft  58 

388 

8A 

TVA-411 

DEMOPOL1S  LOCK  4 

22*0 

MARENGO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  3ft 

0ENOPOL1S  LOCK  *  DAN 

22*5 

MARENGO 

32  31 

87  30 

100 

BA 

6*. 

CORPS  OF  ENGIHEERS 

2 

1  5 

00 T HAH  CAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

31  14 

85  26 

322 

Mir 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2 

3  3 

ELBA 

2577 

COFFEE 

10 

91  23 

8ft  04 

204 

BA 

D.  M.  ENGLISH 

ELROD 

26-2 

TUSCALOOSA 

33  13 

87  48 

252 

7A 

K    V  BERRY 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

9P 

HARRY  E .  NAUGANS 

EUTAH  LOCK  7 

27*2 

GREENE 

2 

32  47 

87  30 

114 

7A 

E.  B.  H0LBR0OK 

\  * 

EVERGREEN  CAA  AP 

2761 

COHECUH 

ft 

31  25 

87  02 

257 

mo 

HID 

C  IV  i     AERO.  ADM. 

2 

3  3 

FA1RH0PE 

2813 

BALDWIN 

9 

30  32 

87  53 

23 

MID 

9P 

HAROLD  F .  YATES 

2 

3  5ft 

FALCO  3  NE 

2B32  COVINGTON 

, 

31  Oft 

86  33 

232 

BA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

26*1. 

MORGAN 

FALLS  C I TY  ft  NH 

2648 

WINSTON 

34  04 

87  20 

650 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FARLEY 

28ft7 

MADISON 

12 

34  3ft 

86  34 

641 

7A 

FAYETTE 

2889 

FAYETTE 

I  3 

31  41 

87  50 

359 

8A 

8A 

L0IS5K1LLIHGSW0RTH 

2 

3  3 

FLAT  ROCK 

2949 

JACKSON 

12 

34  4ft 

83  41 

1380 

7A 

TVA-387 

FLORENCE  AT  LOCK 

i9'6 

LAUDERDALE 

450 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORT  DEPOSIT 

loz* 

LOWNDES 

31  39 

86  34 

320 

BA 

FORT  HORGAN 

3015 

BALDWIN 

30  14 

88  01 

BP 

BP 

WM.  H .  CHANDLER 

2 

3  3 

FORT  PAYHE 

3C*3 

DE  KALB 

7 

34  26 

83  43 

879 

BA 

JOHN  W.  PATE 

FRISCO  CITY 

1109 

HOHROE 

31  2* 

87  24 

- 

BA 

BA 

NRS.  NEL1A  NCKEN2IE 

2 

3  5 

1191 

ETOWAH 

BA 

FRAW.L  ]N  K  .  EDGE 

2 

GA IMESV ILLE 

11*0 

SUHTER 

12  49 

88  09 

130 

7A 

FRANK  J .  F I  ELDS 

3  * 

GARDEN  CITY 

3200  CULLMAN 

34  00 

Bft  44 

500 

8A 

NRS .  G .  MC  KEN2 1 E 

GENEVA 

»» 

GENEVA 

5 

31  02 

85  52 

107 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

2 

3  5 

GOOD WATER 

1199 

COOSA 

7 

33  04 

86  03 

826 

7A 

7A 

C     PUR  VIS  C  ONAWA Y 

2 

3  5 

GORGAS 

3*90 

WALKER 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

GREENSBORO 

9511 

HALE 

32  42 

B7  36 

220 

6P 

8A 

N.  HAMMER  COBBS 

2 

3  5 

GREENVILLE 

9519 

BUTLER 

31  30 

86  38 

44* 

5P 

8f> 

CEC ILE  T .  LEWI S 

1  5 

GULF  SHORES  2  SSE 

9559 

BALDWIN 

9 

30  16 

87  40 

10 

7A 

GULF  STATE  PARK 

GUHTERSVlLLE  CITY  W  WKS 

1576 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

610 

T  403 

GUNTERSVILLE  DAM 

3*63 

MARSHALL 

HALEYVILLE 

36.  0 

WINSTON 

2 

34  14 

87  IB 

9*7 

7A 

7  A 

ELMER  L.  SHIPMAN 

2 

1  5 

HAMILTON 

36i* 

MARION 

13 

34  OB 

87  39 

498 

7A 

REX  COOPER 

HARR I S6URG  ft  SE 

3697 

PERRY 

5 

32  4B 

87  11 

ftOO 

8A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

HAYNEVI LLE 

3^*6 

LOWNDES 

92  11 

B6  35 

~ 

BA 

MAX INE  E .  WATSON 

HEAD LAND 

3  76  ; 

HENRY 

5 

31  21 

63  20 

t>P 

6P 

ALA.  POLY.  INST. 

2 

3  5 

HIGHLAND  HOME 

3616 

CR EH SHAW 

ft 

5P 

LUKE  JORDAN 

mIGhTOWER 

98*2 

CLE8URHE 

33  32 

85  24 

BA 

THOMAS  J.  HART 

HODGES 

9899 

FRANKLIN 

15 

34  20 

87  3ft 

845 

6* 

FRANK  L.  HAYNES 

HUHTSV I LLE  SUBSTATION 

4OS0 

MADISON 

12 

34  43 

Bft  33 

611 

6A 

TVA-ft3 

HUHTSV ILLE   A  SSE 

4068 

MADISON 

12 

3*  *2 

66  33 

610 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

3  3 

HYTOP 

4099  JACKSON 

1  2 

3*  5* 

86  03 

1500 

TVA-78 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

31  33 

88  01 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSON  SHOALS 

*196 

TALLADEGA 

7 

33  32 

86  12 

.it 

5P 

ALABAMA  POWER  CO 

JORDAK  DAN 

410ft 

ELMORE 

92  97 

86  15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

LAFAYETTE 

*502 

CHAMBERS 

11 

32  3* 

85  24 

830 

6P 

6P  CLARENCE  H.    F INC HER 

3  5 

LAY  DAN 

4*09 

7 

32  38 

86  31 

420 

4A 

ALABAMA  POWER  CO 

LEEDS 

•  6  1  * 

JEFFERSON 

1 

33  33 

86  31 

636 

HRS.  MARY  K.  LEE 

LEESBURG 

CHEROKEE 

3*  11 

B5  46 

589 

7A  RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON 

4798 

SUHTER 

11 

32  35 

88  11 

160 

5P 

9. 

PROF.  E.  J.  MURPHEY 

2 

3  3 

LOCKHART 

4822 

COVINGTON 

9 

91  01 

Bft  22 

290 

9A 

6A 

H.  C.  YOUNG 

2 

3  3 

LOCK  17 

*855 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

280 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NAD1S0H 

497ft 

MAO  1  SON 

1 1 

3*  *2 

Bft  43 

573 

9A 

9A 

HARRY  fi.    TAYLOR  JP 

2 

3  3 

NAGELLA 

•  996 

JEFFERSON 

9 

33  30 

8ft  31 

ft3* 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

Station 

Index  No. 

County 

Drainage! 

Latah  tde 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

MARION  1  SSE 

HOB 

PERRY 

3 

32  37 

B7  18 

2*1 

BA 

0.  MYRON  hOlIFIELD 

NARIOH  JUNCTION 

DALLAS 

NRS.   MARGARET  SMITH 

:  MARION  JUNCTION  2  NE 

512  1 

DALLAS 

9 

12  28 

67  13 

200 

6P 

6P 

ALA .   POLY .    INST . 

MARTIN  DAM 

5,  tO 

TALLAPOOSA 

11 

12  40 

83  55 

1*0 

ftP 

ALABAMA  POWER  CO 

MAXWELL  FIELD 

520? 

MONTGOMERY 

1 

12  23 

Bft  23 

165 

HID 

MJD 

U.S. ARMY  A|R  FORCES 

2  3  3 

MC  CALLA  2  HE 

5211 

JEFFERSON 

9 

33  21 

86  59 

550 

ftA 

JAMES  B.  ELLIOTT 

NELVIN 

JOHN  R .  LAND 

HERTZ  3  E 

5  36? 

BIBB 

3 

32  33 

67  20 

600 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MILLERS  FERRY 

3*1  7 

WILCOX 

1 

12  Oft 

67  22 

78 

8A 

BOOKER  T.  R1DGEWAY 

NILSTEAD 

5*19 

MACON 

1 1 

12  27 

B5  54 

206 

BA 

T.  C .  CARR 

NITCHELL  DAN 

5*6* 

CHILTON 

7 

32  48 

66  27 

330 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

HOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE 

u.s.  weather  bureau 

MOBILE  WB  CITY 

5*63 

9 

30  42 

B8  02 

10 

HID 

HID 

U.S.    WEATHER  BUREAU 

MONTE  SANO 

3529 

NAD  I SON 

12 

34  45 

86  31 

1630 

7A 

TVA- 530 

3 

MONTEVALLO 

5537 

5HEL6Y 

9 

33  06 

Bft  33 

4ft2 

BA 

N.  P.  JETER 

3 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

5550 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

Bft  24 

196 

MID 

HID 

U.S.    WEATHER  BUREAU 

MONTGOMERY  WB  CITY 

HON  TGOMEfiY 

MIO 

U.S.  WEATHEP  BUREAU 

MOULT  ON 

3623 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  17 

630 

7A 

!  MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

J7*9 

12 

34  43 

87  37 

340 

NIO 

MID 

CIVIL  AERO.  AON. 

j  NATCHEZ 

57U5 

MONROE 

1 

31  *3 

87  1ft 

182 

S.  B.  HELTON 

3 

NEWBURG 

38*7 

FRANKLIN 

12 

34  29 

67  33 

860 

7A 

TVA-444 

NEW  MARKET 

56*-.' 

34  54 

8ft  2ft 

72  3 

i 

56  75 

9 

31  20 

63  3« 

216 

7A 

BASCUM  N.  BROWN 

0121 

2 

33  37 

8ft  10 

857 

7A 

L.  E.  SELLERS 

ORRVILL  E 

4161 

DALLAS 

1 

32  18 

87  14 

200 

8A 

EDWARD  B.  WARREN 

i 

OZARK 

6216 

DALE 

5 

31  26 

95  39 

400 

5P 

7A 

NRS .  CLEO  S . RUTLAND 

2  3  9 

PAINT  ROCK 

" 

TVA-69 

PALME RD ALE  2  W 

e  ?H 

JEFFERSON 

33  44 

86  41 

798 

7A 

GEORGE  T .  P05EY 

3 

PELL  CITY  3  NW 

632* 

ST.  CLAIR 

33  IB 

86  21 

950 

9A 

fcA 

A.   F .  BOWMAN 

2  9  9 

PENNINGTON  LOCK  2 

1999 

CHOC  TAW 

H 

32  06 

86  02 

20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PERRYV1LLE 

6342 

PERRY 

3 

32  37 

67  06 

BA 

C .  N.  PLUMMER 

P1CKENSVILLE 

163 

MRS.  DORA  1.  CLAY 

•460 

1 

31  39 

87  16 

110 

7A 

MHS.DELLA  L.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

6*66 

MONTGOMERY 

6 

32  04 

86  04 

7A 

!  PLANTERSVILLE 

4506 

DALLAS 

1 

32  39 

86  56 

2*0 

o!   h!  BARNES 

3 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6321 

JACKSON 

12 

34  37 

83  33 

633 

7A 

TVA-693 

3 

PRATTVILLE 

AUTAUGA 

CONT INENTAL  GIN  CO 

2  3  3 

PRIHROSE  FARN 

lilt 

MONTGOMERY 

1 

32  20 

Bft  13 

180 

Nl.O' 

W.  E.  ELSBERRY 

3 

PUSHMATAHA 

9711 

CHOCTAW 

19 

12  12 

08  21 

M 

MRS  .  JAN IE  C .  BROWN 

2  9  5 

RED  BAY 

66  05 

FRANKLIH 

12 

14  27 

88  09 

627 

7A 

TVA-493 

> 

RE FORK 

68*  l 

PICKENS 

19 

33  23 

88  01 

2*2 

7A 

WILL  IAN  T.  AHBROSE 

3 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

JOHN  ft  .  BRADLEY 

3 

ROBERTSDALE  7  E 

fib* 

BALDWIH 

9 

30  33 

87  36 

150 

ftp 

6P 

CARL  BOSECK 

2  3  3 

ROCK  MILLS 

•02  5 

RANDOLPH 

33  09 

85  IB 

7*5 

6P 

6A 

JAMES  6.  BAILEY 

2  3  3 

SAINT  BERNARD 

7197 

CULLMAN 

2 

34  12 

8ft  47 

602 

7A 

7A 

FR,    ROGER  LOT  T 

2  3  5 

SAND  NT. STATE  FARM  API 

7207 

DE  KALB 

12 

34  17 

85  58 

1195 

6P 

6P 

ALA.   POLY.  INST. 

2  3  9 

JEFFERSON 

DORA  R  WEBSTER 

SCOTTSBORO 

7  3  0* 

12 

34  41 

Bft  02 

660 

6P 

6P 

MRS.   KINZ1E  8060 

SCOTTSBORO  SUSSTATION 

731  0 

12 

3*  41 

66  01 

660 

7A 

| 

SCALE 

?326 

RUSSELL 

12  18 

65  10 

1*9 

6A 

JOHN  T.  DAVIS 

3 

SELMA 

'366 

DALLAS 

1 

12  25 

87  00 

1*7 

6P 

6A 

JOHN  0.  RHODES 

2  3  9 

SHEFFIELD  TVA  NRSY 

7415 

COLBERT 

305 

3 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460 

ii 

14  51 

87  12 

610 

7A 

TVA-ft82 

3 

SLOCOMB  4  S 

7  5  76 

31  03 

63  40 

270 

(A 

PATRICK  H .    SHI TH 

3 

SHOW  HILL 

7620 

WILCOX 

1 

32  00 

67  01 

223 

7A 

MRS.  EVA  R.  RAY 

3 

SOUTH  MILL 

7671 

DE  KALB 

12 

34  24 

86  02 

990 

7A 

TVA- 79 

SUTTLE 

SWAIN 

7966 

12 

34  53 

86  13 

665 

7A 

TVA-385 

3 

SYLACAUGA 

7-J9* 

TALLADEGA 

33  10 

86  13 

548 

BA 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

SYLVAN1 A 

6012 

DE  KALB 

12 

83  49 

1400 

TVA- 3 8ft 

1 

TALLADEGA 

8024 

TALLADEGA 

31  26 

86  06 

33* 

6P 

6P 

C.  0.  WEAVER 

2  3  5 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

903: 

TALLADEGA 

33  IB 

8ft  04 

1919 

6A 

U.S.   FOREST  SERVICE 

TKOMASVILLE 

8178 

CLARKE 

13 

31  55 

87  45 

185 

9P 

9P 

MRS .  MINNIE  DEATON 

2  9  9 

THURLOW  DAN 

82  1  5 

ELMORE 

11 

32  32 

85  34 

2B8 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

1 

TONEY 

8259 

MAD I SON 

12 

34  54 

86  44 

750 

TVA- 30ft 

1 

TRAFFORD 

62  B  5 

JEFFERSON 

33  49 

86  44 

490 

7A 

MRS .  HAZEL  GARRETT 

3 

TROT 

832  3 

PIKE 

31  49 

THOMAS  J.  DILLARD 

2  3  3 

1  TUSCALOOSA  CAA  AP 

8380 

TUSCALOOSA 

1 

33  14 

87  37 

170 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADN. 

2  3  ! 

1    TUSCALOOSA  LOCK  6  DAM 

TUSCALOOSA 

33  13 

87  35 

132 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1  TUSKEGEE 

»3  9M 

MACON 

11 

32  24 

85  42 

459 

6A 

8A 

TUSKEGEE  INSTITUTE 

2  3  3 

UNION  SPRINGS 

HM  J6 

BULLOCK 

ft 

32  08 

B3  ** 

485 

6P 

MRS.  BOBBIE  GUTHRIE 

2  3  9 

UN  ION  TOWN 

9444 

32  27 

87  31 

273 

7A 

J.  S.  BRAHYON 

* 

UNIVERSITY 

8434 

TUSCALOOSA 

2 

33  12 

87  33 

225 

H  1  D 

MID 

DR.  F.  H .  NITCHELL 

2  3  3 

VALLEY  HEAD 

8-69 

DE  KALB 

7 

34  34 

85  36 

1031 

BP 

BA 

MRS .   CARRIE  DALBY 

2  3  3 

VANCE 

8*77 

TUSCALOOSA 

9 

33  10 

B7  13 

7A 

WM.   F .  VANCE 

3 

WADLEY 

8603 

RANDOLPH 

11 

33  08 

33  3* 

ft*0 

6* 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

WALLACE  2  HE 

6617 

E SCANS  1 A 

6 

31  14 

B7  12 

163 

ea 

MRS. ARTHUR  M. MORRIS 

3 

WALNUT  GROVE 

8648 

ETOWAH 

2  34  0* 

86  19 

850 

MRS . FLORENCE  PARKER 

3 

WATERLOO 

66*6 

LAUDERDALE 

12 

34  35 

88  04 

*4S 

6P 

J.    ELL  I E  THREET 

9 

WEST  BLOC  TON 

h£.  09 

BIBB 

5 

33  07 

87  07 

500 

RUPERT  M.  BEARDEN 

3 

WETUMPKA 

8899 

ELMORE 

32  32 

86  12 

205 

6P 

6A 

MRS.  D.  R .  WHITAKER 

2  3  3 

WHATLEY 

bS6  t 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

7A 

LEONARD  L.  COLEMAN 

3 

WHEELER  DAM 

88T3  LAWRENCE 

12 

34  47 

87  21 

560 

TVA-52 

9 

WHITFIELD  LOCK  3 

■929 

CHOCTAW 

13 

32  17 

88  01 

30 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

b936 

JACKSOH 

1? 

34  53 

85  45 

612 

7A 

TVA-704-A 

9 

WILSON  DAM 

B96  0 

COLBERT 

1* 

34  4B 

87  37 

530 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

WINFIELO  2  SN 

■999 

FAYETTE 

13 

33  56 

87  49 

4ft8 

7A 

W.  W.  COTNEY 

9 

YATES  HYDRO  PLANT 

91  01 

ELMORE 

11 

32  34 

85  54 

335 

ALABAMA  POWER  CO 

9 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

12 
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ALABAMA  -  AUGUST  1952 


A.  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 
Temperature 

Following  the  second  hottest  June  and  July  in  69  years  of  record,  mean  temperatures  in  Alabama  foi 
August,  1952,  were  only  80.2°,  or  0.5°  above  normal.  Highest  temperature  recorded  during  the  mont 
was  104  at  Atmore  State  Farm  on  the  13th.  Lowest  temperature  recorded  was  50°  at  Alexander  City  an 
the  Anniston  Airport  both  occurring  on  the  28th.  The  50°  at  Anniston  is  the  lowest  August  temperatur 
ever  recorded  at  Anniston.     August  was  the  fourth  consecutive  month  with  above  normal  temperatures 

Fish  were  dying  in  several  Montgomery  County  ponds  during  the  last  week  in  August.  These  deaths  wer 
attributed  to  lack  of  oxygen  in  the  water.  Earl  Kennemer ,  fish  and  wild  life  specialist  at  Auburn 
Polytechnic  Institute,  explained  that  extremely  hot  weather  causes  decaying  of  moss  in  water  whicb 
takes  the  oxygen  out  rapidly.  Pond  owners  were  advised  to  stir  up  the  water  with  a  boat  with  a  moto 
on  it.  Then,  as  soon  as  possible,  put  super-phosphate  on  the  surface  and  stir  again.  County  Agent 
recommend  from  75  to  100  pounds  of  super-phosphate  per  surface  area  of  water  to  supply  the  necessar 
oxygen. 

Precipitation 

Average  precipitation  for  the  State  was  6.64  inches,  or  2.01  inches  above  normal.  This  welcome  exces 
in  precipitation  followed  an  abnormally  hot  and  dry  June  and  July,  but  still  left  the  State  with  a  de 
ficiency  of  some  5  inches  in  precipitation  since  the  first  of  the  year.  Greatest  monthly  precipitatio 
was  12.98  inches  at  Boaz;   least,  I. 10  inches  at  Cuba. 

Crops 

Soil  Moisture:  Soil  moisture  continued  critically  short  over  the  entire  State  until  general  heavy  rair 
during  the  first  decade.  By  the  11th,  soil  moisture  was  adequate  except  in  some  localities  where  litt] 
or  no  rain  was  received,  especially  in  west-central  and  northwestern  counties.  Cotton:  During  the  fin 
week  of  August,  cotton  was  making  slow  growth  and  premature  opening  of  bolls  was  increasing;  most  fielt 
were  still  blooming;  shedding  was  widespread;  and  plants  and  bolls  were  below  average  size.  Picking  wji 
increasingly  active  and  general  in  southern  counties.  Fairly  general  rains  during  the  first  half  o 
the  month  retarded  shedding  and  premature  opening  of  bolls.  By  the  18th,  picking  was  general  in  th! 
southern  third  of  the  State  and  late  cotton  in  North  Alabama  was  improved  by  rains.  During  the  las; 
week  in  the  month  picking  and  ginning  were  advancing  rapidly;  about  50%  of  the  crop  was  picked  in  tit 
extreme  south,  picking  had  reached  full  swing  in  the  southern  half,  and  was  begun  in  the  northern  hall 
Corn:  Most  corn  was  beyond  recovery,  except  late  fields  on  bottom  land.  Some  corn  was  cut  for  foraf 
and  silage.  Peanuts :  The  crop  was  needing  rain  at  the  beginning  of  the  month,  and  "pegging"  was  ser: 
ously  retarded  by  the  drought.  By  the  middle  of  August,  after  generous  rainfall,  the  crop  began  to  it 
prove.  This  improvement  continued  at  the  close  of  the  month,  when  the  plants  were  "pegging"  and  puttii 
on  nuts;  harvesting  of  the  Spanish  peanut  crop  was  underway,  but  this  variety  represents  a  small  pei 
centage  of  the  total  crop.  Truck:  All  commercial  and  home  gardens  were  practically  finished  by  tl : 
first  week  in  August.  Peaches  and  other  fruit  were  undersized.  Preparation  for  fall  and  winter  croj ! 
made  good  progress  and  some  planting  was  begun  by  month's  end.  Miscellaneous :  Soybeans  in  the  Gull 
Coastal  area  were  in  excellent  condition  at  the  end  of  August  ,  with  yield  prospects  very  promising.  T) 
pecan  "set"  was  light  to  medium  and  considerably  less  than  last  year's  bumper  crop.  Livestock:  Mi!  I 
production  was  considerably  reduced  as  a  result  of  the  drought.  Some  beef  cattle  lost  weight  until  tl« 
rains  of  the  first  half  month  improved  pastures.  At  month's  end,  beef  cattle  were  gaining  in  weighi  , 
The  water  supply  is  becoming  a  problem  in  a  few  localities.  Pastures :  Pastures  were  badly  burne 
in  all  areas,  with  North  Alabama  most  seriously  affected,  at  the  beginning  of  the  month.  As  a  resul 
of  good  rains,  pastures  were  turning  green  and  putting  on  new  growth  by  August  12th.  By  the  end  of  th 
month  pastures  were  making  rapid  progress  and  furnishing  ample  grazing  in  many  areas.  Supplemental 
feeding  was  necessary  in  only  a  few  localities. 

Storms 

1st :     Several  trees  were  blown  down  at  Collinsville  by  high  winds  accompanying   a  severe  thunderstorm 
Hail  as  large  as  marbles  fell  for  a  short  while. 

5th :  Two  homes  were  struck  by  lightning  and  burned  in  the  Collinsville  area.  High  winds,  with  gusts 
up  to  61  mph  were  reported  at  the  Montgomery  Airport  Station. 

9th :     Several  outhouses  were  destroyed  and  several  trees  blown  down  by  high  winds  in  the  area  betwe« i 

Bessemer  and  Birmingham. 

14th;   Heavy  thunderstorm  at  McCalla,  with  1.36  inches  of  rain  falling  in  a  45-minute  period. 

17th:  High  winds  in  Crenshaw  County  stripped  the  roof  from  the  home  of  Howard  Morgan  about  1  mile  nor  J 
of  Luvern;  unroofed  a  barn  owned  by  Ivey  Sikes;  and  blew  down  several  pecan  trees.  Falling  tre  >\ 
damaged  a  number  of  cars  in  the  county. 

18th:  High  winds,  accompanied  by  light  hail,  damaged  trees  and  shrubs  in  the  Robertsdale  area.  Gus  * 
up  to  41  mph  were  reported  at  the  Montgomery  Airport.     -  A.R.L. 
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1935 
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5.56 
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1949 
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46 
56 
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2.42 

1952 

80.2 
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SO 

6.64 

Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes   following  Station  Index. 
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CAMP  HILL  2  NW 

90.1 

aq"  \ 

78.1 

98 

5 

54 

27 

19 

0 

0 

0 

6.82 

2.38 

30 

.0 

0 

10 

4 

2 
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.99 

1.72 

19 

.0 

0 

14 

5 

3 

OZARK 

90.8 

70.5 

80.7 

.1 

100 

4+ 

60 

27 

18 

0 

0 

0 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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2.26 

1.80 

BERT  STEAM  PLANT 

B 

12 

■05 

2.70 

.15 

1  .  30 

•  15 

•  14 

1*29 

1.49 

•  79 

•  10 

L1NSVILLE 

10 

78 

?.  10 

1.30 

.27 

1.75 

•  55 

■  50 

.37 

•  8? 

3.12 

UMfilA  1  H 

9 

01 

T 

.28 

•  60 

•  10 

T 

2.71 

1  .00 

•  84 

1*14 

T 

1 ,30 

■  84 

OOVA 

9 

29 

•  36 

•  10 

.24 

.98 

1.36 

•  83 

•  92 

2.52 

1>0? 

•  20 

.40 

.10 

.22 

* 

1 

10 

•  69 

T 

•  10 

•  13 

•  02 

.0? 

•  03 

•  11 

gVILLE 

7 

98 

.12 

•  38 

1.00 

•  04 

•  34 

•  82 

•  99 

.02 

•  47 

•  08 

•  93 

T 

3.45 

CY 

9 

4A 

.07 

.01 

.03 

2.34 

•  37 

.05 

•  59 

VILLE 

4 

30 

1*10 

•  40 

•  IB 

1  .70 

•  23 

.06 

TON 

9 

64 

•  65 

•  28 

1  .46 

.  10 

•  59 

•  12 

2*40 

•  08 

ATUR 

4 

36 

•  23 

T 

•  02 

•  27 

.06 

•  07 

■  02 

1  .64 

•  34 

.02 

.01 

.17 

•  06 

1*43 

•  02 

ATUR  4 

4 

23 

.20 

•  02 

.42 

.05 

•  07 

•  03 

1.32 

•  52 

.03 

.04 

•  1 1 

T 

1*35 

•  07 

ATUR  SUBSTATION 

9 

04 

.49 

.16 

•  17 

.35 

1.15 

•  72 

T 

T 

.07 

■  14 

.04 

1.54 

.02 

OPOLIS  LOCK  4 

9 

20 

.  12 

.57 

.09 

.38 

•  10 

.69 

.12 

.35 

•  06 

•  76 

WPOLIS  LOCK  AND  DAM 

9 

29 

•  47 

•  25 

1  .65 

.09 

•  43 

T 

•  22 

•  69 

•  01 

.24 

.47 

•  12 

■  61 

MAN  CAB  AIRPORT 

9 

63 

.02 

•  89 

.  57 

1  .54 

•  69 

.68 

•  03 

•  10 

•  76 

.06 

.17 

•  27 

1*10 

•  53 

•  1  5 

•  27 

» 

1  1 

0? 

.4? 

2.63 

1.23 

.67 

.13 

•  51 

1.08 

.71 

•  42 

.44 

■  62 

1.87 

•  29 

00 

9 

26 

1.99 

■  95 

2.20 

.  10 

.66 

AULA 

a 

2T 

•  19 

.63 

T 

.06 

•  39 

.69 

.05 

.39 

1  .07 

•  19 

•  04 

■  40 

1*56 

1  ,  76 

•  85 

AW  LOCK  7 

9 

73 

.48 

1.36 

•  09 

.26 

.07 

•  30 

•  95 

.03 

•  1  9 

RGB E EN  C A A  AP 

6 

15 

.12 

i  .se 

.  08 

1  .59 

1  .02 

■  16 

•  02 

.01 

.29 

1  .28 

RNOPE 

1 

21 

.01 

•  03 

•  13 

.20 

■  02 

.49 

•  12 

•  07 

•03 

•  09 

CO  9  N  E 

9 

90 

.72 

1.43 

.10 

III 

•  49 

•  31 

.27 

•  06 

•  11 

■VILLE 

6 

24 

.40 

•  20 

•  92 

1  .  32 

1.37 

•  09 

.10 

•  05 

•  85 

1*54 

LS  CITY  6  NW 

RECORD  M;SSING 

5 

7* 

•  03 

•  60 

•  16 

1  •  04 

.23 

•  05 

1*46 

•  86 

ETTf 

4.33 

1.2T 

.07 

■  06 

•  74 

•  17 

.35 

1*  16 

•  09 

.40 

•  08 

T 

ROCK 

7 

98 

.09 

1.03 

•05 

•  21 

1.06 

.69 

.17 

.42 

•  10 

•  09 

1.13 

•  10 

1.70 

.90 

»E*CE  AT  LOCK 

4 

49 

■  60 

•  02 

•  83 

.64 

•  02 

.55 

.94 

•  68 

.12 

•  05 

OFPOS I T 

7 

96 

.81 

•  02 

1*29 

•  43 

1.52 

•  03 

.13 

2.00 

•  30 

1  .  ■<'-' 

•  04 

•  19 

•  05 

•  12 

T 

MORGAN 

9 

90 

2.60 

•  35 

•  85 

•  02 

1.40 

T 

paynp 

8 

?A 

1.4? 

.79 

•  77 

•  73 

■  09 

•  17 

.64 

.  16 

.24 

.17 

•  55 

•  32 

2.21 

SCO  CITY 

6 

92 

.07 

1.03 

3.04 

.06 

.30 

.87 

1.31 

.07 

•  06 

T 

•  11 

T 

INN 

99 

.55 

.79 

.03 

•  35 

•  35 

.71 

.60 

.35 

.20 

.35 

•  65 

•  45 

2.25 

NESVlLl f 

2 

19 

.43 

T 

•  19 

.17 

•  99 

.10 

.01 

.03 

T 

T 

T 

T 

•  01 

•  08 

■20 

OCN  CITY 

6 

8* 

1.07 

■  26 

1.37 

.36 

.60 

1  .07 

•  13 

T 

.66 

1,33 

- 

EVA 

9 

14 

T 

1.38 

.  10 

•  83 

■  02 

■  24 

■  06 

■  69 

.7o 

.10 

•  76 

•  20 

•  46 

•  35 

2,  79 

MATER 

e 

11 

2.56 

T 

T 

.14 

•02 

•  18 

.46 

.69 

•  12 

•  41 

.39 

•  86 

T 

T 

T 

2.28 

GAS 

7 

B* 

.46 

.26 

■  94 

,82 

1  *94 

•  39 

2.49 

•  09 

■  15 

ENSeORO 

5 

7B 

1  .04 

1  .48 

•  21 

•  22 

•  20 

•  31 

•  38 

.02 

1»32 

OWtLLE 

9 

0? 

.03 

.87 

•  12 

•  63 

•  83 

*  33 

T 

1*28 

.12 

•  63 

•  06 

.07 

f 

SHORES   ?  SSE 

6 

-9 

2.20 

1.10 

•  15 

1.52 

•  02 

•65 

■  65 

TERSVILLE  CITY  W  WKS 

9 

?B 

1.00 

.05 

1.00 

.20 

•  03 

•  80 

1.24 

1.10 

.04 

.12 

3.70 

TFR^VILLE  DAM 

6 

17 

,02 

•  21 

,17 

.20 

•  16 

•  55 

1,22 

,11 

.03 

•  12 

3,17 

•  16 

CVVlLLE 

9 

66 

.42 

.20 

1  ,24 

1*50 

•  52 

.05 

•  05 

ILTOM 

9 

48 

*  14 
* 

•  94 

•  28 

•  02 

•  50 

1  .97 

•  18 

■  02 

03 

RISBURG  6  SE 

9 

26 

•  53 

•  97 

•  20 

•  92 

•  10 

•  50 

' !,  u 

NEVILLE 

2 

99 

T 

.26 

•  B4 

.12 

•  76 

.32 

.23 

.40 

T 

T 

T 

tXANO 

11 

26 

.07 

•  23 

1*02 

1  .83 

i  .34 

1.15 

12 

* 

1.96 

ML  AMD  HOME 

5 

99 

.55 

•  45 

,05 

•  12 

•  70 

1.  19 

.05 

•  25 

■  45 

l»02 

•  35 

•  13 

MTOWEO 

6 

5T 

•  ?0 

•  05 

•  06 

2.88 

•  50 

•  14 

■  03 

* .  36 

.25 

* 

* 

* 

-r.ES 

5 

64 

•  22 

1 ,46 

2*45 

1.10 

•  41 

fTSVlLLE  SUBSTA 

6 

49 

.46 

.09 

.10 

1.10 

.29 

■92 

.80 

.04 

•  03 

.43 

1.36 

■  89 

It 

SVILLE  4  SSE 

8 

so 

.88 

•05 

.21 

1  .69 

•  30 

.02 

T 

1.37 

•  18 

T 

.06 

.03 

•02 

•  86 

1  .79 

1.13 

->p 

9 

2T 

.92 

•  18 

•  24 

•  10 

•  36 

1.91 

•  58 

*  SON  LOCK  1 

5 

76 

.35 

1.00 

•  89 

•  39 

.61 

•  04 

1*05 

•  21 

1  •  19 

09 

* 

<som  shoals 

7 

74 

.52 

4.92 

•  08 

■  98 

1.24 

JAN  DAM 

9 

96 

.42 

1.17 

■  09 

•  21 

1-70 

.01 

•  42 

.14 

•  IT 

T 

1.14 

!*VETTE 

4 

8B 

36 

•  63 

•  36 

•  08 

.19 

1*11 

2,15 

DAM 

6 

21 

.96 

143 

•  43 

•  47 

■  58 

■  18 

•  04 

.85 

■<s 

T 

02 

T 

.  18 

■  04 

•  0 

1 

HUM 

7 

40 

.19 

*45 

l*95 

i  !9U 

•  47 

*05 

13* 

1,97 

•  12 

(fNGSTON 

1 

99 

.80 

.10 

•  30 

•  08 

•  29 

MART 

6 

64 

.12 

.  14 

•  11 

2 

83 

7 

•  22 

•  HI 

•  81  T 

■  02 

16 

•  62 

•  27 

fl 

6 

94 

•  25 

•  10 

04 

1  !a7 

•  25 

B3 

66 

•  34 

•  09 

.  .  . 

'  'OS 

6 

69 

.18 

■  32 

1 

* 

" 

"Jlla 

8 

>Q 

.02 

"oi 

*67 

1  *58 

1.11 

^1*2 

*  V() 

1*97 

.23 

■  40 

68 

01 

•  0  7 

■jOH  1  SSE 

9 

?* 

.57 

•  08 

1.27 

•  09 

•  IB 

T 

•  63 

•  06 

"*0*t  JUNCTION 

6 

64 

.33 

.33 

07 

95 

* 

1,17 

*ION  JUNCTION  J  NE 

4 

97 

.02 

•  24 

1.01 

*82 

26 

,17 

•  05 

1  '  75 

In  oam 

4 

22 

•  24 

* 

* 

* 

* 

* 

•  23 

* 

■JELL  FIELD 

•02 

T 

*  36 

•*ILA  7  Nf 

7 

7J 

.14 

.19 

•  24 

.99 

1.63 

2.27 

•  16 

1.00 

■  21 

.11 

1.J6 

.06 

T 

•  01 

: 

IN 

9 

49 

.12 

.49 

.11 

2*32 

•61 

/M 

B9 

1.12 

.76 

•  50 

.47 

f«S  FERPy 

4 

K. 

1.01 

•  96 

.03 

.46 

•  97 

•  99 

.12 

.82 

•12 

■  96 

rf  ao 

6 

79 

.07 

•  12 

.39 

2.35 

T 

.  16 

.62 

•  10 

T 

T 

.16 

.36 

T 

.08 

1.60 

T 

NBLL  OAM 

9 

*g 

.TO 

.23 

.28 

•  10 

•  62 

.07 

.0- 

.22 

.71 

•  41 

1.61 

LE  wB  AIRPORT 

7 

sr. 

T 

T 

1.53 

1.25 

T 

•  09 

•  39 

T 

T 

•  13 

1«64 

.13 

•  54 

•92 

T 

1.40 

|LE  MR  CITY  ft 

7 

9] 

.44 

•  02 

1.04 

■  41 

.20 

•  09 

T 

•  34 

T 

•  02 

1.72 

.26 

.36 

•  63 

T 

E  SA*0 

7 

Si 

.15 

■  46 

.41 

.72 

■  93 

•  90 

•  10 

•  36 

3.00 

•  30  * 

EVACLO 

9 

r,* 

.95 

.30 

•  60 

•  85 

•  60 

M 

rOMtftY  MBJ  AP  ft 

4 

»». 

.07 

T 

.10 

1.38 

.10 

.66 

1.17 

T 

•  10 

•40 

•02 

.14 

T 

T 

T 

•  20 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Conlinued 


Station 

•3 

Day  of  month 

Tol 

.  1 
1  | 

- 

5  1 

g 

J  | 

8  1 

1 

g 

10  1 

10  | 

12 

13 

1  14 

1 

15 

16  | 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  27 

28  |  29 

30 

31 

4.04 

I. 01 

.16 

■60 

•6* 

T 

•  32 

T 

T 

T 

T 

•  01 

T 

•  05 

•  01 

.39 

•  1  0 

.21 

T 

.56 

MOULTON 

6.82 

.03 

.71 

2.18 

•  02 

•  08 

.  10 

1  .80 

■  17 

.2  5 

1.05 

•  07 

•  22 

•  26 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5.98 

•  02 

.10 

1.74 

.23 

1  .62 

.49 

1.01 

•*? 

•  34 

•  07 

T 

2 

•  22 

•  07 

L  .04 

•  27 

•  38 

•  31 

•  60 

6.87 

2.05 

•  33 

.17 

* 

2*32 

.9-. 

.25 

fl 

.58 

•  12 

NEW  MARKET 

6.15 

.75 

.08 

.25 

.43 

I. 00 

.  15 

.09 

•  10 

.49 

2.43 

.3 

NEWTON 

8.32 

.09 

.19 

.08 

1*64 

•  03 

■  49 

•  01 

1.11 

•  nt> 

1  .4B 

•  21 

•  05 

1»40 

•  48 

ONE ON T A 

5.59 

.27 

•  21 

•  73 

.31 

.55 

■  72 

•  38 

1*25 

•  1 

6.87 

.47 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

5,4. 

OIARK 

6.99 

■  23 

•  67 

1*30 

•  16 

.54 

•  2S 

1*11 

*3 

.29 

.10 

.02 

1.34 

.61 

PAINT  ROCK 

7.93 

.37 

.03 

•  15 

1.86 

•  30 

.55 

1.25 

.02 

•  10 

.50 

2.70 

.  1 

PALMFPDALE  7  W 

5.91 

•  05 

.70 

.07 

•  06 

•  99 

I  ■  U 

•  57 

.63 

•  02 

.21 

.46 

•  40 

•  5 

PELL  CITY  5  NW 

10.30 

•  70 

•  10 

.80 

3.00 

1  .50 

•  60 

•  10 

•  80 

•  20 

.50 

2.00 

PFNN  t              LOCK  2 

•  31 

1*40 

•  13 

■  03 

PERRVV 1LLE 

5.07 

.17 

■  40 

•  87 

2.42 

•  43 

■  78 

P I CKENSV I LLF 

2.00 

.90 

.QU 

.10 

PINE  MILL 

3*01 

•  20 

1*  16 

•  65 

PINE  LEVEL 

5.51 

.38 

.03 

.94 

•  10 

•  73 

•  04 

■  85 

•  1 1 

•  76 

•  Afl 

•08 

•  03 

•  98 

PLANTt'9<V  1  LLE 

1  .65 

•  46 

■  24 

•  20 

•  58 

•  6d 

•  62 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

*«3S 

•  30 

.05 

■  45 

•  10 

.40 

•  10 

•  30 

■  05 

T 

T 

•  70 

1*75 

.  1 

PR  AT  Tv  ILLE 

5.59 

.48 

.44 

•  25 

.50 

.46 

■  55 

.37 

■  07 

.17 

.77 

1.05 

.06 

•  42 

Ptt  1  MRDSE  FARM 

5.20 

T 

■  03 

•  17 

•  98 

.57 

.16 

•  12 

.13 

•  03 

■  04 

•  53 

PUSMM»T*M» 

4.16 

.30 

.09 

.55 

T 

•  52 

1  •  1  3 

•  32 

•  25 

3.35 

1.08 

•  05 

.51 

•  33 

•  18 

•  20 

REFORM 

RECORD 

MISSING 

RIVER  FALLS 

10.31 

T 

.30 

i 

.28 

•  48 

.46 

.20 

T 

2.00 

.60 

•  24 

•  06 

1*11 

.38 

T 

.20 

T 

ROBERT SO* LE  7  E 

■  03 

.94 

T 

•  51 

•  32 

•  61 

•  15 

•  88 

1  »29 

•  07 

•  31 

1  »98 

•  01 

.71 

ROCK  MILLS 

7,66 

•  93 

•  44 

•  11 

•  04 

•  88 

.  17 

•  12 

•  45 

•  20 

■  56 

•  30 

.61 

•  85 

SAINT  P.FRNAR3 

•  03 

•  32 

.  17 

1  .29 

.  26 

•  33 

•  68 

.13 

•  08 

1*23 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

8*86 

■  56 

.04 

•  64 

.46 

•  05 

1.24 

•  10 

•  93 

•  20 

•  13 

.04 

•  94 

.30 

.01 

•  55 

2.67 

CAVRE 

7.65 

1.10 

■  03 

.99 

1.66 

.75 

•  53 

1.56 

.03 

.62 

•  37 

•  01 

SCOTTSflORO 

9.03 

■  80 

.33 

.30 

.55 

.70 

1.35 

•  80 

■  70 

•  1 J 

•  07 

•  65 

•  89 

•  70 

1.06 

SCOTTSP-ORO  SUBSTA 

9.2-5 

.75 

•  12 

•  16 

•  AO 

1*32 

.47 

•  36 

1*12 

•  24 

■  15 

•  68 

•  57 

1.71 

.2 

SEALE 

•  12  1 

.80 

•  80 

.05 

•  61 

•  04 

•  21 

1.09 

SELMA 

5.75 

1.11 

.40 

■  23 

•  98 

.81 

•  17 

1.47 

•  02 

.07 

•  02 

•  OS 

•  37 

•  05 

<MFFriFi_D  Tv  A  NURSFRV 

5.87 

.09 

1.12 

.02 

• 

1.77 

•  02 

•  54 

1.45 

.64 

•  22 

SHOEMAKER  SPRINGS 

* 

•  17 

■  87 

•  44 

1.22 

.19 

•  1  1 

•  1  7 

•  17 

<;locomp  a.  s 

7.77 

.20 

40 

•  22 

* 

•  36 

•  56 

■  17 

.  14 

.  35 

.29 

1.10 

•  06 

■  02 

•  20 

.61 

•  37 

2.40 

•  32 

SNOW  HILL 

57 

•  67 

2.95 

.08 

•  09 

•  79 

SOUTH  HILL 

9.47 

82 

•  84 

.96 

•  30 

■  73 

•  38 

1*21 

•  58 

2*65 

BUTTLE 

4.87 

1.11 

•  08 

•  71 

1.21 

1.76 

SWAIM 

6.08 

.50 

24 

.03 

•  36 

•  29 

•  81 

.08 

•  45 

•  13 

•05 

.07 

•  05 

•  06 

2.06 

•  9 

sylacauga 

8.06 

06 

.05 

1  .54 

•  36 

•  36 

•  08 

•  52 

•  62 

.85 

.03 

•  15 

* 

2.80 

SYLVAN  I A 

1  .29 

•  62 

.44 

•  15 

1*98 

■  12 

•  5A 

2*05 

.  1  3 

2.00 

TALLAOEGA 

8.04 

.01  T 

.19 

T 

•  23 

■  80 

•  03 

•  85 

T 

■  12 

•  79 

1  .20 

2.45 

.37 

TALLAOFf.A  HORN  MTN  TWR 

RECORD 

MISSING 

TMOMASVILLF 

5.20 

.19 

.55 

.15 

1  .88 

.  35 

.66 

•  53 

.78 

•  11 

THURLOW  OAM 

5.30 

.24 

.05 

•  20 

•  14 

.07 

•  04 

.87 

•  05 

•  56 

•  26 

•02 

•  08 

1.68 

•0 

TONEV 

.09 

•  09 

■  05 

•  15 

•  16 

•  70 

•  23 

.  10 

1.70 

1  .45 

•9 

TRAFFORO 

4.9? 

•  40 

1.80 

•  50 

.60 

.35 

■  35 

.15 

.77 

TROY 

5.01 

.10  1 

.44 

•  67 

•  66 

.04 

■  04 

.04 

•  03 

•  02 

.71 

•  30 

•01 

•  25 

•  70 

TUSCALOOSA  C A A  AP 

4.21 

.17 

.  1  1 

•  25 

.  t)v 

1  ■  10 

•  01 

1.32 

•  02 

.04 

•  22 

.02 

.06 

TUSCALOOSA  LOCK  ANO  OAM 

4.16 

.25 

03 

■  32 

•  11 

1*88 

•  30 

.02 

•  15 

•  02 

.05 

.03 

TU5KEG66 

.13 

03 

■  10 

.65 

■  78 

•  40 

•  50 

1*67 

•  20 

•  A3 

■  02 

•  6? 

•  05 

•  15 

2.24 

•  1 

UNION  SPRINGS 

11.23 

1 

64 

T 

•  58 

•  12 

.91 

■  41 

.10 

•  97 

1  .08 

1*00 

•  10 

1.18 

.  14 

2.00 

UNIONTOWN 

6.02 

52 

.70 

•  85 

.26 

.12 

•3U 

•  32 

2«90 

•  05 

UNIVERSITY 

6.06 

•  IB 

2.43 

•  17 

1.18 

■  05 

.85 

.17 

.03 

VALLEY  HEAD 

9.18 

99 

2.32 

■  e<4 

.91 

•  69 

1  .  28 

•  30 

1.80 

VANCE 

4.30 

18 

.57 

.  14 

.87 

•  60 

■  08 

.86 

RECORD 

MISSING 

WALLACE  2  NE 

3.32 

•  42 

.71 

.33 

•  56 

.20 

.24 

•  56 

.25 

.05 

WALNUT  GROVE 

5.67 

AO 

•  93 

1.25 

.27 

.25 

.17 

2.25 

•  I 

WATERLOO 

.30 

.14 

•  50 

1  .06 

1.80 

WEST  BLOCTON 

10.83 

72 

2.94 

.43 

•  14 

•  23 

1.87 

.37 

.72 

2.00 

.10 

•  74 

.21 

•  31 

wcmupr  a 

6.33 

T 

14 

1.06 

.i* 

.26 

.82 

•  09 

1.06 

.66 

T 

T 

•  35 

•  20 

1  .47 

WHATLEY 

5.12 

15 

.03 

•  65 

1.35 

•  85 

.93 

.01 

•  01 

•  10 

.97 

•  07 

WHEELER  DAM 

6.06 

18 

.15 

•  06 

1.24 

T 

.» 

.70 

.05 

.08 

.85 

•  58 

•  02 

•  89 

.02 

WHITFIELD  LOCK  3 

3.60 

•  16 

1.10 

:2 

.  18 

.28 

.05 

1.21 

•  60 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

6.45 

.07 

38 

.50 

•". 

.53 

.05 

.  15 

•  04 

.12 

.69 

•  18 

.20 

1.61 

U1 

WILSON  DAM 

4.48 

.29 

.80 

•  11 

.75 

.62 

.01 

•  44 

.72 

•  32 

T 

W INF  1  ELD  2  SH 

4.35 

•  40 

.10 

.34 

.  19 

.« 

.93 

•  03 

YATES  HYDRO  PLANT 

5.79 

•  27 

.04 

.22 

.16 

•  61 

•  72 

1.02 

.30 

•  64 

i03 

.04 

1.74 

YOUNGS  STORE 

7.50 

.05 

•  04 

.24 

•  56 

.96 

.37 

2.97 

•  10 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
AUGUST  1952 


Station 

Day  Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

LBERTVILLF  1  S 

MAX 

95 

95 

93 

85 

86 

76 

86 

86 

86 

92 

91 

89 

92 

90 

92 

94 

94 

97 

91 

92 

85 

81 

83 

83 

85 

79 

64 

B  o 

9 

M  I N 

68 

67 

69 

68 

67 

67 

67 

68 

67 

71 

72 

69 

67 

71 

72 

69 

70 

68 

70 

62 

60 

70 

66 

1 

LEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

86 

91 

94 

94 

02 

89 

87 

90 

88 

87 

90 

92 

94 

94 

94 

94 

98 

97 

94 

93 

93 

93 

91 

84 

85 

84 

83 

00 

83 

07 

69 

90 

3 

M  IN 

66 

62 

65 

67 

67 

68 

68 

69 

68 

69 

68 

69 

71 

69 

65 

68 

71 

69 

69 

66 

68 

69 

67 

64 

62 

56 

52 

50 

Ob 

8 

NDALUS1A 

MAX 

96 

98 

98 
98 

100 

99 

101 

92 

86 

93 

95 

94 

95 

96 

97 

94 

95 

96 

99 

100 

95 

94 

95 

96 

93 

80 

82 

90 

ad 

90 

81 

65 

B  i 

4 

MIN 

Tl 

68 

71 

74 

72 

69 

71 

70 

71 

70 

71 

73 

75 

70 

72 

73 

70 

76 

70 

71 

71 

73 

75 

72 

69 

64 

to 

2 

NNISTON  CAA  AP 

MAX 

90 

90 

97 

83 

91 

90 

86 

91 

92 

92 

93 

98 

98 

94 

94 

95 

92 

68 

76 

85 

85 

83 

BO 

74 

87 

89 

89 

1 

MIN 

69 

67 

67 

71 

68 

69 

69 

69 

70 

72 

67 

71 

72 

71 

68 

70 

74 

70 

70 

68 

69 

,  y 

69 

65 

59 

56 

53 

bo 

65 

71 

67 

0  7 

3 

tmorf  state  farm 

MAX 

92 

100 

101 

100 

98 

91 

102 

1 00 

102 

99 

91 

98 

100 

97 

94 

86 

65 

87 

91 

91 

69 

97 

100 

95 

o 

MIN 

72 

69 

70 

68 

65 

69 

'67 

65 

70 

68 

70 

72 

69 

70 

72 

69 

71 

66 

71 

70 

72 

73 

74 

69 

67 

62 

59 

57 

70 

6  0 

72 

Oo 

0 

UBURN  3  S« 

MAX 

97 

89 

90 

95 

97 

95 

B  y 

83 

89 

86 

87 

91 

91 

94 

92 

90 

93 

98 

99 

92 

94 

94 

92 

92 

75 

86 

86 

86 

93 

75 

90 

90 

3 

MIN 

69 

68 

66 

69 

70 

69 

69 

70 

69 

oo 

69 

70 

72 

70 

71 

69 

72 

73 

69 

67 

69 

70 

70 

63 

64 

59 

56 

56 

66 

6  7 

70 

0  ! 

6 

AY  MINETTE 

MAX 

84 

95 

98 

95 

91 

89 

85 

92 

85 

92 

93 

95 

96 

96 

96 

97 

l  oo 

95 

95 

91 

91 

95 

95 

87 

84 

88 

87 

86 

84 

92 

95 

91 

7 

MIN 

72 

71 

74 

75 

74 

70 

71 

71 

73 

72 

7  3 

75 

74 

70 

78 

75 

77 

73 

71 

71 

72 

72 

74 

72 

69 

69 

61 

64 

67 

62 

69 

71t 

4 

EUE   MINA   ?  N 

MAX 

98 

100 

101 

101 

96 

92 

89 

90 

86 

93 

95 

93 

95 

96 

96 

100 

97 

97 

95 

95 

93 

68 

84 

85 

85 

88 

89 

86 

84 

69 

92 

6 

MIN 

69 

74 

72 

69 

69 

70 

70 

68 

72 

71 

76 

\\ 

72 

72 

71 

74 

79 

79 

71 

69 

71 

71 

68 

62 

61 

61 

57 

ft? 

56 

64 

66 

69 

1 

IRMINGHAM  HP  AP 

MAX 

93 

94 

97 

93 

88 

90 

77 

90 

83 

90 

94 

90 
90 

94 

95 

94 

96 

98 

97 

91 

94 

93 

92 

91 

62 

86 

86 

64 

87 

76 

84 

90 

9C 

0 

MIN 

65 

69 

73 

73 

72 

67 

66 

71 

69 

72 

7  1 

75 

73 

71 

70 

73 

75 

71 

70 

71 

70 

70 

70 

67 

63 

63 

61 

56 

66 

6  5 

66 

66 

9 

1 RM INGHAM  wP  CITY 

MAX 

96 

98 

100 

95 

oo 

94 

60 

89 

83 

89 

94 

90 

95 

95 

94 

95 

1 00 

98 

92 

94 

94 

91 

92 

84 

87 

88 

87 

10 

79 

a  7 

92 

91 

4 

MIN 

72 

70 

76 

74 

73 

70 

64 

71 

70 

72 

74 

75 

76 

75 

71 

74 

78 

75 

70 

73 

74 

74 

73 

68 

63 

63 

61 

62 

66 

67 

68 

70 

9 

REKTON  J  SSE 

MAX 

87 

95 

98 

98 

96 

90 

d6 

93 

89 

93 

94 

95 

ob 

95 

95 

96 

100 

99 

93 

93 

92 

95 

97 

82 

83 

88 

85 

87 

61 

88 

94 

92 

0 

MIN 

69 

67 

69 

71 

70 

68 

72 

68 

70 

68 

74 

72 

73 

70 

75 

72 

72 

74 

68 

67 

69 

71 

71 

72 

68 

60 

53 

55 

69 

69 

61 

66 

6 

AMOEN 

MAX 

95 

96 

100 

98 

96 

99 

90 

92 

90 

64 

93 

93 

96 

95 

96 

96 

100 

98 

91 

93 

94 

95 

94 

77 

62 

85 

84 

88 

82 

63 

94 

91 

9 

M I N 

69 

67 

69 

74 

69 

69 

70 

67 

72 

72 

72 

75 

74 

75 

74 

74 

77 

73 

71 

69 

70 

71 

71 

72 

69 

59 

53 

56 

67 

69 

62 

6' J 

AMP  MILL    ?  N» 

MAX 

97 

90 

92 

95 

98 

97 

95 

89 

89 

85 

89 

92 

92 

92 

92 

88 

93 

97 

97 

92 

94 

91 

90 

90 

73 

85 

85 

85 

67 

74 

88 

90 

1 

68 

66 

65 

68 

70 

70 

OS 

70 

70 

66 

67 

70 

72 

66 

70 

68 

69 

71 

70 

66 

67 

66 

67 

62 

61 

55 

54 

55 

56 

65 

68 

tr, 

1 

ENTREV I LLE 

MAX 

96 

97 

97 

101 

101 

94 

94 

85 

94 

90 

93 

96 

94 

97 

94 

97 

98 

100 

100 

93 

95 

96 

97 

93 

81 

84 

67 

86 

90 

82 

84 

93 

1 

MIN 

70 

70 

69 

75 

71 

71 

69 

70 

72 

72 

70 

73 

73 

72 

76 

73 

75 

73 

70 

70 

71 

72 

72 

71 

64 

58 

54 

55 

65 

68 

62 

OS 

2 

MATOM 

MAX 

94 

97 

100 

93 

97 

92 

91 

94 

90 

93 

96 

95 

97 

96 

96 

97 

100 

98 

94 

95 

95 

95 

90 

85 

83 

89 

89 

91 

86 

92 

94 

03 

4 

MIN 

69 

68 

67 

73 

70 

68 

71 

67 

72 

71 

72 

73 

71 

74 

75 

75 

76 

71 

70 

65 

67 

70 

71 

70 

70 

63 

53 

53 

62 

58 

63 

68 

3 

1TRONELLE 

MAX 

91 

95 

99 

98 

91 

90 

86 

93 

84 

93 

94 

94 

95 

95 

95 

98 

99 

96 

92 

93 

94 

93 

94 

87 

82 

69 

87 

90 

84 

90 

95 

92 

•2 

M I  N 

72 

72 

73 

73 

75 

72 

71 

71 

74 

72 

73 

75 

74 

75 

77 

77 

77 

73 

71 

70 

73 

72 

75 

73 

70 

66 

64 

65 

67 

66 

71 

72 

iO 

LANTON 

MAX 

92 

91 

96 

98 

99 

93 

91 

87 

90 

88 

88 

93 

90 

94 

94 

94 

95 

98 

96 

92 

94 

95 

95 

92 

80 

86 

87 

87 

90 

77 

85 

91 

.2 

M I N 

71 

71 

71 

75 

71 

71 

70 

71 

74 

72 

71 

74 

75 

73 

70 

73 

75 

73 

71 

70 

70 

72 

71 

69 

66 

5B 

55 

56 

64 

6  0 

67 

69 

6 

DROOVA 

MAX 

96 

93 

100 

100 

87 

82 

7g 

91 

90 

91 

94 

90 

93 

93 

95 

96 

98 

97 

93 

95 

95 

95 

90 

86 

88 

88 

86 

88 

87 

86 

93 

91 

•  5 

MIN 

68 

65 

67 

69 

69 

67 

67 

69 

70 

72 

67 

69 

70 

69 

68 

70 

72 

69 

67 

69 

70 

70 

70 

64 

61 

54 

52 

51 

60 

62 

62 

66 

1 

AVTON 

MAX 

98 

94 

95 

98 

98 

95 

90 

87 

90 

90 

91 

91 

94 

95 

95 

96 

97 

101 

99 

92 

92 

93 

93 

93 

81 

82 

85 

06 

90 

87 

85 

92 

0 

MIN 

70 

68 

70 

75 

73 

71 

69 

70 

72 

72 

73 

74 

74 

75 

74 

74 

76 

73 

70 

70 

72 

72 

73 

74 

70 

64 

62 

61 

67 

69 

64 

70 

7 

ECATUR 

MAX 

95 

94 

97 

98 

85 

89 

80 

88 

86 

90 

95 

87 

92 

93 

93 

97 

97 

96 

90 

93 

96 

86 

87 

86 

86 

89 

87 

87 

81 

62 

87 

90 

1 

MIN 

71 

70 

74 

73 

72 

72 

70 

71 

70 

72 

72 

75 

73 

72 

71 

75 

77 

74 

72 

73 

75 

76 

71 

67 

65 

64 

63 

62 

65 

bo 

68 

70 

7 

EMOPOLIS  LOCK  4 

MAX 

97 

96 

96 

101 

99 

94 

92 

66 

92 

88 

91 

91 

92 

96 

96 

96 

98 

100 

99 

95 

95 

95 

97 

92 

80 

80 

84 

85 

69 

84 

84 

92 

J 

MIN 

73 

68 

69 

74 

72 

71 

72 

71 

73 

73 

74 

74 

76 

77 

76 

77 

73 

72 

69 

71 

73 

73 

74 

70 

70 

64 

58 

59 

67 

68 

63 

7  0 

o 

EMOPOLIS  LOCK   AND  DAM 

MAX 

97 

95 

97 

101 

99 

95 

94 

88 

93 

89 

94 

92 

93 

95 

96 

97 

99 

100 

102 

97 

96 

94 

97 

93 

82 

83 

88 

03 

90 

87 

86 

93 

3 

M I N 

70 

68 

68 

72 

70 

71 

70 

69 

73 

72 

73 

73 

73 

79 

72 

74 

74 

71 

68 

69 

70 

71 

72 

71 

69 

64 

57 

58 

65 

6  0 

62 

69 

* 

OTHAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

87 

91 

97 

98 

97 

93 

81 

89 

94 

93 

93 

94 

99 

95 

90 

95 

98 

99 

91 

92 

94 

96 

95 

74 

85 

85 

86 

85 

63 

90 

91 

91 

3 

M  I N 

72 

70 

70 

72 

71 

71 

?0 

72 

72 

72 

73 

75 

74 

7  1 

73 

72 

75 

71 

70 

71 

72 

74 

73 

68 

65 

63 

60 

63 

67 

72 

69 

'0 

4 

UFAULA 

MAX 

89 

96 

96 

97 

97 

90 

90 

91 

93 

92 

94 

95 

97 

86 

91 

95 

99 

99 

94 

94 

93 

9b 

97 

86 

86 

86 

86 

Mb 

84 

90 

91 

92 

2 

MIN 

7  1 

71 

69 

71 

75 

71 

73 

72 

71 

71 

73 

73 

75 

71 

7] 

71 

75 

73 

69 

71 

72 

72 

73 

66 

65 

62 

58 

59 

66 

74 

7  1 

70 

VERGREEN  CAA  AP 

MAX 

91 

94 

97 

99 

97 

90 

65 

93 

87 

85 

93 

93 

94 

93 

95 

96 

97 

98 

92 

93 

93 

94 

95 

80 

80 

86 

85 

88 

80 

00 

93 

91 

1 

MIN 

69 

69 

70 

73 

70 

69 

69 

69 

69 

68 

7  1 

74 

72 

71 

73 

73 

73 

73 

69 

67 

69 

72 

72 

69 

69 

61 

54 

56 

69 

64 

60 

00 

6 

AIRMOPE 

MAX 

66 

95 

95 

97 

91 

89 

87 

93 

92 

94 

95 

96 

96 

97 

98 

98 

99 

99 

94 

92 

94 

94 

98 

93 

88 

91 

90 

oo 

87 

92 

95 

93 

4 

MIN 

72 

71 

74 

74 

73 

71 

71 

73 

72 

72 

76 

80 

78 

78 

82 

80 

77 

72 

71 

72 

74 

76 

75 

72 

70 

70 

66 

66 

67 

6  b 

69 

* 

AVETTE 

MAX 

95 

95 

94 

97 

97 

B3 

92 

64 

91 

b6 

93 

94 

92 

96 

95 

96 

96 

100 

97 

93 

96 

94 

94 

90 

84 

87 

90 

89 

90 

86 

67 

92 

1 

MIN 

68 

66 

66 

72 

70 

67 

69 

66 

70 

72 

69 

73 

71 

70 

70 

72 

73 

77 

71 

69 

68 

60 

70 

64 

64 

57 

52 

52 

56 

67 

60 

67 

2 

ORT  MORGAN 

MAX 

69 

90 

90 

91 

92 

68 

84 

68 

89 

89 

89 

90 

89 

90 

90 

91 

93 

94 

92 

92 

91 

90 

92 

91 

84 

88 

67 

88 

82 

86 

88 
88 

HO 

» 

MIN 

79 

79 

81 

81 

78 

71 

72 

76 

76 

72 

81 

80 

79 

si 

80 

82 

83 

76 

80 

79 

7B 

80 

80 

77 

73 

74 

73 

70 

72 

77 

78 

77 

91  SCO  C I  TV 

MAX 

93 

92 

95 

97 

100 

96 

90 

83 

93 

93 

88 

93 

94 

98 

95 

97 

98 

100 

102 

94 

93 

96 

96 

93 

85 

81 

83 

66 

90 

76 

91 

32 

4 

MIN 

71 

68 

73 

74 

72 

69 

7  0 

70 

72 

71 

73 

74 

73 

73 

75 

73 

76 

74 

71 

70 

70 

72 

73 

72 

69 

66 

61 

64 

67 

66 

65 

70 

' 

AOSOEN 

MAX 

92 

94 

90 

95 

95 

86 

90 

82 

90 

82 

92 

95 

92 

95 

90 

92 

96 

98 

99 

95 

96 

95 

92 

88 

82 

90 

95 

06 

90 

7b 

90 

91 

0 

MIN 

70 

69 

68 

72 

72 

72 

70 

71 

71 

71 

70 

70 

75 

74 

70 

70 

68 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

07 

61 

60 

58 

55 

55 

6b 

70 

06 

ENEVA 

MAX 

93 

90 

94 

97 

98 

98 

92 

83 

90 

95 

95 

93 

97 

99 

98 

94 

98 

100 

102 

93 

90 

96 

93 

96 

75 

64 

87 

87 

64 

83 

91 

■»j 

b 

MIN 

68 

68 

67 

68 

69 

68 

66 

67 

68 

06 

68 

70 

70 

69 

68 

66 

71 

71 

66 

67 

68 

6, 

69 

68 

65 

60 

55 

65 

67 

64 

5O0KATER 

MAX 

95 

88 

91 

94 

90 

89 

89 

64 

90 

83 

88 

92 

92 

95 

95 

93 

95 

97 

97 

94 

92 

94 

94 

90 

7  7 

85 

84 

82 

66 

74 

89 

89 

7 

MIN 

66 

69 

71 

71 

71 

69 

69 

71 

74 

71 

68 

71 

73 

71 

71 

68 

69 

71 

69 

65 

63 

64 

69 

55 

62 

be 

09 

iEENSBORO 

MAX 

96 

98 

101 

98 

94 

92 

60 

93 

87 

91 

94 

90 

93 

95 

96 

oo 
98 

99 

95 

06 

62 

V, 

4 

MIN 

72 
* 

69 

72 

75 

7  i 

70 

70 

71 

74 

73 

74 

74 

7$ 

75 

73 

74 

76 

73 

69 

71 

72 

73 

74 

72 

68 

62 

59 

61 

61 

«> 

63 

TO 

'EENVILLE 

MAX 

95 

90 

95 

96 

93 

92 

61 

91 

87 

88 

91 

92 

96 

93 

94 

95 

99 

101 

91 

92 

95 

92 

95 

78 

83 

88 

87 

83 

60 

93 

90 

7 

MIN 

72 

70 

72 

73 

71 

69 

7  i 

71 

70 

72 

73 

73 

72 

71 

72 

72 

75 

75 

70 

70 

71 

74 

75 

73 

68 

63 

60 

0/ 

69 

68 

65 

►LEYVILLE 

MAX 

95 

92 

93 

95 

94 

66 

89 

85 

87 

84 

89 

90 

87 

90 

91 

91 

92 

93 

93 

87 

91 

»1 

86 

84 

63 

84 

84 

B/ 

85 

a? 

80 

«f 

2 

MIN 

68 

67 

68 

70 

70 

70 

67 

70 

69 

67 

70 

70 

72 

70 

70 

72 

75 

72 

70 

70 

72 

73 

70 

64 

62 

62 

61 

58 

60 

64 

62 

67 

g 

:ADLANO 

MAX 

MIN 

1GMLAND  HOMc 

MAX 

89 

94 

93 

95 

95 

89 

BO 

91 

85 

86 

92 

93 

93 

91 

92 

04 

96 

97 

95 

93 

93 

0? 

91 

81 

89 

84 

83 

HO 

87 

85 

91 

• 

2 

Ml>. 

70 

70 

72 

72 

72 

68 

0» 

71 

69 

70 

72 

72 

7j 

70 

71 

70 

70 

73 

69 

71 

70 

71 

73 

68 

68 

66 

60 

58 

70 

72 

77 

69 

o 

INTSVILLE   4  SSE 

MAX 

9b 

96 

98 

yj 

0, 

87 

BO 

68 

87 

92 

94 

89 

93 

97 

97 

97 

100 

98 

90 

95 

96 

89 

B8 

81 

85 

87 

86 

87 

82 

82 

89 

90 

1 

m:n 

74 

70 

72 

74 

69 

70 

70 

70 

70 

72 

75 

73 

72 

70 

69 

75 

75 

71 

72 

70 

72 

73 

69 

65 

64 

65 

58 

59 

60 

6  ; 

OB 

69 

b 

»F1»ETTE 

MAX 

eo 

91 

96 

93 

89 

8* 

6* 

88 

65 

do 

92 

92 

92 

95 

91 

95 

98 

98 

93 

94 

94 

94 

91 

83 

87 

65 

86 

76 

88 

91 

69 

0 

MIN 

08 

67 

71 

69 

69 

69 

70 

70 

66 

07 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

73 

70 

68 

67 

70 

70 

69 

62 

59 

55 

54 

55 

66 

70 

70 

67 

I 

ollovisi  Sttltoo  IikWi 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


Station 

Day  Of  Month 

1  ! 

- 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

L  1  V  1  NU3  1  KJrl 

MAX 

96 

97 

98 

99 

95 

91 

88 

98 

93 

93 

95 

94 

96 

97 

98 

99 

102 

100 

96 

98 

97 

98 

94 

86 

84 

88 

88 

90 

90 

88 

98 

94.  . 

MIN 

74 

73 

71 

71 

69 

74 

74 

73 

74 

74 

74 

74 

75 

76 

74 

70 

70 

72 

72 

71 

71 

69 

66 

58 

57 

65 

69 

64 

70.;  . 

LOCKHART 

90 

86 

90 

94 

96 

96 

89 

83 

89 

91 

91 

92 

94 

95 

93 

94 

93 

96 

98 

91 

88 

85 

83 

75 

83 

89., 

MlN 

70 

69 

70 

72 

71 

68 

70 

70 

71 

72 

73 

74 

74 

70 

72 

72 

74 

76 

70 

70 

70 

72 

72 

72 

68 

64 

59 

63 

68 

66 

65 

69.' 

MAD  1  SON 

96 

99 

97 

101 

103 

86 

85 

81 

90 

91 

92 

94 

95 

96 

98 

96 

97 

99 

98 

99 

96 

94 

91 

89 

88 

89 

86 

89 

89 

81 

84 

92.1 

MIN 

71 

7  o 

67 

70 

70 

72 

6  9 

71 

7 1 

70 

69 

69 

74 

71 

71 

71 

71 

73 

68 

62 

60 

58 

57 

59 

59 

65 

69 

67.'  . 

MARION   JUNCT ION  2  NE 

92 

99 

101 

99 

95 

90 

91 

94 

92 

91 

95 

94 

99 

97 

96 

98 

100 

98 

92 

92 

95 

95 

93 

80 

81 

85 

85 

87 

81 

82 

96 

92  . 

MIN 

74 

74 

73 

73 

76 

73 

70 

70 

71 

71 

73 

72 

69 

61 

59 

60 

67 

68 

62 

09.. 

MART  I N  DAM 

MIN 

MAXWELL  FIELD 

89 

90 

97 

97 

96 

91 

88 

91 

87 

SO 

96 

94 

97 

93 

95 

96 

98 

100 

95 

95 

94 

96 

94 

79 

86 

88 

87 

91 

76 

85 

94 

91.,,, 

MIN 

73 

7  7 

78 

7b 

74 

75 

78 

76 

75 

74 

74 

76 

76 

70 

70 

66 

62 

62 

70 

70 

70 

72... 

MOBILE  WB  AIRPORT 

90 

96 

99 

95 

93 

89 

86 

90 

88 

92 

92 

93 

95 

95 

96 

97 

99 

97 

94 

91 

91 

94 

95 

91 

85 

90 

88 

87 

86 

91 

91 

92. 

MIN 

72 

73 

73 

75 

74 

72 

72 

73 

73 

73 

74 

75 

74 

75 

78 

78 

77 

73 

72 

72 

74 

73 

73 

73 

71 

70 

65 

66 

68 

67 

70 

72.(, 

MOB ILE   MB  CITY 

MAX 

89 

93 

97 

94 

94 

88 

84 

89 

86 

92 

91 

93 

94 

95 

96 

95 

99 

97 

93 

91 

91 

94 

95 

89 

85 

89 

87 

87 

83 

91 

90 

91. 

MIN 

75 

74 

78 

79 

77 

71 

73 

75 

74 

75 

76 

78 

75 

78 

80 

80 

79 

76 

73 

72 

75 

74 

75 

71 

71 

7  1 

67 

66 

70 

69 

72 

74.; 

MONTGOMERY   WB  AP 

90 

93 

98 

98 

96 

90 

87 

92 

87 

88 

94 

93 

96 

94 

95 

96 

98 

100 

93 

93 

94 

95 

94 

77 

85 

86 

85 

89 

75 

85 

93 

91, 

MIN 

7  1 

72 

72 

7 1 

7  i 

74 

76 

77 

74 

72 

73 

77 

74 

73 

72 

73 

75 

74 

66 

68 

61 

59 

59 

69 

70 

68 

71. 

MONTGOMERY   MB  CITY 

MAX 

89 

90 

97 

96 

97 

89 

85 

91 

85 

88 

94 

93 

96 

93 

95 

96 

99 

99 

94 

92 

94 

95 

95 

76 

85 

86 

85 

87 

72 

85 

92 

90.. 

MIN 

74 

75 

73 

72 

72 

72 

71 

71 

75 

76 

77 

75 

74 

75 

78 

75 

74 

73 

74 

75 

76 

67 

69 

65 

63 

63 

69 

70 

66 

72. 

MUSCLE    SHOALS  CAA  AP 

MAX 

95 

96 

99 

99 

90 

88 

81 

91 

87 

93 

93 

86 

92 

93 

96 

97 

97 

99 

90 

92 

94 

83 

85 

84 

84 

84 

88 

86 

87 

85 

91 

90.; 

MIN 

70 

76 

76 

73 

72 

72 

75 

74 

69 

64 

64 

63 

62 

59 

65 

66 

63 

09., 

ONEONT A 

MAX 

95 

96 

92 

99 

98 

89 

94 

86 

91 

85 

91 

96 

95 

96 

98 

95 

97 

99 

99 

98 

96 

94 

92 

68 

79 

83 

84 

82 

87 

75 

86 

91. 

MIN 

69 

66 

69 

69 

70 

69 

67 

68 

66 

69 

66 

70 

70 

72 

65 

66 

71 

68 

69 

66 

67 

69 

68 

63 

65 

67 

65 

64 

66 

69 

69 

07. 

OZARK 

MAX 

86 

88 

94 

100 

100 

89 

83 

88 

92 

91 

91 

94 

97 

94 

68 

92 

95 

97 

95 

91 

92 

95 

95 

85 

84 

85 

85 

85 

65 

89 

90 

90.1 

MIN 

7 1 

7 1 

72 

73 

75 

70 

70 

72 

72 

7  i 

72 

74 

76 

71 

72 

71 

75 

76 

69 

72 

72 

74 

74 

68 

62 

62 

60 

63 

67 

70 

69 

70. 

PELL  CI TY   5  NW 

MAX 

88 

90 

87 

94 

92 

90 

88 

79 

89 

80 

86 

93 

91 

93 

94 

91 

94 

91 

95 

90 

93 

94 

90 

86 

78 

84 

84 

83 

85 

72 

86 

86. 

MIN 

67 

68 

69 

69 

66 

67 

67 

71 

67 

70 

71 

71 

67 

67 

67 

67 

70 

67 

68 

69 

69 

66 

62 

55 

53 

53 

55 

64 

63 

65.1 

PRATTV I LLE 

MAX 

89 

95 

98 

98 

95 

89 

87 

91 

88 

89 

94 

93 

96 

95 

94 

96 

99 

98 

94 

96 

95 

96 

94 

83 

88 

87 

85 

90 

76 

87 

91 

91.1 

MIN 

71 

72 

7  1 

71 

72 

72 

7  1 

73 

72 

71 

72 

74 

75 

73 

71 

72 

75 

74 

73 

71 

71 

72 

73 

75 

70 

63 

58 

58 

70 

69 

68 

70. 

94 

94 

98 

100 

100 

94 

94 

87 

95 

95 

94 

95 

95 

96 

98 

97 

99 

102 

96 

92 

95 

95 

95 

90 

81 

80 

85 

84 

88 

86 

91 

93.:>. 

MIN 

70 

67 

73 

69 

67 

74 

74 

73 

75 

74 

75 

75 

74 

76 

72 

70 

68 

68 

69 

78 

70 

70 

63 

55 

54 

64 

69 

65 

69.i 

R09ERTSDALE   7  E 

MAX 

85 

94 

95 

95 

94 

91 

84 

91 

91 

91 

91 

93 

95 

94 

96 

96 

98 

97 

93 

92 

92 

96 

96 

92 

85 

88 

87 

86 

86 

90 

92 

91.1 

MIN 

73 

7 1 

70 

7 1 

72 

7  3 

74 

73 

75 

7  5 

77 

75 

76 

69 

70 

72 

71 

73 

7 1 

69 

65 

71.1 

ROCK  MILLS 

92 

93 

95 

93 

95 

89 

88 

88 

88 

86 

93 

93 

94 

91 

91 

94 

99 

98 

94 

94 

95 

93 

90 

84 

87 

86 

84 

89 

84 

90 

89 

90.' 

MIN 

70 

70 

72 

68 

69 

68 

68 

66 

57 

52 

67.:: 

SAINT  BERNARD 

MAX 

97 

98 

100 

99 

97 

88 

91 

80 

89 

88 

91 

93 

90 

91 

93 

92 

95 

96 

96 

93 

94 

94 

93 

87 

84 

87 

86 

86 

88 

78 

84 

90.' 

MIN 

65 

65 

68 

68 

69 

70 

68 

69 

67 

67 

67 

67 

71 

70 

67 

70 

72 

70 

69 

66 

70 

7  1 

70 

63 

59 

59 

54 

54 

60 

65 

66.' 

SAND  MT   STATE   FARM  AP  I 

MAX 

94 

89 

96 

95 

86 

85 

78 

86 

85 

89 

91 

88 

90 

92 

91 

92 

95 

96 

91 

92 

91 

90 

86 

83 

83 

84 

82 

85 

84 

86 

87 

98.! 

MIN 

64 

65 

75 

73 

67 

74 

72 

69 

7*. 

71 

74 

74 

7 1 

69 

68 

70 

75 

75 

67 

66 

70 

71 

70 

63 

65 

59 

60 

56 

65 

75 

66.1 

SCOTTSRORO 

MAX 

95 

95 

97 

95 

84 

85 

78 

89 

86 

93 

93 

90 

95 

95 

95 

97 

99 

98 

94 

94 

95 

89 

90 

62 

86 

87 

86 

66 

79 

87 

91 

90.! 

MIN 

68 

63 

65 

68 

67 

70 

67 

68 

67 

70 

65 

71 

70 

70 

65 

70 

72 

67 

66 

68 

68 

70 

67 

64 

57 

57 

55 

56 

5  7 

56 

69 

05.1 

SELMA 

MAX 

94 

97 

99 

94 

95 

93 

90 

92 

91 

91 

93 

94 

92 

95 

97 

97 

100 

99 

95 

95 

95 

97 

95 

61 

85 

90 

89 

92 

82 

82 

95 

92.1 

MIN 

70 

70 

72 

76 

71 

71 

71 

71 

74 

72 

72 

74 

75 

73 

71 

73 

77 

74 

71 

7 1 

71 

69 

73 

73 

70 

6 1 

57 

70.' 

TALLADEGA 

MAX 

92 

93 

101 

89 

96 

94 

82 

91 

84 

88 

93 

91 

92 

94 

93 

95 

98 

97 

93 

94 

95 

93 

89 

80 

87 

86 

85 

89 

78 

88 

90 

90.1 

MIN 

71 

67 

68 

72 

69 

7  1 

69 

71 

67 

73 

70 

72 

74 

72 

69 

70 

75 

7  1 

72 

70 

70 

71 

70 

67 

58 

58 

54 

52 

66 

67 

68 

68.;  j 

THOMASV 1 LLE 

MAX 

93 

97 

101 

97 

96 

90 

89 

92 

88 

85 

92 

93 

95 

95 

95 

96 

99 

97 

93 

93 

93 

94 

93 

79 

82 

88 

85 

91 

81 

88 

95 

91.1 

MIN 

69 

67 

7  1 

73 

71 

6S* 

69 

70 

7  1 

71 

72 

73 

73 

75 

75 

74 

75 

72 

70 

69 

71 

7 1 

73 

69.! 

TROY 

MAX 

95 

89 

90 

93 

95 

94 

90 

84 

90 

89 

88 

92 

94 

95 

95 

94 

95 

97 

98 

91 

92 

94 

95 

95 

80 

85 

85 

85 

87 

75 

89 

90.! 

MIN 

70 

68 

70 

74 

71 

67 

71 

70 

70 

70 

73 

74 

75 

72 

72 

71 

75 

77 

69 

70 

70 

73 

74 

67 

65 

6 1 

60 

63 

66 

69.! 

TUSCALOOSA   CAA  AP 

MAX 

97 

95 

99 

98 

86 

93 

82 

96 

93 

95 

98 

91 

97 

96 

100 

99 

102 

102 

95 

96 

96 

95 

88 

81 

85 

69 

88 

89 

86 

84 

96 

93., 

MIN 

69 

72 

70 

74 

76 

72 

70 

71 

68 

65 

68. ( 

TUSKEGEE 

MAX 

95 

89 

92 

98 

97 

97 

89 

85 

89 

87 

87 

91 

92 

93 

92 

93 

93 

97 

97 

92 

93 

93 

94 

92 

75 

85 

86 

86 

88 

76 

87 

90.: 

MIN 

68 

69 

67 

73 

70 

70 

70 

69 

73 

74 

69 

67 

74 

71 

73 

64 

64 

55 

53 

55 

65 

67 

67 

68.) 

UNION  SPRINGS 

MAX 

90 

90 

95 

95 

96 

92 

85 

92 

90 

89 

93 

95 

98 

94 

96 

96 

100 

100 

93 

94 

95 

95 

95 

82 

90 

90 

87 

87 

79 

90 

91 

92.1 

70 

73 

74 

67 

69 

70 

72 

71 

62 

64 

60 

60 

67 

72 

09 

68.  < 

UNIVERSITY 

MAX 

96 

95 

100 

98 

84 

92 

77 

92 

90 

91 

96 

90 

98 

98 

98 

97 

98 

100 

94 

97 

97 

95 

67 

79 

86 

87 

85 

68 

81 

83 

96 

91.1 

MIN 

70 

66 

71 

72 

69 

67 

67 

66 

72 

72 

72 

74 

75 

73 

71 

73 

76 

72 

70 

72 

72 

74 

72 

66 

64 

63 

60 

58 

65 

66 

62 

69.; 

VALLEY  HEAD 

MAX 

95 

94 

95 

95 

86 

87 

78 

90 

92 

92 

92 

90 

93 

92 

92 

95 

97 

95 

95 

95 

95 

95 

91 

86 

65 

84 

88 

85 

85 

85 

86 

90.!  I 

MIN 

68 

64 

72 

71 

66 

69 

71 

70 

70 

64 

66 

68 

70 

74 

72 

69 

70 

65 

65 

65 

72 

70 

71 

66 

60 

57 

66 

54 

52 

55 

58 

66.)  i 

WETUMPKA 

MAX 

91 

91 

95 

96 

92 

88 

85 

89 

89 

87 

91 

91 

93 

91 

93 

93 

96 

96 

92 

91 

92 

93 

91 

79 

84 

65 

83 

87 

60 

85 

90 

69.  t 

MIN 

71 

72 

71 

73 

72 

72 

72 

73 

74 

71 

73 

75 

76 

76 

73 

73 

76 

77 

74 

72 

72 

74 

74 

69 

69 

63 

61 

59 

70 

69 

1 

71.! 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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ible  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 

AUGUST  1952 


Day  of  month 


Hllllllll 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EMOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 

.  19 

.  17 

.17 

.35 

.02 

.  23 

.14 

.  14 

.  18 

.  12 

.  14 

.  11 

.  12 

.  18 

.  13 

.15 

.09 

.30 

.21 

.  17 

.19 

.  17 

.  14 

.  19 

.17 

.09 

.  14 

.  32 

.  18 

.23 

.08 

5.21 

WIND 

18 

12 

2  3 

10 

29 

15 

18 

24 

13 

20 

7 

8 

8 

7 

18 

4 

14 

9 

33 

2 

12 

4 

14 

28 

60 

39 

50 

37 

21 

29 

84 

670 

AIRHOPE 

EVAP 

.07 

.19 

.  18 

.25 

.19 

.12 

.06 

.19 

.15 

.  17 

.24 

.24 

.  27 

.25 

.28 

.29 

.  17 

.32 

.13 

.13 

.15 

.22 

.22 

.  12 

.22 

.15 

.22 

.16 

.  14 

.  21 

.24 

5.94 

WIND 

5 

25 

10 

20 

20 

13 

13 

8 

31 

44 

48 

58 

71 

33 

37 

63 

17 

62 

19 

20 

21 

58 

28 

19 

34 

30 

21 

15 

24 

27 

25 

919 

ART  IN  DAM 

EVAP 

.13 

.  17 

.  25 

.  17 

.22 

.20 

.10 

.  15 

.06 

.20 

.18 

.  18 

.03 

.15 

.  18 

.23 

.27 

.26 

.22 

.20 

.  10 

.22 

.19 

.20 

.30 

.16 

.  22 

.06 

.28 

B5.64 

WIND 

20 

20 

19 

11 

27 

18 

33 

25 

21 

18 

16 

27 

25 

10 

30 

20 

10 

18 

32 

10 

10 

30 

20 

30 

28 

32 

33 

25 

47 

25 

23 

713 

See  reference  notes  following  Station  Indox. 
-  91  - 


Station 

Index  No 

County 

■ 

a 

£ 

Latitude 

Longitude 

1 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp 

Precip. 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

LAWRENCE 

2 

3*  IB 

88  20 

U.S.  FOREST  SERVICE 

ALBERTA 

01*0 

WILCOX 

1 

32  1* 

67  25 

1  75 

9A 

SIDNEY  J.  HARDY,  SR 

albert vi lle  i  s 

01*8 

MARSHALL 

12 

3*  15 

86  13 

in* 

6A 

6A 

JESSE  M.  CULP 

2 

3  5  7 

ALEXANDER  CUT  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

32  39 

85  52 

660 

5P 

CITY  FILTER  PLANT 

2 

3  3  7 

ALICEVILLE 

0178 

PICKENS 

13 

33  oa 

88  oa 

160 

6A 

BL ANTON  JONES 

ANOALUS 1 h 

0252 

COVINGTON 

6 

31  19 

86  30 

350 

J.    RAYMOND  SHREVE 

2 

3  5  7 

ANN 1  ST  ON  CAA  AIRPORT 

0272 

CALHOUN 

33  35 

85  51 

599 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2 

3  5  7 

ARLEV  ■ 

0338 

WINSTON 

2 

3*  0* 

67  13 

500 

74 

MRS.   LESSIE  HlLLER 

ASHVlLLE 

0577 

ST.  CLAIR 

7 

33  50 

86  16 

S.  A.  CROW 

ATHENS 

0390 

LIMESTONE 

12 

3*  *8 

86  59 

709 

TVA-62 

ATMORE  STATE  FARM 

OA  02 

ESCAMBIA 

8 

31  10 

87  29 

300 

4P 

AP 

ATMORE  STATE  FARM 

2 

3  5  7 

AUBURN  3  SH 

LEE 

11 

MRS.  MARTHA   I .MOORE 

AUTAUOAVlLLE 

0**0 

AUTAUGA 

32  26 

86  39 

200 

6A 

J.  B.  NEIGHBORS 

BARTON 

05*6 

COLBERT 

12 

3*  *3 

87  52 

*63 

TVA-462 

BAY  NINETTE 

0583 

BALDWIN 

* 

30  53 

87  47 

266 

7P 

GROVE R  W.  WOODWARD 

2 

3  5  7 

BE LORE  EN 

0631 

FRANKLIN 

12 

3*  26 

87  52 

910 

7A 

TVA-43 

BELLE  MINA  2  N 

LIMESTONE 

12 

ALA.   POLY.  INST. 

2 

3  5  7 

BILL INGSLEY 

0023 

AUTAUGA 

32  *0 

86  43 

380 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMlNOlAM  WB  AIRPORT 

0631 

JEFFERSON 

2 

96  45 

610 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2 

BIRMINGHAM  MB  CITY 

0836 

JEFFERSON 

-■' 

33  32 

86  50 

69* 

SP 

SP 

MRS. CARRIE    8. NORTON 

2 

3  5  7 

BISHOP 

085* 

COLBERT 

12 

34  39 

8B  07 

470 

TVA-42 

BOA  2 

0957 

MARSHALL 

2 

7A 

MI  LP CRD  H.  OOOLEY 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

6 

31  35 

86  16 

28* 

7A 

R.  E.  HENDERSON 

BREmTON  3  SSE 

1084 

ESCAMBIA 

6 

31  0* 

87  03 

85 

6P 

6A 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

2 

3  3  7 

BRIDGEPORT  2  W 

1099 

JACKSON 

12 

3*  56 

85  45 

660 

SP 

MISS  M.LOUISE  JONES 

BRUNDIOGE 

1178 

PIKE 

3 

31  43 

85  49 

515 

GEO.  L.  HICKS 

CALERA 

ShElBY 

7 

33  06 

500 

I A 

ZEMMA  P.  H0LC0M8E 

CAMOEN 

1300 

WILCOX 

1 

32  00 

87  18 

225 

5c 

SP 

ALA.   POLY.  INST. 

.2 

3  3  7 

CAMP  HILL  2  NW 

132* 

TALLAPOOSA 

1 1 

32  50 

85  41 

680 

6P 

ALA.   POLY.  INST. 

2 

3  5  7 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

2 

33  5* 

87  32 

*30 

7A 

MISS  MARY  C.  RAY 

CENTER  GROVE 

1*92 

MORGAN 

12 

3*  23 

B6  3B 

780 

7A 

TVA-66 

CENTRE VI  LLC 

1520 

Biee 

•3 

7A 

W.  0.  HOLL IF  I ELD 

3  5  7 

CHATOM 

1566 

WASHINGTON 

13 

31  28 

B8  15 

195 

6P 

6P 

CHAS.    C.  SMITH 

2 

3  5  7 

CH IlDERSBuRG 

1615 

TALLADEGA 

33  17 

86  21 

490 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

C  I TRONELLC 

1685 

MOBILE 

9 

31  05 

88  14 

331 

6P 

6P 

B.  0.  JONES 

2 

3  5  7 

CLANTON 

1694  CHILTON 

7 

32  51 

86  38 

590 

7A 

7A 

HUGH  M.  SIMPSON 

2 

3  3  7 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

5 

EDWARD  E.  POPE 

COFFEE  SPRINGS 

1807 

GENEVA 

5 

31  10 

85  55 

265 

6A 

SAUL  R.  SMITH 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

12 

J*.  *5 

87  SI 

*79 

TVA-462-A 

COLLINSVILLE 

DE  KAL8 

7 

3*  15 

85  52 

73* 

MRS .   S.  CUNNINGHAM 

COLUMBIA  1  W 

1B6S 

HOUSTON 

5 

31  18 

85  08 

130 

7A 

REX  H.  CANADAY 

CORDOVA 

19*0 

WALKER 

2 

5P 

MRS.  C.  GRESHAM 

2 

3  3  7 

CUBA 

2079 

Sumter 

13 

32  26 

98  23 

215 

7A 

REUBEN  ».  HARRIS 

DADEVlLLE 

2119 

TALLAPOOSA 

1 1 

32  50 

65  45 

760 

6A 

OR.  W.  B.  FULTON 

OANCY 

PICKENS 

13 

33  00 

68  17 

207 

7P 

E.    F.  SMITH 

Danville 

21*9 

MORGAN 

12 

3*  25 

87  0* 

595 

TVA-503 

DAYTON 

218B 

MARENGO 

13 

7A 

74 

JAMES  M.  CREWS 

2 

3  5  7 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

3*  37 

86  58 

573 

6P 

8A 

MRS .   FREDA  TRIMBLE 

2 

3  5  7 

DECATUR  4 

2216 

MORGAN 

12 

3*  37 

86  59 

600 

6A 

TVA-63-B 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

12 

3*  36 

86  58 

588 

8A 

TVA-41 1 

CEMOPOL1S  LOCK  * 

MARENGO 

13 

32  31 

87  51 

100 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2 

3  5  6  7 

DEMOPOL1S  LOCK  (,  DAM 

2245 

MARENGO 

13 

32  31 

87  SO 

100 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOT HAN  CAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

85  26 

322 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2 

3  5  7 

ELBA 

2577 

COFFEE 

10 

31  25 

36  04 

20* 

8A 

D.  M.  ENGLISH 

EL  ROC 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

87  48 

252 

K.  V.  BERRY 

EUFAULA 

2  727 

BARBOUR 

<, 

31  53 

85  08 

25* 

»P 

8A 

HARRY    E.  MAU6ANS 

2 

3  5  7 

EUTAH  LOCK  7 

2742 

GREENE 

2 

32  47 

87  50 

E.  B.  HOLBROOK 

EVERGREEN  CAA  AP 

2  763 

CONECUH 

31  25 

87  02 

257 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2 

3  5  7 

r A ] RhOPE 

2813 

BALDWIN 

30  32 

87  55 

23 

MID 

b" 

HAROLD  F.  YATES 

3  5  6  7 

FALCO  5  NE 

2832  COVINGTON 

9 

31  06 

86  33 

232 

BA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALKVILL6 

28*0 

MORGAN 

12 

34  22 

86  55 

620 

7A 

TVA-38* 

FALLS  CITY  6  NW 

284fl 

WINSTON 

2 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FARLEY 

;eb?  Madison 

12 

3-.  36 

36  34 

6*1 

7A 

TVA-576 

FAYETTE 

2883 

FAYETTE 

13 

33  41 

87  50 

359 

8A 

8A 

LOIS  KILLINGSWORTH 

2 

3  5  7 

FLAT  ROCK 

29*5 

JACKSON 

12 

3*.  46 

85  41 

1380 

TVA-387 

FLORENCE  AT  LOCK 

2976 

LAUDERDALE 

12 

3*  *7 

87  40 

*50 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORT  DEPOSIT 

302* 

LOWNDES 

6 

HENRY  H.  TEWS 

FORT  MORGAN 

3035  BALDWIN 

9 

30  14 

88  01 

- 

BP 

BP 

WM.  H.  CHANDLER 

2 

3  5  7 

FORT  PXYNE 

30*3 

DE  KALB 

7 

3*  26 

85  43 

879 

BA 

JOHN  W.  PATE 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

8 

31  26 

87  2* 

6A 

SA 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

2 

3  5  7 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

7 

3*  01 

66  00 

554 

8A 

8A 

FRANKLIN  K.  EDGE 

2 

3  5  7 

GAINESVILLE 

J160!SUMTER 

. 

FRANK  J.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

2 

3*  01 

86  45 

500 

9A 

MRS.  G.  MC  KENZ I E 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

5 

31  02 

35  52 

107 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

2 

3  5  7 

GOOOWATER 

3399 ! COOSA 

7 

33  0* 

96  03 

826 

7A 

7A 

C.    PURVIS  CONAWAY 

2 

3  5  7 

GORGAS 

3430 

WALKER 

2 

33  39 

87  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

GREENSBORO 

3511 

HALE 

2 

N.   HAMNER  COBBS 

GREENVILLE 

3519 

SUTLER 

6 

31  50 

36  38 

*4* 

5P 

BA 

CECILE  T.  LEWIS 

2 

3  5  7 

GULF  SHORES  2  SSE 

1  559 

BALDWIN 

9 

30  16 

87  *0 

10 

GULF  STATE  PARK 

GUNTERSVILLE  CITY  M  WKS 

3578 

MARSHALL 

1  2 

3*  22 

86  1  7 

610 

7A 

TVA-403 

GUNTERSVILLE  DAM 

3583 

MARSHALL 

12 

34  26 

86  24 

611 

TVA-70 

HALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

2 

7A 

7A 

ELMER  L.  SH1PMAN 

3  5  7 

HAMILTON 

MARION 

13 

3*  08 

87  59 

49B 

7A 

REX  COOPER 

HARR 15BURG  6  SE 

\b'>  ' 

PERRY 

3 

32  *8 

87  11 

600 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

HAYNEVl LLE 

37*8  LOWNDES 

1 

32  11 

96  35 

MAX INE  E.  WAT50N 

HEADLAND 

J761 

HENRY 

5 

31  21 

85  20 

6P 

6P 

ALA.  POLY.  INST. 

2 

3  5  7 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

6 

31  57 

86  19 

59* 

5P 

5P 

LUKE  JORDAN 

2 

3  5  7 

Hl&HTOWEfi 

3842 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85  2* 

SA 

THOMAS  J.  HART 

HODGES 

3891 

FRANKLIN 

1  3 

3*  20 

87  56 

845 

6A 

FRANK  L.  HAYNES 

huntsville  Substation 

4060 

MAD  I  SON 

12 

3*  *3 

86  35 

611 

6A 

TVA-65 

HUNT  Sv I LLE  *  SSE 

*06S  MADISON 

12 

3*  *2 

66  35 

610 

M]D 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2 

3  5  7 

hytop 

JACKSON 

12 

3*  5* 

86  OS 

1500 

7A 

TVA-78 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

13 

31  33 

88  01 

10 

CORPS  OF  ENGINEERS 

jack&on  shoals 

4198 

TALLADEGA 

7 

33  32 

86  12 

475 

5P 

ALABAMA  POWER  CO 

JORDAN  DAM 

*306 

ELMORE 

7 

32  37 

66  15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

LAFAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

32  5* 

85  24 

630 

6P 

6P 

3  5  7 

LAY  DAM 

4603  COOSA 

7 

32  58 

86  31 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

LEEDS 

*619 

JEFFERSON 

3 

33  33 

86  33 

636 

7A 

MRS.   MARY  K.  LFE 

LEESBURG 

*62T 

CHEROKEE 

7 

3*  11 

85  46 

539 

RUFUS  M.  SFXELL 

LIVINGSTON 

4798 

SUMTER 

13 

32  35 

83  11 

160 

SB 

SP 

PROF.   E .  J.  MURPHEY 

2 

3  5  7 

LOCKHART 

*822 

COVINGTON 

9 

31  01 

86  22 

290 

8  a 

BA 

H,  C.  YOUNG 

2 

3  5  7 

LOCK  IT 

*B55 

TUSCALOOSA 

33  29 

67  20 

280 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MADISON 

*976 

MADISON 

12 

3*  42 

86  45 

573 

9A 

9A 

HARRY  R.   TAYLOR ,  JR 

3  5  7 

MAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

3 

33  30 

86  51 

654 

ALABAMA   POWER  CO 

MARION  1  SSE 

3108 

PERRY 

3 

32  37 

87  18 

263 

0.  MYRON  H0L1FIELD 

t      ' -ALABAMA i      2-BLACK  WARRIOR,      3-CAHABA,      4-CHATTAHOOCHEE i      5-CHOC TAWMATCHEE i  6-CONECUH, 


INDEX 


ALABAI 

AUGUST  19! 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

Temp. 

Precip 

MARION  JUNCTION 

DALLAS 

8A 

MRS .   MARGARET  SMITH 

3 

MARION  JUNCTION  2  NE 

3121 

DALLAS 

32  28 

87  13 

200 

6P 

6P 

ALA.   POLY.  INST. 

2  3  5  TJ 

MART  IN  DAM 

51*0 

TALLAPOOSA 

1 1 

32  40 

85  35 

3*0 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  3  6  7 

MAXWELL  FIELD 

53  02 

MONTGOMERY 

i 

32  23 

96  21 

165 

M  1  D 

MID 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

2  3  5  1 

MC  CALLA  2  NE 

5233 

JEFFERSON 

33  21 

86  59 

550 

6A  JAMES  B.  ELLIOTT 

3 

MELV1N 

5354 

CHOCTAW 

1  ? 

31  56 

JOHN  R.  LAND 

3 

MERTZ  3  E 

5382 

BIBB 

3 

32  53 

87  20 

600 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MILLERS  FERRY 

5*17 

WILCOX 

1 

32  06 

B7  22 

78 

8A  800KER  T.  R1DGEWAY 

MILSTEAO 

3*39 

MACON 

11 

32  27 

86  54 

206 

T.  C.  CARR 

MITCHELL  DAM 

5*65 

CHILTON 

7 

32  48 

86  27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5478 

MOBILE 

9 

30  *1 

B8  15 

212 

M  I  [ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  3  7 

MOBILE  WB  CITY 

5*83 

MOBILE 

9 

30  42 

88  02 

10 

M  1  D 

U.S.   WEATHcR  BUREAU 

2  3  5  a 

MONTE  SANO 

3529 

MADISON 

1  2 

3*  *5 

66  31 

1690 

MONTEVALLO 

3537 

SHELBY 

33  06 

B6  32 

462 

8A 

M .  P.  JETER 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

9550 

MONTGOMERY 

1 

32  IB 

B6  24 

198 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  3  r 

MONTGOMERY  WB  CITY 

5555 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

B6  18 

201 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  3  TJ 

MOULT ON 

LAWRENCE 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5749 

COLBERT 

12 

3*  *5 

87  37 

5*0 

Mil 

CIVIL  AERO .  ADM. 

2  3  5  a 

NATCHEi 

5785 

MONROE 

31  43 

87  16 

182 

7A 

S.  8.  HELTON 

NEWBURG 

5B47 

FRANKLIN 

12 

3*  29 

87  35 

660 

7A 

TVA-644 

3 

NEW  MARKET 

5862 

MADISON 

12 

3*  5* 

B6  26 

725 

3 

NEWTON 

5875 

DALE 

5 

31  20 

85  36 

216 

BASCUM  N.  BROWN 

ON EON T A 

6121 

BLOUNT 

. 

33  S' 

86  29 

B57 

7A 

2  9  5  ■ 

ORRVILLE 

6  1  fe  1 

DALLAS 

i 

32  18 

BA 

EDWARD  B.  WARREN 

OZARK 

62  19 

DALE 

b 

31  28 

65  39 

b° 

hrs.  cleo  s.rutland 

2  3  5  7 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

34  4  0 

3 

|  PALMEROALE  2  W 

b;4b 

JEFFERSON 

i 

33  44 

86  41 

79B 

GEORGE  T.  POSEY 

PELL  CITY  S  NW 

6328 

ST.  CLAIR 

33  3B 

86  23 

950 

!>A 

2  3  5  T 

PENNINGTON  LOCK  2 

6  3  S5 

CHOCTAW 

13 

32  08 

88  02 

20 

7A 

CORPS  Of  ENGINEERS 

PERRYV I LLE 

6362 

PERRY 

3 

32  37 

97  08 

8A 

C.  M.  PLUMMER 

3 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

13 

33  13 

88  16 

163 

HRS.  DORA  I.  CLAY 

3 

PINE  HILL 

6*60 

WILCOX 

1 

31  59 

87  36 

110 

MRS.DELLA  L.  OAKLEY 

1*1  NE  LEVEL 

6*6B 

MONTGOMERY 

32  04 

86  04 

J 

PLANTERSV1LLE 

DALLAS 

7A 

0!  h!  BARNES 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

JACKSON 

34  57 

85  55 

633 

7A 

TVA-695 

3 

PRATTVILLE 

66*0 

AUTAUGA 

1 

32  28 

86  28 

281 

?>P 

CONTINENTAL  GIN  CO 

2  3  5  T 

PRIMROSE  FARM 

668* 

MONTGOMERY 

1 

32  16 

86  15 

180 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

88  21 

BA 

MRS.   JAN  I E  C.  BROWN 

2  3  5  If1. 

REO  BAY 

6805 

FRANKLIN 

34  27 

8B  09 

7A 

TVA- 493 

,  REFORM 

PICKENS 

13 

33  23 

88  01 

242 

7A 

WILLIAM  T .  AMBROSE 

3 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

31  22 

86  32 

JOHN  R.  BRADLEY 

3 

ROBERT SDALE  7  E 

BALDWIN 

| 

150 

6P 

CARL  BOSECK 

2  3  3  7 

ROCK  MILLS 

7C2  5 

RANDOLPH 

4 

33  09 

85  18 

7*5 

6P 

JAMES   B.  BAILEY 

2  3  5  T 

SAINT  BERNARD 

715' 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  4  7 

802 

7A 

FR.  ROGER  LOTT 

2  3  5  a 

SANO  MT. STATE  FARM  API 

7207 

DE  KALB 

12 

34  17 

85  58 

1195 

6P 

6P 

ALA.    POLY.  INST. 

2  i   b  7 

SAYRE 

7282 

JEFFERSON 

2 

33  43 

86  58 

304 

DORA  R.  WE8STER 

3 

SCOTTSBORO 

JACKSON 

bp 

MRS .  K INZ 1 E  80BO 

2  3  3  7 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

7910 

JACKSON 

.2 

34  41 

86  01 

660 

SEALE 

7328 

RUSSELL 

32  18 

85  10 

349 

JOHN  T.  DAVIS 

SELMA 

7366 

DALLAS 

1 

32  25 

87  00 

1*7 

6P 

6A 

JOHN  0.  RHODES 

2  3  5  7 

SHEFFIELD  TVA  NRSY 

7415 

COLBERT 

12 

34  46 

B7  *2 

505 

3 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7*60 

LIMESTONE 

]  2 

34  51 

87  12 

610 

SL0C0M8  4  S 

GENEVA 

b 

31  03 

85  36 

270 

PATRICK  H.  SMITH 

SNOW  HILL 

WILCOX 

32  00 

87  01 

225 

7A 

MRS.    EVA  R.  RAY 

SOUTH  HILL 

7671 

DE  KALB 

12 

34  24 

86  02 

990 

7A 

TVA-75 

3 

SUTTLE 

PERRY 

J .    F .    SUTTLE >  JR . 

3 

SWAIM 

7968 

JACKSON 

12 

34  53 

86  13 

665 

SYLACAUGA  2  W 

7994 

TALLADEGA 

33  10 

B6  17 

5*B 

ALABAMA  POWER  CO 

SYLVANIA 

DE  KALB 

1  2 

34  34 

85  49 

7A 

T VA-386 

TALLADEGA 

TALLAOEGA 

33  26 

86  06 

55* 

6P 

6P 

C.  0.  WEAVER 

2    3  5  7 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

TALLADEGA 

33  IB 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

THOMASVILLE 

8178 

CLARKE 

13 

31  55 

67  *5 

365 

9P 

MRS.  MINNIE  DEATON 

2   3   5  7 

THURLOW  DAM 

8215 

ELMORE 

11 

32  32 

85  5* 

288 

M 

ALABAMA   POWER  CO 

1  TONEY 

MADISON 

12 

3*  54 

86  44 

750 

TVA-506 

TRAFFORD 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86  44 

490 

7A 

MRS.   HAZEL  GARRETT 

TROY 

PIKE 

10 

31  49 

B5  SB 

590 

6A 

THOMAS  J.  OILLARD 

2  3  5  7 

j    TUSCALOOSA  CAA  AP 

TUSCALOOSA 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  7 

|    TUSCALOOSA  LOCK  t  DAM 

B3B5 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

67  35 

152 

CORPS  OF  ENGINEERS 

]  TUSKEGEE 

8398 

MACON 

U 

32  26 

85  42 

*59 

BA 

8A 

TUSKEGEE  INSTITUTE 

;  j  s  7 

UNION  SPRINGS 

6438 

BULLOCK 

6 

32  08 

85  44 

485 

6P 

7A 

MRS.  BOBBIE  GUTHRIE 

2  3  5  7 

'    UN  I ONT  OWN 

8446 

PERRY 

1 

32  27 

87  31 

Z» 

J.  S.  BRAN VON 

UNIVERSITY 

845* 

TUSCALOOSA 

2 

33  12 

87  33 

225 

MID 

MID 

OR.  f .  H.  MITCHELL 

2  3  5  T 

1  VALLEY  HEAD 

8469 

DE  KALB 

7 

34  34 

95  36 

1031 

BP 

BA 

MRS.  CARRIE  DALBY 

2  3  5  7 

VANCE 

8477 

TUSCALOOSA 

33  10 

87  13 

7A 

WM.    F.  VANCE 

|  WADLEY 

B605 

RANDOLPH 

11 

33  08 

85  34 

640 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

WALLACE  2  NE 

ESCAMBIA 

6 

31  1* 

87  12 

165 

9A 

MRS. ARTHUR  M.MORRIS 

3  1 

WALNUT  GROVE 

8648 

ETOWAH 

2 

3*  0* 

»6  19 

850 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WATERLOO 

8666 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

8B  04 

445 

6P 

J.  ELL  I E  THREET 

1   WEST  BLOC TON 

BIBB 

3 

33  07 

B7  07 

500 

7A 

RUPERT  M.  BEARDEN 

WETUMPKA 

8659 

ELMORE 

7 

32  32 

86  12 

205 

6P 

6A 

MRS.  D.  R.  WH I  TAKER 

Z  3  5  7 

WHATLEY 

8667 

CLARKE 

13 

31  39 

87  49 

170 

7A 

LEONARD  L .  COLEMAN 

1   WHEELER  DAM 

9875 

LAWRENCE 

12 

3*  47 

87  21 

580 

7A 

TVA-52 

WHITFIELD  LOCK  3 

B925 

13 

32  17 

B6  0) 

30 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1  WIDOWS  CREEK  STM  PL 

8936 

JACKSON 

12 

34  53 

85  45 

612 

7A 

TVA-7  04-A 

WILSON  DAM 

9980 

COLBERT 

12 

34  49 

87  97 

530 

CORPS  OF  ENGINEERS 

W INF  I  ELD  2  SW 

8998 

FAYETTE 

13 

33  55 

87  50 

468 

7A 

W.  W.  COTNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

85  54 

335 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

12 

3*  57 

87  53 

790 

TA 

TVA-621 

7-COOSA,     6-ESCAM6 1 A 1     9-GULF ,     1 0-PEA ,     1 1 -TALLAPOOSA ,     1 2-TENNESSEE ,  13-TOM8IGBEE 


-  92  - 


digit   identification  numbern  in 
I  follovlnc  the  atatlon 
tlOB  tlaea  given   in  toe  Station  In 
irrsctlona  be  cirr 


al  anovfall  and  heating  deg 


appvi 


lag 


1  nde: 


*hl 


ndux  ousbvr  columi  ol  the  Statli 
icb  aa  12  SOT,  Indicate  dlati 
in  local  atandard  time. 

the  Junv  and  December  lasuea  of  tbla  bulletin, 
i  for  the  preceding  12  montha  will  be  carried  to  the  Ju 
iru  not  listed  in  the  tables,  are  either  alaslng  or  rec 


RLTDtENCE  NOT£3 

are  assigned  on  a  state  baa  la.  There  will  be  no  duplication  of  ouabrri  vltbli 
■lion  and  direction  froa  the  poat  office. 


nue  of  tbla  bul let  in. 
too  lata  to  be  lac lu 


mm  otbui 


■  1  ' 


"  F.     gvaporatloa  la  actiumd  in  the 
and  hall  vara  included  in  anovfall  a 
ouata  in  Tabic  3  aro  froa  non-recording 
ta  in  Table*  3.   '■  and  8  and  acoaf.il  dat 
o*  oa  ground  in  Table  7  la  at  obaarvatlo 

-  go  record  in  Table*  3.  6,  7  and  tl 

•  And  alao  on  a  la tar  date  or  dates 

•  Amount  included  in  fol loving  I 
//  Qaga  la  equipped  vltb  a  vlodshlel 

B  Adjuatad  to  a  full  month 

g  latar  equivalent  of  anovfall  vbol 

g  1  to  9  dayn  of  record  missing;  ae 

g  Dally  valuva  and  monthly  total  fr 

T  Trace,  an  amount  too  lull  to  sea 

V  Includea  total  for  prevtoua  south 


idard 

IgM  li 
tagea 

in  Tabl 
time  foi 
'  Statlot 


Degree  data  are  baaad  on  a  dally  average 


July  1MB. 


Table  1.  beginning  i 
eat.  othervlae  Indicated. 
7  are  for  the  24  hours  ending-  at    tine  of  obeervatlon.      See  the  Station  Indea   for  obae 
•11  except  Weather  Bureau  and  CAA  atatloas.     Por  tbeae  atatlons  anov  on  ground  valuva 
Index.     Ho  record  Ln  Tables  2  and  S  is  indicated  by  no  entry, 
lac  distribution  unknuen 

ly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  anovfall. 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 
ng  gage. 


7:30  A.M.  g.S.T. 


the  value  for 


rlption  Price:     15  ■ 


.  per  i 


al;  SI. 30  per  year.      (Tcarly  subscription  includea  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  tbe  Treaaurer  of  tbe 


Itad  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  tbe  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington  23.  D.  C. 

W.R.P.C.,  Cbattanooga,  Tana.  ---10/2/52  ---  9T5 


-    93  - 


87 


B5 


^ Youngs  Store 


"V  ^Owaterloo 

I        Florence  it  Lock 
Sheff  leld'm  Nrsy  LyO-" 
olbert  ste««  Plant  „  Q 


New  Market  v\ 

°  <  JL 


Q  I 

'Bishop 


o  - 

Barton 


Toiey  New  Market^  Hytop 

Shoemaker  Springs  |  ^ 

«llso„  Da.  p  >    ^  , 

r-0»heeler  Pa.     |6  j  »onte  5,„0  C 

Muscle  Sboals'^AA  A."*      Huntsville  Subst.ijfc  0 

/  n  ,,N  I       ^         1  Huntsville  4  SSE 

{  Belle  Ulna  2N  0  |-T> 

pJ  |        i  Madison 

Decatur. Ho.  ^OvDecatur  Farley 


°  cf 

Widows  Cr  Stm  PI  \ 
Flat  Rocicfl* 


ALABAMA 


■  Decatur  Subst 


Scottsboro  Substa 
Palnt_  Rock  -OO 
■  Scottsboro 


Moulto 


/  Hodges  Addison  Central  TWR  °    Falkv*  I l«  Center  Grove 

/ — (-2   I  I  £  _•  _gu 


i Bexar  2SE 


Haleyvilie 


Add i SO 


Falls  City  6NW 


Win! leld  2SW  J 
'  O  .Carbon  Hill 

|  I  o 


3h 


/ 

Sylvan  la 


STATUTE  MILES 


[  Danville 

'CeMral  TWR*  °  FalkvllleCent^CpvC 

•  _Gui»tersvl  l~e  Cy  Wt'r 

\AIbertvllle  IS 
I 


V 


Saint  Bernard 


y 


/ 


Sand  Mt   State  Farm  API 

o  / 

OCollinsvllle 

f  o 

•  Leesburg 


r- 

Traf ford__f 


Berry  J  | 
^  Gorgas-' 


Walnut  Grove  C 

>  /  s 

y  Ashville  Jackson 

-"^    0  f 

Pel  1  City  5  '~ 


9f 


'PlckensviHe 


E  l  rod      Tuscaloosa  CAA  AP 


Birmingham  WB  AP  ( 

f5}  Leed 
gham  WO  City  ^  O, 

I  ° 

I         Mage  11  a 
Lock  Ho.   17  ■ 

-«,_       HcCalla  2  NE^j 

\ 

/ 


JackBOD  Sioals 


llleU 


Annlst  in  WO  AP 


Talladega 


["£-.-'  i  


, Dancy 

rt 


\ 

.  - 

Gainesvi 1 le 

S 
°? 

Livingston 

-o  v- 


Tuscaloosa  L  &  D 


-I 


Vance 
rslty  ,.J3 


Ast 


17 


Talladega  Horn  Mt  TWR 
Chlldersburc      .  O  f ' 


?  

Eutaw  Lock  7 

tJL  Greensbo 

f  p 

Deraopolls  Lock  4  ^Vy  Demopol 

4y  L- 


Sylacauga. — ' 

i  °_L. 


Rock  Ullls 


|Mertz  3E 


11J' 


s 


Alexander  City  6  NE 


,       Dadevi lie  O 
Clanton      /  Dadeville  No  2  J 

O     Mitchell  Dan  <rj"     <)- 1 

Camp  Hill  2N 


hell  Dam 

%  4_, 


Perryvn,cP1,"t'^'">l«-ij 


;  Marion  1SSE 
Lock  &  Dam  O 


lej 


BillinKsley 


Whitfield'  Lock  3  OHO 
I  Pushmataha 

/  * 

Pennington  Lock  2  i 

/ 


0      I  Marion  Junctic_. 
Unloatovn  O  -O 

Dayton     J  Selna 


Prattvillc 
Autau^avilic   O  I        f  \ 

o„  (3) 


f  o\ 

Magnolia      Alb",i'\  Pleasant  Hi  1 


xwell  Field 
Mont  c 


Jj  Primrose  Farm 
ery  WB  A» 


I  -v- 

Yate,  H-'lr,  PI    ,1        <u6u"  SCS  10 

I     9    !     "S  o 

1        |  Auburn  3  S» 

Thurlov  Dam 

-M'^Hllstead  Tusjetee 
je.-y  WB  City 


v 


r" 


n 


"i. 


v' 


OXelvin  C^c-i»PJell  Pine  Hut 


v0HlU     I  Fort  Deposi 


 '3 


Jackson  Lock  1 

in  ' 


J 


:     -o  i 

Hi  :!iland  Home 

I  ! 


r 

Pelerman  r 

°7 

H  y^*     Evercreen  CAA  AP 


V 


1/ 

Falls  2  !J£ 


I  o 

— 7    I  Andalusia 


Falco  5NE 


l.  y 
( 

ididge' 
>  / 

; 


^  ^ 

Clayton  Bufaula 

t 

i  / 

~   ad  / 

-J 


 j_      r  Dothar 


Dothan  CAA  AP 


Coffee  Sprincs 


Bay  Ninette 
O 


7" 

X 


S  locomb 

o 


J  Mobile  WB  City 


r 


Falrhopc 


V. 


-Fort  Morgan    Gulf  Shoi 
<*jj.^t  o 


STATION  LEGEND 
O      •      '•     Precipitation  only 

Precipitation,  storage 
-O-  -<>    Precipitation  and  Temperature 

■<Jv   -4^-    ^-  fVecfp/tofion,  Te/nperonj/e  and  fvaporo/ion 

^   Secfion  Center 

Type  of  gage       0   Non- recording; 
•  Recording:   9  So/A  rypej 

Double  circle  combinations:  Complete  Meteorological. 


:ipltation  drt 


recorder  si 


-  94  - 


j.ouij i  urCAL)  REFERENCE  DEPARiau^tf 
CLEMS ON  COLLEGE  LIBRARY 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

CHARLES  SAWYER,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


SEPTEMBER  1952 
Volume  LVIII    No.  9 


CHATTANOOGA:  19S2 


ALABAMA 


-  SEPTEMBER  1952 


A.  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 


T  emperature 

September  mean  temperature  for  the 
State  was  72.7°,  or  2.8°  below  normal. 
Highest  temperature  recorded  was  97° 
at  Demopolis  Lock  and  Dam  on  the  1st; 
97°  at  Demopolis  Lock  4  on  the  2d; 
and  97°  at  Clanton  on  the  8th.  Low- 
est temperature  recorded  was  42°  at 
Valley  Head  on  the  24th. 

Precipitation 

Average  monthly  precipitation  was  3.27 
inches,   or  0.09  inch  below  normal. 
Greatest  monthly  total  was  12.25  inches 
at  Bay  Minette.     Least  monthly  total 
was'  0.46  inch  at  New  Market. 

Crops 

Soil  Moisture:     By  the  first  week  in 
September,  soil  moisture  was  generally 
adequate  in  all  areas  except  in  the 
southwestern  third  of  the  State  where 
more  rain  was  needed  for   land  prepara- 
tion and  plant  growth;   by  the  22d ,  soil 
moisture  was  generally  adequate  over 
the  State,   except  in  some  west-central 
counties;  by  the  29th,  much  of  the 
western  half  of  the  State  was  needing 
additional  moisture  for  planting  fall 
and  winter  crops  and  for  plant  growth. 
Cotton:     During  the  first  week  of  the 
month  cotton  was  opening  rapidly;  har- 
vest began  in  the  late  Sand  Mountain 
Counties,  and  picking  was  about  2/3 
finished  in  some  southern  counties; 
weevils  were  increasing  in  number,  es- 
pecially in  north  and  central  sections 
where  cotton  had  put  on  new  growth. 
Picking  of  cotton  was  about  3/4  com- 
pleted in  south  portion  and  was  making 
rapid  progress  elsewhere  by  the  middle 
of  the  month.     By  the  close  of  the 
month,  cotton  picking  was  progressing 
rapidly,  was  nearing  completion  in  most 


southern  and  central  areas  and  was  well 
along  in  late  mountain  areas.  Corn: 
Harvesting  of  the  early  corn  crop  con- 
tinued on  a  minor  scale  throughout  the 
month.     Truck:     By  the  latter  part  of 
the  month  fall  vegetables  were  gener- 
ally making  normal  progress;  frequent 
rains  and  cool  weather  caused  some 
damage  in  mountain  areas;   the  sweet 
potato  harvest  was  underway,  and  late 
snapbeans  and  tomatoes  were  moving  to 
market .     Miscellaneous:     A  consider- 
able amount  of  hay  was  harvested  during 
the  month,  mostly  soybean  and  native 
grass.     Grain  sorghums  made  good  pro- 
gress; and  combining  of  soy  beans  be- 
gan in  southwestern  counties.  Prepar- 
ation of  land  for  fall  and  winter  crops 
made  good  progress,  but  planting  was 
delayed  in  many  west-central  areas  on 
account  of  insufficient  soil  moisture; 
early  planted  crops  were  up  in  many 
central  and  northern  sections.  Tung 
trees  are  producing  a  good  crop  in 
South  Alabama,  and  the  nuts  are  bring- 
ing $115.00  per  ton  as  they  fall  from 
the  trees;  this  is  probably  the  first 
time  farmers  have  made  any  money  on  theii 
tung  nut  crop.     Livestock:     Condition  of 
livestock  was  fair  to  good  at  the  begin 
ning  of  the  month  but  improved  at  the 
close  of  the  month  as  ample  grazing 
was  afforded  in  most  areas.     The  em- 
bargo on  hogs  kept  the  market  unset- 
tled.    Pastures:     Grazing  was  ample  by 
the  middle  of  the  month  in  most  areas 
and  pastures  were  mostly  in  good  con- 
dition,  except   in  west-central  counties 
where  little  rain  has  fallen.     At  the 
close  of  the  month,   pastures  were  be- 
coming dry  in  the  western  part  of  the 
State. 

Storms 

No  severe  storms  reported  during  the 
month.     -  A.R.L. 
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75.2 

99 
99 

100 
97 

102 

48 
40 
46 
40 

39 

2. 10 
2.22 
2.83 
3.96 
1.38 

6 
5 
7 
7 
4 

889 
890 
B91 
892 
B93 

73.0 
73.6 
73.6 
71.8 
74.7 

100 
97 
95 
97 

100 

36 
48 
46 
37 
40 

4.07 
6. 19 
1.91 
3. 13 
4.45 

6 
12 
5 
4 
7 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

73.1 
76.7 
73.7 
73.3 
70.1 

100 
102 
100 
98 
97 

42 
40 
35 
40 
34 

4.46 
4.43 
2.13 
6.  36 
4.27 

8 

S 
6 
7 
7 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

77. 1 
73.5 
78.1 
73.  3 
72.6 

101 
100 
101 
99 
98 

50 
36 
43 
35 
38 

3.85 
1.46 
2.70 
4.04 
4.  38 

7 
3 
6 
7 
8 

994 

*95 
196 
i97 
(98 

75.4 
78.5 
75.7 
75.5 
75.6 

96 
101 
104 
102 
100 

45 
34 

35 
33 
48 

2.59 
1.46 
1.68 
0.60 
3.60 

6 
5 
4 
2 
6 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 

75.3 
77.0 
81.2 
77.5 
76.1 

100 
99 
102 
102 
96 

44 

34 
53 
45 
46 

0.75 
3.29 
2.82 
1.50 
1.23 

2 
6 
7 
5 
4 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

76.2 
78.1 
73.2 
76.7 
73.3 

103 
102 
98 
102 
101 

48 

50 
45 
37 
43 

4.71 
3.42 

6.06 
2.53 
4.39 

8 
8 

9 
6 

,99 
100 

73.0 
78.2 

104 

100 

30 
46 

0.65 
4.08 

2 
4 

1924 
1925 

72.7 
83.  3 

99 
112 

30 
59 

3.  34 
2.67 

8 
6 

1949 
1950 

73.4 
73.0 

97 
96 

35 
40 

3.31 
4.  13 

>01 
►02 
103 

L 

I0S 
K)6 
K)7 
'08 

72.9 
73.9 
73.5 

95 
97 
102 

39 
34 

35 

3.94 
4.30 
1.51 

6 
8 
3 

1926 
1927 
1928 

79.2 
77.6 
73.6 

99 
105 
98 

54 

36 
36 

4.95 
1.34 
2.77 

6 
3 
6 

1951 
1952 

76.4 
72.7 

108 
97 

39 
42 

5.77 
3.27 

77.1 
76.3 
78.  3 
75.0 
74.5 

104 
102 
100 
104 
101 

40 
46 

58 
42 

33 

1.44 
2.64 
8.57 
5.56 
2.34 

4 

6 
14 

9 
5 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

74.7 
76.9 
79.6 
74.8 
79.4 

98 
101 
106 
100 
102 

43 
42 
42 
45 
41 

5.92 
6.00 
1.15 
4.50 
2.  36 

11 
12 
4 
8 

6 

Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1952 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

01 

I 
< 

si 

!§ 

s 

x 

5 

E 
1 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.01  or  More 

.50  or  More 

1.00 

■  < 

s  * 
"si 

8  1 

hi 

ft  a 

=  1 

NORTHERN  DIVISION 

ALBERTV I LLE   1  S 

81  .OM 

56.  6M 

68.8M 

_ 

3.9 

90 

2 

47 

23  + 

l 

0 

0 

0 

2,72 

_ 

.45 

.95 

2 

.0 

0 

7 

2 

o 

ANN  I STON  CAA  AP 

82.9 

57,4 

70.2 

90 

1 

47 

27 

3 

l 

0 

0 

0 

2,64 

_ 

1.03 

.67 

12 

.  0 

o 

BELLE  MINA  7  N 

83.6 

56.4 

70.0 

92 

1 

45 

23+ 

7 

2 

0 

0 

0 

2,42 

.95 

2 

.  0 

0 

2 

g 

BIRMINGHAM  WB  AP 

R 

83.1 

60.2 

71.7 

_ 

1.5 

91 

1 

49 

23 

1 

1 

0 

0 

0 

2,69 

•  69 

1.43 

2 

.0 

o 

7 

2 

1 

BIRMINGHAM  WB  CITY 

85.  8 

62.7 

74.3 

- 

.5 

92 

7 

52 

23 

0 

4 

0 

0 

0 

2.10 

1.28 

1.22 

2 

•  0 

0 

6 

1 

1 

CORDOVA 

85.2 

56.0 

70.6 

_ 

3.8 

94 

1 

44 

4+ 

5 

5 

0 

0 

0 

1.47 

1*12 

.55 

2 

.0 

0 

5 

1 

0 

OFCATUR 

82.5 

61.1 

_ 

2.3 

93 

1 

52 

27 

2 

1 

0 

0 

0 

2.58 

.21 

1.07 

19 

•  0 

0 

7 

2 

1 

FAYETTE 

86.2 

56.3 

71.3 

96 

1 

45 

23 

7 

0 

0 

0 

3.25 

.26 

2.62 

15 

.  0 

0 

6 

1 

1 

GADSDEN 

84.8 

60.4 

7?. 6 

- 

2.4 

93 

2 

52 

24  + 

3 

0 

0 

0 

2.56 

- 

.45 

1.05 

15 

.0 

0 

5 

3 

1 

GOODWATER 

82.9 

61.5 

72.2 

3.3 

91 

2 

52 

3  1 

1 

0 

0 

0 

2.36 

•  41 

.91 

15 

.0 

0 

7 

2 

0 

HALEYV ILLE 

80.2 

58.4 

69.3 

91 

2 

50 

24  + 

1 

0 

0 

0 

2.91 

1  .30 

19 

.0 

0 

5 

2 

1 

HUNTSV I LLE  4  SSE 

82.4 

56.9 

69  .  7 

90 

1 

48 

24 

5 

1 

0 

0 

0 

4.05 

1.09 

1.12 

14 

.0 

0 

6 

5 

2 

MAD I  SON 

84.3 

57.4 

70.9 

3.8 

94 

12 

46 

23 

5 

0 

0 

0 

2.37 

.64 

•  85 

2 

.0 

0 

7 

2 

0 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

81.5 

58.8 

70.2 

3.8 

92 

1 

48 

23+ 

5 

1 

0 

0 

2 

2.32 

•  53 

1  .05 

2 

.  0 

0 

£ 

2 

1 

ONEONTA 

83.8 

54,5 

69.2 

_ 

3.2 

93 

7 

43 

23 

3 

0 

0 

0 

2.48 

_ 

.49 

1*02 

14 

.  0 

o 

2 

1 

PFLL  CITY  5  NW 

81.5 

58.2 

90 

2 

5 1 

4  + 

1 

0 

0 

0 

1.70 

.50 

19 

•  0 

0 

I 

o 

ROCK  MILLS 

SAINT  BERNARD 

83.3 

56,6 

70.0 

3.4 

93 

2 

48 

24 

1 

0 

0 

0 

3.60 

.81 

2.00 

19 

.0 

0 

a 

2 

1 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

81.0 

59,5 

70.3 

88 

1 

47 

23 

8 

0 

0 

0 

0 

3.97 

1.08 

18 

.0 

o 

6 

4 

1 

SCOTTSBORO 

84.0 

55,6 

69  .  8 

- 

2.9 

92 

1 

43 

27 

4 

2 

0 

0 

0 

3.86 

1.02 

1  .30 

14 

.0 

o 

6 

4 

2 

TALLADEGA 

84.4 

59.0 

71.7 

• 

3.4 

91 

1  + 

49 

23+ 

0 

2 

0 

0 

0 

1.49 

_ 

1.52 

.68 

2 

•  0 

o 

7 

1 

o 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

86.0 

60.0 

73,0 

- 

3.3 

94 

1 

50 

4+ 

0 

4 

0 

0 

0 

2.39 

.44 

2.00 

14 

.0 

0 

( 

1 

1 

UNI  VERS  I TY 

60.3 

72.5 

3.8 

95 

1 

50 

4 

0 

5 

0 

0 

0 

3.17 

•  34 

1.73 

14 

.0 

0 

5 

3 

1 

VALLEY  HEAD 

80.8 

55.7 

68.3 

4.0 

89 

1 

42 

24 

12 

0 

0 

0 

0 

3.47 

•  92 

1.10 

19 

.  0 

o 

5 

3 

1 

DI V  1 3  ION 

70.8 

2.72 

•  0 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

82.8 

57.5 

70.2 

90 

1 

46 

27 

4 

1 

0 

0 

0 

4.12 

1.75 

18 

.0 

0 

8 

2 

2  | 

AUBURN  3  SW 

83. 4M 

61. OM 

_ 

3.9 

91 

2 

53 

27+ 

1 

0 

0 

0 

4.84 

1  .74 

1.81 

15 

•  0 

0 

11 

3 

)  i 

CAMDEN   3  NNW 

85.5 

61.2 

73.4 

91 

8 

49 

4 

0 

3 

0 

0 

0 

1.44 

.67 

21 

•  0 

0 

8 

1 

0 

CAMP  HILL   2  NW 

82.7 

58.5 

70,6 

90 

2 

50 

27+ 

1 

o 

0 

0 

6.31 

1.70 

16 

.0 

0 

9 

b 

3 

CFNTREVILLE 

86.7 

59.8 

73,3 

- 

2.9 

95 

2 

47 

4  + 

6 

0 

0 

0 

1.50 

1.46 

.57 

15 

.0 

0 

7 

1 

0 

CLANTON 

83.8 

60.6 

72.2 

_ 

3.3 

97 

8 

50 

27 

2 

0 

0 

0 

2.31 

_ 

.68 

.92 

13 

•  0 

0 

6 

2 

0 

DAYTON 

86.0 

63.1 

74  ,  6 

95 

1 

52 

4 

5 

0 

0 

0 

•  80 

•  24 

14 

•  0 

0 

6 

0 

o 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

85.1 

60,5 

72.8 

97 

2 

52 

6  + 

5 

0 

0 

0 

2.80 

.24 

2  .40 

15 

.  0 

o 

<. 

1 

1 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

86.7 

60,9 

73.8 

97 

1 

50 

4 

7 

0 

0 

0 

3.78 

3.20 

15 

.0 

o 

8 

1 

1 

EUFAULA 

85.4 

64,2 

74.8 

- 

1  .5 

91 

1 

53 

27 

0 

2 

0 

0 

0 

3.28 

- 

.17 

2.33 

16 

.0 

0 

7 

1 

1 

GREENSBORO 

86.5 

63.0 

74.8 

_ 

1.3 

96 

1 

52 

4 

0 

7 

0 

0 

0 

1  .44 

1.64 

•  8? 

14 

.0 

o 

7 

1 

o 

GREENVILLE 

84.8 

64.8 

74. B 

_ 

1.9 

92 

1 

57 

28 

0 

3 

0 

0 

0 

3.12 

_ 

•  20 

1.82 

16 

.  0 

o 

8!  2 

1 

HIGHLAND  HOME 

82.8 

91 

14 

1 

o 

0 

0 

1.86 

1.31 

•  43 

11  + 

.0 

0 

9 

0 

0 

LAFAYETTE 

82.3 

59.4 

70.9 

90 

1 

52 

26+ 

0 

1 

0 

0 

0 

2.23 

1.12 

19 

.0 

0 

4 

2 

1 

LIVINGSTON 

85.2 

61.4 

73.3 

- 

2.1 

95 

1 

51 

4+ 

0 

5 

0 

0 

0 

3.92 

1.50 

2.89 

14 

.0 

0 

5 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

86.7 

61.5 

74.1 

96 

1 

51 

4 

0 

6 

0 

0 

0 

.83 

.58 

21 

.0 

0 

b 

1 

0 

MARTIN  DAM 

2.11 

.99 

1.03 

18 

.0 

0 

6 

1 

1 

MAXWELL  FIELD 

85.0 

65,7 

75.4 

92 

1  + 

58 

27 

o 

4 

0 

0 

0 

2.64 

1.07 

21 

•  0 

o 

8 

1 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

85.6 

63.8 

74,7 

92 

1 

55 

21 

o 

5 

0 

0 

0 

2  »  00 

.70 

1 5 

8 

\ 

o 

MONTGOMERY  WB  CITY 

84.2 

65,9 

75.1 

_ 

1.2 

91 

1  + 

58 

26 

0 

2 

0 

0 

0 

1.32 

_ 

1.67 

.50 

15 

.  0 

o 

9 

1 

o 

PRATTVILLE 

85.1 

63.9 

74.5 

- 

1.3 

92 

1 

53 

27+ 

0 

5 

o 

o 

o 

2.93 

- 

.27 

1.05 

15 

.0 

0 

7 

2 

1  1 

PUSHMATAHA 

86.2 

59.2 

72.7 

3.3 

96 

1 

49 

29 

8 

o 

o 

o 

2.10 

1.61 

.9? 

19 

.0 

0 

3 

2 

0 

SELMA 

88.5 

62.6 

75.6 

_ 

1.6 

96 

7 

53 

4+ 

0 

13 

0 

0 

0 

•  79 

1  .94 

.26 

14 

.  0 

o 

8 

0 

o 

THOMASVILLE 

85.0 

63.6 

74.3 

_ 

2.2 

94 

8 

56 

4 

0 

3 

0 

0 

0 

2.42 

_ 

•  92 

•  77 

14 

.0 

o 

9 

2 

o 

TROY 

84.5 

64.5 

74.5 

2.8 

92 

1  + 

56 

4 

4 

0 

0 

0 

1,73 

2  •  53 

1,18 

16 

.  0 

o 

6 

1 

1 

TUSKEGEE 

83.4 

59.9 

71.7 

- 

5.6 

90 

2 

51 

30 

1 

0 

0 

0 

6.55 

4.10 

2.23 

19 

.0 

0 

11 

3 

3 

UNION  SPRINGS 

85.3 

64.  2 

74,8 

1.5 

92 

1 

56 

27+ 

0 

4 

0 

0 

0 

3.23 

.48 

1.32 

16 

.0 

0 

6 

3 

l  ! 

WETUMPKA 

83.8 

63.6 

73,7 

_ 

3.8 

90 

1 

55 

4+ 

0 

1 

0 

0 

0 

2.04 

•  93 

.85 

16 

.  0 

o 

6 

2 

0 

DIVISION 

73.6 

2.66 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

86.7 

64.6 

75.7 

95 

2 

56 

28 

7 

0 

0 

0 

1.53 

.40 

21 

•  0 

0 

5 

0 

o  1 

ATMORE  STATE  FARM 

0 

0 

0 

.  0 

o 

9 

BAY  MINETTE 

84.6 

65.9 

75.3 

- 

2.1 

91 

8 

57 

4 

0 

3 

0 

» 

0 

12.25 

5.75 

4.65 

18 

.0 

0 

8 

4 

3 

BREWTON  3  SSE 

85.3 

62.4 

73,9 

3.1 

93 

1 

50 

4  + 

0 

4 

0 

0 

0 

4.22 

•  38 

1.99 

14 

.0 

0 

7 

3 

1  1 

CHATOM 

86.5 

60.1 

73.3 

94 

1  + 

48 

28 

0 

7 

0 

0 

0 

2.32 

.75 

13 

•  0 

0 

6 

2 

0 

CITRONELLE 

84.4 

66.6 

75.5 

- 

2.4 

92 

8 

57 

27 

0 

\ 

0 

0 

0 

3.46 

- 

1.44 

1.35 

13 

.0 

0 

11 

2 

1 

DO THAN  CAA  AIRPORT 

85.0 

64.6 

93 

1 

56 

27 

0 

2 

0 

0 

0 

3.85 

1.31 

1.24 

15 

.0 

0 

11 

3 

1 

EVERGREEN  CAA  AP 

84.4 

61.9 

73.2 

4.1 

93 

1 

50 

27 

0 

1 

0 

0 

0 

3.53 

.39 

1.49 

15 

.0 

0 

9 

3 

1 

FAIRHOPE 

86.0 

66.5 

76.3 

1.9 

95 

1 

59 

27+ 

0 

4 

0 

0 

0 

11.05 

4.86 

4.08 

13 

.0 

0 

10 

6 

i 

FORT  MORGAN 

83.7 

71.9 

77.8 

88 

1  + 

69 

4  + 

0 

0 

0 

0 

7.98 

2.70 

13 

.0 

0 

9 

4 

i 

FRISCO  CITY 

85.7 

65.2 

75.5 

96 

1 

56 

4 

6 

0 

0 

0 

5.36 

1.73 

2.51 

14 

.0 

0 

9 

4 

1  | 

GENEVA 

86.6 

61.2 

73.9 

94 

1  + 

52 

27 

6 

0 

0 

0 

2.11 

2.17 

.76 

16 

0 

8 

1 

0 

HEADLAND 

0 

0 

0 

1.63 

.90 

21 

:S 

0 

3 

2 

0 

LOCKHART 

84.1 

65.2 

74,7 

93 

1 

55 

4 

2 

0 

0 

0 

4.08 

1.18 

16 

.0 

0 

10 

4 

l 

MOBILE  WB  AIRPORT 

84.7 

66.8 

75,8 

92 

8 

59 

4  + 

0 

1 

0 

0 

o 

12.13 

4.40 

14 

.0 

0 

10 

5 

• 

MOBILE  WB  CITY 

R 

83.8 

67.9 

75.9 

2.2 

90 

8 

60 

4+ 

0 

1 

0 

0 

0 

10.57 

5.57 

6.62 

18 

0 

10 

3 

2 

OZARK 

84.9 

65.5 

75.2 

2.3 

92 

1 

57 

4 

0 

3 

0 

0 

0 

2.24 

1.93 

.60 

16 

:°o 

0 

8 

2 

0 

ROBERTSDALF  7  E 

85.4 

65.8 

75.6 

90 

1 

57 

4+ 

0 

1 

0 

0 

0 

10.73 

4.20 

5.50 

13 

.0 

0 

11 

3 

2 

DIVIflON 

75.2 

5.83 

.0 

STATE 

72.7 

2.8 

3.27 

.09 

1 

.0 

-  "I 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


3 

Day  of  month 

Station 

 r 

1  1  T 

1  1  1 



 r 

r  l 

£ 

1 

2 

1 

3 

4  5 

1  1 

6 

7  8 

1 

9 

10  11 

 1  1 

12 

13 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1 

20 

1 

21 

22 

1 

23  24 

25     26  27 

28     29  :tU 

31 

SON  CENTRAL  TOWER 

3 

36 

.57 

.96 

7.03 

RTA 

.04 

•  02 

.04 

.38 

•21 

•  21 

•  10 

•  93 

RTVILLE   1  S 

z 

7? 

.95 

•  10 

.28 

.08 

.33 

•  7t 

.17 

ANDER  CITY  A  NE 

4 

1? 

•  11 

•  40 

.09 

.20 

1.21 

T 

1.75 

•  30 

•  06 

T 

tVlLLE 

2 

96 

•  30 

.08 

.25 

2.13 

T 

•  16 

iLUSIA 

1 

53 

•  30 

•  33 

•  26 

•  22 

•  40 

ST ON  CAA  AP 

•  61 

•  02 

•  67 

.25 

.23 

.58 

•  13 

•  13 

y 

1 

37 

•  34 

•  68 

•  45 

IUF 

A7 

•  63 

.12 

•  45 

•  20 

•03 

1*17 

HS 

1 

66 

•  08 

•  12 

•  12 

•  31 

IRC 

STATE  FABM 

•  97 

2*10 

_ 

.93 

•  30 

•  13 

■J 

s  sn 

•  01 

,  o  g 

.  1 1 

1.81 

1.38 

1.03 

•  05 

•  31 

•  03 

UGAV I LLE 

1 

22 

•  33 

•  13 

•  29 

ON 

•  33 

•  is 

•  23 

•  10 

•  05 

MINETTE 

12 

23 

•  37 

.32 

2,37 

3.95 

■  52 

•  05 

4.65 

JIEFN 

2 

43 

•  77 

•  05 

.73 

.07 

•  70 

•  13 

E 

MlNA    7  N 

•  25 

•  28 

•  06 

•  13 

•  75 

INGSLE  y 

1 

01 

*31 

.06 

•  27 

•  05 

•  29 

•  03 

INGHAM    MR    AP  R 

2 

•  43 

•  03 

•  01 

•  79 

•  13 

.05 

T 

•  23 

INGHAM   MO  CITY 

I 

10 

•  2? 

•  02 

■  15 

■  42 

•  07 

•  22 

bp 

1 

76 

•  36 

•  25 

•  22 

■  03 

•  68 

•  63 

.  OS 

.37 

■  03 

•  45 

•  30 

.0? 

TLV 

3 

92 

•  34 

•  87 

.95 

.23 

•  83 

•  24 

•  11 

(TON  3  SSE 

22 

•  36 

.05 

1.99 

.68 

•  21 

•  39 

.*>*. 

KiERORT   7  U 

5 

34 

■  61 

•  20 

•  60 

•  31 

.87 

•  69 

■  06 

bioic 

1 

74 

T 

•  43 

T 

•  08 

•  74 

•  07 

T 

•  16 

R  A 

.21 

•  73 

.  1  3 

.31 

.03 

•  12 

(EN  3  NNH 

1 

T 

•  08 

•  01 

•  01 

•  23 

•  26 

•  03 

T 

T 

•  19 

.67 

HILL  ?  NM 

6 

31 

•  36 

.93 

■  13 

1.44 

1.70 

1.1? 

.  52 

•02 

•  09 

tON  HILL 

2 

33 

.55 

1  .00 

.65 

•  15 

CD  GROVE 

2 

67 

•  32 

•  03 

•  35 

1.11 

.  70 

•  03 

•  11 

SEVILLE 

09 

•  06 

.09 

.57 

•  34 

•  1 1 

OH 

2 

32 

•  13 

T 

T 

.75 

.31 

•  47 

*62 

T 

OERSOURr, 

1 

07 

•  29 

•  05 

1.14 

.27 

■  20 

•  02 

WNELLE 

3 

4A 

•  30 

•  20 

T 

.13 

■  18 

T 

■  33 

1.35 

•  23 

•  03 

T 

.35 

•  07 

T 

•  03 

TON 

2 

31 

.03 

•  05 

•  92 

•  29 

•  36 

•  66 

TON 

•47 

•  47 

2*65 

•  22 

•  41 

TE  SPRINGS 

2 

49 

•  80 

•  06 

•  04 

•  70 

•  16 

•  34 

•  19 

(CRT  STEAM  PI  ANT 

1 

27 

.90 

•  17 

.08 

•  02 

•  10 

INSVILLE 

3 

07 

•  47 

•  75 

•  50 

.10 

1*25 

(MRU   1  N 

1 

^ 

T 

T 

•  30 

•  11 

•  13 

T 

•  90 

T 

OVA 

1 

47 

•  35 

•  10 

•  24 

.31 

•  27 

2 

MS 

•  05 

■  35 

.01 

•  09 

•  42 

1  .46 

•  03 

•  44 

VILLF 

2 

73 

■  45 

•  40 

•  10 

•  20 

•  25 

•  81 

•  50 

•02 

3 

19 

•  53 

•  01 

•  26 

2.25 

•  06 

•  08 

ILLE 

2 

93 

.7* 

•  16 

•  60 

1  .43 

ON 

80 

•  03 

•  06 

.24 

•  23 

•  21 

•  03 

TUB 

2 

36 

•  74 

•  01 

•  22 

•  30 

•  23 

T 

1.07 

•  01 

TUR  4 

2 

37 

.61 

•  09 

.17 

.25 

.26 

1*19 

tTUR  SUflSTAT I  ON 

2 

64 

.68 

•  11 

T 

•  16 

•  26 

.20 

1  .73 

IROL1S  LOCK  4 

2 

80 

•22 

•  10 

2.40 

•  08 

tPOLIS  LOCK  A  NO  DAM 

5 

76 

•  01 

•  ?0 

•  1 1 

•  01 

•  14 

3.20 

■  02 

•  09 

UN  CAA  AIRPORT 

3 

AS 

■  45 

.33 

T 

T 

•  76 

•  01 

1.24 

•  16 

•  03 

04 

■  52 

•  22 

•  05 

1 

SIS 

.08 

.32 

•  24 

.33 

•  21 

•  12 

•  06 

0 

4.73 

.43 

4.05 

•  23 

IUL  A 

3 

28 

.34 

T 

•  15 

2*33 

•  06 

•  09 

•  05 

•  26 

LOCK  7 

3 

92 

•  30 

•  30 

.07 

3.20 

•  05 

(GREEN  CAA  AP 

3 

33 

.84 

T 

.02 

T 

•  01 

•  66 

•  26 

•  17 

•  06 

WOPE 

11 

o<> 

•  27 

.02 

1  .97 

4.08 

1  !<)4 

1*29 

* 

1  .  28 

•  58 

0 

5  N  E 

76 

■  53 

•  40 

•  38 

2.21 

•  26 

VI  LLE 

4 

00 

.54 

■  11 

.  32 

.29 

1.74 

.S 

CITY  6  NV 

RECORD  HISMNG 

.EV 

2 

>49 

.86 

•  36 

.46 

.55 

•  26 

T 

:tte 

3 

25 

•  22 

.10 

.08 

.21 

2.62 

'  ROCK 

2 

92 

■  37 

.44 

1*17 

•  25 

•  69 

»FNCE  AT  LOCK 

2 

.82 

1.17 

.08 

T 

•  50 

'  DEPOSIT 

.11 

.09 

.05 

63 

•  03 
* 

1.12 

1  »80 

•  39 

r  MORGAN 

.98 

2.40 

•  05 

2  ,70 

.38 

* 

* 

•  70 

r  PAYNE 

2 

92 

•  43 

•  17 

•  17 

•  06 

.07 

.94 

.97 

SCO  CITY 

3 

.36 

.07 

T 

2.51 

•  63 

■  79 

.77 

•  53 

•  10 

•  03 

MM 

2 

56 

.40 

•  50 

1.05 

•  60 

•  01 

■N7SVILLE 

3 

36 

.07 

.29 

T 

68 

>EN  CITY 

2 

49 

.46 

!  16 

•  83 

2 

1  1 

•  33 

•  11 

.04 

1 

* 

WATER 

2 

.36 

.24 

22 

•  18 

•  52 

.91 

•  14 

T 

•  1  5 

•AS 

2 

29 

.87 

13 

1  9 

•  65 

•  43 

rNSBORO 

1.44 

■  36 

07 

* 

!o5 

!e2 

•  05 

09 

.05 

NVlLLE 

3 

12 

.16 

•  52 

.07 

1 

* 

•  01 

•  38 

03 

* 

SHORES  2  SSE 

1  1 

10 

.71 

•  20 

7.60 

*40 
* 

1  34 
* 

•  93 

FRSVILLE  CITY  V  «S 

1 

.93 

.27 

.09 

.23 

.60 

.76 

ERSVILLE  DAM 

2 

?3 

•  05 

•  53 

•  32 

•  10 

•  54 

•  69 

WILLE 

2 

.91 

•  64 

•  30 

1  *30 

L  TON 

2 

.38 

•  66 

.06 

•  24 

•  07 

•  96 

20 

* 

I5BUR6  6  SE 

1 

.12 

•  25 

.53 

*3? 

f V ILLE 

1 

B  ' 

*  15 

•  47 

.38 

.  14 

23 

•  30 

T 

•  26 

LAND 

1 

63 

•  06 

.67 

.40 

UNO  HOME 

1 

.86 

■  34 

•  43 

* 

.30 

•  07 

•  07 

17 

.03 

TONER 

3 

.67 

•  40 

_ 

* 

•  27 

•  08 

FS 

3 

.15 

1.09 

■  33 

SVILLE  SU0ST A 

2 

•  88 

.48 

•  08 

.61 

.37 

.69 

•  33 

•iVILLE  4  SSE 

4 

.03 

•  59 

•  53 

1*06 

t> 

1 

.92 

.12 

•  31 

•  97 

•  32 

'SOM  LOCK  1 

1  .A  I 

•  12 

1 

•  58 

■  60 

* 

■SON  SHOALS 

1 

Bfl 

1.20 

•  06 

.39 

•  04 

AN  DAM 

2 

.87 

.08 

.18 

•  13 

•  02 

mtm 

2 

.23 

.17 

■  72 

•  2? 

1.1? 

■  u« 

1 

.40 

•  02 

•  52 

•  43 

.20 

02 

* 

'  s 

2 

.16 

•  33 

20 

•  50 

•  *URG 

3 

.32 

•61 

.17 

2.20 

MOTOM 

3 

.92 

•  60 

•  21 

2.89 

'  1A»T 

4 

.08 

.11 

■  61 

.02 

T 

1*18 

•  09 

T 

•  63 

•  30 

•  06 

IT 

1 

•  71 

.07 

*14 

•  27 

•  07 

1  *02 

•  02 

•  22 

»>ON 

2 

.37 

•  65 

.07 

•  47 

.  36 

•  6 

1 

31 

•  02 

.5* 

04 

.13 

.41 

.16 

•  23 

"ADN  1  SS€ 

1 

?A 

■  17 

.16 

.07 

•  17 

•  63 

.04 

*PN  JUNCTION 

51 

•  03 

•  03 

_ 

•  08 

09 

•  20 

*>N  JUNCTION  2  NE 

«  . 

•  02 

•  1 1 

•  10 

38 

H  DAM 

2 

1  1 

*14 

1  03 

46 

'.  i  * 

*  LL  PIELD 

2 

•  64 

T 

.06 

.26 

•  20 

.75 

n. 

LLA  3  ME 

1 

•  63 

■  01 

•00 

.23 

.38 

•  79 

(  N 

3 

•  36 

•  13 

.10 

1.51 

1.10 

•  42 

•  30 

3  E 

2 

•  16 

■  61 

1*33 

•S  OP. 

7 

•  16 

•  12 

•  66 

•  12 

.03 

■  03 

1*20 

E  AO 

4 

•  33 

T 

T 

•  20 

.07 

■  06 

T 

2*93 

•  42 

T 

•07 

•  32 

t 

ELL  DAM 

1 

•  64 

•  10 

•  07 

•  30 

•  40 

.04 

•  69 

•  04 

E   M  AltPrtMT 

12 

•  13 

•  15 

•  16 

T 

T 

•  00 

1*84 

4.40 

1.02 

T 

3.33 

•  13 

•  06 

•02 

■>  (  «B  CITY  o 

10 

.37 

•  08 

.10 

•  22 

2.16 

.73 

.37 

•  01 

6.62 

•  13 

T 

•  11 

■r- 

AMn 

VALLO 

4 

1 1 

•  56 

•  10 

•  60 

•  26 

1  .66 

•  72 

1 

31 

•63 

•  40 

•  76 

* 

"^•NTRV  «n  AP  0 

2 

00 

T 

•  09 

.14 

•00 

.12 

.06 

.70 

T 

T 
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T 
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station 

-3 

Day  of  month 

To) 

1  1 

2 

1 

3 

4   1   5  1 

6 

7 

8  9 

I 

10  1  11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1 

19 

1 

20 

 L 

21 

22     23  24 

 1  1  

25     26  27 

1  1 

28     29     30  31 

 1  1 —  -3 

MONTGOMERY  KB  CITY 

1*3? 

.05 

•  0? 

T 

•  03 

.10 

•03 

T 

.50 

T 

•  47 

•  08 

•  04 

MOULTON 

2.72 

.  >fl 

•  42 

•  55 

1  »37 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

2.32 

1 

•  05 

•  30 

.22 

.08 

T 

•  67 

NATCHEZ 

4  .00 

.41 

•  13 

.16 

T 

.97 

.22 

T 

T 

•  17 

UTS 

•  21 

NEWBURG 

4*03 

•  73 

2*10 

NEM  MARKET 

■  46 

•  08 

.06 

•02 

.01 

.17 

.04 

•  01 

•  03 

•  04 

NEWTON 

4.99 

.14 

T 

2.00 

•  31 

.91 

•  02 

•  14 

•  17 

ONEONTA 

2*48 

.84 

•  14 

1*02 

•  46 

•  36 

ORRv 1  LI F 

OZARK 

2.24 

30 

.0» 

.  10 

~60 

*  34 

16 

•  19  .31 

PAINT  ROCK 

3.29 

.67 

•  03 

1*23 

.64 

.70 

PALMEROALE    2  W 

1.55 

.94 

•  74 

•  18 

•  09 

PELL  CI  TV  5  NW 

1.70 

•  30 

•  20 

•  40 

•  20 

•  10 

•  50 

PENN I NGTON  LOCK  2 

3.27 

.32 

•  20 

2.35 

.40 

.95 

.70 

•  25 

P ICKENSVILLE 

3.00 

•  30 

.40 

.60 

1.50 

PINE  MILL 

3.38 

.90 

1.82 

•  60 

■  06 

PINE  LEVEL 

4.70 

•  46 

•  28 

.16 

•  08 

3*39 

•03 

.24 

•  06 

PL ANTFRSV I LLE 

1  .74 

•  oe 

.  10 

.  10 

.08 

.10 

.10 

•  20 

•  10 

.80 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

3.69 

•  79 

PRATTV 1 LLE 

2.93 

•  10 

•  07 

.33 

.45 

1.05 

•  S3 

.10 

PRIMROSE  FARM 

1.88 

•  27 

•  03 

.0? 

.24 

•  34 

.76 

•  16 

■  06 

PUSHMATAHA 

2.10 

.76 

.42 

•  92 

RED  BAY 

#73 

.70 

•  03 

REFORM 

5.93 

.  05 

5  56 

RIVER  FALLS 

5*14 

•  43 

•  07 

•  42 

.12 

.77 

•  12 

3.21 

ROBERTSOALE   7  E 

10.73 

•  91 

•  33 

.15  .22 

T 

5.50 

•  16 

.48 

•  13 

2.46 

•  42 

•  37 

ROCK  MILLS 

RECORD 

MISSING 

SAINT  BERNARD 

3*80 

•  45 

•  03 

•  24 

.53 

.27 

.03 

•  03 

2*00 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

3.97 

.73 

.37 

1  .08 

SAVRE 

2.48 

•  61 

•  15 

.98 

.51 

•  01 

•  22 

SCOTTSBORO 

3.86 

.60 

•  03 

.05 

1.30 

•  64 

1*22 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

3«72 

.57 

T 

T 

.07 

T 

1.87 

•  06 

1*19 

1  .95 

.80 

.45 

•  46 

.14 

•  10 

•  79 

T 

T 

26 

18 

01 

SHEFFIELD  TV A  NURSERY 

2.30 

1 

.37 

.74 

•  16 

•  03 

SHOEMAKER  SPRINGS 

3.13 

.22 

•  19 

•  35 

W37 

5  L  OC  OM  R   4  S 

5.96 

•  26 

1*73 

•  44 

U57 

•  12 

•  24 

1.60 

I!!mtmMm'ii"i 

3.05 

•  30 

.12 

.25 

.09 

•  35 

•  42 

1*52 

5.09 

•  62 

18 

1*20 

SUTTLE 

- 

- 

.37 

SWA  I M 

1*29 

•  39 

.07 

•  12 

.2? 

•  46 

•  03 

SYLACAUGA   2  W 

2.53 

•  02 

•  74 

.03 

•  07 

1*28 

•  29 

•  10 

2.87 

•  43 

•  05 

■  13 

1.24 

•  14 

.88 

TALL  DEGA 

1  .49 

•  68 

07 

•  17 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

RECORD 

MISSING 

THOMASVILLE 

2.4? 

•  33 

.06 

.77 

•  63 

•  22 

.06 

•  03 

•  10 

•  22 

THURLOW  DAM 

5.29 

•  85 

.  24 

.09 

.02 

•  05 

•  02 

2.53 

.73 

•  06 

•  70 

TONE  Y 

.75 

.09 

.40 

•  55 

•  41 

.60 

TRAFFORD 

2.87 

•  95 

22 

TROY 

1  .73 

•  25 

1*18 

•  05 

•  08 

.07 

•  10 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

2.39 

■  10 

T 

T 

2*00 

.15 

•  14 

TUSCALOOSA  LOCK   AND  DAM 

2.94 

•  07 

•  02 

2*24 

.61 

TUSKEGEE 

6.55 

•  11 

lOfl 

•  38 

•  05 

*  13 

•  44 

1.87 

2.23 

•  06 

1.15 

•  09 

UNION  SPR  1  NGS 

3.23 

•  06 

.72 

.15 

UNIONTOWN 

1  .85 

T 

.45 

1.33 

•  07 

UNIVERSITY 

3»17 

.05 

.57 

1.73 

.30 

•  52 

VALLEY  HEAD 

3.47 

•  20 

.40 

.80 

.97 

1*10 

1.97 

•  35 

.35 

.77 

■  50 

WAOLEY 

5.15 

.40 

.05 

.90 

1,40 

.65 

WALLACE  2  NE 

4.21 

•  48 

•  17 

•  01 

1  .90 

.76 

.73 

■  14 

WALNUT  GROVE 

1  .43 

1.20 

.23 

1 

•  94 

•  20 

- 

WEST^RLOCTON 

•  89 

wftumpk  a 

2.04 

•  04 

.  10 

T 

.11 

•  85 

•  62 

•  32 

WHATLEY 

3.27 

T 

•52 

.55 

.0? 

•  01 

1.28 

•  68 

T 

•  09 

.10 

•  02 

WHEELER  DAM 

3.18 

] 

,«8 

•  13 

•  13 

•  36 

•  06 

T 

•  82 

WHITFIELD  LOCK  3 

3.94 

.  16 

.27 

.17 

2.48 

.86 

WIDOWS  CREEK   STM  PLANT 

2*44 

•  46 

•  53 

.85 

.05 

•  55 

WILSON  DAM 

2.34 

] 

•  30 

.10 

T 

•  37 

•  29 

•  32 

W  INF  I  ELD  2  SW 

2.64 

•  31 

.11 

•  10 

.15 

1.51 

•  40 

•  06 

YATES  HYDRO  PLANT 

3.43 

.03 

.08 

.17 

.03 

•  02 

•  01 

1.83 

1.05 

.13 

•  08 

YOUNGS  STORE 

2.29 

.80 

T 

T 

•  27 

.05 

1.09 

•  08 
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IERTV I  LLE  1  S 
IXANDER  CITY  6  NE 
>ALUS  I  A 
IISTON  CAA  AP 
ORE   STATE  FARM 
IURN  3  SW 
'  MINETTE 
,LE  MINIS    7  N 
tM  INGHAM  KR  AP 
tMINGMAM  WR  CITY 

:kton  3  SSE 

IOEN   3  NNW 
IP  HILL   2  NW 
ITREVILLE 

I  TOM 

RONFLLE 
tNTON 

nov< 

TON 
'ATUP 

IOPOL  IS  LOCK  A 
10POLIS  LOCK   AND  DAM 
FMAN  CAA  AIRPORT 
"AULA 

:ROREEN  CAA  »P 

IRMOPE 

'ETTE 

>T  MORGAN 

■  SCO  CITY 
>SDEN 

inn 

lOWATER 
ENSBORO 

renville 
■;fyvillf 

3LAN0 

HLANO  HOME 
►  TSVILLE  A  SSE 
I  AYETTE 


Day  Ol  Monlh 


i 

2 

3 

4 

5 

t 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

20 

79 

30 

31 

< 

MAX 
MIN 

87 
68 

90 
63 

78 

52 

73 
49 

78 

51 

82 
56 

86 

59 

84 

61 

81 
57 

82 
54 

85 
67 

82 
67 

80 
67 

85 
67 

80 

82 

84 

75 

89 

5  B 

81 

58 

75 

47 

76 

47 

78 
46 

77 
48 

77 
48 

62 

50 

81 

50 

83 

51 

81  .0 
96.6 

MAX 

90 

86 

77 

81 
48 

81 

82 

88 

85 

81 
64 

84 

53 

82 
55 

86 
67 

82 
66 

89 

67 

82 
69 

85 

67 

84 

85 

85 

78 

81 
59 

80 

53 

79 

51 

73 

51 

80 

49 

83 
46 

82 
47 

62 
52 

85 
47 

82.8 
57.5 

MAX 
MIN 

94 
69 

95 
7  1 

89 

70 

80 

57 

88 
6  1 

87 
62 

81 

61 

89 
64 

93 
65 

88 

60 

90 
62 

84 

62 

85 
70 

86 
71 

93 

71 

87 

89 

92 

83 

86 

71 

85 

80 
65 

84 
64 

81 

62 

83 
64 

79 
60 

82 
60 

90 
56 

69 

63 

88 
59 

66.7 
64.6 

MAX 

90 

79 

76 

81 

50 

81 

83 

88 

53 

86 

59 

83 

57 

83 
54 

84 

56 

87 
69 

81 
69 

88 

69 

77 
66 

84 

85 

83 

86 

87 

80 

80 

79 

80 
50 

78 

52 

80 
48 

85 

47 

83 

52 

83 

52 

87 
51 

82.9 
97.4 

MAX 

95 

88 

72 

87 

72 

85 

56 

85 
58 

82 

86 

83 

84 

83 
61 

82 

62 

79 

63 

83 

61 

87 

57 

87 

57 

68 

63 

89 

59 

MAX 

89 

91 

84 

78 

83 
63 

82 

81 

55 

89 

60 

88 
64 

83 
58 

85 
61 

86 
66 

84 

70 

88 
69 

81 

82 

87 

86 

Si 

82 

78 

80 

78 

80 

76 
56 

60 
53 

89 

53 

84 

59 

83 
55 

83.4 
61.0 

MAX 

90 

87 
72 

83 

87 

83 

85 

88 

62 

91 
64 

83 
69 

89 

62 

85 
65 

88 
69 

73 
70 

83 
70 

90 
70 

85 

89 

76 

78 

83 

79 

85 

85 

82 

63 

77 
65 

84 

62 

86 

59 

68 

59 

87 
65 

88 

62 

84.6 
65  .9 

MAX 
MIN 

92 
73 

91 
63 

79 
50 

80 
49 

81 

53 

85 
56 

89 

54 

86 

60 

86 

62 

85 
57 

88 

54 

87 
66 

78 
71 

80 
68 

86 
67 

86 

87 

86 

81 

80 

75 

79 
56 

79 
45 

79 
45 

80 

56 

83 
48 

83 

45 

84 
48 

84 
54 

87 

51 

83.6 
56.4 

MAX 
MIN 

91 
72 

79 
60 

77 
52 

81 

50 

82 
62 

84 
60 

89 

55 

87 
63 

83 

65 

84 
60 

85 
61 

85 
70 

79 
70 

82 
70 

84 
69 

85 

88 

80 

86 

84 

64 

79 
64 

81 

56 

79 
49 

80 

53 

79 

57 

82 

52 

84 

51 

83 
57 

84 

57 

86 

56 

83.1 
60.2 

MAX 

90 

82 

80 

84 

53 

85 
62 

86 

92 
60 

90 
66 

87 
65 

88 

60 

89 
61 

86 
70 

80 
72 

82 

70 

84 
69 

88 

89 

79 

87 

86 

81 

84 

83 

84 

84 

58 

85 
56 

69 

55 

89 
61 

89 

6  1 

91 
60 

85.8 
62.7 

MAX 
M 1 N 

93 

88 

69 

84 

65 

88 

50 

84 

63 

83 

64 

87 

56 

90 
64 

85 
66 

87 

53 

83 

53 

90 
68 

77 
69 

89 
69 

87 
71 

80 

90 

80 

84 

flR 

80 

86 

67 

80 
59 

82 

59 

80 
61 

83 
60 

85 

50 

85 

51 

66 
58 

87 

51 

85.3 
62.4 

MAX 

89 

86 

81 

84 

82 

87 
60 

90 

91 
56 

87 
65 

86 
55 

84 
54 

89 
70 

flu 
72 

88 

72 

87 
70 

86 

90 

86 

87 

87 

80 

85 

83 

82 

77 
57 

83 

52 

87 

50 

87 
51 

86 

37 

87 

53 

85.5 
61.2 

MAX 
MIN 

89 
67 

90 
68 

85 
53 

77 
51 

81 

53 

80 

57 

86 

53 

85 
56 

87 

60 

82 
55 

85 

57 

78 
61 

87 

67 

83 

70 

88 
68 

8? 

84 

87 

86 

85 

82 

78 

78 

78 

78 

52 

73 
52 

79 

50 

84 
54 

62 

56 

82 

50 

82.7 
38.9 

MAX 
M  1 N 

94 
67 

95 
72 

84 

57 

82 
4  7 

84 

58 

85 
58 

87 

60 

92 
58 

93 
63 

87 
63 

89 
56 

91 
68 

87 
69 

82 
72 

82 
70 

86 

89 

91 

85 

Be 

87 

78 
62 

85 
48 

84 

52 

85 

5? 

83 
49 

85 
4  7 

88 
51 

87 

55 

87 
51 

86.7 
99.8 

MAX 
M  1 N 

94 
63 

89 
70 

84 

54 

86 

49 

85 
58 

88 

60 

91 
55 

94 
54 

90 
64 

90 
54 

90 
55 

85 
69 

77 
70 

77 
70 

89 
68 

89 

9? 

83 

84 

85 

80 

86 

63 

85 
55 

85 

56 

80 

57 

84 
54 

87 
49 

88 
48 

89 
55 

89 
94 

86.9 
60  . 1 

MAX 
M I N 

87 

73 

89 
7  3 

81 

83 
60 

83 
61 

85 
60 

88 

63 

92 
65 

89 
69 

87 
66 

86 

69 

80 
70 

77 
72 

74 
70 

88 

70 

85 

89 

78 

89 

8? 

79 

84 

84 

6 1 

82 
6 1 

79 
64 

83 

62 

86 

57 

88 

62 

88 
64 

87 
65 

84.4 
66  .6 

MAX 

82 

84 

86 

80 

51 

84 

59 

83 

86 
54 

97 
59 

90 
65 

86 

60 

87 
58 

85 
65 

84 

70 

82 
70 

85 
69 

8? 

8? 

87 

83 

B  * 

81 

80 

82 

80 

80 

79 

80 

50 

83 
53 

84 

58 

84 

53 

83.8 
60  .6 

MAX 

94 

R9 

78 
50 

84 

85 

52 

85 

53 

92 
50 

91 

57 

88 

55 

86 
52 

92 
58 

87 
69 

84 
70 

81 
71 

86 
69 

86 

86 

85 

86 

83 

79 

80 

81 

82 

82 

82 
51 

82 
5 1 

82 

88 

54 

90 
48 

89.2 
96.0 

MAX 

95 

70 

93 

83 

55 

82 

52 

85 
62 

82 

62 

87 
60 

92 
64 

92 
67 

87 
60 

87 
60 

89 
66 

87 
71 

80 
71 

81 
69 

87 

86 

90 

84 

86 

70 

85 

80 
63 

85 
54 

83 

53 

85 

59 

83 
56 

84 

55 

87 

88 

63 

86 

60 

86.0 
63.1 

MAX 
M  1 N 

93 
71 

86 
66 

75 
58 

80 
56 

81 

59 

83 
59 

88 
60 

89 

65 

84 

67 

83 
61 

89 
60 

86 

70 

80 
71 

80 
71 

84 

70 

82 

87 

78 

79 

77 

77 

77 
60 

75 

74 

52 

82 
56 

82 
54 

85 
52 

87 

55 

84 

57 

87 

57 

82.9 
61.1 

MAX 
MIN 

96 
66 

97 
70 

82 
56 

80 
54 

85 

55 

83 

52 

85 
58 

92 
59 

91 

60 

87 
60 

87 

62 

88 
61 

86 
71 

81 
71 

76 
69 

86 

86 

91 

85 

87 

84 

78 

62 

81 

55 

79 
54 

82 
56 

80 
54 

80 

52 

85 
54 

85 
55 

88 

57 

85.1 
60.5 

MAX 
MIN 

97 
69 

96 
69 

83 
54 

80 

50 

86 

59 

85 
6  3 

87 
59 

94 
58 

93 
66 

89 
60 

89 
58 

90 
60 

88 

71 

79 
71 

79 
69 

86 

88 

9? 

86 

91 
68 

87 

79 
62 

83 

54 

82 
54 

84 

55 

83 

51 

83 

51 

87 

53 

87 
56 

68 

56 

86.7 
60  .9 

MAX 
MIN 

93 
72 

85 
71 

82 
60 

86 

57 

80 
67 

80 

63 

87 
61 

88 

65 

84 

63 

86 
61 

79 
62 

87 
67 

87 
70 

88 
69 

87 
69 

89 

90 

87 

70 

82 

71 

80 

64 
68 

84 
65 

82 
60 

81 
65 

83 
60 

87 
56 

87 
57 

86 

62 

87 
58 

85.0 
64  .6 

MAX 
MIN 

91 

70 

88 

72 

83 
67 

85 

55 

84 

69 

80 
60 

89 
58 

89 
62 

85 
66 

86 
58 

79 
63 

87 
69 

87 
71 

90 
71 

85 
72 

88 

88 

»B 

86 

71 

84 

7 1 

79 

72 

83 
66 

81 
62 

83 
61 

83 
60 

84 
58 

88 

53 

85 

55 

86 

63 

87 

56 

85.4 
64.2 

MAX 
MIN 

93 
65 

88 

69 

80 

57 

85 

53 

85 
65 

82 
61 

87 

57 

88 

57 

85 
65 

86 
57 

81 

58 

89 
68 

77 
70 

88 
69 

86 

70 

87 
67 

88 

61 

76 
64 

83 

70 

86 
69 

81 
69 

64 

66 

83 
59 

81 

60 

78 
61 

82 
56 

85 
50 

85 

51 

86 
60 

86 

53 

84.4 
61.9 

MAX 
MIN 

95 
72 

90 
72 

87 
63 

86 
60 

89 
66 

86 

65 

88 

65 

91 
66 

Rfl 

70 

88 
63 

87 
65 

90 
69 

74 
71 

84 

70 

87 

70 

84 

89 

79 
70 

79 
70 

87 

70 

77 
70 

87 
68 

85 
65 

85 
65 

80 
68 

86 

63 

87 

59 

88 

59 

88 

65 

89 
63 

86.0 
66.5 

MAX 
MIN 

96 
67 

94 

69 

77 
49 

80 
46 

84 

52 

86 
54 

88 

52 

94 

59 

93 
64 

91 
57 

90 
51 

93 
64 

85 

71 

83 
71 

84 

68 

88 

87 

87 

84 

86 

84 

79 

82 

81 

83 

82 

84 

87 

88 

85 
50 

86.2 
56  .  3 

MAX 
MIN 

88 

73 

88 

77 

82 

72 

82 
69 

85 

73 

84 

72 

87 

72 

87 

72 

88 

74 

84 
69 

84 

72 

85 
71 

83 

73 

87 

73 

85 
74 

85 

84 

82 

71 

81 

72 

84 

80 
71 

83 

72 

80 
70 

82 
70 

78 

72 

80 
70 

82 
69 

84 

72 

82 
71 

84 

72 

83.7 
71  .9 

MAX 
MIN 

96 

70 

92 
72 

90 
67 

84 
56 

87 
67 

83 
63 

83 
62 

89 

65 

90 
66 

87 
61 

87 
63 

85 
67 

90 
70 

85 
69 

85 
71 

87 

87 

90 

77 

82 

87 

80 

85 

84 

81 

78 

84 

" 

86 

85 

86 

59 

85.7 

MAX 
MIN 

91 
68 

93 
68 

80 
58 

78 

55 

83 

55 

83 
60 

86 

60 

92 
64 

89 

65 

85 
59 

87 
59 

88 
60 

88 

TO 

82 
70 

88 

71 

84 

85 

84 

78 

89 

84 

80 

81 

82 

82 

83 

53 

86 

84 

87 

55 

84.8 

MAX 
MIN 

94 
64 

94 

65 

87 

65 

83 
53 

86 

57 

82 
60 

82 

57 

88 

57 

89 
64 

85 
54 

88 

58 

85 
64 

88 
67 

87 
68 

90 
69 

90 

91 

92 

87 

85 

82 

84 

86 

85 

83 

81 

84 

86 

86 
56 

87 
59 

86.6 
61  .  ? 

MAX 
MIN 

89 

67 

91 

70 

84 

57 

76 
56 

80 

61 

80 

59 

BO 

55 

88 
64 

86 
64 

81 
61 

82 
63 

80 
67 

86 
69 

80 

70 

89 

69 

68 

86 

88 

83 

«  ' 

84 

80 

81 

79 

78 

75 

81 

85 

83 

52 

82.9 

MAX 
MIN 

96 
70 

84 

71 

83 

55 

85 

52 

85 
61 

88 

62 

84 

59 

92 
63 

88 
66 

89 
59 

90 
61 

90 
70 

81 

72 

78 
71 

.6 

70 

88 
68 

90 
66 

85 
69 

87 
70 

85 
68 

80 
68 

84 

63 

86 

54 

86 

57 

83 
56 

85 
35 

90 

55 

89 
58 

88 
61 

91 
59 

86.3 
63.0 

MAX 
MIN 

92 
69 

87 
71 

85 
61 

80 
58 

83 
66 

84 
61 

90 
62 

89 
64 

86 
65 

85 
60 

84 

62 

82 
69 

80 
70 

90 
72 

84 

71 

86 
69 

87 
64 

83 

67 

87 
71 

85 

71 

80 
71 

84 
68 

84 

60 

85 
61 

79 
62 

84 

59 

67 

,9 

82 
57 

83 
63 

88 

60 

84.8 
64.8 

MAX 
MIN 

■9 

63 

91 
65 

72 
52 

72 
52 

78 
54 

81 
58 

81 
60 

81 
64 

87 

62 

85 

60 

84 

60 

88 

60 

81 
63 

80 
62 

79 
58 

79 

80 

6, 

11 

78 

77 

75 

57 

75 
52 

74 

50 

77 

77 
56 

79 

81 

82 

82 

55 

80.2 

MAX 

MIN 

92 
68 

92 
65 

90 
66 

S 

.1 

70 

87 

66 

86 

65 

86 

63 

82 
64 

81 

63 

80 
61 

82 
60 

85 

55 

ss 

82 
53 

82 
53 

MAX 
M|N 

83 

79 

83 

77 

80 

88 

89 

89 

84 

79 

80 

81 

83 

91 

86 

83 

63 

85 

84 

77 

81 

81 

80 

75 

80 

85 

84 

83 

85 

85 

82.8 

MAX 
MIN 

90 
68 

76 
55 

75 
51 

81 

52 

82 
56 

84 

54 

89 

54 

87 
63 

85 
66 

85 
58 

88 
54 

86 
67 

81 
69 

82 
69 

85 
65 

83 

56 

84 

52 

77 
66 

83 
61 

78 

56 

" 
58 

77 
55 

76 
49 

80 
48 

19 

» 

82 

51 

63 
47 

84 

50 

84 

51 

87 
33 

82.4 
36.9 

MAX 
MIN 

90 

6? 

82 
66 

77 
55 

82 

53 

81 

60 

80 

55 

88 

56 

87 

58 

81 
63 

fls 

55 

78 
59 

86 
67 

83 
66 

88 
68 

60 
68 

64 

64 

86 

59 

85 

63 

84 

61 

81 

67 

77 
69 

79 
62 

79 
55 

75 
54 

78 

53 

79 
52 

84 

53 

81 

52 

82 

55 

87 
V3 

82.3 
59.4 

I  r*f«r*(K»  oot«i  following  Station  fad* I. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1952 


Table  5  •  Continued  

Station 

Day  Ol  Month 

J  Average  J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LIVINGSTON 

MAX 

95 

83 

79 

84 

85 

86 

90 

93 

89 

88 

91 

87 

81 

74 

87 

88 

90 

82 

87 

85 

80 

82 

81 

83 

81 

82 

85 

86 

85 

87 

85.; 

MIN 

70 

69 

54 

51 

61 

65 

57 

59 

67 

63 

58 

71 

72 

70 

69 

66 

59 

70 

69 

68 

67 

61 

51 

56 

54 

51 

52 

51 

56 

56 

LOCKHART 

MAX 

93 

90 

83 

80 

86 

S3 

82 

85 

87 

84 

86 

80 

89 

81 

88 

81 

89 

88 

82 

83 

82 

81 

84 

81 

81 

77 

82 

85 

84 

85 

84.1 

M  I N 

69 

72 

67 

55 

69 

64 

62 

63 

67 

60 

61 

67 

70 

71 

72 

66 

65 

69 

70 

71 

70 

68 

65 

61 

65 

60 

57 

56 

64 

59 

MAD  I  SON 

MAX 

90 

92 

76 

77 

81 

83 

90 

90 

88 

86 

82 

94 

86 

82 

83 

86 

86 

87 

79 

84 

79 

77 

78 

80 

84 

84 

86 

87 

86 

86 

84,3 

M  N 

67 

65 

52 

52 

51 

55 

56 

56 

63 

56 

52 

66 

60 

68 

69 

65 

53 

64 

65 

62 

57 

59 

46 

52 

51 

47 

53 

53 

54 

54 

57  ,4 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

96 

85 

81 

84 

83 

86 

92 

91 

87 

87 

86 

88 

81 

87 

87 

88 

93 

89 

90 

91 

83 

85 

84 

84 

80 

83 

88 

87 

87 

89 

86.7 

MIN 

69 

70 

55 

51 

64 

61 

57 

60 

65 

59 

59 

69 

70 

71 

68 

67 

58 

67 

69 

69 

68 

62 

55 

56 

56 

52 

54 

52 

59 

54 

MARTIN  DAM 

MAX 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

9? 

86 

81 

84 

82 

84 

90 

90 

87 

86 

80 

89 

85 

92 

82 

88 

89 

87 

86 

84 

81 

83 

81 

81. 

77 

82 

85 

84 

85 

87 

85.0 

73 

71 

62 

59 

68 

61 

62 

64 

68 

63 

64 

72 

72 

72 

72 

70 

64 

69 

72 

73 

72 

67 

61 

61 

61 

59 

58 

59 

64 

59 

65 .7 

MOBILE  WR  AIRPORT 

MAX 

B7 

89 

83 

84 

88 

86 

87 

92 

88 

88 

87 

85 

76 

79 

88 

84 

87 

77 

79 

84 

79 

86 

85 

84 

78 

84 

86 

87 

88 

87 

84.7 

73 

73 

63 

59 

68 

67 

65 

66 

72 

64 

65 

70 

70 

70 

70 

70 

68 

68 

70 

71 

71 

67 

64 

64 

65 

64 

59 

59 

65 

65 

66. f 

MOBILE  WB  CITY 

MAX 

86 

88 

82 

83 

88 

84 

86 

90 

87 

85 

83 

87 

77 

82 

87 

83 

85 

79 

78 

84 

78 

83 

83 

82 

76 

82 

84 

86 

87 

86 

83.1 

75 

75 

66 

60 

68 

68 

66 

68 

72 

65 

66 

71 

70 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

7? 

71 

67 

64 

65 

67 

65 

60 

60 

66 

66 

67. S 

MONTGOMERY   MB  AP 

MAX 

92 

87 

82 

85 

81 

85 

90 

90 

87 

86 

80 

89 

84 

90 

85 

87 

90 

87 

87 

83 

81 

84 

84 

81 

80 

85 

87 

85 

87 

87 

85.6 

71 

71 

60 

56 

67 

59 

59 

61 

64 

61 

62 

71 

70 

72 

71 

66 

62 

67 

71 

72 

71 

65 

59 

59 

60 

57 

55 

56 

62 

56 

63.6 

MONTGOMERY  MB  CITY 

MAX 

91 

85 

80 

83 

79 

80 

89 

89 

87 

85 

79 

87 

84 

89 

86 

87 

91 

86 

86 

83 

80 

83 

81 

80 

77 

82 

85 

83 

85 

85 

84.2 

72 

71 

62 

58 

69 

61 

61 

66 

68 

64 

66 

71 

71 

73 

72 

71 

64 

69 

71 

72 

72 

67 

61 

60 

61 

58 

60 

61 

65 

60 

65.5 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

MAX 

92 

77 

76 

78 

eo 

83 

88 

87 

84 

83 

87 

85 

83 

78 

85 

83 

86 

78 

73 

76 

76 

77 

75 

77 

79 

82 

84 

84 

84 

85 

81.5 

71 

59 

57 

56 

55 

55 

57 

64 

63 

62 

55 

70 

69 

71 

68 

60 

56 

67 

63 

58 

59 

62 

48 

48 

53 

50 

48 

52 

54 

53 

58. 8 

ONEONTA 

MAX 

91 

93 

eo 

77 

79 

81 

84 

88 

90 

83 

82 

86 

88 

77 

85 

8? 

88 

89 

81 

88 

85 

80 

81 

79 

80 

79 

81 

88 

85 

84 

83.8 

65 

63 

49 

47 

52 

51 

54 

52 

61 

53 

54 

65 

67 

67 

62 

63 

48 

59 

65 

58 

59 

56 

43 

46 

49 

45 

43 

44 

48 

48 

54.5 

OZARK 

MAX 

92 

88 

80 

85 

81 

80 

86 

89 

84 

85 

82 

87 

85 

90 

87 

89 

91 

87 

85 

81 

80 

82 

81 

80 

80 

87 

85 

85 

85 

87 

84.9 

71 

71 

67 

57 

69 

61 

61 

64 

66 

60 

63 

69 

70 

70 

72 

66 

67 

68 

71 

71 

71 

67 

65 

61 

63 

60 

59 

60 

64 

60 

65.5 

PELL  CITY   5  NX 

MAX 

89 

90 

79 

75 

79 

79 

81 

87 

85 

81 

82 

84 

85 

78 

84 

81 

84 

85 

78 

85 

84 

75 

79 

77 

78 

77 

79 

82 

81 

81 

81.5 

MIN 

65 

65 

53 

51 

52 

55 

55 

58 

63 

54 

56 

64 

69 

68 

68 

66 

52 

53 

66 

63 

64 

63 

51 

53 

53 

53 

52 

52 

54 

54 

58.2 

PRATTVILLE 

MAX 

92 

87 

80 

85 

82 

83 

91 

90 

85 

86 

80 

87 

83 

90 

84 

86 

91 

86 

86 

85 

8? 

83 

83 

82 

77 

83 

86 

8S 

86 

87 

85.1 

69 

71 

58 

55 

68 

58 

57 

60 

67 

63 

66 

71 

71 

72 

72 

70 

59 

67 

71 

71 

62 

65 

62 

60 

61 

58 

53 

53 

62 

64 

63.9 

PUSHMATAHA 

MAX 

96 

92 

91 

79 

82 

86 

87 

91 

91 

87 

88 

88 

86 

78 

80 

84 

90 

90 

89 

91 

84 

78 

84 

81 

82 

85 

84 

85 

86 

85 

86.2 

72 

70 

65 

51 

56 

54 

51 

56 

66 

55 

55 

55 

69 

69 

68 

65 

59 

60 

68 

67 

68 

61 

51 

54 

54 

56 

50 

50 

49 

51 

59.2 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

90 

87 

84 

86 

86 

83 

86 

88 

86 

88 

85 

86 

82 

86 

88 

83 

89 

85 

80 

85 

80 

87 

83 

83 

84 

85 

86 

86 

87 

87 

85.4 

71 

72 

68 

57 

69 

66 

63 

64 

67 

62 

65 

69 

70 

69 

71 

70 

64 

70 

69 

69 

69 

67 

64 

59 

68 

64 

57 

57 

65 

60 

65.8 

ROCK  MILLS 

MAX 

SAINT  BERNARD 

MAX 

89 

93 

78 

75 

81 

83 

84 

89 

89 

85 

85 

89 

89 

78 

82 

!? 

84 

86 

80 

86 

82 

77 

78 

78 

81 

80 

80 

85 

86 

85 

83.3 

66 

64 

52 

51 

54 

53 

57 

60 

61 

55 

53 

60 

69 

69 

68 

61 

50 

54 

65 

58 

58 

58 

50 

48 

49 

51 

49 

50 

51 

53 

56.6 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

MAX 

88 

79 

73 

80 

80 

84 

87 

84 

82 

82 

84 

84 

79 

86 

81 

81 

83 

75 

83 

8? 

77 

76 

78 

76 

78 

77 

80 

83 

82 

86 

81.0 

69 

64 

52 

51 

57 

55 

56 

59 

69 

65 

60 

70 

69 

68 

67 

63 

59 

67 

66 

65 

58 

58 

47 

50 

56 

49 

50 

49 

58 

59 

59.5 

SC0TTS80R0 

MAX 

92 

84 

78 

82 

80 

86 

90 

88 

85 

85 

88 

88 

83 

87 

85 

85 

85 

75 

85 

8? 

78 

82 

78 

78 

82 

83 

86 

84 

86 

88 

84.0 

65 

60 

51 

49 

52 

53 

52 

60 

60 

55 

53 

63 

69 

68 

68 

58 

52 

59 

60 

55 

56 

57 

47 

47 

52 

52 

43 

50 

51 

52 

55.6 

SELMA 

MAX 

93 

89 

85 

89 

85 

90 

96 

95 

91 

91 

88 

91 

84 

•89 

86 

87 

93 

86 

91 

83 

83 

86 

87 

87 

81 

86 

91 

91 

90 

92 

88  .5 

MIN 

69 

72 

56 

53 

62 

59 

57 

60 

66 

58 

59 

69 

71 

72 

71 

68 

60 

69 

71 

71 

70 

64 

57 

58 

58 

56 

53 

54 

61 

54 

62.6 

TALLAOEGA 

MAX 

91 

81 

78 

82 

83 

84 

89 

82 

84 

85 

84 

88 

83 

91 

81 

83 

87 

85 

89 

87 

80 

82 

82 

81 

79 

82 

87 

85 

85 

89 

84.* 

MIN 

67 

67 

53 

50 

57 

57 

55 

60 

63 

53 

55 

70 

70 

70 

69 

66 

55 

64 

67 

66 

65 

61 

49 

50 

52 

50 

49 

52 

55 

53 

59.0 

THOMASV ILLE 

MAX 

90 

85 

80 

84 

83 

85 

92 

94 

89 

88 

86 

86 

77 

82 

86 

86 

89 

83 

85 

86 

81 

82 

81 

83 

78 

82 

85 

87 

87 

88 

85.0 

71 

70 

57 

56 

62 

63 

63 

62 

65 

59 

61 

68 

TO 

70 

68 

68 

62 

70 

68 

70 

68 

63 

58 

59 

59 

57 

57 

60 

62 

61 

63.6 

TROY 

MAX 

92 

92 

88 

79 

84 

77 

80 

87 

89 

84 

85 

76 

89 

84 

90 

81 

88 

90 

87 

88 

85 

78 

83 

82 

80 

80 

81 

86 

85 

85 

84.5 

70 

72 

64 

56 

67 

60 

62 

65 

64 

60 

62 

68 

69 

71 

70 

67 

64 

68 

71 

70 

70 

65 

60 

61 

61 

58 

59 

59 

63 

64*5 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

9* 

81 

80 

85 

86 

87 

93 

93 

89 

87 

89 

88 

84 

78 

86 

89 

89 

81 

89 

85 

81 

81 

82 

85 

83 

83 

87 

87 

88 

90 

86.0 

69 

61 

51 

50 

60 

60 

56 

60 

65 

62 

56 

69 

72 

70 

70 

63 

56 

67 

69 

64 

64 

60 

50 

54 

55 

52 

51 

S3 

55 

55 

60.0 

TUSKEGEE 

MAX 

89 

90 

82 

79 

84 

81 

80 

88 

87 

83 

85 

77 

87 

85 

88 

81 

89 

87 

85 

84 

84 

78 

81 

79 

81 

77 

80 

84 

83 

83 

83.* 

MIN 

67 

70 

57 

52 

62 

54 

55 

57 

63 

55 

59 

67 

67 

69 

68 

66 

57 

57 

66 

69 

66 

63 

56 

55 

54 

54 

52 

52 

57 

51 

39.9 

UNION  SPRINGS 

MAX 

92 

85 

81 

86 

79 

82 

90 

91 

87 

88 

78 

84 

83 

89 

82 

88 

91 

86 

87 

86 

78 

84 

82 

84 

81 

84 

85 

87 

87 

89 

85.3 

MIN 

71 

71 

61 

58 

67 

59 

60 

64 

66 

60 

61 

69 

70 

72 

71 

66 

64 

68 

72 

71 

69 

66 

59 

60 

59 

58 

56 

59 

63 

56 

64.2 

UNIVERSITY 

MAX 

95 

77 

79 

83 

82 

84 

91 

91 

87 

88 

88 

85 

81 

77 

85 

87 

90 

79 

88 

84 

80 

80 

81 

83 

81 

83 

86 

86 

87 

90 

84.6 

MIN 

71 

60 

53 

50 

61 

60 

56 

62 

65 

63 

57 

68 

70 

68 

68 

64 

56 

68 

69 

64 

63 

60 

52 

55 

56 

52 

52 

55 

57 

55 

60.3 

VALLEY  HEAD 

MAX 

89 

79 

79 

79 

80 

81 

80 

82 

85 

85 

85 

85 

81 

81 

81 

80 

83 

73 

82 

82 

75 

75 

74 

74 

78 

80 

81 

83 

86 

87 

80.8 

MIN 

64 

58 

51 

47 

53 

54 

47 

58 

56 

56 

52 

61 

69 

62 

62 

61 

60 

61 

61 

65 

60 

54 

51 

42 

51 

50 

48 

54 

51 

51 

55.7 

WETUMPKA 

MAX 

90 

85 

80 

83 

80 

83 

88 

88 

85 

84 

81 

86 

84 

87 

84 

85 

87 

84 

86 

84 

80 

81 

82 

80 

77 

82 

85 

83 

84 

85 

83.6 

MIN 

72 

73 

59 

55 

67 

60 

58 

64 

67 

61 

61 

62 

71 

71 

70 

71 

61 

62 

72 

72 

72 

66 

58 

59 

59 

55 

55 

57 

63 

55 

63.6 

9et>   reference  notes  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND  sep^T^ 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S  -  • 

H  " 

MOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 

.27 

.45 

.18 

.  17 

.  14 

.28 

.22 

.  23 

.21 

.  19 

.  12 

.07 

.  14 

.  22 

.12 

.06 

.10 

.  11 

.10 

.18 

.20 

.  14 

.  17 

.  12 

.17 

.08 

B4.76 

WIND 

6 

28 

47 

51 

29 

46 

40 

43 

60 

80 

33 

69 

61 

46 

7 

14 

10 

8 

18 

11 

33 

27 

58 

64 

17 

32 

42 

3 

35 

9 

1027 

IRHOPE 

EVAP 

.12 

.12 

.28 

.25 

.18 

.15 

.19 

.  16 

.24 

.22 

.16 

.  14 

.06 

.08 

.13 

.09 

.04 

.05 

.05 

.06 

.  20 

.  17 

.13 

.16 

.  17 

.17 

.13 

.  16 

B4.35 

WIKD 

13 

14 

50 

31 

10 

17 

23 

7 

39 

29 

18 

5 

18 

5 

27 

3 

2 

4 

2 

4 

2 

13 

13 

18 

• 

32 

10 

10 

15 

8 

448 

JtTIN  DAIi 

EVAP 

.  15 

.17 

.34 

.28 

.17 

.21 

.22 

.24 

.27 

.21 

.15 

.14 

.06 

.12 

.13 

.13 

.28 

.21 

.06 

.14 

.05 

.21 

.50 

.00 

.09 

.23 

.13 

.20 

.19 

.18 

5.44 

WIKD 

17 

14 

126 

50 

20 

10 

12 

42 

46 

40 

50 

50 

30 

12 

66 

2 

8 

21 

11 

10 

20 

20 

70 

30 

40 

50 

20 

20 

20 

20 

947 

See  reference 


notes  following  Station 
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Index . 


STATION  INDEX 


Station 

1 

County 

Latitude 

3 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

County 

& 
9 

<8 
*TJ 

on 

Obser 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Index  1 

Longiti 

! 

o 

a 

Temp. 

Precip. 

i 

s 

3 

Longiti 

Elevati 

Temp. 

Precip. 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERT* 

alsert vi lle  i  s 

ALEXANDER  CITY  6  NE 
ALKEVILLt 

0071 

0140 

01 4B 
0163 
01TB 

LAWRENCE 

WILCOX 
MARSHALL 
TALLAPOOSA 
PICKENS 

2 

12 
11 
1  3 

34  18 
32  14 
34  15 

32  59 

33  08 

88  20 
87  23 
86  13 
83  32 
8B  08 

1500 
175 

1114 
660 
160 

6A 
5P 

8A 
6A 
5P 
6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 
SIDNEY  J.   HARDY,  SR 
JESSE  M.  CULP 
CITY  FILTER  PLANT 
BL ANTON  JONES 

3 
3 

2  3  3  7 
2  3  3  7 
3 

MARION  JUNCTION 
MARION  JUNCT ION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 
MC  CALLA  2  NE 

5116 
3121 
5140 
5202 
5233 

DALLAS 

DALLAS 

TALLAPOOSA 

MONTGOMERY 

JEFFERSON 

3 
3 

11 
1 
3 

32  26 
32  28 
32  40 

32  23 

33  21 

B7  1* 
87  13 

85  35 

86  21 
B6  59 

20* 
200 
340 
165 
550 

6P 
6P 

MID 

8A 
6P 
6P 
HID 

MRS.   MARGARET  SMITH 
ALA.  POLY.  INST. 
ALABAMA  POWER  CO 
U.S. ARMY  AIR  FORCES 
JAMES  B.  ELLIOTT 

2  3  3  1 

ANDALUS 1  * 

ANN  I  ST  ON  CAA  AIRPORT 

ARLEY 

AShVlLLE 

ATHENS 

0292 
0272 
0)38 
0377 
0390 

COVINGTON 

CALHOUN 

WINSTON 
ST.  CLAIR 
LIMESTONE 

7 
2 
T 
12 

31  19 

33  35 

34  04 

33  50 

34  48 

86  30 

85  51 

87  13 

86  16 
86  59 

330 
599 
500 

7A 
MID 

MID 

7A 

J.    RAYMOND  SHREVE 
CIVIL  AERO.    4 DM . 
MRS .  LESSIE  HILLER 
S.  A.  CROW 
TVA-62 

2  3  5  7 
2  3  5  7 

3 

3 

3 

MELV1N 
MERTZ  3  E 
MILLERS  FERRY 
M1LSTEAD 
MITCHELL  DAM 

335* 
33B2 
5417 
5439 
5465 

CHOCTAW 

BIBB 

WILCOX 

MACON 

CHILTON 

13 
3 
1 

11 

31  56 

32  53 
32  06 
32  27 
32  4B 

BB  27 
87  20 
87  22 

85  54 

86  27 

600 
78 
206 
350 

6A 
BA 

9  A 

JOHN  R.  LAND 
U.S.  FOREST  SERVICE 
BOOKER  T .  RIDGEWAY 
T.   C.  CARR 
ALABAMA  POWER  CO 

III  I 

AT WORE  STATE  FARM 

AUBURN  3  SH 

AUTAUGAVlLLE 

BARTON 

BAT  M1NETTE 

0*02 
0422 
0440 
0346 
0383 

ESCAMBIA 

LEE 

AUTAUGA 
COLBERT 
BALDWIN 

a 

n 
l 

12 
9 

31  10 

32  34 
32  26 
34  43 
30  53 

87  29 
65  31 

86  39 

87  52 
B7  47 

300 
730 
200 
463 
268 

*P 

» 

8A 

ATMORE  STATE  FARM 
MRS.  MARTHA  I.MOORE 
J.  B.  NEIGHBORS 
TVA-462 

GROVE R  W.  WOODWARD 

2  3  5  7 
2  3  5  7 
3 

3 

2  3  5  7 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITY 
MONTE  SANO 
MONTEVALLO 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

5478 

5529 

bb3  7 

5550 

MOBILE 
MOBILE 
MADISON 
SHELBY 
MONTGOMERY 

9 
9 

12 
3 
1 

30  41 
30  42 
34  45 
33  06 
32  18 

88  15 
8B  02 
86  31 
86  52 
86  2* 

212 
10 
1630 
462 
198 

MID 
MIO 

MID 
MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

TVA-530 

M.  P.  JETER 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  3  T. 

BELGREEN 
BELLE  MI NA  2  N 
BILL INGSLEY 
BIRMINGHAM  <*B  AIRPORT 
BIRMINGHAM  MB  CITY 

0631 
0633 
0923 

0836 

FRANKLIN 

LIMESTONE 

AUTAUGA 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

12 
12 

1 
2 

34  28 

34  42 

32  40 

33  34 
33  32 

87  52 
86  53 
86  43 
86  45 
86  50 

910 
600 
3B0 
610 
694 

MID 

5P 

*P 

-E 

TVA-*3 

ALA.   POLY.  INST. 
JOHN   R.  THOMAS 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS. CARRIE  B.MORTON 

3 

2  3  3  7 

2  3  5  7 
2  3  3  7 

MONTGOMERY  WB  CITY 
MOULT ON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NATCHEZ 

NEWBURG 

5355 
562  5 
5749 

5B47 

MONTGOMERY 

LAWRENCE 

COLBERT 

MONROE 

FRANKLIN 

12 
1  2 

12 

32  23 
34  29 
34  45 
31  43 
34  29 

86  18 

87  17 
87  37 
87  16 
87  33 

201 
630 
540 
182 
660 

MIO 

Ml  [ 

bP 

MID 
7A 

U.S.   WEATHER  BUREAU 
TVA-3B1 

CIVIL  AERO.  ADM. 
S.  8.  HELTON 
TVA-644 

2  3  3  A 
2  3  5  m 

BISHOP 
BOA2 

BRANTLEY 
BREwTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  W 

D8  34 
0937 

COLBERT 

MARSHALL 
CRENSHAW 
ESCAMBIA 

JACKSON 

12 
6 
12 

34  39 

34  13 
31  35 
31  04 
34  56 

88  07 
86  10 

86  16 

87  03 
B5  45 

470 

284 
B5 
660 

6P 

7A 
7A 
6A 
5P 

TVA-42 

MILFORD  M.  DOOLEY 
R.  E.  HENDERSON 
MRS.  CLARA  T.  PEAVY 
MISS  M.LOUISE  JONES 

3 
3 

3 

2  3  5  7 
3 

NEW  MARKET 
NEWTON 

ONEONTA 
ORRVILLE 
OZARK 

5862 
5875 
6121 
6161 
6218 

MADISON 

OALE 

BLOUNT 

DALLAS 

DALE 

12 
5 
2 
1 
3 

34  54 

31  20 
33  57 

32  18 
31  28 

86  26 

85  36 

86  29 
67  14 
65  39 

725 
216 
B57 
200 
400 

5P 

BA 

TVA-62* 

BASCUM  N.  BROWN 
L.  E.  SELLERS 
EDWARD  8.  WARREN 
MRS.  CLEO  S.RUTLAND 

2  3  5  7 

2  3  5  11 

BRUNO IDGE 
CALERA 

CAMDEN  3  NNW  * 
CAMP  H ILL  2  NW 
CARBON  H ILL 

1178 

1300 
1324 
1377 

PIKE 

SHELBY 

WILCOX 

TALLAPOOSA 

WALKER 

5 

7 
1 
1  1 
2 

31  43 
33  06 

32  02 

32  50 

33  54 

65  49 

86  45 

87  19 
85  41 
87  32 

515 
500 
110 
680 
430 

5P 
6P 

7A 
BA 
5P 

7A 

GEO.  L.  HICKS 
2 EMMA  P.  MOLCOMSE 
ALA.   POLY.  INST. 
ALA.  POLY.  INST. 

MISS  MARY  C.  HAY 

3 
3 

2  3  5  7 
2  3  3  7 
3 

PAINT  ROCK 
PALMERDALE  2  W 
PELL  CITY   5  NW 
PENNINGTON  LOCK  2 
PERRYVI LLE 

6226 
6246 
632  e 
6335 
6362 

JACKSON 
JEFFERSON 
ST.  CLAIR 
CHOCTAW 
PERRY 

12 
3 
7 

13 
3 

34  40 

33  44 
33  36 
32  06 
32  37 

86  20 
86  41 

86  21 
88  02 

87  08 

610 
79B 
950 
20 

5A 

7A 

6A 
7A 

TVA-69 

GEORGE    T.  POSEY 
A.    F.  BOWMAN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CM.  PLUMMER 

2  3  5  T 

CENTER  GROVE 
CENT  RE VILLE 

CHATOM 

Cm ILDERSBuRG 
C I TRONELLE 

1492 
1520 
1566 
1615 
1685 

MORGAN 
BI8B 

WASHINGTON 

TALLADEGA 
MOBILE 

12 
3 
13 

9 

34  23 

32  37 
31  28 

33  17 
31  05 

86  3B 
8  7  08 
88  15 
B6  21 
88  14 

230 
195 
480 
331 

7A 
6P 

6P 

7A 
7A 
6P 
6A 
6P 

TVA-66 

W.   D.   HOLL IF  1  ELD 
CMAS.  C.  SMITH 
ALABAMA  POWER  CO 
B.  0.  JONES 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  7 
3 

2  3  5  7 

PICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERSV I LLE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6414 

6460 
6468 
6508 
6521 

PICKENS 

WILCOX 
MONTGOMERY 
DALLAS 
JACKSON 

13 
1 
6 
1 

12 

33  13 

31  59 

32  04 
32  39 

34  57 

8B  16 
87  36 
86  04 
66  56 
85  55 

163 
110 

240 
633 

7A 

MRS.   OORA   I.  CLAY 
MRS . DtLLA  L.  OAKLEY 
C.   W.  ADAMS 
0.   H.  BARNES 
TVA-695 

CLANTON 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS 
COLBERT  STEAM  PLANT 
COLLlNSVJLLE 

1694 
1725 
1807 
1819 
1849 

CHILTON 
BARBOUR 
GENEVA 
COLBERT 
DE  KAL8 

7 
5 
7 

32  51 
31  53 
31  10 
34  45 
34  15 

86  38 
85  27 
85  55 
B7  51 
85  52 

590 
590 
265 
479 
734 

7A 
5A 

7A 

HUGH  M.  SIMPSON 
EDWARD  E.  POPE 
SAUL  R.  SMITH 
TVA-462-A 

MRS.   S.  CUNNINGHAM 

2  3  3  7 
3 
3 
3 
3 

PRATTV1 LLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 
REFORM 

66*0 
6684 
6719 
6805 
b«<.  ' 

AUTAUGA 
MONTGOMERY 
CHOCTAW 
FRANKL IN 
PICKENS 

1 
1 
13 
12 
13 

3;  28 
32  18 

32  12 
34  27 

33  23 

86  28 
86  15 
88  21 
8B  09 
BB  01 

2B1 
180 

627 
242 

6P 
8A 

6P 
100M 

CONTINENTAL  GIN  CO 
W.  E.  ELSBERRr 
MRS .   JAN  IE  C.  BROWN 
TVA-493 

WILLIAM  T .  AMBROSE 

2  3  3  T 
2  3  5  7 

COLUMBIA  1  w 

CORDOVA 
CUBA 

DADEVILLE 

OANCY 

1865 
.  i- : 
2079 
2119 

2141 

HOUSTON 

WALKER 

SUMTER 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

5 
2 
13 
1  1 
13 

31  18 
33  46 

32  26 

32  50 

33  00 

85  08 

87  11 

88  23 
85  45 
88  17 

130 
334 
215 
760 
207 

5P 

7A 
5P 

8  A 
7P 

REX  M.  CANAOAY 
MRS.  C.  GRESHAM 
REUBEN  P.  HARRIS 
DR.  W.   B.  FULTON 
e.    F.  SMITH 

3 

2  3  5  7 
3 
3 
3 

RIVER  FALLS 

ROBERTSDALE  7  E 

ROCK  MILLS 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT. STATE  FARM  API 

7157 
7207 

COVINGTON 
BALDWIN 
RANDOLPH 
CULLMAN 
DE  KALB 

6 
9 

2 
12 

31  22 
30  33 

33  09 

34  12 
34  17 

86  32 

87  36 

85  IB 

86  47 
85  58 

150 
745 
802 
1 195 

6P 
bP 

6f> 

6P 
bp 

JOHN  R.  BRADLEY 
CARL  BOSECK 
JAMES  8.  BAILEY 
FR.   ROGER  LOTT 
ALA.    POLY.  INST. 

2   3  3  7 
?  3  5  7 
2  3  5  7 
2  3  5  T 

Danville 

DAYTON 
DECATUR 
DECATUR  * 

DECATUR  SUBSTATION 

2149 
2188 

2207 
2216 
2221 

MORGAN 

MARENGO 
MORGAN 
MORGAN 
MORGAN 

12 
13 
12 

12 
12 

34  25 
32  21 
34  37 
34  37 
34  36 

87  04 
87  39 
86  58 
86  59 
86  58 

595 

573 
600 
588 

be 

6A 
8A 

TVA-303 

JAMES  H.  CREWS 

MRS.    FREDA  TRIMBLE 

TVA-63-B 

TVA-411 

3 

2  3  3  7 
2  3  5  7 

3 

3 

SAYRE 

SCOTTSBORO 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 
SEALE 

SELMA 

7282 
7304 
731  0 
732B 
7366 

JEFFERSON 

JACKSON 

JACKSON 

RUSSELL 

DALLAS 

2 
12 
12 
* 
1 

33  43 

34  41 
34  41 

32  18 
32  25 

86  58 
86  02 
86  01 
85  10 
B7  00 

304 
660 
660 
349 
1*7 

6P 

6A 

DORA  R.  WEBSTER 
MRS.  KINZIE  BOBO 
TVA-76-A 
JOHN  T.  DAVIS 
JOHN  0.  RHODES 

2  3  5  7 

3 

2   3  5  7 

CEMOPOLIS  LOCI.  A 
DEMOPOLIS  LOCK  &  DAM 
DOThAN  CAA  AIRPORT 
ELBA 
EL  ROD 

2240 
2245 

.'3  72 

2577 
2632 

MARENGO 
MARENGO 
HOUSTON 

COFFEE 
TUSCALOOSA 

13 
13 
5 
10 
13 

32  31 

32  31 
31  14 
31  25 

33  15 

87  51 
B7  50 

85  26 

86  04 

87  48 

100 

too 

322 
204 
252 

7A 
BA 
MIO 

BA 
MID 
8A 
7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  Of  ENGINEERS 
CIVIL  AERO.  ADM. 
D.  M.  ENGLISH 
K .  V.  BERRY 

2  3  5  6  7 
2  3  3  7 
2  3  5  7 

3 

3 

SHEFFIELD  TVA  NRSY 
SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB  4  S 
SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 

7415 
7460 
7576 
7620 
7671 

COLBERT 
LIMESTONE 
GENEVA 
WILCOX 
DE  KALB 

12 
12 
5 
1 
12 

34  46 

34  51 

31  0? 

32  00 
34  24 

B7  42 

87  12 

85  36 
87  01 

86  0? 

505 
610 
270 
225 
990 

6A 
7A 

TVA-49 
TVA-6B2 

PATRICK  H.  SMITH 
MRS.    EVA  R.  RAY 
TVA-75 

3  1 

EUFAULA 
EUTAW  LOCK  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FAIRHOPE 
FALCO  5  NE 

2»7 
2742 
2763 
2813 
2832 

BARBOUR 
GREENE 
CONECUH 
BALDWIN 
COVINGTON 

2 
6 
9 
9 

31  53 

32  47 
31  25 

30  32 

31  06 

85  08 
87  50 
87  02 
87  55 

86  33 

254 
11* 
257 
23 
232 

5P 

MID 
MIO 

MID 
5P 
BA 

HARRY  E.  MAUGANS 
E.  B.  H0L8R00K 
CIVIL  AERO.  ADM. 
HAROLD  F.  YATES 
U.S.  FOREST  SERVICE 

2  3  5  7 
3 

2  3  5  7 
2  3  5  6  / 
3 

SUTTLE 

SWA1M 

SYLACAUGA  2  W 
SYLVAN  I A 
TALLADEGA 

7963 

7994 
3  01  ,' 
B024 

PERRY 
JACKSON 
TALLADEGA 
DE  KALB 
TALLADEGA 

J 

12 

32  32 
34  53 

33  10 

34  34 
33  26 

87  11 
86  13 
86  17 

85  49 

86  06 

1*5 
665 
5*8 
14  00 
554 

6P 

BA 
6P 

J.  F.  SUTTLE,  JR. 
TVA-385 

ALABAMA   POWER  CO 

TVA-386 

C.  0.  WEAVER 

2  3  5  7 

FALKVI LLE 
FALLS  CITT  6  NW 
FARLEY 
FAtETTE 
FLAT  ROCK 

2840 
.  846 
2867 

2945 

MORGAN 
WINSTON 
MADISON 
FAYETTE 
JACKSON 

12 
2 
12 
13 
12 

34  22 

34  04 

34  36 

33  41 

34  46 

86  55 

87  20 

86  34 

87  50 
85  41 

620 
650 
641 
359 
1380 

BA 

7A 
7A 
7A 
8A 

TVA-3B4 

U.S.  FOREST  SERVICE 
TVA- 576 

LOIS  KILL1NGSW0RTH 
TVA-387 

3 
3 
3 

2  3   3  7 
3 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

THOMASV I LLE 

THURLOW  DAM 

TONEY 

TRAFFORD 

8032 

8i  pa 

6215 
B259 
82B5 

TALLADEGA 

CLARKE 

ELMORE 

MADISON 

JEFFERSON 

13 
11 
12 
2 

33  18 

31  55 

32  32 

34  54 

33  49 

86  04 

87  45 

85  54 

86  44 
86  44 

1919 
385 
288 
750 
490 

9P 

6A 
6A 
7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 
MRS.  MINNIE  DEATON 
ALABAMA  POWER  CO 
TVA- 506 

MRS.  HAZEL  GARRETT 

2  3  3  T 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 

29T6 
3024 
3035 
3043 
3105 

LAUDERDALE 
LOWNDES 
BALDWIN 
DE  KALB 
MONROE 

12 
6 
9 

I 

34  47 
31  59 

30  14 
34  26 

31  26 

B7  *0 
86  34 
88  01 
85  43 
B7  24 

450 

520 

879 

8P 

BA 
BP 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENRY  H.  TEWS 

MM.  H.  CHANDLER 

JOHN  W.  PATE 

MRS.   NELIA  MCKENZIE 

3 
3 

2  3  3  7 
3 

2  3  5  7 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP  ' 
TUSCALOOSA  LOCK  &  DAM 
TUSKEGEE 
UNION  SPRINGS 

8323 
8380 
8385 

B43B 

PIKE 

TUSCALOOSA 
TUSCALOOSA 
MACON 
BULLOCK 

10 
2 
2 

11 
6 

31  49 

33  14 
33  13 

32  26 
32  08 

85  58 
87  37 
67  35 
85  42 
85  44 

590 
170 
152 
459 
485 

MID 

BA 
6P 

BA 
BA 

THOMAS  J.  OILLARD 
CIVIL  AERO.  ADM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
TUSKEGEE  INSTITUTE 
MRS ,    BOBBIE  GUTHRIE 

2  3  5  T 
2   3  5  7 

2  3  5  7 
2  3  3  7 

GADSDEN 

GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 

GENEVA 

GOODWATER 

3151  ETOWAH 
3160  SUMTER 
3200  CULLMAN 
3255 'GENEVA 
3399  'COOSA 

7 
13 

5 

34  01 

32  49 
34  01 
31  02 

33  04 

86  00 
88  09 
86  45 

85  52 

86  03 

554 
130 
500 
107 
826 

8A 

7A 

8A 
8A 

FRANKLIN  K .  EDGE 
PRANK  J.  FIELDS 
MRS.  G.  MC  KEN2IE 
REBECCA  CAMPBELL 
C.   PURVIS  CONAWAY 

2  3  5  7 
3 
3 

2  3  5  7 
2  3  5  7 

UN10NTOWN 
UNIVERSITY 
VALLEY  HEAD 
VANCE 
WADLEY 

HUH 

B469 
8477 
8605 

PERRY 

TUSCALOOSA 
DE  KALB 
TUSCALOOSA 
RANDOLPH 

1 
2 
7 
3 
11 

32  27 

33  12 

34  34 
33  10 
33  08 

87  31 
B7  33 
85  36 
B7  13 
85  34 

273 
225 
1031 

MIO 
8P 

MJD 
8A 

J.  S.   BRAN YON 
DR.    F .  M.  MITCHELL 
MRS .   CARRIE  DAL8Y 
WM.    F.  VANCE 
ALABAMA  POWER  CO 

2  3  5  7 
2  3  5  T 

3  ■ 

GORGAS 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  2  SSE 

GUNTERSV ILLE  CITY  W  WKS 

3430  WALKER 
3511 iHAlE 
3519  BUTLER 
3559  BALDWIN 
35TB  MARSHALL 

2 
2 
6 
9 

1  2 

33  39 
32  42 
31  50 
30  16 

34  22 

87  13 
87  36 

86  38 

87  40 
86  17 

300 
220 

10 
610 

6P 
SP 

8  A 
8A 
7A 
7A 

ALABAMA  POWER  CO 
N.   HAMMER  COBBS 
CECILE  T.  LEWIS 
GULF  STATE  PARK 
TVA-403 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  7 
3 

WALLACE  2  NE 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 
WEST  BLOC TON 
WETUMPKA 

8637 

8648 
6686 

ESCAMBIA 

E'OWAH 

LAUDERDALE 

BIBB 

ELMORE 

2 
12 
3 

31  14 

34  55 
33  07 

8"  12 

86  19 

87  07 
86  12 

165 
850 
44  5 
500 
205 

BA 
7A 
6P 
7A 

MRS. ARTHUR  M.MORRIS 
MRS. FLORENCE  PARKER 
J.  ELL  IE  THREET 
RUPERT  M.  BEARDEN 
MRS'.  0,  R.  WHI TAKER 

2 15 1 

GUNTERSV ILLE  DAM 
MALEYVI LLE 
HAMILTON 
HARRISBURG  6  SE 
HAYNE V ILLE 

3583  MARSHALL 
3620  WINSTON 
3644  MARION 
3697  PERRY 
3  748  LOWNDES 

12 
2 

13 
3 
1 

34  26 

34  14 
34  08 
32  48 
32  11 

86  24 

87  37 
87  59 
87  11 
86  35 

611 
9*7 
498 
600 

7A 

BA 
8A 

TVA-70 

ELMER  L.  SHIPMAN 
REX  COOPER 
U.S.  FOREST  SERVICE 
MAX INE  E.  WATSON 

2  3  3  7 
3 
3 
3 

WHATLEY 
WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STM  PL 
WILSON  DAM 

8867 
8875. 
892  5 
8936 

asio 

CLARKE 

LAWRENCE 

CHOCTAW 

JACKSON 

COLBERT 

13 
12 
13 
12 
12 

31  39 

32  17 
34  53 
34  48 

87  43 

87  21 

88  01 
85  45 
B7  37 

170 
560 
30 
612 
530 

7A 
7A 

bA 

LEONARD  L.  COLEMAN 
TVA-52 

CORPS  OF  ENGINEERS 
TVA- 7 04- A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
M1GHTOWER 
HODGES 

HUNTSV I LLE  SUBSTATION 

3761 
3816 
3842 
3899 
4060 

HENRY 

CRENSHAW 

CLEBURNE 

FRANKLIN 
MADISON 

3 
6 

11 
13 
12 

31  21 
31  57 

34  20 
34  43 

85  20 
66  19 

87  56 
66  35 

594 

845 

611 

6P 
5P 

6P 
6A 

ALA.   POLY.  INST. 
LUKE  JORDAN 
THOMAS  J.  HART 
FRANK   L.  HAYNES 

TVA-65 

2  3  3  7 
2  3  3  7 

3 

3 

3 

W INF  1  ELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 

B99B 
9  ;  03 
9350 

FAYETTE 
ELMORE 
LAUDERDALE 

13 
11 
12 

33  55 
32  34 

34  57 

87  50 
85  54 
B7  53 

468 

335 
790 

7A 
6A 
7A 

W.  W.  COTNEY 

ALABAMA   POWER  CO 

TVA-62 1 

HUNTSV I LLE  A  SSE 
HYTOP 

jackson  lock  1 
jackson  Shoals 
jordan  dam 

406B 
4099 
4193 
419E 
4306 

MADISON 
JACKSON 
CLARKE 
TALLADEGA 
EL MORE 

12 
12 
13 
7 

7 

34  42 
34  54 

31  33 
33  32 

32  37 

86  35 
86  05 
88  01 
B6  12 
B6  15 

1500 
10 
475 
290 

MIO 

MID 

5P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
TVA-78 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ALABAMA  POWER  CO 
ALABAMA  POWER  CO 

2  3  3  7 

3 
3 
3 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON 

650! 

4603 

4627 
4798 

CHAMBERS 

CHILTON 
JEFFERSON 
CHEROKEE 
SUMTER 

11 
7 
3 

13 

32  54 

32  5B 

33  33 

34  11 
32  35 

B5  24 
86  31 
66  33 

85  46 

86  11 

830 
420 
636 
589 
160 

6>o 

5P 

SP 

CLARENCE   H.  FINCHER 
ALABAMA   POWER  CO 
MRS.  MARY  K.  LEE 
RUFUS  M.  SEWELL 
PROF.  E.  J.  MURPHEY 

2  3  5  7 
3 

3 

2  3  5  7 

LOCKHART 
LOCK  IT 
MAD  1  SON 
MAGELLA 
MARION  1  SSE 

4822 
4655 
4976 
4996 
51  o« 

COVINGTON 

TUSCALOOSA 

MADISON 

JEFFERSON 

PERRY 

9 

2 
12 
3 
3 

31  01 

33  29 

34  42 
33  30 

32  37 

86  22 
B7  20 
86  45 

86  51 

87  18 

290 
280 
573 
654 
263 

BA 
9A 

BA 

9* 

6A 
BA 

M.  C.  YOUNG 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HARRY    R.    TAYLOR,  JR 
ALABAMA  POWER  CO 
0.  MYRON  HOLIFIELD 

2  3  5  7 
3 

2  3  5  7 
3 
3 

-ALABAMA,      2-6LACK  WARRIOR i      3-CAHABA ,      4-CHA T TAHOOCHEE ,      5— CHOC  TAWHATCHEE i      6-CONECUM,  T-COOSA, 


-ESCAMfi I A |  9-GULF, 


12-TENNESSEE,      1 3-TOMB I GBEE 


-  104  - 


R  EPER  QIC t;  NOTES 

four  digit    Identification  nuabera  lo  the  Index  nuaber  coluan  of  the  Station  Index  HTM  asalgaed  on  a  state  basis.     Thar*  will    r>.    no  duplication  of  nuabera  sithlu  a  state, 
irca  and   letters  following  the  station  mar,    auc  h  as  12  SSw  .    Indicate  distance  lo  alias  and  direction  froai  the  post  office. 
«■  vat  loo  tlaes  given  la  the  Station  index  are  la  local  standard  tlae. 

yad  data  aad  corrections  alii   bo  carried  only  la  the  June  and  Dsceaber  issues  of  this  bulletin. 

hly  and  seaaooal  snowfall  and  beating  degree  dm y»  for  the  preceding   12  aontha  etll   be  carried  in  the  June  lsaue  of  this  bulletin. 

Ions  appearing  In  the  Index,   but    for  which  data  are  not   listed  In  the  tablea,   are  either  slsslng  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

mm  otherwise  Indicated,  dlacoslonal  units  used  In  thla  bulletin  are:  temperature  In  *P.  ,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  aovwaeot  la  allea.  Degree  darn  are  baaed  on  a  dally  average 
,5*  T.     evaporation  la  awaauretl  In  the  standard  feather  Bureau  type  pan  of  4  foot   dlaaeter  unlena  otherwlae  shown  by  footnote  fol  lowing  Table  8. 

it  and  hall  ware  Included  In  snowfall  averages   in  Table  1.  beginning  with  July  1948. 

Ota   In  Tablw  3  are  fraa  non-record  log  gages,  unless  otherwln*  Indicated. 

10  Tablea  3,  S  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  endlrg  at  tlae  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  tlae. 

1  on  ground  la  Table  7  la  at  observation  tlae  for  all   except  leather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:30  A.M.  E.8.T. 

-    No  record  lb  Tablea  3,  6,  7  and   the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  la  Indicated  by  no  entry. 
*    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

a     Aaount    Included  In  following  new  sure  sect     tlae  distribution  unknown. 
//    Cage  is  equipped  sltb  a  windshield. 
I    Adjusted  to  a  full  aonth. 

I    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlaated.  using  a  ratio  of   1   Inch  water  equivalent    to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

11  Ons  or  ao re  days  of  record  Biasing;  aee  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.    If  carried  for  thla  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aonth. 
■     Dally  valuea  and  aontbly  total   froa  recording  gage. 

T    Trace,  an  aaount  too  snail  to  aeanure. 
f    Includes  total  for  previous  aonth. 

crlption  Price:     IS  cents  per  copy,  monthly  and  annual:  $1.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Suaaary.)     Checks  and  aonej  order*  should  b*  aade  payable  to  the  Treasurer  of  the 
ad  States,     lealttances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuacnts,  Government  Printing  Office.  Washington  23,  D.  C. 

V.l.P.C,  Chattanooga,  Tenn.  10/31/52  050 
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ALABAMA  -  OCTOBER  1952 


A.  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 


Temperature 

October,  1952,  was  the  coldest  October  in  69  years 
of  record  in  Alabama.     Mean  temperature  for  the  State 
was  58.4°,  or  6.5°  below  normal,  equaling  the  record 
low  October  mean  temperature  of  58.4°  in  1917.  This 
is  the  second  consecutive  month  with  below  normal 
temperatures.     Record  low  October  temperatures  were 
recorded  at  most  of  the  temperature  stations  in  the 
State.     Light  frosts  were  general  over  the  northern 
third  of  the  State  on  the  4th  and  killing  frosts  were 
general  over  the  entire  State  on  the  29th  and  30th. 
Killing  frosts  also  occurred  at  many  stations  in 
north  and  central  portions  on  the  21st. 

Stations  reporting  temperatures  equaling  or  exceed- 
ing their  previous  October  low  temperature  records 
are  tabulated  below: 

Station  No.  years     Low  Temperature  Previous 

Temperature  in  Oct.,  1952      Low  Oct. 


Record 

and  date 

Temp . 
28° 

Albert v  H 1 e 

23° 

-  30th 

Alexander  City 

10 

19° 

-  30th 

Anniston 

47 

22° 

-  30th 

25° 

Auburn 

61 

25° 

-  30th 

29° 

Birmingham 

65 

27° 

-  29th 

27° 

Camp  Hill 

21° 

-  30th 

26° 

Centreville 

36 

23° 

-  30th 

28° 

Clanton 

60 

24° 

-  29th 

27° 

Cordova 

32 

19° 

-  30th 

23° 

Demopolis,  Lock  4 

26° 

-  29th 

26° 

Dothan 

15 

30° 

-  30th 

35° 

Euf aula 

69 

25° 

-  30th 

27° 

Evergreen 

23° 

-  30th 

28° 

Fayette 

18 

21° 

-  30th 

24° 

Geneva 

15 

26° 

-  30th 

29° 

Goodwater 

60 

24° 

-  30th 

25° 

Greensboro 

74 

29° 

-  30th 

30° 

Madison 

59 

23° 

-  29th 

23° 

Montgomery,  Apt. 

9 

26° 

-  30th 

31° 

Oneonta 

42 

20° 

-  30th 

22° 

Prattville 

54 

26° 

-  30th 

27° 

Pushmataha 

62 

23° 

-  30th 

26° 

Robertsdale 

23 

30° 

-  30th 

32° 

Rock  Mills 

18 

21° 

-  30th 

33° 

Scottsboro 

70 

23° 

-  30th 

23° 

Selma 

73 

27° 

-  30th 

29° 

Talladega 

63 

23° 

-  30th 

26° 

Tuscaloosa 

72 

23° 

-  30th 

27° 

Tuskegee 

54 

23° 

-  30th 

28° 

University 

72 

26° 

-  30th 

28° 

Wetumpka 

57 

28° 

-  30th 

28° 

The  Observer  at  Chatom  wrote  as  follows:     "After  two 
days  with  bright  ,  sunny  weather  with  a  brisk  wind 
out  of  the  north ,  there  appeared  in  the  northwest  a 
thin  haze  of  a  cloud,  about  sundown  Tuesday  (October 
21  ,  1952)  ,  which  we  hoped  presaged  rain  -  we  have 
had  only  0.06  inches  during  October  to  date.  But 
the  TRICK.     When  I  went  out  to  water  my  garden  after 
breakfast,  around  seven  o'clock,  I  found  my  beans, 
butterbeans,  peas  and  tomatoes  were  all  killed. 
Though  there  was  no  sign  of  frost,  nor  could  I  find 
a  trace  of  ice  (ice  was  later  reported  by  other  resi- 
dents who  had  observed  it   in  low  places  protected 
from  the  wind) .     But  when  I  saw  the  work  of  winter 


in  the  garden,   I  went  to  check  my  thermometer.  And, 
to  my  surprise,  the  minimum  was  slightly  below  28°. 
Isn't  that  a  record  for  this  latitude?" 

Yes,  Mr.  Smith,  this  is  a  record  for  the  Chatom  area 
and  for  this  latitude  in  Alabama.     Highest  tempera- 
ture reported  during  the  month  was  96°  at  Centreville 
on  the  3d  and  96°  at  Headland  on  the  2d;   lowest  was 
19°  at  Alexander  City  and  Cordova  on  the  30th. 

Precipitation 

Average  monthly  precipitation  for  the  State  was  1.39 
inches,  or  1.15  inches  below  normal.     This  is  the 
second  consecutive  month  with  below  normal  precipi- 
tation.    Greatest  monthly  amount  was  5.44  inches  at 
Madison;  least  monthly  amount  was  0.00  inches  at 
Atmore  State  Farm,  Fort  Morgan,  Gulf  Shores,  Roberts- 
dale,  and  Wallace;  Lockhart  reported  only  a  trace. 
Mr.  Carl  Boseck,  Observer  at  Robertsdale,  says: 
"First  calendar  month  without  rain  since  cooperative 
station  was  established  here",  or  41  years  of  pre- 
cipitation record.     At  the  termination  of  October 
31st ,  Atmore  had  40  consecutive  days  without  measur- 
able rainfall;  Fort  Morgan,  40;  Gulf  Shores,  37; 
Lockhart,  38;  Robertsdale,  40;  and,  Wallace,  39. 

On  November  1,  1952,  total  rainfall  for  Alabama  since 
January  1,  1952,  was  38.78  inches,  or  6.28  inches 
below  normal. 

The  extended  and  prolonged  drought  resulted  in  some 
near  record  low  river  stages.     A  stage  of  3.2  feet 
at  Millers  Ferry,  on  the  Alabama  River,  on  October 
23d,  was  the  second  lowest  of  record  for  October, 
being  exceeded  by  a  stage  of  3.0  feet  on  October  23, 
1941.     At  Marion  Junction,  on  the  Cahaba  River,  the 
stage  of  1.24  feet  on  October  6th  and  7th  were  also 
the  second  lowest  readings  of  record  for  this  month, 
being  exceeded  by  a  stage  of  1.04  feet  on  October  7, 
1935.     During  the  month  1044  fires  burned  40,324 
acres  of  woodlands,  the  highest  of  record  in  Alabama. 

Crops 

Shortage  of  soil  moisture  was  becoming  serious  in  all 
localities  by  the  end  of  the  month.     Fall  planted 
crops  had  practically  stopped  growing,  and  in  some 
localities  clovers  were  dying.     Only  in  late  northern 
areas  was  there  a  significant  amount  of  cotton  still 
in  the  fields,  and  picking  was  about  completed  in 
all  other  areas.     Harvesting  of  corn  was  about  com- 
pleted in  South  Alabama  and  was  over  50%  completed 
in  northern  counties.     Peanut  threshing  was  almost 
completed  by  the  end  of  the  month.     Pecan  harvesting 
began  the  last  week  in  October.     Summer  pastures  were 
about  gone,  as  frost  during  the  last  few  days  of 
October  killed  most  tender  grasses.     Feeding  of  live- 
stock was  necessary  in  nearly  all  areas,  as  winter 
grazing  crops  had  not  made  sufficient  growth  to  fur- 
nish grazing.     Water  for  livestock  was  short  in  some 
southwestern  counties. 

Storms 

No  severe  storms  reported  during  the  month.   -  ARL 
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zo 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

64.1 
67.3 
64.7 
58.4 
68.9 

90 
94 
97 
95 
94 

24 
28 
26 
22 
38 

2.88 
4.92 
1.69 
1.50 
B._4t> 

6 
8 
3 
3 
12 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 

74.5 
64.7 
63.0 
65.2 
63.6 

99 
94 
91 
92 
97 

46 
24 
29 
32 
28 

4.61 
1 .08 
2.32 
2.51 
2.60 

8 
2 
4 
6 
4 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

64.2 
64.9 
66.5 
67.4 
67.9 

93 
98 
98 
98 
97 

26 
26 
30 
29 
32 

0.26 
5.95 
2.20 
2.08 
3.  35 

1 
11 
6 
4 
7 

1929 
J930 
1931 
1932 
1933 

63.0 
62.4 
68.0 
63.0 
65.9 

89 
88 
97 
89 
98 

30 
23 
30 
30 
32 

4.96 
2.64 
1.71 
6.62 
1.94 

7 
5 
3 
7 
4 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

66.9 
67.  2 
66.9 
62.8 
66.6 

92 
92 
94 
98 
97 

31 
30 
30 
23 
26 

6.54 
1.95 
2.23 
6.01 
0.34 

6 
3 
5 
10 
1 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

66.7 
65.8 
71.9 
65.7 
62.5 

94 
95 
98 
91 
92 

26 
34 
34 
25 
26 

0.38 
1.43 
2. 16 
2.00 
0.81 

3 
3 
5 
6 
2 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

1949 
1950 
1951 
1952 


Temperature 


Precipitation 


63.7 
63.7 
64.8 


66.9 
66.8 
58.4 


95 
91 


92 
90 
95 


0.56 
3.75 
1.44 
1.80 
1 .47 

3.37 
1.77 
1.85 
1.39 


Averages  In  this  table 


ve  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  fallowing  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.01  or  More 

.50  or  More 

1.00 

I     or  More  | 

8  • 

— 

s  * 
'"  t 

8  1 

si 

-  * 

NORTHERN  DIVISION 

ALBERTV I LLE  1  S 

68. 2M 

37. 7M 

53. 0M 

9.3 

87 

2 

23 

30 

o 

o 

o 

2.65 

- 

.62 

2.60 

9 

.0 

0 

2 

} 

} 

ANN  I STON  CAA  AP 

7 1  •  8 

39.6 

55.7 

88 

?2 

30 

790 

o 

o 

7 

0 

1  .92 

.  70 

1.69 

8 

.  0 

o 

I 

RFLLE   MINA   ?  N 

39.5 

54.8 

89 

24 

29+ 

319 

o 

0 

5 

0 

4.05 

2.79 

9 

•  0 

o 

? 

BIRMINGHAM  WR  AP 

R 

71  •  1 

42.6 

56.9 

5.5 

88 

77 

29 

267 

0 

0 

2 

0 

2.03 

_ 

.39 

1  .98 

8 

.  0 

o 

2 

RIRMINGHAM  WR  CITY 

47.2 

60.8 

4.0 

92 

3 1 

29 

173 

1 

0 

1 

0 

1.64 

_ 

.78 

1.51 

q 

.0 

o 

3 

. 

CORDOVA 

73.9 

39.2 

56.6 

- 

6.5 

90 

1 

19 

30 

267 

\ 

o 

1  .60 

- 

1.47 

1,20 

9 

.0 

0 

2 

1 

6.3 

266 

o 

o 

3 

0 

.37 

2,20 

J 

FAYETTE 

71.5 

37,7 

54  .6 

89 

2 

71 

30 

A 

0 

g 

o 

1.07 

1.62 

•  69 

9 

.  0 

o 

: 

GADSDEN 

1 

0 

1.41 

1  •  70 

r 

GOODWATER 

73.0 

43.3 

58.2 

- 

6.3 

89 

2  + 

24 

30 

0 

0 

0 

1.57 

- 

1.30 

1.05 

9 

.0 

0 

3 

1 

l 

U  A  1   CVW  II  1  c 

MAL  t  T V  I  LLt 

66.8 

42.7 

54.8 

85 

2 

77 

29 

o 

o 

o 

1.34 

1.20 

9 

.0 

0 

2 

1 

UllfciTQV/lt  t  C    i.  CCC 
MUN  1        1  LLt    **  obt 

68.7 

38.6 

53.7 

87 

1 

23 

30 

354 

o 

0 

o 

4.81 

1.49 

4.55 

B 

.0 

0 

3 

MAD  I  SON 

70.9 

39,0 

55.0 

_ 

7.7 

89 

1  + 

23 

29 

o 

0 

7 

0 

5*44 

2.05 

2.86 

8 

.0 

0 

3 

2 

MUSCLE   SHOALS   CAA  AP 

67.4 

41.3 

54.4 

7.4 

B8 

1 

77 

30 

333 

? 

0 

4 

o 

1.78 

- 

1.44 

1.22 

8 

.0 

0 

4 

ONFONTA 

71.7 

36.3 

54.0 

7.5 

90 

20 

30 

0 

12 

0 

4.06 

1.02 

3  , 

9 

.  0 

0 

2 

1 

nn  ■     /"  f  T v    c,  mu 
HrLL    v_IIT  3 

69.  1 

86 

7 

0 

0 

2*40 

2  .00 

9 

•  0 

o 

2 

ROCK  MILLS 

40  5 

57  5 

21 

30 

2  34 

0 

0 

6 

0 

1  •  1  7 

1.63 

1.05 

9 

.  0 

o 

4 

SAINT  RFRNARO 

70.3 

38.6 

54.5 

- 

7.2 

88 

1  + 

24 

30  + 

o 

0 

7 

0 

3.01 

- 

.73 

2.81 

9 

.0 

0 

3 

1 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

68.7 

41.3 

55.0 

87 

1 

24 

29 

312 

n 

o 

R 

ft 

2.51 

1  .69 

8 

.0 

0 

3 

SCOTTSRORO 

71.9 

38.6 

55.3 

5.9 

88 

1 

23 

30 

301 

o 

0 

6 

o 

2*41 

.86 

1  .40 

8 

.  0 

0 

' 

TALLADEGA 

73.2 

42.1 

57.7 

6.4 

90 

1 

23 

30 

236 

l 

0 

5 

0 

1*61 

_ 

1  .44 

1.40 

8 

.  0 

o 

3 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

72.4 

41.0 

56  .  7 

8.0 

89 

l 

23 

30 

266 

0 

0 

4 

0 

•  99 

_ 

1.91 

•  86 

8 

.  0 

o 

2 

, 

UN  I  VERS  I T Y 

71.2 

41.9 

56,6 

_ 

8.1 

90 

1 

26 

30 

270 

I 

2 

.90 

- 

2.00 

.75 

8 

.0 

0 

2 

1 

VALLEY  HEAD 

72.6 

86 

1 

o 

o 

o 

1.90 

1.55 

1  .90 

9 

.0 

0 

1 

1 

• 

* 

* 

MIDDLE  DIVISION 

ALFXANDFR   CITY   ft  NE 

77.5 

38.6 

55,6 

88 

2 

19 

30 

297 

7 

1*00 

.90 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

A  1  IQI  IOKI     1     C  u 

■7r!"n 

6.9 

25 

3  0 

o 

7 

z 

ft 

1  .41 

1.47 

1  *k-> 

j? 

J: 

3 

1 

1 

<*R*7 

?? 

*° 

220 

5 

0 

•  70 

*0 

J: 

* 

CAMP  HILL   2  NW 

77-> 

11 

RA  7 

88 

3 

2 1 

3  0 

0- 

0 

3 

0 

1  •  80 

1.5? 

^ 

«  0 

0 

3 

1 

1 

CENTREVILLE 

74  7 

39  7 

57*2 

7  .  B 

'2 

0 

6 

0 

.81 

04 

.62 

.0 

3 

0 

CLAN  1  ON 

72. 5M 

43.  2M 

5  7.9M 

6.3 

90 

3 

24 

29 

1.65 

- 

.97 

1.62 

9 

.0 

0 

2 

1 

r\  a  VT(*»W 
UM  T  ( '  m 

_f 

- 

_ 

Z 

0 

1.38 

•  93 

•J? 

\ 

Jl 

DFMOPOLIS   LOCK  4 

t  1  *  7 

2l  6 

ao 

_8 

2+ 

26 

29 

0 

Q 

•  77 

1.71 

*!-! 

•  0 

** 

2 

0 

DEMOPOLIS   LOCK   AND  DAM 

R7R 

91 

24 

30 

2 

0 

5 

0 

»  84 

.52 

9 

.  0 

0 

2 

1 

0 

EUFAULA 

76  4 

470 
.0 

617 
* 

* 

90 

30 

4 

46 

1 

0 

2 

.39 

2  13 

.39 

9 

•  0 

0 

0 

GREENSBORO 

75.1 

45.7 

60.4 

- 

4.8 

92 

1 

29 

30 

175 

0 

_ 
z 

0 

.69 

1.95 

.61 

9 

.0 

0 

2 

1 

0 

/■pre kiw  i|  1  e 
UKtriNV  1  LLC 

74.9 

48,9 

61.9 

4, 

30 

1  34 

0 

0 

1.23 

1.31 

1.09 

J 

HIGHLAND  HOMF 

91 

j 

ft 
o 

.45 

.25 

*o 

Q 

LAFAYETTE 

72.8 

44.9 

58.9 

88 

2 

28 

30 

204 

0 

0 

3 

o 

.94 

.78 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

LIVINGSTON 

72.6 

41.0 

56,8 

- 

6.9 

89 

2 

24 

30 

263 

0 

0 

4 

0 

.80 

1.53 

.80 

8 

.0 

0 

1 

1 

0 

MA  R I  ON   JUNCT I ON   2  NE 

74,4 

43.3 

58.9 

92 

2 

23 

30 

207 

z 

. 

o 

.59 

.55 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

UAOTlM     n  A  LJ 
MA  K  1   IN  [JAM 

0 

0 

.52 

2.21 

.49 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

MMAfiCLL    r  1  CLU 

72.9 

49,6 

61.3 

91 

2 

33 

30 

149 

1 

0 

0 

0 

.88 

.87 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

74.2 

46.5 

170 

1 

° 

1 

0 

1.00 

.97 

8 

.  0 

ft 

3 

1 

o 

MONTGOMERY  WB  CITY 

73.3 

50.4 

61.9 

4.7 

92 

2 

33 

30 

1 38 

2 

0 

0 

0 

.82 

1  .64 

,72 

B 

.  0 

o 

4 

1 

o 

PR ATTV I LL  E 

73.1 

45.2 

59.2 

5.8 

91 

26 

30 

195 

1 

0 

2 

0 

1.27 

1.30 

1.17 

„ 

.  0 

o 

2 

I 

PUSHMATAHA 

76. 4M 

40.5 

58. 5M 

- 

6,7 

89 

2+ 

23 

30 

o 

3 

0 

.42 

2.22 

.42 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

SELMA 

76.5 

45,5 

61.0 

- 

4.5 

94 

2 

27 

30 

152 

2 

o 

2 

o 

1,57 

•  85 

1.12 

9 

.0 

0 

3 

l 

1 

THOMASV 1 LLE 

73.5 

48,2 

60.9 

6*? 

92 

29 

165 

1 

o 

g 

o 

1.16  1- 

1,29 

.  0 

o 

2 

i 

o 

TROY 

73.7 

49,6 

61.7 

* 

90 

33 

30 

1 

•  36 

2,09 

* 

•  0 

0 

o 

TUSICEGEE 

72.8 

45,3 

59.  1 

8.0 

88 

_ 

2  3 

30 

0 

0 

2 

.67 

1  •  73 

49 

g 

.  0 

ft 

4 

o 

o 

UNION  SPRINGS 

75.8 

48.4 

62.1 

_ 

3.6 

91 

7 

30 

30 

135 

J 

.30 

7.61 

.0 

0 

2 

0 

0 

WFTUMPKA 

73.1 

46,3 

59.7 

- 

7.3 

90 

2 

28 

30 

177 

o 

1.10 

1.59 

.69 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

w  i  v i 3 i un 

•  3 

.91 

•  0 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

76.8 

49.5 

63.2 

92 

2 

34 

29+ 

2 

ft 
° 

_ 

o 

.10 

.10 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

ATMORE  STATE  FARM 

62.6 

92 

2 

30 

30 

137 

2 

° 

1 

0 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BAY  MINFTTE 

76*5 

49*1 

6.2 

92 

2 

32 

29 

125 

1 

0 

1 

0 

.90 

3.45 

•  90 

8 

•  0 

0 

1 

1 

0 

BREWTON  3  SSE 

76.4 

41.9 

59.2 

- 

7.5 

91 

2 

21 

30 

204 

1 

0 

4 

0 

•  06 

3.01 

.06 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHATOM 

77.8 

39.2 

58.5 

95 

2 

20 

30 

214 

2 

o 

5 

0 

.06 

.04 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

C I TRONELL  E 

76.3 

49,6 

63.0 

5.9 

92 

2 

35 

29+ 

120 

2 

0 

0 

0 

.08 

3.25 

.07 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

76.6 

49,7 

63.2 

91 

2 

30 

30 

127 

2 

0 

2 

0 

.41 

2.36 

.74 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

EVERGREEN  CAA  AP 

74.6 

42,5 

58.6 

8.1 

90 

2 

23 

30 

711 

1 

0 

3 

0 

•  85 

1.91 

•  85 

8 

.0 

0 

1 

1 

0 

FAIRHOPE 

77.1 

49,7 

63.4 

6.7 

89 

2 

34 

29 

109 

0 

0 

0 

0 

•  14 

3.83 

•  14 

8 

.0 

0 

0 

0 

FORT  MORGAN 

74,0 

59,3 

66.7 

85 

1  + 

47 

29 

54 

0 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

I 

0 

0 

FRISCO  CITY 

76,5 

48.1 

62.3 

93 

3 

31 

29 

2 

0 

1 

.27 

2.72 

.21 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

GFNEVA 

77,5 

47,0 

62.3 

93 

3 

26 

30 

2 

0 

3 

°o 

.46 

2.04 

.17 

9 

.0 

0 

0 

0 

HFADLAND 

78. 0M 

50.6 

64.  3M 

96 

2 

32 

29+ 

90 

2 

0 

2 

0 

.31 

.31 

8 

.0 

0 

0 

0 

LOCKHART 

76.2 

48.7 

62.5 

90 

3 

32 

30 

1 

0 

1 

0 

T 

22+ 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

76.6 

49.4 

63,0 

91 

2 

34 

30 

116 

1 

0 

0 

0 

.06 

.06 

8 

.0 

0 

0 

0 

MOBILE  WB  CITY 

R 

74.9 

50.5 

62.7 

6.6 

89 

1 

35 

30 

116 

0 

0 

0 

0 

.15 

3.45 

.15 

8 

.0 

0 

I 

0 

0 

07ARK 

78.0 

50.8 

64.4 

3.4 

91 

2 

33 

30 

87 

2 

0 

0 

0 

.27 

2.31 

.20 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

ROBERTSDALE  7  E 

77.9 

48.5 

63.2 

90 

2 

30 

30 

108 

1 

0 

1 

0 

.00 

4.06 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

62.6 

.23 

.0 

STATF 

58.4 

6.5 

1.39 

1.15 

•  0 

5m  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


ble  3 


Day  of  monlh 

5  |  6      7  |  8  |  9     10  |  II  |  12~   13  |  M  |  15     16  |  17  |  18     19  [  20  |  21    22  I  23  |  24    25  |  26  |  27    28  |  29  [  30  31 


nz 


ISON  CENTRAL  TOHER 
CRT* 

ERTVILLE   1  S 
KINDER  CI  TV  6  NE 
CEVlLLf 


ORE  STATE  FARM 
URN  3  SM 
AUGAVILLE 
TON 
MlNETTE 

GREFN 

Lf    MI NA    ?  N 
LINGSLFY 
MIN6MAM   MR  AP 
M1NAHAM  wR  CITY 

NOP 

2 

HTLV 

IfTON  3  SSF 
DGEPORT   2  W 

NOIOGF 
ERA 

DEN    %  NNH 
P  MILL   ?  NW 
BON  MILL 

TER  GROVE 
TREVILLE 
TOM 

lOERSflURG 
RONELLF 

I BORNE 

NTON 

YTON 

FEE  SPRINGS 
BERT  STEAM  PL  ANT 

L1NSVILLE 
UMBIA  1  w 
OOVA 


IVtLLE 
TON 
ATUR 
ATUR  4 

ATUR  SuBSTATiON 
©POL  IS  LOCK  * 
OPOLK  LOCK  AND  0*M 
HAN  CAA  AIRPORT 


AULA 

AM  LOCK  T 
RORFFN  CAA  AP 
RMOPF 

,c©  »  n  e 

KVILLF 

,LS  CITY  6  NM 

1LCV 

'ETTF 

hi  ROCK 

►RENCF  AT  LOC" 
IT  OfPOSIT 
fT  MORGAN 
IT  p»VNE 

SCO  CI'Y 
>SOEN 

NESVlLLE 
tOfN  CITY 
IEVA 

WATER 
I  GAS 

;ENSRORO 
!CNV  I LL  E 
If  SHORES 


?  sse 


ITERSVILLE  CITY  -  WKS 
HERSVILLE  DAM 
.6YV ILLE 
ML  TON 

RISBURG  6  SE 

NEVILLE 
BLAND 
IML.ANO  HOME 
*<TOMF» 
NSES 


pAN  0AM 

l»VETTE 
:  DAM 

IDS 

I  SBURG 

KINGSTON 
I  KMART 
IK  IT 
'  ISON 

MLL» 

►JON  1  SSC 
*10N  JUNCTION 
MON  JUNCTION  2  NF 

►UN  OAM 

•«fh.  FIELO 

*IALLA  ?  NE 
»/IN 

*ft  i  e 

VERS  FERRv 
"STEAD 

■:hcll  OAM 

"iLE  UN  AIRPORT 
jllC  M  CITT 
■*E  SANO 
■TSVAILO 


2.37 
l.Tfl 
*  77 


7.06 
3*50 
1.3* 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


.  10 
T 

1.68  .03 


No*m  Following 

-  Ill  - 


DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 


Toble  3— Continued 


Station 

Total  j 

Day  of  month 

1    |  2  [  3 

4      5  6 

7    ■    8    :  9 

10  | 

11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  |  18 

19  |  20  |  21 

22  |  23  j  24 

25  |  26  j  27 

28  j  29  |  30 

31 

MONTGOMERY  WR  AP  R 
MONTGOMERY  MB  CITY 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
NATCHEZ 

1*00 
.62 
1.97 
l.Tfl 
.53 

•  01 

.97  .01 
•72  .03 
.02  1.46 
1*22  .53 
•  53 

T 

.04 
•  49 
.0? 

•  02 
.03 

T 

T 

nfwrurg 
new  market 

ONEONTA 
ORRVILLE 

1.02 
3*00 

•  IT 
A. 06 

•  Tl 

•        1 .02 
2*37 

•  10 
3.94 

•  71 

.63 
.02 
•  12 

.05 

OZARK 

PAINT  ROCK 

PELL  CITY  5  NW 
PFNNINGTON  LOCK  2 

.27 
3.04 

4.10 

2.40 
•  61 

•  20 
.04  2.76 
4.00 
2.00 

•61 

.24 
.10 
•  40 

•  07 

PERRYVILLE 
P ICKENSVILLE 

PINF  LEVEL 
PLANTFRCylLLE 

1.32 
1.16 
.85 

•  44 

•  68 

.25  .85 
.66 
.85 
.29 
•  68 

•  22 

•  40 

•  10 
.02 

■  13 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PR ATT V  I LLE 

PUSHMATAHA 
RED  RAY 

.75 
1.2T 
•  48 
.42 
1  .60 

•  45 

1*17  .10 
.41  .06 

•  42 
•35  1.15 

•  30 

•  10 

•  01 

REFORM 
RIVER  FALLS 

ROCK  MILLS 
SAINT  RERNARO 

.24 
•  16 
.00 
1.17 
3.01 

*  15 
.16 

1.05 
.07  2*81 

•  09 

.08 

.13 

.02 

•  02 

SAND  MT  STATE  FARM  AP I 
SAYRF 

SCOTTSRORO 
SCOTTSRORO  SUBSTA 
SEALE 

2*51 
1*53 
2.41 
2.  46 
.31 

1.69  .77 
.27  1.10 
1*40  .96 
1  .91 
.28 

•  05 
.  16 
.05 
.55 

•  03 

SELMA 

SHEFFIELD  TV A  NURSERY 
c hOfmAKER  SPRINGS 
SLOCWR  4  s 
SNOW  HILL 

1.57 
1  .61 
1  .90 

•  45 

•  98 

.42  1.12 
.01  1.24 
1*00 
.25 
.15  .83 

.03 

•  56 

•  90 

T 

•14  .06 

SOUTH  HILL 
SUTTLE 

SYLACAUGA  2  W 
SYLVANIA 

3.08 
.82 
2.82 
2.71 
2.38 

2.59 
.82 
2*27 
U33  1.32 
1.87 

•  49 

•  55 
.51 

.06 

TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

THURLOW  DAM 
TONEV 

1  .61 

1.16 
■  38 
4.33 

RECORD  MISSING 

1.40  .16 

.48  .68 
•21  .2B 
3.85 

•  05 

•  48 

•  02 

.07 

TR AFFORD 
TROY 

TUSCALOOSA  LOCK   AND  DAM 
TUSKEGEE 

2.49 

•  36 

•  99 

•  93 
.67 

•23  2.00 
.03  .23 
T          .86  .13 
•18  .65 
•04  .49 

•  26 

•  01 
T 

•  10 

.04 

•  09 

•  10 

UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 
UN I VFRS 1 TY 
VALLEY  HEAD 
VANCE 

.30 
.40 
.90 
1  .90 
•  63 

•  .30 
.40 

.75  .15 
1*90 
.63 

WAOLEY 
WALLACE  2  NE 
WALNUT  GROVE 
WATFRLOO 
WEST  BLOCTON 

1.65 
.00 
3*68 
1.20 
•  61 

1  .50 

3.68 
•91  .29 

.40  .11 

•  15 

•  10 

WETUMPK A 
WHATLE Y 

WHITF1ELO  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK   STM  PLANT 

1.10 
1.06 
2.55 
.91 
2.38 

•69  .41 
•55  .51 

1*75 
•08  .74 

1.80 

T 

•  80 
.09 

•  55 

T 

•  03 

T 

WILSON  DAM 
W  INFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 

1.93 
1*38 
•  58 
1.50 

T         T  1.35 
•24  1.10 
.18  .37 

.05     T  1.20 

•  58 
.04 

.23 

.02 

•  03 

\ 


Hourly  precipitation  data  were  published  in  Climatological  Data  through  September  1951,  at  which  time  it  was  necessary 
to  discontinue  publication  of  hourly  amounts,  because  of  withdrawal  of  fiscal  support. 

Recent  developments  make  possible  the  resumption  of  publication  of  these  data  in  a  new  bulletin  entitled  "Hourly 
Precipitation  Data".     There  will  be  one  bulletin  for  each  of  the  42  climatological  sections  in  the  United  States  and 
one  for  Alaska.      (Climatological  sections  correspond  to  States  except  that  the  six  New  England  States  comprise  a  single 
section  and  Maryland  and  Delaware  comprise  another.) 

"Hourly  Precipitation  Data"  will  be  issued  monthly,   with  an  annual  summary  issue.     The  first  month  to  be  published  will 
be  October  1951,   and  publications  thereafter  will  be  as  rapid  and  as  regular  as  funds  permit.     The  price  will  be  10  cents 
per  copy;  $1.00  per  year  (including  the  annual).     Checks  and  money  orders  for  subscriptions  should  be  made  payable  to 
the  "Treasurer  of  the  United  States".     Remittances  and  correspondence  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
OCTOBER  1952 


Day  Ol  Monlh 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

is 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MAX 
MIN 

as 

32 

87 

41 

60 
38 

76 
39 

81 
48 

63 
37 

60 
38 

50 
45 

55 
46 

55 
43 

66 
40 

72 
42 

76 
44 

78 
49 

77 
48 

69 
36 

70 
37 

38 

73 

38 
76 

37 
29 

64 

30 

68 

30 

71 
31 

75 
36 

77 
35 

76 
39 

58 
28 

30 
73 

63 
24 

68 

37 

•  2 
.7 

MAX 
MIN 

86 

46 

88 
49 

73 
37 

78 

34 

82 

39 

82 

45 

68 

41 

59 
45 

59 
50 

54 
46 

64 

50 

72 
40 

76 
is 

79 
40 

80 

50 

77 
49 

79 

42 

80 
38 

77 
38 

69 
34 

57 
33 

63 

32 

74 
48 

78 

29 

79 

30 

76 

32 

78 
34 

67 

35 

56 

23 

64 

19 

71 
28 

72 
38 

•  5 

I 

MA< 
MIN 

89 
59 

92 
62 

91 
51 

78 

40 

84 

50 

88 

59 

87 
46 

74 
47 

34 
48 

36 
48 

63 
49 

64 

52 

79 
31 

82 
52 

87 
58 

84 

S3 

82 
54 

84 

53 

85 
54 

81 

30 

74 
42 

60 
43 

68 

49 

74 
46 

78 
46 

81 

49 

83 

51 

81 

52 

70 
34 

60 
34 

68 
36 

76 
49 

•  8 
■  3 

MA< 

MIN 

88 

51 

87 
51 

71 
40 

80 
37 

84 

43 

76 
47 

65 

42 

60 

50 

57 
50 

56 
48 

67 
49 

75 
44 

ia 

42 

70 
45 

82 
52 

74 
46 

77 
39 

77 
38 

74 
35 

63 
36 

60 
29 

66 

30 

72 
36 

75 
29 

78 
31 

78 

37 

77 
37 

38 
39 

54 
24 

66 

22 

71 
30 

71 
39 

B 
•6 

UA> 
MIN 

90 
59 

92 
61 

89 

52 

87 
48 

88 

58 

86 

56 

76 
44 

62 
43 

52 
40 

68 
48 

68 
44 

70 
50 

8? 
50 

85 
48 

83 
61 

92 
SI 

81 
S3 

84 

53 

81 

53 

78 
40 

67 
40 

64 

41 

76 

52 

77 
47 

81 

42 

84 

43 

85 
42 

80 
41 

65 

35 

69 

30 

75 
38 

77 
47 

•  6 
>S 

MAI 
M  1  N 

85 

33 

88 
54 

88 
48 

74 
42 

79 
49 

82 

53 

85 
44 

72 
49 

58 

52 

59 
48 

56 
48 

64 
49 

72 
47 

73 
46 

81 
49 

70 
S3 

80 
50 

80 
51 

80 
48 

78 
48 

70 

33 

57 
39 

63 
46 

73 

45 

76 

43 

78 

40 

76 
43 

78 
43 

64 

29 

56 

25 

63 

33 

73 
43 

•  1 

2 

MAX 
MIN 

89 

60 

92 
62 

80 

54 

84 

50 

87 

55 

83 
60 

69 

45 

55 
42 

61 

45 

70 
47 

68 
45 

77 
51 

82 
53 

63 
54 

81 
60 

82 
52 

82 
54 

85 

53 

80 
51 

73 
45 

65 
42 

68 

40 

76 
50 

78 

50 

81 
46 

84 
49 

82 
50 

70 
48 

61 

32 

70 

35 

75 
47 

76 
49 

5 
•  1 

MAI 
M[N 

B9 
59 

78 
55 

72 
40 

78 
39 

80 
45 

63 
45 

60 
37 

55 
41 

52 
45 

56 
46 

69 
41 

74 
43 

78 
47 

79 
47 

69 
52 

69 
42 

72 
33 

75 
39 

74 
38 

6? 
41 

38 

29 

63 

28 

72 

37 

76 

30 

80 

35 

80 

36 

80 

37 

69 

33 

53 

24 

65 
24 

70 
35 

70 
99 

: 

>5 

MAX 
MIN 

88 
58 

85 
56 

74 
41 

82 
43 

84 

55 

70 
44 

59 
38 

50 
45 

55 
48 

37 
47 

67 
49 

75 
45 

78 
47 

80 
49 

81 

53 

73 
46 

75 
39 

78 
38 

73 
39 

63 

40 

38 
38 

64 
38 

Tt 
40 

76 
34 

78 

37 

80 
40 

80 
44 

58 
38 

55 
27 

67 
28 

70 
36 

71 
42 

: 

6 

MAX 
MIN 

92 
62 

88 

63 

78 
46 

85 

52 

88 

50 

77 
51 

62 
39 

55 
45 

55 
45 

56 
47 

71 
47 

77 
48 

80 
54 

83 
56 

83 
57 

75 

50 

78 

44 

80 
42 

76 
42 

66 
44 

63 

37 

68 
39 

75 
49 

.79 
40 

82 
45 

82 
49 

81 

54 

73 
50 

58 
31 

68 

33 

73 
44 

74 
47 

4 
•  2 

MAX 
MIN 

89 

53 

01 
57 

78 
45 

81 

39 

87 
46 

86 

51 

72 
47 

62 
46 

57 
48 

68 
44 

67 
38 

76 
45 

82 
42 

85 
41 

83 
59 

83 
54 

82 
47 

84 

45 

82 
46 

75 
36 

65 

33 

64 

33 

75 
49 

76 
38 

82 

32 

81 

33 

82 

37 

70 

37 

60 

25 

67 

21 

75 
31 

76 
41 

4 

,9 

MAX 
MIN 

00 
52 

92 

55 

83 
40 

83 
39 

87 

43 

78 

53 

67 
43 

61 
45 

56 
48 

60 
48 

66 
40 

75 
45 

80 
43 

82 
45 

85 
52 

77 
49 

79 
44 

8? 
41 

79 
41 

72 
37 

62 
32 

63 

33 

75 
50 

77 
36 

82 
32 

83 
35 

81 

37 

67 
45 

58 
26 

68 

23 

74 
30 

75 
41 

6 

MAX 
MIN 

83 

51 

87 

52 

88 

43 

72 
38 

78 

43 

82 
48 

82 
42 

70 
43 

58 

50 

37 
47 

55 
48 

72 
45 

72 
42 

75 
44 

78 
47 

75 
50 

78 
46 

76 
44 

78 

43 

78 
40 

66 

33 

36 
34 

62 
42 

73 
33 

75 
35 

76 
36 

78 

37 

77 
40 

60 
30 

56 
21 

63 
74 

72 
41 

•  2 

•  1 

MAX 
MIN 

89 
51 

91 
52 

96 
39 

78 
38 

83 
43 

86 

54 

76 
41 

66 
42 

53 
45 

55 
40 

58 
49 

70 
41 

76 
42 

82 
42 

82 
50 

85 

52 

78 
39 

78 

36 

76 
37 

78 
38 

68 

37 

62 

30 

65 
45 

76 
31 

78 

30 

81 

35 

77 
37 

81 

38 

67 

25 

58 

23 

66 
28 

74 
30 

,7 
,7 

MAX 
MIN 

91 
50 

95 

52 

81 
43 

85 

37 

80 
42 

81 

52 

67 
43 

56 
43 

59 
46 

72 
40 

74 
37 

79 
38 

84 

39 

85 
43 

86 
49 

83 
48 

83 
43 

86 

40 

83 
40 

74 

36 

66 
35 

61 
28 

77 
44 

80 

36 

84 

30 

85 

34 

85 
34 

71 
42 

63 

23 

69 
20 

77 
28 

77 
30 

.8 
2 

MAX 
MIN 

90 
63 

92 
65 

77 
53 

82 
53 

86 
57 

80 
61 

66 

44 

61 

43 

58 

43 

70 
46 

71 
47 

76 

51 

81 
54 

83 

55 

84 

58 

81 
50 

81 
54 

83 

52 

80 
53 

74 

52 

64 

39 

64 
41 

75 
51 

77 
50 

81 

50 

82 
51 

S3 
44 

80 
45 

60 

35 

68 

35 

75 
43 

76 
49 

.3 
6 

MAX 
MIN 

85 
53 

87 
5". 

90 
43 

73 
40 

70 
47 

81 
52 

80 
41 

65 
43 

54 
47 

54 
48 

55 
48 

65 
43 

71 
45 

74 
45 

76 
48 

80 
51 

74 
46 

75 
43 

77 
48 

75 
42 

66 

38 

63 

39 

63 
45 

74 
38 

76 

37 

78 
41 

76 

43 

82 
39 

65 
24 

62 
26 

72 
43 

.5 
•  2 

MAX 
MIN 

90 
31 

87 

50 

75 
35 

84 

35 

87 
43 

82 
48 

68 

39 

58 
43 

53 
45 

59 
46 

71 
46 

75 
45 

80 
42 

80 
41 

82 

52 

76 
47 

76 
40 

79 
40 

78 

42 

70 
49 

61 
34 

60 

35 

74 

40 

77 
27 

SO 
30 

81 

30 

79 
35 

69 
32 

60 
24 

67 
19 

73 
29 

73 
39 

9 
.2 

MAX 
MIN 

90 
56 

90 
60 

93 
47 

77 
43 

83 
44 

88 

35 

73 
42 

63 
43 

50 

45 

34 
49 

62 
47 

67 
45 

72 
51 

80 
52 

82 
55 

84 
49 

75 
41 

76 

42 

81 
44 

71 
45 

70 
36 

60 
40 

63 
50 

72 
42 

77 
40 

82 
39 

83 

45 

82 
52 

64 

31 

57 
28 

62 
38 

" 
45 

•  6 

) 

MAX 
MIN 

89 
59 

78 
60 

71 
47 

82 
44 

85 

56 

68 
46 

58 
38 

52 
45 

51 
47 

55 
48 

66 
48 

71 
45 

79 
50 

80 
52 

69 
53 

67 
46 

71 
38 

71 
43 

70 
46 

56 
45 

59 

32 

65 

32 

70 

43 

72 
37 

76 
39 

80 
42 

80 
46 

69 
48 

51 

33 

65 
29 

70 
47 

69 
** 

•2 
•  S 

MAX 

MIN 

83 

57 

88 

57 

88 
47 

74 
44 

82 
43 

84 

48 

70 
41 

58 
43 

49 

45 

54 
48 

59 
46 

66 
44 

74 
45 

79 
46 

80 
49 

80 
49 

73 
43 

74 
41 

76 
42 

73 
42 

66 
35 

54 

33 

62 
30 

73 
39 

75 
34 

77 
34 

81 
38 

82 

40 

61 

26 

57 
27 

62 
26 

71 
41 

,4 
.7 

MAX 
MIN 

90 
5* 

91 
59 

ae 

46 

75 
42 

83 
46 

87 

53 

72 
40 

60 
43 

50 
43 

54 
47 

61 
45 

62 
46 

77 
43 

81 

45 

82 

50 

82 
48 

75 
38 

76 
39 

79 
43 

75 

30 

67 
34 

60 
31 

62 
46 

74 

37 

77 

32 

79 
36 

82 
39 

63 
44 

62 
26 

58 
24 

68 

32 

73 
41 

3 
6 

MAX 
MIN 

90 
60 

91 
59 

78 
50 

81 
48 

85 
54 

88 
56 

78 
50 

61 

53 

63 
51 

60 
46 

71 
42 

76 
52 

79 
51 

88 

55 

84 

65 

85 

61 

84 
58 

85 

55 

81 

55 

75 
48 

59 
41 

67 
48 

73 
48 

79 
46 

81 
46 

80 
46 

80 

50 

71 
44 

59 

32 

66 

30 

77 
40 

76 
49 

6 

7 

MAX 
MIN 

88 

55 

90 
58 

79 
48 

80 
41 

84 
46 

8.8 

54 

88 

49 

61 
58 

62 

53 

59 
46 

60 
45 

76 
51 

79 
46 

81 
51 

83 
65 

81 

59 

84 

55 

82 

53 

83 
52 

70 
48 

61 
38 

60 
43 

77 
47 

79 
41 

8? 
38 

82 
38 

80 
43 

72 
44 

61 

32 

68 

23 

79 

33 

76 
47 

4 

0 

MAX 
MIN 

89 
5* 

00 
5* 

77 
42 

81 

39 

86 
44 

84 

50 

69 
44 

54 
43 

58 
47 

63 
49 

62 
47 

75 
48 

80 
43 

84 
43 

82 
56 

80 
52 

80 
48 

8? 
47 

80 

45 

72 
39 

59 
38 

65 
38 

74 
43 

77 
38 

80 

34 

81 

35 

81 
38 

68 

39 

59 

27 

68 

23 

7* 
30 

74 
42 

6 
5 

MAX 
MIN 

88 
60 

89 
63 

80 
54 

84 

51 

86 

56 

85 

57 

69 
47 

65 
45 

65 
48 

70 
46 

72 
44 

77 
51 

80 
34 

81 
55 

81 

59 

60 
54 

83 
55 

84 

55 

82 
54 

75 
49 

65 
40 

77 
40 

74 
40 

78 

52 

80 
46 

84 
49 

79 
40 

72 
45 

62 
34 

70 

35 

78 
44 

77 
49 

7 

MAX 
M  I N 

88 

53 

89 
51 

83 
39 

76 

37 

80 
42 

83 

49 

62 
39 

58 

43 

50 
43 

52 
47 

56 
4  3 

68 
40 

74 
40 

77 
41 

79 
45 

75 
47 

73 
3  1 

75 

32 

78 

34 

74 

37 

63 
34 

61 
28 

66 
37 

73 
30 

77 
32 

81 

33 

80 
34 

82 

37 

59 
23 

58 

21 

63 
26 

71 
37 

5 
7 

MAX 
MIN 

85 

71 

95 
72 

80 
63 

79 
64 

82 
72 

70 
69 

75 
34 

64 

50 

65 
50 

68 

54 

69 

56 

72 
61 

78 
63 

78 
63 

78 
61 

77 
60 

77 
64 

79 
65 

76 
64 

73 
55 

65 
50 

67 

52 

70 
52 

71 
61 

72 
60 

75 
59 

78 
58 

70 
63 

65 
47 

68 
48 

73 
54 

74 
39 

0 
3 

MAX 
MIN 

87 
59 

90 
61 

93 
51 

78 

50 

82 
50 

87 

57 

83 
43 

66 
45 

66 
46 

55 
48 

65 
45 

72 
49 

73 
51 

83 
50 

83 
59 

84 

50 

81 

53 

81 

53 

64 

51 

80 
45 

74 
40 

59 
44 

67 
47 

75 
47 

78 
47 

82 
47 

81 

50 

83 

31 

70 
31 

59 
33 

70 

'37 

76 
48 

5 

1 

MAX 
MIN 

85 

90 

85 

76 

82 

85 

72 

64 

60 

67 

75 

78 

81 

81 

75 

76 

79 

75 

62 

62 

68 

71 

77 

83 

70 

80 

56 

53 

66 

73 

9 

MAX 
MIN 

88 
58 

00 
55 

03 
48 

90 
41 

88 
48 

87 
54 

89 

SO 

78 
51 

56 
50 

62 
45 

64 
40 

69 
49 

76 
48 

81 
51 

86 

55 

86 

58 

83 

55 

83 

SS 

84 

56 

81 
46 

77 
42 

60 
44 

67 
49 

74 
45 

80 
40 

82 
40 

78 
47 

80 
48 

72 
32 

60 
26 

66 

31 

77 
47 

5 

0 

MAX 
M  IN 

95 

33 

89 

34 

89 
42 

73 
39 

70 

47 

85 
50 

83 
43 

65 
46 

58 

51 

37 
48 

54 
48 

63 
44 

74 
44 

78 
45 

81 
49 

82 

32 

78 
46 

80 
45 

80 

51 

77 
48 

65 
36 

56 
37 

60 
43 

74 

37 

77 
40 

79 
41 

70 
42 

81 
42 

62 
28 

55 
24 

63 
27 

73 
43 

0 
3 

MAI 

MIN 

02 
39 

90 
59 

80 
46 

86 

47 

89 

55 

75 
54 

62 
41 

55 
43 

52 
47 

60 
48 

68 
48 

78 
46 

82 
51 

83 
51 

84 

56 

76 
49 

78 
46 

82 
45 

78 

45 

70 

37 

63 
36 

63 
37 

79 

50 

80 
41 

84 

39 

as 

48 

83 

47 

66 

50 

61 

30 

69 

29 

74 

37 

73 

1 

MAX 
MIN 

95 

57 

90 
59 

84 

51 

81 
49 

84 

51 

86 

56 

73 
45 

61 
48 

54 
48 

56 
49 

64 

52 

76 
53 

80 

50 

82 
51 

82 
59 

so 

34 

80 
54 

83 

53 

81 

53 

73 
50 

62 
40 

64 

43 

73 

53 

77 
45 

81 
46 

80 
46 

80 
48 

72 
*' 

60 
34 

65 
31 

73 

40 

74) 
48 

9 
9 

MAX 
MIN 

83 
39 

85 

59 

75 
44 

60 
-5 

78 
50 

81 

44 

56 
35 

56 
36 

47 
40 

48 
45 

52 
45 

65 
45 

70 
50 

75 
51 

77 
S3 

66 
47 

65 
37 

70 
41 

72 
40 

69 
40 

35 
30 

37 
31 

62 
40 

67 
38 

72 
40 

75 
30 

77 
50 

77 
50 

52 
27 

32 
29 

63 
32 

66i 
42, 

8 

7 

MAX 
M  IN 

01 
6> 

96 
60 

82 
34 

91 
52 

80 
61 

80 
60 

80 
47 

68 

50 

68 

50 

70 
51 

69 
49 

73 
52 

80 

50 

84 

54 

84 

66 

84 

62 

83 
56 

80 

50 

76 
49 

71 
45 

70 
40 

47 

73 
48 

83 
48 

84 
48 

82 

50 

80 
54 

73 
50 

67 

32 

70 

32 

77 
37 

7H 

30 

0 
6 

MAX 
MIN 

90 

91 

85 

90 

85 

84 

74 

61 

56 

93 

62 

73  78 

83 

81 

78 

70 

82 

79 

73 

62 

60 

72 

75 

74 

79 

79 

73 

56 

63 

72 

74. 

o 

MAX 
MIN 

87 

5* 

77 
47 

71 
42 

ro 

40 

83 
51 

57 
41 

60 
18 

50 

»0 

53 
46 

37 

4H 

67 
42 

72 
42 

77 
4  1 

77 
43 

74 
45 

68 
3* 

71 
39 

73  71 
39  3* 

36 
36 

39 
31 

67 

27 

60 

S3 

75 
30 

78 
34 

79 
35 

79 
40 

60 
34 

51 
74 

64 

23 

69 

29 

66. 

!« 

7 
* 

MAX 
MIN 

■7 

sa 

88 

sa 

78 
45 

78 
40 

82 
45 

84 

32 

71 
*? 

60 
49 

5a 

49 

** 
49 

64 

50 

71  |  76 
49  47 

80 
47 

78  7q 

38 1  49 

78 

32 

79 
43 

78 
4« 

68 

43 

57 

32 

44 

35 

73 
43 

76 
41 

77 
43 

7» 

4? 

78 

47 

73 
48 

33 
79 

64 
78 

73 

14 

77.8 
44.0 

RTVILLE    1  1 


ANDES  CITY   6  NE 


STON  CAA  AP 


RE   STATE  FARM 


E  MINA   ?  N 


INGHAM  MR  AP 


INGHAM  KB  C I  TV 


HILL    7  NN 


IPOLIS  LOCK  4 
IPOLIS  LOCK   ANO  0AM 
IAN  CAA  AIRPORT 
iULA 

(GREEN  CAA  AP 

HOPE 

T7E 
MORGAN 

CO  CITT 

OFN 

VA 
IWATER 
SMSRORO 
INVILLE 
»VvlLLE 

eLano 

i  land  home 
kskiu.e  4  sse 
•Wrre 


AtM   t     i     .-1    .-    .1.1  1  u, 

-  113  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAN 
OCTOBER  195 


Table  5 -Continued 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

< 

LIVINGSTON 

MAX 

38 

69 

75 

82 

85 

69 

60 

53 

55 

62 

68 

75 

78 

80 

82 

74 

75 

78 

75 

65 

61 

62 

75 

77 

81 

81 

83 

63 

58 

68 

74 

72. 

MIN 

55 

56 

43 

40 

47 

51 

43 

43 

47 

44 

43 

42 

43 

47 

49 

49 

39 

37 

41 

33 

33 

31 

46 

36 

33 

36 

38 

45 

27 

24 

30 

41. 

LOCKHART 

MAX 

86 

89 

90 

78 

81 

85 

88 

74 

56 

59 

66 

64 

78 

81 

85 

84 

62 

83 

83 

79 

74 

59 

66 

74 

79 

82 

80 

81 

70 

59 

6B 

76a 

MIN 

58 

61 

52 

47 

54 

57 

<*  8 

49 

48 

** 

43 

48 

50 

52 

54 

56 

55 

53 

56 

48 

42 

44 

49 

48 

43 

48 

49 

48 

34 

32 

39 

48. 

MAO  I  SON 

MAX 

89 

89 

78 

73 

82 

86 

58 

61 

49 

52 

56 

72 

74 

79 

82 

73 

71 

73 

75 

73 

57 

60 

66 

72 

76 

81 

81 

80 

56 

54 

67 

70 1 

55 

56 

42 

42 

40 

41 

36 

41 

44 

47 

43 

40 

41 

45 

50 

43 

33 

40 

40 

42 

27 

27 

37 

30 

30 

40 

40 

39 

23 

25 

30 

39  • 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

90 

92 

78 

81 

86 

82 

64 

57 

54 

59 

66 

75 

80 

81 

85 

77 

78 

82 

79 

69 

60 

64 

76 

78 

81 

80 

81 

72 

59 

65 

74 

74, 

53 

56 

47 

40 

*7 

47 

43 

47 

* 

45 

46 

48 

46 

44 

45 

43 

40 

37 

51 

40 

37 

39 

39 

44 

29 

23 

3  1 

43. 

MARTIN  DAM 

MAX 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

88 

91 

75 

78 

83 

82 

70 

57 

55 

57 

65 

74 

76 

80 

80 

77 

70 

80 

80 

71 

58 

60 

75 

76 

80 

79 

77 

66 

57 

63 

71 

72. 

60 

61 

52 

48 

52 

53 

48 

51 

52 

51 

55 

52 

52 

53 

61 

55 

54 

52 

53 

49 

42 

45 

53 

45 

42 

4  7 

48 

45 

35 

33 

40 

49. 

MOBILE   KB  AIRPORT 

MAX 

89 

91 

79 

84 

86 

81 

68 

66 

64 

71 

71 

76 

81 

82 

82 

82 

81 

84 

80 

75 

65 

69 

73 

77 

BO 

82 

81 

72 

60 

68 

74 

76  • 

62 

64 

54 

50 

58 

53 

46 

43 

46 

46 

45 

48 

54 

54 

57 

53 

55 

54 

55 

48 

42 

41 

48 

50 

48 

49 

49 

47 

36 

34 

43 

49. 

MOBILE   KB  CITY 

MAX 

89 

88 

76 

81 

85 

81 

67 

61 

64 

69 

69 

74 

80 

81 

80 

79 

79 

81 

77 

73 

63 

65 

73 

76 

78 

82 

79 

70 

59 

67 

75 

74. 

63 

66 

56 

50 

57 

54 

46 

44 

47 

48 

4  7 

49 

52 

53 

56 

5  7 

56 

55 

50 

*' 

4 1 

52 

53 

49 

49 

so 

40 

35 

44 

50. 

MONTGOMERY   WB  AP 

MAX 

89 

92 

78 

80 

86 

84 

71 

57 

55 

55 

66 

75 

79 

82 

82 

78 

81 

82 

81 

71 

58 

60 

77 

77 

81 

79 

80 

67 

59 

65 

73 

74, 

57 

59 

48 

43 

48 

51 

45 

49 

51 

50 

53 

50 

46 

49 

59 

54 

51 

49 

50 

46 

40 

43 

50 

41 

39 

40 

44 

43 

33 

26 

36 

46. 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MAX 

90 

92 

76 

78 

83 

82 

69 

56 

53 

55 

65 

74 

78 

82 

81 

78 

80 

81 

79 

69 

58 

61 

75 

78 

82 

79 

79 

64 

57 

64 

74 

73, 

60 

63 

54 

48 

55 

60 

46 

49 

5  1 

50 

53 

51 

51 

53 

6  1 

5* 

54 

52 

54 

49 

41 

* 

54 

49 

47 

49 

50 

*5 

36 

33 

43 

50, 

MUSCLE   SHOALS   C^A  AP 

MAX 

88 

75 

69 

80 

84 

51 

54 

49 

50 

54 

64 

73 

77 

79 

64 

65 

71 

74 

72 

55 

55 

62 

70 

75 

77 

80 

80 

58 

51 

64 

69 

67, 

56 

54 

47 

43 

50 

38 

37 

45 

47 

47 

46 

4  1 

49 

52 

48 

41 

35 

40 

41 

38 

33 

28 

39 

31 

35 

39 

46 

36 

28 

27 

42 

41, 

ONEONTA 

MAI 

88 

90 

82 

71 

82 

86 

68 

63 

53 

57 

60 

68 

76 

79 

80 

81 

72 

75 

78 

72 

62 

57 

60 

72 

76 

78 

80 

80 

56 

54 

68 

71. 

49 

50 

40 

35 

42 

45 

35 

43 

45 

44 

42 

40 

39 

39 

45 

46 

32 

32 

33 

37 

3  1 

26 

26 

28 

30 

30 

32 

40 

22 

20 

26 

36. 

OZARK 

MAX 

90 

91 

86 

81 

86 

86 

83 

72 

68 

66 

67 

76 

79 

85 

83 

84 

83 

85 

78 

78 

60 

66 

72 

78 

81 

80 

80 

76 

65 

67 

77 

78. 

60 

61 

5  1 

50 

55 

58 

48 

51 

51 

47 

45 

54 

51 

55 

65 

58 

57 

56 

58 

50 

40 

47 

47 

48 

50 

48 

52 

54 

34 

33 

42 

50. 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 

8* 

86 

85 

70 

76 

79 

70 

61 

56 

56 

56 

65 

69 

73 

75 

79 

71 

72 

7* 

70 

61 

57 

63 

70 

73 

76 

76 

72 

55 

51 

61 

69. 

55 

54 

40 

40 

41 

46 

42 

42 

50 

50 

5  1 

45 

46 

47 

49 

50 

42 

PRATTVILLC 

MAX 

89 

91 

77 

81 

86 

82 

67 

58 

56 

56 

64 

75 

79 

81 

80 

77 

79 

82 

77 

68 

60 

61 

74 

75 

79 

79 

78 

64 

56 

62 

72 

73. 

5* 

55 

45 

41 

45 

52 

45 

49 

52 

50 

53 

46 

50 

46 

55 

54 

50 

45 

47 

47 

41 

43 

50 

40 

36 

39 

40 

43 

29 

26 

34 

45. 

PUSHMATAHA 

MAX 

86 

89 

89 

76 

84 

89 

52 

55 

77 

80 

82 

84 

79 

80 

77 

69 

61 

67 

80 

80 

80 

82 

84 

59 

69 

76. 

53 

50 

42 

40 

45 

56 

42 

42 

45 

44 

40 

45 

42 

44 

49 

48 

40 

36 

41 

40 

35 

29 

40 

38 

33 

38 

37 

38 

28 

23 

33 

40. 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

89 

90 

80 

83 

86 

86 

78 

62 

66 

69 

71 

78 

83 

84 

83 

83 

82 

85 

82 

75 

68 

69 

74 

79 

81 

83 

83 

74 

63 

70 

76 

77. 

60 

62 

54 

47 

53 

55 

47 

45 

47 

45 

44 

52 

51 

49 

62 

54 

54 

54 

54 

48 

44 

39 

42 

50 

48 

43 

46 

52 

34 

30 

40 

48, 

ROCK  MILLS 

MAX 

88 

89 

71 

79 

83 

84 

76 

68 

60 

58 

65 

74 

77 

80 

81 

80 

80 

81 

82 

70 

63 

67 

76 

79 

81 

76 

78 

74 

58 

63 

70 

74, 

48 

5  1 

39 

36 

42 

4  7 

**4 

51 

51 

50 

52 

42 

40 

41 

53 

51 

43 

40 

40 

39 

33 

30 

49 

31 

32 

34 

38 

25 

21 

29 

40  • 

SAINT  BERNARD 

MAX 

88 

88 

78 

71 

81 

85 

60 

59 

51 

54 

55 

69 

74 

78 

80 

78 

69 

72 

75 

71 

58 

61 

68 

70 

75 

77 

81 

79 

55 

53 

66 

70. 

54 

53 

41 

38 

39 

46 

37 

40 

43 

46 

47 

41 

4  ? 

42 

44 

45 

34 

37 

38 

42 

33 

30 

32 

31 

32 

38 

38 

39 

28 

24 

24 

38. 

SANO  MT   STATE  FARM  API 

MAX 

87 

77 

68 

76 

80 

70 

61 

56 

54 

55 

66 

71 

75 

78 

77 

70 

72 

74 

70 

59 

57 

65 

68 

74 

76 

74 

76 

63 

50 

64 

66 

68. 

58 

56 

39 

42 

51 

40 

39 

45 

47 

48 

45 

42 

44 

48 

52 

48 

34 

37 

41 

39 

28 

31 

39 

30 

39 

43 

43 

44 

24 

24 

39 

41. 

SCOTTSBORO 

MAX 

88 

81 

74 

79 

84 

69 

66 

59 

55 

60 

71 

73 

78 

81 

81 

73 

76 

80 

75 

62 

61 

68 

74 

77 

79 

79 

78 

60 

54 

64 

70 

71. 

53 

53 

37 

37 

43 

46 

35 

46 

46 

48 

46 

43 

44 

44 

46 

41 

35 

37 

35 

38 

30 

26 

35 

28 

33 

37 

37 

43 

24 

23 

28 

38. 

SELMA 

MAX 

93 

94 

81 

86 

89 

81 

68 

60 

54 

60 

69 

77 

82 

84 

86 

79 

81 

85 

80 

72 

64 

66 

79 

80 

83 

84 

82 

70 

60 

68 

76 

76. 

55 

57 

51 

42 

48 

56 

43 

45 

49 

49 

53 

46 

46 

49 

55 

50 

49 

45 

47 

44 

4  1 

39 

53 

40 

37 

40 

43 

45 

32 

27 

35 

45. 

TALLADEGA 

MAX 

90 

68 

74 

83 

85 

79 

65 

56 

57 

56 

68 

76 

80 

81 

84 

76 

78 

79 

76 

66 

61 

64 

75 

77 

79 

80 

80 

61 

56 

68 

72 

73. 

53 

53 

39 

39 

47 

5  1 

42 

49 

52 

49 

54 

43 

44 

47 

54 

52 

4  1 

39 

39 

38 

36 

31 

48 

32 

34 

37 

39 

43 

25 

23 

32 

42. 

THOMASV ILLE 

MAX 

88 

92 

76 

84 

87 

74 

62 

53 

55 

61 

66 

75 

81 

82 

82 

76 

77 

81 

76 

69 

60 

61 

74 

75 

79 

84 

81 

66 

57 

70 

75 

73. 

62 

62 

50 

49 

56 

52 

41 

41 

45 

45 

45 

51 

52 

54 

56 

48 

50 

51 

48 

46 

37 

41 

52 

51 

49 

50 

49 

51 

34 

35 

42 

48. 

TROY 

MAX 

85 

89 

90 

75 

80 

84 

86 

70 

57 

55 

55 

62 

75 

77 

83 

82 

78 

81 

81 

78 

72 

58 

64 

72 

75 

78 

7B 

79 

66 

56 

65 

73. 

60 

65 

51 

40 

45 

54 

45 

50 

49 

49 

50 

53 

51 

54 

64 

55 

55 

54 

55 

49 

39 

42 

48 

48 

50 

51 

51 

53 

34 

33 

40 

49. 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

HQ 

83 

75 

83 

87 

67 

60 

51 

52 

56 

71 

78 

81 

83 

81 

74 

75 

78 

74 

65 

62 

63 

74 

77 

81 

83 

83 

59 

58 

69 

72 

72. 

MIN 

55 

54 

45 

40 

46 

45 

39 

43 

47 

4  7 

4  7 

44 

44 

45 

49 

47 

37 

38 

44 

41 

34 

31 

43 

35 

33 

37 

38 

39 

28 

23 

32 

41. 

TUSKEGEE 

MAX 

84 

87 

68 

74 

77 

81 

83 

70 

61 

57 

56 

64 

73 

75 

83 

79 

78 

79 

79 

78 

70 

57 

63 

73 

74 

78 

77 

77 

64 

56 

63 

72. 

52 

54 

48 

41 

46 

50 

43 

49 

51 

47 

48 

49 

45 

46 

50 

56 

51 

50 

50 

47 

38 

39 

47 

42 

41 

43 

45 

49 

33 

23 

32 

45. 

UNION  SPRINGS 

MAX 

89 

91 

78 

82 

86 

87 

78 

67 

58 

54 

65 

77 

81 

84 

84 

80 

83 

84 

81 

74 

60 

63 

76 

77 

81 

80 

81 

70 

59 

66 

75 

75. 

MIN 

57 

60 

49 

<*  7 

56 

55 

46 

50 

52 

49 

5  1 

52 

50 

52 

64 

55 

52 

52 

50 

43 

38 

42 

48 

44 

42 

47 

49 

47 

31 

30 

40 

UNIVERSITY 

MAX 

90 

83 

75 

83 

86 

66 

57 

50 

49 

S3 

67 

75 

81 

81 

80 

74 

76 

78 

74 

6? 

60 

61 

74 

77 

80 

82 

82 

59 

56 

67 

70 

71. 

MIN 

56 

54 

45 

44 

49 

44 

40 

42 

46 

45 

47 

44 

44 

47 

52 

47 

39 

38 

42 

41 

36 

33 

47 

35 

35 

40 

42 

38 

30 

26 

35 

41. 

VALLEY  HEAD 

MAX 
MIN 

86 

83 

80 

78 

78 

70 

70 

69 

64 

69 

57 

74 

78 

80 

79 

74 

74 

72 

72 

71 

70 

69 

71 

74 

75 

75 

78 

74 

64 

57 

65 

72. 

WETUMPKA 

MAX 

86 

90 

76 

79 

83 

82 

69 

57 

57 

55 

65 

72 

78 

81 

80 

76 

79 

82 

81 

73 

60 

60 

74 

76 

80 

79 

78 

66 

57 

64 

72 

75. 

MIN 

57 

58 

49 

44 

47 

53 

46 

50 

53 

50 

54 

47 

48 

50 

55 

54 

50 

47 

48 

45 

40 

41 

44 

41 

39 

42 

45 

46 

32 

28 

32 

46. 
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Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

2:i 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  ^  • 

o  o  i 

I0P0LIS  LOCK  4 

EVAP 

.  16 

.11 

.25 

.  10 

.08 

.22 

.17 

* 

• 

.  12 

.07 

.05 

.< 

19 

.08 

.07 

.17 

.09 

.OS 

.10 

.24 

.15 

.15 

.  17 

.12 

.14 

.11 

.09 

.11 

.11 

.19 

.07 

3.83 

WIND 

IS 

6 

52 

37 

23 

9 

96 

95 

47 

16 

37 

19 

8 

9 

10 

57 

30 

24 

27 

5C 

134 

69 

.11. 

33 

30 

10 

e 

6  i 

61 

32 

7 

1151 

IRHOPE 

EVAP 

.  17 

.12 

.16 

.24 

.02 

.17 

.  19 

.12 

.09 

.10 

.10 

.11 

. 

12 

.  13 

.12 

.  14 

.13 

.14 

.19 

.12 

.27 

.10 

.10 

.  13 

.25 

.12 

.12 

.  29 

.04 

.09 

.08 

4.27 

WIND 

IS 

29 

23 

18 

12 

26 

83 

79 

54 

33 

24 

19 

20 

20 

20 

44 

17 

32 

11 

70 

66 

10 

22 

23 

29 

4 

30 

54 

46 

18 

21 

972 

ITIN  DAM 

EVAP 

.  18 

.20 

.32 

.21 

.13 

.13 

.28 

.01 

.04 

.07 

,09 

.08 

.08 

.15 

.16 

.21 

.22 

.36 

.23 

.12 

.  10 

.15 

.14 

.30 

.30 

.OS 

.06 

B4.67 

WIND 

10 

10 

40 

20 

32 

32 

192 

104 

31 

19 

47 

23 

20 

30 

10 

90 

50 

60 

90 

140 

100 

40 

40 

50 

SO 

27 

25 

102 

166 

26 

14 

1690 

) 

1 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

1  Precip. 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

QQ71 

LAWRENCE 

2 

3*  18 

88  20 

1500 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

ALBERTA 

WILCOX 

8A 

SIONEY  J.  HARDY ,  SR 

ALBERT V1LLE  1  5 

01 AB 

MARSHALL 

12 

3*  15 

86  13 

1114 

6A 

6A 

JESSE  M.  CULP 

2  3  3  7 

ALEXANDER  C1TT  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

32  39 

85  52 

660 

5P 

SP 

CITY  FILTER  PLANT 

2  3  9  7 

ALlCEVlLLE 

0178 

PICKENS 

IS 

33  08 

88  08 

160 

6A 

BLANTON  JONES 

3 

ANDALUSIA 

0252 

COVINGTON 

6 

31  19 

86  30 

330 

7A 

J.    RAYMOND  SHREVE 

2   3   5  7 

ANN 1 S T ON  CAA  AIRPORT 

CALHOUN 

MIO 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  3  5  7 

ARLEV 

033B 

WINSTON 

2 

3*  04 

87  13 

300 

7A 

MRS.  LESS1E  HlLLER 

ASHVILLE 

03  77 

ST.  CLAIR 

T 

33  50 

86  16 

7A 

S.  A.  CROW 

ATHENS' 

0390 

LIMESTONE 

34  48 

86  39 

TVA-62 

) 

ATMORE  STATE  FARM 

OA  02 

ESCAMBIA 

6 

31  10 

87  29 

300 

ATMORE  STATE  FARM 

2  9  5  7 

AUBURN  3  SW 

LEE 

*J 

8A 

MRS ,  MARTHA  l.MOORE 

2  3  5  7 

AUTAUGAVILLE 

OAAO 

AUTAUGA 

1 

32  26 

86  39 

200 

6A 

J.  B.  NEIGHBORS 

BARTON 

03*6 

COLBERT 

12 

34  43 

87  32 

463 

7A 

TVA-462 

BAT  Ml NETTE 

0963 

BALDWIN 

9 

30  53 

87  *7 

26B 

7P 

7P 

GROVER  W.  WOuDWARD 

2  9  5  7 

BELGREEN 

0631 

FRANKLIN 

12 

34  28 

67  32 

910 

7A 

TVA-43 

3 

BELLE  M1NA  2  N 

0659 

LIMESTONE 

* 

ALA.   POLY.  INST. 

2  9  5  7 

BILL INGSLEY 

08.  1 

AUTAUGA 

I 

32  40 

66  43 

380 

•A 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINGHAM  t>B  AIRPORT 

0631 

JEFFERSON 

2 

33  3* 

86  45 

610 

MID 

MIS 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

BIRMINGHAM  MB  CITY 

0836 

JEFFERSON 

2 

33  32 

86  50 

694 

5A 

3A 

MRS. CARRIE  B.HORTON 

2  9  3  7 

BISHOP 

0854 

COLBERT 

12 

34  39 

88  07 

470 

7A 

TVA-42 

j 

BMZ 

0997 

MARSHALL 

M1LFORD  H.  DOOLEY 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

I 

31  35 

86  16 

284 

7A 

R  .    E .  HENDERSON 

BR EM TON  3  SSE 

ESCAMBIA 

6 

31  04 

87  03 

85 

6P 

6A 

MRS.   CLARA  T.  PEAVY 

2  3  3  7 

BRIDGEPORT  2  W 

1099 

JACKSON 

12 

34  56 

83  45 

660 

9P 

MISS  H.LOUISE  JONES 

BRUNDIDGE 

1 17B 

PIKE 

5 

31  43 

85  *9 

515 

7A 

GEO.  L.  HICKS 

3 

CALERA 

1268 

SHELBY 

2EMMA  P.  HOLCOMBE 

CAMDEN  3  NNW 

1300 

WILCOX 

1 

32  02 

87  19 

110 

SP 

5P 

ALA.    POLY.  INST. 

2  3  3  7 

CAMP  MILL  2  W 

TALLAPOOSA 

32  50 

85  41 

680 

6A 

6A 

ALA.    POLY.  INST. 

2  3  3  7 

CARflON  HILL 

1377 

WALKER 

2 

33  54 

87  32 

490 

7A 

MISS  MARY  C.  RAY 

CENTER  GROVE 

1*92 

MORGAN 

12 

34  23 

86  38 

780 

TVA-66 

3 

CENTREVI LLE 

1520 

BIBB 

7A 

W.  D .  HOLL IF  I  ELD 

2  3  3  7 

CHATOM 

WASHINGTON 

19 

31  28 

88  it 

195 

6P 

6P 

CHAS.   C.  SMITH 

2  3  5  7 

CHILDERSBURG 

1615  TALLAOEGA 

33  17 

86  21 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

C  1  TRONELLE 

1685 

MOBILE 

31  05 

88  14 

331 

6P 

6P 

B.  0.  JONES 

2  3  5  7 

clanton 

CHILTON 

7 

32  31 

86  38 

590 

7A 

HUGH  H.  SIMPSON 

2  3  5  7 

CLAYTON 

L723 

BARBOUR 

5A 

EDWARD  E .  POPE 

COFFEE  SPRINGS 

1001 

GENEVA 

5 

32  10 

85  55 

265 

6A 

SAUL  R.  SMITH 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

12 

34  *5 

87  51 

TVA-462-A 

COLLINSVILLE 

1849 

DE  KALB 

'  7 

34  15 

B5  52 

73* 

7A 

MRS.   S.  CUNNINGHAM 

9 

COLUMBIA  1  H 

:  ntb 

HOUSTON 

5 

31  18 

85  08 

190 

74 

REX  H.  CANADA Y 

3 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

SP 

MRS.   C.   GRE  SHAM 

2  3  3  7 

CUBA 

2079 

SUMTER 

19 

32  26 

88  23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

DADE Vl LLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  45 

760 

BA 

DR.  W.  B.  FULTON 

DANO 

2141 

PICKENS 

13 

33  00 

B8  17 

207 

7P 

E.  F.  SMITH 

3 

DANVILLE 

2149 

MORGAN 

12 

34  25 

87  04 

395 

7A 

TVA-503 

DAYTON 

2168 

MARENGO 

JAMES  M.  CREWS 

2  3  5  7 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  37 

66  58 

573 

6P 

BA 

MRS.    FREDA  THIMBLE 

2  9  5  7 

DECATUR  A 

2216 

MORGAN 

12 

34  37 

66  59 

600 

6A 

TVA-63-B 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

12 

34  36 

86  58 

588 

BA 

TVA-41 1 

3 

OEMOPOLIS  LOCK  4 

2240 

MARENGO 

13 

32  31 

B7  31 

100 

7A 

7A 

CORP5  OF  ENGINEERS 

2  9  5  6  7 

DEMOPOL1S  LOCK  6  DAM 

2245 

MARENGO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  9  3  7 

OOThAN  CAA  AIRPORT 

2572 

HOUSTON 

5 

31  14 

85  26 

322 

Mil 

MIO 

CIVIL  AERO.  ADH. 

2  9  9  7 

ELBA 

2577 

COFFEE 

10 

31  23 

86  04 

20* 

BA 

D.  H.  ENGLISH 

ELROO 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

87  *8 

252 

K.   V.  BERRY 

3 

EUFAULA 

2727 

BARfiOUR 

31  53 

85  08 

25* 

SP 

BA 

HARRY  E.  MAUGANS 

2  9  3  7 

EUTAW  LOCK  7 

2742 

GREENE 

E.   B.   HOL BROOK 

EVERGREEN  CAA  AP 

2  763  CONECUH 

6 

31  23 

87  02 

257 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADH. 

2  3  5  7 

FAIRHOPE 

.6.3 

BALDWIN 

9 

90  92 

87  55 

29 

MID 

5P 

HAROLD  F.  YATES 

2  9  3  6  7 

FALCO  5  NE 

2832 

COVINGTON 

9 

31  06 

86  33 

292 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALKV1LLE 

2840 

MORGAN 

12 

34  22 

86  55 

620 

7A 

TVA-36* 

3 

FALLS  CITY  6  NW 

2848 

WINSTON 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FARLEY 

2867 

MADISON 

12 

3*  36 

86  9* 

641 

7A 

TVA-576 

FAYETTE 

2683 

FAYETTE 

13 

33  41 

87  50 

359 

SA 

BA 

LOIS  K ILL INGSWORTH 

2   3   3  7 

FLAT  ROCK 

29*5 

JACKSON 

12 

3*  46 

85  41 

1380 

7A 

TVA-367 

FLORENCE  AT  LOCK 

2976 

LAuDEROALE 

12 

34  47 

87  40 

450 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORT  DEPOSIT 

1024 

LOWNDES 

320 

HENRY  H.  TEWS 

FORT  MORGAN 

3035  BALDWIN 

9 

30  14 

88  01 

BP 

BP 

wm.  H.  Chandler 

2  9  5  7 

FORT  PAYNE 

DE  KALB 

T 

34  26 

B5  43 

879 

BA 

JOHN  W.  PATE 

FRISCO  CITY 

)  i  U5 

MONROE 

31  26 

87  24 

BA 

BA 

HPS .  NEL I A  MCKENZIE 

2  3  5  7 

GADSDEN 

ETOWAH 

T 

34  01 

86  00 

55* 

BA 

8A 

FRANKLIN  K.  EDGE 

2  9  5  7 

GAINESVILLE 

3160  SUMTER 

13 

32  49 

88  09 

130 

FRANK   J.  FIELDS 

GARDEN  CITT 

CULLMAN 

2 

3*  01 

86  45 

500 

8A 

MRS .  G.  MC  KENZIE 

GENEVA 

i255 ;GENEVA 

S 

31  02 

85  32 

107 

REBECCA  CAMPBELL 

GOODWATER 

3399 

COOSA 

7 

33  04 

86  03 

826 

7A 

C.    PURVIS  CONAWAY 

2  3  5  7 

GORGES 

3430  WALKER 

2 

33  39 

87  13 

300 

6A 

ALABAMA   POWER  CO 

GREENSBORO 

9311 

KALE 

N    HAMMER  COBBS 

2  3  5  7 

GREENVILLE 

3519 

BUTLER 

6 

31  50 

66  36 

*** 

bo 

BA 

CECILE  T .  LEWIS 

GULF  SHORES  2  SSE 

3559 

BALDWIN 

9 

30  16 

87  40 

10 

7A 

GULF  STATE  PARK 

GUNTERSVILLE  CITY  »  WKS 

3578 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

610 

7  A 

TVA-403 

3 

GUNTERSV ILLE  DAM 

3583 

MARSHALL 

12 

34  26 

86  24 

611 

7A 

TVA-70 

s 

HALEYVILLE 

36.' 0 

WINSTON 

1  3 

7A 

ELMER  L.  SHIPMAN 

HAMILTON 

3641.  MARION 

34  08 

87  59 

498 

7* 

REX  COOPER 

HARR1SBURG  6  SE 

3697  PFRR< 

3 

32  48 

87  11 

600 

BA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

hAtNEV] LLE 

3  7*6 

LOWNDES 

92  11 

86  35 

MAXINE  E.  WATSON 

3 

HEADLAND 

9761 

HENRY 

5 

91  21 

85  20 

6P 

6P 

ALA.   POLY.  INST. 

2  3  3  7 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAM 

6 

31  57 

86  19 

59* 

SP 

5P 

LUKE  JORDAN 

2  3  3  7 

H I GH  TOWER 

38*2 

CLEBURNE 

THOMAS  J.  HART 

HOOGES 

1899 

FRANKLIN 

13 

34  20 

67  56 

8*5 

6A 

FRANK  L.  HAYNES 

HUNTSVILLE  SUBSTATION 

MADISON 

12 

94  43 

86  35 

611 

TVA-65 

3 

HUNTSVILLE  A  SSE 

6068 

MAD  1  SON 

12 

9*  42 

86  95 

610 

HID 

MIO 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  3  7 

HYTOP 

6099 

JACKSON 

12 

34  54 

86  05 

1500 

7A 

TVA-78 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

" 

91  93 

68  01 

10 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSON  SHOALS 

6198 

TALLADEGA 

93  32 

86  12 

*75 

3P 

ALABAMA  POWER  CO 

JORDAN  DAM 

6301 

ELMORE 

92  37 

86  13 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

5 

4502 

CHAMBERS 

11 

92  3* 

85  24 

890 

6P 

6P 

CLARENCE  H.    F INCHER 

2   3   5  7 

LAY  DAM 

-.6  0  3 

32  56 

86  31 

420 

ALABAMA  POWER  CO 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

33  33 

86  33 

636 

MRS.  MARY  K.  LEE 

LEESBURG 

4627 

CHEROKEE 

! 

9*  11 

83  46 

589 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON 

*T9B  Sumter 

13 

32  35 

86  11 

160 

BP 

BP 

PROF.  E.  J.  MURPHEY 

2  3  5  7 

LOCKHART 

*822 

COVINGTON 

9 

31  01 

86  22 

290 

BA 

BA 

H.  C.  YOUNG 

2  3  3  7 

LOCK  IT 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MADISON 

MADISON 

12 

3*  *2 

B6  45 

579 

9A 

9A 

HARRY  R.    TAYLOR,  JR 

2  3  5  7 

MAGELLA 

*996  JEFFERSON 

3 

33  30 

86  31 

65* 

ALABAMA  POWER  CO 

MARION  1  SSE 

5.  Oil 

PERRY 

3 

32  37 

87  IB 

269 

0.  MYRON  HOL IF  I  ELD 

Station 

Index  No. 

County 

Drainage  * 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

MARION  JUNCTION 

3116 

DALLAS 

3 

32  26 

204 

BA 

MRS.   MARGARET  SMITH 

3 

,  MARION  JUNCTION  2  NE 

DALLAS 

87  19 

ALA.  POLY.  INST. 

2  9  5  I 

MART  IN  DAM 

3140 

TALLAPOOSA 

11 

32  40 

85  55 

340 

6P 

6° 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  3  6  7 

MAXWELL  FIELD 

5202 

MONTGOMERY 

32  23 

86  21 

163 

MIO 

HID 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

2  9  5  1 

1  MC  CALLA  2  NE 

5233 

JEFFERSON 

3 

33  21 

86  59 

550 

6A 

JAMES  B.  ELLIOTT 

MELVIN 

5354 

CHOCTAW 

19 

31  56 

8B  27 

JOHN  R.  LAND 

S  1 

MERTZ  3  E 

BIBS 

600 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MILLERS  FERRY 

5*17 

WILCOX 

1 

32  06 

87  22 

78 

a* 

BOOKER  T.  R IDGEWAY 

MILSTEAD 

3*39 

MACON 

11 

32  27 

85  54 

206 

BA 

T.   C.  CA,» 

MITCHELL  0AM 

5465 

CHILTON 

7 

32  48 

86  27 

330 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5478 

MOBILE 

30  41 

86  13 

212 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  j 

MOBILE  WB  CITY 

MOBILE 

| 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  I 

1  MONTE  SANO 

5529 

MADISON 

12 

34  45 

86  31 

1650 

7a 

TVA-530 

MONTEVALLO 

5537 

SHELBY 

9 

33  06 

86  52 

462 

BA 

M.  P.  JETER 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

95S0 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

198 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  3  1 

MONTGOMERY  WB  CITY 

5353 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

86  18 

2  01 

HID 

5P 

U.S.  WEATHER  BUREAU  1     2  3  3  7 

MOULT ON 

LAWRENCE 

TVA-381  3 

muscle  Shoals  caa  ap 

57*9 

COLBERT 

12 

3*  45 

87  37 

540 

HID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADH.        !     2  3  3  7 

,  NATCHEZ 

5785 

MONROE 

1 

31  43 

B7  16 

162 

S.  B.  HELTON  3 

NEWBURG 

5B47 

FRANKLIN 

;  .■ 

3*  29 

87  33 

660 

TVA-644  3 

NEW  MARKET 

5B62 

MADISON 

34  54 

86  26 

725 

7A 

TVA-62*  9 

NEWTON 

DALE 

7A 

BASCUM  N.  BROWN         1  9 

|  ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  57 

86  29 

857 

7A 

7A 

L.  E .  SELLERS                 2  3  5  T 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

32  18 

87  14 

200 

8A 

EDWARD  B.  WARREN               9  I 

OZARK 

6216 

DALE 

5 

31  28 

85  39 

4  00 

SP 

MRS.   CLEO  S . RUTLAND       2  3  5  7 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

12 

34  40 

86  20 

610 

TVA-69  3 

PALMERDALE  2  W 

JEFFERSON 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

PELL  CITY  5  NW 

6328 

ST.  CLAIR 

7 

33  98 

86  21 

950 

SA 

6A 

A.  F.  BOWMAN 

2  3  9  7 

PENNINGTON  LOCK  2 

6335 

CHOCTAW 

13 

32  OB 

88  02 

20 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PERRYVILLE 

PERRY 

9 

32  3  7 

87  OB 

8A 

C .  M.  PLUMMER 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

13 

33  13 

8B  16 

163 

MRS.    DORA   I.  CLAY 

PINE  HILL 

WILCOX 

MRS.DtLLA  L.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

6 

32  04 

86  04 

- 

FA 

C.  H,  ADAMS 

PLANTERSVILLE 

6508 

DALLAS 

1 

32  39 

86  66 

240 

0.    H.  BARNES 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

1  2 

34  57 

85  33 

633 

TVA-693  3 

PRATTVI LLE 

66*0 

AUTAUGA 

1 

32  28 

86  2B 

281 

6P 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO    !     2  3  5  7 

PRIMROSE  FARM 

YOONW.  E.   ELSBERRY  3 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

1  3 

32  12 

88  21 

- 

BA 

8A 

MRS .  JAN  IE  C.  BROWN  I     2  3  5  7 

RED  BAY 

6805 

FRANKLIN 

1  1 

34  27 

88  09 

627 

TVA-493  3 

REFORM 

6B47 

PICKENS 

1  3 

33  23 

88  01 

242 

WILLIAM  T.  AMBROSE  3 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

6 

31  22 

B6  32 

JOHN  R.  BRADLEY 

ROBERTSDALE  7  E 

BALDWIN 

150 

6P 

CARL  BOSECK 

2  3  3  7 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

4 

33  09 

85  18 

745 

6P 

6A 

JAMES  B.  BAILEY 

?  3    3  T 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  47 

B02 

7A 

FR.  ROGER  LOTT 

2  3   3  7 

SAND  MT. STATE  FARM  API 

7207 

DE  KALB 

12 

34  17 

B5  56 

1195 

SP 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  3  T 

SAYRE 

7282 

JEFFERSON 

2 

33  43 

B6  SB 

304 

DORA  R.  WEBSTER 

SCOTTSBORO 

JACKSON 

6P 

MRS.  kin:  IE  BOBO 

2  3  9  7 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

F310 

JACKSON 

1  ? 

34  41 

B6  01 

660 

TVA-76-A 

SEALE 

732B 

RUSSELL 

32  18 

85  10 

349 

JOHN  T.  DAVIS 

SELMA 

7966 

DALLAS 

1 

32  25 

87  00 

1*7 

6P 

JOHN  0.  RHODES 

2  3  6  7 

SHEFFIELD  TVA  NRSY 

7*15 

COLBERT 

12 

34  46 

B7  42 

505 

7A 

TVA-49 

1    SHOEMAKER  SPRINGS 

LIMESTONE 

TVA-6B2 

1    SLOCOMB  4  S 

7576 

GENEVA 

5 

31  03 

85  36 

270 

6A 

PATRICK  H.  SMITH 

l    SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

1 

32  00 

87  01 

225 

MRS.    EVA  R.  RAY 

SOOTH  HILL 

7671 

DE  KALB 

12 

34  24 

66  02 

990 

7A 

TVA-7S 

SUTTEE 

796? 

PERRY 

9 

32  32 

87  11 

1*5 

7A 

J.    F.   SUTTLE i  JS. 

SWA  IN 

JACKSON 

7A 

TVA-385 

SYLACAUGA  2  W 

7994 

TALLADEGA 

7 

33  10 

B6  17 

5*8 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

SYLVAN  1  A 

8012 

DE  KALB 

12 

34  34 

85  49 

1400 

TVA-3B6 

TALLADEGA 

802* 

TALLADEGA 

66  06 

554 

6P 

6P 

C.  D.  WEAVER 

2  3  3  T 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

8032 

TALLADEGA 

7 

33  18 

86  04 

1919 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

THOMASVILLE 

CLARKE 

MRS .  MINNIE  DEATON 

2  9  9  1 

THURLOW  DAM 

8215 

ELMORE 

11 

92  32 

85  54 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

TONE  Y 

8259 

MADI SON 

34  54 

86  44 

750 

7A 

TVA- 506 

TRAf FORD 

B?85 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86  44 

490 

HPS.  HAZEL  GARRETT 

TROY 

6323 

PIKE 

10 

91  49 

85  58 

390 

8A 

8A 

THOMAS  J.  D1LLARD 

2  9  3  T 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

TUSCALOOSA 

Mil 

C IVIL  AERO.  ADH. 

2  3  5  7 

TUSCALOOSA  LOCK  t  DAM 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

152 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE 

MACON 

11 

32  26 

85  42 

459 

BA 

BA 

TUSKEGEE  INSTITUTE 

2  3  5  7 

UNION  SPRINGS 

BASI 

BULLOCK 

6 

32  OB 

B5  44 

*B5 

SP 

MRS.  BOBBIE  GUTHRIE 

2  3  3  7 

UNIONTOWN 

8*46 

PERRY 

1 

92  27 

87  91 

279 

J.  S.  BRAN  YON 

UNIVERSITY 

TUSCALOOSA 

MID 

DR.   F.   H.  MITCHELL 

2  3  3  7 

j   VALLEY  HEAD 

8  ".69 

DE  KALB 

34  34 

65  36 

1031 

BP 

8A 

MRS.   CARRIE  DALBY 

2  3  5  1 

VANCE 

8477 

TUSCALOOSA 

3 

33  10 

87  13 

JA 

WH.    F.  VANCE 

WADLEY 

B603 

RANDOLPH 

11 

33  08 

85  94 

6*0 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

WALLACE  2  NE 

B63  7 

ESCAMBIA 

31  14 

87  12 

165 

MRS . ARTHUR  M.MORRIS 

WALNUT  GROVE 

B648 

ETOWAH 

2 

34  04 

86  19 

B50 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WATERLOO 

8686 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

88  04 

44  5 

6P 

J.    ELL  I E  THREET 

WEST  BLOC  TON 

88^9 

9 

33  07 

87  07 

500 

7A 

RUPERT  M.  BEARDEN 

WETUMPKA 

8P*9 

ELMORE 

7 

32  32 

86  12 

205 

6P 

6A 

MRS.  D.  R.  WHITAKER      2  3  5  7 

WMATLEY 

8B67 

CLARKE 

19 

31  99 

87  49 

170 

7A 

LEONARD  L.  COLEMAN 

WHEELER  DAM 

8875 

LAWRENCE 

12 

34  47 

87  21 

580 

7A 

TVA -52 

WHITFIELD  LOCK  3 

6923 

CHOCTAW 

19 

32  17 

88  01 

90 

CORPS  OF  ENGINEERS 

.   WIDOWS  CREEK  STH  PL 

8936 

JACKSON 

12 

94  53 

85  45 

612 

7A 

TVA-704-A 

WILSON  DAM 

B9B0 

COLBERT 

12 

34  46 

87  97 

590 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WINFIELO  2  SW 

B99B 

FAYETTE 

13 

99  55 

B7  30 

468 

7A 

W.  W.  COTNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

S  l  u? 

ELMORE 

11 

32  34 

85  54 

335 

ALABAMA  POWER  CO 

YOUNGS  STORE 

LAUDERDALE 

790 

7A 

TVA-621 

NEW  STATIONS 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

91  32 

87  91 

189 

TOLL  I E  L.  HASKEW 

3  ■ 
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REFER t  NC  E  NOTES 


four  digit   Ident If  lent  ion  numbers  Id  the  lndtx  number  column  of   the  Station  tadex  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  auabrri  within  a  ntste. 
rrb  sad  lettere  following  the  station  name,   such  as   12  SSW ,    Indicate  distance  In  mile*  and  direction  fron  the  post  office, 
rwstltn  Macs  given  la  the  Station  Index  are  In  local  standard  tlae. 

yed  data  and  corrections  vlll  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  Issues  of  tbl*  bulletin. 

hly  snd  seasonal  snowfall   sod  hosting  degree  days  for  the  preceding   12  sooth*  will  be  carried   la  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Ions  appearing  in  the  Index,  but  for  sblcb  data  are  not   listed  In  the  tables,  are  either  slsslng  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

■•  otherwise   Indicated,  dlaeastonal  units  used  In  tble  bulletin  are:      teaperature  In  *W. ,   precipitation  and  evaporation  In  Inches,  snd  slnd  aoveaent   In  alles.     Degree  dsys  ars  based  on  a  dally 
age  of  63*  T .     Evaporation  Is  aeasured  in  the  staodsrd  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shoes  by  footnote  following  Table  6. 

t  sad  hall  were   lnrluded  In  snowfall  averages  in  Table  1.    beginning  wltb  July  1948. 

Dts  is  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

la  Tables  3,   5  and  6  and  snowfsll  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  observstlon.     See  the  Ststlon  index  for  obssrvstlon  (lae. 

on  ground  In  Table  7  la  at  observation  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  Per  these  stations  snow  on  ground  vslurs  ire  at  6:30  A.M.  C.S.T.  WTO  EQUIV  in  Table  7  sea as  the  water 
talent  of  snow  on  th*  ground.      It   Is  aessured  at  selected  ststlons  when  the  depth  of  snow  on  the  ground   is  two  Inches  or  sore, 

-     No  record  in  Tshles  3.  6,  7  and  the  Station  Index.     Ho  record  In  Tables  2  snd  3  Is  lndicsted  by  no  entry. 

*  And  also  on  s  later  date  or  datea. 

•  Aauunt    Included  la  following  Measurement,   tlae  distribution  known. 
//    Cage  is  equipped  wltb  s  wlndshlsld. 

B    Adjusted  to  s  full  aoatb. 

I    Water  equivalent  of  snowfsll  wholly  or  psrtly  estlasted.  using  s  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Incbea  of  new  snowfsll. 

■    One  or  aore  days  of  record  alsslag;     see  Table  3  for  detailed  dally  record.     Degree  day  dsta.    If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent   the  vslue  for  s  full  north. 
B    Da  1 1 y  vslues  snd  aonthly  totsl  f row  recording  gage. 
T    Trsce,  sa  aaouat   too  Basil   to  aeaaure. 
?     Includes  totsl   for  previous  aoatb. 

erlptlon  Price:  13  ceats  per  copy,  aonthly  and  annual;  Si. 30  per  year.  (Tearly  subscription  Includes  the  Annual  Suaasry.)  Checks  and  aoney  orders  should  be  aade  payable  to  tbs  Trsssurwr  of  ths 
ad  States.     Kealttsacrs  sad  correapoadence  regarding  subscriptions  should  be  Bent  to  the  Superintendent  of  Docuaents,  Govcrnaent  Printing  Office,  Wsshlngton  23,  0.  C. 


t.l.P.C. ,  Cbsttsnoogs.  Tern.  ---13/4/52  830 
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CHATTANOOGA:  1953 


ALABAMA  -  NOVEMBER  1952 


A.  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 


WEATHER  SUMMARY 


Temperature 


Mean  temperature  for  the  month,  52.8°,  was  1.4°  below  normal,  making  the  third  consecutive  month  with  below  normal 
temperatures.     Highest  temperature  reported  was  87°  at  Chatom  on  the  3d.     Lowest  temperature  reported  was  19°  at 
Alexander  City,  Fayette  and  Oneonta  on  the  5th  and  at  Scottsboro  on  the  28th. 

Precipitation 


Average  monthly  precipitation  for  the  State  was  2.55  inches,  or  0.87  inches  below  normal,  making  the  third  consecu 
tlve  month  with  below  normal  precipitation.     Greatest  monthly  amount  of  precipitation  was  5.02  inches  at  Swaim; 
least  monthly  amount  was  0.84  inches  at  Highland  Home.     Rainfall  on  November  6th  and  10th  ended  a  rather  protracte 
period  of  dry  weather  at  a  number  of  stations.     The  following  stations  had  no  measurable  precipitation  for  the 
periods  shown: 


STATION 

Atmore  State  Farm 
Fort  Morgan 
Gulf  Shores 
Lockhart 
Robertsdale 
Wallace 


Period  Without 
Measurable  Precipitation 
September  22-November  5 
September  22-November  9 
September  25-November  9 
September  24-Nov ember  9 
September  22-November  5 
September  23-November  5 


Number  of  Consecutive  Days 
Without  Measurable  Precipitation 
45 
49 
46 
47 
45 
44 


Total  rainfall  for  Alabama,  January  1 -November  30,  1952,  was  48.48  inches,  or  7.15  inches  below  normal  (or  85%  of 
normal) . 

The  unusually  brilliant  coloring  of  autumn  foliage  is  believed  due  to  the  long  dry  period  before  frost  occurred. 

As  during  October,  the  stream  flow  was  very  low  throught  the  State.  Record  low  November  river  stages  occurred  as 
follows: 


Lowest  Stage,  Previous  low 

Station  River      November .  1952  November  Stage 

Millers  Ferry  Alabama  3.14  ft.  on  27th  3.6  ft.,  Nov.  19+,  1941 
Marion  Junction    Cahaba      1.40  ft.  on  1st        1.6  ft.,  2+,  1944 

Brewton  Conecuh  -0.8  ft.  on  5-6  -0.8  ft.,  Sept.  4,  1951 


The  Alabama  State  Forest  Service  was  established  in  1924.  Until  1952,  the  year  1925  was  the  worst  forest-fire  yea 
of  record.  Monthly  precipitation,  and  departures  from  normal  as  shown  below  for  the  two  years  under  consideration 
show  that  weather  conditions  were  more  favorable  for  forest-fires  in  1952  than  in  1925 


1925  1952 


Month 

Precipitation 

Departure 

Precipitation 

Departure 

from  normal 

from  normal 

January 

9.61 

+  4.59 

3 

98 

-  1.04 

February 

3.52 

-  1.71 

4 

15 

-  1.08 

March 

3.11 

-  3.02 

6 

75 

+  0.62 

April 

1.54 

-  2.94 

2 

88 

-  1.60 

May 

2.22 

-  1.67 

5 

38 

+  1.49 

June 

2.18 

-  2.12 

2 

27 

-  2.03 

July 

4.74 

-  0.74 

2 

07 

-  3.41 

August 

1.59 

-  3.04 

6 

64 

+  2.01 

September 

2.67 

-  0.69 

3 

27 

-  0.03 

October 

5.95 

+  3.41 

1 

39 

-  1.15 

November 

4.48 

+  1.06 

2 

55 

-  0.87 

Totals 

41.61 

-  6.87 

41 

33 

-  7.15 

On  November  5,  1952,  there  were  140  small  forest  fires  burning,  124  of  which  started  on  November  4th.     During  the 
period  November  3-10,  1952,  there  was  considerable  smoke  in  the  atmosphere,  as  a  result  of  forest  fires,  and  on 
November  6th  the  sun  could  be  seen  with  the  unprotected  eye  through  the  smoke  pall  during  the  entire  day;  at  times 
visibilities  over  the  State  were  less  than  one-half  mile.     Late  reports  show  that  during  October,  1952,  1,044 
forest  fires  burned  40,324  acres  of  woodlands. 


Crops 

Soil  moisture  was  generally  adequate  in  all  areas  for  crop  growth  by  the  end  of  the  month,  although  the  subsoil 
was  still  dry  and  most  of  the  southern  half  of  the  State  needed  additional  rain.     Rainfall  during  the  month  was 
mostly  ample  for  germination  and  growth  of  winter  grains  and  legumes,  but  growth  was  retarded  by  low  temperatures. 
There  was  very  little  cotton,  corn  and  peanuts  remaining  to  be  harvested.     Harvesting  of  the  pecan  crop  made  good 
progress  and  was  over  50%  completed  by  November  30th.     Pastures  were  slightly  improved,  as  a  result  of  rains,  by 
the  middle  of  the  month;  but,  owing  to  the  prolonged  drought,  grazing  was  short  and  feeding  necessary  in  nearly  al 
areas.     Livestock  were  in  fair  to  good  condition,  but  marketings  were  unusually  heavy  on  account  of  the  shortage  o 
feed. 

Earthquake  Shocks  Underground 


The  U.  S.  Geological  Survey  reported  that  all  recording  gages,  placed  on  water  wells  over  Alabama,  showed  a  larpe 
surge  in  stage  about  noon  on  November  4,  1952.     Oscillations  were  reported  to  have  varied  from  a  few  inches  to 
several  feet.     The  U.  S.  Coast  and  Geodetic  Survey  advises  that  an  earthquake  was  reported  at  that  time. 

Apparently  the  effects  of  the  earthquake  were  not  felt  at  the  earth's  surface  in  Alabama,  as  no  reports  were  re- 
ceived and  no  accounts  of  an  earthquake  in  Alabama  were  noted  in  the  press.  Earthquake  effects  were  noted,  how- 
ever, in  the  oscillations  of  underground  water  some  distance  below  the  earth's  surface.     -  A.R.L. 
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Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 
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1  •  78 

1.49 

•  68 

10 

.0 

0 

8 

1 

0 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

68. 9 

42,6 

55,8 

84 

3 

31 

5 

276 

0 

0 

2 

0 

1  ,99 

- 

1.06 

1  .64 

19 

7 

1 

1 

EVERGREEN  CAA  AP 

68.  5 

36,5 

52,5 

4.3 

83 

2  + 

26 

5+ 

369 

0 

0 

10 

0 

2,21 

.83 

•  98 

1 9 

*o 

o 

FAIRHOPE 

69.5 

46,3 

57,9 

.9 

83 

7+ 

32 

22 

230 

0 

0 

1 

0 

2.34 

.78 

.86 

19 

.0 

0 

T 

1 

0 

FORT  MORGAN 

67.2 

54,7 

61.0 

77 

3 

41 

28 

145 

0 

0 

0 

o 

2.75 

1.28 

29 

•  0 

0 

7 

? 

1 

FRISCO  CITY 

68  •  Q 

42,8 

5  5.9 

85 

4 

29 

0 

0 

3 

0 

2  07 

.95 

59 

1 9 

•  0 

0 

7 

2 

0 

GENEVA 

70.2 

40.2 

55.2 

85 

4 

29 

5 

0 

0 

7 

0 

1.36 

1.57 

.57 

20 

.0 

0 

7 

1 

0 

HEADLAND 

0 

0 

0 

•  0 

0 

LOCKHART 

69.7 

43.8 

56.8 

84 

4 

31 

22 

0 

0 

1 

0 

1.23 

.47 

19 

.0 

0 

7 

0 

0 

MOBILE   WB  AIRPORT 

68.1 

45.4 

56.8 

83 

3 

32 

22 

256 

0 

0 

1 

0 

1.89 

.78 

10 

.0 

0 

9 

2 

0 

MOBILF   WR  CITY 

R 

67.1 

46,4 

56,8 

1.8 

82 

3 

257 

0 

0 

0 

0 

1.97 

1 0 

.0 

0 

9 

1 

c 

OZARK 

70.0 

45.1 

57,6 

•  2 

84 

3 

32 

21 

230 

0 

0 

l 

0 

1.03 

1.87 

.47 

19 

.0 

0 

8 

0 

c 

ROBERTSDALE  7  E 

70.5 

44.3 

57.4 

83 

3 

28 

22 

228 

0 

0 

<• 

0 

2.29 

1.09 

1  .04 

19 

•  0 

0 

9 

2 

1 

D I V  1  S  I  ON 

56.4 

1.97 

.0 

STATE 

j  52.8 

1  .4 

2.55 

.87 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Station 

Total  j 

Day  of  month 

1  |  2  |  3 

4      5  6 

7  |  8 

9 

in 
10  | 

11 

w 

13      14  15 

ID       1/  10 

19  1 

20  21 

09       99  OA 

25  | 

1 1 

28  | 

29  | 

Jl 

SOM  CENTRAL  TOMER 

1  77 

1.74 

•  86 

•  69 

.23 

•  TA 

?«6l 

•  33 

.04 

.93 

.06 

1.03 

•  22 

•TV  ILL F   1  S 

1.11 

•  66 

.20 

• 

.67 

1.19 

.17 

ANOfR  CI  TV  A  Nf 

7.A8 

•  31 

.06 

•  93 

.90 

T 

.08 

FVILLF 

?,  AA 

•  72 

.04 

•  92 

.00 

•  20 

LUSIA 

t  •  IV 

.11 

•  06 

•  12 

.60 

.16 

.09 

•  23 

STON  C A A  AP 

2*7* 

.06 

.16 

1.40 

.20 

.82 

.06 

Y 

3.*0 

1.13 

1.04 

1.06 

.23 

[LLC 

3*1? 

•  32 

•  13 

• 

1.00 

1.90 

.13 

NS 

2.27 

.03 

.91 

.76 

.12 

•RF    STATF    F ABM 

?  A« 

.06 

•  20 

.  19 

1.32 

•  99 

.19 

•  43 

II  SH 

•  23 

.20 

•  19 

.20 

.61 

.79 

•  10 

•  06 

UGAVILLF 

7*3! 

.26 

.09 

•  32 

•  47 

.89 

.16 

rm 

4*21 

•29 

1.63 

.03 

1.23 

.69 

•  16 

■Km 

?.0a 

.13 

•  60 

.09 

.94 

.66 

RE  FN 

2.06 

1.16 

•  99 

•  12 

E 

MtNA   ?  N 

i""*A4 

1.S0 

.33 

•  04 

•  60 

.77 

•  13 

INGSLF  v 

7.  OA 

•  42 

•  69 

•  69 

•  12 

INGHAM    HA    AP  R 

.27 

•  13 

•  01 

.01 

.69 

1.20 

•  07 

.12 

INGHAM    .      CI  TV 

7.TT 

•  49 

•  07 

.73 

.01 

1.34 

.06 

•  07 

IOP 

.17 

2.00 

1.73 

.87 

•  17 

.63 

.24 

.30 

- 

1.12 

•  19 

TLV 

.09 

•  03 

.20 

.06 

•  96 

.69 

.27 

(TON  5  SSE 

I  .so 

.11 

•  23 

.11 

•  63 

.09 

•  11 

•  33 

HSFPOCT    ?  M 

.49 

.90 

.03 

1.03 

1.16 

.04 

•  03 

BIOM 

1  A6 

T 

.04 

.09 

.08 

•  43 

•  40 

.14 

.10 

T 

•  16 

p 

.22 

1.19 

.70 

1.66 

.17 

►FN  *  NNW 

1*37 

.23 

.06 

T 

1.23 

.61 

T 

•  09 

.17 

HILL   '  Mm 

1  .OT 

•  36 

.08 

.  08 

•  17 

.71 

.47 

.03 

.07 

n 

N  HILL 

1.03 

.09 

•  63 

.19 

•  99 

.10 

.43 

ER  GROVE 

3.?A 

.62 

.11 

T 

•  96 

.19 

.97 

.72 

•FVlLLF 

•  37 

1.46 

1.10 

•  17 

n 

N 

7.0? 

•  99 

.09 

T 

1.40 

.04 

.33 

T 

.27 

•  29 

Of  MUHNNS 

3.AA 

•  13 

.98 

.93 

1.80 

fONFLLF 

1  .  TA 

.03 

.66 

.11 

.07 

.17 

.06 

■  93 

T 

.43 

■DBS* 

1  TA 

.02 

■  20 

•  22 

.01 

•  64 

•  96 

•  33 

TON 

?.B1 

•  20 

.07 

•  66 

.62 

1.70 

•  11 

TON 

1.03 

•  37 

•  36 

.90 

.11 

•  07 

•  12 

Ff  SPRINGS 

1.70 

•  42 

•  13 

.30 

.79 

.10 

•  03 

CRT  STEAM  PLANT 

3  .89 

.06 

1.66 

1.31 

•  90 

.14 

INSVILLP 

,  .  ^ 

.70 

•  10 

.70 

.29 

1.29 

.19 

MN|*  1  « 

t  *  A8 

.12 

.16 

•  24 

•  69 

•  07 

T 

AVi 

.63 

•  13 

.93 

1.12 

.20 

3. OA 

1.20 

.07 

1.69 

•  44 

.03 

.16 

"VILLF 

1  »BA 

.46 

.17 

•  20 

.30 

•  66 

T 

.08 

?  •  S? 

.03 

.71 

.02 

•  89 

.62 

•  09 

.20 

MLLF 

3,70 

1.60 

•  13 

.96 

.14 

.73 

.13 

Ml 

3.AA 

•  36 

1.98 

.60 

•  02 

.30 

TUR 

3. AS 

2.01 

.12 

.69 

.67 

.10 

TUP  4 

S.7? 

2.04 

.12 

.63 

•  03 

•  T7 

.13 

TUR  SUBSTATION 

1.77 

•  16 

•  99 

.03 

•  74 

.13 

)POLIS  LOCK  A 

3,8S 

•  63 

2.00 

.12 

.76 

.32 

WW.  IS  LOCK   AnO  dam 

3. OA 

.68 

.01 

2.16 

•  72 

T 

T 

.01 

.37 

UN  CAA  AIRPORT 

1.99 

T 

.  14 

.02 

■  09 

1.64 

.06 

T 

.03 

.03 

1  .BA 

.04 

.07 

•  09 

.23 

.81 

.23 

•  17 

•  72 

1.62 

.09 

•  22 

IULA 

!  IS 

.23 

.11 

.09 

.38 

1.10 

.11 

•  13 

LOCK  7 

1.^0 

•  70 

1.99 

1.09 

•  30 

HIRE  EN  CAA  AP 

7,21 

.03 

.36 

•  09 

•  02 

.96 

.02 

.33 

T 

•  34 

•  02 

HOPE 

?  .1* 

.08 

•  33 

•  07 

•  66 

.14 

•  06 

.60 

r 

9  N  € 

1  78 

.0* 

.14 

.03 

.99 

.23 

.23 

VILLE 

f*Tl 

.93 

.07 

.97 

.10 

.32 

.13 

.S  CI  TV  ft  NH 

?.S3 

1.  10 

•  73 

.70 

.ev 

3,70 

1.33 

.28 

.96 

.10 

.93 

.13 

rTTF 

?  .01 

•  83 

•  07 

.34 

.92 

.01 

•  01 

.23 

r 

ROCK 

3  as 

.91 

.22 

•  40 

.67 

1.23 

.10 

fTNTF  AT  loo 

3*  TS 

1.90 

•  03 

1.07 

.62 

T 

.16 

1 

OFPOS | T 

1.30 

.10 

.  13 

.39 

.33 

.33 

•  13 

r 

MORGAN 

7.7S 

.32 

•  79 

•  29 

•  09 

.03 

1.78 

.07 

PAVNF 

^•S? 

•  33 

.17 

.90 

.3? 

1.66 

.12 

SCO  CI  TV 

?»07 

•M 

•  34 

.18 

.02 

.99 

•  32 

T 

T 

.36 

SOEN 

3.01 

• 

.69 

•  76 

.90 

1.00 

•  20 

■•TSVILIE 

S.94 

.72 

.03 

1.66 

•  02 

•  79 

•  02 

•  92 

•&H  CITV 

J. OS 

•  76 

.10 

• 

.79 

1.17 

•  19 

rv* 

T 

•  03 

.11 

.03 

•  43 

.37 

.12 

•  07 

"*WA  TFR 

.30 

•  62 

.66 

•  79 

•09 

iAS 

1  '  TO 

T 

.83 

•  19 

1.06 

1.13 

•  IB 

^BOBO 

7.01 

.02 

•  36 

.03 

•  02 

1.09 

•  1« 

•  06 

eNVILLE 

1  .SO 

.01 

.11 

•  16 

.  M 

•  26 

.41 

.36 

.02 

•  19 

SHORF^  7  SSC 

7.55 

•  30 

1.10 

1(19 

fFRKVILLF  CITV  W  WitS 

•  91 

.11 

•  81 

.03 

.94 

•  06 

'FBSVILLE  DAM 

?  "o*> 

.63 

.08 

•  26 

.63 

1.02 

.1? 

:»VILLF 

3.A1 

1  .60 

.10 

]>03 

•  86 

.16 

IL  TON 

A. 07 

T 

1.44 

T 

1.47 

.08 

.23 

".a,,c  ,  .  se 

• 

•  64 

1.73 

.10 

1.10 

.09 

■VIULC 

•  18 

.23 

•  30 

.06 

•  38 

T 

•  12 

HJMB 

.38 

.42 

- 

A.  »NO  MONf 

•  BA 

.13 

.09 

.11 

.33 

•  16 

fTOwFB 

7.7? 

.10 

.30 

.48 

•  87 

.0? 

.10 

►FS 

4,26 

1.63 

1.46 

.79 

.22 

hviLLC  suasta 

3.0S 

1.40 

.  14 

•  49 

.74 

.71 

.11 

wille  a  sse 

1.30 

.23 

•  03 

.10 

.71 

.90 

.03 

.09 

A.7A 

1.10 

.30 

1.40 

1.04 

•  92 

SAN  LOCK  ] 

7.8? 

•  43 

•  19 

1.13 

.03 

.99 

.03 

.4? 

SON  SHOALS 

3.3B 

.  18 

1.37 

1.69 

(AN  OAK 

•  36 

•  06 

.04 

•  79 

.43 

•  30 

.06 

■  »FTTF 

1  73 

.22 

•  20 

•  76 

•  39 

urn 

•  13 

.04 

•  60 

•  19 

2.84 

.30 

T 

.73 

■  70 

1.41 

.10 

■n 

.92 

.13 

.81 

.36 

1.67 

•  17 

NT.STON 

1.10 

1.61 

•  90 

MART 

1*^1 

T 

T 

.09 

•  16 

.03 

•  47 

•  79 

.12 

T 

T 

•  11 

11 

7.AA 

.34 

.06 

•  91 

.09 

•  69 

•  19 

9,  ON 

7,00 

1.69 

•  10 

•  39 

.61 

i 

LLA 

.38 

.09 

.47 

.39 

1.44 

•  13 

IN  7  S 

»EC0«C  MISSING 

3  70 

•  39 

•  02 

•  97 

•  16 

1.40 

.29 

3. A3 

•  49 

•  01 

1.16 

1.30 

.41 

.20 

(N  OAW 

1.70 

•  99 

■  10 

.33 

•\L  »IFLO 

1  .  OA 

T 

.14 

.16 

.03 

.39 

T 

.23 

•  01 

•  12 

T 

MM  7  NF 

2.T» 

•  14 

1.*A 

I97 

.09 

1,00 

.90 

.07 

.33 

III 

3.0? 

.60 

1.03 

.39 

1.0? 

.70 

FRS  FFRPv 

l.OT 

•  28 

.10 

1.31 

•  09 

1.20 

•OS 

1.02 

Tf  AO 

7.07 

T 

•  26 

.41 

.10 

.36 

.94 

.49 

•  06 

.09 

'r*eiL  dam 

3.AA 

■  29 

.01 

•  66 

.66 

1.74 

.08 

•*r  m  aiopopt 

1  .AO 

.03  .13 

•  78 

T 

.06 

•  04 

•  22 

.09 

T 

.30 

■  03 

■it  M  CITV  p 

1.A7 

T  .11 

•  99 

.01 

.19 

•  04 

.12 

.09 

T 

.49 

.07 

•*  SANO 

3.78 

1.30 

•  18 

•  80 

1.20 

•  10 

'VALLO 

7.07 

•  28 

1*06 

1.44 

.13 
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Table  3— Continued 


MONTGOMERY   WB   AP  I 
MONTCOMFff Y   Wfl  CITY 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  caa  *p 
NATCMCJ 

NFWP.URG 
NFW  MARKET 
NEWTON 
ONFONTA 
ORRvtLLE 

n?ARr 

PAINT  ROCK 
PALMERDALE  ?  H 
PFLL  CITY  5  NW 
PFNNTNGTON  LOCK  ? 

PFRRYV1LLF 
P1CKENSVILLE 
PINE  MILL 
PINE  LEVEL 
PL ANTERSVILLE 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PRATTV ILL6 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RFO  RAY 

»FFORM 
RIVER  FALLS 
pnnFRTSOALF  y  F 
ROCK  MILLS 
SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 
SAYRE 

SfOTTSPORO 
SCOTTSRORO  SUnSTA 
SFALF 

SELMA 

SHEFFIELD  TVA  NURSERY 
SHOENAICFR  SPRINGS 
SLOCOMR  *  S 
SNHW  MILL 

SOUTH  HILL 

SUTTLE 

SWAIM 

SVL AC AOGA  7  W 
SYLVAN  |A 

TALLADEGA 

T ALL AOFGA  HORN  MTN  TWR 
THOMASVILLE 
TMitRLHN  OAM 
TONE  Y 


TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK   AND  DAM 
TUSKFC.FE 

UNION  SPRINGS 

UWIOMTOWN 

UNIVERSITY 
V ALL F v  MF«n 
VANCF 

WAHLFY 

WALL*CE  2  NE 
WALNUT  GROVE 
WATFPLOO 
WEST  BLOC TON 

WFTtJMPrA 
WHATLEY 
WHFFLFR  DAM 
WHITFIFLD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK    STM  PLANT 

WILSON  r>AM 
WlNFIELD  2  SW 
YATFS  HYDRO  PLANT 
vilUNCS  STOPF 


3,64 
?.4S 
7.35 


?,?9 
3,:>? 


S.O? 


2.39 

no 

3.79 
3, *.f> 


RECORD  MISSING 


10     11  12 


Day  of  month 
13  I  14  ]  15 


16  1  17  18 


19  I  20  i  21 


22     23  24 


25     26  i  27 


•10  .B0 
•20 
•  .no 
1.20 


1.04 
1.22 

i.eo 


1.40 
1.10 


1.21 
1.17 
1.10 
1.19 


1.45 
•  36 
.01 

1.09 


Hourly  precipitation  data  were  published  in  Climatological  Data  through  September  1951,  at  which  time  it  was  necessary 
to  discontinue  publication  of  hourly  amounts,  because  of  withdrawal  of  fiscal  support. 

Recent  developments  make  possible  the  resumption  of  publication  of  these  data  in  a  new  bulletin  entitled  "Hourly 
Precipitation  Data".     There  will  be  one  bulletin  for  each  of  the  42  climatological  sections  in  the  United  States  and 
one  for  Alaska.      (Climatological  sections  correspond  to  States  except  that  the  six  New  England  States  comprise  a 
single  section  and  Maryland  and  Delaware  comprise  another.) 

"Hourly  Precipitation  Data"  will  be  issued  monthly,  with  an  annual  summary  issue.     The  first  month  to  be  published 
will  be  October  1951,  and  publications  thereafter  will  be  as  rapid  and  as  regular  as  funds  permit.     The  price  will  be 
10  cents  per  copy;  $1.00  per  year   (including  the  annual).     Checks  and  money  orders  for  subscriptions  should  be  made 
payable  to  the  "Treasurer  of  the  United  States" .     Remittances  and  correspondence  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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DAILY  TEMPERATURES 


.  5 


ALABAMA 
NOVEMBER  1952 


Day  Ol  Month 

ft 

1 

t 

3 

4 

5 

• 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

23 

23 

24 

25 

26 

V 

28 

29 

in 

31 

1 

KTVILLE  1  S 

MAX 

58 

78 

68 

62 

67 

65 

56 

62 

66 

55 

49 

S9 

64 

66 

74 

74 

73 

71 

37 

47 

46 

51 

70 

64 

49 

48 

40 

43 

60.8 

MIN 

36 

45 

28 

25 

25 

30 

27 

28 

47 

4  2 

28 

28 

30 

43 

42 

43 

43 

55 

40 

33 

31 

31 

34 

44 

43 

35 

f 

23 

79 

35.0 

ANOER  CITY  6  NE 

MAX 

T6 

80 

80 

70 

72 

Tl 

63 

69 

73 

71 

62 

66 

68 

67 

73 

75 

75 

73 

66 

53 

32 

61 

69 

72 

69 

67 

49 

49 

50 

50 

66.4 

MIN 

33 

35 

>8 

33 

19 

44 

26 

21 

10 

54 

46 

26 

34 

4  *• 

36 

35 

50 

50 

36 

33 

30 

28 

38 

48 

44 

37 

26 

32 

35 

33.6 

LI*  I  A 

MAX 

T6 

83 

84 

83 

69 

74 

72 

70 

72 

81 

70 

68 

66 

71 

75 

SO 

81 

79 

77 

63 

".9 

34 

68 

73 

76 

77 

64 

60 

SB 

56 

71.1 

MIN 

41 

51 

53 

42 

38 

39 

42 

41 

41 

50 

51 

37 

36 

39 

44 

46 

47 

48 

56 

40 

33 

32 

33 

44 

43 

45 

42 

39 

34 

35 

42.1 

STON  CAA  AP 

MAX 

76 

81 

78 

68 

70 

70 

62 

69 

76 

67 

54 

63 

69 

60 

75 

77 

75 

73 

67 

30 

49 

38 

67 

71 

70 

62 

52 

44 

31 

46 

63.3 

MIN 

35 

38 

* 

26 

21 

40 

24 

* 

52 

30 

26 

28 

41 

42 

40 

38 

53 

43 

36 

35 

29 

30 

4  1 

32 

37 

34 

30 

30 

30 

33.4 

Re 

STATE  FARM 

MAX 

81 

84 

93 

80 

74 

71 

70 

71 

79 

68 

67 

65 

71 

75 

80 

80 

81 

77 

72 

55 

35 

65 

67 

73 

73 

70 

36 

52 

47 

69.7 

MIN 

43 

46 

51 

44 

33 

9 

42 

43 

(9 

40 

45 

35 

" 

41 

46 

49 

52 

52 

42 

32 

3  1 

30 

32 

36 

42 

49 

37 

31 

33 

40 

40.6 

o. 

3  SW 

MAX 

72 

78 

81 

77 

69 

70 

68 

68 

67 

73 

68 

53 

63 

68 

68 

73 

76 

77 

74 

64 

53 

5? 

61 

69 

71 

76 

53 

50 

50 

66.3 

MIN 

AO 

45 

37 

21 

37 

29 

36 

49 

51 

27 

32 

40 

44 

42 

44 

53 

55 

39 

34 

33 

30 

41 

49 

48 

38 

29 

33 

3< 

39.2 

NINETTE 

MAX 

81 

84 

84 

71 

75 

73 

72 

77 

81 

69 

65 

65 

72 

77 

78 

81 

79 

73 

68 

57 

36 

66 

69 

74 

76 

69 

52 

\l 

50 

69.9 

MIN 

49 

51 

55 

45 

40 

11 0 

42 

46 

64 

45 

37 

39 

45 

50 

*2 

60 

50 

37 

30 

30 

37 

41 

53 

45 

42 

32 

4  1 

40 

43.0 

E 

MINA   ?  N 

MAX 

78 

80 

69 

64 

68 

69 

66 

65 

60 

60 

55 

62 

68 

69 

74 

78 

75 

72 

72 

52 

50 

58 

65 

61 

68 

68 

54 

46 

42 

36 

63.3 

MIN 

38 

42 

45 

26 

24 

25 

29 

40 

41 

43 

29 

28 

43 

48 

48 

45 

47 

39 

32 

32 

42 

47 

51 

41 

3ft 

22 

29 

30 

37.7 

INGHAM  wa  AP 

MAX 

76 

80 

75 

66 

68 

69 

62 

67 

75 

65 

54 

63 

68 

69 

75 

77 

74 

74 

61 

51 

51 

37 

63 

70 

70 

61 

49 

44 

44 

43 

64.1 

MIN 

48 

30 

27 

** 

30 

32 

50 

48 

34 

30 

31 

44 

49 

53 

60 

*3 

39 

32 

30 

34 

U  ft 

55 

39 

33 

26 

32 

30 

39.3 

INCHAM  WR  CITY 

MAX 

78 

82 

77 

67 

71 

71 

69 

67 

74 

70 

54 

64 

70 

70 

77 

78 

76 

74 

71 

53 

52 

60 

68 

73 

69 

69 

50 

46 

43 

44 

66.2 

MIN 

SI 

56 

53 

34 

35 

49 

38 

40 

54 

52 

46 

33 

37 

50 

•><. 

55 

57 

61 

48 

40 

3  1 

32 

40 

5  1 

55 

45 

36 

27 

33 

33 

44.3 

TON    3  SSE 

MAX 

81 

84 

84 

77 

74 

75 

72 

73 

80 

70 

66 

65 

70 

75 

81 

80 

80 

77 

70 

37 

56 

66 

70 

75 

75 

69 

53 

55 

48 

50 

70.3 

MIN 

39 

33 

26 

50 

31 

28 

34 

57 

50 

3  0 

26 

34 

42 

43 

45 

51 

53 

34 

30 

24 

26 

10 

49 

50 

43 

33 

40 

42 

38.5 

El 

3  NNW 

MAX 

80 

84 

84 

71 

72 

71 

68 

7? 

78 

68 

58 

55 

70 

74 

78 

78 

78 

78 

74 

33 

55 

62 

66 

73 

73 

71 

30 

49 

52 

48 

68.4 

MIN 

37 

40 

46 

31 

26 

48 

29 

28 

36 

53 

47 

}0 

28 

36 

4  1 

42 

46 

54 

52 

40 

31 

76 

29 

35 

45 

47 

39 

29 

39 

37 

38.2 

MILL   ?  NW 

MAX 

73 

76 

78 

79 

67 

75 

76 

64 

67 

72 

68 

56 

62 

66 

65 

70 

74 

74 

72 

64 

52 

51 

61 

67 

70 

68 

51 

48 

40 

31 

65.5 

MIN 

38 

39 

* 

22 

33 

27 

32 

41 

52 

3 1 

32 

34 

45 

45 

41 

45 

54 

38 

35 

32 

30 

38 

49 

48 

36 

30 

30 

36 

37.2 

REV  1  LIE 

MAX 

74 

78 

B2 

82 

72 

73 

72 

66 

74 

75 

66 

58 

68 

70 

72 

78 

78 

75 

78 

64 

54 

34 

62 

68 

7? 

70 

52 

32 

48 

48 

67.8 

MIN 

38 

21 

27 

26 

3* 

*5 

47 

28 

26 

38 

42 

* 

40 

55 

60 

39 

30 

25 

29 

3 

52 

46 

40 

26 

25 

35 

36.1 

i" 

MAX 

81 

85 

87 

74 

75 

7S 

73 

78 

78 

72 

64 

67 

72 

76 

8? 

81 

80 

70 

70 

57 

58 

65 

68 

76 

78 

72 

49 

50 

45 

70.5 

MIN 

39 

39 

** 

37 

23 

50 

29 

27 

38 

55 

46 

29 

25 

34 

42 

45 

47 

62 

54 

35 

3  0 

25 

27 

31 

55 

45 

<.  1 

29 

36 

38 

38.6 

ONELLE 

MAX 

78 

82 

83 

68 

73 

7* 

71 

76 

79 

71 

60 

65 

69 

75 

77 

74 

79 

76 

69 

67 

55 

64 

67 

73 

74 

68 

50 

51 

44 

47 

68.8 

MIN 

52 

56 

46 

34 

50 

46 

42 

hR 

56 

47 

^  0 

40 

48 

51 

55 

57 

62 

56 

38 

3 

32 

41 

42 

57 

48 

32 

37 

40 

45.9 

TON 

MAX 

70 

74 

79 

80 

65 

70 

70 

65 

67 

76 

70 

53 

62 

66 

68 

71 

74 

73 

74 

60 

S3 

50 

60 

63 

70 

69 

50 

50 

47 

49 

65.0 

MIN 

3* 

4  1 

43 

35 

25 

31 

38 

27 

31 

44 

48 

31 

29 

34 

46 

4 1 

44 

45 

56 

37 

30 

31 

31 

34 

47 

47 

<.o 

27 

28 

35 

37,0 

OVA 

MAX 

77 

82 

79 

68 

70 

68 

64 

68 

73 

65 

54 

64 

74 

73 

78 

79 

79 

76 

72 

54 

52 

60 

67 

70 

73 

60 

52 

48 

42 

40 

66.0 

MIN 

32 

36 

40 

24 

26 

23 

24 

34 

48 

40 

24 

28 

35 

43 

40 

35 

40 

49 

38 

30 

24 

30 

<•  3 

52 

43 

36 

24 

30 

32 

34.9 

"  S 

MAX 

7* 

79 

82 

80 

68 

70 

70 

67 

74 

78 

65 

59 

62 

70 

74 

78 

77 

75 

73 

57 

33 

62 

66 

73 

72 

51 

48 

48 

47 

67.3 

MIN 

46 

48 

52 

34 

38 

47 

38 

38 

47 

61 

46 

35 

33 

42 

42 

50 

53 

50 

52 

32 

31 

35 

48 

52 

42 

41 

27 

32 

36 

42.3 

TOR 

MAX 

76 

70 

66 

61 

67 

68 

58 

65 

61 

55 

53 

58 

66 

68 

75 

77 

76 

72 

67 

50 

49 

36 

62 

62 

68 

67 

46 

42 

42 

37 

61.6 

MIN 

43 

47 

49 

33 

29 

43 

36 

32 

SO 

46 

43 

33 

31 

45 

51 

51 

49 

60 

48 

40 

34 

33 

4  1 

4  5 

54 

41 

38 

27 

31 

31 

41.2 

POL  IS  LOCK  4 

MAX 

74 

79 

81 

79 

66 

70 

70 

65 

72 

79 

65 

39 

62 

69 

73 

79 

78 

76 

79 

56 

50 

S3 

59 

63 

72 

73 

50 

50 

46 

66.4 

MIN 

44 

*3 

34 

26 

3 

32 

*» 

51 

47 

33 

30 

31 

43 

44 

47 

52 

41 

32 

29 

29 

31 

48 

47 

41 

28 

30 

36 

38.5 

POL  1 S  LOCr   ANO  OAM 

MAX 

75 

80 

81 

80 

69 

70 

71 

67 

67 

77 

60 

60 

64 

70 

74 

79 

78 

76 

78 

57 

54 

53 

61 

86 

73 

74 

51 

51 

49 

67.1 

MIN 

39 

42 

44 

31 

24 

34 

31 

30 

40 

49 

46 

30 

28 

36 

43 

46 

52 

51 

40 

?  4 

26 

29 

40 

52 

46 

32 

28 

31 

34 

37.9 

M 

CAA  AIRPORT 

MAX 

80 

82 

n<. 

70 

74 

69 

71 

71 

79 

72 

64 

65 

70 

67 

76 

76 

70 

77 

67 

57 

53 

63 

68 

73 

73 

66 

52 

57 

58 

34 

68.9 

MIN 

47 

50 

50 

41 

31 

49 

41 

34 

41 

62 

42 

36 

36 

46 

45 

45 

48 

56 

*7 

40 

33 

32 

36 

42 

50 

43 

4  1 

34 

42 

37 

42.6 

UL> 

MAX 

80 

83 

85 

72 

76 

A9 

69 

71 

72 

72 

68 

6". 

72 

72 

70 

75 

70 

79 

70 

59 

64 

63 

71 

74 

72 

68 

56 

56 

58 

69.9 

MIN 

47 

45 

44 

41 

28 

51 

36 

27 

36 

60 

46 

33 

25 

44 

44 

44 

45 

55 

47 

40 

33 

34 

36 

50 

52 

41 

36 

39 

42 

41.3 

[»RPEN  CAA  AP 

MAX 

80 

83 

83 

69 

73 

71 

70 

72 

76 

70 

59 

65 

70 

74 

78 

79 

78 

77 

64 

37 

64 

68 

73 

73 

67 

52 

32 

31 

49 

68.5 

MIN 

37 

39 

43 

30 

26 

39 

32 

26 

34 

52 

36 

29 

27 

36 

42 

42 

44 

3 

42 

36 

28 

26 

28 

33 

46 

42 

*° 

32 

40 

34 

36.5 

30PE 

MAX 

80 

83 

82 

72 

74 

71 

73 

76 

82 

70 

38 

63 

70 

76 

77 

83 

80 

75 

67 

56 

37 

63 

66 

74 

78 

62 

54 

37 

53 

69.5 

MIN 

51 

52 

53 

42 

50 

47 

45 

47 

57 

44 

38 

38 

46 

56 

57 

59 

61 

47 

41 

3 

32 

39 

41 

59 

45 

42 

35 

43 

42 

46.3 

nr 

MAX 

72 

76 

81 

73 

67 

69 

71 

64 

69 

71 

56 

■59 

63 

68 

70 

78 

76 

74 

74 

55 

53 

S3 

58 

66 

71 

70 

SO 

50 

43 

40 

.4.7 

MIN 

32 

38 

41 

24 

19 

23 

26 

26 

32 

51 

45 

27 

26 

29 

37 

41 

*2 

46 

50 

36 

28 

30 

33 

50 

43 

3 

25 

27 

33 

34.3 

MORGAN 

MAX 

75 

75 

77 

70 

70 

67 

67 

72 

74 

69 

69 

6? 

67 

71 

72 

74 

74 

73 

70 

64 

»» 

59 

65 

68 

72 

65 

55 

53 

55 

67.2 

MIN 

57 

60 

60 

53 

47 

55 

56 

55 

60 

64 

52 

51 

52 

59 

61 

61 

64 

66 

60 

50 

*? 

50 

62 

64 

53 

*7 

* 

46 

45 

34.7 

CITY 

MAX 

75 

81 

8* 

85 

69 

74 

72 

71 

73 

78 

67 

60 

65 

70 

76 

79 

79 

77 

76 

57 

55 

64 

67 

74 

73 

55 

56 

52 

68.9 

MIN 

44 

47 

54 

41 

34 

46 

44 

4? 

46 

55 

47 

36 

33 

42 

47 

51 

53 

38 

54 

30 

29 

3* 

42 

46 

49 

4  1 

31 

23 

37 

42.8 

HEN 

MAX 

70 

75 

81 

73 

62 

73 

69 

61 

62 

70 

60 

57 

66 

AO 

70 

76 

70 

73 

74 

60 

" 

SO 

60 

66 

71 

70 

52 

50 

46 

64.8 

MIN 

36 

36 

41 

28 

30 

31 

24 

29 

*p 

SI 

43 

31 

31 

31 

44 

44 

43 

47 

57 

44 

38 

34 

33 

4 1 

41 

4 1 

<.  0 

29 

25 

35 

37.2 

... 

MAX 

77 

80 

83 

85 

70 

72 

70 

70 

71 

80 

72 

37 

67 

69 

73 

78 

77 

77 

78 

68 

63 

38 

66 

69 

74 

75 

59 

S4 

57 

55 

70.2 

M|N 

39 

47 

46 

43 

29 

33 

48 

30 

37 

55 

56 

34 

30 

32 

45 

42 

44 

45 

58 

38 

31 

31 

32 

35 

36 

54 

41 

34 

37 

44 

40.2 

'  ATER 

MAX 

73 

78 

82 

80 

70 

73 

69 

63 

70 

77 

70 

S3 

63 

68 

68 

75 

76 

78 

73 

67 

32 

51 

60 

68 

72 

68 

30 

49 

46 

48 

66.1 

MIN 

35 

40 

45 

36 

27 

29 

33 

28 

32 

45 

49 

33 

32 

34 

47 

41 

43 

" 

55 

38 

33 

31 

31 

32 

49 

49 

3  9 

26 

28 

34 

37.3 

f  SRORO 

MAX 

80 

83 

81 

72 

72 

73 

67 

71 

78 

71 

62 

66 

70 

74 

78 

78 

76 

77 

71 

36 

55 

62 

70 

72 

73 

70 

51 

51 

46 

48 

68.5 

MIN 

45 

48 

50 

35 

29 

50 

38 

37 

51 

52 

47 

32 

34 

45 

48 

51 

56 

60 

49 

43 

30 

30 

35 

49 

51 

43 

39 

27 

36 

35 

42.5 

EVILLE 

MAX 

80 

83 

82 

75 

7S 

70 

70 

72 

75 

69 

59 

65 

70 

73 

78 

78 

77 

78 

68 

34 

H 

62 

67 

74 

72 

69 

50 

50 

34 

53 

68.5 

MIN 

42 

48 

55 

41 

33 

31 

43 

37 

40 

59 

46 

35 

33 

44 

45 

48 

49 

55 

49 

38 

33 

32 

33 

42 

46 

49 

41 

31 

39 

38 

42.6 

u 

ILLE 

MAX 

68 

65 

77 

64 

64 

65 

66 

58 

60 

48 

53 

61 

66 

68 

75 

75 

79 

71 

53 

48 

48 

48 

•2 

66 

66 

39 

41 

37 

60.2 

MIN 

41 

50 

S3 

27 

30 

40 

35 

39 

*2 

»5 

40 

30 

32 

40 

45 

48 

50 

50 

46 

34 

27 

28 

30 

36 

48 

38 

33 

21 

21 

28 

37.6 

«VND 

MAX 

71 

70 

Tl 

65 

SO 

68 

65 

35 

67 

72 

74 

70 

65 

54 

56 

59 

57 

MIN 

47 

40 

SO 

54 

38 

35 

32 

30 

40 

48 

49 

39 

39 

33 

40 

43 

6>N0  HOME 

MAX 

MIN 

IN 

ILLE  A  SSE 

MAX 

74 

79 

64 

62 

66 

67 

59 

64 

62 

38 

51 

60 

66 

66 

72 

75 

73 

72 

63 

49 

48 

36 

63 

69 

68 

57 

48 

39 

44 

33 

60.8 

MIN 

32 

42 

36 

28 

21 

33 

25 

26 

46 

47 

31 

27 

27 

40 

50 

45 

43 

55 

41 

39 

29 

26 

36 

41 

S3 

39 

29 

21 

25 

28 

33.4 

E 

TTE 

MAX 

77 

81 

81 

64 

72 

71 

65 

69 

73 

68 

65 

64 

68 

63 

75 

76 

73 

64 

34 

51 

61 

67 

70 

67 

65 

49 

49 

51 

49 

63.9 

MIN 

4? 

44 

49 

34 

33 

49 

35 

32 

37 

32 

47 

30 

» 

40 

48 

44 

43 

31 

32 

30 

32 

30 

36 

47 

44 

38 

27 

30 

34 

39.9 

B4M  r*f*r*ac*>  ootaa  follo*lft«  •tatloa  I  ad*  a. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  •  Continued 


ALABAMA 
NOVEMBER  1952 


Day  Oi  Month 

• 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

79 

82 

80 

68 

70 

73 

67 

62 

76 

68 

60 

63 

68 

72 

79 

78 

77 

76 

69 

54 

55 

60 

67 

74 

74 

65 

50 

46 

45 

43 

66>7 

40 

42 

44 

32 

28 

50 

32 

30 

46 

49 

46 

30 

28 

38 

47 

45 

55 

61 

50 

39 

29 

28 

30 

46 

53 

46 

41 

27 

36 

35 

40.1 

75 

81 

83 

84 

69 

76 

73 

71 

73 

80 

71 

57 

66 

70 

73 

79 

79 

77 

78 

68 

56 

54 

65 

69 

74 

75 

59 

51 

55 

50 

69,7 

46 

48 

50 

45 

34 

53 

45 

38 

40 

56 

52 

38 

33 

41 

45 

50 

48 

55 

59 

39 

33 

31 

35 

39 

49 

54 

42 

34 

40 

42 

43.8 

72 

76 

81 

66 

65 

67 

69 

61 

65 

60 

49 

54 

63 

68 

67 

76 

78 

75 

71 

50 

50 

51 

65 

65 

63 

62 

52 

SO 

41 

42 

62.5 

41 

40 

46 

28 

24 

34 

29 

31 

43 

46 

42 

26 

29 

44 

49 

50 

46 

55 

48 

37 

30 

27 

35 

35 

53 

40 

31 

20 

22 

29 

37.0 

80 

83 

82 

69 

71 

71 

67 

70 

79 

70 

58 

64 

68 

73 

75 

77 

77 

79 

7? 

53 

54 

59 

68 

73 

73 

70 

49 

SO 

48 

48 

67.7 

38 

41 

45 

34 

25 

48 

37 

29 

41 

52 

45 

29 

28 

40 

45 

43 

47 

55 

50 

37 

27 

27 

30 

41 

46 

44 

39 

27 

35 

34 

38  •( 

71 

79 

82 

66 

70 

70 

66 

69 

73 

70 

57 

64 

67 

69 

69 

75 

76 

76 

67 

S3 

53 

60 

66 

72 

73 

66 

51 

50 

53 

51 

66.1 

40 

49 

49 

41 

31 

50 

42 

36 

43 

55 

44 

35 

37 

47 

50 

46 

50 

60 

46 

40 

34 

34 

38 

45 

54 

44 

42 

33 

40 

37 

43.1 

7B 

81 

83 

6fl 

74 

73 

Tl 

74 

78 

71 

59 

64 

69 

74 

76 

77 

78 

74 

67 

56 

56 

63 

67 

71 

77 

60 

52 

54 

50 

49 

68.1 

48 

51 

52 

44 

41 

49 

45 

44 

48 

52 

44 

39 

39 

49 

52 

55 

59 

63 

45 

38 

33 

32 

40 

42 

59 

45 

42 

34 

42 

37 

45.4 

79 

80 

82 

65 

71 

72 

69 

74 

73 

70 

58 

64 

68 

72 

76 

77 

76 

74 

67 

55 

56 

60 

65 

70 

74 

62 

52 

53 

51 

47 

67.1 

47 

50 

55 

48 

39 

50 

48 

44 

48 

54 

46 

40 

37 

47 

52 

54 

60 

65 

47 

4  l 

34 

38 

40 

42 

59 

46 

43 

35 

43 

40 

46.4 

80 

82 

83 

69 

72 

69 

69 

69 

73 

70 

57 

65 

69 

70 

72 

76 

76 

76 

67 

53 

52 

60 

69 

72 

72 

66 

50 

51 

53 

53 

67,2 

40 

45 

47 

36 

29 

48 

37 

29 

38 

55 

40 

34 

32 

45 

47 

42 

45 

57 

45 

39 

33 

32 

33 

40 

46 

43 

39 

31 

40 

35 

40.1 

80 

83 

82 

69 

71 

69 

67 

67 

72 

69 

56 

65 

68 

69 

74 

76 

75 

75 

67 

S3 

53 

60 

68 

72 

72 

66 

48 

50 

52 

5 1 

66.6 

".6 

50 

53 

41 

37 

54 

44 

38 

47 

55 

45 

38 

38 

50 

48 

47 

52 

58 

45 

39 

34 

34 

40 

49 

51 

43 

42 

33 

40 

39 

44.3 

73 

78 

60 

63 

67 

67 

59 

67 

59 

S3 

55 

61 

66 

67 

76 

76 

78 

70 

59 

48 

48 

57 

62 

62 

69 

48 

45 

36 

35 

32 

59.9 

45 

49 

40 

28 

24 

43 

33 

34 

50 

46 

37 

30 

34 

44 

52 

54 

52 

59 

46 

35 

29 

34 

43 

44 

54 

37 

29 

23 

32 

28 

39.6 

72 

76 

82 

74 

67 

69 

68 

63 

67 

71 

58 

53 

63 

68 

70 

76 

78 

75 

73 

55 

48 

49 

59 

65 

70 

69 

51 

SO 

48 

43 

64.3 

32 

36 

38 

22 

19 

20 

25 

25 

39 

50 

45 

25 

27 

32 

43 

41 

43 

56 

54 

39 

33 

30 

31 

42 

49 

45 

37 

26 

26 

26 

35.2 

80 

83 

84 

79 

76 

72 

72 

70 

79 

72 

69 

65 

70 

67 

76 

77 

76 

79 

70 

60 

52 

•S 

70 

73 

74 

70 

52 

55 

58 

54 

70.0 

49 

51 

56 

41 

40 

53 

44 

38 

45 

62 

53 

37 

39 

50 

43 

49 

51 

55 

58 

38 

32 

34 

36 

45 

49 

48 

41 

34 

40 

42 

45,1 

68 

71 

76 

75 

76 

67 

68 

60 

64 

72 

62 

50 

60 

65 

69 

69 

74 

72 

69 

50 

48 

55 

64 

70 

68 

60 

48 

43 

44 

43 

62.7 

44 

39 

26 

27 

37 

48 

29 

29 

35 

44 

42 

42 

43 

40 

33 

32 

33 

35 

45 

45 

38 

37 

28 

34 

27 

36.6 

77 

81 

80 

68 

71 

68 

66 

68 

74 

70 

61 

63 

67 

70 

68 

75 

75 

76 

66 

54 

52 

60 

67 

73 

71 

69 

50 

59 

51 

50 

66.7 

38 

41 

44 

40 

26 

47 

33 

29 

36 

57 

48 

32 

31 

40 

45 

41 

43 

55 

52 

38 

33 

28 

32 

41 

48 

46 

42 

31 

39 

40 

39.9 

80 

80 

84 

81 

69 

73 

72 

68 

76 

76 

65 

61 

64 

69 

73 

79 

78 

78 

76 

60 

59 

62 

70 

73 

73 

75 

52 

50 

47 

50 

69.1 

39 

39 

48 

35 

25 

35 

32 

30 

41 

51 

46 

31 

28 

34 

42 

42 

45 

45 

51 

34 

30 

30 

29 

40 

53 

44 

41 

27 

34 

32 

37,6 

80 

81 

83 

76 

76 

74 

7» 

74 

80 

69 

66 

66 

71 

77 

81 

80 

77 

74 

71 

59 

57 

66 

71 

73 

76 

70 

54 

57 

51 

51 

70. S 

43 

46 

51 

47 

32 

49 

44 

38 

42 

63 

49 

37 

32 

4? 

52 

52 

55 

59 

59 

38 

32 

28 

37 

36 

55 

50 

43 

34 

43 

42 

44.S 

75 

81 

82 

74 

70 

72 

69 

68 

73 

69- 

66 

65 

69 

66 

74 

77 

75 

72 

69 

57 

52 

60 

69 

71 

67 

65 

51 

50 

30 

51 

67.0 

33 

36 

39 

37 

21 

42 

28 

23 

31 

52 

51 

33 

30 

34 

45 

35 

36 

45 

54 

41 

36 

33 

29 

39 

40 

49 

39 

28 

30 

35 

36.1 

70 

75 

80 

68 

67 

67 

68 

60 

67 

61 

55 

54 

62 

69 

69 

75 

78 

74 

74 

52 

50 

49 

60 

64 

69 

69 

51 

48 

40 

41 

62.9 

30 

38 

41 

27 

21 

22 

27 

28 

29 

47 

44 

27 

27 

28 

43 

42 

41 

SO 

50 

39 

31 

28 

28 

33 

45 

42 

38 

25 

25 

30 

34.2 

72 

78 

71 

65 

67 

65 

58 

61 

63 

59 

50 

63 

66 

66 

72 

75 

74 

70 

64 

48 

46 

35 

62 

66 

72 

68 

49 

45 

43 

40 

61.8 

41 

45 

47 

26 

24 

42 

31 

28 

42 

47 

43 

28 

33 

41 

47 

47 

47 

53 

48 

39 

34 

31 

40 

42 

49 

42 

39 

22 

25 

30 

36.4 

75 

79 

70 

70 

68 

69 

60 

60 

60 

54 

54 

63 

65 

69 

73 

78 

76 

66 

59 

53 

55 

59 

66 

63 

69 

66 

55 

43 

47 

42 

62.9 

33 

39 

41 

35 

20 

33 

25 

26 

34 

48 

34 

28 

28 

33 

43 

43 

41 

48 

40 

38 

32 

28 

35 

39 

50 

44 

38 

19 

28 

32 

35.2 

81 

80 

85 

73 

73 

71 

70 

74 

76 

70 

59 

66 

72 

75 

77 

81 

80 

78 

73 

54 

56 

62 

72 

75 

73 

71 

51 

52 

51 

53 

69.5 

40 

44 

47 

37 

27 

51 

40 

32 

42 

61 

49 

32 

30 

44 

48 

46 

49 

57 

53 

39 

32 

33 

33 

44 

50 

51 

42 

30 

39 

38 

42.0 

78 

83 

81 

70 

73 

72 

64 

69 

77 

67 

56 

64 

71 

70 

76 

78 

76 

75 

67 

52 

54 

59 

67 

72 

70 

67 

52 

48 

50 

46 

66.6 

38 

42 

42 

29 

22 

".2 

31 

25 

37 

56 

43 

27 

30 

44 

44 

42 

46 

57 

48 

39 

34 

33 

30 

44 

55 

42 

38 

27 

32 

35 

38. » 

80 

83 

82 

66 

72 

69 

68 

76 

76 

66 

60 

64 

71 

75 

78 

80 

70 

78 

70 

32 

33 

61 

66 

74 

73 

70 

47 

32 

48 

46 

67.8 

49 

52 

57 

38 

42 

50 

42 

44 

50 

48 

45 

37 

40 

46 

47 

49 

56 

50 

45 

38 

31 

32 

39 

44 

53 

44 

39 

29 

36- 

34 

43.5 

74 

80 

82 

82 

66 

74 

70 

67 

70 

74 

69 

54 

62 

68 

70 

74 

76 

75 

75 

64 

53 

50 

62 

68 

68 

72 

52 

30 

50 

54 

66.8 

51 

51 

57 

40 

40 

51 

42 

39 

43 

55 

50 

36 

40 

48 

45 

47 

50 

56 

57 

39 

32 

33 

39 

41 

51 

50 

40 

32 

36 

39 

44.} 

78 

82 

80 

71 

73 

72 

66 

70 

72 

65 

59 

66 

73 

71 

80 

79 

75 

76 

62 

32 

33 

61 

68 

71 

72 

59 

50 

45 

44 

43 

66,3 

37 

42 

42 

30 

21 

45 

32 

30 

41 

49 

36 

31 

28 

40 

46 

43 

48 

61 

46 

36 

30 

26 

33 

47 

53 

39 

36 

27 

35 

31 

38.0 

72 

77 

80 

81 

67 

70 

68 

66 

67 

74 

69 

55 

63 

68 

68 

72 

75 

76 

75 

64 

53 

51 

61 

68 

72 

70 

53 

51 

51 

55 

66.4 

43 

47 

46 

38 

29 

41 

38 

28 

39 

56 

51 

34 

36 

46 

46 1  44 

47 

56 

58 

33 

33 

32 

34 

48 

50 

48 

41 

32 

36 

38 

41.6 

80 

84 

85 

76 

76 

70 

68 

72 

73 

69 

66 

64 

71 

67 

74 

78 

78 

77 

66 

S7 

53 

63 

70 

73 

72 

66 

51 

S2 

55 

53 

68.7 

44 

51 

50 

38 

32 

40 

36 

32 

42 

62 

47 

33 

36 

50 

43 

47 

49 

56 

54 

37 

30 

32 

34 

45 

50 

48 

39 

28 

37 

37 

42.0 

78 

81 

78 

69 

70 

70 

64 

67 

72 

63 

58 

63 

69 

70 

77 

77 

73 

74 

60 

50 

50 

58 

67 

70 

71 

55 

49 

44 

42 

40 

64.3 

40 

44 

45 

32 

25 

48 

33 

31 

50 

48 

37 

30 

30 

46 

48 

46 

51 

60 

44 

35 

29 

27 

34 

49 

53 

39 

33 

26 

33 

29 

J9.2 

72 

78 

74 

72 

70 

70 

71 

71 

70 

66 

61 

64 

66 

67 

67 

69 

71 

70 

71 

70 

70 

72 

70 

69 

68 

66 

65 

51 

49 

44 

67.1 

31 

35 

36 

36 

35 

35 

31 

29 

31 

79 

81 

70 

70 

70 

68 

68 

73 

69 

59 

64 

67 

69 

69 

77 

74 

75 

68 

54 

53 

63 

68 

72 

72 

68 

32 

SI 

53 

32 

66.5 

42 

45 

38 

29 

53 

33 

30 

39 

59 

51 

34 

34 

48 

47 

44 

48 

58 

50 

39 

33 

32 

34 

46 

54 

52 

42 

31 

39 

37 

42.1 

LIVINGSTON 
LOCKHART 
MAO  I  SON 

MARION   JUNCTION   2  NE 
MARTIN  0AM 
MAXWELL  FIELD 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WB  CITT 
MONTGOMERY  WB  AP 
MONTGOMERY  WB  CITY 
MUSCLE  SHOALS  CA*  AP 
ONEONTA 
OZARK 

PELL  CITY   5  NW 

PRATTVI LLE 

PUSHMATAHA 

ROBERTSDALE   7  E 

ROCK  MILLS 

SAINT  BERNARD 

SANO  MT   STATE   FARM  API 

SCOTTSBORO 

SELMA 

TALLADEGA 

THOMASVILLE 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSKEGEE 
UNION  SPRINGS 
UNIVERSITY 
VALLEY  HEAD 


MAX 

M !  N 


S«c  r.f.reoc.  not.,  following  Stitlon  Iad*x. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 
NOVEMBER  1952 


Day  of  month 


hi 


MOPOLIS  LOCK  4 

AIRHOPE 

ART  IN  DAM 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


OK 

21 


.  17 
54 


.  12 

27 


.26 
128 


.07 
18 


.03 
15 


.06 
100 


.06 
19 


.12 
93 


.15 
110 


.09 
10 


.07 
48 


.  11 
59 


.16 
190 


B2.82 
B13S8 


2.56 
1021 


2.76 
1530 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

M 

B 

County 

Drainage  t 

9 

i 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip.; 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

007 1 

LAWRENCE 

1*  16 

U.S.  FOREST  SERVICE 

ALBERTA 

WILCOX 

i 

07  23 

179 

6A 

S 1 DNEY  J .  HARDY ,  SB 

3 

ALBERT V ILLE  1  S 

01*4 

MARSHALL 

12 

B4  13 

1114 

6* 

6A 

JESSE  M.  CULP 

2  9  9 

7 

ALEXANDER  CITY  4  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

660 

3» 

CITY  FILTER  PLANT 

2  9  3 

ALICEVILLE 

0178 

PICKENS 

160 

6LAHTCN  JONES 

ANDALUSIA 

0232 

COVINGTON 

11  19 

J.  RAYMOND  SHU EVE 

ANN  1ST ON  CAA  A 1 RPORT 

07  72 

CALHOUN 

7 

63  31 

999 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  3 

7 

ARLEY  ■ 

0)38 

WINSTON 

2 

67  13 

900 

7A 

MRS.  LESSIE  HILLER 

3 

ASMVILLE 

017  7 

ST.  CLAIR 

6ft  1ft 

<ik 

ATHENS 

01*0 

LIMESTONE 

1  2 

J*  *S 

6ft  39 

709 

7A 

VA 

ATMORE  STATE  FARM 

0402 

ESCAMBIA 

11  10 

AT NOPE  STATE  FARM 

AUBURN  S  SW 

0*22  LIE 

11 

63  11 

790 

BA 

MRS.  MARTHA  I.MOORE 

2  3  3 

T 

AUT AUGAVILLC 

0**0 

AUTAUGA 

1 

66  39 

200 

4A 

J.  B.  NEIGHBORS 

3 

•A*  I  ON 

05** 

COLBERT 

BAY  NINETTE 

056)1  BALDWIN 

1  11 

GROVER  W .  WOODWARD 

BELGREEH 

0491 

FRANKLIN 

1A  26 

TVA-43 

BELLE  NINA  2  N 

0*54 

LIMESTONE 

12 

64  53 

600 

*P 

*P 

ALA .  POLY .   INST . 

2  3  9 

T 

•ILL INGSLf * 

082) 

AUTAUGA 

1 

66  41 

iao 

&A 

JOHN  R .  THOMAS 

3 

BIRNINGMAN  M0  AIRPORT 

oesi 

JEFFERSON 

HID 

U.S .  WEATHER  BUREAU 

BIRMINGHAM  H8  CITT 

0896  JEFFERSON 

IS  12 

MRS. CARRIE  6. NORTON 

BISHOP 

0854 

COLBERT 

14  19 

470 

TVA-42 

04)T 

MARSHALL 

2 

64  10 

7A 

M I LFORO  H .  DOOL  EY 

9 

1069  CRENSHAW 

4 

64  1ft 

264 

7A 

R .  E.  HENDERSON 

9 

BR£«iON  >  SSE 

i  08* 

ESCAMBIA 

mrs.  Clara  t.  peavy 

BRIDGEPORT  2  W 

LOM 

JACKSON 

1*  34 

MISS  M.LOUISE  JONES 

BRUNO IDGE 

1178 

PIKE 

Bl  41 

GEO.  L.  HICKS 

CALCRA 

1288 

SHELBY 

7 

11  06 

•ft  43 

300 

8A 

ZEMMA  P.  H0LC0M6E 

3 

CAMDEN  )  NMD 

1  100 

WILCOX 

1 

87  19 

110 

5P 

SP 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  3 

7 

1)2* 

TALLAPOOSA 

ALA.  POLY.  INST. 

CARBON  HILL 

1)77 

WALKER 

MISS  MARY  C.  RAY 

CENTER  GROVE 

1**2 

MORGAN 

1*  21 

TVA-64 

CENTREVILLE 

1520 

BIBB 

) 

•  7  06 

230 

7A 

7A 

W  .  D .  NOLL I F I ElD 

2  3  9 

T 

1  366 

WASHINGTON 

1) 

66  15 

193 

6» 

6P 

CHAS.  C.  SMITH 

2  9  9 

T 

CH 1 LDERSBURG 

1615 

TALLADEGA 

ALABAMA  POWER  CO 

C ITRONELLE 

1685 

MOBILE 

11 

6    0.  JONES 

Claiborne 

1690 

MONROE 

11  12 

TOLLlE  L.  HASKEW 

169* 

CHILTON 

7 

6ft  36 

390 

7A 

7A 

HUGH  M.  SIMPS(M 

2  9  9 

7 

172  5  BARBOUR 

3 

S3  27 

390 

!A 

EDWARD  E.  POPE 

9 

C Of FEE  SPRINGS 

1607 

GENEVA 

SAUL  R.  SMITH 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

2*  49 

TVA-442-A 

COLLINSVILLE 

18*9 

DE  KALB 

BA  IS 

MRS.  S.  CUNNINGHAM 

1865 

HOUSTON 

3 

S3  06 

110 

7A 

REX  H.  CANADA t 

9 

CORDOVA 

H*0 

WALKER 

2 

B7  11 

334 

SP 

3* 

MRS .  C.  GRESHAM 

2  2  9 

T 

2079  SUMTER 

REUBEN  P.  HARRIS 

OADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

12 

DR.  W.  ft.  FULTON 

DANCT 

21*1 

PICKENS 

11  OB 

E.  F.  SMITH 

DANVILLE 

21*9 

MORGAN 

12 

B7  OA 

393 

7A 

9 

219& 

MARENGO 

11 

B7  39' 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

2  15 

7 

2207 

MORGAN 

379 

MRS.  FREDA  TRIMBLE 

DECATUR  A 

2216 

MORGAN 

S*  37 

TVA-fti-a 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 jNORGAN 

14  IB 

9  A 

TVA-411 

OEMOPOLlS  LOCK  A 

22*0 

MARENGO 

13 

67  31 

100 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  9  3ft 

7 

DENOPOlIS  LOCK  f.  DAM 

22*5 

MARENGO 

13 

12  11 

67  50 

100 

BA 

6A 

CORPS  Of  ENGINEERS 

2  13 

7 

DOT  HAN  CAA  AIRPORT 

2372  HOUSTON 

11  14 

HH 

CIVIL  AERO.  ADM. 

ELBA 

2577 

COFFEE 

SI  2S 

a* 

D.  M.  ENGLISH 

ELROD 

26)2 

TUSCALOOSA 

11  13 

7A 

K.  V.  BERRY 

2727 

BARBOUR 

4 

S3  06 

234 

SP 

PA 

MARRY  £.  MAUGANS 

2  19 

T 

EUTAV  LOCK  7 

2'42  GREENE 

2 

B7  30 

114 

7A 

E .  B.  HOLBROOK 

1 

EVERGREEN  CAA  AP 

2T»5 

CONECUH 

HID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

FAIRHOPE 

281) 

BALDWIN 

SP 

HAROLD  F.  YATES 

FALCO  5  NE 

2632 

COVINGTON 

SI  Oft 

6* 

U.S.  FOREST  SERVICE 

26*0 

MORGAN 

12 

6ft  59 

420 

7A 

TVA-3B4 

1 

FALLS  CITY  6  NW 

28*6  WINSTON 

2 

•7  20 

450 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

1 

2867 

MADISON 

7A 

TVA-37ft 

286) 

FAYETTE 

41 

8A 

LOIS  KILL INGSWORTH 

FLAT  ROC  I. 

29*5 

JACKSON 

94  Aft 

7A 

TVA-1B7 

FLORENCE  AT  LOCK 

29  J* 

LAUDERDALE 

12 

67  40 

430 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

FORT  DEPOSIT 

302* 

LOWNDES 

ft 

66  34 

920 

0* 

HENRY  H.  TEWS 

9 

3035 

BALDWIN 

BPiWM.  N.  CHANDLER 

FORT  PAYNE 

)0*) 

DE  KALB 

S4  2ft 

B* 

JOHN  W ,  PATE 

FRISCO  CITY 

3103 

MONROE 

11  2ft 

«A 

MRS.  MELIA  MCKENZIE 

GAD  SO  EN 

3151 

ETOWAH 

7 

66  00 

994 

8* 

6A 

FRANKLIN  K.  EDGE 

2  19 

7 

GA INESV ILLE 

3160 

SUMTER 

1) 

4B  09 

190 

7A 

FRANK  J.  FIELDS 

1 

GARDEN  CITY 

»200 

CULLMAN 

MRS.  G.  MC  KCN2IE 

GENEVA 

3235 

GENEVA 

11  02 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

GOOMATER 

1199 1  COOSA 

S3  04 

7* 

C .  PURVIS  CONAWAY 

)*)0 

WALKER 

2 

33  39 

67  11 

100 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

GREENSBORO 

3311 

HALE 

2 

67  36 

220 

6P 

6P 

N.   HAMMER  COB6S 

2  19 

T 

GREENVILLE 

1319 

BUTLER 

11  30 

6A 

CECIL!  T .  LEWIS 

gulf  shores  2  sse 

15S9i BALDWIN 

10  16 

7A 

GULF  STATE  PARK 

GUNTERSV1LLC  CITY  *  WKS 

33TB  MARSHALL 

34  22 

7A 

TVA-A01 

GUNTERSVILLE  DAM 

3*8) 

MARSHALL 

12 

34  2ft 

66  24 

61  1 

7A 

TVA-70 

9 

HALEYVJLLE 

3620  WINSTON 

2 

34  14 

47  IT 

947 

7A 

7A 

ELMER  L.  SHIPMAN 

2  9  9 

7 

14** 

MARION 

1*  OB 

7A 

REX  COOPER 

KAPH 1 >BU*G  6  SE 

PERRY 

32  46 

BA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

HAYNEVILLE 

1 TAB  LOWNDES 

32  11 

8A 

MAZINE  E.  WATSON 

3741 

HENRY 

» 

63  20 

4P 

6P 

ALA .  POLY.  INST. 

2  2  9 

7 

1616 

CRENSHAW 

4 

66  19 

994 

9P 

SP 

LUKE  JORDAN 

2  19 

7 

H IGHTCMEf 

16*2 

CLEBURNE 

11 

11  32 

B3  24 

6A 

THOMAS  J.  HART 

.  9 

HOOGES 

1B99  FRANKLIN 

11 

34  20 

67  9ft 

•49 

6A 

FRANK  L.  HAYNCS 

9 

HUNT SV ILLE  SUBSTATION 

.0.0 

MADISON 

12 

14  43 

6ft  33 

411 

4A 

TVA-ftS 

9 

HUNT Sv I  LLC  A  SSE 

*04t 

MADISON 

12 

34  42 

6t  99 

410 

MID 

NID 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  2  9 

7 

*099 

JACKSON 

12 

34  34 

Bft  OS 

>m 

7A 

TVA-78 

3 

JACKSCN  LOCK  1 

A  192 

CLARKE 

11 

31  S3 

60  01 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

*148 

TALLADEGA 

7 

Oft  12 

473 

SP 

ALABAMA  POWER  CO 

1 

JORDAN  DAM 

*104 

ELMORE 

7 

32  17 

at  19 

290 

4A 

ALABAMA  POWER  CO 

9 

LAFAYETTE 

*3o? 

CHAMBERS 

11 

32  S4 

89  24 

820 

6P 

4P 

CLARENCE  H.  FINCHER 

2  9  9 

7 

LAY  OAM 

460) 

CHILTON 

7 

32  SB 

Bft  31 

420 

4A 

ALABAMA  POWER  CO 

9 

LEEDS 

44!  9 

JEFFERSON 

1 

33  S3 

Bft  93 

436 

7A 

MRS.  MARY  K.  LEE 

3 

LEESBURG 

4427 

CHEROKEE 

7 

34  11 

B5  4ft 

969 

7A 

RUFUS  H.  SEWELL 

9 

LIVINGSTON 

*768 

SUMTER 

11 

32  IS 

as  ii 

1*0 

7P 

7P 

PROF.  E.  J.  NURPHEY 

2  3  3 

7 

LOCKHART 

4622 

COVINGTON 

9 

31  01 

Bft  22 

290 

BA 

BA 

H.  C.  YOUNG 

2  3  9 

7 

LOCK  17 

as 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

67  20 

200 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

MADISON 

MADISON 

12 

34  42 

Bft  43 

371 

9A 

9A 

HARRY  R.  TAYLOR ,  JR 

2  9  9 

7 

MAGELLA 

4994 

JEFFERSON 

3 

33  30 

Bft  91 

43* 

" 

ALABAMA  POWER  CO 

9 
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Station 

County 

| 

§ 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

B 

"a 
J3 

I 

i 

§ 

> 
© 

Q 

Temp. 

I 

MARION  1  SSE 

51  0! 

PERRY 

» 

32  17 

07  IS 

263 

8» 

0.  MYRON  HOLIFIELD 

3 

MARION  JUNCTION 

BA  MRS .   MARGARET  SMITH 

MARION  JUNCTION  2  NE 

4P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  3  1 

MART  IN  DAM 

TALLAPOOSA 

A  LA  BAMA  POW  E  R  CO 

MAXWELL  FIELD 

3202 

MONTGOMERY 

1 

32  21 

66  21 

1*3 

NID 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

2  3  3 

MC  CALLA  2  NE 

323) 

JEFFERSON 

3 

33  21 

86  39 

330 

JAMES  B  ELLIOTT 

3 

MELVIM 

3)54 

CHOCTAW 

13 

31  54 

68  27 

JOHN  R .  LAND 

3 

MERTZ  1  E 

3)82 

•  IBB 

) 

32  53 

U.S.  FOREST  SERVICE 

9 

MILLERS  FERRY 

341  7 

WILCOX 

1 

32  06 

67  22 

9 

MILSTEAD 

3*!4 

MACON 

1 1 

32  27 

63  34 

206 

BA 

T.  C.  CARR  W 

9 

MITCHELL  DAM 

5*43 

CHILTON 

7 

32  4* 

86  27 

350 

ALABAMA  POWER  CO 

9 

MOBILE  W8  AIRPORT 

MOBILE 

BID 

2  9  9  1 

MOBILE  WB  CITY 

5*83 

NID 

2  9  9  1 

MONTE  SAMO 

3329 

34  4! 

66  11 

MOMT  EVALLO 

3537 

SHELBY 

3 

33  Oft 

462 

8* 

M.  P.  JETER 

; 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

53*0 

MONTGOMERY 

1 

32  16 

66  24 

198 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  9  1 

MONTGOMERY  WB  CITY 

5553 

MONTGOMERY 

32  23 

e«  18 

Ml 

U.S.  WEATHER  6UPEAU 

LAWRENC E 

34  29 

67  17 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

34  45 

67  37 

CIVIL  AERO.  ADM. 

NATCHEZ 

5785 

MONROE 

1 

31  49 

67  1ft 

162 

7A 

S.  •.  HELTON 

9  I 

NEW BURG 

58*7 

FRANKLIN 

12 

34  29 

87  13 

660 

7A 

; 

NEW  MARKET 

3862 

34  34 

8ft  2ft 

723 

9 

58  7  3 

3 

31  20 

89  3ft 

BASCUM  N.  BROWN 

9 

ONEONTA 

4121 

BLOUNT 

33  57 

6*  29 

637 

L.  E.  SELLERS 

2  9  9  7 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

1 

32  18    87  14 

200 

9A 

EDWARD  B.  WARREN 

1 

OZARK 

6218 

DALE 

5 

31  28 

65  39 

400 

4P 

MRS.  CLEO  S.RUTLAND 

2  9  9  7 

6226 

PALMERDALE  2  W 

62** 

JEFFERSON 

} 

33  44 

6ft  41 

798 

GEORGE  T.  POSEY 

9 

PELL  CITY  5  MW 

6328 

ST.  CLAIR 

33  38 

Bft  21 

930 

PENNINGTON  LOCK  2 

ts>s 

CHOCTAW 

12  08 

66  02 

20 

7A 

CORPS  Of  ENGINEERS 

PERRTVILLE 

6)42 

PERRY 

3 

32  37 

67  08 

- 

8A 

C.  M.  PLUNMER 

9 

P 1CKENSVILLE 

MRS.  DORA  I.  CLAY 

31  59 

87  9ft 

MRS.DELLA  L.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

32  04 

8ft  04 

C.  W.  ADAMS 

PLANT ERSV ILLE 

DALLAS 

32  39 

66  3ft 

TA 

0.  H.  BARNES 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

4521 

JACKSON 

12 

34  37 

89  93 

ftS9 

7A 

TVA-691 

9 

PRAT TV ILLE 

86  28 

•P 

CONTINENTAL  GIN  CO 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

32  18 

6ft  15 

W.  E.  ELSBERRY 

PUSHMA  t  aha 

32  12 

88  21 

BA 

MRS.  JAN  IE  C.  BROWN 

RED  BAY 

480J 

FRAMKL IN 

12 

34  27 

68  09 

7A 

TVA-493 

REFORM 

68*7 

PICKENS 

13 

11  23 

68  01 

242 

WILLIAM  T.  AMBROSE 

S  1 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

ROBERTSDALE  7  E 

30  11 

87  36 

*>p 

CARL  60SECK 

ROCK  MILLS 

RANDOLPH 

33  09 

83  16 

SAINT  BERNARD 

7137 

CULLMAN 

34  12 

86  47 

802 

7A 

FR^CRC»ER,LOTTV 

2  19 

SAND  MT. STATE  FARM  API 

7207 

DE  KALB 

12 

34  17 

83  36 

1195 

ALA.  POLY.  INST. 

2  19  7 

JEFFERSON 

33  41 

66  58 

DORA  R.  WEBSTER 

jCOTTSBORO 

6P 

MRS.  KINZIE  BOBO 

SCOTTS8OR0  SUBSTATION 

1  2 

34  41 

86  01 

ftftO 

7A 

TVA-76-A 

SEALE 

732B 

RUSSELL 

* 

32  18 

85  10 

949 

fli 

JOHN  T.  DAVIS 

1  ■ 

SELMA 

/)66 

DALLAS 

1 

12  23 

67  00 

147 

JOHN  0.  RHODES 

2  9  3  7 

SHEFFIELD  TVA  NRSY 

7*!3 

34  4ft 

87  42 

303 

7* 

TVA-44 

shoemaker  springs 

7*60 

LIMESTONE 

12 

34  51 

67  12 

410 

7A 

TVA-482 

9 

7374 

3 

31  03 

63  36 

66 

PATRICK  H.  SMITH 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

1 

32  00 

67  01 

223 

7A 

MRS.   EVA  R.  RAY 

3 

south  hill 

7471 

DE  KALB 

12 

34  24 

86  02 

990 

7A 

TVA-75 

9 

SUTTLE 

796) 

PERRY 

2 

32  32 

67  11 

149 

7A 

J.  F.  SUTTLE .  JR. 

1 

12 

34  53 

66  13 

665 

7A 

TVA-165 

SYLACAUGA  2  W 

TALLADEGA 

IB  10 

66  17 

8* 

ALABAMA  POWER  CO 

SYLVAN 1 A 

B012 

DE  KALB 

12 

34  14 

83  49 

1400 

7A 

TVA-3B6 

1 

TALLADEGA 

302* 

TALLADEGA 

7 

31  2ft 

•6  06 

334 

ftp 

C.  D.  WEAVER 

2  19  7 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

TALLADEGA 

33  16 

84  04 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

THOMASVILLE 

CLARKE 

1  3 

363 

9R 

7A 

MRS.  MINNIE  DEATON 

THURLC7W  DAM 

6213 

32  32 

63  34 

ALABAMA  POWER  CO 

TONEY 

e?3v 

MADISON 

12 

34  34 

86  44 

730 

7A 

TVA- 306 

TRAFFORD 

82*5 

JEFFERSON 

3 

91  49 

66  44 

490 

7A 

MRS.  HAZEL  GARRETT 

1 

91  49 

63  56 

6A 

6a 

THOMAS  J.  DILLARD 

TvSCALOOSA  CAA  AP 

TUSCALOOSA 

2 

93  14 

87  17 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

TUSCALOOSA  LOCK  ft  DAM 

eses 

TUSCALOOSA 

99  19 

67  35 

7 A  CORPS  Of  ENGINEERS 

TuSKEGEE 

8)98 

MACON 

1 1 

92  2ft 

S3  42 

459 

6A 

TUSKEGEE  INSTITUTE 

2  I 

UNION  SPRINGS 

8*36 

BULLOCK 

6 

32  06 

63  44 

485 

5P 

7A 

MRS.  BOBBIE  GUTHRIE 

2  9  9  7 

UN IONTOWN 

32  27 

67  31 

7A 

J.  S.  BRANYON 

UNIVERSITY 

TUSCALOOSA 

99  12 

87  33 

HID 

NID 

DR.  P.  H.  MITCHELL 

VALLEY  HEAD 

94  34 

83  34 

BP 

BA 

MRS.  CARRIE  DALBY 

VANCE 

3*77 

TUSCALOOSA 

' 

33  10 

87  13 

7A 

MM).  F.  VANCE 

WADLEY 

0603 

RANDOLPH 

33  06 

69  34 

ft40 

4A 

ALABAMA  POWER  CO 

9 

WALLACE  2  NE 

ESCAMBIA 

'J 

31  14 

87  12 

1*5 

6A 

MRS. ARTHUR  M.MORRIS 

WALNUT  GROVE 

S6A8 

ETOWAH 

2 

34  04 

66  19 

850 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WATERLOO 

i)6o4 

LAUDERDALE 

34  33 

68  04 

445 

6P 

J.  ELL IE  THREET 

WEST  BLOC TON 

68  09 

33  07 

87  07 

500 

7A 

RUPERT  M.  BEAROEN 

1 

32  32 

66  12 

6P 

4A 

POlS.  D.  R.  WH I  TAKER 

2  3  9  1 

WHATLEY 

eec? 

CLARKE 

31  99 

67  A3 

170 

7A 

LEONARD  L.  COLEMAN 

9 

WHEELER  DAM 

8C73 

LAWRENCE 

IS 

34  47 

67  21 

580 

7* 

TVA-32 

9 

WHITFIELD  LOCK  3 

8423 

CHOCTAW 

1) 

32  17 

86  01 

30 

7A  CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

WIOOWS  CREEK  STM  PL 

89)6 

JACKSON 

12 

34  31 

83  45 

612 

7A 

TVA-704-A 

WILSON  DAM 

8980 

COLBERT 

12 

34  48 

67  37 

510 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

W INF  1  ELD  2  SW 

8948 

FAYETTE 

13 

39  39 

87  30 

466 

7A 

W.  W.  COT NET 

9 

YATES  HYDRO  PLANT 

91  Ol 

ELMORE 

11 

92  94 

63  3* 

113 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

9 

YOUNGS  STORE 

9)30 

LAUDERDALE 

12 

94  37 

87  33 

790 

7A 

TVA-621 

9 

NEW  STATIONS 

RUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

12 

94  10 

87  44 

740 

7A 

TVA-725 

9  *> 

7 -COOSA,     6-ESCAM61A,     9-GULF,     10-PEA,     1 1 -TALLAPOOSA,     1 2-TENNESSEE i  13-T0MBIG8EE 
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i  four  digit  identification  numb ere  In  the  index  nuatwr  column  of  lb*  Station   ladex  »rv  aaelgoed  oa  ■  *tat*  bnela.     There  will  i><   oo  duplication  of  numbers  within  a  etat*. 
rare*  *ad  letter*  following  the  wtatloa  oim,  aucb  an  12  SS>,    lndlcato  distance  In  ail**  and  direction  from  tbe  pout  office. 
Nervation  (Ini  ;  i  *    n  In  tbe  Station   Index  arc    Id  local  standard  tlma. 

laved  data  and  corractlooa  elll  be  carried  only  In  tba  June  and  December  laaue*  if  thin  bulletin. 

Italy  and  eeaaoaal  snowfall  and  heating  degree  day*  for  tho  preceding  13  aontba  will  be  carried  in  tbe  June  laaue  of  tbla  bulletin, 

itlona  appearing  In  tbe  Index,  but  for  eblcb  data  are  aot  Mated  In  the  tablea.  era  either  alaalog  or  received  too  late  to  be  Included  la  tbla  laaue. 

.***  o t be- r* 1  ft*  ladlcated.  dlaenuional  unite  uaed  la  tbla  bulletla  are       temperature  In  "F. ,  precipitation  and  evaporation  la  Inches,  and  elnd  movement  In  miles.     D*gree  day*  are  baaed  oa  a  dally 
ir*g*  of  03     T.     Ivaporatloo  la  measured  In  tbe  atandard  leather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unions  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  fl. 

tel  aad  hall  *ere  Included   In  snowfall  average*  lo  Table  1,   beglnn'ng  vltb  July  1948. 

mat  a  la  Table  3  are   from  non-recording  gages,  unleaa  otherwise  Indicated. 

:*  ta  Table*  3,  3  and  0  and  enoefall  data  In  Table  7  ar*  for  tbe  24  houru  ending  at    time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  tlsj*. 

•  oa  ground  lo  Tabl*  7  1*  at  obeervat loa  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  ntatlona.  For  tb»a*  stations  anos  oa  ground  valuea  are  at  0:30  A.l.  C.8.T.  m  IQU1Y  la  Tabl*  7  a* an*  the  water 
ilvaleat  of  *no*  on  tbe  ground.     It  1*  measured  at  selected  station*  when  tbe  depth  of  sno*  oo  the  ground  1*  teo  Inches  or  mora . 

So  record   in  Tablea  3,  0.   7  and  the  Station  Index.     No  record   In  Tablea  2  and  3  la  Indicated  by  no  eatry. 

*  And  alao  oo  a  later  date  or  datea. 

•  Amount  locluded  in  following  measurement ,   tlaw  distribution  unknown. 
//    Gag*  1*  equipped  with  a  wlndahleld. 

B    adjusted  to  a  full  month. 

I  later  equivalent  of  snowfall  wholly  or  psrtly  **tlm*t*d,   using  a  ratio  of  1   Inch  eater  equivalent    to  every  10  laches  of  oee  snowfall. 

■    One  or  more  days  of  record  ale* lag;     see  Table  S  for  detailed  dally  record.     Degree  day  dsts.   If  carried  for  this  ntatlon,  hav*  b*en  adjusted  to  represent  tbe  value  for  s  full  sooth. 

II  Dally  value*  and  aonthiy  total   fro*  recording  gage. 
T    Trace,  an  amount   too  ■»*  1 1    to  aeaaure. 

r     Include*  total    for  prevlou*  aonth. 

wcrlptloo  Price:  13  ceota  per  copy,  monthly  and  annual.  $1.30  per  year.  (Tearly  aubscrlptlon  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  sad  money  orders  should  be  aad*  paynbls  to  tbs  Trsasurer  of  tbe 
ted  Statea.     Remittance*  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  th*  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  laablngton  23,  D.  C. 

f.l.P.C.  |  Chattanooga,  Twan  .   12/31/32    923 
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ALABAMA  -  DECEMBER  1952 
A.  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 


Temperature 

December's  mean  temperature  was  46.5°, 
or  1.2°  below  normal,  making  the  fourth 
consecutive  month  with  below  normal 
temperatures.     Highest  temperature  re- 
ported was  80°  at  both  Headland  and 
Ozark  on  the  9th.     Lowest  temperature 
reported  was  14°  at  Alexander  City  6 
NE  on  the  29th.     Light  frosts  occurred 
in  the  coastal  area  on  the  6th,  7th 
and  29th;  heavy  frosts  on  the  14th, 
16th  and  17th;  and  the  first  hard 
freeze  on  the  15th. 

Precipitation 

Following  three  consecutive  months 
with  below  normal  precipitation,  De- 
cember's average  was  5.99  inches,  or 
1.04  inches  above  normal.  Mobile 
Weather  Bureau  Airport  station  re- 
ported the  greatest  monthly  amount , 
9.35  inches.     Least  monthly  amount  was 
2.07  inches  at  Fort  Morgan.     The  year 
1952  ends  with  an  average  State  total 
precipitation  of  47.32  inches,  or 
6.11  inches  below  normal   (89%  of 
normal) . 

Hail  and  Snow 

Light  hail  occurred  at  Uniontown  on 
the  3d;   at  Greenville  on  the  9th,  and 
at  Alberta  on  the  31st.     Light  snow 
flurries  occurred  on  the  night  of 
December  13-14,  at  the  following 
stations:     Coffee  Springs,  Decatur, 
Dothan,  Geneva,  Mobile  Airport,  and 
Robertsdale.     Although  the  snow 
generally  melted  as  it  fell,  it's 
occurrence  is  rather  unusual  and  in- 
frequent near  the  Gulf  Coast.  No 
doubt  light  snow  flurries  occurred 
over  the  entire  southern  third  of  the 


State,  but  was  not  observed  as  it 
fell  late  on  the  night  of  the  13th 
and  before  dawn  on  the  14th. 

Forest  Fires 

Late  reports  show  that  there  were  1651 
forest  fires  in  Alabama  during  Novem- 
ber, 1952,  burning  over  an  area  of  some 
221,877  acres.     During  December,  1952, 
468  forest  fires  burned  over  15,019 
acres.     Statistics  on  Alabama  forest 
fires  show  that  during  the  year  1952 
there  were  10,670  fires  which  burned 
over  an  area  of  594,189  acres,  or 
3.28%  of  the  area  protected. 

Crops 

Soil  moisture  was  generally  adequate 
in  all  areas  throughout  the  month  for 
crop  growth.     At  the  end  of  December 
more  rain  was  needed  for  subsoil 
moisture  in  the  southwest  and  to  fill 
ponds  in  the  west-central  area.  Grains 
and  cover  crops  were  showing  improve- 
ment during  the  first  decade,  but  pro- 
gress was  much  below  normal  because  of 
the  dry  fall  and  low  temperatures  re- 
tarding growth;   by  December  15th  grains 
and  cover  crops  were  much  improved 
after  a  period  of  warm  weather,  but 
growth  was  retarded  again  by  cool 
weather  during  the  last  few  days  of 
the  month.     Pastures  continued  to  im- 
prove throughout  the  month  but  many 
fields  showed  slow  growth  because  of 
late  germination  and  cool  weather. 
Livestock  were  in  generally  fair  to 
good  condition  throughout  the  month, 
but  supplemental  feeding  was  necessary 
in  most  areas  because  of  poor  grazing. 

No  severe  storms  were  reported  during 
the  month.     -  A.R.L. 
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2.21 

31 

.0 

0 

1  1 

5 

2 

DAYTON 

57.5 

38.0 

47.8 

70 

7+ 

20 

15+ 

0 

0 

10 

0 

6.04 

2.17 

31 

•  0 

0 

11 

2 

DEMOPOLIS  LOCK  * 

57,5 

35.1 

46.3 

73 

10 

19 

15+ 

0 

0 

12 

o 

4.60 

■ 

.00 

1.5? 

31 

.0 

0 

11 

4 

i 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

57.7 

34. 8M 

46,3M 

73 

10 

19 

15 

o 

o 

o 

6.36 

1.78 

31 

•  0 

0 

12 

5 

i 

EUFAULA 

60.1 

37.6 

48.9 

.2 

70 

0 

21 

15 

494 

0 

o 

13 

0 

6.16 

1  .14 

1  .50 

25 

•  0 

0 

13 

4 

2 

GREENSBORO 

58.7 

38.3 

48,5 

.1 

73 

0 

19 

15 

507 

0 

0 

9 

0 

5.25 

- 

•  36 

1.25 

30 

.0 

0 

12 

3 

1 

GREENVILLE 

59.2 

39.3 

40.3 

•  1 

75 

0 

20 

13 

482 

0 

0 

8 

7.79 

2.60 

3.20 

10 

T 

0 

14 

HIGHLAND  HOME 

58.1 

40.0 

40.1 

*■ 

1.5 

74 

0 

19 

15 

491 

0 

0 

8 

o 

5.55 

•  30 

1.45 

10 

•  0 

0 

9 

5 

1 

LAFAYETTE 

55.1 

34.6 

44.9 

75 

9 

17 

15 

617 

o 

0 

1  3 

o 

6.79 

•  0 

0 

10 

LIVINGSTON 

58.2 

36.8 

47.5 

1.2 

72 

8 

19 

15 

535 

0 

0 

13 

0 

5.29 

- 

.12 

1.67 

30 

•  0 

0 

11 

MARION  JUNCTION  2  NE 

58.0 

36.2 

47.1 

76 

0 

17 

15 

550 

0 

0 

13 

0 

7.17 

1.31 

10 

.0 

0 

12 

I 

3 

MARTIN  DAM 

6.14 

.79 

1  «41 

10 

•  0 

0 

10 

2 

MAXWELL  FIELO 

57.2 

39.4 

48.3 

75 

0 

23 

15 

514 

0 

0 

5 

0 

6.91 

1.30 

30 

.0 

0 

12 

6 

3 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

57.5 

37.5 

47.5 

76 

0 

22 

15 

530 

0 

0 

10 

o 

7.18 

1.35 

30 

.0 

1 2 

i 

4 

MONTGOMERY  WB  CITY 

57.2 

39,8 

48.5 

~ 

.0 

76 

Q 

22 

15 

510 

0 

0 

5 

0 

6.95 

2.11 

1.66 

10 

.0 

0 

12 

5 

3 

PRATTV1LLE 

56,9 

37.7 

47.3 

- 

1.1 

75 

0 

22 

15 

542 

0 

0 

1? 

0 

6.19 

.97 

1.20 

30 

.0 

0 

1? 

5 

1 

PUSHMATAHA 

•  0 

0 

7 

SFLMA 

59.6 

39.7 

49.7 

.5 

77 

9 

22 

15 

46Q 

0 

8 

0 

7.79 

2*51 

2.60 

10 

.0 

0 

15 

» 

2 

THOMASVILLE 

50,0 

30.7 

49.4 

■ 

.0 

75 

0 

16 

15 

470 

0 

0 

6 

0 

7.29 

2.29 

1  .61 

31 

•  0 

0 

11 

» 

2 

TROY 

58, OM 

39.0M 

48.  5M 

- 

3.1 

76 

10 

21 

15 

0 

0 

0 

5.28 

.43 

1.10 

3 

.0 

0 

12 

4 

1 

TUSKEGCE 

57.1 

36.4 

46.8 

2.7 

78 

10 

21 

15 

0 

0 

11 

0 

8.17 

3.04 

1.50 

10 

•  0 

0 

13 

7 

S 

UNION  SPRINGS 

59. 3M 

38.  3M 

48. 8M 

,1 

78 

9 

20 

13 

40Q 

0 

0 

0 

7.27 

2.30 

1.58 

10 

o 

g 

7 

4 

WE TUMP* A 

57.0 

39.1 

48.1 

- 

1.0 

76 

9 

22 

15 

521 

0 

0 

10 

0 

6.63 

1.20 

1.72 

10 

.0 

0 

12 

4 

2 

DIVISION 

47.3 

6.64 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

61.0 

38.7 

49.9 

78 

10 

23 

15+ 

0 

0 

5 

0 

5.55 

1.32 

» 

.0 

0 

10 

4 

ATMORE  STATE  FARM 

61.9 

40.7 

31.3 

75 

o 

?1 

]  5 

420 

0 

0 

8 

0 

7.06 

1.60 

75 

.0 

0 

12 

6 

SAY  MINETTE 

62.7 

42.0 

52.4 

- 

1.1 

75 

8* 

22 

15 

3BO 

0 

0 

5 

0 

7.53 

2.26 

1.82 

30 

,0 

0 

11 

5 

BREWTON  3  SSE 

62.5 

38.6 

50.6 

1.0 

77 

9 

20 

15 

443 

o 

o 

\  3 

o 

6.27 

1.37 

1.77 

10 

.0 

0 

10 

7 

CHATOM 

61.4 

37.5 

49.5 

77 

9 

18 

15 

474 

0 

0 

1» 

o 

6.55 

1.56 

30 

.0 

0 

13 

CITRONELLE 

61.2 

42,9 

52,1 

- 

1.2 

75 

8 

23 

15 

305 

0 

0 

4 

o 

9.03 

3.39 

1.73 

30 

.0 

0 

13 

9 

DOTH AN  CAA  AIRPORT 

60.9 

30,1 

50.0 

70 

0 

23 

15 

464 

o 

o 

A 

o 

3.24 

_ 

1.61 

•  68 

30 

T 

0 

13 

1 

EVERGREEN  CAA  AP 

60.2 

35.9 

48.1 

2,8 

76 

9 

21 

15+ 

322 

0 

0 

15 

0 

5.50 

.50 

1.13 

24 

•  0 

0 

14 

4 

FAIRHOPF 

63.2 

42.8 

53.0 

1,4 

70 

9 

23 

15 

373 

o 

o 

3 

o 

5.84 

,85 

2.18 

5 

.0 

o 

j  3 

3 

FORT  MORGAN 

62.0 

49,6 

35.8 

73 

9 

33 

15 

282 

0 

0 

0 

0 

2.07 

.77 

30 

.0 

0 

10 

2 

FRISCO  CITY 

59.9 

38.8 

49.4 

74 

10 

21 

15 

0 

0 

6 

0 

7.99 

2.59 

3.63 

10 

.0 

0 

13 

3 

GENEVA 

4.06 

.66 

1  .29 

31 

T 

0 

12 

2 

HEADLAND 

61,  9M 

30, 3M 

50.  6M 

80 

9 

21 

15 

443 

0 

0 

.0 

LOCK  HART 

61,5 

40.1 

50.8 

78 

10 

21 

13 

0 

s 

5 

0 

4.40 

.81 

23 

•  0 

: 

4 

MOBILE  WB  AIRPORT 

61,9 

42.1 

52.0 

75 

8 

23 

15 

40? 

0 

0 

4 

0 

9.35 

2.78 

9 

T 

0 

4 

MOBILE  WB  CITY 

R 

60.7 

44,2 

52.5 

,3 

72 

8 

26 

15 

386 

0 

0 

2 

0 

7.20 

2.18 

1.89 

30 

.0 

w 

4 

OZARK 

61.5 

40.8 

51.2 

,6 

80 

9 

22 

15 

426 

0 

0 

5 

0 

6.23 

•  38 

.96 

25 

4 

ROBERTSOALE  7  t 

64.7 

41.5 

53.1 

70 

9 

22 

15 

368 

0 

0 

7 

0 

4.35 

•  93 

1.30 

30 

T° 

; 

13 

J 

3 

DIVISION 

51.3 

5.95 

T 

STATE 

46.5 

1.2 

5.00 

1.04 

T 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 

Tobl«  3  DECEMBER  1952 


Station 

5 

H 

Day  of  month 

i  1 

1 

2  1 

3 

5  6 

I 

7  1  8  1 

9 

10 

1 

11  ■  12 

 1  

13  1  14  I  15 

J  1  

16  17 

l 

18 

IB 

 L 

20 



21 

22 

 L 

23 

 L 

24 

25 

 L 

26  27 

1.  . 

28 

1 

29 

I 

30 

31 

AOOISON  CENTRAL  TOWER 

4.40 

•  81 

•  89 

•  09 

.  ?  » 

•  57 

•  19 

1.  36 

ALBERTA 

7.29 

•  36 

•  06 

•  93 

•  08 

•  78 

•  11 

•90 

•  62 

•  97 

1  .84 

1 .69 

ALEXANDER  C 1  TV  A  ME 

7,03 

•  67 

•  44 

.01 

•  97 

•  60 

.93 

ALICEVlLLE 

3*64 

.70 

•  09 

1*36 

•OS 

»09 

•  98 

•  50 

•  18 

T 

1.97 

ANDALUSIA 

3.39 

•  10 

•  19 

1  •  32 

•  16 

1*22 

.11 

•  26 

.42 

ANNISTON  CAA  AP 

6,48 

.10 

.96 

•  46 

•  30 

•  14 

•  99 

*** 

J 

•  26 

•  10 

•  76 

•  06 

2*09 

1.1ft 

ARLEY 

9,18 

•  68 

1  .39 

1  .69 

ASHVILLE 

.79 

•  09 

•  15 

•  29 

2.40 

ATHENS 

9!  69 

•  60 

•  80 

•  09 

•  59 

T 

•  91 

T 

•  94 

•  96 

ATMORE  STATE  FAR** 

7  i  OA 

•  90 

■  09 

•  99 

•  04 

•  SO 

•  39 

•  70 

•  60 

•  13 

1  .60 

1.36 

•  40 

AUBURN  3  SW 

7,70 

.60 

•  02 

•  68 

1  «98 

•  29 

•  62 

•  40 

.  1 1 

1.90 

.07 

1*62 

AUTAUGAVILLE 

•  42 

•  61 

1.68 

•  48 

•  98 

•  66 

1.62 

•ARTON 

3*08 

•  69 

•89 

•  10 

•  60 

•  20 

•  10 

•  60 

BAY 

NINETTE 

7**3 

1.08 

•  37 

•  22 

1.52 

•  79 

•  73 

■20 

•  96 

•  04 

1*82 

•  31 

ft  El  GREEN 

4.99 

•  69 

1*11 

•  10 

•  24 

•  20 

•  99 

BELLE  MI NA  2  N 

4*0? 

.69 

1  .09 

•  37 

•  90 

•  10 

•  19 

1*10 

MILL  INGSLEV 

7«Q0 

.44 

•  01 

•  66 

•  30 

•  47 

U77 

BIRMINGHAM  yft  AP  R 

.37 

•  34 

U37 

•  11 

•  08 

•  79 

•  06 

•  04 

•  09 

•  04 

•  01 

T 

T 

1.94 

•  14 

P  I RM INGHAM  MB  CITY 

5*03 

•  74 

•  96 

.68 

•  06 

•  04 

•  79 

•  13 

•  01 

•  07 

T 

•  69 

1.26 

BISHOP 

9«97 

•  84 

•  25 

•  19 

•  90 

boa; 

3»21 

•  49 

1  .98 

•** 

•  15 

•  19 

1  .99 

3.93 

•  60 

■ 0f> 

1  *s* 

■  99 

•  40 

.  23 

1*16 

•  29 

•  45 

.44 

BREtfTON  3  SSE 

tail 

.  30 

.10 

I  *  77 

•  12 

•  30 

.22 

1  .00 

•  55 

.69 

BRIDGEPORT  7  W 

A. 30 

•  47 

•  99 

1.26 

•  66 

•  93 

.07 

•  21 

.66 

PRUNOt  DGF 

6«14 

•  32 

7 

.1* 

1.89 

•  09 

•  30 

•  56 

CALERA 

6.1 1 

.67 

1  .09 

•  07 

•  19 

•  79 

•  91 

•  21 

•  16 

•  04 

2a60 

CAMDEN  3  NNM 

6*90 

.31 

•  11 

•  70 

•  04 

•  30 

•  76 

•  40 

.53 

•  96 

1*26 

.96 

CAMP  HILL  2  NM 

7«  96 

■  80 

•  90 

1*83 

.34 

•  14 

•  47 

•  06 

.07 

•  60 

•  09 

1.86 

CARBON  HILL 

5.99 

•  90 

•  20 

•  10 

1*90 

•  03 

.39 

1.05 

2.00 

CENTER  GROVt 

4«94 

•  4? 

T 

1*30  «10 

T 

•  24 

•  68 

T 

•  91 

•  04 

•  17 

1.26 

CENTREVILLE 

6«85 

•  83 

1  .64 

•  10 

•  43 

.48 

•  43 

•  09 

•  22 

•  03 

2.96 

CMATOM 

S«3S 

•  79 

•  49 

•  72 

•  02 

•  27 

•  12 

•  42 

•  09 

1*10 

1*56 

•  94 

CHILDERSRURG 

0«97 

1.69 

•  69 

•  03 

•  92 

•  39 

.40 

•  19 

2*22 

f ITRONFLL' 

9«09 

•  97 

1*22 

•  22 

•  12 

•  96 

WOT 

•  90 

•  30 

•  96 

•  79 

•  90  T 

T 

1.7-3 

•  43 

CL A IBORNF 

8*66 

•  61 

•  96 

•  12 

2.42 

•  80 

1.10 

1.27 

•  42 

1*34 

CLAMTON 

6,57 

•  62 

•  91 

1  •  35 

•  10 

.27 

•  92 

•  02 

2*21 

CLAYTON 

•  99 

T 

■66 

•  51 

•  92 

1*30 

1.10 

COFFEE  SPRINGS 

4*96 

•  17 

•  86 

•  38 

•  03 

•  02 

•OS 

.46 

1  .00 

•  29 

•  33 

•  96 

CDLMFPT  <;TF AM  PLANT 

2«66 

•  71 

•  02 

.85 

•  10 

•  29 

•  29 

•  10 

•  60 

COLLINSVILLE 

9.77 

•  90 

1*99 

1.20 

•  09 

•  10 

•  29 

COLUMBIA  1  « 

7.84 

•  10 

•29 

T 

•  66 

•  30 

•  60 

•  ?6 

•  32 

•  41 

CORDOVA 

•  76 

2.36 

■  07 

•  11 

•  60 

•  29 

•  08 

1*62 

CUBA 

5*22 

■  69 

•  99 

•  91 

•  09 

1.05 

•  29 

•  03 

•  10 

•  17 

1  .92 

DADCV1 LL^ 

6*63 

.69 

■4)6 

•  03 

1*41 

•  51 

•  00 

•  91 

•  96 

T 

•  31 

•  09 

T 

1  .80 

DANCY 

- 

— 

- 

- 

•  04 

•  41 

•  20 

•  73 

1.04 

1ANV1LLF 

4.33 

■  74 

1  «07 

•  1 1 

•  14 

•  51 

•  51 

1  .79 

DAYTON 

•  93 

•  14 

•  79 

•  08 

1.19 

•  97 

•  19 

•  35 

•  46 

.18 

7.17 

DECATUR 

3*77 

•  97 

T 

•  96 

T 

•  07 

•  39 

T 

•  37 

•  78 

T 

1.39 

DECATUR  A 

4*14 

.68 

1  *09 

•  09 

•  36 

•  38 

•  19 

•  14 

1.29 

DECATUR  SUBSTATION 

4.18 

.71 

•  01 

1*02 

•  09 

•  39 

.41 

.  1  n 

*  1  1 

1.26 

OENOPOLIS  LOCK  * 

4*60 

•  91 

•  10 

•  97 

•  22 

•  03 

•  28 

•  57 

•  03 

•  27 

•  06 

1.32 

PENOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

9»96i 

.99 

•  62 

•  86 

T          •  19 

.  0rJ 

•  2* 

•  58 

T 

•  03 

■03 

•  27 

•  13 

li70 

V THAN  CAA  AIRPORT 

9»  4. 

•  10 

•01 

•  09 

•  39 

.03 

•  13 

•  48 

•  28 

•  33 

T  T 

.17 

•  68 

■  72 

ELBA 

•  19 

•  12 

1.36 

•  19 

•  09 

•  39 

•  58 

cLROO 

6*00 

•  8? 

2  .00 

•  36 

•  13 

1  *70 

- UFAUL A 

6,16 

•  19 

•  41 

•  04 

•62 

.  79 

.37 

•  04 

•  26 

.  10 

1.90 

•  76 

•  27 

1.05 

.-:UTA*  LOCK  7 

6*01 

■  60 

1  .83 

•  13 

•  02 

•  90 

•  99 

•  06 

•  16 

•  04 

1.90 

rVERGREFN  CAA  AP 

5*3C 

.67 

•  04 

•  42 

*  03 

•  4( 

.79 

•  05 

•  21 

■  27 

1*13 

•  29 

•  19 

•  93 

•  03 

^  A I RHOPE 

1 

9*84 

•  09 

2.16 

•  02 

•  06 

•  04 

■  2/ 

•  AO 

•01 

•  45 

•  39 

•  01 

1*30 

•  25 

ALCO  3  N  E 

9*76 

•  99 

1*04 

•  22 

1*21 

•  94 

•  56 

•  90 

.10 

•  43 

•  41 

-ALFVILLF 

4*79 

•  80 

1*27 

•  11 

•  39 

•  97 

•  19 

1*20 

"ALLS  CITY  A  NM 

4a90 

1*23 

•  20 

L  *  1C 

•  90 

1*45 

•  99 

1*94 

•  05 

•  99 

•  92 

•  20 

1.32 

, AYtTTE 

3*21 

•  89 

1*16 

•  17 

•  02 

•  70 

•  95 

•  01 

•  14 

U63 

LAT  ROC* 

9.0» 

•  80 

1  .33 

.91 

•  25 

.11 

•  02 

•  20 

1*43 

LOBENCE  AT  LOCK 

3.34 

•  68 

•  02 

•  94 

■  09 

•  49 

•  19 

•  03 

•  16 

•  80 

ORT  DEPOSIT 

•  99 

•  02 

•  44 

•  02 

3,85 

•  60 

•04 

•  41 

.On 

1.60 

•  01 

•  19 

•  62 

DAT  MORGAN 

•  18 

•  03 

•  23 

•  10 

.■>0 

* 

* 

•  20 

•  77 

•  02 

ORT  PAYNE 

* 

.41 

1  *08 

•  19 

•  17 

1«67 

RISCO  CITY 

7,99 

•  48 

•  02 

•  04 

■  72 

•  06 

9*63 

•  20 

•  21 

•  12 

1*07 

.06 

T 

•  52 

•  84 

ADSOEN 

•  70 

1.70 

•  20 

•  30 

1  .90 

A INESVILLE 

•  77 

■  11 

1.96 

•  03 

•  09 

•  70 

.21 

•  07 

•  04 

•  01 

1.73 

AROEN  CITY 

3*9* 

•  72 

1.93 

1*04 

•  27 

T 

2.00 

ENEVA 

* 

•  90 

■  43 

•  03 

•  09 

•  02 

•  24 

•  37 

•  19 

1.29 

■OODWATFR 

7*68 

•  61 

T 

.89 

T 

•  09 

2*86 

•  20 

•  26 

•  97 

1.70 

OR  GAS 

3*36 

•  96 

2.34 

•  07 

•  12 

•  74 

.78 

•  14 

•  79 

•EENSBOBO 

•  98 

•  91 

•  99 

•  28 

•  06 

•  16 

•  46 

•  01 

•  05 

•  24 

1.23 

•  62 

REENVILLE 

7*7< 

•  79 

•  29 

■  04 

•  96 

•  07 

3.20 

.06 

•  47 

•  21 

•  06 

1.19 

.02 

•  11 

•  83 

LA.F  SHORES  7  SSE 

2*31 

•  15 

JNTERSVILLE  C 1  TV  W  MKS 

4,93 

•  90 

1.70 

•  94 

•  16 

•  04 

•  09 

1*90 

JNTERSVILLE  DAM 

4*46 

•  61 

•  02 

1.49 

•  04 

•  86 

•  19 

•  02 

•  07 

U22 

ALFWILLF 

•  96 

•  89 

•  09 

•  48 

•  AO 

•  15 

1.10 

•MILTON 

3*9! 

•  92 

T 

1*03 

•  16 

•  32 

•  38 

•  08 

1*04 

■RRISBUBG  6  SE 

9*34 

•  67 

•  99 

•  12 

•  19 

•  29 

•  92 

2.24 

,*YNFV  ILL  F 

9.69 

•  94 

T 

T 

•  46 

•  14 

1.18 

•  29 

•  46 

.  1? 

•  42 

T 

2*08 

AOLAND 

•  19 

1.19 

•  36 

1*08 

•  46 

IBHLAND  HOME 

999 

•  97 

•  79 

1.49 

•  35 

•  32 

•  42 

•  80 

•  59 

•  36 

1 GMTOvER 

6*89 

•  69 

•69 

2.70 

•  40 

•  14 

.27 

•  24 

1*60 

XMHTS 

9*19 

•  70 

1  >20 

.  1 1 

1.73 

••TSVlLLE  SUBSTA 

3.76 

•  47 

1.09 

.96 

•  37 

•  11 

.09 

1.09 

P*TSVILLE  *  SSE 

4.98 

•  60 

•  04 

1*03 

•22 

•  03 

•  47 

•  32 

•07 

•  40 

•  09 

T 

1*23 

•  08 

"•TOP 

•  30 

1.07  .03 

•  14 

•  02 

•  21 

•  02 

•  41 

tCKSON  LOCK  1 

7*2( 

.86 

•  99 

•  66 

•  09 

1*16 

•  99 

•  03 

•  11 

1*64 

.02 

•  42 

1.99 

•CKSON  SHOALS 

A*3< 

.60 

•  20 

•  79 

•  09 

•  60 

•  69 

.42 

1  ?« 

•  68 

;  ,76 

*ROAN  OAM 

9.99 

•  69 

.0.' 

•  02 

•  97 

•  04 

U90 

•  19 

•02 

•  26 

.43 

•03 

•  72 

.09 

.02 

1*69 

PAYfTTf 

6.79 

.79 

•  62 

• 

1.75 

•  60 

•  00 

•  20 

•  96 

1.20 

•  91 

*  OAM 

•  96 

•  02 

•  80 

.  1 D 

•  70 

•  08 

•  79 

•  19 

.0? 

•  42 

.04 

2*02 

EDS 

.79 

T 

1*61 

•  08 

•  04 

1*39 

•  19 

T 

•  01 

•  14 

1.80 

ESBURG 

ft!  61 

.67 

1  .70 

1.16 

•  22 

•92 

.16 

2»47 

V  IMG ST ON 

9.29 

• 

1*93 

•  47 

•  79 

•  64 

•  25 

•  19 

•09 

.19 

1.67 

•  12 

CFN1»T 

4.40 

T 

.37 

T 

•  71 

•  12 

.06 

•  27 

.Oft 

•  66 

.  !  A 

.61 

.16  T 

•  36 

•  62 

CK  IT 

•  86 

2.46 

•  06 

•  29 

1.00 

•  20 

•  09 

T 

.14 

1.84 

01  SON 

4*V 
* 

.78 

.13 

1.20 

.43 

■  99 

.02 

•  11 

■00 

1*24 

GEL  La 

09 

•  26 

•  01 

.08 

.01 

1  .61 

RJON  7  S 

9.17 

•  96 

■  93 

•  11 

.O'i 

•  94 

•41 

*•>* 

1.95 

R|n«  JUNCTION 

6.31 

.49 

•02 

1*09 

•  04 

.0? 

1*74 

■  38 

•  26 

•  19 

.70 

•  99 

•  09 

1.90 

■ION  JUNCTION  7  NE 

1*1 1 

•  49 

•  97 

•  99 

•  07 

•  26 

1.31 

•  77 

•  21 

•  20 

•  94 

1.10 

1.12 

•TIN  OAM 

•  96 

.04 

•  30 

•  69 

1.41 

.96 

.60 

.10 

.79 

1*09 

"ELL  FlfLO 

Hoi 

T 

•  29 

T 

•  93 

■  09 

•  09 

W05 

•  96 

T 

.99 

T 

•  76 

]  .i« 

.21 

1.99 

.01 

CALL A  ?  NE 

9.91 

.71 

1*67 

•  01 

•  14 

•  89 

•  20 

.01 

•09 

1.69 

-VIM 

9.93 

•  36 

•  64 

.68 

.  o  * 

•  16 

.49 

•  99 

•  47 

2.14 

9.93 

•  79 

1*90 

•  19 

•  29 

•  19 

•  90 

.79 

7.00 

.IFR*  FFBBV 

7.BC 

•  99 

•  19 

1  .00 

•  19 

1.01 

■  SA 

•  29 

•  21 

1*14 

1.30 

1.30 

- stcao 

8.71 

.48 

T 

.49 

T 

2.30 

.16 

•  09 

1.66 

•  92 

•  22 

1*39 

.10 

•  OS 

1.94 

TCHfLL  DAM 

9.72 

•  76 

•  16 

1*79 

•  01 

•  91 

■00 

•  69 

•  01 

I  .47 

MLE  MB  AIRPORT 

9.99 

•  93 

.0! 

•  29 

?. 

.49 

T  T 

•  4T 

•  OA 

1.17 

•  69 

•  42 

.40  T 

.92 

1.97 

•  09 

MLE  MB  CITY  e 

7.7C 

•  19 

•  44 

.01 

•  01 

•  39 

•  44 

•  01 

•  41 

1.47 

•67 

•  91 

•  40  T 

•  27 

1*69 

.01 

<Tf  SANO 

4.91 

•  62 

1.16 

•  66 

T 

•  90 

T 

1.43 

-TEVALL0 

1 

•  80 

1.90 

•  29 

■  66 

2.29 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 

Table  3-Continued  December  1952 


Station 

Total 

Day  of  month 

12  3 

4  |   5   |  6 

I  1  T 

7  8 

1  i 

9 

10 

1 

11  |  12 

13     14  15 

16     17  18 

 1  1  

19 

1 

20 

 L 

21 

22 

1 

23 

 L 

24 

25 

 L 

26  27 

 1  

28     29  30 

 1  1  

31 

MONTGOMERY  WR  AP  R 

7.1* 

T 

.  ift 

J 

.38  .03 

•  13 

L«ie 

.40 

T 

1*07 

•  09 

T 

•  81 

It  10 

•  36 

1*33 

.01 

MONTGOMERY  HB  CITY 

•01  .36 

.09 

1.66 

T 

1.10 

•  70 

•81 

•  42 

1*12 

•  29 

moulton 

3*19 

.78 

.43 

.13 

•  15 

•  93 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

3*66 

•  83 

l44 

1.07  .03 

•  04 

•  53 

.10 

•  11 

•  05 

•  06 

•  80 

•  18 

NATCHEZ 

7.93 

.73 

T 

•13  .35 

.62 

1.34 

.58 

•  03 

1.30 

•03 

1.20 

•  14 

1.26 

NEWFtURG 

3.37 

•  32 

.62 

•  10 

1.35 

NEW  MARKET 

*  * 1 

1  .19 

.89 

.27 

.07 

1  •  19 

5*46 

•  8 

T  .77 

1.20 

•  04 

•  01 

•  09 

•  37 

•  02 

•  24 

•  98 

.17 

•  36 

1«03 

ONEONTA 

6*09 

.  n 

1  .92 

.03 

1.18 

•  03 

•  16 

W99 

ORRVILLE 

6*80 

.09 

•98 

.  24 

1.77 

•  38 

•  62 

•  31 

2*21 

OZARK 

3*23 

*  ?? 

.07 

.67 

•  83 

•  39 

•  03 

.40 

•  96 

•  31 

•03  .40 

•  99 

PAINT  ROCK 

1  .45 

.35 

•  33 

•  13 

1*30 

PALMFRDALE  2  W 

7ft 

1.86 

•  08 

.91 

.10 

•  10 

2.04 

PELL  CITY  5  NW 

7*86 

.HO 

1.70 

•  06 

2.60 

.10 

.20 

2.40 

PENNINGTON  LOCK  2 

6.26 

.45 

.36  1.00 

1.02 

•  S3 

•  04 

•  13 

•  64 

•  13 

1.96 

PpRRYV ILLE 

7,49 

*  " 

1.43 

.22 

1  .38 

•  42 

.41 

•  49 

•  22 

2*26 

PICKENSVILLE 

1  .60 

•  80 

U67 

1.79 

PINE  MILL 

7*11 

*  ft* 

•28  .65 

1  .20 

1.55 

1*30 

•  90 

PINE  LEVEL 

6*09 

•47 

•03  *75 

1.82 

•  18 

•  49 

•  19 

•09 

1*03 

•  01 

•  97 

PLANTFRSVILLE 

7.01 

.60 

•03  1.03 

■  08 

1.65 

•  55 

•  16 

•  70 

•  07 

2.10 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

*  ™ 

1  .39 

•  40 

•  20 

•  16 

1.43 

PRATTV ILLE 

6.19 

■™ 

•OS  .60 

•  04 

.46 

.92 

•  40 

•  31 

•  80 

•  41 

1*20 

.32 

PRTMROSF  FARM 

*  3 

i? 

•02  .46 

.  05 

1  •  86 

1.69 

1*09 

.65 

.64 

•  31 

1.04 

PUSHMATAHA 

2.72 

■  42 

•  80 

•  23 

2.30 

REO  RAY 

3*83 

.  7ft 

.82 

.75 

•  37 

•  13 

.78 

REFORM 

iN 

1.45 

•  65 

T 

1*03 

•  20 

•  30 

RIVER  FALLS 

.46 

.03  .94 

.  17 

•  81 

•  26 

•  19 

.40 

1.24 

1*98 

RORERTSDALE  7  E 

*  3? 

•  03 

.01 

.01  1*28 

T 

•  06 

•  05 

.13 

•  50 

•02 

.39 

•43  T 

1*30 

•  14 

ROCK  MILLS 

6.22 

»69 

T 

.41 

•  10 

1.29 

•  81 

•  03 

.0? 

•  29 

.07 

.32 

•  04 

1*99 

RUSSELLVILLE 

4*60 

.91 

•       1 .50 

.80 

•  23 

•  03 

1.11 

S At  NT  BERNARD 

5.16 

iM 

1.62 

.08 

.05 

.69 

•  33 

•  03 

•  18 

1*32 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

•  53 

•51  1.15 

1.21 

•  20 

■  18 

•  17 

1.93 

6*2* 

.8* 

2.19 

.10 

•  03 

•  76 

•  17 

•  15 

2.00 

SCOTTSBORO 

5.87 

.89 

.75  1.20 

•  10 

.95 

•  23 

•  14 

•  4C 

1 .29 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

5.68 

.7ft 

2.02 

.76 

•  14 

T 

•  17 

.04 

•  16 

1*63 

SEALE 

MISSING 

SELMA 

.50 

.0? 

.01  .96 

•  03 

.  09 

2.60 

•  38 

•  32 

•  13 

•  1 1 

.76 

•  03 

.04 
* 

1.79 

SHEFF 1 ELD  TVA  NURSERY 

3*69 

.71 

1  .06 

.  06 

•  57 

•  22 

SHOEMAKER  SPRINGS 

5.13 

.78 

1.26 

1.27 

*38 
* 

i  *m 

SLOCOMB  *  S 

3.37 

.23 

•  35 

•  63 

•  14 

.75 

•  20 

•  20 

.28 

•  39 

SNOW  HILL 

•  52 

.53 

.  30 

.80 

•  82 

•  72 

.17 

•  85 

1.23 

SOUTH  MILL 

.8? 

1.09 

1.19 

* 

1.71 

6  3< 

.72 

1.29 

.06 

2.22 

.84 

•  47 

2.78 

SHAIM 

4.73 

.55 

1*48 

•  43 

1*56 

SYLACAUGA  2  B 

4.94 

.69 

•  88 

•  04 

.01 

.86 

.40 

.0? 

•  16 

•  33 

1.33 

SYLVAN  I A 

.  78 

1.51 

1*17 

•  26 

1.41 

TALLA0E6A 

4T5 

.70 

.13  .68 

.03 

.36 

.62 

.30 

•  43 

.11 

•  71 

1.63 

TALLADEGA  HORN  MTN  THR 

.60 

.01  .76 

■  03 

1.22 

.46 

•  23 

.28 

1.87 

THOMASV I LLE 

7.29 

.48 

•05  .86 

•  23 

.88 

.78 

•  15 

•  34 

1.52 

•  39 

1.61 

THURLOW  DAM 

7.3? 

.37 

.03 

.44 

.05 

2.39 

•  10 

•  01 

*  78 

•  42 

.10 

1.08 

•  10 

.02 

1.43 

TONEY 

.50 

1.00 

•  31 

•  26 

.05 

•  15 

1.11 

TR AFFORD 

61  fl 

.80 

2.00 

1.10 

.10 

■  20 

1.90 

TROY 

.40 

.24 

•03  1.10 

.93 

•  20 

*  1  8 

96 

•  10 

* 

•  29 

•  60 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

.35 

.31 

T 

2.09  .07 

•  12 

1  .04 

•  09 

#11 

•  09 

•  03 

T 

T 

T 

1.36 

•  10 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

7.41 

.87 

2.28 

•  03 

.08 

1*83 

•  23 

•  03 

•  02 

•  62 

1*98 

TUSKEGEE 

.  SQ 

.03  .60 

1*50 

•  11 

•  98 

•  4<t 

•  45 

•  50 

1.40 

•  06 

•  06 

1.49  . 

UNION  SPRINGS 

7*27 

.69 

1.02 

1*58 

.18 

•  74 

1*46 

T 

i  IN  1  ON  town 

6*21 

.46 

T 

1  .20 

•  05 

1*10 

* 

•  22 

* 

UNIVERSITY 

3.81 

.53 

.20 

1.75  .08 

•  15 

1.20 

•  05 

•  13 

•  15 

1.43 

•  06  , 

VALLEV  HEAD 

.94 

•84  .97 

1*35 

VANCE 

.77 

1  .80 

•  27 

•  82 

.27 

•  10 

1.94  . 

WADLEY 

.85 

•  40 

2*40 

.65 

.60 

•  80 

2.13  , 

WALLACE  2  NE 

.70 

•90 

•  04 

•  81 

•  28 

•  54 

1,66 

•  26 

1*00  i 

WALNUT  GROVE 

3.85 

.6? 

1.80 

1*12 

WATERLOO 

3.02 

•  33 

•23  .72 

•  12 

•  60 

•  50  ! 

WEST  RLOCTON 

6.28 

.AO 

•  02 

•90  .15 

•  40 

.11 

1.04 

•  20 

•  13 

•  14 

•11  .10 

•  08 

2.10  . 

WETUMPKA 

6.63 

.43 

T 

•  38 

.04 

1.72 

•  24 

T 

•  37 

•  93 

•04 

•  92 

•  02 

•  02 

1.32  i 

WHATLEY 

7.16 

.9? 

.14  .85 

.02 

1.10 

•  30 

•  33 

1.59 

.02 

•  37 

1.96  i 

WHEELER  DAM 

6.05 

.69 

.0? 

1.63  .02 

.0? 

1.98 

•  33 

•  12 

•  30 

•92  , 

WHITFIELD  LOCK  3 

A. 33 

•  52 

.13  .76 

•  04 

.02 

•  52 

•  32 

.08 

.37 

•  12 

1.67  , 

WIDOWS  CREEK   STM  PLANT 

4.93 

.67 

.02 

1.77 

•  02 

.49 

•  08 

•23 

.04 

•  09 

1.90  . 

WILSON  DAM 

3.44 

T 

.98 

*  10 

.51 

•  18 

.05 

•  12 

.89  . 

WINFIELO  2  St» 

5.04 

.7ft 

.01 

1.00 

•  06 

.15 

•  82 

•  71 

.03 

1*30  i 

YATES  HYDRO  PLANT 

8.03 

.45 

.01 

.46 

.03 

2*67 

•  03 

•  S3 

•  31 

.23 

1*07 

•  09 

•  04 

1.79  , 

YOUNGS  STORE 

3.81 

•  69 

•01  .98 

.  io 

1.03 

•  20 

T 

•  14 

.69  • 

Hourly  precipitation  data  were  published  in  Climatological  Data  through  September  1951,  at  which  time  it  was  necessary 
to  discontinue  publication  of  hourly  amounts,  because  of  withdrawal  of  fiscal  support. 

Recent  developments  make  possible  the  resumption  of  publication  of  these  data  in  a  new  bulletin  entitled  "Hourly 
Precipitation  Data".     There  will  be  one  bulletin  for  each  of  the  42  climatological  sections  in  the  United  States  and 
one  for  Alaska.     (Climatological  sections  correspond  to  States  except  that  the  six  New  England  States  comprise  a 
single  section  and  Maryland  and  Delaware  comprise  another.) 

"Hourly  Precipitation  Data"  will  be  issued  monthly,  with  an  annual  summary  issue.     The  first  month  to  be  published 
will  be  October  1951,  and  publications  thereafter  will  be  as  rapid  and  as  regular  as  funds  permit.     The  price  will  be 
10  cents  per  copy;  $1.00  per  year  (including  the  annual).     Checks  and  money  orders  for  subscriptions  should  be  made 
payable  to  the  "Treasurer  of  the  United  States".     Remittances  and  correspondence  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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DAILY  TEMPERATURES 


robla  5 


ALABAMA 
DECEMBER  1952 


Day  Of  Month 


9      10     11      12     13     14     15     16     17  18 


LBERTVILLE  1  S 
LEXAMDER  CtTV  6  NE 
NOALUS I A 
MNISTON  CAA  AP 
TMORE   STATE  FARM 
UBURN    '  SK 
AY  NINETTE 
FLLt   MINA   2  N 
IRMIN6HAM  VP,  AP 
IRM1NGHAM  MB  CITY 
•EWTOM   3  SSE 
AMDEN   3  NNW 
AMP  HILL   2  NX 
TMTREVILLE 
HA  TOM 


AYTON 
CCATUR 

EMOPYH.IS  LOCK  4 
EMOPOHS  LOCK   AND  DAM 

3THAN  CAA  AIRPORT 

I 

jlTAULA 

'ER6REEN  CAA  AP 
lIRHOPE 
YETTE 
«T  MORGAN 
ISCO  CITY 
DSOCN 
HEVA 

30MATER 

"EN5RORO 

:ENVILLE 

IrrviLLE 


'"LAND  HOME 
VILLE  4  SSE 
* YETTE 


•  TS»1 
lAYfT 


MAX  38 
MIN  26 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


M.x 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


-IN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX  I  60 
MIN  44 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M|N 


MAX 
MIN 


MAX 
"IN 


50  48 
39  41 


66  OS 
37  47 


49     S7  49 

37     40  |  40 


SS  48 

37 


68  62 

55  50 


49  54 
39  41 


51  57 
42  41 


53  37 
43  45 


67  61 
54  49 


60  55 
51  45 


54  AS 
34  40 


56  54 

33  44 


61  61 
52  48 


65  61 
54  50 


53  58 
43  44 


48  54 

41  43 


58  54 

33  47 


34  49 

35  39 


46  51 

39  30 


37  69 
45  23 


55  62 
47  34 


56  67 

31  27 


60  70  I  67 
45     31  31 


52  58 
41  29 


62  70 
46  35 


52  68 

39  31 


35  67 
34  30 


57  69 

42  38 


61  69 
48  21 


58  67 

46  28 


51  56 
42  28 


31  58 

41  25 


38  41  70  I  67 
54     42  25 


S3 
44 

50 


67  52 
47  43 


37  49 
45  41 


62  34 
48  47 


70  67 

53  52 


34  50 

29  45 


65  64 

57  54 


61  59 
37  46 


53  50 
38  37 


63  68 
44  35 


50  55 
43  28 


56  69 
41  24 


52  65 
41  34 


51  56 
43  29 


51  57 
42  26 


60  69 
40  35 


62  69 
48  32 


59  69 

30  27 


65  64 

39  34 


48  56 

39  25 


69  68  62 

59  49  43 

35  ST 

46  44  31 

60  S6  56 
44  47  29 


MAX  I  35  51  47 
MIN     25     2B  42 


MAX  54 
MIN  >J 


68  56 

50  42 


57  50 
48  42 


48  54 

40  41 


50  44 

36  39 


64  64 

52 


65  74 

38  53 


68  75 
44  52 


67  74 
40  56 


74  75 
51  63 


68  70 
40  49 


73  75 
55  63 


63  73 
41  53 


63  73 
50  60 


63  74 

50  60 


76  77 
43  63 


72  72 
45  58 


66  63 

38  49 


63  66 
46  48 


76  77 
51  56 


73  71 
57  62 


64  64 

30  47 


62  74 
43  56 


61  70 
43  48 


62  73 
48  57 


62  72 
35  53 


63  72 
43  54 


74  79 
44  59 


72  79 
42  57 


72  76 
45  62 


77  79 
56  65 


62  66 

33  52 


7?  73 
60  62 


70     66  71 


60  63 
32  44 


57  49 
38  41 


56  69 

33  30 


44     43  31 


52     38  69 

42     46  31 


57     48  52 


56  59 

42  43 


45  60 
33  42 


67  67 

32  35 


68  70  75 
33     46  61 


65  58  61 
37     43  48 


73  57 
53  28 


67  61 
53  28 


63  54  58 

50  27  33 

78  66  59 

60  35  36 

62  54  57 
40  28  ?7 

67  60  62 

56  33  36 

78  64  54 

56  28  27 

67  62  66 

48  33  35 

70  53  53 

49  28  33 

63  53  55 
39  30  36 

63  57  57 

50  32  40 

70  61  64 

56  29  27 


66  59  61 

55  30  34 

74  63  54 

59  33  31 

77  60  55 

S3  28  27 


69  58 
54  35 


66  59 
42  29 


68  59 
48  39 


73  36 
49  26 


67  59 
57  48 


74  62 
59  34 


70  66 
56  34 


74  63 
57  28 


40  40 

21  22 


48      43  41 


48 

?5 


27 
SO 


57 
25 


64 

38 


75  60  35 
37     31  31 


65  56 

50  25 


66  60  58 
55     32  37 


SI 

34 


73  SS  58 
57     32  32 


59 
29 


61 
34 


34 
25 


64  61  59 
49     31  33 


6S     59  SO 

S3    33  31 


72  52  52 
49    28  31 


45  73  <  41  51 
40     S2  I  37  29 


65  75  68  55 
43     53      42  29 


25     23  18 

35     50  48 

32     29  22 


50 

20 


55  58 
28  28 


80  75  61  65  57 
50     55     33     38  31 


69  74  64  55  60  52 
50     62     52     32     35  32 


51  39 
29  24 


SB  48 

33  i  27 


46     41  42 


34     48  43 


25     IB  17 


49  48 

30  23 


32     41  44 

22     14  19 


49  45 

23  19 


49  44 

21  19 


49  45 
31  23 


42  99  31 
30     24  21 


49  49 

23  20 


42  47 
24  19 


47 

28  20 


33     50  55 

20     21  22 


54     58  47 

17     18  21 


52  56  61 
24      23  34 


S3     58  64 

19     20  21 


38  4?  72 
25      28  34 


S4  56 

23  26 


59  64  72 
27      31  40 


S2     59  64 

20     23  27 


53     56  66 

23     24  29 


SS  98  68 
28  31 


38      62  69 

21     23  30 


56  60  70 
23     23  29 


40     53  34 

20     22  25 


59  40  73 
20     22  30 


37  55  70 
29     32  43 


20  25  25 

54  50  67 

19  18  24 

45  55  61 

23  30  36 

4B  57  63 

25  28  32 

45  56  60 

19  24  33 

42  31  60 

20  22 

54  57  46 

27  29  32 

58  67  67 

25  25  30 

57  62  70 

21  21  29 

55  64  72 

30  33  43 

44  S3  58 

19  20  22 

53  59  66 

42  46  50 

47  SB  62 

26  29  36 

37  34 

22  22  24 


57  60 
24  29 


SO  44 
32  21 


47  43 
28  19 


34  35 

22  23 


40  41 

22 


63  62 
23  42 


65  59 

29  45 


70  60 
39  50 


67  S3 

35  44 


70  67 
39  53 


66  67 
31  38 


69  TO 
45  49 


65  6? 
41  49 


67  60 

47  41 


68  67 
49  51 


70  72 
34  53 


69  67 

35  50 


65  64 

27  35 


64  68 

28  40 


70  64 

38  52 


66  66 
49  50 


65  66 

28  40 


69  65 

47  51 


70  70 
43  52 


65  58 

50  48 


71  70 
33  43 


68  72 
36     4  7 


69  64 

32  44 


69  69 
35  48 


60  69 
30  45 


66  64 

53  55 


72  68 
42  50 


60  66 

26  36 


68  65 

29  38 


70  63 
45  45 


99     60  69 

25     27  33 


41     31  55 

23     28  27 


28     30  39 


30  56 

29  32 

SS  51 

25  43 

97  66  6B 

33  36 

54  43 


70  64 

29  52 


63  62 

29  53 


55 
45 


62  65 
32  50 


64  62 
29  47 


71  64 

38  S3 


S3  36 
29  33 


67  63 
45  52 


95 
29 


35 
56  I  47 


42     46  37 


39 
40 


32     41  39 


49  67  39 
35     55  49 


56  56 

27  40 


57  55 
31  46 


55  60 
34  44 


55  60  56 
36     48  46 


35  53  55 
38     40  43 


58     57  63 

28     33  43 


68  64 

29  50 


66  62 
39  S3 


55  54 

31  33 


56  62 
27  48 


55  63 

37  41 


53  55 
33  46 


36  61 

33  37 


95    61  63 


55 
48 

54 


65 

31 


92 

SB 

37 

57 
92 

52 
46 

59 

55 

52 


59  65  59 

36  41  49 

46  33  SI 

29  29 


40     59  55 


5?  40 

26  29 


54  48 

30  34 


40  32 
42  41 


51  48 

27  34 


36  55 
44  41 


54  54 

34  34 


36  50 
45  44 


50  52 
40  33 


47  49 

28  36 


5B 

50 


51 
38 

56 

44 

57 
43 

61 

50 

50 

52 

97 
48 

60 

52 

57 
41 

60 

55 

93 


56  55 
4*  35 


42  94  94 
49      35  41 


SS  55 

50  40 


50     49     50  45 


41     52  91 


54  51 
46  43 


55  50 

36  38 


54  52 

33  35 


62  53 
32  34 


55  50 
40  41 


58  50 
43  44 


37  52 

35  35 


54  52 

23  27 


37  53 
35  40 


47  50 
30  36 


39  53 

37  37 


60  53 
36  38 


32  51 
43  42 


37  32 
40  41 


52  49 

43  41 


33  52 
44  45 


57  49 

26  27 


57  52 
47  49 


56  51 
41  41 


57  50 

31  31 


97 
41 


51  46 

14  33 


51  55 
40  32 


47     54  46 

20     16  34 


37  57  55 
40     32  43 


48     55  54 

11     22  27 


59     57  67 

39     33  45 


45  55 

23  18 


49    92  47 

25     21  41 


51     57  48 

31     27  41 


58  58 

39  25 


55  55  49 
34     25  41 


31      19  24 


33     19  24 


36     23  44 


37  57 
34  44 


52  50 
21  23 


32  99  93 
27     16  34 


50     54  $2 

35     29  36 


47  33 

25  23 


51     S3     51  57 


52  56 
33  23 


39  63 
31  43 


39  60 

36  27 


54     57     63  38 

28     24  43 


60  37  67  39 
43     34     47  38 


32  $2  56 
30     18  20 


57     58     67  66 


48  58 

39  33 


52  47 

32  20 


51 
20 


26    42     43  38.3 


37     60  59.2 


51  53  1  30  51  42  51  45  53  46 
34     34     36     26     27     24     24     28  39 


73  67  62 
35     45  50 


57  53 
49  48 


59  90  I  99 
39     39  91 


5« 
»3 


55  55 

31  42 


32  S5  53 
31     38  35 


53  46 

32  30 


31  43 

3?  73 


47  48  32.2 
38     38  12.5 


55     56     65     66  57 

22     29     32      36  43 


59  94 

39  27 


49  32  33  32  47 '  52  93 
41     43     49     31     36     32  22 


47 

36 


35.1 
34.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAf 
DECEMBER  19! 


TabU  5  -  Continued 


Day  Ol  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

m 

£ 
< 

L I  V 1 NG5T0N 

MAX 

SB 

57 

55 

52 

58 

70 

6 1 

72 

71 

55 

31 

48 

47 

43 

41 

27 

32 

50 

57 

47 

30 

31 

10 

21 

19 

21 

24 

31 

45 

4S 

33 

31 

47 

43 

46 

34 

38 

34 

23 

42 

44 

36 

LOCKHART 

MAX 

SO 

63 

68 

57 

56 

60 

70 

69 

75 

78 

69 

59 

64 

53 

47 

45 

56 

60 

68 

70 

74 

58 

66 

65 

58 

64 

53 

51 

57 

59 

66 

61 

MIN 

MAO  t  SON 

38 

31 

MIN 

23 

34 

40 

40 

39 

28 

37 

42 

53 

52 

26 

23 

22 

20 

22 

20 

24 

30 

42 

46 

37 

10 

40 

35 

35 

27 

31 

22 

19 

33 

39 

32 

MARION   JUNCTION   ?  NE 

MAX 

50 

57 

33 

50 

76 

58 

52 

MIN 

30 

45 

43 

41 

43 

27 

29 

45 

58 

48 

30 

30 

29 

22 

17 

21 

23 

27 

39 

48 

38 

32 

48 

46 

48 

35 

39 

34 

23 

40 

43 

36 

MARTIN  DAM 

MAX 

MIN 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

5  8 

64 

J7 

50 

MIN 

37 

47 

45 

44 

42 

33 

14 

48 

62 

43 

36 

37 

31 

28 

23 

27 

28 

33 

-0 

47 

42 

35 

50 

49 

45 

40 

43 

J5 

29 

44 

41 

39 

MOBILE   MB  AIRPORT 

MAX 

fi  3 

47 

SB 

MIN 

37 

54 

52 

55 

40 

34 

IB 

58 

61 

41 

36 

39 

16 

31 

23 

28 

32 

42 

45 

43 

37 

40 

52 

51 

50 

44 

45 

40 

36 

48 

38 

42 

MOBILE  WB  CITY 

MAX 

6  1 

67 

59 

65 

48 

47 

56 

52 

65 

MIN 

38 

55 

52 

56 

44 

38 

59 

63 

46 

40 

43 

38 

34 

26 

32 

35 

42 

4  6 

47 

38 

43 

55 

51 

52 

44 

46 

43 

36 

47 

44 

44 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

5  8 

67 

76 

65 

56 

60 

50 

53 

38 

MIN 

33 

46 

44 

43 

37 

34 

30 

46 

59 

43 

34 

35 

31 

27 

22 

25 

26 

29 

36 

46 

40 

32 

49 

49 

45 

38 

41 

32 

27 

43 

39 

37 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MAX 

60 

49 

56 

50 

SJ 

58 

5? 

MIN 

36 

45 

43 

4  2 

43 

35 

35 

52 

63 

44 

36 

37 

33 

29 

22 

28 

31 

35 

43 

46 

43 

37 

48 

48 

45 

40 

42 

39 

29 

44 

42 

3» 

MUSCLE   SMOALS  CAA  AP 

MAX 

52 

■ 

41 

46 

S5 

48 

49 

52 

MIN 

27 

43 

42 

4  7 

40 

36 

45 

51 

56 

35 

30 

33 

27 

21 

24 

25 

29 

35 

50 

40 

34 

32 

37 

33 

33 

26 

33 

22 

22 

38 

36 

34 

ONEONTA  * 

MAX 

40 

52 

50 

48 

MIN 

2B 

35 

39 

19 

42 

27 

29 

41 

49 

57 

28 

31 

23 

19 

20 

20 

20 

24 

26 

43 

38 

7  7 

30 

45 

44 

26 

29 

28 

17 

28 

40 

32 

OZARK 

MAX 

70 

64 

49 

57 

63 

61 

MIN 

15 

52 

43 

43 

49 

35 

37 

47 

59 

58 

35 

36 

33 

31 

22 

28 

30 

35 

3  9 

48 

42 

34 

48 

50 

52 

43 

41 

39 

31 

42 

47 

40 

PELL   CITY   5  NM 

MAX 

43 

52 

39 

MIN 

27 

27 

40 

40 

42 

25 

26 

30 

44 

55 

27 

28 

27 

19 

18 

19 

19 

22 

25 

37 

40 

26 

27 

42 

45 

30 

31 

28 

17 

18 

38 

30 

PRATTVI LLE 

MAX 

53 

67 

MIN 

16 

46 

44 

41 

43 

29 

31 

43 

56 

52 

32 

31 

29 

25 

22 

24 

25 

28 

35 

50 

43 

32 

48 

49 

49 

37 

40 

35 

24 

40 

46 

37 

PUSHMATAHA 

MAX 

MIN 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

63 

70 

5? 

S9 

64 

49 

64 

MIN 

16 

54 

51 

55 

48 

32 

31 

53 

64 

58 

33 

35 

34 

28 

22 

26 

27 

37 

4C 

35 

35 

36 

56 

53 

53 

43 

44 

41 

32 

46 

50 

41 

ROCK  MILLS 

MAX 

6B 

58 

55 

49 

MIN 

30 

37 

41 

IB 

42 

26 

24 

36 

59 

55 

32 

25 

23 

19 

19 

20 

2C 

21 

10 

3? 

41 

2e 

4C 

41 

35 

31 

33 

29 

16 

32 

43 

32 

SAINT  BERNARD 

MAX 

54 

73 

3  7 

40 

50 

53 

MIN 

25 

30 

39 

J  a 

42 

25 

23 

31 

47 

54 

27 

25 

24 

20 

18 

19 

IE 

21 

26 

45 

38 

21 

27 

40 

3? 

25 

29 

27 

16 

17 

40 

30 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

MAX 

66 

50 

51 

36 

32 

45 

52 

MIN 

76 

40 

40 

19 

40 

30 

19 

45 

50 

46 

28 

34 

23 

22 

23 

19 

2: 

27 

4C 

43 

39 

31 

43 

46 

42 

3S 

33 

28 

IE 

36 

39 

34 

SCOTTSBORO 

MAX 

48 

59 

4  8 

52 

36 

^ 

33 

MIN 

78 

38 

41 

39 

43 

28 

10 

40 

57 

45 

28 

29 

23 

21 

26 

19 

20 

24 

16 

46 

39 

2! 

46 

43 

it 

26 

34 

25 

n 

26 

39 

39 

SELMA 

MAX 

6? 

56 

61 

71 

72 

67 

58 

64 

S4 

MIN 

35 

44 

44 

44 

42 

30 

32 

48 

58 

61 

34 

33 

33 

27 

22 

26 

27 

30 

41 

54 

41 

36 

5C 

51 

51 

4C 

42 

31 

21 

43 

48 

39 

TALLADEGA 

MAX 

55 

5 1 

55 

5E 

68 

56 

MIN 

29 

41 

43 

40 

40 

27 

30 

42 

58 

46 

27 

28 

25 

17 

19 

19 

22 

24 

34 

4( 

41 

2E 

45 

43 

46 

3C 

36 

29 

IE 

36 

43 

34 

THOMA5V I LLE 

MAX 

56 

61 

71 

65 

55 

47 

60 

55 

MIN 

30 

50 

45 

47 

42 

36 

41 

55 

61 

45 

33 

36 

33 

24 

18 

27 

31 

41 

46 

47 

36 

17 

5C 

45 

48 

37 

39 

17 

31 

42 

41 

34 

TROY 

MAX 

60 

46 

42 

55 

60 

57 

62 

56 

MIN 

14 

41 

41 

4  I 

45 

36 

41 

55 

58 

34 

38 

32 

2? 

21 

25 

30 

38 

40 

5C 

39 

3! 

4C 

49 

4C 

41 

40 

18 

31 

34 

43 

3? 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

46 

56 

6] 

5J 

55 

57 

MIN 

26 

46 

47 

44 

33 

27 

32 

48 

60 

37 

26 

30 

27 

1? 

19 

20 

2: 

27 

4> 

44 

35 

31 

42 

41 

3< 

3C 

35 

27 

20 

40 

32 

34 

TUStCEGEE 

Max 

42 

55 

49 

56 

56 

57 

51 

MIN 

3* 

42 

42 

41 

44 

33 

31 

40 

51 

58 

33 

31 

30 

26 

21 

24 

2! 

28 

3( 

4' 

42 

31 

4< 

44 

48 

36 

38 

35 

23 

30 

44 

34 

UNION  SPRINGS 

MAX 

59 

56 

52 

59 

55 

5? 

67 

36 

s7 

54 

MIN 

35 

45 

41 

40 

47 

32 

32 

48 

59 

52 

32 

34 

30 

26 

20 

25 

27 

32 

IB 

4( 

41 

34 

4( 

48 

5( 

38 

39 

3< 

3E 

UNIVERSITY 

MAX 

55 

51 

54 

46 

55 

65 

62 

64 

72 

60 

56 

56 

46 

40 

44 

55 

57 

65 

6e 

59 

53 

55 

61 

52 

37 

47 

50 

50 

50 

47 

32 

55 

MIN 

26 

45 

46 

42 

35 

27 

34 

50 

58 

38 

30 

35 

28 

20 

19 

21 

2* 

30 

47 

42 

36 

33 

42 

40 

31 

28 

35 

28 

21 

43 

33 

34 

VALLEY  HE AO 

MAX 

45 

46 

56 

47 

54 

64 

56 

62 

72 

68 

52 

52 

45 

44 

40 

SC 

53 

65 

62 

62 

32 

61 

61 

60 

59 

59 

36 

51 

45 

45 

55 

54 

MIN 

24 

36 

40 

37 

36 

31 

34 

36 

48 

39 

28 

23 

18 

21 

18 

20 

23 

24 

31 

44 

36 

23 

40 

42 

37 

21 

30 

?3 

17 

36 

37 

30 

WETUMPKA 

MAX 

56 

55 

51 

53 

58 

65 

55 

66 

76 

66 

56 

61 

n 

48 

43 

54 

56 

64 

61 

65 

55 

56 

54 

53 

54 

34 

50 

3« 

53 

36 

58 

51 

MIN 

33 

47 

44 

43 

48 

31 

30 

46 

62 

55 

35 

33 

31 

27 

22 

27 

26  30 

38  53 

43 

31 

47 

48 

5C 

37 

42 

35 

24 

41 

52 

3! 

&••  referent*  oote»  following  Station  lades. 
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EVAPORATION  AND  WIND 

TabU  6 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

pi 

DMOPOLIS  LOCI  4 

KVAP 

.IS 

.03 

.00 

.03 

.10 

.07 

.05 

.06 

.02 

.02 

.  14 

.06 

.09 

.06 

• 

• 

• 

.  12 

.04 

.00 

.09 

.05 

.02 

.08 

.15 

.07 

.02 

.10 

• 

.21 

1.83 

WIND 

92 

69 

18 

97 

64 

30 

21 

22 

29 

39 

47 

12 

62 

33 

48 

15 

4 

4 

10 

77 

46 

34 

36 

19 

32 

46 

32 

3d 

44 

30 

64 

1206 

FA  I  IB  OPE 

rvAP 

.09 

.02 

.06 

.OS 

.02 

.06 

.14 

.13 

.06 

.09 

.07 

.08 

.05 

.03 

.04 

.05 

.08 

.10 

.02 

.04 

• 

.02 

.03 

06 

12 

B1.61 

IIND 

27 

40 

20 

44 

102 

21 

11 

18 

10 

79 

59 

30 

49 

45 

69 

19 

15 

13 

26 

45 

69 

26 

19 

17 

35 

31 

22 

23 

15 

34 

123 

1157 

MBT1H  DAM 

KVaJ> 

.09 

.02 

.03 

.02 

.06 

.04 

.OS 

.03 

.06 

.15 

.07 

.07 

.17 

.06 

.06 

.04 

.05 

.06 

.10 

.07 

.09 

.03 

.01 

.01 

.13 

.07 

.11 

09 

_ 

B?  04 

WIND 

60 

SO 

20 

SO 

80 

20 

20 

10 

11 

97 

76 

36 

70 

72 

78 

30 

20 

10 

20 

30 

20 

70 

40 

20 

20 

60 

60 

80 

23 

19 

51 

1263 

TABLE  2 


CUMATOLOGICAL  DATA 


DELAYED  DATA 


Temperature 


Precipitation 


Snow  Sl*0l.  Hall 


No.  oi  D«r» 


J!J 

S  i  5 


5?  3 


MAT  1952 
DMOPOLIS  LOCK  4 


93 


10  6 


Sen  reference  notee  following  Station  Index. 
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Tabl.3 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  ol  Month 


10 


14  15 


16  17 


20 


22 


23  24 


2S 


27 


28 


29 


30 


MAT  1952 
DEMOPOLIS  LOCK  4 

JUKE  1952 
FALLS  C1TT  6  K¥ 

AUGUST  1952 

falls  cm  a  in 

WAD LET 

SEPTEMBER  1952 
FALLS  CITT  6  Nw 

OCTOBER  1952 
HARRI3BURG  6  SE 

NOVFUBER  1B52 
ORRVILLE 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

MAT  1952 

■  

DEMOPOLIS  LOCK  4 

MAX 
MIN 

87 
52 

88 
55 

89 
52 

88 
57 

89 
56 

91 
59 

92 
57 

93 
64 

92 
65 

88 
64 

86 
53 

79 
42 

76 
44 

79 
45 

84 
48 

85 
59 

83 

47 

77 
64 

84 

65 

76 
65 

77 
58 

82 
57 

87 
64 

88 

59 

88 
69 

62 
63 

83 
63 

87 
61 

. 

87 

65 

76 
61 

80 
58 

84 

57 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total  | 

FEBRUARY  1952 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 

.11 

.02 

.09 

.14 

.08 

.06 

.10 

.  11 

.11 

.09 

.04 

.10 

.13 

.12 

.  19 

.11 

.09 

.04 

.17 

.10 

.04 

.13 

.00 

.03 

.04 

.03 

.12 

B2. 

WIND 

60 

86 

102 

57 

86 

83 

22 

37 

59 

40 

36 

47 

18 

49 

49 

111 

50 

45 

14 

40 

80 

48 

91 

41 

38 

71 

89 

32 

67 

ie 

MAT  1952 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 

.29 

.18 

.21 

.24 

.  19 

.33 

.21 

.  17 

.19 

.14 

.07 

.36 

.13 

.23 

.27 

.22 

.10 

.08 

.18 

.23 

.24 

.12 

.21 

.  19 

.18 

.30 

.11 

.06 

B6. 

WIND 

16 

9 

16 

17 

21 

14 

20 

2 

13 

25 

59 

68 

41 

27 

18 

20 

16 

42 

26 

12 

22 

12 

18 

18 

16 

6 

20 

5 

22 

45 

17 

( 

CORRECTIONS 
MONTH:     JUNE  1952 


MONTH :      SEPTEMBER  1952 


Monthly  total  should  be  0.00 


Auburn  3  SW 

Danville 

Elrod 

Guntersvllle  City  W.  Wks . 
Monte  Sano 
Sheffield  TV A  Nursy. 
Shoemaker  Springs 


Add  •  on  13th. 

Add  •  on  14th. 

Add  •  on  14th. 

Add  •  on  14th. 

Add  •  on  15th. 

Add  •  on  13th  and  14th. 

Add  *  on  3rd  and  14th. 


Sm  Ml— —a  uokm  fallowing  Stattoa  Index- 


STATION  INDEX 


DECEMBER  1*92 


Station 

|  Index  No. 

County 

1 

l 

Longitude 

|  Elevation  J 

Obeer- 
vabon 
time 

Observer 

Refer 

to 
tablee 

Station 

Index  No. 

C  *T7 

ft 

a 

Latitude 

Longitude 

§ 
s 
& 

ObMi 
vahon 

tune 

Observer 

1 

Refer 

to 
tablet 

J  £ 

B. 
§ 

a 

ABO  1  SON  CENTRAL  TO» ft 

0971 

LAN*  OICC 

! 

14  21 

IT  20 

f«0 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

i 

MARION  2  S 

9190 

PERRY 

2 

12  1* 

17  18 

210 

84 

C.  DAVID  BAUER 

l 

o;*o 

Ml ICO* 

12  14 

IT  21 

175 

IA 

SIDNEY  J.  HARDY,  St 

i 

MARION  JUNCTION 

11  14 

DALLAS 

1 

■  2  1* 

•  7  14 

204 

SA 

MRS.  MARGARET  SMITH 

l 

llNII*  I  LLC  1  1 

01  *• 

MARSHALL 

12 

14  IS 

JESSE  M  CULR 

2  S  1 

T 

MARION  JUMCT ION  2  NE 

1121 

DALLAS 

1 

12  28 

17  19 

100 

*p 

*f 

ALA.  POLY.   IMST . 

2  13  7 

AtCIAMOt*  CITY    -  HE 

01*1 

TALLAPOOSA 

11    1  S9 

CITY  FILTER  RLAMT 

2  11 

MARTIN  DAM 

3140 

TALLAPlXU* 

12  40 

•  3  S3 

*p 

*P 

ALABAMA  POWER  CO 

2  1117 

01 TS 

PICKENS 

:  i 

IS  01 

tLANTON  JONES 

MAXWELL  FIELD 

57  02 

l! 

12  21 

•  ft  21 

its 

NtD 

"ID 

U.I  ARMY  AIR  FORCES 

AMBALUS1A 

nil 

COVINGTON 

? 

11  It 

1*  10 

150 

7* 

TA 

J.  RAYMOND  SHREVE 

2  15 

7 

IMC  CALLA  2  NE 

5211 

JEFFERSON 

• 

12  21 

•ft  It 

110 

44 

JAMES  t.  ELLIOTT 

1 

AAMISTON  CAA  AIRPORT 

02  72 

CALHOUN 

S9  IS 

•  1  11 

1ft 

h:d 

MID 

CIVIL  AERO,  ADM. 

2  11 

T 

MtLVIN 

3194 

CHOCTAW 

19 

11  5* 

II  27 

7A 

JOHN  R.  LAND 

1 

ABLCT 

0118 

MIMSTOM 

2 

>4  04 

MM.  LEI1IE  MILLER 

HERTZ  1  C 

J942 

lilt 

1 

12  51 

IT  20 

400 

44 

U.S.  FOREST  SERVICE 

1 

AIMVIllE 

0177 

tT.  CLAIR 

T 

91  10 

S.  A.  CROM 

MILLER!  FERRY 

941  | 

WlLCO* 

1 

11  0* 

•  7  22 

71 

IA  BOOKER  T .  R IDGEWAV 

1 

otto 

LIMESTONE 

12 

14  41 

T VA-42 

9418 

MACON 

12  2T 

11  34 

BA  T.  C.  CARR 

* 

ATTBQRE  STATE  FARM 

MM 

CSCAMtlA 

9 

11  10 

IT  If 

100 

4# 

4R 

ATMORE  STATE  FARM 

2  19 

T 

1  MITCHELL  DAM 

34*3 

CHILTON 

7 

12  *• 

■t  27 

ISO 

44 

ALABAMA  POWER  CO 

1 

A4BAIBM  1  !■ 

0*27 

HI 

11 

12  14 

•  1  11 

710 

4A 

MRS.  MARTHA  I.MOORE 

2  11 

i  MOBILE  W|  AIRPORT 

3476 

MOBILE 

» 

10  41 

II  11 

112 

MJC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  11  7 

»*■•,-.-■ 

c*«o 

AUTAUGA 

1 

12  14 

J.  t.  HE  1 0X10*1 

I 

MOBILE  WB  CITT 

9481 

MOBILE 

4 

10  42 

II  07 

10 

HID 

U.l.  WEATHER  8<j»   »  j 

2  11  7 

barton 

034*  COLIERT 

12 

14  41 

IT  12 

4*1 

TVA-4*2 

1 

MONTE  SANO 

)32» 

MADISON 

12 

14  *9 

•  4  11 

1110 

1 

BAY  NINETTE 

OMJ 

BALOWIN 

t 

10  9) 

2ftt 

GROVtR  W,  MOOOWARD 

2  11 

1 

MOM'EVALLO 

!317 

SHCLtT 

91  Ot 

■*  32 

BEL4REEN 

C*l  l 

FRANKLIN 

1  2 

14  21 

17  37 

110 

7A 

TVA-41 

'"I" 

MONTGOMERY  W|  AIRPORT 

|»| 

MONTGOMERY 

1 

12  11 

1*  2* 

111 

MID 

HID 

U.I.  WEATHER  BUREAU 

2  9  9  7 

ItLL  E   MIMA   2  tt 

.4  53 

L  I HI  STONE 

12 

14  42 

I*  IS 

too 

4* 

ALA.  ROLV.  INIT. 

2  13 

7 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MM 

NCWTGOHERY 

1 

12  21 

It  11 

101 

Mir 

U.l.  WEATHER  BUREAU 

2  11  7 

IlLLlNGSlEV 

Mil 

AUTAUGA 

1 

12  40 

JOHN  R .  THOMAS 

1 

MOULTOti 

■473 

LAWRENCE 

12 

14  If 

•7  IT 

•  10 

1 

BIRMINGHAM          »  1  ■»C'«1 

081  1 

JEFFERSON 

2 

19  14 

I*  A3 

*10 

HID 

HID 

U.S.   WEATHER  IUREAU 

2  1  t 

7 

MUSCLE  SHOALI  CAA  AP 

3J49  COLIERT 

11 

14  45 

IT  17 

140 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  11  7 

IIIB8IH4>1AH  MB  CITY 

VS1A 

JEFFERSON 

2 

11  12 

MRS. CARRIE  • .NORTON 

2  11 

>7B> 

MONROE 

•  1  4| 

•  7  It 

BISHOP 

01 SA 

COLIERT 

14  It 

•I  07 

470 

7A 

TVA-41 

1 

NEWIURG 

1147 

FRANKLIN 

12 

14  2t 

IT  13 

4*0 

TA 

TVA-*** 

9 

HU 

04S1 

MARSHALL 

1*  19 

I*  10 

- 

74 

MILfORD  H.  DOC  If 

1 

NEW  MARKET 

12 

14  54 

84  2* 

1 

BBANTLEt 

lO«T 

CttEHSHAM 

11  11 

R.  E.  HENDERSON 

NEWTON 

56  fS 

DALE 

1 

11  It 

11* 

BASCUM  N.  BROWN 

9 

•■rVTCM  1  SSE 

10*4 

ESCAMtIA 

* 

11  04 

II 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

ONEGNTA 

1121 

ILOUNT 

2 

IS  17 

It  24 

•  17 

74 

L.  E.  SELLERS 

2  11  T 

HIKt^W  2  ■ 

:  M» 

JACKSON 

1  2 

14  14 

MISS  N.LOUISE  J0NE1 

; ORRVILLE 

4141 

DALLAt 

12  11 

IT  1* 

li* 

EDWARD  t.  WARREN 

I  178 

HU 

i 

11  41 

IS  44 

til 

7A 

GEO.  L.  HICKS 

1 

OZARK 

471  8 

DALE 

3 

11  28 

15  tt 

400 

TA 

MRS.  CLEO  S. RUTLAND 

2  11  7 

CalERa 

Ittl 

SHELBY 

7 

13  0* 

I*  49 

too 

s* 

ZEMMA  P.  HOLCOMIE 

1 

PAINT  ROCK 

4224 

JACKSON 

12 

14  40 

tt  20 

*10 

9 

CAMDEN  1  MM 

HOC  MILCO* 

1 

12  02 

17  It 

110 

S» 

!# 

ALA.  POLY.  INIT. 

2  9  1 

7 

P4LNERDALE  2  » 

124ft 

JEFFERSON 

9 

11  ** 

e*  *i 

7*1 

GEORGE  T .  POSEY 

9 

CAMP  HILL  2  N« 

112* 

TALLAPOOSA 

1 1 

12  90 

ALA.  ROLV .  INST. 

2  11 

PELL  CITY  5  NW 

4s:n 

ST.  CLAIR 

11  11 

•ft  21 

tio 

5A 

2  12  7 

117? 

WALKER 

2 

11  1* 

7A 

MISS  MARY  C .  RAY 

PENNINGTON  LOCK  2 

4155 

CHOCTAW 

20 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

center  ■ 

1442 

MORGAN 

1 1 

14  2S 

t*  11 

TtO 

TA 

TVA-44 

I 

PERRYVILLE 

»9*2 

PERRY 

12  17 

•  7  08 

u 

C.  M.  PLUMMER 

2 

COTTREVILLE 

I  BIO 

tltt 

) 

12  IT 

•  7  01 

130 

7  A 

7A 

W.  D.  H0LLIF1EL0 

2  11 

7 

PICKENSVlLLE 

1414 

PICKENS 

IS 

13  11 

•8  It 

1*1 

74 

MRS.  DORA  1.  CLAY 

1 

Chatom 

194* 

WASHINGTON 

» 

11  21 

*» 

CHAS.  C.  SMITH 

PINE  HILL 

4*6.^ 

WILCOX 

1 

11  3t 

17  1ft 

110 

MRS.OELLA  L .  OAKLET 

1 

ChILDERSBURG 

1ft]  5 

TALLADEGA 

T 

11  IT 

4* 

ALABAMA  ROWER  CO 

1 

PINE  LEVEL 

f.*4f 

MONTGOMERY 

t 

C.    W.  ADAMS 

1 

1485 

HO* 1 L  F 

9 

11  09 

■■f 

t.  0.  JONES 

2  11 

RLANTERSVILLE 

DALLAS 

1 

240 

7A 

0.  H.  BARNES 

1 

CLAIBORNE 

IfttO 

MONROE 

SI  92 

17  11 

... 

TA 

TOLLIE  L.  HASKEW 

> 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

192] 

JACKSON 

12 

14  17 

•  3  35 

433 

TA 

TVA-84S 

1 

CLAM  TON 

IftM 

CM  1LTQM 

7 

12  11 

I*  11 

340 

7* 

HUGH  M.  SIMRSON 

2  5  3 

T 

PRATTV1LLE 

1440 

AUTAUGA 

1 

12  28 

•6  28 

281 

*p 

tP 

CONT 1 MENTAL  GIN  CO 

2  15  T 

CLAYTON 

1T29 

tARIOUR 

• 

11  91 

4A 

EDWARD  E.  RORE 

1 

PRIMROSE  FARM 

Ml* 

HOHTGOMERY 

1 

110 

*0OH 

W.  E.  ILSBERRY 

1 

coffee  springs 

1  |«I 

GENEVA 

11  10 

IS  11 

2*1 

4* 

SAUL  R.  SMITH 

1 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

1 1 

32  11 

■A 

BA 

MRS.  JAN  IE  C.  BROWN 

2  11  7 

COLIERT  STEAM  PLANT 

Iftltj  COLIERT 

11 

1*  49 

07  51 

7A 

TVA-4*1-A 

1 

twos 

FRANKLIN 

14  27 

127 

7A 

TVA-441 

9 

COLLInSVILLE 

11*9  DE  KALI 

7 

•  4  11 

IS  12 

714 

TA 

MRS .  t.  CUNNINGHAM 

1 

REFORM 

484  | 

PICKENS 

11 

11  23 

It  01 

2*2 

WILLIAM  T  .  AMBROSE 

1 

COLUMBIA  1  M 

1  S45 

HOUSTON 

S 

11  1* 

19  01 

110 

TA 

RE*  H.   CANADA Y 

1 

RIVER  FALLS 

4<»17 

COVINGTON 

4 

11  12 

Ot  12 

TA 

JOHN  R.  BRADLEY 

1 

CORDOVA 

1440 

WALKER 

2 

11  4* 

J34 

S» 

I* 

MRS.  C.  GRESHAM 

2  11 

ROIERTSDALE  T  t 

49S8 

BALDWIN 

"* 

10  11 

•  7  It 

190 

•P 

BP 

CARL  tOSECK 

2  13  7 

OW 

EOTt 

SUMTER 

11 

12  2* 

It  21 

215 

7A 

REUIEN  R.  HARRIS 

1 

ROCK  MILLS 

7029 

RANDOLPH 

* 

11  Of 

as  it 

745 

4f 

JAMES  1.  IA 1  LEY 

2  15  7 

DAOCVILLE 

lilt 

TALLAPOOSA 

11  30 

ts  *S 

84 

OR.  W.   B  FULTON 

1 

SAINT  IERNARD 

7157 

CULLMAN 

14  12 

II  47 

•  02 

TA 

FR.  ROGER  LOTT 

2  15  7 

DAMCY 

1141 

PICKENS 

It 

11  00 

tt  17 

20T 

7R 

E.    F.  SMITH 

1 

i SAND  MT .STATE  FARM  API 

7207 

DE  KALI 

12 

14  17 

85  »• 

11*5 

IP 

5P 

ALA.  POLY.   INST . 

2  3  3  7 

OAATVI  CLE 

2149 

MORGAN 

12 

14  11 

17  04 

111 

7A 

TVA-101 

1 

SAYRE 

ran 

JEFFERSON 

2 

53  43 

•ft  90 

10* 

7A 

DORA  R.  WEBSTER 

1 

-*  ■  '  - 

?!  98 

MARENGO 

U 

12  21 

IT  If 

7A  JANES  M.  CREWS 

2  13 

ISCOTTSBORO 

ri04 

JACKSON 

i? 

14  41 

•ft  02 

tto 

f,e 

MRS.  K1N2IE  BOBO 

2  5  5  7 

OECATur 

1207 

MORGAN 

»' 

1 A  17 

S4  IS 

5T1 

8* 

MRS.   FREDA  TRIMILE 

2  11 

|SCOTTSIORO  SUBSTATION 

7110 

JACKSON 

12 

14  41 

ft*  01 

**0 

7  A 

TVA-74-A 

1 

MORGAN 

1? 

1A  17 

4. 

TVA-*9-l 

2921 

RUSSELL 

12  11 

85  10 

8  A 

JOHN  T.  DAVIS 

DECATuR  SUBSTATION 

1221 

MORGAN 

11 

94  1* 

a*  so 

111 

B4 

TVA-A11 

1 

SELMA 

rtftft 

DALLAS 

1 

12  29 

17  00 

14T 

7P 

TA 

JOHN  0.  RHODES 

2  11  7 

DCNOPOL13  LOCK  A 

2240 

MARENGO 

It 

12  11 

47  31 

100 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  1  1  t 

7 

SHEFFIELD  TVA  HRSY 

'4  1) 

COLIERT 

i? 

14  4ft 

87  42 

905 

74 

TVA-49 

ftFJMjPOLIS  LOCK  (■  DAM 

1249 

MARENGO 

u 

12  11 

17  10 

100 

IA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  11 

7 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7  44  0 

LIMESTONE 

12 

14  11 

17  12 

610 

7A 

TVA-182 

1 

00 than  caa  airport 

im 

HOUSTON 

t 

11  1* 

IS  2* 

122 

HID 

Hit 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  15 

SLOCOMt  *  S 

'174 

GENEVA 

3 

11  01 

05  It 

270 

84 

PATRICK  H.  SMITH 

1 

21-7 

COFFEE 

10 

11  29 

a*  04 

20* 

9* 

D.  M.  ENGLISH 

1 

i            M  LL 

7420 

WILCOX 

12  00 

17  01 

7A 

MRS.   EVA  R.  RAY 

nm 

1*12 

TUSCALOOSA 

It 

11  IS 

IT  41 

212 

74 

K,  V.  IERRY 

t 
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REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  Ideotlf lcatloa  numbers  la  t be  lodes  number  col  una  of  the  Station  Index  arc  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are   In  local  standard  t  lee . 

Delayed  data  and  corrections  elll  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of   this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  Booths  will  be  carried  In  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Statloaa  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not   listed  In  the  tables,  are  either  Missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:      temperature   In  °F.  ,   precipitation  and  evaporation  In  Inches,   and  wind  movement    In  ml  Ire.     Degree  days 
average  of  65*  P.     Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hall  were  Included   In  snowfall  averages  In  Table  1,   beginning  with  July  1946. 

Amount a  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3.  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at   time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  line. 

able  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  the; 
on  the  ground.     It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  grou 

-  No  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  Is  Indicated  by  no  entry. 

•  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

■  Amount    Included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//  Cage  la  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  later  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

■  One  or  more  days  of  record  missing;     see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,    If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent    the  value  for  a  full  eontl 
R  Dally  values  and  monthly  total    from  recording  gage. 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
T  Includes  total  for  previous  month. 

copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Cfa 
rresnondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Governmen 

.R.P.C.,  Chattanooga,  Tenc  .    ---    2/4/53    925 
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by  extreme  heat  in 
ures  in  October, 
e  and  July  and  Oc- 

occurred  in  seven 
sons  and  injuring 

damage  of  $757,000. 


Farm  work  was  delayed  considerably  by  wet  soils.  Winter 
crops  and  pastures  made  good  growth;  considerable  graz- 
ing was  afforded  and  supplemental  feeding  was  required 
in  only  a  few  localities. 

APRIL 


Weather  during  1952  was  characterized 
June  and  July  and  record  low  temperat 
There  were  severe  droughts  during  Jun 
tober  and  November.     Eleven  tornadoes 
days  during  the  year,  killing  six  per 
116,  and  caused  an  estimated  property 
Hail  storms  during  the  year  caused  an  estimated  damage  of 
$12,200,  of  which  $12,000  was  due  to  crop  losses.  Severe 
windstorms,  other  than  tornado,  caused  an  estimated 
$449,500  property  damage  during  the  year,  killed  two 
people  and  injured  22.     There  were  10,670  forest  fires 
which  burned  over  an  area  of  594,189  acres. 

The  extreme  dryness  is  indicated  by  the  yearly  precipi- 
tation at  Fairhope  and  Pushmataha.     Fairhope  reported  a 
total  of  46.77  inches,  or  17.08  inches  below  normal. 
Pushmataha  reported  a  total  of  34.44  inches,  or  17.01 
inches  below  normal. 

Lowest  temperature  during  the  year  was  11°  at  Valley 
Head  on  January  30th.     Highest  temperature  reported  was 
110°  at  St.  Bernard  on  July  29th. 

JANUARY 

Weather  unusually  mild  and  relatively  warm,  although 
freezing  weather  extended  to  the  coast  three  times 
during  the  month.     Temperature  was  above  and  precipita- 
tion below  normal. 

A  tornado  occurred  at  Alexander  City  on  the  morning  of 
the  22d,  causing  damages  of  about  $5000. 

Winter  grains,  cover  crops,  and  wild  grasses  were  greatly 
benefited  by  mild  temperatures,  and  pastures  in  a  few 
local  areas  were  furnishing  ample  grazing  by  the  end  of 
the  month. 

FEBRUARY 

Temperature  was  above  normal  precipitation  below  normal. 

A  tornado  occurred  in  Fayette  and  Tuscaloosa  Counties  on 
the  13th,  killing  one  person,   injuring  14,  and  causing 
property  damage  of  about  $17,500.     A  tornado  occurred  in 
Blount  and  Cullman  Counties  on  the  night  of  the  13th, 
injuring  six  people,  and  causing  an  estimated  property 
damage  of  $40,000.     On  the  evening  of  the  13th,  a  tornado 
occurred  in  Jefferson  County,  killing  one  person  and  in- 
juring 26,  and  caused  an  estimated  property  damage  of 
near  $165,000.     A  windstorm,  with  heavy  hail,  caused  con- 
siderable damage  in  northern  Fayette  County  on  the  13th. 
A  thundersquall  in  Marshall  County,  on  the  evening  of 
the  13th,  injured  one  person  and  damaged  property  to  the 
extent  of  $15,000.     On  the  29th,  a  tornado  occurred  in 
DeKalb  County,  injuring  twelve  people  and  causing  pro- 
perty damage  of  $150,000.     Winter  crops  and  pastures  made 
rapid  progress.     Deciduous  trees  were  held  back  by  cloudy 
and  wet  weather  late  in  the  month  and  did  not  bud  out 
prematurely . 

MARCH 

Temperatures  were  below  normal;  precipitation  above  nor- 
mal.    Light  frost  was  reported  in  many  northern  and  central 
localities  as  late  as  the  24th. 

A  tornado  occurred  in  Pickens  County  on  the  3d,  accompanied 
by  light  hail,  high  winds,  and  heavy  rains.     Six  persons 
were  injured.     Another  tornado  occurred  in  Morgan  County 
during  the  afternoon  of  the  22d,  killing  four  persons  and 
injuring  50,  and  caused  damages  estimated  at  $50,000. 

Severe  windstorms  occurred  on  the  3d  in  Shelby,  Montgomery 
and  Lee  Counties,  and  on  the  10th  in  Montgomery  County. 
On  March  10th  a  severe  wind  squall  struck  the  Montgomery 
airport  at  Dannelly  Field  with  wind  gusts  up  to  94  miles 
per  hour;  the  Control  Tower  at  Dannelly  Field  measured  one 
wind  gust  at  105  miles  per  hour,  which  is  undoubtedly  the 
highest  wind  velocity  recorded  in  Alabama.     On  the  after- 
noon of  March  22d,  there  was  severe  wind  damage  in  Chilton, 
Tuscaloosa,  Madison  and  Lawrence  Counties. 

Floods  in  Alabama  streams  caused  an  estimated  damage  of 
$213,000  during  the  month.     During  March,  storms  and  floods 
caused  ovar  $559,000  damage  in  the  State. 


Temperatures  and  precipitation  were  below  normal.  Frost 
was  reported  at  many  stations  on  the  7th  and  in  the  more 
elevated  regions  of  northern  Alabama  on  the  14th  and 
15th. 

A  tornado  occurred  in  Mobile  County  on  the  4th  and  wind- 
storms in  Pike  County  on  the  12th  and  13th.  Hailstorms 
were  quite  general  over  Central  and  South  Alabama  on  the 
25th;   in  the  Dayton  area  the  hailstorm  was  described  as 
"the  heaviest  in  40  years";   in  the  Tuskegee  area  as  "one 
of  the  worst  ever  seen". 

Cool  weather  was  unfavorable  for  seed  germination  and 
some  replanting  was  necessary  in  all  areas.     Early  plantec 
cotton  was  up  to  good  stands  in  south  Alabama  by  the 
middle  of  the  month.     Corn  planting  was  well  advanced  in 
north  and  central  sections,  and  peanut  planting  was  about 
two-thirds  complete  in  the  commercial  belt,  by  the  close 
of  the  month.     Strawberry  harvesting  was  well  under  way 
by  the  first  week  in  April  in  Conecuh  and  Butler  Counties 
and  was  beginning  in  Chilton  County.     Harvesting  of  po- 
tatoes began  in  Baldwin  County  by  the  close  of  the  month. 

MAY 

Temperatures  were  slightly  below  normal  and  precipitation 
considerably  above  normal.     Three  tornadoes  occurred  in 
Fayette  County  on  the  10th.     Damaging  windstorms  occurred 
in  Cullman,  DeKalb,  Marion  and  Walker  Counties  on  the 
10th.     Light  hail  was  reported  at  Carbon  Hill  and  Green-  - 
ville  on  the  10th;  at  Chatom  on  the  11th;   at  Slocomb  on 
the  3d;  and,  at  Mobile  Airport  on  the  7th.     Very  heavy 
hail  occurred  in  the  Lafayette  area  on  the  25th,  causing 
considerable  damage  to  crops.     Lightning  caused  $125,000 
damage  to  the  Capitol  Heights  Methodist  Church  in  Mont- 
gomery on  the  10th  and  killed  four  cows  in  Montgomery 
County. 

Cotton  planting  was  practically  completed  in  all  areas 
by  the  25th;  some  blooms  were  reported  in  the  extreme 
south  by  the  third  week  in  May.     Many  fields  of  corn  were 
tasseling  in  south  portion  by  the  25th.     Harvesting  of 
oats  and  lupine  was  begun  in  south  portion  by  the  19th 
and  harvesting  of  crimson  clover  seeds  was  begun  in  south 
and  central  portions.     The  central  Alabama  strawberry 
harvest  was  completed  by  the  25th. 

JUNE 

Temperatures  were  much  above  normal  and  precipitation  con 
siderably  below  normal.     This  June  was  the  second  hottest 
of  record  in  Alabama.     An  unusual  number  of  people  fainte 
as  a  result  of  the  excessive  heat,  and  hospitals  reported 
an  unusual  number  of  heat  prostrations.     Light  hall  was 
reported  at  Birmingham  on  the  11th;  Eufaula  on  the  21st; 
and  at  Gadsden  and  McCalla  on  the  28th.     There  was  con- 
siderable lightning  damage  in  Cherokee  County  on  the  10th 

Soil  moisture  was  short  with  many  southern  and  central 
areas  approaching  the  critical  stage  by  the  end  of  June. 
Dry  weather  caused  pastures  to  decline  and  was  seriously 
affecting  the  corn  crop. 

JULY 

Temperatures  were  above  normal ,  being  the  second  hottest 
July  of  record.     This  is  the  third  successive  month  with 
above  normal  temperatures.     Several  stations  equaled  or 
exceeded  their  July  record  temperatures;  a  few  stations 
reported  their  all  time  high  temperature  records.  Six 
people  died  in  Alabama  during  June  and  July  as  a  result 
of  the  excessive  heat .     The  prolonged  hot  and  dry  weather 
damaged  crops  considerably  and  caused  a  serious  forest 
fire  hazard.     Many  forest  fires  were  reported  during  the 
month.     Precipitation  was  much  below  normal  with  this  Jul 
being  the  driest  in  69  years  of  record  in  Alabama. 

Light  hail  was  reported  in  Jefferson  and  Montgomery  Coun- 
ties on  the  8th,  and  at  Bay  Minette  on  the  25th.  The 


ulia  Street  Methodist  Church  in  Boaz  was  struck  by  light- 
ing on  the  15th  and  again  on  the  31st.     One  person  was 
illed  by  lightning  in  Evergreen  on  the  25th  and  another 
n  Mobile  on  the  28th.     Two  persons  were  injured  by  light- 
ing in  the  Mt .  Vernon  Community  of  Marshall  County  on 
he  31st. 

lthough  precipitation  was  138%  of  normal  in  May,  the  June 
Bount  was  53%  and  the  July  amount  only  38%.     The  drought  , 
ogether  with  the  excessively  high  temperatures  during 
une  and  July,  caused  damages  of  many  millions  of  dollars 
o  Alabama  crops.     Shortage  of  soil  moisture  was  serious 
t  the  beginning  of  the  month  and  was  critical  at  the 
nd  of  July,  further  reducing  the  outlook  for  crop  pro- 
uction.     Cotton  picking  had  begun  in  the  southeast  by 
he  last  decade  in  July.     The  corn  crop  suffered  severely 
rom  the  hot  and  dry  weather,  and  many  fields  were  beyond 
aving.     Some  farmers  were  forced  to  sell  their  livestock 
□  account  of  the  bad  pasture  and  feed  situation. 

AUGUST 

ollowing  the  second  hottest  June  and  July  of  record, 
ugust  temperatures  were  above  normal,  making  the  fourth 
onsecutive  month  with  above  normal  temperatures.  Pre- 
ipitation  was  above  normal. 

eavy  hail  was  reported  in  the  Collinsville  area  on  the 
st  and  light  hail  in  the  Robertsdale  area  on  the  18th. 
ome  high  wind  damage  was  reported  in  DeKalb  County  on 
he  1st,  in  Jefferson  County  on  the  9th,  in  Crenshaw 
ounty  on  the  17th,  and  in  Baldwin  County  on  the  18th. 
wo  homes,  in  the  Collinsville  area,  were  struck  by 
ightning  on  the  5th. 

oil  moisture  continued  critically  short  over  the  entire 
tate  until  general  heavy  rains  occurred  during  the  first 
ecade.     Pastures,  badly  burned  by  heat  and  drought,  were 
mproving  after  good  rains  during  the  month. 

SEPTEMBER 

emperatures  and  precipitation  were  below  normal.  No 
evere  storms  were  reported.     By  the  first  week  in  Sep- 
ember    soil  moisture  was  generally  adequate  in  all 
reas  except   in  the  southwestern  third  of  the  State 
here  more  rain  was  needed  for  land  preparation  and 
lant  growth.     By  the  29th,  much  of  the  western  half 
f  the  State  was  needing  additional  moisture  for  plant- 
ng  fall  and  winter  crops  and  for  plant  growth. 

OCTOBER 

ictober ,  1952,  was  the  coldest  October  in  69  years  of 
ecord,  with  mean  temperature  6.5°  below  normal.  Record 
ow  October  temperatures  were  recorded  at  most  of  the 
enperature  stations  in  the  State.  Light  frosts  were 
eneral  over  the  northern  third  of  the  State  on  the  4th 
nd  killing  frosts  were  general  over  the  entire  State 
>n  the  29th  and  30th.     Killing  frosts  also  occurred  at 


many  stations  in  north  and  central  Alabama  on  the  21st. 
Precipitation  was  below  normal.     The  extended  and  pro- 
longed drought  resulted  in  some  near  record  low  river 
stages  on  the  lower  Cahaba  and  lower  Alabama  Rivers. 

No  severe  storms  were  reported  during  the  month . 

Shortage  of  soil  moisture  was  becoming  serious  in  all 
localities  by  the  end  of  th*  month.     Fall  planted  crops 
had  stopped  growing,  and  in  some  localities  clovers  were 
dying.     Summer  pastures  were  about  gone,  as  frost  during 
the  last  few  days  of  October  killed  most  tender  grasses. 
Feeding  of  livestock  was  necessary  in  nearly  all  areas, 
as  winter  grazing  crops  had  not  made  sufficient  growth 
to  furnish  grazing.     Water  for  livestock  was  short  in 
some  southwestern  counties. 

NOVEMBER 

Temperatures  and  precipitation  were  below  normal.  Six 
southern  stations  reported  no  measurable  precipitation 
for  periods  exceeding  40  days,  from  the  latter  part  of 
September  until  the  first  decade  of  November,  as  follows: 
Atmore  State  Farm,  45  days;  Fort  Morgan,  49  days;  Gulf 
Shores,  46  days;  Lockhart ,  47  days;  Robertsdale,  45  days; 
Wallace,  44  days.     The  unusually  brilliant  coloring  of 
autumn  foliage  is  believed  due  to  the  long  dry  period  be- 
fore frost  occurred.     As  during  October,  the  stream  flow 
was  very  low  throughout  the  State.     Record  low  November 
river  stages  occurred  at  Millers  Ferry  on  the  Alabama 
River;  at  Marion  Junction  on  the  Cahaba  River;   and  at 
Brewton  on  the  Conecuh  River.     There  were  1651  forest 
fires  in  Alabama  during  November,  1952,  burning  over  an 
area  of  some  221,877  acres.     Soil  moisture  was  generally 
adequate  in  all  areas  for  crop  growth  by  the  end  of  the 
month,  although  the  subsoil  was  still  dry  and  most  of  the 
southern  half  of  the  State  needed  additional  rain. 

DECEMBER 

Temperatures  were  below  normal  for  the  fourth  consecutive 
month.     Light  frosts  occurred  in  the  coastal  area  on  the 
6th,  7th  and  29th;  heavy  frosts  on  the  14th,  16th  and 
17th;   and  the  first  hard  freeze  on  the  15th.  Precipi- 
tation was  above  normal. 

Light  hail  occurred  at  Uniontown  on  the  3d;  at  Greenville 
on  the  9th,  and  at  Alberta  on  the  31st.     Light  snow 
flurries  occurred  on  the  night  of  the  13-14th  in  the 
southern  third  of  the  State. 

There  were  468  forest  fires  during  the  month,  burning  over 
15,019  acres. 

Soil  moisture  was  generally  adequate  in  all  areas  through- 
out the  month  for  crop  growth.     At  the  end  of  December 
more  rain  was  needed  for  subsoil  moisture  in  the  south- 
west and  to  fill  ponds  in  the  west-central  area.     -  ARL 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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4.3 

81.7 

2.0 

74.  3 

•  5 

60.  A 

-  4.0 

55.3 

1*4 

47.9 

us 

65.7 

2. 

BREWTON  3  SSE 

59*4 

9.9 

56.  3 

2.8 

57.3 

-  .9 

63.3 

-    1  ,Q 

73.4 

1.0 

81.4 

2.6 

Rl  ,9 

•  8 

80.3 

-  .3 

73.9 

-  3.1 

59.7 

-  7.5 

54.4 

-  2.3 

50  .ft 

-  1.0 

66.0 

CAMDEN  3  NNW 

57.4 

55.4 

57.5 

63.6 

73.5 

B3.3 

83.  7 

80.7 

73.4 

58. 3 

53.3 

48.5 

65.7 

CAMP  MILL   2  NW 

51.2 

48, 2M 

51.5 

59.2 

69.4 

80.6 

81  ,9 

7fl.  1 

70.6 

56.7 

51.4 

44.2 

61.9 

CENTREVILLE 

52.3 

5.7 

50.7 

1.2 

52.7 

-  3.4 

60.9 

-  7.5 

77.1 

1.6 

87.9 

4*4 

A3. 7 

3.2 

81.7 

.8 

73.3 

-  2.9 

57.7 

-  7.8 

52.0 

-  1.0 

44,6 

-  3.1 

63.6 

CMATOM 

57.7 

55.8 

56.4 

62.9 

72.6 

SI. 7 

A7  ,5 

80. 9 

73.  3 

58.5 

54.6 

49.5 

65.5 

C I TRONFLLE 

54.9 

7.4 

57.9 

3.4 

59.1 

-  i.e 

65.6 

-  ,9 

74.fi 

1.2 

82.6 

2.9 

«7,  ■> 

1.3 

82. 1 

1.1 

75.5 

-  2.4 

63.0 

-  5.9 

57.4 

-  1,9 

52.1 

-  1.2 

67,7 

CLANTON 

52.1 

5.6 

49,9 

1.9 

52.7 

-  3.0 

60.9 

-  1.9 

72.2 

1  .  5 

83. 6M 

5.5 

84,1 

4.0 

80.4 

•  5 

72.2 

-  3.3 

57. -JM 

-  6.3 

51.0 

-  2.6 

44.6 

-  l.a 

63.4 

CORDOVA 

52.9 

7,9 

51,0 

5*0 

S3. 3 

-  2.5 

61,9 

•  2 

70.9 

1.3 

87.8 

5.9 

PI  ,9 

2.6 

78.8 

•  6 

70,6 

-  3.R 

56.6 

-  6.5 

50.5 

-  2.0 

45.5 

•s 

63.1 

DAYTON 

55.0 

54.1 

55.2 

61,3 

72.9 

B7.0M 

A3  ,  5M 

81  .4 

74.6 

59.  3 

54. AM 

47. A 

65.2 

DECATUR 

50,7 

a. 3 

49.6 

5.6 

52.7 

-  .4 

61.2 

-  ,6 

71,7 

1.7 

83.7 

5.8 

A4.7 

3.9 

80.4 

1  .1 

7  1  .  8 

-  2.3 

56.0 

-  5.3 

SI  .4 

.5 

44.5 

-  1  .0 

63.2 

1. 

D6MOP0L I S  LOCK  4 

53.7 

53.fi 

60.9 

71.2 

87*4 

R3.7 

81  .6 

72.8 

56.6 

52.5 

46.3 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

53.3M 

52.2M 

54*8 

61.9 

72.5 

82.7 

R4.  3 

81.4 

73.8 

57.  S 

52.5 

4ft. 3M 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

57.0 

55.6 

59.2 

64.7 

74,9 

84.4 

83.  3 

80.  0 

74,  A 

63.  7 

55. A 

50.0 

67,0 

FUFAULA 

57.2 

8.9 

53.0 

5.0 

58*6 

1.2 

63.8 

-  »7 

73.4 

•  7 

83.8 

4.6 

R4.9 

4.1 

81.7 

1  .2 

74  .8 

-  1,5 

61  .  7 

-  4.0 

55.6 

■  0 

48.9 

-  .2 

66.6 

}• 

EVERGREEN  CAA  AP 

56*3 

5.7 

54,8 

2.9 

56.2 

-    1  .9 

61.9 

-  3.8 

72.  5 

•  4 

81*3 

2.3 

R7.0 

1.3 

7Q.0 

.9 

73.2 

-  4.1 

58.6 

-  8.1 

52.5 

-  4*3 

4fi  .  1 

-  2.8 

64.6 

-  1. 

FAIRHOPE 

61.6 

8.4 

58.5 

2.8 

59. 7M 

-  .4 

65.3 

-  1.1 

75.9 

2.9 

83.0 

3.7 

R7.2 

1.3 

83.7 

7.5 

76.3 

-  1.0 

63*4 

-  6.2 

57.9 

-  .9 

53.0 

-  1.4 

68.4 

FAYETTE 

50.5 

49.3 

51.7 

59.3 

81.0 

*I 

■ri  *  a 

*  % 

49.5 

43.2 

61.8 

FORT  MORGAN 

60.4 

58.6M 

59.7 

66,4 

76.2 

84  .9 

A3  *  7 

83.4 

.8 

66* 

ftl  .0 

55.8 

69.  5 

FRISCO  CITY 

56.5 

55.1 

56.6 

63,9 

7  3.9 

82.9 

A?,  7 

75.5 

62*3 

5  5.9 

49,4 

66.  3 

GADSDEN 

47.6 

4.0 

45.4 

.  3 

48.6 

-  5.0 

57.3 

-  4.2 

68.7 

1. 

83.0 

5.6 

A3. 6 

3.6 

79  R 
9.R 

.5 

7.6 

2.4 

51.0 

.7 

43.7 

•  8 

GENEVA 

57.0 

55.0 

58.8 

63.9 

74.9 

83.1 

R7.5 

79.7 

73.9 

67.-1 

55*2 

50.3 

66.4 

GOODWATER 

30.9 

5.7 

48*7 

1.6 

52.2 

-  3.2 

60.7 

-  1.6 

31.6 

3.8 

81.8 

7Q.0 

~  i 

77.7 

-  3.3 

58*2 

-6.3 

51.8 

2.2 

44.1 

2*2 

62.7 

GREENSBORO 

55.3 

8.4 

54.4 

4*8 

55.9 

62  .6 

-  1*5 

72.9 

•  8 

83.3 

4.4 

A4.R 

4.7 

81  .5 

1  .3 

74.8 

1.3 

60.4 

4.8 

55.5 

.  5 

48.5 

■  1 

GREENVILLE 

57.3 

8.4 

55.6 

5.4 

57.9 

•  6 

64.0 

-  1,3 

73.4 

.  1 

83.0 

3.3 

83.3 

3.4 

80.6 

•  1 

74,8 

-1.9 

61.0 

-  4.1 

55.6 

.4 

44.3 

•  1 

66.4 

1. 

HALEYVILLE 

50.9 

47.3 

48.9 

58.5 

69.  2 

81.0 

8?  ■  2 

7R.1 

69,3 

54.8 

48.9 

42.0 

60.9 

HEADLAND 

55.  3M 

56*2 

58. 8M 

64*8 

73.8 

82.7 

Rl  ,8M 

64.  3M 

50.  6M 

HIGHLAND  HOME 

57.2 

7.1 

54.7 

2.9 

57.2 

-  2.0 

63.6 

-  1.5 

72.6 

•  * 

61 .9 

3.2 

49.1 

HUNTSVILLE  4  SSE 

49.  7 

47.5 

50.2 

59*5 

71.0 

83.0 

R-3.1 

79.9 

69,7 

53.7 

48.1 

42.4 

61.4 

LAFAYETTE 

53.1 

50.6 

53.9 

61*3 

71.1 

82.  1 

R7.7 

78  .5 

70,9 

58.9 

52.4 

44.9 

63.4 

L I V  INGSTON 

SS  .  3 

9.9 

53.8 

5.4 

55.5 

-  .8 

61*6 

-1.9 

72.0 

*  0 

82.6 

3.8 

R4.5 

3.3 

82.4 

1.7 

T3.3 

-  2.1 

56.  A 

-  6.0 

53.4 

•  2 

47.5 

1.2 

64.  9 

1. 

LOCKHART 

57.4 

54.9 

57.3 

63*3 

73.8 

82.2 

Rl  .7 

79.9 

74.7 

62.5 

56.8 

50.R 

66.  3 

MADISON 

47.4 

5.7 

47.3 

3.  1 

50.2 

-  2.7 

59.7 

-  1.1 

71.2 

1.8 

82.3 

5.3 

83.0 

3.7 

80.7 

1  .0 

70.9 

-   3. A 

55.0 

-  7.7 

49. R 

-  1.4 

42.6 

•  8 

61.6 

MARION  JUNCTION  2  NE 

55.1 

53.0 

55*2 

62  .0 

72.4 

82  .  7 

A-3,1 

Al  ,  1 

74.1 

58.9 

53.2 

47.1 

64.8 

MARTIN  DAM 

53.9 

51.4M 

55.5M 

61  .6 

Rl  .8M 

MAXWELL  FIELD 

55.4 

54.3 

57.0 

64.5 

74.6 

85.0 

R5  •  5 

82.4 

75.4 

61.3 

54.6 

48.3 

66.5 

MOBILE  WB  AIRPORT 

50.9 

56,7 

58.4 

65.0 

75.4 

82.8 

fl?,4 

82.3 

75.8 

63.0 

56.  8 

57.0 

67.5 

MOBILE  WB  CITY 

59.0 

7.5 

57,8 

3.  1 

58.6 

-  1.1 

65.5 

-  .8 

75.8 

1  *  4 

83.7 

3.4 

R3.  5 

7.1 

R7.R 

1 

75.9 

-  7.2 

67.7 

-  6.6 

5ft, fl 

-  1.8 

57.5 

•  3 

67.9 

MONTGOMERY  WR  AP 

54.9 

53,5 

55.9 

62.5 

73.1 

83.5 

R4.1 

Rl 

74.7 

60.4 

53.7 

47.5 

65.4 

MONTGOMERY  WB  CITY 

55.7 

7.5 

54,3 

2.  7 

57.0 

•  8 

64.  1 

-  1,2 

73.9 

•  5 

84.1 

4.5 

A4  .4 

7.7 

Rl  *4 

.6 

75,1 

-  1.2 

61.4 

-  4.7 

55.5 

•  3 

48.5 

•  9 

66.3 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

46.6 

6.7 

48.2 

5.0 

50.5 

-  1.8 

59.7 

-  1.0 

70.2 

1.0 

83.5 

6.4 

8?  •  5 

7.9 

80*1 

1  .2 

70.2 

-   3 ,fl 

54.4 

-  7.4 

49, R 

.8 

43.6 

•  6 

61.0 

ONEONTA 

49.2 

6.4 

47.9 

4.  1 

50.8 

-  2.4 

59.4 

-  .5 

70.1 

1.6 

80.5 

5.1 

81.  0 

3.6 

79.7 

7.7 

69,2 

-  3.2 

54.0 

-  7.5 

44. R 

-  .8 

43.2 

-      .  1 

61.2 

OZARK 

SB. 6 

7.8 

56.3 

3.3 

59.2 

-  .8 

65.0 

-  1.2 

74.8 

1.3 

84.6 

5.0 

R3.5 

7.8 

80.  7 

.  1 

75.2 

-  7.3 

64.4 

-  3.4 

57.6 

.2 

51.2 

-  .6 

67.6 

PELL  CITY  5  NW 

49.0M 

46.4 

49*7 

58.6 

68.6 

80.  7 

R0.4 

77.0 

69,9 

44.  7M 

41.8 

PRATTV ILUE 

55.4 

7.2 

53.1 

3.0 

55.8 

-  1.8 

62.7 

•  8 

72.6 

1.7 

82.  2M 

4.0 

83,7 

3  •  1 

Rl  .1 

1  .6 

74  ,  5 

-  1.3 

59.2 

-  5.8 

53.3 

-  1.2 

47,3 

-  1.1 

65.  1 

PUSHMATAHA 

54.  3 

5.7 

53,7 

3.3 

54. 1M 

-  3.9 

61.7 

-  2.5 

72.3 

.  5 

81.9 

3.2 

B7.7 

7.1 

fll.4 

1  .3 

72.7 

-  3.3 

58.5M 

-  6.7 

53.5 

-  1,7 

ROBERTSDALE  7  E 

60*9 

57.9 

59.8 

64.7 

74.3 

81.9 

81.6 

81*4 

75.6 

63.2 

57.4 

53.1 

67.7 

ROCK  MILLS 

53.0 

49.5 

53.0 

61.7 

69.8 

81  .8 

81  .8 

74,0 

57.5 

51,4 

44.3 

SAINT  BERNARD 

47.7 

4.6 

47.5 

1.8 

49.4 

-  2.9 

se.fl 

-  1.7 

69.2 

1.3 

80.6 

4.9 

Rl  .8 

3.6 

7R.7 

1  .3 

70,0 

-  3.4 

54.5 

-7,7 

4  8,6 

-  7.0 

41 .5 

-  2.5 

60.  7 

SANO  MT  STATE  FARM  API 

46.9 

48.0 

50.6 

59.4 

69.8 

80.8 

R7.4 

78.7 

70.3 

55.0 

50.1 

43.6 

61.6 

SCOTTSROffO 

40.4 

5.7 

47.5 

4.2 

51.2 

-  1.4 

59.9 

.2 

69.9 

1.8 

81.5 

6.1 

Rl  .0 

7.7 

7fl,l 

.  7 

69.8 

-  7,9 

55.3 

-  5.9 

49.  1 

-  1.3 

43.3 

-  .2 

61.3 

SELMA 

58*1 

8.7 

56.1 

5.0 

58.0 

-  .6 

64.3 

.6 

74.5 

1*6 

84.  OM 

4.2 

84.7 

3.1 

81.6 

75.6 

-     1  .6 

61  .0 

-  4.5 

55.8 

-  .6 

49.7 

.  5 

66.9 

1* 

TALLADEGA 

53.1 

7.0 

50.7 

3.0 

53.4 

-  2.3 

60.7 

-  7.0 

70.7 

.  1 

81.8 

3.6 

83.1 

3.0 

79.4 

-  ,1 

71.7 

-  3.4 

57.7 

-  6.4 

*2.7 

.  s 

45.5 

-  .8 

63.4 

THOMASVILLE 

56.9 

8.4 

55.2 

5.3 

S*  .3 

-  1.8 

63.3 

-  1.4 

73.2 

.6 

82.9 

3.4 

H3.6 

2.7 

80.9 

,3 

74.3 

60.^ 

-  4.8 

55.7 

-  ,0 

49.4 

.0 

66.0 

TROY 

54.8 

3.7 

53.8 

.9 

56.  OM 

-  7.8 

62  .6 

-  3,2 

73. 2M 

.  1 

83.0 

3.4 

B3.3 

7.7 

80.7 

-  ,3 

74.5 

-  2.8 

61.7 

-  6.1 

55.6 

-  1.9 

4R. 5M 

-  3.1 

65.6 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

52.3 

7.0 

52.4 

5.3 

54.0 

-  1.6 

61.7 

-  1.6 

72.1 

.  3 

84.1 

4.6 

83.9 

2.5 

80. 9 

-  ,1 

73.0 

-  3.3 

56.7 

-  8.0 

52.2 

-  1.2 

45.7 

.7 

64.1 

TUSKEGEE 

53.9 

4.7 

51.6 

1.0 

55.7 

-  2.1 

61.9 

-  2.8 

71.9 

-  .5 

82.2 

3.2 

83.5 

7,6 

79,2 

-  1.6 

71.T 

-  5.6 

59.1 

-  8.0 

54.0 

-  7.2 

46.8 

-  2.7 

64.3 

-  1. 

UNION  SPRINGS 

56.  3 

8.2 

53.7 

3,3 

S6.S 

-  1.2 

62.8 

-  1 .8 

72.9 

-     .  1 

83.0 

3.3 

83.3 

2.2 

80.4 

.0 

■"..a 

-  1.5 

62.1 

-  3.6 

55.4 

-  .2 

4R.0M 

-      .  1 

65.8  ■ 

UNIVERSITY 

52.6 

7.3 

52.5 

5.4 

53.9 

-  1.7 

61.4 

-  1.9 

71.6 

-  .2 

83*9 

4.6 

83.7 

7.3 

80.5 

-  .5 

72.5 

-  3.8 

56.6 

-  8.1 

51.8 

-  1.6 

44.9 

-  1.5 

63.8  1 

VALLEY  HEAD 

46,7 

5.8 

47.5 

4.3 

46.5 

-  2.2 

57.  2M 

-  1.6 

69.3M 

2.  1 

80.8 

6.0 

R0.4M 

3.1 

78.3 

1  .6 

66.3 

-  4.0 

42*8 

.3 

WETUMPK A 

56.4 

7.7 

54.2 

4,1 

56.6 

-  1.3 

63.3 

-  1.1 

72.7 

.  1 

83.4 

3.6 

83.5 

1.8 

80.  ft 

.6 

73.7 

-  3.8 

59.7 

-  7.3 

54. 3M 

-  1.6 

48.1 

-  1.0 

65.5 

SECTION  AVERAGE 

53.5 

6.7 

51.9 

„ 

54.2 

-  1.7 

61.7 

-  1.9 

71,9 

.5 

82.5 

4.1 

82.8 

2.  f 

80.2 

.5 

72.7 

-  2.8 

58.4 

-  6.5 

52.6 

-  1.4 

46.5 

-  1.2 

64.1 

August 


September 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


April 


May 


T 


ISON  CFNTBAL  TOMER 

Mttn 

ERTVILLE   1  S 
KANDER  CI  TV  0  NE 
CEVILLE 


ORE  STATE  FARM 
URN  3  SH 
AUGAVILLE 
TON 
NINETTE 

GREEN 

LE  MINA  ?  N 
L1NGSLFV 
NINGHAM  MP.  AP 
N INGHAM    MR   C I  TV 

MOP 
■ 

MTLV 

MTON  3  SSE 
DGEPOHT  2  - 

NOIOGE 
ERA 

DEN  3  NNM 
»  HILL   2  HH 
BON  HILL 

TER  GROVE 

TREVILLE 

TOM 

LOERSBURG 
KONELLE 

I BURNE 

NTON 

VTON 

FEE  SPRINGS 
BERT  STEAM  PLANT 


1.51  -l.JO 


2.76  -1.77 


LINSV1LLE 
UMRIA  1  H 
DOVA 


VILLE 
TON 
ATUR 
ATUR  A 


ATUR  SUBSTATION 
OPOLIS  LOCK  A 
OPOLIS  LOCK  ANO  DAM 
MAN  CAA  AIRPORT 


AULA 

AH  LOCK  7 

R GREEN  CAA  AP 

RHOPE 

CO  >  NE 
KVIllE 

LS  CITV  6  NN 

LEV 

ETTE 

I  ROCK 

RENCE  AT  LOCK 
T  DEPOSIT 
r  MORGAN 
'r  PAVNE 


SCO  C I  TV 
VDEN 

IESVILLF 
►EN  CITV 


'  NSBORO 
' NV1LLE 

'    SHORES  2  SSE 

VBSVILLE  CITV 
fERSVILLE  OAM 
'VVIllE 
ALTON 

AIS8URG  6  SE 

A -VILLE 
E  .ANO 
I.ANO  HOME 
I 'ONER 
OS 


3.30 
6.A3I 


B.JTl 

E  3.10  -1.A2 
:   3.3T  -1.33 
5.261 


3.11  -1. 
A. 66) 


3.31  -2.12 


>.»4 

4.14 
4.44 

3.  19 
A. 25 
9.66 

A. 11 


2.9A  -2.12 


8.30  2.66 
6. A? 

7.0-1 
7.03 


1," 
6.A9I 
5.05 


1.77 
3.28 

l.OBj  -3.58 
2.42 
E  2.97 

3.87 
2.101  -2.27 


A. 58 

A. 23, 
5. A31 


3.821  -  .09 


2.791  -1.36 


1.381  -3.A3 
2.051  -2.76 


3.00 


-1  .57 


2.19  -2.3A 


-1.05 

A. OA 
.70  -1.06 


1.B2  -2.33 


2.00  -2.16 
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3  92 

7  36 

4  62 

2.46 

10.83 

89 

61 

3  00 

6  28 

55  13 

TU«*Pk  * 

4,04 

-  .5? 

3.53 

-2.01 

6.5* 

.66 

3.53 

•  66 

8.5S 

3.04 

1.46 

-2.69 

1.89 

-2. 

93 

6.33 

1.60 

2.04 

-  .93 

1.10 

-1.59 

1.79 

-1.39 

6.63 

1.20 

47.47 

-4.40 

»TLEV 

3.1? 

3.76 

4.91 

2.69 

5.40 

•  76 

7.78 

3.12 

3.27 

1.06 

2.59 

7.16 

42.66 

EEIFR  0*M 

3.77 

6.97 

1.93 

2.52 

1  .49 

ITFIELO  LOCK  3 

4. OA 

-  «4T 

2.00 

-2.66 

6.99 

1.59 

3.45 

1.16 

6.31 

2.43 

•  95 

-2.59 

•  47 

-4. 

3.6C 

-1.02 

3.94 

•  99 

.91 

-1.34 

3.79 

.63 

4.56 

-U05 

43.02 

-6.93 

DOWS  CREEK    STM  PL  ANT 

6.79 

2.27 

7.02 

1.59 

3.74 

.65 

1.43 

6.45 

2.44 

2.36 

3.60 

4.93 

43.29 

L.SON  DAM 

8.?3 

4.15 

6.06 

7.29 

2.39 

.93 

1 .63 

4.48 

2.34 

1.93 

3.81 

3.44 

41.70 

•JFIELO  ?  SW 

9.71 

4.74 

4.66 

2.34 

3.33 

.29 

3.45 

4.33 

2.64 

1.38 

3.56 

3.04 

40.31 

TCS  HYDRO  PL»NT 

4.41 

"•" 

3. S3 

-1.38 

9.40 

3.36 

2.99 

1.42 

6.32 

2.93 

•  46 

-3.41 

2.61 

-2. 

63 

5.79 

1.09 

3.43 

•  67 

.56 

-2.02 

1.66 

-1.51 

8.03 

2.51 

49.53 

-2.30 

UNfiS  STORE 

8.60 

3.60 

6.64 

3.33 

2.79 

.67 

2.02 

7.50 

2.29 

1.30 

4.40 

3.81 

47.35 

SECTION  AVERAGE 

3.9E 

-1.0* 

4.15 

-1.08 

6.75 

.62 

2.68 

1.60 

3.38 

1.49 

2.27 

-2.03 

2.07 

-3. 

41 

6.64 

2.01 

3.27 

-  .09 

1.39 

-1.15 

2.»5 

-  .87 

3.99 

1.S4 

47.32 

-6.11 
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Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ALABAH/ 

195: 


_ 

on 

tj 

9 

M 

D» 

2 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  tail  minimum  of 

No.  of  days 
between  dates 

24  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

24'  or 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

ALBERTVILLE   1  S 

7 

■30 

YL 

1 

-30 

4- 

7 

(30°) 

10 

-21 

(28°) 

10 

■21 

(28°) 

10- 

30 

(23°) 

- 

- 

197 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

l  nA 

7 

-24+ 

1 

-30 

2 

-18 

(23°) 

4 

-  7 

(28°) 

4- 

16 

(31°) 

10 

-22 

(32°) 

10- 

-29 

(23°) 

10- 

29 

(23°) 

254 

205 

189 

ANDALUSIA 

105 

7 

■25+ 

23 

12 

-15+ 

None 

1 

-31 

(27°) 

2- 

19 

(32°) 

11 

-22 

(32°) 

12 

15 

(23°) 

12- 

15 

(23°) 

319 

277 

ANNISTON  CAA  AP 

104 

7 

-23+ 

16 

12 

-29 

2 

-18 

(24°) 

3 

-17 

(26°) 

4- 

7 

(29°) 

10 

-21 

(29°) 

10 

2') 

(24°) 

10 

2  9 

(24°) 

254 

226 

197 

ATMORE  STATE  FARM 

105 

7 

-24 

21 

None 

3 

3 

(21  ) 

(21  ) 

320 

228 

A  D  BUR  N  3  SW 

7- 

-25 

18 

12 

-15 

1 

-31 

(21°) 

3 

-17 

(28°) 

4- 

7 

(30°) 

10 

-29 

(29°) 

10 

-30 

(25°) 

12- 

-14 

(23°) 

318 

227 

205 

BAY  MINETTE 

7 

-24 

99 

12 

-15 

2 

-  7 

(23°) 

2 

-  7 

(23°) 

2- 

7 

(23°) 

10 

-29 

(32°) 

12 

-15 

(22°) 

12- 

15 

(22°) 

312 

312 

265 

BELLE  MINA  2  N 

108 

7 

-28 

18 

1 

-30+ 

1 

-31 

(22°) 

4 

-  7 

(27°) 

4- 

7 

(27°) 

10 

-21 

(29°) 

10 

-22 

(28°) 

10- 

2  9 

(24°) 

272 

198 

197 

BIRMINGHAM  WB  AP 

106 

7 

-25+ 

20 

1 

-30 

1 

-30 

(20°) 

3 

-17 

(28°) 

4- 

7 

(30°) 

10 

-29 

(27°) 

10 

2  9 

(27°) 

12- 

L4 

(21°) 

319 

226 

205 

BIRMINGHAM  WB  CITY 

106 

7 

-29 

21 

-30+ 

-30 

(21°) 

-30 

(21°) 

29  ) 

31 

27 

24  ) 

319 

303 

227 

BREWTON  3  SSE 

7- 

-24 

9ft 

12 

-15 

1 

-30 

(24°) 

3 

2  5 

(25°) 

4r 

6 

(32°) 

10 

-25 

(32°) 

10 

-29 

(25°) 

10- 

30 

(21°) 

274 

218 

202 

CAMDEN  3  NNW 

i  nc 

7- 

-24+ 

9ft 

12 

-15 

1 

-30 

(24°) 

1 

-30 

(24°) 

3- 

16 

(32°) 

10 

-21 

(32°) 

10 

-29 

(26°) 

10 

-30 

(23°) 

274 

273 

219 

CAMP  HILL  2  NW 

104 

7 

-25 

16 

1 

-30 

2 

18 

(24°) 

4 

-  7 

(28°) 

4- 

16 

(32°) 

10 

-29 

(30°) 

111 

30 

(21°) 

10- 

-30 

(21°) 

255 

206 

196 

CENTREVILLE 

106 

7 

-26 

17 

12 

-15 

1 

-31 

(22°) 

3 

-17 

(27°) 

4- 

7 

(29°) 

10 

-22 

(30°) 

10 

-29 

(25°) 

10- 

3  0 

(23°) 

273 

226 

198 

CHATOM 

107 

-24+ 

18 

12 

-15 

-30 

(24°) 

' 

-16 

(28°) 

32 

(28 

28 

273 

220 

198 

CITRONELLE 

7- 

-25 

12 

-15 

None 

None 

2- 

27 

(32°) 

11 

-21 

(31°) 

12 

-15 

(23°) 

12- 

1  5 

(23°) 

- 

- 

268 

CLANTON 

i  nfl 

7- 

-26 

1  Q 

12 

-15 

1 

-31 

(21°) 

2 

1H 

(28°) 

4- 

7 

(31°) 

10 

-29 

(24°) 

10- 

-29 

(24°) 

10- 

29 

(24°) 

272 

254 

205 

CORDOVA 

108 

7 

-29 

16 

12 

-14+ 

3 

-17 

(24°) 

3 

-17 

(24°) 

4- 

17 

(32°) 

10 

-24 

(27°) 

10 

-24 

(27°) 

10- 

29 

(24°) 

226 

221 

190 

DAYTON 

104 

7 

25 

20 

12 

-15+ 

1 

-30 

(24°) 

1 

-30 

(24°) 

3- 

16 

(31°) 

10 

-29 

(31°) 

10 

-30 

(28°) 

12- 

15 

(20°) 

320 

274 

227 

DECATUR 

106 

7- 

-2  9 

19 

1 

-30 

-30 

(19°) 

3 

-  5 

(27°) 

" 

7 

(32 

10 

-21 

(32°) 

11 

-28 

(27°) 

12- 

29 

(23°) 

334 

268 

1 97 

DEMOPOLIS   LOCK  4 

7- 

-25 

12 

-15+ 

1 

-  7 

(21°) 

1 

-31 

(26°) 

3- 

17 

(31°) 

10 

-29 

(26°) 

10 

-29 

(26°) 

12- 

14 

(23°) 

342 

272 

226 

DEMOPOLIS  LOCK  &  DAM 

7- 

-24+ 

1  Q 

12 

-15 

1 

-11 

(24°) 

2 

-  7 

(28°) 

3- 

17 

(31°) 

10 

-22 

(31°) 

10 

-29 

(26°) 

10- 

30 

(24°) 

293 

265 

219 

DOTHAN  CAA  AP 

104 

6 

27 

23 

12 

-15 

None 

1 

-30 

(26°) 

2- 

8 

(32°) 

10 

-29 

(32") 

12- 

-15 

(23°) 

12- 

15 

(23°) 

320 

264 

EUFAULA 

107 

7 

-24 

21 

12 

-15 

1 

-11 

(24°) 

1 

-30 

(25°) 

3- 

17 

(32°) 

10 

-29 

(32°) 

10 

-30 

(25°) 

12- 

15 

(21°) 

339 

274 

226 

EVERGREEN  CAA  AP 

105 

7' 

-24 

21 

12 

-15+ 

' 

-30 

(24°) 

-  8 

(26°) 

7 

32  ) 

10 

-29 

(27°) 

-29 

(27°) 

10- 

30 

(23°) 

274 

264 

205 

FA IRHOPE 

6 

-14+ 

12 

-15 

None 

1 

-  7 

(27°) 

1- 

30 

(30°) 

11 

-22 

(32°) 

12 

-15 

(25°) 

None 

- 

343 

297 

FA  YETTE 

i  n? 

7 

-26+ 

17 

12 

-14 

2 

-  7 

(24°) 

4 

-  7 

(28°) 

4- 

7 

(28°) 

10 

1  7 

(31°) 

10 

-22 

(28°) 

10- 

29 

(23°) 

265 

198 

193 

FORT  MORGAN 

97 

6 

-15 

33 

12 

-15 

None 

None 

No 

ae 

None 

None 

None 

FRISCO  CITY 

106 

7 

hi 

21 

12 

-15 

None 

1 

-30 

(26°) 

7 

(32°) 

10 

-29 

(31°) 

12- 

-14 

(26°) 

12- 

■15 

(21°) 

319 

265 

GADSDEN 

106 

20 

. 

-  7 

(24°) 

-  7 

(24°) 

4- 

'30° ) 

- 

- 

ur.  >  bin 

105 

6 

-28 

22 

12 

-15 

None 

2 

-  8 

(28°) 

3- 

17 

(32°) 

10 

-29 

(32°) 

10 

-30 

(26°) 

- 

265 

226 

(iUUIJWA  i  fcrt 

7 

-29+ 

1 

-30 

1 

-31 

(19°) 

2 

-19 

(27°) 

4- 

7 

(30°) 

10 

2  9 

(28°) 

10 

2  9 

(28°) 

10- 

30 

(24°) 

273 

253 

205 

Unc.t>rioaUnU 

106 

7- 

23+ 

19 

12 

-15 

1 

-30 

(21°) 

2 

-  7 

(28°) 

4- 

7 

(32°) 

10 

-29 

(30°) 

11- 

-28 

(27°) 

12- 

14 

(24°) 

319 

295 

205 

GREENVILLE 

106 

7 

-23+ 

20 

12 

-15 

1 

311 

(24°) 

1 

30 

(24°) 

4- 

6 

(32°) 

10 

-30 

(31°) 

12- 

14 

(28°) 

12- 

15 

(20°) 

320 

319 

207 

HALEYVILLE 

105 

18 

-30 

(18°) 

16 

(26°) 

32 

-21 

(30°) 

-29 

(27°) 

28 

(21°) 

303 

227 

197 

uc  am  &  kin 

1  04 

6 

-27 

2 1 

12 

-15 

1 

-30 

(24°) 

1 

-30 

(24°) 

3- 

17 

(32°) 

10- 

-29 

(32°) 

12 

-15 

(21°) 

12- 

■15 

(21°) 

320 

320 

226 

n  1  UnLiAri  I  HUMI. 

7 

24  + 

12 

-15 

1 

-30 

(23°) 

1 

30 

(23°) 

4- 

6 

(32°) 

11 1  rMTCV  IMP    A  ccr 
'  1       '    1       1.1       t  Sob 

106 

7 

-28+ 

16 

1 

-30+ 

1 

-30 

(16°) 

4 

-  7 

(28°) 

4- 

7 

(28°) 

10 

-21 

(31°) 

10 

-22 

(27°) 

10- 

2  9 

(24°) 

273 

198 

197 

LAFAYETTE 

107 

7 

23  + 

16 

1 

-30 

1 

-31 

(24°) 

2 

IB 

(28°) 

4- 

7 

(32°) 

10 

-21 

(32°) 

10 

-30 

(28°) 

12- 

14 

(22°) 

3]  8 

255 

197 

LIVINGSTON 

105 

7' 

-24+ 

19 

12 

-15 

-30 

(24°) 

-  7 

(28°) 

" 

7 

(32  ) 

0 

-22 

(31°) 

10 

-29 

(27°) 

10- 

30 

(24°) 

274 

265 

198 

LOCKHART 

7- 

-25+ 

l  £ 

12 

-15 

None 

1 

-30 

(26°) 

4- 

6 

(32°) 

10- 

-30 

(32°) 

12- 

15 

(21°) 

12- 

15 

(21°) 

- 

320 

207 

MAD I SON 

i  no 

7 

1 

-30+ 

2 

-19 

(23°) 

4- 

-  7 

(27°) 

4- 

7 

(27°) 

10 

-21 

(27°) 

10 

-21 

(27°) 

10 

29 

(23°) 

253 

197 

197 

MARION  JUNCTION  2  NE 

l  no 

7- 

-25 

17 

12 

-15 

1 

-30 

(21°) 

2 

-  7 

(27°) 

4- 

6 

(31°) 

10 

2  9 

(29°) 

10 

-30 

(23°) 

10- 

30 

(23°) 

274 

266 

206 

MARTIN  DAM 

. 

1- 

-30 

(24°) 

2- 

18 

(27°) 

4- 

7 

(32°) 

MAXWELL  FIELD 

104 

7 

-24+ 

23 

1 

-15 

None 

' 

-30 

(26°) 

18 

31  ) 

11 

-  5 

(31°) 

12- 

-15 

(23°) 

12- 

15 

(23°) 

320 

261 

MOB  I LE  WB  A I R PORT 

7- 

-25 

12 

-15 

None 

None 

1- 

30 

(31°) 

11 

-22 

(32°) 

12- 

-15 

(23°) 

12 

15 

(23°) 

•  - 

- 

297 

MOBILE  WB  CITY 

1  ft-i 

7 

-25 

9C 

12 

-15 

None 

None 

1- 

30 

(32°) 

12 

-15 

(26°) 

12- 

-15 

(26°) 

None 

320 

MONTGOMER  Y  WB  AP 

105 

7 

24  + 

22 

12 

-15 

1- 

-30 

(24°) 

1- 

-30 

(24°) 

3- 

17 

(32°) 

10 

-30 

(26°) 

10 

-30 

(26°) 

12- 

15 

(22°) 

320 

274 

227 

MONTGOMERY  WB  CITY 

105 

7 

-24 

22 

12 

-15 

None 

1 

30 

(25°) 

1- 

30 

(25°) 

12 

14 

(29°) 

12 

15 

(22°) 

12- 

15 

(22°) 

320 

319 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

106 

7' 

-26+ 

20 

-30 

' 

-30 

(20°) 

3- 

-  5 

(26°) 

32 

-22 

(28°) 

-22 

(28°) 

' 

5 

(24°) 

280 

231 

198 

ONE  ON  T  A 

7 

-30 

1 

-30+ 

2- 

-18 

(24°) 

4 

-  7 

(28°) 

4- 

7 

(28°) 

lO- 

-17 

(32°) 

10- 

-22 

(26°) 

10 

29 

(22°) 

254 

198 

193 

OZARK 

i 

6 

-27 

99 

12 

-15 

1 

-30 

(24°) 

1- 

-30 

(24°) 

1- 

31 

(32°) 

ll 

-21 

(32°) 

12 

-15 

(22°) 

12- 

15 

(22°) 

320 

320 

295 

PELL  CITY  5  NT? 

106 

7 

30 

15 

1 

-30 

2 

-  8 

(23°) 

4 

-  7 

(28°) 

4- 

7 

(28°) 

12- 

14 

(19°) 

310 

PRATTVILLE 

104 

7 

2  4 

22 

12 

-15 

None 

2 

-  8 

(28°) 

4- 

6 

(32°) 

10 

-29 

(29°) 

10- 

-30 

(26°) 

12- 

15 

(22°) 

265 

206 

PUSHMATAHA 

105 

- 

-30 

(24°) 

-  7 

(28°) 

(32 

10 

-22 

(29°) 

29 

(28°) 

10- 

30 

(23°) 

274 

265 

198 

1  09 

7- 

1  + 

99 

12 

-15 

None 

1- 

-30 

(28°) 

2- 

8 

(31°) 

10 

-30 

(30°) 

11- 

-22 

(28°) 

12- 

15 

(22°) 

- 

297 

265 

1  07 

7- 

25 

lfi 

12 

-29 

2 

-18 

(24°) 

3 

17 

(27°) 

4- 

16 

(32°) 

10 

-22 

(30°) 

10 

-29 

(25°) 

10- 

30 

(21°) 

255 

226 

189 

C»  TUT  nrDNlDTi 

110 

7- 

30 

16 

1 

-30 

2 

-18 

(24°) 

4 

-  7 

(28°) 

4- 

7 

(28°) 

10 

-22 

(30°) 

10 

29 

(28°) 

10- 

30 

(24°) 

255 

205 

198 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

107 

7- 

29 

15 

1- 

-30 

1 

-30 

(15°) 

3- 

-17 

(28°) 

4- 

7 

(29°) 

10- 

■21 

(28°) 

10- 

■21 

(28°) 

11- 

5 

(24°) 

280 

218 

197 

SC0TTSB0RO 

107 

7- 

29 

15 

1- 

-30 

3- 

-17 

(24°) 

4 

-  7 

(28°) 

4- 

8 

(30°) 

10 

-21 

(30°) 

10- 

-22 

(26°) 

10- 

29 

(24°  1 

226 

195 

196 

oELMA 

1  07 

7- 

23+ 

99 

12 

-15 

None 

1- 

-30 

(25°) 

2- 

18 

(31°) 

10 

29 

(32°) 

10- 

•30 

(27°) 

12- 

15 

(22°) 

274 

254  I 

TALLADEGA 

1  07 

7- 

2  5  + 

1  7 

12 

-14 

2- 

-18 

(24°) 

4- 

■  7 

(27°) 

4- 

7 

(27°) 

10 

22 

(31°) 

10- 

2b 

(25°) 

10- 

30 

(23°) 

255 

205 

198 

THOMA  SV ILLE 

105 

7- 

24 

18 

12 

-15 

None 

1- 

-30 

(25°) 

3- 

16 

(31°) 

11. 

-21 

(31°) 

12- 

14 

(24°) 

12- 

14 

(24°) 

TROY 

105 

7- 

25 

21 

12 

-15 

None 

1- 

-31 

(23°) 

2- 

27 

(32°) 

11 

21 

(32°) 

12- 

15 

(21°) 

12- 

15 

(21°) 

319 

268 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

107 

7- 

-24+ 

19 

12 

-14+ 

1- 

-30 

(22°) 

2- 

-  7 

(28°) 

4- 

7 

(31°) 

10- 

-22 

(31°) 

10- 

29 

(28°) 

10- 

30 

(23°) 

274 

265 

198   •  ; 

TUSKEGEE 

107 

7- 

25 

19 

1 

-30 

1- 

-30 

(19°) 

1- 

-31 

(25°) 

3- 

17 

(32°) 

10 

-30 

(23°) 

10- 

■30 

(23°) 

10- 

30 

(23°) 

274 

273 

227  1 

UNION  SPRINGS 

107 

7- 

24+ 

20 

12 

-15 

1- 

30 

(21°) 

1- 

-30 

(21°) 

4- 

6 

(32°) 

10 

2  9 

(31°) 

11- 

28 

(28°) 

12- 

15 

(20°) 

320 

303 

206 

UNIVERSITY 

107 

7- 

29 

19 

12 

-15 

1- 

-30 

(22°) 

2- 

-  7 

(28°) 

4- 

7 

(32°) 

10- 

-29 

(30°) 

10 

-30 

(26°) 

12- 

1  4 

(20°) 

319 

266 

205 

VALLEY  HEAD 

105 

7- 

28 

11 

1- 

-30 

4- 

-  7 

(24°) 

4- 

-  7 

(24°) 

4- 

17 

(31°) 

WETUUPKA 

104 

7- 

24  + 

22 

12- 

-15 

None 

1- 

-30 

(24°) 

3- 

8 

(31°) 

10- 

-29 

(32°) 

10- 

30 

(28°) 

12- 

15 

(22°) 

274 

235   '  ! 

See  reference  notes  following  Station  Index 
-  152  - 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


tbl»4    1952 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai 

Apr 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 

2.23 

B2.57 

4.35 

4.87 

B6.01 

6.46 

7.38 

5.21 

B4.76 

3.63 

B2.82 

1.83 

52.12 

DEP. 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WIND 

2022 

1648 

2061 

1418 

683 

377 

604 

.  670 

1027 

1151 

B13S8 

1206 

14225 

FAIHROPE 

EVAP 

B7.63 

B2.31 

B3.67 

B5.15 

5.85 

B6.97 

5.24 

5.94 

B4  .35 

4.27 

2 . 56 

Bl  .61 

55 1  55 

DEP 

5.65 

-  .05 

.03 

.24 

-  .27 

.77 

-  .64 

.33 

-  .18 

.59 

.19 

-  !oi 

6.65 

WIND 

974 

904 

992 

688 

719 

491 

919 

448 

972 

1021 

1157 

MARTIN  DAM 

EVAP 

Bl  .55 

B1.74 

4.74 

6.14 

B8.09 

B5.64 

5.44 

B4.67 

2.76 

B2.04 

DEP 

WIND 

1180 

1920 

1620 

793 

713 

947 

1690 

1530 

1263 

REFERENCE  NOTES 

ilems  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  In  "P;  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  oovcacnt  In  alles.  Evaporation  Is  measured  In  the 
andard  leather  Bureau  typo  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

i«  four  digit  Identification  numbers  In  the  Index  are  assigned  on  n  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state.  Figures  and  letters  following  the  station  name,  such 
i  12  SSW,   indicates  distance  in  miles  and  direction  from  the  Post  Office. 

laved  data  and  corrections  will  bo  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  Cllmatologlcal  Data. 
-    No  record. 

♦  Also  later  date   (dates)  or  months. 

•  Amount  Included  In  fol lowing  measurement . 
B    Adjusted  to  full  month. 

C    Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly  Precipitation  Data". 
B    Amount  la  wholly  or  partially  estimated. 

H    Less  than  a  complete  month  of  record  available;   If  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  of  record  are  missing;  see  monthly  Cllmatologlcal  Data  for  detailed  dally  record. 

R    Data  f ron  recording  gage. 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

Ascription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer 
1  the  United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


STATION  INDEX 


Index  No. 

cr 
1 

a 

1 
a 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

Index  No. 

c 
6 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Op. 
or  c 

mad 
oaed 
ig  vi 

Refei 

Evap. 

Temp.  1 

Precip. 

Evap 

durii 

Temp. 

Precip. 

Month 
opened 

tables 

Month 
opened 

Month 
closed 

to 
tables 

ABBEVILLE 

HENRY 

4 

31  34 

85  15 

465 

B 

c 

LA  FAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

1 1 

32  54 

6  5  24 

830 

'  4 

1  2  J 

ADDISON 

WINSTON 

2 

34  13 

87  11 

795 

1 2 

c 

LAY  0AM 

'■603 

COOSA 

7 

2 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

87  20 

1  2 

ALBERTA 

0140 

WILCOX 

1 

32  14 

87  25 

175 

12 

2 

LEESBURG 

4627 

CHEROKEE 

7 

34  11 

85  46 

589 

60 

2 

ALBERT V 1  LLE  1  S 

01 48 

MARSHALL 

12 

34  13 

86  13 

1114 

2  1 

27 

1  2  3 

LIVINGSTON 

4  rw 

SUMTER 

13 

32  33 

88  11 

160 

54 

50 

1  2  9 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

660 

i  0 

10 

1  2  3 

LOCKKART 

COVINGTON 

9 

1  2  J 

ALICEVILLE 

PICKENS 

13 

33  08 

160 

2 

LOCK  17 

TUSCALOOSA 

3 

2 

ANDALUSIA 

C  OV  I NG  T  ON 

ANN! STON  CAA  AIRPORT 

0272 

CALHOUN 

7 

33  35 

85  51 

399 

6 

6 

1  2  3 

MAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

3 

33  30 

86  51 

654 

16 

2 

ARLEY 

0138 

WINSTON 

2 

34  04 

87  13 

500 

1  5 

2 

MAGNOLIA 

500". 

MARENGO 

1 

32  08 

87  39 

185 

10 

ASHLAND 

CLAY 

11 

33  16 

12 

C 

t MAR  ION  2  S 

PERRY 

2 

2 

ASHVI LLC 

ST  CLAIR 

7 

33  50 

2- 

MARION  JUNCT ION 

DALLAS 

3 

2 

86  59 

709 

12 

ATMORE  STATE  f ARM 

0402 

ESCAMBIA 

8 

31  10 

87  29 

300 

9 

9 

1  2  3 

MARTIN  DAM 

51  *0 

TALLAPOOSA 

1  1 

32  40 

85  55 

340 

3 

28 

3 

1  2  9  • 

AUBURN  3  SW 

0A22 

LEE 

11 

32  34 

85  31 

730 

61 

75 

<• 

1  2  3 

MAXWELL  FIELD 

5202 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

86  21 

165 

19 

19 

1  2  S 

AUBURN  SCS  10 

LEE 

11 

32  36 

65  29 

700 

q 

C 

MC  CALLA  2  NE 

JEFFERSON 

3 

2 

2 

AUTAUCAV ILLE 

AUTAUGA 

1 

32  26 

86  39 

200 

i  I 

2 

MELVIN 

CHOCTAW 

!  3 

12 

2 

87  52 

463 

4 

53e  2 

87  20 

600 

1  2 

BAT  M1NETTE 

05*3 

BALDWIN 

9 

30  53 

87  47 

266 

28 

34 

1  2  3 

MIDWAY 

539? 

BULLOCK 

4 

32  04 

65  32 

490 

12 

1 

BELGREEN 

06  31 

FRANKLIN 

12 

34  26 

87  52 

910 

17 

2 

MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

1 

32  06 

87  22 

76 

22 

2 

BELLE  MINA  2  N 

LIMESTONE 

12 

34  42 

600 

1  2  1 

MILSTEAD 

MACON 

1  1 

2 

BERRY 

FAYETTE 

2 

33  40 

452 

12 

C 

MITCHELL  DAM 

CHILTON 

7 

2 

BEXAR  2  SE 

529 

B  I LL INGSLEY 

0823 

AUTAUGA 

1 

32  40 

86  43 

360 

14 

2 

MOBILE  WB  CITY 

5461 

MOBILE 

9 

30  42 

68  02 

10 

81 

P2 

1  2  ) 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

0«3i 

JEFFERSON 

2 

33  34 

86  45 

610 

15 

15 

1  2  3 

MONTE  SANO 

5529 

MAD  I  SON 

12 

34  4  5 

86  31 

1660 

13 

2 

BIRMINGHAM  WB  CITY 

JEFFERSON 

2 

33  32 

86  30 

694 

I  5 

65 

1   2  3 

MONT  EVA LLO 

SHELBY 

3 

462 

12 

2 

8 1  SHOP 

COLBERT 

12 

34  39 

88  07 

470 

19 

2 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

MONT GOMERT 

1 

12  1 

86  10 

12 

MONT  GOMERY 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

6 

31  35 

86  16 

284 

23 

2 

MOULTON 

562' 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  17 

630 

14 

2 

BREWTON  3  SSE 

1084 

ESCAMBIA 

6 

31  04 

87  03 

65 

33 

38 

1  2  3 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AIRPORT 

57*9 

COLBERT 

12 

34  45 

87  37 

540 

63 

69 

1  2  9 

BRIDGEPORT  2  W 

JACKSON 

12 

34  56 

660 

57 

2 

NATCHEZ 

MONROE 

1 

2 

2 

BRUNO  1 DGE 

PIKE 

5 

31  43 

23 

2 

NEW  BROCKTON 

COFFEE 

5 

1 

50C 

f CAMDEN  3  NNW 

L30C 

WILCOX 

1 

32  02 

87  19 

110 

3 

3 

1  2  3 

NEW  MARKET 

bhtl 

MAD  1  SON 

12 

3  4  54 

86  26 

774 

10 

2 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE 

13 

31  55 

87  59 

" 

12 

C 

NEWTON 

5875 

DALE 

5 

31  20 

85  36 

216 

37 

2 

CAMP  HILL  2  NW 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

1  2  3 

ONEONTA 

BLOUNT 

2 

1  2  J 

CARBON  HILL 

WALKER 

2 

33  54 

43  C 

2 

ORRVILLE 

DALLAS 

1 

2 

CENTER  GROVE 

65  38 

78C 

IB 

400 

CENTREVILLE 

1  9  2  C 

BIBB 

3 

32  57 

87  06 

230 

36 

36 

1   2  3 

PAINT  ROCK 

6  2  2 1 

JACKSON 

12 

34  40 

86  2C 

610 

17 

2 

CHATOM 

1566 

WASHINGTON 

13 

31  26 

68  15 

195 

* 

* 

1  2  3 

TPALMERDALE  2  H 

624C 

JEFFERSON 

3 

33  44 

B6  41 

798 

5 

2 

CHILDERS8URG 

TALLADEGA 

7 

33  17 

460 

16 

2 

PELL  CITY  5  NW 

ST  CLAIR 

2 

2 

1  2  9 

C I TRONELL  E 

MOBILE 

9 

31  05 

63 

1  2  3 

PENNINGTON  LOCK  2 

CHOCTAW 

13 

29 

2 

C1_A  ]  BORNE 

OCT 

2 

CLANTON 

L694 

CHILTON 

7 

32  51 

86  36 

590 

60 

60 

I   2  3 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

1 

31  35 

67  16 

- 

12 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

5 

31  53 

85  27 

590 

25 

2 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

11 

33  13 

86  16 

163 

1  2 

2 

COFFEE  SPRINGS 

GENEVA 

31  10 

265 

30 

2 

PINE  HILL 

WILCOX 

1 

12 

2 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLBERT 

L2 

34  45 

2 

2 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

6 

2 

COLL INSVlLLE 

15 

COLUMBIA  1  W 

J  t  65 

HOUSTON 

5 

31  18 

85  06 

130 

17 

2 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6  521 

JACKSON 

12 

34  57 

85  55 

633 

4 

2 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

2 

33  46 

87  11 

334 

32 

50 

1  2  3 

PLEASANT  HILL 

6526 

DALLAS 

1 

32  10 

86  55 

8 

CUBA 

SUMT ER 

13 

32  26 

2 

PRAT  TV  1 LLE 

AUTAUGA 

1 

1  2  9 

DADEVILLE 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

2 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

1 

2 

2124 

730 

12 

62 

62 

DANCY 

2141 

PICKENS 

13 

33  00 

88  17 

207 

47 

2 

RED  BAY 

660! 

FRANKLIN 

1  2 

34  27 

88  09 

627 

4 

2 

DANVILLE 

2149 

MORGAN 

34  25 

87  04 

595 

4 

2 

REFORM 

6647 

PICKENS 

13 

33  23 

88  01 

242 

15 

2 

DAYTON 

MARENGO 

1  3 

32  21 

1  2  3 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

6 

2 

DECATUR 

MORGAN 

1  2 

34  37 

12  3 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

6 

BALDW IN 

1  2  9 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

12 

34  36 

86  58 

588 

4 

2 

ROCK  MILLS 

7  02  5 

RANDOLPH 

5 

33  05 

85  IB 

745 

16 

22 

1  2  9 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

2 1  k  0 

MARENGO 

13 

32  31 

87  51 

100 

3 

63 

3 

12  3  4 

RUSSELLVILLE 

71  26 

FRANKL IN 

12 

34  30 

87  44 

740 

1 

NOV. 

1  1 

DEMOPOLIS  LOCK  6  DAM 

MARENGO 

1  3 

32  31 

1  2  3 

SAINT  BERNARD 

CULLMAN 

2 

1  2  9 

DO THAN  CAA  AIRPORT 

HOUSTON 

5 

31  14 

1  2  3 

SAND  MT  STA  FARM  API 

DE  KALB 

12 

1  2  9 

85  24 

300 

1 

MAR. 

JEFFERSON 

ELBA 

2  5  7  7 

COFFEE 

.  0 

31  25 

66  04 

204 

25 

2 

SCOTTSBORO 

rsoA 

JACKSON 

12 

34  41 

66  CS 

660 

70 

71 

1  2  9 

ELROD 

2632 

TUSCALOOSA 

i  ■• 

33  15 

67  48 

252 

13 

2 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

7310 

JACKSON 

12 

34  41 

86  01 

660 

* 

2 

EUFAULA 

BARBOUR 

31  53 

1  2  3 

SEALE 

RUSSELL 

4 

1  i 

EUTAW  LOCK  7 

GREENE 

4 

32  47 

2 

SELMA 

DALLAS 

1 

147 

73 

71 

1  2  9 

5HEFFIELD  TVA  NRSY 

C  OL  BERT 

FAIR HOPE 

z  b  i  a 

BALDWIN 

9 

30  32 

87  55 

23 

35 

35 

35 

12  3  4 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7<-60 

LIMESTONE 

12 

34  51 

87  12 

610 

4 

2 

FALCO  5  NE 

26)2 

COVINGTON 

9 

31  06 

86  33 

232 

4 

2 

tSLOCCMB  4  S 

7376 

GENEVA 

5 

31  03 

85  36 

270 

5 

1  ' 

FALKVILLE 

MORGAN 

12 

34  22 

2 

SNOW  HILL 

WILCOX 

I  > 

FALLS  CITY  6  NW 

WINSTON 

2 

34  04 

2 

SOUTH  HILL 

DE  KALB 

1  2 

> 

FAYETTE 

2883 

FAYETTE 

13 

33  41 

87  50 

359 

IB 

27 

1  2  3 

SWAIM 

7  96£ 

JACKSON 

12 

34  53 

86  13 

665 

14 

2 

FLAT  ROCK 

2945 

JACKSON 

1 1 

34  46 

85  41 

1380 

14 

2 

tSYLACAUGA  2  W 

7994 

TALLAOEGA 

7 

33  10 

66  17 

546 

17 

2 

FLORENCE  AT  LOCK 

LAUDERDALE 

12 

34  47 

2 

sylvan i a 

DE  KALB 

12 

FORT  OEPOSIT 

3024 

LOWNOES 

31  59 

2 

TALLADEGA 

TALLAOEGA 

7 

FORT  MORGAN 

TALLADEGA 

1  i  9 

FORT  PAYNE 

3043 

DE  KALB 

7 

34  26 

85  43 

879 

11 

2 

THOMASV ILLE 

0178 

CLARKE 

13 

31  55 

87  45 

385 

61 

62 

FRISCO  CITY 

1105 

MONROE 

B 

31  26 

87  24 

* 

23 

1  2  3 

THORSBY  1  SW 

B204 

CHILTON 

1 

32  54 

86  44 

9 

GADSDEN 

ETOWAH 

7 

34  01 

1   2  3 

THURLOW  DAM 

ELMORE 

1  1 

1  6 

1  > 

GAINESVILLE 

SUMTER 

13 

32  49 

2 

TONEY 

MADISON 

12 

1  1 

1  1 

TRAFFORD 

JEFFERSON 

11 

2  1 

GENEVA 

325S 

GENEVA 

5 

31  02 

85  52 

107 

15 

26 

1  2  3 

TROY 

P  3  7  3 

PIKE 

10 

31  49 

85  56 

590 

43 

57 

'  i! 

GOODWATER 

»399 

COOSA 

33  OA 

86  03 

826 

60 

60 

1  2  3 

TUSCALOOSA  CAA  AIRPORT 

B380 

TUSCALOOSA 

2 

'33  14 

67  37 

170 

72 

74 

1  2  9 

GORGAS 

WALKER 

2 

33  39 

2 

TUSCALOOSA  LOCK  6  DAM 

TUSCALOOSA 

2 

; . 

GREENSBORO 

HALE 

2 

32  42 

12  3 

TUSKEGEE 

MACON 

11 

1  2  9 

GREENV I LLE 

UNION  SPRINGS 

BULLOCK 

1  2  3 

GREENVILLE  2 

J  524 

BUTLER 

31  50 

86  38 

- 

12 

C 

UNION  TOWN 

3446 

PERRY 

1 

32  27 

87  31 

273 

!. 

GULF  SHORES  2  SSE 

J  5  5  9 

BALDWIN 

9 

30  16 

67  40 

10 

4 

2 

UNIVERSITY 

8454 

TUSCALOOSA 

2 

33  12 

67  11 

225 

72 

7  4 

1  2  9 

GUNT ERSV ILLE  CITY  WATER  HKS 

3  5  i  e. 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

610 

10 

2 

VALLEY  HEAD 

H469 

DE  KALB 

7 

34  34 

65  36 

1031 

66 

66 

)  2  3 

GUNTERSVlLLE  DAM 

3  5  6  3 

MARSHALL 

12 

34  26 

66  24 

611 

17 

2 

VANCE 

1U  -  7 

TUSCALOOSA 

3 

33  10 

87  13 

12 

2 

VERNON 

B317 

33  45 

HAMILTON 

3644 

MARION 

13 

3  4  06 

87  59 

498 

37 

2 

WADLFY 

66U5 

RANDOLPH 

11 

33  08 

83  14 

640 

19 

» 

HARR ISBURG  6  SE 

369- 

PERRY 

3 

32  48 

87  11 

600 

12 

2 

WALLACE  2  NE 

B6>7 

ESCAMBIA 

3 

31  14 

B7  12 

165 

12 

2 

HAYNEV1LLE 

?  7<,e 

LOWNDES 

1 

32  11 

86  33 

14 

2 

WALNUT  GROVE 

6646 

ETOWAH 

2 

34  04 

86  19 

850 

11 

2 

HEADLAND 

1761 

HENRY 

3 

31  21 

85  20 

3 

3 

1  2  3 

WATERLOO 

efctfc 

LAUDERDALE 

1  2 

34  55 

88  04 

445 

56 

2 

3  B  1  6 

86  19 

594 

61 

6) 

WEST  BLOCTON 

13  07i 

87  07 

500 

12 

2 

HIGHTOWER 

1B42 

CLEBURNE 

1  1 

33  32 

85  24 

9 

2 

WE TUMP KA 

h  H  5  9 

ELMORE 

| 

32  32 

86  12 

205 

37 

61 

1  2  9 

HODGES 

1B99 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

845 

15 

2 

WHATLEY 

6  86  7 

•CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

IS 

1 

HUNTSV ILLE  SUBSTATION 

4060 

MADISON 

1  I 

34  43 

66  35 

611 

4 

2 

WHEELER  DAM 

66  | 

LAWRENCE 

1  2 

34  47 

67  21 

580 

17 

I 

f HUNTSVILLE  A  SSE 

406B 

MAD  1  SON 

12 

34  42 

86  S3 

610 

14 

29 

12  1 

WHITFIELD  LOCK  3 

692! 

CHOCTAW 

13 

32  IT 

88  01 

30 

29 

2 

HYTOO 

6099 

JACKSON 

12 

34  54 

86  05 

1500 

18 

2 

WIDOWS  CREEK  STEAM  PLANT 

B916 

JACKSON 

12 

34  53 

85  45 

612 

3 

1 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

13 

31  33 

68  01 

10 

29 

2 

WILSON  DAM 

f  9  B  C 

COLBERT 

1  2 

34  46 

87  37 

330 

2 

JACKSON  SHOALS 

4  .  90 

TALLADEGA 

7 

33  32 

86  12 

475 

16 

2 

WINF1ELD  2  SW 

e99fl 

FAYETTE 

13 

31  55 

67  50 

468 

19 

2 

JACKSONVILLE 

4209 

CALHOUN 

7 

33  49 

85  45 

710 

1  0 

C 

YATES  HYDRO  PLANT 

9]  03 

ELMORE 

11 

12  34 

85  54 

335 

62 

2 

JORDAN  DAM 

4306 

ELMORE 

7 

32  37 

86  15 

290 

16 

2 

YOUNGS  STORE 

935( 

LAUDERDALE 

12 

14  57 

87  53 

790 

1 

|     1 -ALABAMA i     2-8LACK  WARRIOR.     3-CAHA6A,     4-CMAT TAHOOCHEE ,  5— CHOCTAWHATCHEE i     6-C0NECUH,     7-C00SA,     B-ESCAM8IA,     9-GULF ,     10-PEA,     11-TALLAPOOSA,      1 2-TENNESSEE i      1 1-TOMB IGBEE 


CHANGE  OF  NAMES 

CAMDEN  3  NNW  FORMERLY  CAMOEN  PRIOR  TO  SEPTEMBER 

HUNTSVILLE  4  SSE  FORMERLY  HUNTSVILLE  WB  AWY  PRIOR  TO  MAY 

MARION  2  S  FORMERLY  MARION  1  SSE  PRIOR  TO  DECEMBER 

PALMERDALE  2  W  FORMERLY  PALMERDALE  PRIOR  TO  MAY 

SLOCOMB  4  S  FORMERLY  SOLOCOMB  PRIOR  TO  APRIL 

SYLACAUGA  2  W  FORMERLY  SYLACAUGA  PRIOR  TO  AUGUST 


See  page  153  for  reference  notes 

t.H.P.C,  Chattanooga,  Toon.    ---  3/17/53  —  1050 
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ALABAMA  -  JANUARY  1953 


A.  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 


Temperature 


Following  four  cons 
normal  temperatures 
temperature  of  50.2 
Highest  temperature 
was  80°  at  Ozark  on 
ture  reported  was  1 
and  Cordova  on  the 
was  unusually  mild, 
curred  to  the  Coast 
light  frosts  were  r 
1,  4,   12,   13,  25,  a 


ecutive  months  with  below 
,  January,  1953,  with  a  mean 
°,  was  3.3°  above  normal, 
reported,  during  the  month, 
the  17th.     Lowest  tempera- 
9°  at  both  Alexander  City 
4th.     Although  the  weather 
freezing  temperatures  oc-  • 
on  the  4th  and  12th,  and 
eported  to  the  Coast  on  the 
nd  29th. 


Precipitation 

January  precipitation  averaged  5.55  inches  for 
the  State,  or  0.52  inches  above  normal.  Great- 
est monthly  amount  was  9.36  inches  at  Leeds  and 
the  least  was  1.82  inches  at  Tuskegee. 

Hail.  Sleet  and  Snow 


Hail  was  reported  at  Ba 
the  observer  reporting 
nary  lemons".     Light  ha 
and  Mobile  on  the  8th; 
Montgomery  on  the  20th; 
21st;   and  at  Lafayette 
23rd.     Sleet  was  report 
9th  and  10th.     Sleet  wa 
al  other  North  Alabama 
10th.     Light  snow  flurr 
stations  in  North  Alaba 
24th. 


y  Minette  on  the  8th, 
"hail  as  large  as  ordi- 
il  was  reported  at  Dancy 
at  Alberta,  Orrville  and 

at  Palmerdale  on  the 
and  Montgomery  on  the 
ed  at  Birmingham  on  the 
s  also  reported  at  sever- 
points  on  the  9th  and 
ies  occurred  at  numerous 
ma  on  the  3d,  10th,  and 


Miscellaneous 

On  January  1st ,  the  rather  unusual  occurrence  of 
fog  and  frost  was  reported  at  several  north  and 
central  Alabama  points.     On  January  2d,  dust 
was  reported  at  Montgomery,  Mobile  and  other 
South  Alabama  points. 

Crops 

Rain  occurred  during  most  of  the  first  week  in 
January,  with  temperatures  near  normal  until 
freezing  extended  to  the  Coast  on  the  4th.  Low 
temperatures  retarded  growth  of  winter  grains 
and  cover  crops.     Light  to  heavy  rains  were 
general  during  the  period  January  7-11,  result- 
ing in  light  flooding  in  several  areas.  Winter 
crops  improved  slightly  as  a  result  of  well 
above  normal  temperatures  during  the  second 
week  of  the  month.     Winter  grains  and  grazing 
continued  to  improve  during  the  third  week  in 
January  as  a  result  of  the  above  normal  tempera- 
tures and  some  plowing  was  accomplished  in 
South  Alabama.     Livestock  and  cattle  improved 
with  increased  grazing  during  the  latter  part 
of  January,  although  grazing  was  poor  and 
heavy  supplemental  feeding  necessary  during 
the  first  half  of  the  month.     Soil  moisture 
was  ample  over  the  entire  State  by  the  end  of 
the  month. 

Floods 

As  a  result  of  heavy  rainfall,  the  flood  stage 
was  reached  and  exceeded  at  several  stations 


on  the  Warrior,  Tombigbee ,  Coosa  and  Cahaba 
Rivers.     Many  small  creeks  and  tributary  streams 
overflowed  their  banks.     At  Gadsden,  high  water  j 
from  a  creek  draining  into  the  Coosa  River  and 
heavy  rains  forced  two  families  to  evacuate 
their  homes;  backwater  covered  U.   S.  Highway 
11  at  one  point  three  miles  north  of  Attalla, 
on  the  9th.     Floods  during  the  period  January 
10-16,  caused  an  estimated  damage  of  $115,000  I 
on  the  Alabama  River  and  $54,000  on  the  Coosa 
River.     The  U.  S.  Geological  Survey  report  for  < 
January,   1953,  contained  the  following:  "Stream- 
flow  was  above  normal  for  the  first  time  since 
June,   1952.     Rises  in  streams  were  general 
throughout  the  State.     Some  small  creeks  in  the 
vicinities  of  Gadsden,  Birmingham,  and  inter- 
vening areas  were  out  of  their  banks  but  no 
general  flooding  occurred.     In  general,  ground 
water  levels  continued  to  rise  during  the 
month" . 

Tornadoes 

A  tornado  struck  the  Valley  Creek  Community,  12 
miles  north  of  Selma,  about  6:30  a.m.  on  the 
8th.     The  path  of  this  storm  was  about  165  yardt 
wide  and  about  1/2  mile  long.     One  residence 
was  demolished  and  its  contents  were  destroyed. 
A  garage  collapsed  on  an  automobile.     One  resi- - 1 
dence  and  one  outbuilding  were  damaged.  Damage: 
caused  by  this  storm  are  estimated  at  $6,000. 

About  7:10  a.m.  on  January  8th,  a  tornado  occuri  ■ 
ed  in  the  vicinity  of  West  Talladega,  damaging 
roofs  on  some  20  buildings,  blowing  down  numer- 
ous  trees,  and  disrupting  telephone  and  power 
services.     Path  of  this  storm  was  about  800  yar< s 
wide  and  4  miles  long.     Damages  are  estimated  al 
$5,000. 

On  January  20th,  about  3  p.m.,  a  tornado  occurn  t 
near  Cordova,  Ala.,  severely  damaging  several 
residences  and  several  barns  and  outbuildings. 
Path  of  this  storm  was  about  50  yards  wide  and 
1-1/2  miles  long.     Damages  are  estimated  at 
$5,000. 

A  tornado  occurred  in  the  St.  Stephens-Lock  No. 
1  section  of  Clarke  County,  Ala.,  about  5  a.m. 
on  January  23,   1953.     Three  residences  were 
completely  wrecked;   nine  outhouses  were  blown 
away;   over  30,000  feet  of  timber  was  destroyed; 
some  poultry  were  killed;   and  one  automobile  waf 
destroyed  and  two  damaged.     Path  of  this  storm 
was  300  yards  wide  and  6  miles  long.     Damages  an 
estimated  at  $39,000. 

A  tornado  was  reported  in  Blount  County  about 
4:30  p.m.  on  January  20,   1953.     One  person  was 
injured.     Three  residences  were  destroyed  and 
four  damaged  and  19  outbuildings  were  destroyed 
and  one  damaged.     Damages  are  estimated  at 
$25 ,000. 

Severe  Thunderstorms 

Severe  thunderstorms  occurred  in  the  Muscle 
Shoals-Florence-Tuscumbia  area ,  in  Colbert  and 
Lauderdale  Counties,  during  the  early  afternoon 
of  January  20th,  causing  an  estimated  damage  of 
$5,000.     -  A.R.L. 


SUPPLEMENTAL  DATA 
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Wind  direction 

Wind  speed 
m  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

1 

> 
« 

& 

~°  °"1 
8  »  > 
sas 

a.-  a 

Average 

i  . 

ji 

Direction 

of 

fastest  mile 

• 

_1 

al 

12:30  a 
CST 

6:30  a 
CST 

12:30  p 
CST 

6:30  p 
CST 

Trace 

.01-09 

10-49 

s 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

1 
H 

-•8 

Hi 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

fHISTON 

s» 

11 

7.1 

30« 

Nil 

2 

3 

4 

3 

I 

2 

1 

14 

7.0 

IRMlNGHAy  WB  AP 

s 

15 

11.2 

38 

HE 

9 

75 

83 

60 

62 

6 

4 

3 

0 

2 

1 

16 

54 

6.9 

OBILK  WB  CITY 

St 

12t 

13.3 

50 

sw 

20 

86t 

90t 

62t 

79t 

3 

5 

1 

2 

1 

1 

13 

54 

4.9 

WtTGOMERY  WB  CITY 

st 

12t 

7.91 

35t 

wt 

23t 

85t 

90* 

63t 

72t 

3 

2 

5 

3 

0 

0 

13 

63t 

4.8T 

Airport  Data 
This  datum  Is  obtained 
t  visual  observation 
Lnce  recording  equlp- 
ent   Is  not  available, 
t  is  not  necessarily 
b«  fastest   mile  occur- 
Log  during  the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Tear 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

884 

38.8 

74 

4 

5.43 

885 

43.2 

76 

7 

8.47 

10 

886 

37  .  3 

72 

-  7 

7.08 

7 

1887 

43.5 

77 

1 

4.21 

6 

888 

46.0 

78 

10 

4.67 

10 

889 

46.2 

81 

15 

6.08 

10 

890 

55.9 

84 

17 

3.11 

7 

891 

45.0 

80 

18 

5.50 

11 

892 

40.6 

77 

10 

7.65 

8 

893 

39.8 

79 

-  8 

2.73 

4 

894 

49.7 

82 

3 

4.61 

10 

895 

43.6 

81 

1 

7.46 

12 

896 

44.3 

78 

9 

4.24 

7 

S897 

42.7 

83 

-  7 

3.  58 

7 

898 

49.9 

88 

11 

3.89 

10 

899 

44.9 

81 

10 

5.58 

11 

900 

44.5 

74 

6 

3.38 

6 

401 

46.5 

75 

19 

5.23 

8 

902 

43.9 

76 

10 

3.85 

8 

903 

44.3 

84 

10 

3.60 

8 

904 

42.2 

73 

9 

4.20 

8 

905 

39.6 

77 

1 

5.30 

8 

906 

47.7 

80 

15 

4  .65 

9 

307 

55.0 

84 

13 

2.  19 

6 

308 

44.9 

78 

10 

4.39 

9 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

e  o 

-o  a 

°  S 
ZQ 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

50.6 
45.8 
51.0 
41.3 
52.2 

82 
79 
82 
79 
86 

3 
7 

-  2 

-  6 
19 

2.06 
3.51 
4.22 
5.96 
6.21 

7 
6 
7 
8 
11 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

48.0 
43  8 
53.1 
50.8 
38.3 

82 
81 
84 
84 
79 

16 
15 
6 
13 
-17 

2.19 
6.08 
4.04 
6.66 
7.33 

5 
9 
8 
14 
10 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 

44.6 
48.0 
50.2 
47.2 
52.0 

77 
81 
79 
79 
81 

-11 
10 
18 

15 
23 

5.87 
6.78 
3.34 
7.06 
4.03 

9 
12 

7 
13 

8 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

41.5 
48. 1 
44  .8 
48.6 
44.7 

75 
82 
77 
85 
81 

-  2 
14 
13 

4 

-  2 

6.62 
9.61 
8.08 
1.24 
1 .62 

8 

12 
10 
4 

5 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

49.2 
45.7 
44.9 
52.2 
52.4 

84 
82 
78 
83 
81 

13 
1 
11 
18 
18 

5.67 
4.31 
3.09 
7.29 
3.09 

10 
8 
6 

10 
7 

Temperature 

Precipitation 

is 

Year 

e 

U 

e 

■a  a 

2 
1 
> 
< 

Highe 

1 

3 

Avera 

°  0 

is 

1934 

50.0 

79 

s 

3.80 

9 

1935 

48.5 

81 

7 

2.67 

7 

1936 

44  .9 

80 

-11 

11.88 

13 

1937 

58.4 

86 

22 

8.63 

16 

1938 

47.8 

81 

11 

3.  39 

9 

1939 

50.5 

80 

21 

4.85 

10 

1940 

33.7 

75 

-16 

4  .35 

8 

1941 

47.7 

79 

17 

2.  75 

7 

1942 

44  .0 

78 

0 

3.  33 

6 

1943 

49.1 

85 

11 

4.00 

7 

1944 

46.8 

83 

1 

3.60 

8 

1945 

46.4 

77 

13 

3.99 

9 

1946 

47.9 

80 

11 

8.48 

13 

1947 

50.8 

83 

17 

10.11 

16 

1948 

40.1 

77 

1 

4.51 

11 

1949 

54.3 

85 

15 

6.58 

1950 

60.2 

83 

22 

4.58 

1951 

47.9 

78 

13 

4.07 

1952 

53.5 

82 

10 

3.98 

1953 

50.2 

80 

19 

5. 55 

All 

Years 

46.9 

5.03 

Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes   following  Station  Indea. 
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Temperature 


Precipitation 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

I 
£ 

a 
o 

Lowest 

Date 

Degree  Day, 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ol  Day, 

Max. 

Mil. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.01  or  More 

.50  or  More 

1.00 

or  More 

si 

o  » 

s3 

8  * 

s  i 

1  8  ! 

•=i 

Total 

55.4 

35.2 

45.3 

1  .6 

70 

18 

22 

4 

0 

0 

1  ? 

0 

6.29 

1.14 

1.57 

9 

.0 

0 

11 

4 

3 

59.8 

35.5 

47.7 

1  .9 

74 

17 

23 

<, 

532 

0 

0 

14 

0 

8.85 

3.77 

3.98 

,8 

T 

0 

11 

4 

3 

58.9 

38.5 

48.7 

71 

15 

26 

12 

498 

0 

0 

0 

5.23 

.97 

23 

.0 

0 

11 

( 

0 

59.8 

38.7 

49.3 

4.1 

74 

17 

23 

4 

478 

0 

0 

8 

0 

7.82 

2.84 

4.11 

8 

T 

0 

10 

! 

3 

62.1 

42.4 

52.3 

7.2 

74 

17 

26 

4 

391 

0 

0 

5 

0 

9.30 

3.78 

3.40 

9 

T 

0 

9 

3 

3 

62.4 

37.0 

49.7 

4,7 

74 

15 

19 

4 

467 

0 

0 

10 

0 

6.41 

1.22 

2.40 

9 

•  0 

0 

9 

5 

2 

57.9 

40.  1 

49.0 

6.6 

69 

15 

27 

4 

488 

0 

0 

6 

0 

6.28 

1.65 

1.37 

10 

T 

0 

1  7 

6 

1 

57.9 

35.3 

46.6 

71 

16 

20 

4 

0 

0 

11 

0 

7.01 

1.81 

1.79 

23 

•  0 

0 

1  3 

6 

3 

57.3 

35.0 

46.2 

7,6 

73 

17  + 

25 

4+ 

0 

0 

L5 

0 

9.11 

3.93 

2.10 

9+ 

.0 

0 

1  0 

< 

5 

59.8 

36,3 

48.  1 

2.4 

73 

18 

21 

4 

0 

0 

1 1 

0 

6.27 

1.00 

1  .88 

9 

.0 

0 

11 

5 

2 

55.0 

34.7 

44.9 

69 

16 

23 

4 

0 

0 

1  6 

0 

6.96 

1  .45 

18+ 

.0 

0 

11 

« 

2 

57.5 

37.4 

47.5 

69 

15 

24 

12 

538 

0 

0 

11 

0 

6.52 

1.79 

1.37 

23 

.0 

0 

12 

6 

3 

56.5 

36.1 

46.3 

4.1 

70 

8  + 

22 

4 

0 

n 

o 

0 

6.10 

1.47 

1.17 

23 

.0 

0 

13 

f) 

1 

56.4 

3->.8 

47,1 

5.2 

70 

15 

25 

4 

548 

0 

0 

7 

0 

6.17 

1.31 

1.25 

9+ 

T 

0 

1  3 

4 

3 

57.9 

34.9 

46.4 

3.6 

75 

18 

20 

4 

0 

0 

14 

0 

7,89 

2.63 

2.79 

9 

.0 

0 

10 

5 

3 

56.4 

34.  1 

45,3 

71 

18 

20 

4 

0 

0 

15 

0 

7.60 

2.90 

9 

.0 

0 

8 

5 

3 

62.  1 

34.0 

48,1 

73 

16 

22 

4+ 

517 

0 

0 

15 

0 

5.31 

.31 

.0 

0 

10 

57.1 

34.3 

45,7 

2.6 

7? 

16 

22 

4  + 

0 

0 

1  s 

0 

7.15 

1.64 

1.81 

9 

.0 

0 

15 

6 

3 

56.8 

37.4 

47.1 

70 

17 

22 

4 

547 

o 

0 

9 

o 

6.34 

1.56 

9 

.0 

0 

1  3 

4 

3 

58.9 

37.0 

48.0 

5.3 

70 

15  + 

22 

12 

522 

0 

0 

1  2 

0 

5.75 

.93 

1.27 

9 

.0 

0 

!  2 

6 

2 

61.5 

37.8 

49.7 

3.6 

7? 

17 

21 

4 

469 

0 

0 

12 

0 

8.99 
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T  1 

NORTHERN  DIVISION 

ALBERTVILLE   1  S 
ANNISTON  CAA  AP 
BELLE  MINA  2  N 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BIRMINGHAM  WB  CITY 

CORDOVA 
DECATUR 
FAYETTE 
GADSDEN 
GOODWATER 

HALEYVILLE 
HUNTSVILLE  4  SSE 
MADISON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
ONEONTA 

PELL  CITY  5  NW 

ROCK  MILL6 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SC0TTSBOR0 

TALLADEGA 
TUSCALOOSA  CAA  AP 
UNIVERSITY 
VALLEY  HEAD 

DIVISION 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  6  NE 
AUBURN  3  SW 
CAMDEN  3  NNW 
CAMP  HILL  2  NW 
CENTREVILLE 

CLANTON 
DAYTON 

DEMOPOLIS  LOCK  4 
DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
EUFAULA 

GREENSBORO 
GREENVILLE 
HIGHLAND  HOME 
LAFAYETTE 
LIVINGSTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 
MONTGOMERY  WB  AP 
MONTGOMERY  WB  CITY 

PRATTVILLE 
PUSHMATAHA 
SELMA 

THOMASVILLE 
TROY 

♦TUSKEGEE 
UNION  SPRINGS 
WETUMPKA 


SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 
ATMORE  STATE  FARM 
BAY  NINETTE 
BREWTON  3  SSE 
CHATOM 

CITRONELLE 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

EVERGREEN  CAA  AP 

FAIRHOPE 

FOOT  MORGAN 

FRISCO  CITY 
GENEVA 
HEADLAND 
LOCKHART 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE  WB  CITY 
OZARK 

ROBERTSDALE  7  E 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES. 


Sm  Rslerence  Notes  Following  Station  Index 
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1,11 

01 

* 

* 

*  g  i 
* 

#2* 
* 

•  24 

•  16 

■  T 

DEPOSIT 

4.14 

*21 

1.73 

•  38 

1  *4) 

09 

RT 

MORGAN 

1.85 

■  20 

RT 

PAYNE 

•  24 

•  19 

.06 

•  21 

•54  .96 

•  86 

•  49 

U09 

•  30 

•76 

- 

ISCO  CITY 

3.11 

•  1? 

09 

77 

16 

.03 

4? 

16 

DSDCN 

9.11 

20 

* 

*40 

1 .30  2.10 

2*  10 

Af 

'ftf 

30 

1NESVILLE 

4.41 

•  02 

•61  .7€ 

•  22 

•09 

no 

* 

i  *w 

'  '  n  1 

* 

*0* 

*  A 

_ 

ROEN  CITY 

A. 41 

46 

33 

* 

- 

'  ^  [ 

1  *32 

NEVA 

3.85 

•  30 

■  03 

•46  1.3G 

!  16 

.04 

•  67 

•  10 

•  70 

.01 

OOMATEP 

A»27 

*  38 

•  41 

79 

03 

* 

RGAS 

7.34 

•  39 

■  ™ 

1*00  2*65 

1  .07 

*  Af 

* 

* 

EENSBOPn 

4.80 

*86  *75 

.  27 

*i  0 

EEHVILLF 

3*63 

'  * 

* 

LF 

SHORES  2  SSE 

3.43 

.38 

•  00 

•  40 

.80 

•  90 

•  13 

HTfRSV  ILLE  CITY  H  »WS 

7.19 

* 

1    35   1  66 

31 

•02 

*i* 

.16 

TTERSVILLE  DAM 

6.73 

•  03 

"  1  3 

* 

_ 

*91    I  M 

1.95 

•  02 

'  „ 
* 

.  ,  on 

*oo 
.09 

*9A 

'j: 

LtWILLE 

6.96 

*  AT 

•  6 

•  10 

"  .9* 

'   T  I 

! 1  r 

MILTON 

5.02 

22     '  71 

*  32 

•  01 

1  *24 

*og 

150 

06 

* 

*  17 

05 

RRISRURG  6  SE 

4.67 

•  20 

•93  1.1! 

•  47 

.02 

•  9< 

.10 

•  60 

■  05 

•  40 

■  40 

/neville 

4.31 

•22 

06 

52 

•  08 

•  38 

!  . 

•  91 

40LAN0 

4.71 

•  'at 

i*53 

.  97 

INLAND  HOME 

5.05 

1  "?c 

XT  OVER 

6.90 

* 

*srs 

5.91 

.18 

•96  .80 

•  63 

•  27 

.34 

1.01 

1*34 

.31 

•  33 

*TSVILLE  SUBSTA 

5.29 

.03 

■™ 

•  3? 

•  02 

*60  l«l' 

03 

* 

•  63 

•47 

.09 

ITSVILLE  4  SSE 

6.52 

*nn 

80 

17 

*41 

(0 

5.7? 

.   0  1.6. 

•  06 

•47 

•  0 

•  30 

•  02 

K$0N  LOCK  1 

4.40 

*  10 

"  11 

*61 

2  15 

KVm  SHOALS 

8.73 

•  33 

3.72  1.49 

•  47 

•  4! 

•40 

1*70 

•  19 

DAN  Oam 

4.37 

•  02 

"it 

•  23 

L«92 

•69 

•  06 

IAVETTF 

5*48 

* 

1*36  M 

*30 
* 

• 

'  A  1 

* 

* 

16 

* 

OAM 

4.77 

3A 

* 

04 

* 

OS 

9.36 

31 

*  26 

*0! 

01 

•81  3**C 

1  .48 

•  01 

•  63 

01 

T 

*oi 

33  l"ft5 
*  * 

02 

•  31 

HUM 

7.46 

•  1? 

.54 

•  10 

1.32  1.95 

1.70 

•  05 

•  34 

•33 

1.13 

•  37 

1 INGSTON 

3.01 

•  18 

'MA  PT 

3.61 

*i! 

* 

*  ,*», 

.  Oft 

•  25 

* 

a? 

*  ■  \ 

.0 

ll| 

1 1 

01 

i 

INCH 

6.10 

•  07 

•  13 

•  08 

'ELLA 

8.3? 

•  12 

.20 

•  u 

•82  3.83 

•  99 

•  02 

•69 

•01 

•  29 

•  31 

•  02 

'.IOH  1  N 

6.0? 

.4? 

3.30 

•01 

•  70 

•  24 

•  93 

•  20 

*MAJ  JUNCTION 

3.01 

.33 

*a\ 

•** 

•  A? 

•  13 

.80 

*0A 

mm  JUNCTION  2  NE 

4.77 

In  oam 

•  ?? 

•  22 

.0' 

•  17 

•  59 

.06 

HBA  FIFLO 

3.3( 

•  13 

T 

T 

•47  1.14 

•  04 

T 

•61 

•  04 

•  73 

■  30 

T 

•  09 

■27 

ALL A  7  NE 

8.11 

•  11 

.17 

T 

•  01 

1.02  3.99 

•  76 

.01 

•30 

.09 

.39 

.79 

•  11 

•/IN 

3.94 

•  41 

•98  .82 

•  12 

.63 

1*13 

.03 

"T2  1  E 

3.81 

•  03 

•30  1.30 

•  51 

.?S 

i  »oa 

EtS  FCRPY 

3.01 

.28 

•  30 

•  29 

•  20 

•  48 

1.73 

.07 

IE  AO 

3.00 

T 

•  40 

1*40 

•  40 

•  60 

1*06 

.06 

•  32 

•  10 

•  31 

"THE LL  Oam 

6.07 

•  74 

•  28 

1.69  1.30 

•  51 

•  41 

•  37 

.06 

.97 

.24 

: 

LC    W*  AIRPORT 

3.30 

•  18 

T 

.69  .04 

T 

T 

•  78 

•  39 

1.12 

T 

•04 

.06 

lc  m  city  p 

3.00 

•  09 

T 

2*31  .06 

.02 

•02 

1*24 

•  37 

T 

T  .55 

•  06 

•  10 

f  Sano 

6.76 

.66 

T 

T 

.08 

T 

•37  .90 

1.12 

1*10 

.63 

.70 

•  63 

T 

•  99 

- 

EVALLO 

3.05 

.46 

•  .*9 

U10 

•  46 

.34 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


MONTGOMERY  MB  AP 
MONTGOMERY  WB  C1TV 
MOUL  TON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
NATCHEZ 

NEWBURG 
NEW  MARKET 
NEWTON 
ONEONTA 
ORRVILLE 

OZARK 
PAINT  ROCK 
PALMERDALE  7  W 
PELL  CITY  5  NW 
PENNINGTON  LOCK  2 


PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

PRATTVILLE 

PRIMROSE  FARM 

PUSHMATAHA 

RED  BAY 

REFORM 
RIVER  FALLS 
ROBERT SOALE  7  E 
ROCK  MILLS 
RU5SELLV I LLE 

SAINT  RERNARD 

S AND  MT  STATE  FARM  API 

SAYRF 

SCOTTSP.ORO 
SCOTTSBORO  SUBSTA 

5EALE 
SELMA 

SHEFFIELD  TVA  NURSERY 
SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB  4  S 

<;now  HILL 
SOUTH  HILL 
SUTTLE 
SWA1M 

SYLACAUGA  2  H 

SYLVAN  I A 
TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

THOMASVlLLE 

THURLOW  DAM 

TONEY 

TRAFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

TUSKEGEE 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 
UNIVERSITY 
VALLEY  MEAD 

VANCE 
WADLEY 

WALLACE  7  NE 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 

WEST  BLOCTON 
WETUMPKA 
WHATLEY 
WHEELER  OAM 
WHITFIELD  LOCK  3 

WIDOWS  CREEK   STM  PLANT 
WILSON  OAM 
WINFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 


5.57 
7,04 
3.69 
7,89 
3.B8 

4,82 
5.6? 
7.59 
7,60 


4,  47 
4,16 
5.08 


7,15 
6.34 
6,7? 


3*14 
6,1? 
7,43 
6.58 
5,83 

5.39 


4.93 
6*37 
6.4? 


Day  of  month 


.28  l. 
.56  2. 
•  90  2. 


•  72  1. 
3*63  1. 

•  53  1. 


13     14  |  15 


16     17  18 


•  62 

.20  • 
.08 
T  .57 
•  .82 
.88  1*18 

2.10 


•10  1.25 
.3? 
2*80 

•  77 
■  00 

1*67 


19     20  j  21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


.01  .01 
.12 


.85 
1.40 


1.00 
U17 
1.00 


.41  ,75 

•  99  * 

•  1*08 


1*13 
1*36 


1*21 
1*18 


1*21 
1*30 


1.63 
1*12 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 


Station 

Day  Oi  Month 

| 
< 

■ 

2 

3 

| 

$ 

g 

7 

8 

9 

10 

H 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBERTV ILLE  1  S 

MAX 

49 

67 

61 

55 

4  0 

43 

i2 

39 

70 

60 

55.4 

MIN 

34 

35 

32 

?7 

23 

29 

30 

31 

50 

36 

34 

23 

26 

33 

41 

48 

50 

36 

)  ) 

36 

42 

38 

37 

37 

31 

30 

32 

44 

30 

31 

33 

35  ,2 

ALEXANDER  CITY  6  ME 

MAX 

58 

60 

31 

61.9 

MIN 

29 

38 

31 

1U 

23 

24 

32 

58 

46 

33 

37 

27 

.'3 

27 

40 

4  i 

53 

49 

26 

44 

45 

2a 

46 

38 

30 

25 

49 

45 

22 

22 

30 

35  ,7 

ANDALUSIA 

MAX 

3A 

6* 

68 

60 

56 

63 

72 

73 

72 

76 

68 

60 

71 

68 

39 

73 

64  ,5 

33 

36 

42 

26 

38 

39 

41 

36 

52 

36 

38 

31 

33 

36 

36 

6a 

54 

56 

43 

46 

45 

41 

42 

41 

14 

36 

38 

5  3 

36 

35 

36 

ANN  1 STON  CAA  AP 

»« 

68 

3* 

42 

55 

S2 

59.8 

31 

34 

30 

23 

29 

27 

45 

54 

40 

37 

37 

29 

26 

34 

48 

46 

53 

35 

30 

39 

35 

34 

48 

30 

30 

29 

43 

32 

26 

29 

40 

35  .5 

ATMORE   STATE  FARM 

M»X 

70 

74 

58 

39 

66 

64 

74 

70 

75 

72 

70 

74 

7? 

70 

70 

63 

Al 

72 

72 

69 

64 

67 

65 

66.3 

MIN 

31 

43 

37 

29 

37 

37 

52 

59 

37 

37 

40 

31 

34 

38 

46 

33 

60 

32 

41 

54 

43 

42 

59 

40 

36 

41 

51 

SI 

33 

35 

42 

42«  7 

AUBURN  3  SW 

MAX 

^ 

5  6 

63 

45 

46 

36 

69 

73 

70 

59 

40 

51 

37 

63 

64 

70 

75 

76 

59 

62 

72 

60 

65 

65 

46 

34 

62 

72 

64 

60 

64 

61  .2 

MIN 

2B 

33 

36 

20 

27 

29 

37 

52 

50 

34 

34 

26 

28 

31 

43 

45 

SO 

54 

30 

36 

38 

32 

38 

40 

27 

28 

36 

51 

26 

29 

40 

35.7 

BAY  MINETTE 

MAX 

J7 

67 

70 

75 

7? 

60 

60 

68 

65 

75 

70 

74 

65 

69 

73 

68 

70 

69 

37 

62 

70 

71 

63 

64 

66 

67 

65  #7 

MIN 

3* 

45 

40 

2B 

37 

40 

51 

62 

37 

36 

40 

29 

34 

46 

57 

56 

61 

50 

38 

34 

43 

43 

53 

40 

34 

43 

50 

47 

34 

35 

47 

43.4 

BELLE  Ml NA  2  N 

MAX 

♦9 

50 

63 

66 

60 

40 

4  6 

51 

61 

63 

71 

69 

62 

SB 

66 

65 

43 

6  6 

66 

64 

46 

65 

63 

6  1 

57 

62 

A7 

58  .9 

MIN 

3* 

37 

31 

28 

29 

30 

54 

56 

39 

36 

35 

26 

38 

39 

49 

51 

41 

35 

33 

42 

43 

41 

47 

36 

30 

31 

50 

47 

28 

31 

45 

38.3 

BIRMINGHAM  MR  AP 

MAX 

SB 

46 

55 

67 

72 

64 

55 

40 

4  9 

35 

61 

62 

70 

70 

74 

60 

68 

6B 

51 

5J 

62 

59 

62 

A2 

39.8 

MIN 

31 

42 

30 

23 

26 

31 

54 

54 

37 

35 

36 

28 

35 

43 

54 

52 

47 

35 

33 

48 

38 

30 

46 

37 

34 

41 

54 

33 

29 

31 

45 

38.7 

BIRMINGHAM  KB  CITY 

MAX 

56 

^ 

47 

58 

67 

69 

57 

50 

35 

62 

63 

71 

71 

74 

62 

68 

69 

66 

63 

68 

66 

55 

66 

66 

67 

61 

63 

64 

62.1 

MIN 

19 

45 

32 

26 

31 

40 

54 

54 

41 

35 

36 

28 

40 

46 

55 

55 

61 

38 

40 

53 

45 

39 

52 

38 

32 

44 

54 

45 

33 

40 

47 

42.4 

•.REKTON    3  SSE 

MAX 

7J 

75 

62 

45 

59 

60 

67 

70 

77 

7J 

78 

69 

70 

77 

69 

77 

72 

59 

Al 

66 

62 

66 

65 

67.2 

MIN 

30 

35 

40 

22 

30 

30 

47 

60 

37 

30 

40 

25 

26 

39 

44 

49 

60 

34 

39 

48 

40 

34 

57 

41 

28 

30 

46 

51 

26 

25 

34 

38  .9 

TAMOEN   3  NNW 

MAX 

65 

64 

7  J 

74 

„ 

61 

55 

58 

65 

66 

74 

63.3 

MIN 

29 

39 

38 

28 

30 

37 

48 

58 

39 

36 

37 

26 

28 

42 

46 

46 

50 

43 

31 

45 

45 

34 

54 

42 

33 

36 

52 

51 

27 

27 

33 

39.0 

TAMP  MILL    2  NX 

MAX 

59 

6(5 

69 

M  I  n 

35 

35 

38 

22 

23 

31 

34 

46 

31 

33 

35 

27 

29 

32 

40 

45 

49 

92 

30 

30 

44 

30 

32 

42 

33 

30 

34 

50 

26 

27 

31 

35  .5 

:entreville 

MAX 

5J 

63 

60 

61.1 

MIN 

10 

32 

35 

20 

23 

27 

32 

52 

50 

35 

36 

24 

26 

28 

44 

45 

50 

42 

11 

32 

46 

36 

37 

39 

30 

29 

32 

49 

27 

28 

38 

33*0 

THATOH 

MAX 

63 

62 

52 

60 

66 

72 

72 

69 

64 

4  2 

60 

61 

68 

69 

76 

71 

75 

67 

7  2 

76 

72 

72 

72 

58 

64 

75 

72 

67 

65 

69 

63 

66*6 

MIN 

2B 

41 

37 

26 

31 

31 

43 

57 

37 

37 

36 

24 

25 

38 

57 

53 

56 

41 

32 

50 

39 

30 

36 

40 

32 

36 

49 

49 

25 

26 

37 

38  .6 

I TRONELLE 

MAX 

60 

65 

7^ 

70 

63.6 

MIN 

39 

47 

38 

3  2 

38 

44 

54 

60 

36 

36 

39 

32 

37 

47 

58 

67 

61 

48 

19 

55 

46 

42 

52 

40 

36 

45 

52 

51 

37 

40 

47 

44  .6 

L  ANTON 

MAX 

55 

60 

5B 

66 

74 

67 

94 

39 

50 

5  3 

58 

61 

68 

73 

75 

6  1 

63 

72 

5  7 

63 

66 

4  7 

66 

70 

56 

59 

61 

60.1 

MIN 

30 

32 

35 

22 

23 

31 

33 

54 

51 

35 

36 

28 

30 

30 

43 

48 

53 

44 

33 

33 

45 

33 

34 

40 

31 

31 

40 

53 

27 

28 

30 

36  .0 

OODOVA 

MAX 

70 

69 

49 

5J 

74 

61 

62.4 

MIN 

29 

41 

33 

19 

21 

25 

55 

56 

39 

35 

37 

23 

26 

33 

46 

46 

54 

36 

30 

43 

44 

39 

48 

37 

29 

38 

50 

40 

23 

25 

48 

37  .0 

AYTON 

MAX 

60 

63 

50 

63 

71 

75 

69 

4  7 

42 

53 

^6 

65 

65 

38 

62 

65 

62.2 

MIN 

il 

35 

35 

27 

33 

39 

45 

54 

41 

36 

40 

29 

36 

42 

51 

54 

41 

38 

44 

45 

39 

43 

40 

34 

41 

43 

49 

31 

36 

41 

39.8 

ECATUR 

MAX 

57 

40 

47 

63 

69 

64 

62 

57 

66 

62 

55 

63 

37.9 

MIN 

35 

41 

31 

27 

30 

34 

55 

57 

36 

37 

35 

29 

37 

42 

51 

S3 

42 

35 

38 

51 

42 

41 

50 

36 

31 

36 

52 

42 

32 

33 

47 

40.1 

EMOPOLIS  LOCK  A 

MAX 

54 

62 

7J 

70 

66 

74 

62 

64 

62.4 

MIN 

29 

30 

36 

25 

26 

32 

45 

52 

43 

36 

37 

29 

29 

32 

49 

52 

53 

40 

36 

36 

46 

35 

39 

40 

34 

35 

45 

28 

30 

33 

37  •  1 

EMOPOLIS  LOCIC   AND  DAM 

MAX 

51 

39 

61 

♦9 

53 

63 

70 

74 

69 

43 

41 

52 

52 

66 

62 

73 

66 

75 

63 

70 

7J 

66 

63 

72 

54 

60 

74 

72 

57 

63 

66 

62*1 

MIN 

2  9 

30 

35 

24 

2B 

31 

44 

54 

41 

36 

36 

2B 

29 

33 

48 

51 

53 

38 

33 

35 

46 

34 

39 

39 

34 

38 

47 

48 

2B 

31 

34 

37.2 

OTHAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

63 

70 

66 

77 

57 

61 

75 

77 

74 

67 

62 

63 

59 

65  .0 

MIN 

37 

38 

34 

27 

36 

35 

55 

57 

39 

38 

40 

32 

32 

40 

44 

50 

56 

56 

47 

55 

45 

40 

52 

38 

35 

34 

50 

42 

33 

33 

46 

41.8 

JFAULA 

MAX 

59 

67 

58 

36 

70 

6  7 

69 

59 

58 

58 

64 

66 

74 

78 

69 

66 

76 

68 

60 

67 

65 

57 

73 

72 

66 

63 

66 

93 

65.3 

MIN 

37 

34 

41 

25 

32 

45 

50 

55 

45 

38 

39 

31 

2B 

35 

44 

47 

52 

47 

38 

45 

44 

35 

51 

45 

33 

32 

48 

51 

31 

29 

38 

40.2 

<ERGREEN  CAA  AP 

MAX 

65.6 

MIN 

28 

40 

27 

22 

28 

30 

51 

55 

38 

37 

38 

31 

27 

36 

42 

47 

56 

38 

40 

52 

39 

34 

48 

37 

34 

32 

47 

37 

27 

26 

33 

37.5 

* IRHOPE 

MAX 

»2 

63 

56 

76 

7J 

60 

59 

70 

60 

75 

70 

38 

70 

74 

66 

64 

69 

72 

66.1 

34 

45 

37 

37 

43 

42 

54 

60 

39 

39 

41 

31 

35 

47 

57 

5P 

58 

43 

40 

55 

43 

45 

50 

42 

42 

46 

53 

41 

34 

30 

34 

45  .0 

IYETTF 

MAX 

67 

71 

66 

62 

46 

35 

57.9 

MIN 

2SI 

31 

33 

20 

24 

27 

36 

55 

42 

35 

36 

25 

26 

34 

47 

S3 

53 

35 

31 

34 

44 

33 

40 

38 

33 

34 

40 

43 

26 

27 

29 

33.3 

>RT  MORGAN 

MAX 

65 

58 

62 

66 

67 

J7 

38 

57 

64 

65 

65 

59 

69 

63 

66 

63.2 

MIN 

42 

53 

43 

44 

50 

50 

56 

56 

43 

4  1 

43 

41 

44 

54 

59 

59 

60 

32 

46 

58 

34 

49 

51 

43 

4A 

31 

35 

63 

43 

47 

46 

49.3 

•ISCO  CITY 

MAX 

50 

70 

70 

56 

4  2 

58 

6  0 

67 

66 

7J 

70 

SA 

AO 

7  i 

62 

62 

67 

64.3 

31 

40 

38 

?e 

32 

39 

42 

53 

46 

35 

36 

29 

29 

36 

48 

54 

5? 

49 

39 

41 

42 

41 

46 

39 

33 

37 

48 

55 

31 

33 

42 

40.3 

•DSDEN 

MAX 

60 

58 

69 

67 

62 

57  .3 

MIN 

5* 

34 

28 

25 

29 

29 

33 

46 

50 

40 

30 

29 

29 

31 

39 

48 

4! 

41 

33 

36 

47 

36 

36 

30 

26 

31 

32 

47 

30 

29 

30 

35  .0 

NEVA 

MAX 

65 

7  ] 

68 

75 

56 

44 

60 

62 

66 

70 

7J 

74 

73 

66 

62 

67 

65.7 

MIN 

32 

33 

40 

24 

32 

31 

34 

46 

54 

38 

38 

32 

28 

33 

42 

42 

53 

58 

45 

45 

38 

36 

38 

46 

35 

34 

44 

55 

30 

29 

32 

38  *  7 

ODHATER 

MAX 

53 

60 

58 

♦9 

56 

65 

55 

6 1 

7C 

72 

73 

61 

63 

58 

39.8 

MIN 

36 

33 

36 

21 

24 

2B 

34 

54 

49 

34 

36 

29 

29 

36 

42 

48 

50 

46 

30 

30 

45 

32 

36 

41 

32 

33 

33 

52 

27 

27 

36 

36  .3 

EENSRORO 

MAX 

60 

64 

73 

63 

63 

5  ( 

63.4 

M  IN 

29 

42 

34 

25 

32 

38 

51 

52 

40 

35 

39 

28 

36 

43 

51 

67 

5« 

39 

36 

49 

43 

36 

32 

39 

32 

38 

50 

47 

29 

30 

41 

40  .3 

EEMVILLE 

MAX 

63 

67 

97 

54 

61 

69 

73 

72 

57 

40 

54 

57 

64 

66 

75 

73 

76 

72 

AS 

73 

71 

68 

69 

39 

5  7 

A7 

65.3 

MIN 

31 

37 

3B 

24 

31 

33 

54 

52 

39 

36 

39 

31 

31 

40 

45 

47 

54 

47 

39 

47 

45 

40 

54 

41 

31 

34 

47 

49 

31 

33 

39 

LEYVILLE 

MAX 

*  7 

34 

34 

35 

41 

65 

65 

69 

58 

61 

66 

63 

63 

46 

58 

95.0 

M  1  N 

30 

31 

29 

21 

27 

28 

31 

53 

39 

32 

32 

26 

27 

38 

45 

61 

48 

30 

30 

40 

40 

31 

37 

34 

28 

26 

35 

40 

32 

33 

40 

34.7 

ADLAND 

MAX 

AO 

63 

63 

61 

70 

7  1 

67 

77 

70 

54 

6  5 

63 

64 

67 

79 

83 

69 

70 

71 

68.1 

35 

36 

36 

3' 

38 

36 

60 

55 

40 

30 

36 

30 

36 

40 

45 

49  46 

47 

49 

46 

48 

40 

51 

43 

34 

41 

47 

48 

34 

33 

37 

41*0 

5MLAN0  HOME 

MAX 

59 

63 

99 

53 

60 

69 

79 

71 

59 

43 

34 

35 

62 

63 

74 

71 

76 

73 

66 

74 

68 

•7 

SB 

64 

57 

73 

72 

66 

60 

64 

36 

64.4 

MIN 

33 

42 

43 

26 

34 

41 

53 

57 

39 

36 

38 

30 

36 

43 

49 

51 

36 

SO 

39 

52 

40 

39 

53 

40 

32 

40 

51 

51 

38 

37 

42 

42.3 

NTSVILLE  »  SSE 

MAX 

5* 

54 

38 

42 

48 

63 

66 

65 

39 

41 

47 

32 

60 

63 

69 

62 

63 

59 

as 

63 

S3 

62 

65 

47 

47 

66 

AS 

83 

35 

67 

40 

37.3 

MIN 

39 

38 

26 

29 

30 

30 

54 

54 

38 

58 

34 

24 

34 

40 

54 

45 

43 

34 

33 

46 

42 

40 

47 

31 

29 

30 

54 

32 

31 

35 

32 

37.4 

FAYFYTF 

MAX 

56 

38 

53 

40 

36 

68 

70 

69 

63 

42 

50 

55 

61 

66 

70 

74 

74 

69 

66 

7? 

65 

65 

64 

34 

54 

70 

69 

63 

AO 

64 

35 

62.2 

MIN 

29 

32 

36 

21 

29 

29 

49 

55 

45 

33 

36 

25 

29 

32 

39 

44 

51 

51 

32 

41 

41 

32 

46 

38 

30 

29 

44 

46 

30 

27 

33 

36  .6 

•at*  r*f ar-wakc*  aoua  follovlatg  Itatloak  Imfm. 


DAILY  TEMPERATURES 


ALA  BAN 

JANUARY  199 


Station 

Day  01  Month 

j  Average 

I 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LIVINGSTON 

MAX 

60 

60 

50 

60 

5J 

57 

65 

67 

73 

66 

7 1 

65 

70 

73 

61 

67 

70 

55 

61 

72 

73 

66 

64 

66 

60 

64 

MIN 

28 

44 

34 

26 

29 

33 

50 

59 

38 

36 

35 

29 

32 

42 

54 

55 

50 

39 

35 

54 

44 

32 

48 

39 

34 

41 

55 

42 

28 

31 

44 

40 

LOCKHART 

MAX 

52 

63 

66 

31 

55 

64 

70 

72 

72 

54 

44 

58 

60 

64 

70 

75 

75 

77 

62 

69 

75 

66 

73 

66 

55 

59 

72 

73 

67 

61 

66 

64 

MIN 

35 

37 

46 

52 

36 

39 

32 

32 

33 

45 

41 

MADISON 

MAX 

55 

54 

37 

42 

31 

64 

70 

63 

42 

47 

49 

53 

60 

63 

61 

38 

52 

65 

64 

53 

57 

61 

66 

MIN 

34 

33 

31 

22 

26 

30 

44 

56 

39 

36 

34 

25 

31 

38 

49 

51 

42 

33 

33 

34 

42 

40 

45 

36 

27 

33 

38 

39 

27 

30 

42 

16 

MAR  ION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

55 

62 

47 

52 

60 

71 

74 

70 

60 

41 

53 

57 

64 

63 

73 

7? 

64 

72 

72 

66 

38 

63 

MIN 

28 

36 

34 

22 

28 

33 

47 

56 

38 

33 

38 

29 

30 

40 

50 

48 

57 

41 

33 

47 

43 

33 

50 

38 

31 

34 

47 

48 

27 

31 

35 

3D 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

'0 

65 

46 

50 

59 

69 

73 

72 

59 

41 

55 

56 

60 

65 

72 

7* 

76 

69 

52 

72 

64 

62 

MIN 

33 

43 

33 

28 

37 

35 

56 

58 

40 

37 

37 

30 

34 

41 

53 

50 

58 

42 

39 

53 

44 

38 

51 

39 

36 

38 

52 

52 

35 

35 

41 

41 

MOBILE  KB  AIRPORT 

MAX 

58 

66 

53 

57 

65 

70 

73 

71 

56 

43 

61 

61 

66 

69 

74 

74 

69 

73 

68 

70 

67 

57 

63 

68 

70 

65 

66 

70 

65 

MIN 

35 

43 

35 

32 

38 

45 

49 

56 

37 

38 

40 

31 

35 

47 

58 

59 

55 

47 

38 

58 

45 

44 

47 

40 

36 

47 

50 

42 

34 

39 

52 

43 

MOBILE  WB  CI  TV 

MAX 

59 

66 

5J 

J7 

62 

70 

70 

72 

58 

6  0 

59 

65 

67 

72 

58 

62 

68 

67 

67 

64 

MIN 

37 

47 

40 

32 

42 

50 

55 

57 

38 

37 

40 

35 

36 

49 

57 

60 

57 

49 

45 

56 

48 

4  1 

48 

41 

40 

48 

57 

45 

38 

40 

54 

46 

MONTGOMERY  WR  AP 

MAX 

5  1 

64 

46 

50 

59 

69 

74 

72 

59 

41 

53 

58 

62 

66 

73 

63 

62 

MtN 

32 

39 

33 

25 

34 

31 

54 

57 

39 

37 

40 

30 

31 

39 

49 

49 

55 

40 

37 

53 

43 

35 

49 

37 

36 

34 

48 

41 

32 

30 

39 

39 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MAX 

65 

45 

50 

59 

69 

73 

72 

39 

40 

5  5 

58 

63 

66 

72 

76 

69 

50 

72 

72 

63 

62 

63 

53 

62 

MIN 

33 

43 

34 

29 

37 

42 

57 

58 

40 

36 

40 

33 

37 

45 

52 

55 

58 

48 

'.1 

53 

45 

40 

50 

38 

36 

41 

53 

40 

35 

39 

43 

42 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

MAX 

5J 

53 

37 

40 

50 

64 

66 

65 

49 

39 

4  7 

51 

62 

64 

70 

66 

63 

57 

60 

62 

56 

MtN 

3* 

37 

29 

25 

32 

32 

54 

49 

35 

34 

33 

29 

37 

43 

51 

39 

38 

32 

39 

44 

41 

39 

44 

35 

28 

35 

54 

37 

33 

36 

45 

37 

ONEONTA 

MAX 

47 

60 

54 

40 

45 

53 

66 

71 

60 

54 

38 

50 

52 

59 

61 

70 

70 

75 

60 

69 

65 

55 

64 

65 

39 

51 

67 

67 

55 

58 

56 

57 

MIN 

35 

35 

33 

20 

24 

27 

30 

52 

52 

35 

36 

28 

26 

31 

40 

46 

43 

39 

30 

31 

43 

40 

43 

37 

32 

29 

36 

43 

26 

29 

30 

34 

OZARK 

MAX 

63 

68 

68 

63 

70 

69 

71 

70 

42 

56 

60 

65 

68 

76 

77 

60 

67 

69 

75 

75 

70 

70 

66 

58 

73 

73 

69 

61 

65 

58 

66 

MtN 

38 

38 

40 

28 

38 

39 

53 

58 

41 

37 

38 

31 

33 

40 

46 

50 

54 

55 

45 

52 

44 

41 

52 

43 

34 

36 

50 

50 

33 

35 

43 

42 

PELL  CITY  3  NW 

MAX 

49 

53 

40 

46 

52 

65 

69 

60 

54 

40 

40 

51 

56 

58 

70 

58 

64 

65 

54 

56 

65 

41 

49 

66 

67 

52 

57 

60 

56 

MIN 

3* 

30 

35 

20 

23 

26 

28 

54 

51 

37 

37 

26 

26 

28 

39 

44 

45 

41 

29 

30 

45 

38 

41 

39 

33 

28 

28 

46 

25 

25 

25 

34 

PRATTVILLE 

MAX 

50 

64 

48 

50 

59 

70 

72 

71 

59 

44 

54 

56 

61 

64 

72 

7 1 

?2 

65 

60 

34 

62 

MIN 

32 

34 

38 

23 

30 

31 

44 

58 

42 

36 

40 

27 

30 

35 

44 

4n 

54 

50 

3  3 

42 

43 

34 

54 

41 

32 

32 

44 

48 

29 

29 

35 

38 

PUSHMATAHA 

MAX 

54 

62 

65 

61 

42 

4  1 

36 

58 

60 

67 

69 

72 

61 

70 

74 

60 

70 

70 

61 

60 

72 

72 

58 

62 

67 

63 

MtN 

29 

30 

35 

40 

36 

36 

28 

29 

32 

40 

55 

55 

40 

31 

33 

42 

32 

40 

39 

32 

38 

45 

48 

28 

27 

29 

36 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

63 

66 

59 

56 

66 

72 

75 

77 

64 

42 

61 

62 

68 

66 

76 

68 

69 

69 

74 

70 

70 

59 

60 

7 1 

74 

67 

64 

66 

69 

66 

MIN 

30 

43 

41 

30 

39 

40 

52 

61 

38 

36 

41 

26 

30 

44 

55 

56 

62 

54 

38 

53 

44 

39 

55 

41 

36 

42 

52 

52 

31 

32 

45 

4, 

ROCK  MILLS 

MAX 

59 

55 

54 

50 

54 

65 

68 

67 

64 

53 

49 

57 

60 

63 

69 

67 

61 

62 

MIN 

26 

38 

35 

22 

22 

24 

51 

56 

51 

35 

39 

27 

24 

27 

32 

35 

44 

39 

28 

33 

45 

30 

43 

39 

29 

26 

39 

38 

25 

23 

30 

34 

SAINT  BERNARD 

MAX 

48 

57 

53 

36 

43 

52 

65 

69 

60 

47 

40 

45 

54 

60 

63 

72 

52 

66 

57 

MIN 

34 

33 

33 

22 

22 

25 

29 

52 

48 

34 

35 

27 

27 

29 

40 

50 

52 

37 

30 

31 

43 

39 

40 

37 

30 

30 

32 

43 

26 

26 

27 

34 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

MAX 

55 

49 

49 

40 

48 

60 

66 

62 

55 

44 

4  3 

52 

55 

56 

67 

68 

66 

63 

59 

62 

62 

60 

56 

MIN 

33 

36 

28 

22 

26 

32 

51 

54 

43 

38 

34 

25 

32 

36 

47 

51 

55 

37 

34 

43 

42 

36 

42 

34 

29 

32 

49 

41 

30 

35 

33 

37 

SCOTTSBORO 

MAX 

56 

50 

47 

43 

49 

60 

68 

63 

56 

46 

46 

50 

61 

61 

70 

70 

50 

64 

62 

59 

66 

68 

58 

MIN 

36 

32 

31 

26 

31 

28 

43 

54 

43 

40 

36 

22 

27 

34 

47 

50 

50 

38 

30 

42 

43 

40 

51 

36 

30 

28 

46 

36 

27 

26 

43 

17 

SELMA 

MAX 

59 

65 

49 

53 

63 

72 

75 

71 

56 

42 

56 

60 

66 

67 

76 

65 

B  7 

64 

MIN 

32 

40 

39 

26 

32 

35 

51 

60 

44 

36 

41 

31 

33 

42 

50 

50 

58 

48 

35 

49 

46 

38 

53 

43 

37 

35 

52 

4? 

31 

33 

40 

41 

TALLADEGA 

MAX 

59 

55 

46 

48 

57 

67 

71 

65 

57 

46 

49 

55 

62 

61 

69 

62 

61 

MIN 

31 

35 

32 

21 

23 

28 

48 

55 

45 

36 

38 

25 

29 

34 

52 

48 

59 

43 

30 

42 

46 

33 

52 

38 

31 

30 

51 

45 

25 

30 

37 

37 

THOMASV ILLE 

MAX 

49 

63 

70 

74 

68 

56 

74 

69 

75 

65 

68 

75 

63 

70 

70 

55 

60 

73 

71 

6? 

63 

66 

64 

MIN 

34 

43 

33 

28 

32 

43 

54 

58 

36 

35 

37 

31 

40 

48 

54 

55 

54 

43 

37 

53 

43 

40 

48 

36 

32 

45 

54 

45 

32 

39 

42 

42 

TROY 

MAX 

54 

62 

66 

47 

52 

59 

68 

73 

72 

54 

4  1 

53 

55 

63 

65 

6Q 

72 

73 

59 

62 

MIN 

35 

36 

38 

28 

37 

40 

45 

56 

51 

35 

38 

31 

35 

39 

47 

41 

53 

55 

39 

43 

43 

40 

41 

41 

34 

40 

45 

48 

35 

36 

43 

40 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

59 

47 

59 

70 

72 

69 

55 

40 

5  0 

62 

63 

65 

72 

68 

68 

48 

68 

61 

MtN 

29 

43 

27 

22 

26 

29 

53 

54 

36 

35 

38 

27 

30 

45 

54 

52 

44 

34 

32 

48 

35 

32 

46 

38 

32 

34 

54 

33 

27 

29 

42 

37 

TUSKEGEE 

MAX 

55 

56 

65 

47 

51 

64 

67 

67 

61 

59 

46 

45 

73 

65 

66 

74 

76 

73 

77 

63 

73 

6 1 

66 

67 

65 

60 

72 

73 

67 

68 

66 

6' 

MIN 

32 

34 

36 

24 

31 

33 

39 

53 

51 

31 

38 

31 

29 

36 

43 

48 

52 

39 

36 

39 

46 

41 

43 

42 

36 

39 

40 

54 

34 

31 

38 

it 

UNION  SPRINGS 

66 

52 

52 

60 

67 

72 

70 

60 

41 

55 

58 

63 

66 

73 

72 

77 

70 

66 

68 

67 

66 

66 

56 

72 

72 

68 

61 

63 

59 

6* 

MtN 

39 

38 

25 

34 

38 

53 

57 

40 

35 

38 

28 

34 

37 

48 

47 

55 

50 

35 

47 

42 

38 

52 

40 

34 

36 

48 

51 

30 

36 

41 

4C 

UNIVERSITY 

MAX 

50 

56 

41 

45 

58 

68 

71 

66 

53 

37 

46 

59 

63 

64 

70 

66 

70 

60 

69 

69 

50 

63 

69 

45 

56 

67 

69 

62 

61 

62 

62 

5! 

MtN 

29 

41 

28 

23 

28 

34 

53 

53 

35 

33 

35 

27 

33 

46 

53 

53 

42 

35 

34 

47 

38 

34 

45 

37 

32 

42 

54 

35 

28 

32 

44 

V- 

VALLEY  HEAD 

MAX 

52 

54 

52 

49 

47 

56 

67 

59 

45 

54 

60 

59 

60 

62 

62 

60 

58 

62 

62 

62 

63 

60 

55 

60 

63 

62 

62 

62 

65 

51 

MIN 

28 

35 

32 

31 

| 

29 

27 

50 

46 

35 

29 

26 

39 

43 

50 

40 

30 

32 

42 

40 

35 

40 

32 

28 

31 

41 

40 

26 

26 

35 

3! 

WETUMPKA 

MAX 

50 

64 

48 

52 

59 

69 

72 

72 

59 

43 

54 

58 

61 

64 

71 

73 

74 

61 

59 

73 

62 

65 

68 

56 

37 

70 

71 

63 

62 

62 

55 

6; 

MIN 

33 

37 

40 

26 

34 

32 

55 

59 

38 

37 

40 

31 

31 

38 

50 

50 

57 

51 

35 

50 

43 

36 

56 

44 

34 

33 

52 

47 

31 

32 

41 

41 

3*0  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 

JANUARY  1953 


Day  of  month 


Wtlftn 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 1 

29 

30 

31 

3  -  • 

o  o  » 

f-  " 

DIM0P0L1S  LOCK  4 

EVAP 

.04 

.02 

.10 

.03 

.04 

.06 

.27 

.07 

.02 

• 

.13 

.16 

.05 

.07 

.25 

.05 

.07 

.03 

.16 

.16 

.16 

.07 

.14 

.08 

.26 

.05 

.  12 

B2.75 

WIND 

38 

44 

68 

66 

13 

17 

61 

74 

67 

110 

45 

88 

26 

33 

30 

61 

14 

8 

21 

97 

80 

29 

80 

87 

44 

43 

72 

• 

157 

11 

121 

1705 

FAIRHOPE 

EVAP 

.04 

.06 

.  18 

.08 

.06 

.04 

.03 

.06 

.  12 

.02 

.06 

.11 

.04 

.04 

.06 

.04 

.04 

.03 

.04 

.08 

.05 

.11 

.13 

.12 

.05 

.04 

.05 

.07 

.08 

.03 

B2.03 

WIND 

22 

74 

139 

66 

64 

14 

6 

24 

95 

109 

88 

64 

9 

3 

39 

11 

32 

16 

12 

28 

41 

12 

108 

151 

68 

19 

12 

39 

16 

20 

30 

1431 

HART  IN  DAM 

EVAP 

.02 

.00 

.  02 

.14 

.08 

.06 

.09 

.10 

.05 

.05 

.04 

.08 

.08 

.00 

.  14 

.02 

.17 

.02 

.10 

.04 

.03 

.26 

.02 

.01 

Bl  .86 

WIND 

39 

38 

100 

SO 

20 

30 

35 

45 

50 

30 

80 

30 

110 

10 

5 

5 

21 

20 

12 

35 

32 

22 

58 

6B 

42 

10 

30 

70 

20 

30 

10 

1157 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


STATION  INDEX 


Stati 

on 

Index  No. 

Countv 

i 

M 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

ADO  1  SON  CENTRAL  TOWER 

DOT] 

LAWRENCE 

1 

94  21 

87  20 

990 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

9 

01*0 

WILCOX 

1 

92  14 

87  29 

179 

8* 

SIDNEY  J.  HARDY,  SR 

9 

ALSERTVILLE  1  S 

MARSHALL 

12 

JESSE  M.  CULP 

ALEAAMOCfl  C1TV  6  NE 

em 

TALLAPOOSA 

11 

92  59 

83  92 

BBO 

5P 

3* 

CITY  FILTER  PLANT 

2  9  9 

7 

ALICEVILLE 

0175 

PICKENS 

19 

3)  08 

88  OS 

ISO 

SLANT  ON  JONES 

9 

ANDALUSIA 

0252 

COVINGTON 

B 

SI  19 

BS  90 

990 

7A 

TA 

J .    RAYMOND  SHREVE 

2  3  9 

7 

AMMISTON  CAA  A 1 RPORT 

CALHOUN 

7 

99  ■» 

S3  31 

599 

N10 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM, 

2  9  9 

7 

ARLET 

WINSTON 

2 

MRS.  LESSIC  MILLER 

0)  |  1 

ST.  CLAIR 

7 

S3  SO 

SB  IB 

_ 

8* 

9.  A.  CROW 

9 

0)90 

LINESTONE 

12 

14  4B 

SB  39 

709 

7A 

TVA-42 

3 

AT MORE  STATE  FARM 

0-.O2 

ESCAMBIA 

a 

91  10 

BT  29 

900 

*P 

4P 

ATMORE  STATE  FARM 

2  3  9 

7 

AUIURN  $  SN 

0*22 

LEE 

11 

92  94 

S3  91 

790 

8A 

MRS.  MARTHA  I.MOORE 

2  9  9 

7 

AUTAUGAVILLE 

AUTAUGA 

i 

** 

J.  B.  NEIGHBORS 

BARTON 

05*6 

COLBERT 

12 

•4  43 

87  92 

449 

|  A 

TVA-4S2 

9 

•AT  NINETTE 

058) 

BALDWIN 

t 

90  99 

87  47 

2B8 

7P 

7P 

GROVES  W.  WOODWARD 

2  9  9 

7 

BELGREEN 

0*51 

12 

94  28 

87  92 

910 

7A 

9 

tELLE  NINA  2  N 

0*5! 

LIMESTONE 

12 

94  42 

86  99 

BOO 

AP 

*P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  9  9 

7 

BILLINGSLEY 

AUTAUGA 

1 

JOHN  R.  THOMAS 

• I RM INGHAM  MS  AIRPORT 

OBJ  1 

JEFFERSON 

2 

93  94 

86  43 

410 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  9 

7 

•1RM INGHAN  OB  CITY 

0836 

JEFFERSON 

t 

99  92 

86  90 

494 

9P 

5P 

MRS. CARRIE  B. NORTON 

2  9  9 

7 

BISHOP 

OS)* 

COLBERT 

12 

94  99 

BS  07 

470 

7A 

9 

BOAZ 

09)7 

MARSHALL 

2 

94  19 

86  10 

7A 

MILFORO  H.  DOOLEY 

9 

BRANTLEY 

CRENSHAW 

* 

284 

R .  E.  HENDERSON 

■RENT CM  S  SSE 

1  08* 

ESCAMBIA 

B 

91  04 

67  09 

85 

*p 

*A 

MBS .  CLARA  T.  PEAVY 

2  9  9 

7 

BRIDGEPORT  2  H 

i  01^ 

JACKSON 

12 

34  9* 

B9  49 

440 

5P 

MISS  M.LOUISE  JONES 

9 

1RUMD 1 DGE 

1178 

PIKE 

9 

91  43 

BS  49 

919 

GEO.  L.  HICKS 

9 

12  88 

SHELBY 

T 

93  OB 

SB  43 

900 

8A 

Z  EMMA  P.  HOLCOMSE 

9 

CAMDEN  1  NNW 

WILCOX 

1 

ALA.  POLY.  INST. 

CAMP  HILL  2  NW 

1)2* 

TALLAPOOSA 

11 

92  90 

63  41 

480 

TA 

TA 

ALA.  POLY.  IMST. 

2  9  9 

7 

CARBON  HILL 

13T7 

WALKER 

2 

99  94 

B7  92 

490 

7A 

MISS  MARY  C.  RAY 

9 

CENTER  GROVE 

MORGAN 

1  2 

14  29 

SB  98 

780 

7A 

TVA-4S 

9 

CEWTREVILLE 

1520 

•  IBB 

9 

92  97 

87  08 

290 

7A 

W.  D.  HOL'.IFIELO 

2  3  9 

7 

C HA TQM 

WASHINGTON 

l) 

*P 

CHAS.  C.  SMITH 

CHlLDERSBURG 

1615 

TALLADEGA 

7 

93  17 

86  21 

480 

6* 

ALABAMA  POWER  CO 

9 

C  I TRCMELLE 

1685 

MOBILE 

* 

91  09 

88  14 

391 

BP 

6P 

B.  0.  JONES 

2  9  5 

7 

CLAIBORNE 

1*90 

MONROE 

91  92 

87  91 

189 

TA 

TOLL1E  L.  HASKIW 

9 

CLANTON 

1*9* 

CHILTON 

7 

92  91 

86  9S 

990 

TA 

7A 

HUGH  M.  SIMPSON 

2  9  9 

7 

CLAYTON 

BARBOUR 

9 

EDWARD  E.  POPE 

COFFEE  SPRINGS 

1807 

GENEVA 

5 

91  10 

S3  33 

2B9 

6* 

SAUL  A.  SMITH 

9 

COLBERT  STEAM  PLANT 

I  ai  • 

COLBERT 

12 

34  43 

87  91 

479 

7A 

TVA-442-A 

9 

COLL1NSVILLE 

!  8*9 

DE  KALB 

94  19 

83  32 

794 

TA 

MRS.   S.  CUNNINGHAM 

5 

COLUMBIA    1  H 

1865 

HOUSTON 

) 

si  ie 

S3  08 

190 

TA 

REX  M.  CANAOAY 

9 

CORDOVA 

WALKER 

2 

5P 

MRS .  C.   6« ( SHAM 

7 

CUBA 

2C79 

SUMTER 

1  3 

32  26 

B8  23 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

9 

DADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  SO 

63  49 

740 

BA 

DR.  W.  |.  FULTON 

9 

DAMCY 

21*1 

19 

39  00 

68  IT 

207 

7P 

9 

DANVILLE 

21*9 

MORGAN 

12 

94  29 

87  04 

599 

7A 

TVA-909 

9 

DAYTON 

2108 

MARENGO 

19 

JAMES  M.  CREWS 

DECATUR 

2207 

NORGAN 

12 

94  97 

86  38 

979 

•,0 

M 

MRS.  FREDA  TRIMILI 

2  9  5 

7 

DECATUR  A 

2216 

MORGAN 

12 

94  37 

86  39 

600 

6* 

TVA-69-B 

5 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

1  ? 

34  9B 

86  96 

588 

8A 

TVA-A11 

9 

DEMOPOLIS  LOCK  A 

22*0 

MARENGO 

13 

32  91 

67  31 

100 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  3  8 

7 

DEMOPOLIS  LOCK  4  DAM 

22*5 

MARENGO 

1 ) 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOT HAN  CAA  AIRPORT 

2572 

HOUSTON 

5 

91  14 

89  2B 

322 

N1D 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  9  9 

7 

ELBA 

COFFEE 

1  0 

91  29 

SB  04 

204 

8A 

SARA  L .   ENGL I SH 

9 

ELROO 

26J2 

TUSCALOOSA 

i) 

99  19 

87  48 

292 

7A 

K.  V.  BERRY 

9 

EUF AULA 

2727 

BARBOUR 

31  39 

89  OS 

294 

5P 

8* 

HARRY  E.  MAUGANS 

2  9  5 

7 

EUTAW  LOCK  T 

27*2 

GREENE 

2 

E.  1.  HOL BROOK 

EVERGREEN  CAA  AP 

2  7*3 

CONECUH 

• 

91  29 

87  02 

257 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  9  5 

7 

FA1RHOPE 

2313 

BALDWIN 

9 

30  92 

87  39 

29 

NIO 

5P 

HAROLD  F.  YATES 

2  9  9  4 

7 

28)2 

COVINGTON 

9 

91  06 

86  99 

232 

3b 

U.S.  FOREST  SERVICE 

9 

FALK VILLI 

2  8*0  MORGAN 

12 

94  22 

86  99 

820 

7A 

TVA-9S4 

9 

FALLS  CITY  *  NW 

28*8 

WINSTON 

2 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FARLEY 

2667 

MADISON 

12 

94  5* 

86  94 

441 

7A 

TVA-57B 

9 

FAYETTE 

2  SB) 

FAYETTE 

1) 

99  41 

B7  90 

939 

8  A 

»A 

LOIS  KILLIHGSWORTH 

2  9  9 

7 

2 tA 5  JACKSON 

94  *6 

83  41 

1980 

TA 

TVA-9S7 

9 

FLORENCE  AT  LOCK 

29  'k 

LAUDERDALE 

12 

34  47 

87  40 

450 

TA 

CORPS  Of  ENGINEERS 

9 

FORT  DEPOSIT 

302*  LOWNOES 

* 

920 

HENRY  H.  TEWS 

FORT  MORGAN 

30)1 

BALDWIN 

9 

90  14 

88  01 

SP 

(1° 

WM.  H.  CHANDLER 

2  9  9 

7 

FORT  PAYNE 

10*) 

DE  KALB 

7 

94  2B 

83  49 

879 

•A 

JOHN  W.  PATE 

9 

310) 

MONROE 

8 

91  29 

87  24 

9» 

a* 

MRS ,  MELIA  MCKENZIE 

2  9  9 

T 

GADSDEN 

>151 

ETOWAH 

7 

94  01 

86  00 

394 

OA 

«.* 

FRANKLIN  K.  EDGE 

2  9  9 

7 

GAINESVILLE 

11*0 

SUMTER 

l) 

FRANK  J.  FIELDS 

9 

GARDEN  CITY 

)200 

CULLMAN 

2 

34  01 

B6  49 

900 

8A 

MAS.  G.  MC  KEN2IE 

9 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

5 

31  02 

85  52 

107 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

2  9  9 

7 

GOOOWATEA 

5  3  90 

COOSA 

99  04 

66  03 

824 

TA 

TA 

C.  PURVIS  CONAWAY 

2  9  9 

7 

3*30 

WALKER 

2 

99  9* 

B7  19 

300 

tA 

ALABAMA  POWER  CO 

9 

GREENSBORO 

351  1 

HALE 

2 

N.  HAMNER  COBBS 

2  9  9 

GREENVILLE 

3519 

BUTLER 

* 

91  90 

86  98 

444 

5P 

8A 

CECILC  T.  LEWIS 

2  9  9 

7 

GULF  SHORES  2  SSE 

S554 

BALDWIN 

9 

90  IB 

87  40 

10 

7A 

GULF  STATE  PARK 

9 

GUNTERSVILLE  CITY  N  WKS  99TS 

MARSHALL 

1' 

94  22 

Bft  17 

410 

7A 

TVA-401 

9 

GUNTERSVILLE  DAM 

3583 

MARSHALL 

12 

94  2B 

SB  24 

411 

TA 

9 

MALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

2 

7A 

7A 

ELMER  L.  SHIPMAN 

2  9  9 

7 

HAMILTON 

)6** 

MARION 

13 

34  08 

87  99 

498 

TA 

REX  COOPER 

9 

HARR I SBuRG  *  SE 

3*9T 

PERRY 

) 

32  48 

87  11 

400 

8A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

9 

HAYNEVILLE 

9  749 

LOWNDES 

1 

32  11 

SB  99 

CA 

MAXINE  1.  WAT 5 On 

9 

HEADLAND 

)7Sl 

HENRY 

3 

91  21 

89  20 

*P 

6P 

ALA .  POLY .   INST . 

2  9  9 

7 

HIGHLAND  HOME 

IB16 

CRENSHAW 

« 

91  37 

BB  19 

994 

3> 

ip 

LUKE  JORDAN 

2  9  9 

7 

HIOHTOWER 

)8*? 

CLEBURNE 

11 

THOMAS  J.  HART 

HOMES 

9699 

FRANKL IN 

I) 

94  20 

87  9B 

•49 

6A 

FRANK  L.  MAYNES 

9 

NUNTSVILLE  SUBSTATION 

*0*0 

MADISON 

12 

94  49 

•B  99 

411 

6A 

TVA-45 

9 

HUMTSVILLE  A  SSE 

*0*8 

MADISON 

12 

94  42 

•B  99 

BIO 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  9 

7 

HYT  OP- 

*Q99 

JACKSON 

1  2 

94  94 

•B  09 

1900 

9 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

1) 

91  99 

••  01 

10 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

JACKSON  SHOALS 

*198 

'ALLAOEGA 

7 

99  92 

IB  12 

479 

5P 

ALABAMA  POWER  CO 

9 

JORDAN  DAM 

4)0* 

ELMORE 

7 

•2  97 

SB  19 

2«0 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

9 

LAFAYETTE 

*302 

OtAMBERS 

92  94 

•9  24 

890 

6P 

4P 

CLARENCE  H.    F INCHED 

2  9  1 

7 

LAY  DAM 

4*0)  CHILTON 

7 

92  SB 

BB  91 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

9 

LEEDS 

4*19 

JEFFERSON 

9 

99  93 

BB  99 

BSB 

7A 

MRS.  NARY  K.  LIE 

9 

LEESBURG 

4*2  7 

CHEROKEE 

7 

94  11 

69  44 

9B9 

RUFWS  M.  SEWELL 

9 

LIVINGSTON 

4T98 

SUMTER 

IS 

92  99 

88  11 

ISO 

7P 

7P 

PROP.  I.  J.  NURPHEY 

2  9  9 

7 

LOCUtART 

*S22 

COVINGTON 

• 

91  01 

86  22 

290 

8A 

S* 

H.  C.  YOUNG 

2  9  9 

T 

LOCK  IT 

4833 

TUSCALOOSA 

2 

99  29 

87  20 

280 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

MADISON 

*«T* 

MADISON 

12 

94  42 

BB  49 

979 

*A 

9A 

HARRY  R.  TAYLOR.  JR 

2  9  9 

7 

NAGCLLA 

**9* 

JEFFERSON 

S 

99  90 

66  91 

494 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

9 

Station 

Index  No. 

Co  tv 
unty 

1  Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
rime 

Uu36rvei 

R< 

taJ 

Temp. 

Precip.! 

MARION  1  N 

5106 

PERRY 

2 

92  36 

87  18 

230 

6A 

BILLY  R.  SANOERS 

9 

MARION  JUNCTION 

911* 

DALLAS 

3 

92  24 

87  14 

204 

8A 

MRS.  MARGARET  SMITH 

9 

MARION  JUNCTION  2  NC 

ALA.  POLY.    INST . 

2  9 

31*0 

TALLAPOOSA 

11 

92  40 

83  53 

940 

6P 

*P 

ALABAMA  POWER  CO 

MAXWELL  FIELD 

5.02 

MONTGOMERY 

1 

92  29 

SB  21 

145 

MID 

MID 

U.S. ARMY  AIR  FOBCES 

2  9 

MC  CALLA  2  NC 

52)3 

JEFFERSON 

2 

99  21 

86  39 

550 

BA 

JAMES  B.  ELLIOTT 

9 

5)54 

1) 

91  94 

88  27 

" 

TA 

JOHN  R.  LAND 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MILLERS  FERRY 

1411 

1 

92  04 

87  22 

78 

6A 

BOOKER  T.  RIDGEWAY 

5*1* 

11 

92  27 

B9  94 

204 

6A 

MITCHELL  DAM 

3**5 

CHILTON 

7 

92  49 

84  27 

950 

*A 

ALABAMA  POWER  CO 

9 

MOBILE  ws  AIRPORT 

5*76 

9 

90  41 

88  19 

212 

MID 

M10 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOBILE  WS  CITY 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9 

MONTE  SANO 

5)29 

12 

94  49 

9B  91 

1450 

TA 

TVA-990 

9 

MONTEVALLO 

S337 

3 

99  04 

88  32 

442 

BA 

M.  P.  JETER 

9 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

5550 

MONTGOMERY 

1 

92  IB 

86  24 

198 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9 

MONTGOMERY  WB  CITY 

5535 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

86  IS 

201 

MID 

5P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9 

MOULT  ON 

LAWRENCE 

TVA-9B1 

9 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

57*9 

COLBERT 

12 

94  4! 

67  17 

540 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  9 

NATCHEZ 

S7C5 

1 

91  49 

87  14 

182 

7A 

NEN8URG 

58*7 

FRANKLIN 

12 

94  29 

87  99 

660 

TA 

TVA-444 

NEW  MARKET 

96*2 

12 

94  54 

84  24 

774 

7  A 

TVA-42* 

; 

8 a Slum  N.  BROWN 

9 

412! 

2 

99  97 

84  29 

697 

7A 

7A 

L.  I.  SELLERS 

2  9 

ORRVILLE 

616! 

1 

92  16 

87  14 

200 

6A 

EDWARD  8.  WARREN 

9 

OZARK 

6218 

DALE 

9 

91  23 

85  99 

400 

7A 

MRS .  CLEO  S. RUTLAND 

2  9 

PAINT  ROCK 

6236 

12 

94  40 

BB  20 

410 

7A 

9 

PALMERDALE  2  W 

JEFFERSON 

GEORGE  T.  POSEY 

6S28 

7 

99  99 

84  21 

450 

5A 

6A 

PENNINGTON  LOCK  2 

6955 

1) 

92  08 

68  02 

20 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

PERRYVILLE 

t)*2 

PERRY 

1 

92  97 

67  06 

6A 

C.  H.  PLUMMER 

9 

PICKENSVILLE 

6*14 

PICKENS 

1) 

99  19 

88  14 

1S9 

7A 

MRS.  DORA  I.  CLAY 

9 

PINE  HILL 

WILCOX 

110 

MRS. DELL*  L.  OAKLEY 

1 

PINE  LEVEL 

6*66 

MONTGOMERY 

• 

92  04 

86  OA 

7A 
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REFERENT E  MOTS 9 

he  four  digit  ldent If lcit loo  nuabrrs  in  I  be  index  number  coluan  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  do  duplication  of  number*  within  a  state. 
Igurea  and   letter*  following  the  station  dim,   such  as  12  SS*.    Indicate  distance  In  mlle-t  and  dlrectloo  from  the  post  office, 
bservatlon  tlati  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

slaved  data  and  corrections  sill  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  tbls  bulletin. 

ratal?  and  seasonal  snowfall  and  heating  degrer  days  for  the  preceding  12  souths  elll  be  carried  Id  the  June  Issue  of  this  bullstla. 

tatlona  appearing  in  the  Index,  but    for  which  data  are  oat   listed   Id  the  tables,  nr*  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  tbls  Issue. 

Dies*  otherwise  Indicated,  dimensional  waits  used  la  this  bulletin  are:     tespsratur*  la  *P. ,  preclplt a t ton  and  evaporation  In  Inchss,  and  wind  movement  In  allss.     Degres  days  are  based  on  a  dally 
swage  of  65*  F.     Evaporation  is  measured  la  the  standard  leather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Iset  and  hall  sere   included   In  snowfall  averages  In  Table  1,   beginning  with  July  1948. 

mounts    in  Table  3  are  froa  nun- record  lag  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Its  la  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  tlae. 

Ha  on  ground  la  Table  7  la  at  observation  tlae  for  sll  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  anow  oa  ground  values  are  at  6:30  A.M.  C.S.T.  WTh  EQUIV  in  Tsbls  7  means  ths  est* 
galea 1  rot  of  snow  oa  the  ground.     It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  inches  or  more. 

-    No  record  In  Tables  3,  6,   7  snd  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  sod  5  In  lodicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  s  later  date  or  dates. 

*  Amount    Included  lo  following  measurement ,   time  distribution  unkaown. 
//    Cage  is  equipped  with  s  windshield. 

B    Adjusted  to  s  full  aootb. 

%    ht«r  equivalent  of  snowfsll  wholly  or  partly  estlastsd.  using  s  rstlo  of   1    loch  water  equivalent   to  every  10  Inches  of  new  snowfall, 

M    One  or  more  days  of  record  alsslng;     see  Table  S  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  bsen  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  month. 

*  D-»lly  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  totsl  for  previous  month. 

monthly  snd  annual.  $1.50  per  year.  (Tesrly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  bo  made  payable  to  the  Treasurer  of  the 
ondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

N.R.P.C,  Chsttanooga.  Tean .  ---  3/10/S3    925 
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CHATTANOOGA:  1953 


ALABAMA  -  FEBRUARY  1953 


A.  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 


WEATHER  SUMMARY 


Temperature 

Mean  temperature  for  the  month,  49.8°,  was  0.8° 
above  normal.     Highest  temperature  reported 
was  84°  at  Headland  on  the  25th.     Lowest  tem- 
perature reported  was  16°  at  Valley  Head  on  the 
16th. 

Precipitation 

February  precipitation  averaged  7.35  inches, 
or  2.09  inches  above  normal.     Greatest  monthly 
total  was  11.21  inches  at  Thomasville.  Least 
monthly  total  was  4.64  inches  at  Elba. 

Hail f  Sleet  and  Snow 

Light  hail  was  reported  at  Vance  on  the  6th. 

Sleet  was  reported  at  Anniston  on  the  21st  and 
22d;   at  Birmingham  on  the  21st;   at  Clanton  on 
the  14th  and  15th;   at  McCalla  on  the  21st;  and 
at  Talladega  on  the  15th. 

Snow  -  Snowfall  was  quite  general  over  the  north- 
ern portion  of  the  State  on  the  night  of  Febru- 
ary 14-15,  although  the  amount  of  snowfall  was 
small,  being  only  a  trace  at  most  stations. 
Most  of  the  snow  melted  as  it  fell.  Ashville 
reported  3  inches;  Birmingham  City  1/2  inch; 
Collinsville ,  Fort  Payne  and  Gadsden  2  inches; 
Goodwater  1  inch;  Leesburg  4.1  inches;  and 
Talladega  3-1/2  inches.     At  Sand  Mountain  State 
Farm  the  observer  stated  "several  inches  of 
snow  fell  on  the  night  of  the  15th.     The  ground 
was  wet  and  the  snow  melted  as  it  fell.  This 
was  the  heaviest  snow  in  several  years;  probably 
6  or  8  inches  in  all".     A  trace  of  snow  was 
reported  at  Robertsdale  on  the  22d. 

Miscellaneous 

Frost  was  reported  nearly  to  the  coast  on  the 
9th,   13th,  16th  and  18th.     Freezing  tempera- 
tures were  reported  nearly  to  the  coast  on  the 
18th. 

Crops 

Ample  rainfall  and  moderate  temperatures  re- 
sulted in  improvement  in  winter  grains,  grazing 
and  cover  crops.     Planting  of  corn  and  potatoes 
continued  in  south  portion,  with  early  planted 
potatoes  up  and  being  cultivated  in  the  extreme 
south.     By  the  end  of  the  month,  soil  moisture 
ranged  from  ample  in  a  few  localities  to  ex- 
cessive in  most  of  the  State. 

Floods 

As  a  result  of  heavy  rainfall  during  the  month, 


flood  stages  were  reached  and  exceeded  on  the 
Warrior,  Tombigbee ,  Coosa  and  Alabama  Rivers. 
Flood  stages  continued  into  March  on  the  lower 
Alabama  and  lower  Tombigbee  Rivers.  Flood 
damages  were  estimated  at  $7,000  on  the  Coosa 
River  and  $46,000  on  the  Alabama  River. 

Tornadoes 

A  tornado  occurred  in  the  Wheeler  Mountain  Com- 
munity of  Colbert  County,  about  5  miles  south- 
west of  Tuscumbia ,  about  4:10  p.m.  on  February 
20,   1953.     This  storm  moved  from  SW  to  NE. 
Its  path  was  50  feet  wide  and  100  yards  long. 
One  person  was  killed  and  eight  people  were 
injured.     One  residence  was  destroyed,  six  resi 
dences  damaged,   four  other  buildings  were  de- 
stroyed and  seven  damaged.     Damage  was  estimated 
at  $20,000. 

A  tornado  occurred  near  Winfield,  Marion  County 
about  4:30  p.m.  on  the  20th,  moving  from  SW  to 
NE  along  a  path  300  yards  wide  and  1/2  mile  long. 
Two  persons  were  injured.     Seven  homes  were  de- 
stroyed and  five  damaged;  eleven  other  buildings 
were  destroyed  and  two  damaged.     Damages  were 
estimated  at  $17,000. 

A  tornado  was  reported  in  the  Macedonia  Communit 
of  Walker  County,  about  10  miles  NNW  of  Jasper, 
about  4:45  p.m.  on  the  20th.     One  person  was  in- 
jured.    Five  homes  were  destroyed  and  two  damag 
twenty  four  other  buildings  were  destroyed  and 
three  damaged.     This  storm  moved  from  SW  to  NE 
along  a  path  100  yards  wide  and  3/4  miles  long. 
Damages  were  estimated  at  $33,000. 

A  tornado  occurred  in  Franklin  County,  near 
Vina,  about  7  p.m.  on  the  20th.     This  storm 
moved  from  SW  to  NE  along  a  path  220  yards  wide 
and  from  6  to  8  miles  long.     Six  persons  were 
injured.     Ten  residences  were  destroyed  and  39 
damaged;   thirty  other  buildings  were  destroyed 
and  forty  six  damaged.     Damages  were  estimated 
at  $25,000. 

Severe  Storms 

A  National  Airlines  DC-6  with  46  people  aboard, 
crashed  into  the  Gulf  southeast  of  Mobile  on  tb< 
14th.     It  has  been  suggested  that  a  waterspout 
or  lightning  bolt  may  have  been  the  cause  of  th 
plane  crash,  which  resulted  in  the  death  of  46 
people . 

Severe  storms  and  high  winds  were  quite  general 
over  the  State  on  the  20th.  Lightning  struck  a 
home  at  Phil  Campbell,  Ala.,  about  4  p.m.  on  th' 
20th,  causing  it  to  burn  with  its  contents. 
Damages  were  estimated  at  $5,000.     -  A.R.L. 
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SUPPLEMENTAL    DATA  ALABAMA 

FEBRUARY  1953 


Wind  direction 

Wind 
m. 

apeed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
bme  from 
prevailing 

Average 

!  . 

11 

Direction 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

12:30  a 
CST 

6:30  a 
CST 

12:30  p 
CST 

6:30  p 
CST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

$ 
1 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
aky  cover 

AMNISTON  IB  AP 

NW 

11 

6.6 

30* 

SSW 

20 

4 

1 

6 

1 

5  «2 

0 

14 

6.3 

BIRH1KCHAM  WB  AP 

N 

10 

10.2 

36 

SW 

20 

77 

77 

51 

58 

1 

3 

5 

3 

2 

0 

14 

59 

6.3 

MOBILE  IB  CITY 

Nt 

15t 

11.9 

46 

N 

14 

88t 

89t 

68| 

80t 

1 

7 

3 

2 

0 

1 

14 

32 

7.2 

MONTGOMERY  WB  CITY 

NT 

14t 

6.5t 

38t 

NEt 

14t 

86 1 

88t 

65f 

73t 

3 

3 

5 

4 

1 

0 

16 

42t 

6.8T 

tAlrport  Data 
•This  datuai  Is  obtained 
by  visual  observation 
since  recording  equip- 
ment Is  not  available. 
It  is  not  necessarily 
the  fastest  elle  occurr- 
ing during  the  period. 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

i  S 

Year 

e 

% 

e 

•3  a 

I 

| 

? 

"3  3 

Ave) 

jt 

0> 

a 

I 

a 

Ave: 

is 

1884 

53.6 

80 

20 

5.92 

188S 

43.3 

81 

1 

3.72 

8 

1886 

44.2 

86 

4 

3.17 

5 

1887 

57.5 

81 

20 

5.68 

8 

1888 

51.7 

79 

9 

5.29 

9 

1889 

46.1 

80 

7 

4.00 

6 

1890 

57.4 

84 

6.56 

8 

1891 

54.4 

83 

15 

8.81 

14 

1892 

51 .8 

83 

18 

3.46 

6 

1893 

51.6 

82 

14 

6.41 

10 

1894 

48.0 

80 

12 

7.35 

12 

1895 

37.5 

77 

-  5 

2.68 

6 

1896 

48.1 

77 

8 

5.80 

8 

1897 

51.5 

85 

12 

6.46 

9 

1898 

46.4 

82 

10 

2.16 

5 

1899 

40.  1 

80 

-17 

6.04 

IS 

1900 

44.5 

82 

6 

8.43 

10 

1901 

43.6 

74 

11 

4.22 

6 

1902 

41.3 

73 

11 

6.72 

8 

1903 

48.8 

83 

0 

10.68 

10 

1904 

49.7 

84 

18 

3.95 

8 

1905 

40.0 

77 

7.46 

10 

1906 

46  .0 

75 

11~ 

2.47 

6 

1907 

49.5 

81 

14 

4.99 

8 

1908 

4S.1 

79 

8 

6.35 

9 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

1 

5 

i 
t? 

B 

5 

e  0 

•a  a 

"B  S 

> 
< 

X 

a 

E 
< 

6  — i 
Zo 

1909 

51.1 

_aa_ 

5 

7.55 

10 

1910 

45.7 

80 

-  4 

5.38 

9 

1911 

54.5 

84 

15 

3  .30 

7 

1912 

43.6 

76 

2 

4.98 

9 

1913 

47.5 

80 

10 

5.77 

7 

1914 

46.1 

82 

13 

4.07 

8 

1915 

48.8 

74 

17 

4.74 

7 

1916 

47.4 

80 

10 

4.02 

7 

1917 

48.6 

85 

2 

5.51 

1918 

53.9 

86 

*9 

2.38 

7 

1919 

47.8 

80 

17 

6.89 

10 

1920 

46.5 

77 

11 

4.04 

9 

1921 

51.0 

81 

16 

5.34 

9 

1922 

54.2 

83 

15 

6.06 

9 

1923 

47.6 

83 

10 

5.97 

9 

1924 

46.8 

81 

12 

4.64 

8 

1925 

53.0 

82 

19 

3.52 

8 

1926 

50.7 

80 

20 

4.34 

6 

1927 

85 

22 

6.33 

I 

1928 

47.8 

83 

11 

3.55 

8 

1929 

45.9 

78 

12 

8.84 

11 

1930 

53. 1 

86 

19 

2.25 

6 

1931 

49.8 

77 

18 

3.41 

7 

1932 

57.8 

86 

22 

5.48 

9 

1933 

48.8 

84 

-  2 

6.21 

12 

Temperature 

Precipitation 

R« 

Year 

e 

ta 

e 

J  ° 
a 

Avera 

Highe 

1 
i 

s 

Avera 

No.  of 
.01  or 

1934 

45.2 

80 

9 

4.66 

7 

1935 

49.8 

82 

10 

4.43 

8 

1936 

46.0 

80 

-  7 

7.32 

10 

1937 

48.6 

83 

14 

4.93 

9 

1938 

55.2 

85 

18 

1.89 

4 

1939 

53.1 

87 

10 

10.25 

13 

1940 

45.4 

82 

10 

6.88 

12 

1941 

43.7 

72 

17 

2.77 

8 

1942 

44.5 

79 

11 

4.70 

7 

1943 

50.6 

83 

7 

2.30 

4 

1944 

55.1 

86 

10 

7  .  30 

16 

1945 

52.6 

85 

10 

7.12 

12 

1946 

50.8 

78 

17 

6.64 

8 

1947 

42. 1 

80 

9 

1.99 

4 

1948 

51.7 

86 

14 

6.41 

12 

1949 

53.9 

84 

12 

6.20 

1950 

54.4 

84 

19 

4.19 

1951 

50.3 

85 

-  2 

3.10 

1952 

51.9 

83 

20 

4.15 

1953 

49.8 

84 

16 

7.35 

All 

Years 

49.0 

5.26 

Data  In  this  table  have  been  weighted  on  an  areal  basis. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


ALABAMA 
FEBRUARY  1953 


Temperature 


Sutton 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Norma) 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  DayB 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet.  Hail 

Nr. 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

— i~ 

i 
s 

o 

si 

a  k 

•  a 

Si 

5  » 

Si 

°  * 

NORTHERN  DIVISION 

ALRFRTVILLE  1  S 

0 

o 

14 

0 

6.45 

1,57 

1,63 

1 2 

a  0 

o 

8 

ANN  I STON  CAA  AP 

60.3 

36.0 

48.2 

.3 

7C 

20 

2C 

18 

463 

0 

0 

1 1 

0 

5.68 

,30 

1,85 

14 

T 

0 

13 

10 

RFLIE  MI NA  2  N 

So, 4 

35.4 

47.4 

69 

10+ 

23 

18 

484 

0 

0 

11 

0 

8.24 

2.63 

21 

.0 

0 

8 

BIRMINGHAM  wn  AP 

R 

59.6 

38.4 

49.0 

1,3 

71 

20 

23 

18 

441 

0 

c 

7 

B 

6.01 

,84 

1.43 

20 

T 

T 

14+ 

13 

BIRMINGHAM  WB  CITY 

62.0 

41,0 

51.5 

3.5 

72 

20+ 

28 

18 

369 

6.96 

1.90 

1.35 

24 

.5 

0 

13 

CORDOVA 

429 

o 

0 

o 

7.26 

2,17 

1.30 

•  0 

11 

DECATUR 

57^9 

38.1 

48.0 

4,0 

70 

27 

26 

18 

466 

0 

0 

9 

0 

7,99 

3.56 

2.05 

21 

T 

0 

10 

FAYETTE 

59.0 

34.0 

46.5 

73 

12 

22 

18 

0 

0 

13 

0 

7.63 

2.14 

2.00 

21 

T 

0 

I  1 

GADSDEN 

58.1 

34.8 

46.5 

1,4 

70 

11  + 

21 

16 

0 

0 

0 

7.59 

2.19 

1.52 

13 

2.0 

0 

10 

GOODWATR 

58.4 

36.8 

47.6 

.5 

70 

31 

24 

18 

o 

o 

q 

o 

6.98 

1.37 

1.54 

15 

1.0 

1 

IS 

10 

HALFYVILLE 

55.4 

34.7 

45.1 

67 

11  + 

20 

18 

0 

0 

10 

0 

8.67 

2.05 

21 

.0 

0 

10 

HUNTSVILLF  4  SSE 

56.7 

35,5 

46.  1 

67 

11  + 

25 

1 8 

523 

0 

o 

1 1 

0 

7.35 

2,75 

2,31 

12 

.  0 

o 

12 

MAO I  SON 

57.3 

33,3 

45.3 

1,1 

69 

28 

22 

8+ 

0 

0 

\? 

0 

7.90 

3.32 

1.97 

21 

.0 

0 

1 J 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

511 

9.12 

4.48 

2.53 

11 

10 

ONEONTA 

57,9 

33.6 

45.8 

2,0 

70 

28 

20 

18 

0 

0 

13 

0 

T 

0 

10 

PELL  CITY  5  NW 

56.9 

34.8 

45.9 

66 

28 

19 

18 

0 

0 

1 1 

0 

6.06 

1.40 

20 

0 

B 

ROCK  MILLS 

61. 3M 

35. 7M 

48, 5M 

70 

28 

19 

18 

471 

7.24 

1,64 

1.39 

15 

.0 

0 

1 1 

SAINT  BERNARD 

57,3 

32.7 

45,0 

-  ,7 

69 

28 

20 

18 

0 

0 

14 

0 

7.94 

3.02 

1.70 

21 

.0 

0 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

0 

0 

9 

0 

\\ 

SCOTTSBORO 

59.0 

34.9 

47,0 

3.7 

69 

10 

20 

18 

500 

0 

0 

10 

0 

7.16 

2,32 

2.00 

21 

•  0 

0 

10 

TALLADEGA 

61,4 

37,7 

49,6 

1.9 

70 

27 

19 

18 

425 

0 

0 

9 

0 

5,92 

.42 

1.13 

15 

T 

0 

11 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

61,3 

38.2 

49.8 

2.7 

74 

11  + 

23 

18 

419 

q 

7.05 

2.02 

1.38 

19+ 

T 

0 

11 

UNIVERSITY 

59.6 

38.4 

49.0 

1  .9 

73 

11 

24 

18 

441 

0 

0 

8 

0 

6.66 

1.63 

1.37 

20+ 

.0 

0 

1 1 

VALLEY  HEAD 

* 

31.0 

44,3 

1.1 

67 

1 6 

1 6 

570 

0 

0 

17 

0 

1  .60 

1 1 

.  0 

0 

DIVISION 

47.2 

7.24 

.2 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

61,1 

36.  1 

48.6 

70 

27+ 

17 

18 

451 

0 

0 

9 

0 

7.17 

2  06 

24 

.  0 

q 

13 

AUBURN  3  SW 

59.0 

37,7 

48,4 

-  2.8 

70 

21 

20 

18 

0 

0 

4 

0 

7.91 

2.46 

1.83 

15 

.0 

0 

13 

CAMDEN  3  NNW 

64.3 

39,7 

52.0 

76 

11 

22 

18 

358 

0 

0 

6 

0 

8.38 

2.03 

20 

.0 

0 

CAMP  HILL  ?  NW 

58. 3M 

36,1 

47,  2M 

20 

18 

0 

0 

8 

0 

8.05 

1.52 

15 

.0 

0 

10 

CFNTREVILLE 

60.3 

36.1 

48.2 

-  1.3 

74 

21 

20 

18 

ft 

7.33 

1  .76 

2.15 

20 

.0 

0 

10 

CLANTON 

58,4 

36.6 

47.  5 

tm          ,  S 

71 

21  + 

23 

1  6+ 

0 

0 

8 

0 

10 

DAYTON 

59.3 

40.7 

50.0 

75 

12 

27 

18 

0 

0 

4 

0 

9.07 

2.71 

20 

.0 

0 

12 

OFMOPOLIS  LOCK  * 

59.9 

38.8 

49.4 

76 

12 

26 

18 

0 

0 

4 

0 

7.61 

2.24 

1.78 

20 

.0 

0 

1  0 

DEMOPOLIS  LOCK   AND  DAM 

61, 7M 

38.5 

50.  1M 

77 

12 

25 

18 

0 

0 

6 

0 

7.72 

2.15 

20 

.0 

0 

11 

EUFAULA 

63,7 

40.9 

52.3 

2.3 

75 

28 

24 

18 

350 

* 

0 

7.46 

1.94 

2.09 

15 

.0 

0 

16 

GREENSRORO 

63,3 

39  9 

51  6 

0 

0 

5 

0 

8.11 

20 

0 

13 

GREENVILLE 

63,6 

41.3 

52.5 

2,3 

75 

28 

28 

18 

345 

0 

0 

3 

0 

8.27 

2.60 

2.17 

15 

.0 

0 

15 

HIGHLAND  HOME 

61.3 

41,9 

51,6 

-  ,2 

74 

20 

31 

18 

368 

0 

0 

1 

0 

7.15 

1.51 

2.15 

15 

.0 

0 

1 1 

LAFAYETTE 

60.6 

37.2 

48,9 

70 

11  + 

23 

18 

445 

0 

0 

7 

0 

8.54 

2.00 

22 

.0 

0 

1? 

L IV INGSTON 

6?  .  7 

39.5 

0 

0 

6 

0 

10.01 

5,35 

2.20 

.  0 

0 

11 

^*KI(ffl    JUNCTION    7  NE 

62.1 

38.8 

50,5 

75 

20 

23 

18 

400 

0 

0 

6 

0 

8.55 

13 

MARTIN  DAM 

61,0 

40.  OM 

50.  5M 

70 

20+ 

26 

18 

414 

0 

0 

0 

6.17 

.76 

1.44 

24 

.0 

0 

13 

MAXWELL  FIELD 

6.30 

1.60 

14 

.  0 

0 

1  4 

MONTGOMERY  WR  AP 

R 

61,6 

41.2 

51.4 

-  .2 

74 

20 

27 

18 

374 

0 

0 

2 

o 

7.34 

2,61 

2.10 

14 

.0 

0 

IS 

MONTGOMERY  WR  CITY 

61,4 

43.8 

52,6 

.0 

75 

20 

31 

18 

341 

o 

6.23 

1,44 

1.87 

14 

.0 

0 

13 

PRATTVILLE 

61,1 

40.5 

50.8 

.7 

74 

20 

24 

18 

390 

o 

o 

3 

q 

8.41 

3,09 

1.75 

15 

.0 

0 

1  2 

PUSHMATAHA 

62.4 

37.1 

49,8 

-  .6 

76 

12 

23 

IB 

0 

0 

7 

0 

8.72 

2'.  86 

2.12 

15 

.0 

0 

11 

SFLMA 

63.6 

42,8 

53.2 

2,1 

0 

0 

1 

0 

a  0 

I  1 

THOMASVILLE 

62.8 

41.9 

52.4 

2.5 

77 

11 

30 

18 

350 

0 

0 

2 

0 

11.21 

5.82 

3.75 

20 

.0 

0 

12 

TROY 

60.4 

42.1 

51.3 

-  1,6 

73 

21 

29 

18 

0 

0 

2 

0 

5.87 

.32 

1.53 

15 

.0 

0 

1  2 

TUSKEGEE 

61.2 

39.6 

50.4 

-  .2 

77 

12 

23 

18 

ft 

Q 

5.66 

.51 

1.03 

26 

.0 

0 

14 

UNION  SPRINGS 

62.1 

41.6 

51,9 

1.5 

74 

20 

28 

18 

361 

0 

0 

1 

0 

7.08 

1,12 

1.80 

15 

.0 

0 

10 

WFTUMPKA 

61.5 

4 1 ,7 

51.6 

1.5 

26 

1  8 

367 

0 

0 

2 

0 

7.23 

1.69 

1.77 

1 5 

.  0 

0 

10 

DIVISION 

50.7 

7.80 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

62.9 

41.5 

52  .2 

\  2 

0 

0 

3 

0 

11 

ATMORF    STATE  FARM 

65.1 

44.  1 

54.6 

75 

11  + 

29 

18 

286 

0 

0 

2 

0 

7.49 

1  .40 

15 

.0 

0 

12 

RAY  MINETTE 

64.1 

44.4 

54.3 

-  1,1 

76 

11 

29 

18 

297 

0 

0 

2 

0 

5.96 

.18 

2.65 

14 

.0 

0 

1  o 

RREWTON  3  SSE 

65.5 

41.7 

53.6 

•  1 

76 

11 

22 

18 

313 

0 

0 

5 

0 

6.45 

1.07 

1.75 

21 

.0 

0 

12 

CHATOM 

65.6 

40.1 

62,9 

0 

6 

0 

14 

CITRONELLE 

64,5 

45.3 

54  •  9 

0 

0 

2 

0 

6  a  98 

.  0 

13 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

64.1 

43.4 

53.8 

79 

25 

29 

18 

314 

0 

0 

1 

0 

6.04 

.80 

2.00 

6 

.0 

0 

1? 

EVERGREEN  CAA  AP 

63.7 

39.4 

51.6 

-  .3 

75 

11  + 

23 

18 

372 

4.92 

,63 

1.25 

14 

.0 

0 

1  ? 

FAIRHOPE 

64.5 

45.0 

54,8 

-  .9 

76 

11 

30 

18 

285 

0 

0 

1 

0 

5.84 

.75 

1.79 

14 

.0 

0 

15 

FORT  MORGAN 

62.8 

50,9 

56.9 

70 

4  + 

41 

22 

223 

0 

5.71 

3.85 

14 

•  0 

0 

10 

FRISCO  CITY 

62.4 

41.8 

52.1 

74 

12 

29 

18 

0 

0 

1 

0 

7.81 

2.56 

2.09 

15 

.0 

0 

GENEVA 

62.8 

41.5 

52.2 

75 

21  + 

25 

18 

0 

0 

5 

0 

7.54 

1  .94 

2.21 

7 

.0 

0 

13 

HTADLANO 

70.2 

42.9 

56.6 

84 

25 

28 

18 

233 

0 

0 

1 

0 

5.94 

1  .86 

15 

.0 

0 

LOCKHART 

62.9 

42.9 

52.9 

76 

21  + 

25 

18 

0 

0 

3 

0 

6.30 

1.45 

15 

.0 

0 

IS 

MOBILE  WR  AIRPORT 

63.5 

44.5 

54.0 

-  1.0 

74 

11 

32 

18 

304 

0 

0 

1 

0 

6.29 

1.73 

2.49 

14 

.0 

0 

15 

MOBILE  WB  CITY 

R 

62.1 

46,9 

54.5 

-  1.0 

71 

10  + 

34 

18 

283 

0 

0 

0 

0 

5.88 

1,52 

2,91 

14 

.0 

0 

13 

OZARK 

65.5 

44.0 

54.8 

1.8 

75 

25+ 

28 

18 

282 

0 

0 

1 

0 

6.73 

1.05 

1.67 

15 

.0 

0 

18 

ROBERTSOALE  7  E 

65.6 

44.6 

55.1 

77 

28 

27 

18 

273 

0 

0 

3 

0 

7.07 

1,64 

1  .6? 

14 

T 

0 

IT 

DIVISION 

54.0 

6.68 

T 

STATE 

49.8 

•  8 

7.35 

2.09 

.1 

Precipitation 


No.  ol  Days 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 

Me  3  FCBRUARV  1953 


Station 

Total 

Day  of  month 

i 

I 

2 

— L 

3 

4  5 

1  6 

7 

8  1  9 

1 

10 

H  | 

12 

13  T  u 

1 

15 

16 

 L 

17  1  18 

 '  

19 

20 

 L 

21 

22 

1 

23 

 L 

24 

25 

1 

26 

27 

28    29  30 

31 

>ISON  CENTRAL    rOMI  R 

8*62 

43 

IERTA 

9.31 

* 

.96 

!&7 

1*75 

_ 

2  39 

3*61 

76 

* 

96 

*61 

67 

3ERTVILLE  1  S 

6*45 

1ft] 

1**8 

*  ^3 

1*47 

*  _7 

*  ?? 

1IAH0ER  CI  TV  6  NE 

7.17 

CEV1LLE 

7.76 

•  OS 

•  26 

•  35 

•  04 

•  66 

T 

U73 

1.10 

1.31 

.02 

1.07 

•  84 

.16 

ialusia 

* 

06 

* 

.15 

1,71 

1  22 

48 

.27 

IISTON  CAA  AP 

•  41 

T 

T 

,48 

.19 

.  38 

•  77 

•  37 

T 

1  .04 

•  16 

.03 

8*42 

•  93 

.83 

•  90 

1.17 

«ILLE 

6.50 

,12 

,70 

1*22 

1 .29 

•  89 

•  35 

lENs 

0*24 

•  04 

1.46 

.08 

1.67 

1.39 

.76 

.66 

2*13 

.36 

•  08 

.01 

•ORE   STATE  FARM 

7,49 

60 

* 

90 

.  30 

1,15 

•  25 

•60 

•  90 

80 

•  52 

.37 

HUM  3  S« 

7.91 

40 

* 

01 

'* 

1 

* 

08 

* 

,07 

1*42 

•  43 

•  32 

•  90 

.90 

TAUGAV I LLE 

7*36 

.0 

.55 

1*70 

1.22 

•  36 

•  79 

•  71 

HON 

8.98 

1  •  60 

1 . 70 

1  •  95 

**0 

1.20 

1.35 

t 

MI NETTE 

5*96 

•  62 

•  35 

.29 

2.65 

.16 

•  70 

•  04 

•  63 

.12 

.16 

.GREEN 

6.16 

60 

* 

1.11 

69 

* 

.LP  NINA  ?  N 

8.74 

*}' 

1.0 

'  ae 

2.63 

*44 
* 

.L1NGSLEY 

* 

'  Al 

1*32 

•  0 

99 

61 

JMINGHAM  MB  AP  R 

8.01 

01 

05 

•  10 

'  50 

87 

Tio 

•  70 

1*43 

*2*9 

0? 

!  23 

*M  INGHAM  MB  CITV 

««96 

•  07 

•  33 

•  23 

.03 

.60 

.30 

1.28 

•  03 

1 .30 

1*12 

1.33 

•  16 

.16 

(HOP 

10.17 

?*  -U 

1 

2.25 

* 

13 

* 

12 

6*76 

•  *T 

*t» 

•  60 

10 

"no 
* 

* 

*  ' 

iNTLEV 

5.33 

.  26 

*  ?i 

J  " 

• 

ill 

*  Art 

EWTON  3  SSE 

6.44 

69 

"  16 

46 

*  15 

B 

1»7S 

*59 
* 

10 

* 

61 

*72 
* 

14 

* 

OGEPORT  2  H 

6.74 

.61 

•  12 

1*79 

.60 

.09 

.66 

•  05 

1.21 

1.35 

.26 

JMDIDGE 

9.68 

*?!! 

•  01 

•  10 

•  09 

**  j 

*  2a 

•  05  T 

}  •** 

*?? 

• 

•  04 

.ERA 

7.46 

•?? 

* 

5  ft! 

*  3ft 

*  lift 

WEN  3  NNW 

8.38 

•  07 

'  7A 

_ 

.03 

MILL    7  NM 

0.05 

*  23 

*60 

_ 

*  50 

1  !$2 

45 

1*12 

* 

1  '  31 

112 

*67 

)BON  MILL 

8.40 

•  40 

.50 

.40 

•  45 

.75 

.05 

1.25 

1.40 

2*00 

.90 

.30 

ITER  GROVE 

9*43 

•  63 

*fn 

•  89 

l*49 

•  06 

•  19 

*?«. 

■™ 

•  07 

UTREV ILLE 

7»33 

*06 

1*19 

10.60 

•  93 

• 

'  ?* 

,01 

1.07 

•  04 

.  82 

LDERSWURG 

6.56 

* 

*  50 

1*65 

125 

75 

65 

'MNELtE 

6.98 

.75 

•  19 

•  09 

.  35 

1.97 

.27 

T 

1.01 

.34 

•  55 

•  08 

1.08 

Io9 

.30 

1 1  BORNE 

6.15 

•  32 

.  ■* 

•  11 

35 

2 

1.09 

.83 

.80 

09 

IMTOM 

8.63 

.91 

*  ^4 
* 

1*59 
* 

1  .69 

.96 

** 

1  *40 
* 

•  87 

IYTON 

HI   ,  i  h  c 

MISSING 

FFEE  SPRINGS 

6.76 

.14 

•  45 

LBERT  STEAM  PLANT 

9.09 

1*93 

•  07 

2.00 

2.04 

.33 

1.30 

:  .  K 

•  32 

.20 

LLfNSVlLLE 

4.98 

59 

* 

* 

* 

1  60 
* 

95 

* 

2 

* 

* 

05 

* 

LUMBIA    1  m 

MISSING 

"tOOVA 

7.26 

•  39 

* 

1.11 

M 

9.11 

*  1 0 

*66 
* 

l.»l 

2.60 

•  9C 

05 

1  *67 

*50 

!a9 

9CVILLE 

7.25 

.19 

•  52 

.  39 

1.35 

.47 

•  68 

.42 

1.32 

1.13 

•  56 

1CV 

5.62 

34 

.87 

l  . .-:  * 

1  .65 

1 

WVtLLE 

5.98 

*  1  A 

*  TO 
* 

*  AO 

.87 

*  7t> 

'  *4« 

29 

*  TON 

9.07 

* 

*  to 

1.37 

2*71 

48 

1  *  ?A 

*66 

58 

CATUR 

7,99 

.90 

CATUR  4 

7.81 

.04 

•  65 

!33 

1.48 

1.20 

•  94 

.03 

.65 

1.95 

.18 

.13 

.03 

CATUR  SUBSTATION 

8.44 

•  83 

1.24 

*  ° 

.86 

.01 

WPOLIS  LOCK  A 

7.61 

*3a 

.93 

1  *78 

3*8C 

09 

1  *45 

•  63 

'  0 

•©POL  IS  LOCK  AND  DAM 

•  05 

1.06 

* 

* 

THAN  CAA  AIRPORT 

6*04 

2 

* 

*  10 

*  07 

1  66 

04 

05 

*05 

"  79 

*o? 

*  j  j 

BA 

4.64 

.61 

'?3 

04 

.46 

•  03 

•  23 

.17 

1.41 

•  32 

.12 

•  03 

.02 

.74 

•  16 

MO 

7.54 

•  60 

*a° 

.  60 

1  ,55 

**  *M 

1  .27 

'AULA 

7«46 

1 .02 

* 

•  06 

*  25 

.  10 

•  04 

.11 

2.09 

1  *A« 

,8 

•  0 

*  **j 

'J; 

•  07 

TAW  lock  7 

6.40 

1.20 

ERGBEEN  CAA  AP 

4.92 

05 

*  42 

1  15 

14 

83 

02 

I*  | 

'  1  1 

*?4 

IRMOPE 

5.84 

'oe 

•C  1 

•  33 

•  06 

•  15 

U79 

1.67 

•  02 

•  05 

•  44 

•  12 

•  11 

.73 

.05 

•  13 

1X0  3  N  E 

5.54 

•  83 

*  0a 

1.57 

•  13 

*  "'  " 

JCVILLE 

7.14 

•  15 

*  7» 

•  23 

1.00 

1.05 

.65 

•  32 

*  it 

*n7 

LLS  CITV  6  NM 

7.67 

Si 

71 

1.55 

i  *  io 

*rt? 

•  02 

RLE* 

5.61 

1  *20 

.22 

*  90 

.95 

16? 

16 

VETTE 

7.63 

•  40 

•  55 

•  13 

•  06 

.76 

1.22 

1.75 

2*00 

.84 

•  16 

.74 

AT  ROCK 

6.50 

*  ">rt 

1.00 

.03 

*  3b 

1 ' 

' 

•  08 

ORENCE  AT  LOCK 

9.11 

*n? 

*  7*, 
* 

* 

*  s? 

1  *  HA 

.42 

.78 

*  ' 

*nl 

RT  DEPOSIT 

8.12 

78 

•  09 

•  08 

20 

2.12 

•  32 

34 

* 

*37 

*93 

RT  MORGAN 

5.71 

*05 

•  63 

•  60 

*05 

3  85 

•  4fl 

•  03 

*05 

*0? 

*03 

RT  PAVNE 

8.18 

•  11 

,20 

•  49 

.79 

1.29 

1.56 

•  96 

2.24 

.32 

.06 

•  14 

I  SCO  CITV 

7.81 

•  34 

.03 

* 

•  07 

2.09 

48 

* 

58 

16 

* 

14 

* 

OSOEN 

7.59 

* 

* 

l  *  ot 

1.52 

INCSVILLE 

8.16 

23 

- 

*67 

l.»3 

1  *44 

03 

10EH  CITV 

6.44 

•  93 

NEVA 

7*94 

1*12 

•  13 

•  94 

•  02 

2.21 

•  06 

.09 

1.63 

•42 

•  55 

•  03 

T 

.65 

.09 

MUTER 

6.98 

*  _ 

* 

1.54 

•  J 

•  48 

*- 

86 

* 

* 

IGAS 

7.38 

• 

* 

* 

1.26 

.02 

' 

* 

EEMSBORO 

8.11 

'  67 

.63 

J  "  ' 

«■ 

ECNVILLE 

8.27 

•  16 

.06 

* 

2.17 

* 

U 

*  SHORES  2  SSE 

9.15 

•  82 

1.20 

I 

5.70 

•  10 

.93 

.30 

.02 

.01 

•  07 

H 

TERSVILLE  CITV  W  WKS 

7.38 

**"| 

1.00 

•08 

•*3 

•** 

NTERSV I LLE  DAM 

6.40 

'ft? 

*61 
* 

1  '  53 

.84 

'tb 

'  I 

1  41 

•  IB 

•  09 

LtTVILLE 

*  in 

*« 

*  Aft 

.90 

»  n* 

*  u 

MILTON 

7.73 

*  5 

.02 

.83 

.85 

RRISBURG  6  SE 

7.44 

.50 

.67 

1.18 

1.93 

•  50 

•  35 

.35 

1*32 

.47 

WCVILLE 

6.32 

•  34 

.43 

1.88 

•  52 

.')4 

.92 

XAND 

5.94 

•  34 

■  38 

*5I 

•  ^* 

1 .86 

i*2 

,80 

*i« 
*  It 

BLAND  HOME 

•  30 

•  27 

2.15 

MfOWR 

6.38 

.46 

,75 

.50 

* 

* 

GES 

8.49 

.77 

•  28 

1,38 

1.91 

.76 

1.05 

1.90 

,74 

.10 

TSVILLF  SUBSTA 

6.60 

"*~ 

•  77 

•  62 

1  '  \l. 

\*  "J 

.67 

•  04 

*?t 

■J* 

.05 

TSVlLLE  A  SSE 

7.35 

•  09 

.93 

•  1  7 

•  15 

2,31 

.19 

.61 

•  27 

*  At 

'  J  ' 

•  j ' 

(Of 

•  06 

•  72 

,62 

,95 

.30 

KSOM  LOCK  1 

10.17 

■  30 

•  43 

1.71 

KSOM  SHOALS 

7.16 

•  04 

•  20 

1,68 

1.64 

1.42 

1*02 

•  84 

.17 

•  13 

/DAN  OA" 

6.76 

.  *?? 

1.49 

•  05 

•  81 

**»A 

JAVETTE 

8.54 

*  « 

1.53 

1  *«rt 

*?« 

OAM 

•  41 

1.30 

.02 

■ 

M 

5.92 

06 

.  6 

"  45 

1  .40 

7 

1  30 

95 

.0 

*80 

32 

'  15 

/SBURG 

8.13 

•  50 

■  37 

,65 

.77 

1.75 

1.39 

1.44 

•  46 

.36 

.25 

JfIMGSTON 

10.01 

* 

•  45 

1.66 

'KMART 

6.30 

. 

•  67 

07 

*OQ 

1  .45 

*3B 

•  05 

*02 

*76 

*09 

7.61 

1.17 

•  12 

ISON 

7.90 

09 

* 

03 

*  62 

.82 

64 

03 

i 

ELLA 

6.82 

•  04 

•  30 

,01 

•  48 

1.33 

1  .69 

1.06 

•  75 

•  78 

■  16 

MOM  1  N 

8.86 

**a 

•  75 

•  63 

1.30 

*  * 

'oA 

"»t 

IOM  JUNCTION 

8.27 

•  20 

•  03 

•** 

■  36 

1.30 

*Aft 

1  *  AA 

J 

"™ 

; 

ION  JUSC " ION  2  NE 

8.93 

•03 

■  94 

?  an 

Art 

*  A 

«T|M  DAK 

6.17 

•  26 

.85 

VCU  MELD 

6.30 

• 

.  ■  ' 

•  43 

.03 

T 

•  36 

1.60 

•  04 

.70 

.60 

•  36 

.49 

.16 

1 7 1 

•  63 

.36 

CALLA  ?  NE 

6.99 

.92 

T 

•  3? 

1.29 

T 

8.19 

•  15 

•  04 

•  11 

•  36 

.66 

1.20 

2.00 

•  73 

•  34 

.96 

.84 

.34 

6.81 

1.23 

.90 

1.25 

2.83 

•  80 

1.58 

.62 

t«S  FERR v 

9.21 

.31 

•  80 

.03 

.69 

1.73 

7.10 

■  10 

.77 

.90 

•  97 

•  89 

7.48 

T 

.33 

•  79 

.49 

1.90 

•  19 

1*14 

■  48 

•  34 

•  62 

.86 

CMELL  Dam 

8.38 

•  31 

.90 

1.81 

.01 

1.17 

•02 

•  30 

.90 

1  .66 

•  90 

ILE  KB  AIRPORT 

6.29 

•  01 

•  81 

.11 

•  01 

.41 

2.*9 

T 

.01 

•  14 

•  44 

1*11 

,17 

•  10 

•  18 

•  16 

.14 

» 

ILE  MB  CITY  ft 

9.88 

T 

•  06 

•  49 

.01 

,28 

2.91 

•  02 

.06 

•69 

•  03 

•  06 

•  19 

•  07 

.09 

I 

TE  SANO 

7,62 

1.17 

1.36 

1.30 

.65 

.73 

1*73 

•  35 

.09 

r 

TEVALLO 

7.02 

.42 

•  16 

.99 

1.54 

1  .90 

.15 

1*29 

•  38 

•  19 

•  92 

Sm  R.l.r.nc.  Nolo  Folknrtng  SuHoo  lsd.« 
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DAILY  PRECIPITATION 


4LA6AH4 

Table  3-Continued  February  1953 


Station 

"3 

Day  of  month 

i  1  a  J  a 

4  5 

- 

6 

7 

8  9 

10 

11 

12 

I  1 

13     14  15 

16     17  18 

1 

19 

20  21 

22 

23 

24 

25 

26 

2/ 

00       on  on 
lo      29  J(J 

31 

MONTGOMERY  H8  AP  R 

7.3*. 

•  01 

•  10 

01 

2  10  02 

36  ,93 

18 

12 

84 

1  34 

MONTGOMERY  WB  CITY 

•  06 

.32 

•  17 

•  02 

T 

.*39 

T        1.87  .01 

T 

•47  .43 

.54 

.80 

•  51 

•  62 

MOULTON 

B.40 

•  04 

.76 

•  24 

1.45 

1.10 

.74 

.84  2.38 

•  75 

.10 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

9*12 

1.50 

•  61 

2.53 

•  06 

.59  .06 

.67 

2.31  T 

•  49 

•  10 

NATCHEZ 

7  ■  96 

•  27 

•  13 

•  06 

.13 

•  06 

T 

T         .31  2.00 

.77  1.14 

.69 

•  10 

1*38 

.92 

T 

NEWBURG 

8  .24 

67 

1  90 

1    77  1.48 

.98 

NEW  MARKET 

7»  13 

,11 

.61 

.61 

1.20 

1.39 

•  75 

.50  1.53 

.15 

•  03 

.05 

NEWTON 

6*79 

•  28 

•  02 

1.34 

.06 

•  06 

•10      .03  1.64 

.08  «37 

.68 

•  05 

•  75 

•  10 

.10 

ONEONTA 

•  38 

.57 

.31 

1.28 

.88  1.62 

•  68 

•  15 

•  22 

ORRVILLE 

" 

- 

.98 

1.87 

2.08  .74 

1.56 

•  76 

•  63 

OZARK 

6,73 

•  50 

•  17 

•  14 

•  05      .03  1.67 

•03  .55 

•  60 

.04 

01 

67 

24 

10 

PAINT  ROCK 

7»S7 

•  08 

•  40 

.41 

1.00 

1.50 

.95 

•  05 

.95  1,52 

.36 

•  06 

.05 

PALMERDALE  2  W 

6.87 

•  10 

•  55 

•  08 

•  82 

•  88 

1.54  1.42 

.77 

•  37 

•  23 

PELL  C I  TV  5  NW 

6.06 

.36 

.50 

1.30 

1.40  1*00 

1.10 

•  30 

•  10 

PENNINGTON  LOCK  2 

8.63 

•  12 

•  04 

.76 

•  72 

1.22 

2.63  .40 

•  43 

•  84 

.60 

•  65 

PERRYV ILLE 

1  57 

72 

1  33 

69 

P  ICKENSVILLE 

5*61 

•  54 

.10 

?44 

1.48 

.85  1.00 

•  90 

.30 

PINE  HILL 

9.80 

# 

• 

1.20 

•  55 

1.10 

•  60 

2,00  ,50 

1.65 

•  75 

1.45 

PINE  LEVEL 

7.57 

.39 

•  03 

•  04 

.07 

.62 

•  12 

1.96 

.0?  1.58 

•  27 

•  23 

1.25 

.99 

PLANTERSVILLE 

8.92 

•  40 

■  55 

•  46 

1*59 

1.85  .34 

•  55 

1.35 

1.05 

•  62 

PL t AS ANT  GROVE  SCHOOL 

1  10 

1.85 

63 

1,10  2.00 

20 

05 

PRATTV ILLE 

8  41 

.18 

.15 

•  55 

.33  1.75 

U17  «42 

•  53 

1.00 

1.17 

•  52 

•  64 

PRIMROSE  FARM 

6.39 

•  08 

•  04 

.41 

•  21 

T 

•  29 

.02  1.90 

•07  .78 

•  5B 

•  61 

•  65 

.75 

PUSHMATAHA 

8.72 

•  89 

.01 

.14 

.10 

•  24 

T 

2.12 

2.00  .55 

1.64 

.14 

.69 

RED  BAY 

6.45 

1.09 

•  06 

1.39 

1.02 

•  49 

1.49  2*12 

.70 

•  09 

REFORM 

T 

60  2  45 

RIVER  FALLS 

.77 

T 

•  52 

.04 

.47 

T 

•  20 

T  1.70 

1.34 

.34 

•  07 

T 

•  46 

.34 

•  07 

ROBERTSDALE  7  E 

7»07 

•  73 

.0? 

.43 

•  06 

•  08 

•  07 

1.62  1.57 

.03 

•  03 

•11  1*39 

.12 

•  10 

•  20 

•  13 

•  12 

ROC  MILLS 

7,24 

.01 

.77 

•  37 

1.39 

•  02 

.56  .85 

.35 

•  69 

1.03 

1.16 

RUSSELLVILLE 

6.27 

.55 

1.80 

1.40 

.70 

1.50  1.60 

•  70 

•  02 

SAINT  BERNARD 

•  08 

85 

1  25 

1  11 

1    ?2    1  70 

60 

18 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

7  42 

•  12 

!l6 

1.27 

.76 

.13  1.15 

•  OA 

1.06  1.53 

.43 

.08 

.16 

SAYRE 

6.33 

•  40 

.16 

•  37 

.14 

.79 

1.22 

•94  .88 

.79 

•  36 

.28 

SCOTTSBORO 

7.16 

.58 

1.63 

•  63 

•20  *70 

.10 

.82  2.00 

.40 

.10 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

6  .92 

.02 

.21 

•  41 

1.15 

1*01 

•  87 

T 

.81  1*96 

•  33 

.11 

.04 

.35 

•  05 

■  03 

1  15 

1  65 

SELMA 

8*24 

.24 

T 

•  03 

•  37 

.49 

1.68 

1.60  .61 

•  61 

.88 

.85 

•  68 

SHEFFIELD  TVA  NURSERY 

9.73 

1.55 

.04 

1.93 

1.83 

.52 

1.59  1.85 

•  33 

•  09 

SHOEMAKER  SPRINGS 

9.98 

• 

1.72 

2.00 

2.04 

.47 

1.32  2.03 

• 

•  40 

SLOCOMB  *  S 

4.83 

.49 

1.33 

1.72 

•  13 

•  37 

•  10 

•  59 

.10 

SNOW  HILL 

0 

•  52 

•  14 

18 

•  16 

.48 

2  00 

89   1  17 

1  00 

1  30 

SOUTH  HtLL 

6*81 

.15 

.28 

1.64 

.72 

1.09 

.04 

.89  1.31 

.48 

.06 

•  15 

SUTTLE 

8.82 

.82 

1.93 

2*13  .62 

•  60 

1.30 

•  80 

•  58 

SWA  tM 

7.83 

1.47 

.16 

1.90 

1.07 

.93 

.78  1.42 

.08 

SYLACAUGA  2  W 

6.39 

•  35 

.13 

.30 

•  36 

1.62 

1*16  • 

1*61 

•  54 

.50 

SYLVAN  I A 

6.96 

.68 

.94 

TALLADEGA 

5.92 

03 

.29 

.80 

1.13 

•  47 

T 

1.03  .53 

.16 

1.05 

.18 

.23 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

7.01 

•  30 

■  47 

.48 

1*48 

1*50  .59 

•  33 

•  90 

•  55 

.41 

THOMASVILLE 

11.21 

.  >* 

.19 

•  04 

.38 

.54 

1.83 

3*75  .94 

•  78 

•  44 

1*03 

1.03 

THURLOW  DAM 

6.93 

•  03 

•  06 

.72 

.44 

.02  1.64 

•21  «98 

•  69 

•  45 

•  71 

1.00 

TONEV 

•  06 

1.15 

1.50 

.04 

.08 

TR AFFORD 

6**5 

•  31 

.47 

'.70 

W25 

1.02  1*12 

.88 

•  40 

TROY 

5.87 

■  44 

•  06 

•  04 

.17 

.30 

•  32 

T  1.33 

1 .20 

•  26 

•  11 

•  74 

.70 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

7.05 

T 

T 

•  64 

T 

.43 

.27 

•90  «15 

U38 

1.35  .23 

•  06 

1.38 

.26 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

7.01 

•  12 

.07 

•  39 

•  02 

.52 

1*22 

1.93  .63 

1.00 

.74 

.17 

.40 

•  05 

.3' 

42 

UNION  SPRINGS 

708 

.27 

T 

.79 

.  15 

1.80 

•  81 

•  59 

.06 

1.49 

1.10 

•  02 

UNIONTOWN 

8.70 

.50 

.60 

1*33 

2.30  .72 

T 

1.73 

•  88 

•  62 

UNIVERSITY 

6*66 

.67 

.50 

•  20 

1.00  .12 

.95 

1.37  .18 

•  05 

1.37 

•  25 

VALLEY  HEAD 

- 

1.60 

.83 

.06 

- 

- 

- 

- 

VANCE 

7 

79 

62 

WAOLEY 

5  *95 

•  35 

•  40 

1*65 

.75  .70 

1.10 

.65 

.35 

WALLACE  2  NE 

5.19 

•  36 

.10 

.11 

•  17 

•07  2.00 

1*04 

•  34 

.18 

.38 

•  26 

•  18 

WALNUT  GROVE 

6.41 

.55 

• 

.57 

• 

1.32 

1.12 

•87  1.38 

.60 

WATERLOO 

9.41 

1.38 

.16 

3.86 

•  84 

.30 

1*81  .76 

•  30 

WEST  BLOCTON 

.06 

.90 

.80 

•  40 

.15 

•  70 

•  40 

1.10 

.24 

.22 

T 

WHATLEY 

8.01 

.03 

T 

•  05 

•  32 

•  01 

.22 

•01  1.80 

1.76  .20 

1.00 

.16 

1.59 

.84 

WHEELER  DAM 

9.54 

.03 

1.65 

.27 

1.65 

1.92 

•03  .56 

T 

1.46  1.52 

T 

.28 

.13 

.04 

WHITFIELO  LOCK  3 

8.33 

.12 

T 

.72 

1.28 

T  1.02 

2.30  .48 

.20 

•  80 

.76 

•  63 

WIDOWS  CREEK   STM  PLANT 

6.39 

•  34 

.48 

1.14 

•  96 

.67 

•74  1.73 

•  20 

.08 

.05 

WILSON  DAM 

9.34 

T 

1.20 

.20 

1.71 

1.98 

•  46 

1.41  1,97 

.26 

•  15 

WINFIELO  2  SW 

7.94 

.20 

.71 

.22 

•  60 

.81 

1.18 

1.45  1.71 

.73 

.16 

.15 

YATES  HYDRO  PLANT 

7.36 

•  02 

.05 

.52 

.46 

1.88 

.03 

.25  1.09 

.68 

.47 

.84 

1.07 

YOUNGS  STORE 

9.60 

.02 

.90 

.02 

2.54 

1.95 

.28 

1.43  2*11 

•  16 

•  19 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

FEBRUARY  1953 


Day  Ol  Month 


Station 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

13 

2(J 
•I 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

LBERTVILLE  1  S 

MAX 

61 

65 

61 

57 

65 

53 

56 

55 

71 

73 

66 

46 

49 

55 

46 

60 

41 

54 

46 

69 

49 

45 

30 

45 

67 

X  IN 

38 

30 

36 

32 

36 

40 

29 

27 

27 

42 

46 

29 

26 

27 

30 

27 

2  0 

22 

40 

38 

29 

28 

28 

i  38 

41 

37 

38 

LEXANDER   CITY   6  NE 

MAX 

66 

61 

66 

64 

66 

60 

56 

61 

65 

67 

67 

67 

55 

54 

54 

62 

58 

57 

60 

69 

68 

48 

50 

48 

58 

62 

70 

70 

MIN 

49 

38 

40 

33 

25 

47 

46 

29 

25 

32 

44 

44 

33 

26 

33 

23 

34 

17 

40 

48 

42 

35 

32 

41 

45 

45 

31 

33 

NDALUS I  A 

MAX 

65 

60 

63 

70 

71 

6fl 

67 

65 

62 

67 

72 

75 

39 

58 

55 

56 

65 

S3 

60 

68 

72 

47 

45 

52 

60 

72 

60 

71 

MIN 

46 

50 

45 

46 

42 

41 

50 

44 

39 

42 

42 

56 

32 

33 

39 

33 

36 

29 

31 

46 

42 

39 

39 

40 

46 

52 

41 

42 

- 

ISTON  CAA  AP 

MAX 

66 

66 

64 

62 

65 

58 

59 

60 

65 

69 

67 

64 

55 

52 

52 

61 

32 

59 

59 

70 

66 

47 

52 

47 

55 

62 

69 

66 

MIN 

AO 

39 

43 

32 

30 

46 

40 

29 

30 

36 

49 

38 

32 

28 

30 

26 

25 

20 

38 

48 

40 

35 

31 

41 

44 

43 

33 

43 

TMORF    STATE  FARM 

MAX 

64 

68 

72 

71 

71 

19 

69 

63 

68 

70 

75 

72 

67 

56 

56 

63 

61 

61 

65 

71 

70 

46 

45 

51 

65 

66 

72 

75 

MIN 

50 

52 

♦7 

47 

44 

53 

53 

36 

38 

40 

54 

S3 

32 

41 

40 

35 

43 

29 

45 

57 

43 

37 

36 

40 

61 

50 

40 

48 

UBURN   3  SH 

MAX 

36 

63 

64 

62 

64 

66 

68 

54 

60 

65 

68 

69 

58 

54 

51 

53 

62 

50 

58 

62 

70 

30 

46 

48 

49 

54 

61 

68 

MIN 

46 

42 

40 

42 

40 

41 

44 

35 

34 

38 

44 

50 

36 

29 

34 

28 

34 

20 

31 

42 

44 

35 

35 

35 

42 

46 

33 

36 

MINETTE 

MAX 

70 

68 

72 

72 

70 

OB 

58 

68 

63 

73 

76 

67 

39 

54 

48 

62 

56 

61 

61 

73 

71 

48 

47 

54 

65 

64 

71 

75 

MIN 

53 

54 

46 

46 

47 

56 

50 

36 

35 

42 

54 

49 

31 

40 

41 

35 

45 

29 

42 

60 

45 

36 

36 

42 

53 

49 

40 

50 

tLLE   MINA   2  H 

MAX 

62 

66 

66 

63 

65 

62 

56 

58 

62 

69 

63 

64 

51 

51 

51 

53 

53 

56 

57 

68 

6B 

44 

50 

50 

54 

63 

69 

69 

MIN 

41 

37 

34 

32 

30 

45 

33 

25 

32 

39 

52 

37 

32 

31 

35 

30 

28 

23 

40 

46 

35 

28 

26 

39 

44 

40 

39 

38 

RNIN6HAM  HR  AP 

MAX 

65 

66 

66 

63 

66 

58 

59 

60 

65 

68 

69 

62 

54 

50 

53 

62 

48 

56 

57 

71 

50 

47 

50 

30 

56 

60 

69 

69 

MIN 

♦J 

43 

39 

36 

36 

48 

39 

30 

41 

47 

54 

38 

31 

32 

33 

31 

27 

23 

45 

48 

37 

33 

30 

40 

47 

45 

36 

43 

IRMINGHAM   MB  CITY 

MAX 

67 

65 

66 

64 

66 

62 

60 

62 

67 

69 

69 

68 

57 

51 

55 

62 

59 

60 

56 

72 

69 

48 

52 

SO 

55 

63 

72 

69 

MIN 

51 

47 

43 

42 

42 

49 

44 

36 

42 

48 

54 

39 

32 

38 

32 

36 

29 

28 

45 

51 

37 

33 

31 

40 

48 

44 

43 

44 

IEHTON    3  SSE 

MAX 

64 

69 

72 

70 

71 

69 

59 

64 

69 

73 

76 

69 

59 

57 

37 

65 

59 

60 

66 

75 

71 

47 

49 

55 

72 

68 

73 

75 

MIN 

55 

50 

44 

48 

36 

51 

51 

31 

28 

34 

54 

54 

28 

35 

41 

28 

45 

22 

39 

58 

41 

38 

40 

44 

51 

49 

34 

39 

MOEN   3  NNW 

MAX 

69 

68 

72 

70 

67 

70 

59 

63 

67 

71 

76 

71 

56 

52 

56 

66 

61 

58 

65 

74 

72 

48 

47 

54 

60 

63 

72 

72 

MIN 

52 

45 

39 

38 

36 

46 

48 

31 

30 

37 

50 

44 

29 

32 

37 

29 

37 

22 

41 

56 

42 

37 

37 

40 

50 

48 

36 

43 

MP  HILL    2  NW 

MAX 

72 

55 

55 

59 

64 

66 

67 

57 

55 

54 

52 

61 

37 

56 

61 

69 

53 

46 

48 

48 

57 

61 

68 

MIN 

42 

42 

40 

39 

29 

34 

44 

32 

30 

34 

45 

51 

35 

28 

34 

27 

31 

20 

22 

43 

44 

36 

33 

34 

43 

44 

35 

39 

NTREVILLE 

MAX 

62 

66 

71 

66 

67 

6U 

62 

60 

62 

66 

68 

72 

52 

58 

52 

50 

60 

52 

48 

58 

74 

55 

49 

SO 

52 

54 

64 

70 

MIN 

44 

42 

)8 

38 

34 

40 

42 

29 

31 

36 

42 

50 

34 

30 

33 

28 

32 

20 

22 

46 

38 

35 

30 

35 

44 

45 

35 

38 

ATOM 

MAX 

61 

72 

73 

72 

73 

69 

64 

66 

70 

75 

77 

71 

60 

35 

58 

67 

64 

61 

60 

74 

71 

51 

46 

53 

61 

66 

73 

75 

MIN 

52 

49 

40 

36 

37 

56 

47 

29 

27 

33 

53 

50 

28 

34 

39 

28 

39 

21 

43 

58 

39 

36 

38 

39 

52 

48 

32 

40 

TRONELLE 

MAX 

63 

70 

72 

71 

71 

68 

62 

64 

68 

73 

75 

67 

58 

56 

57 

66 

56 

61 

61 

73 

71 

48 

47 

54 

64 

65 

73 

72 

MIN 

53 

52 

49 

49 

49 

56 

48 

38 

40 

45 

56 

51 

32 

43 

40 

37 

43 

32 

47 

61 

38 

36 

39 

40 

53 

49 

41 

51 

4 

NTON 

MAX 

55 

61 

63 

67 

64 

6  6 

57 

57 

62 

64 

66 

70 

53 

55 

48 

54 

63 

46 

56 

57 

71 

50 

47 

46 

48 

57 

61 

71 

MIN 

36 

43 

39 

39 

35 

37 

48 

32 

32 

33 

42 

49 

32 

32 

33 

29 

30 

23 

23 

44 

40 

35 

34 

34 

43 

46 

39 

42 

» 

90VA 

MAX 

60 

60 

66 

64 

66 

6* 

59 

62 

60 

70 

72 

70 

53 

60 

58 

53 

50 

58 

58 

72 

69 

46 

51 

57 

56 

60 

70 

69 

MIN 

48 

35 

33 

34 

44 

50 

39 

27 

36 

48 

54 

39 

33 

44 

33 

25 

28 

18 

39 

52 

35 

31 

26 

41 

49 

43 

31 

37 

TON 

MAX 

54 

56 

67 

60 

66 

70 

61 

60 

62 

62 

70 

75 

50 

55 

50 

55 

65 

47 

56 

65 

71 

46 

46 

47 

52 

57 

62 

73 

MIN 

48 

47 

45 

42 

45 

52 

44 

36 

38 

43 

51 

48 

31 

38 

30 

33 

32 

27 

30 

48 

40 

35 

34 

39 

42 

46 

44 

46 

'CATUR 

MAX 

60 

64 

61 

56 

63 

59 

55 

57 

64 

69 

64 

63 

49 

51 

51 

58 

53 

58 

51 

67 

65 

43 

50 

48 

53 

57 

70 

63 

MIN 

47 

40 

38 

41 

35 

45 

36 

32 

35 

44 

52 

38 

34 

32 

36 

35 

28 

26 

44 

48 

35 

30 

30 

40 

45 

40 

41 

41 

U 

VOL  IS  LOCK  4 

MAX 

55 

58 

66 

71 

67 

71 

62 

60 

64 

65 

71 

76 

50 

55 

49 

56 

66 

47 

56 

58 

75 

46 

48 

46 

51 

50 

64 

73 

m  In 

43 

46 

41 

40 

40 

42 

43 

34 

34 

36 

43 

50 

31 

41 

36 

32 

34 

26 

27 

45 

41 

36 

35 

35 

44 

47 

42 

43 

{> 

VOL  IS  LOCK   AND  CAM 

MAX 

58 

60 

67 

71 

68 

71 

63 

60 

63 

66 

72 

77 

48 

55 

51 

57 

66 

48 

55 

64 

75 

46 

52 

55 

63 

73 

MIN 

51 

44 

39 

38 

40 

45 

41 

32 

33 

40 

48 

46 

29 

33 

36 

30 

32 

25 

31 

45 

38 

34 

35 

39 

45 

46 

39 

45 

I 

NAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

70 

64 

62 

68 

68 

62 

59 

62 

66 

72 

72 

66 

58 

55 

55 

64 

57 

59 

65 

74 

70 

45 

54 

58 

79 

64 

70 

77 

MIN 

55 

50 

48 

46 

42 

48 

51 

40 

38 

43 

50 

38 

33 

37 

40 

33 

35 

29 

41 

58 

42 

41 

41 

46 

55 

47 

*» 

46 

1 

AULA 

MAX 

70 

67 

63 

67 

67 

59 

58 

63 

68 

72 

72 

69 

58 

52 

55 

65 

60 

60 

63 

74 

70 

49 

53 

53 

63 

68 

71 

75 

MIN 

48 

48 

48 

46 

34 

43 

45 

39 

32 

40 

46 

*» 

32 

34 

38 

31 

44 

24 

41 

56 

47 

39 

39 

46 

40 

46 

34 

43 

1 

tGREEN  CAA  AP 

MAX 

62 

68 

72 

69 

69 

62 

56 

63 

67 

72 

75 

6B 

57 

49 

56 

66 

53 

61 

69 

74 

72 

46 

46 

56 

67 

62 

72 

75 

MIN 

50 

50 

42 

42 

35 

51 

44 

34 

30 

35 

46 

37 

30 

35 

33 

28 

28 

23 

44 

63 

38 

37 

39 

43 

55 

40 

33 

38 

f 

RHOPE 

MAX 

63 

73 

71 

72 

72 

70 

60 

64 

67 

71 

76 

66 

59 

52 

57 

64 

57 

63 

64 

74 

68 

48 

47 

56 

65 

63 

70 

73 

MIN 

53 

54 

50 

49 

49 

56 

49 

38 

40 

43 

58 

37 

34 

43 

40 

38 

41 

30 

43 

64 

37 

38 

40 

42 

53 

50 

41 

51 

I 

ETTE 

MAX 

62 

65 

66 

66 

65 

67 

53 

59 

62 

66 

70 

73 

43 

55 

50 

54 

63 

46 

58 

58 

72 

45 

47 

51 

50 

53 

61 

71 

MIN 

42 

39 

'* 

34 

32 

38 

39 

28 

30 

32 

38 

42 

31 

29 

33 

29 

28 

22 

25 

45 

34 

31 

28 

31 

42 

42 

33 

41 

f 

T  MORGAN 

MAI 

62 

67 

6* 

70 

70 

61 

62 

62 

65 

66 

69 

65 

58 

59 

56 

65 

62 

37 

64 

69 

65 

48 

48 

60 

64 

65 

66 

69 

MIN 

54 

57 

54 

56 

53 

51 

54 

50 

50 

54 

61 

55 

43 

48 

45 

49 

50 

43 

53 

61 

45 

41 

44 

45 

53 

54 

48 

54 

FSCO  CITY 

MAX 

63 

58 

67 

71 

70 

70 

66 

53 

64 

67 

71 

74 

67 

65 

53 

57 

63 

54 

59 

65 

72 

47 

48 

46 

58 

64 

63 

72 

MIN 

50 

49 

47 

45 

45 

48 

49 

34 

40 

43 

49 

54 

33 

39 

38 

33 

41 

29 

33 

43 

43 

35 

35 

37 

44 

47 

40 

47 

8  50EN 

MAX 

65 

65 

63 

63 

60 

64 

53 

61 

59 

65 

70 

66 

54 

53 

50 

50 

62 

42 

58 

53 

69 

50 

46 

52 

46 

56 

61 

70 

MIN 

43 

41 

39 

41 

33 

34 

38 

33 

31 

32 

42 

51 

33 

30 

23 

21 

21 

23 

26 

41 

42 

35 

32 

35 

41 

35 

37 

40 

■ 

EVA 

MAX 

64 

76 

6* 

66 

70 

70 

64 

54 

56 

58 

74 

73 

66 

60 

56 

57 

56 

59 

60 

69 

73 

50 

46 

55 

63 

71 

57 

75 

MIN 

54 

52 

45 

49 

37 

42 

49 

40 

36 

37 

45 

56 

30 

33 

41 

30 

32 

25 

28 

45 

46 

41 

41 

43 

48 

57 

38 

42 

*>«ATER 

MAX 

53 

65 

60 

67 

63 

65 

54 

57 

60 

65 

67 

67 

54 

35 

50 

53 

63 

46 

58 

59 

6B 

51 

47 

51 

48 

56 

42 

70 

MIN 

43 

47 

42 

42 

33 

39 

46 

31 

31 

40 

44 

49 

33 

29 

32 

29 

30 

24 

27 

41 

41 

35 

32 

33 

42 

45 

34 

36 

«  ensboro 

MAX 

63 

70 

72 

69 

70 

61 

64 

65 

60 

68 

74 

69 

58 

51 

58 

65 

58 

57 

57 

74 

70 

51 

48 

50 

55 

63 

74 

73 

MIN 

SO 

46 

43 

41 

43 

53 

44 

33 

36 

41 

53 

39 

30 

30 

30 

33 

31 

25 

46 

52 

38 

34 

33 

39 

49 

45 

38 

42 

l 

iNVILLE 

MAX 

64 

70 

71 

66 

69 

69 

55 

63 

67 

70 

74 

69 

57 

54 

65 

65 

58 

60 

66 

74 

71 

45 

46 

52 

60 

62 

72 

75 

MIN 

43 

48 

42 

44 

40 

.9 

48 

38 

37 

42 

48 

45 

31 

35 

36 

31 

43 

28 

42 

56 

41 

36 

37 

30 

51 

49 

36 

41 

H 

iWILLE 

MAX 

64 

60 

65 

63 

57 

64 

51 

53 

57 

65 

67 

67 

42 

51 

46 

49 

56 

<•  1 

57 

55 

66 

42 

42 

49 

47 

48 

56 

67 

•LAND 

MIN 

43 

40 

40 

40 

37 

37 

37 

32 

34 

38 

42 

-0 

32 

32 

35 

35 

25 

20 

25 

42 

31 

26 

26 

30 

36 

38 

38 

40 

H 

MAX 

71 

70 

73 

67 

83 

82 

80 

67 

66 

71 

70 

7  i 

67 

66 

65 

75 

4>q 

63 

74 

80 

54 

55 

84 

81 

69 

75 

MIN 

44 

45 

.... 

47 

41 

M 

40 

39 

38 

43 

42 

41 

44 

43 

41 

40 

47 

28 

41 

54 

45 

39 

40 

45 

46 

53 

42 

48 

H 

'LAND  HOME 

MAX 

61 

66 

66 

64 

67 

62 

53 

60 

65 

69 

72 

67 

54 

50 

64 

64 

57 

56 

62 

74 

70 

43 

45 

50 

59 

63 

72 

71 

MIN 

53 

47 

41 

47 

42 

44 

49 

38 

41 

44 

50 

42 

33 

40 

35 

35 

41 

31 

43 

56 

40 

36 

36 

40 

41 

47 

39 

43 

■  M 

SVILLE  A  SSE 

MAX 

60 

64 

6? 

37 

62 

58 

55 

57 

60 

63 

67 

65 

55 

49 

49 

60 

52 

53 

45 

67 

45 

41 

53 

48 

53 

56 

67 

62 

MIN 

41 

37 

34 

33 

31 

43 

35 

30 

32 

31 

50 

38 

33 

32 

28 

32 

33 

25 

35 

47 

32 

29 

27 

40 

44 

41 

43 

38 

L 

'ETTE 

MAX 

64 

60 

65 

63 

65 

62 

57 

60 

64 

69 

70 

65 

55 

54 

53 

6? 

54 

66 

58 

70 

67 

46 

49 

48 

58 

62 

70 

70 

MIN 

46 

42 

39 

39 

30 

44 

43 

33 

31 

36 

36 

41  I 

34 

30 

32 

32 

33 

23 

36 

48 

42 

34 

31 

40  | 

43 

45 

38 

41 

60.6 
37.2 


b.  r«f-r«nr»  not**  toll«r*la|  atitlon  Irul.i. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  Continued 


ALABAMA 
FEBRUARY  19SJ 


Station 

Day  01  Month 

• 

9 

1 

2 

3 

4 

I6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avel 

L I V  t  NGSTON 

MAX 

61 

66 

72 

66 

71 

63 

60 

64 

66 

68 

76 

71 

56 

50 

36 

66 

59 

56 

56 

74 

72 

47 

46 

52 

55 

64 

73 

70 

62.7 

MIN 

51 

46 

41 

38 

41 

48 

40 

32 

32 

42 

48 

40 

29 

35 

36 

31 

31 

24 

46 

54 

37 

34 

34 

39 

49 

46 

37 

44 

39*5 

LOCKHART 

MAX 

62 

68 

61 

68 

68 

68 

67 

57 

62 

65 

72 

75 

61 

57 

54 

56 

64 

55 

59 

67 

76 

50 

46 

52 

62 

76 

61 

71 

62.9 

MIN 

54 

50 

45 

50 

42 

50 

50 

42 

37 

42 

48 

56 

30 

37 

-0 

33 

37 

25 

32 

48 

42 

39 

40 

44 

48 

53 

39 

47 

42.9 

MADISON 

MAX 

66 

62 

66 

64 

58 

63 

54 

59 

59 

64 

68 

63 

46 

51 

49 

48 

58 

48 

56 

56 

66 

46 

46 

51 

49 

53 

64 

69 

57,  J 

MIN 

44 

32 

38 

37 

32 

37 

35 

22 

23 

31 

41 

38 

29 

28 

34 

33 

27 

22 

29 

46 

34 

28 

26 

38 

38 

39 

33 

38 

33.3 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

59 

67 

69 

67 

70 

62 

62 

61 

65 

69 

74 

69 

54 

50 

54 

64 

58 

57 

60 

75 

67 

48 

47 

51 

59 

60 

70 

70 

62.1 

MIN 

48 

45 

40 

42 

39 

51 

45 

33 

32 

41 

49 

38 

29 

33 

34 

30 

32 

23 

42 

48 

38 

34 

32 

38 

47 

45 

38 

40 

38.8 

MARTIN  DAM 

MAX 

69 

62 

62 

62 

65 

56 

58 

68 

66 

67 

69 

67 

53 

54 

53 

56 

54 

58 

60 

70 

70 

50 

55 

49 

56 

62 

68 

68 

61.0 

MIN 

42 

45 

42 

46 

33 

48 

47 

40 

37 

37 

45 

0 

39 

34 

36 

40 

34 

26 

44 

45 

48 

36 

36 

40.0 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

60 

64 

62 

66 

69 

60 

58 

62 

65 

70 

73 

70 

55 

52 

35 

64 

55 

54 

63 

75 

71 

49 

49 

51 

58 

62 

70 

69 

61.8 

MIN 

52 

48 

43 

46 

40 

53 

51 

37 

37 

45 

50 

42 

39 

38 

37 

33 

37 

29 

45 

55 

44 

39 

39 

43 

49 

50 

44 

*7 

43.3 

MOBILE  KB  AIRPORT 

MAX 

65 

69 

71 

72 

70 

68 

62 

65 

66 

71 

74 

67 

59 

51 

57 

63 

56 

61 

64 

71 

53 

48 

48 

54 

67 

63 

70 

72 

63.9 

MIN 

52 

S3 

46 

49 

49 

51 

46 

38 

42 

45 

58 

39 

34 

43 

40 

39 

38 

32 

46 

53 

37 

36 

38 

42 

54 

48 

44 

53 

44.3 

MOBILE   MB  CITY 

MAX 

64 

69 

60 

70 

6S 

67 

56 

63 

66 

71 

71 

67 

58' 

51 

58 

63 

58 

61 

63 

71 

50 

46 

47 

55 

68 

63 

65 

71 

62.1 

55 

54 

53 

52 

51 

54 

48 

46 

46 

46 

59 

42 

35 

44 

41 

45 

43 

34 

48 

50 

41 

37 

40 

42 

54 

51 

48 

46.t 

MONTGOMERY  HB  AP 

MAX 

60 

65 

64 

67 

67 

60 

57 

63 

65 

69 

73 

66 

56 

50 

S9 

64 

54 

57 

62 

74 

71 

48 

48 

SI 

58 

60 

70 

70 

61.6 

MIN 

49 

48 

41 

43 

38 

50 

46 

38 

36 

41 

46 

40 

38 

35 

37 

32 

34 

27 

43 

55 

41 

37 

37 

44 

48 

46 

40 

41.2 

MONTGOMERY  KB  CITY 

MAX 

59 

64 

64 

66 

67 

60 

57 

62 

65 

69 

72 

65 

56 

50 

56 

65 

54 

57 

62 

75 

69 

48 

48 

50 

58 

62 

70 

70 

61.4 

MIN 

52 

48 

42 

48 

42 

52 

46 

41 

41 

46 

52 

41 

39 

40 

36 

38 

37 

31 

44 

55 

43 

37 

38 

44 

48 

49 

45 

43.6 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

MAX 

60 

67 

62 

56 

63 

60 

54 

60 

61 

67 

60 

51 

50 

49 

30 

57 

42 

56 

51 

67 

47 

46 

49 

47 

51 

56 

68 

57 

55.9 

MIN 

45 

37 

37 

40 

35 

40 

34 

33 

37 

42 

50 

35 

35 

33 

37 

32 

28 

28 

43 

51 

30 

28 

28 

37 

45 

39 

43 

40 

37.2 

ONEONTA 

MAX 

67 

63 

63 

64 

66 

65 

56 

57 

60 

64 

68 

65 

43 

46 

55 

52 

62 

43 

57 

55 

68 

48 

46 

52 

47 

57 

61 

70 

37.9 

MIN 

32 

38 

35 

36 

29 

35 

43 

28 

29 

33 

38 

42 

30 

32 

27 

26 

28 

20 

22 

45 

36 

31 

30 

36 

42 

42 

35 

* 

33.6 

OZARK 

MAX 

70 

69 

65 

67 

68 

67 

64 

62 

66 

73 

73 

71 

57 

56 

55 

65 

63 

60 

63 

74 

73 

50 

51 

S5 

75 

75 

72 

75 

65.5 

MIN 

53 

49 

46 

49 

41 

46 

52 

40 

39 

44 

49 

53 

33 

38 

38 

34 

46 

28 

42 

57 

43 

39 

40 

45 

47 

51 

42 

*7 

44.0 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 

61 

64 

63 

62 

60 

63 

55 

57 

58 

61 

66 

66 

51 

52 

49 

50 

61 

42 

54 

57 

68 

49 

46 

49 

48 

53 

60 

68 

56.9 

MIN 

37 

43 

34 

38 

28 

38 

47 

33 

30 

30 

40 

50 

29 

28 

32 

25 

25 

19 

21 

44 

40 

34 

30 

31 

44 

44 

40 

40 

34.6 

PRATTVILLE 

MAX 

60 

63 

61 

65 

68 

59 

58 

61 

64 

68 

73 

68 

55 

47 

35 

65 

55 

57 

61 

74 

70 

48 

47 

50 

57 

62 

70 

70 

61.1 

MIN 

50 

45 

39 

41 

38 

50 

46 

34 

34 

39 

45 

42 

38 

35 

32 

31 

38 

24 

44 

54 

45 

39 

38 

41 

48 

49 

36 

40 

40.5 

PUSHMATAHA 

MAX 

62 

55 

69 

74 

69 

71 

65 

65 

65 

67 

72 

76 

55 

61 

61 

61 

65 

51 

51 

66 

7S 

49 

49 

45 

54 

55 

64 

74 

62.4 

MIN 

43 

44 

40 

37 

36 

46 

41 

31 

30 

37 

43 

46 

29 

32 

34 

30 

34 

23 

27 

47 

38 

34 

35 

37 

45 

36 

37 

48 

37.1 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

67 

73 

71 

73 

72 

74 

63 

66 

67 

71 

76 

67 

60 

55 

59 

64 

59 

64 

62 

73 

67 

48 

46 

58 

69 

65 

72 

77 

65.6 

M  I N 

53 

54 

48 

50 

46 

60 

52 

35 

36 

39 

56 

54 

30 

42 

42 

34 

47 

27 

42 

59 

42 

30 

40 

41 

51 

52 

39 

48 

44.6 

ROCK  MILLS 

MAX 

66 

61 

65 

63 

64 

61 

57 

60 

66 

68 

67 

66 

55 

53 

60 

60 

57 

59 

67 

69 

49 

51 

51 

58 

62 

69 

70 

61.3 

MIN 

46 

37 

43 

32 

25 

44 

45 

29 

26 

31 

42 

34 

27 

33 

24 

35 

19 

36 

48 

43 

36 

33 

41 

43 

47 

31 

35 

35.1 

SAINT  BERNARD 

MAX 

67 

64 

65 

65 

59 

64 

56 

56 

59 

65 

68 

65 

43 

53 

51 

51 

61 

42 

57 

55 

68 

45 

43 

SI 

48 

54 

60 

69 

57.: 

MIN 

43 

39 

35 

35 

28 

34 

37 

28 

28 

30 

38 

42 

29 

28 

31 

27 

28 

20 

21 

43 

34 

30 

29 

30 

40 

40 

34 

" 

J2 1  i 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

MAX 

62 

65 

61 

57 

62 

57 

55 

36 

63 

66 

62 

62 

49 

50 

48 

60 

54 

55 

50 

64 

65 

43 

32 

47 

54 

57 

66 

63 

57.! 

MIN 

40 

40 

39 

37 

33 

44 

41 

29 

34 

42 

50 

36 

30 

30 

31 

31 

28 

21 

39 

44 

36 

30 

30 

39 

41 

40 

37 

3 

36.C 

SCOTTSBORO 

MAX 

65 

65 

65 

60 

62 

58 

59 

59 

65 

69 

61 

62 

52 

49 

51 

62 

55 

56 

51 

66 

60 

48 

SB 

48 

55 

59 

64 

68 

59.1 

MIN 

46 

38 

33 

33 

28 

46 

39 

27 

28 

35 

51 

38 

30 

28 

32 

26 

29 

20 

35 

47 

38 

31 

24 

39 

42 

39 

-?8 

38 

34.  * 

SELMA 

MAX 

60 

69 

71 

70 

71 

65 

61 

65 

69 

71 

75 

64 

57 

52 

37 

67 

52 

59 

62 

77 

60 

50 

47 

S2 

59 

62 

74 

73 

63.1 

MIN 

51 

49 

43 

45 

41 

54 

50 

36 

37 

44 

50 

53 

36 

37 

37 

33 

38 

27 

45 

55 

43 

37 

36 

41 

49 

48 

39 

43 

42.1 

TALLADEGA 

MAX 

66 

68 

66 

63 

65 

64 

59 

61 

67 

66 

67 

66 

56 

52 

54 

62 

57 

60 

59 

69 

69 

47 

51 

49 

55 

62 

70 

67 

61.' 

MIN 

51 

41 

38 

37 

30 

48 

47 

29 

30 

39 

52 

39 

33 

28 

32 

26 

31 

19 

40 

50 

40 

35 

30 

43 

46 

45 

36 

THOMASV I LLE 

MAX 

56 

69 

71 

67 

70 

66 

58 

62 

68 

72 

77 

65 

56 

49 

56 

65 

57 

58 

62 

73 

71 

47 

43 

53 

60 

63 

72 

73 

62.1 

• 

MIN 

50 

48 

47 

45 

48 

51 

45 

36 

40 

42 

55 

39 

31 

38 

36 

35 

34 

30 

44 

55 

35 

34 

35 

37 

51 

45 

41 

46 

TROY 

MAX 

64 

65 

63 

66 

65 

67 

60 

54 

60 

65 

70 

72 

55 

54 

50 

54 

64 

32 

57 

63 

73 

49 

45 

48 

58 

68 

61 

70 

60.' 

MIN 

44 

49 

43 

45 

42 

48 

49 

39 

40 

44 

47 

55 

33 

38 

36 

35 

45 

29 

32 

46 

42 

37 

37 

39 

44 

50 

44 

42. 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

67 

68 

70 

65 

67 

60 

59 

65 

66 

69 

74 

59 

58 

50 

56 

64 

51 

59 

57 

74 

47 

47 

51 

52 

56 

62 

72 

72 

61. 

MIN 

46 

44 

39 

40 

36 

48 

41 

31 

35 

39 

57 

40 

32 

31 

34 

29 

28 

23 

46 

46 

36 

33 

29 

39 

49 

41 

35 

*3 

M' 

TUSKEGEE 

MAX 

57 

62 

66 

63 

65 

68 

68 

59 

61 

64 

69 

77 

55 

55 

51 

53 

63 

49 

58 

69 

72 

50 

47 

55 

61 

67 

62 

68 

61.. 

MIN 

46 

41 

44 

39 

34 

46 

36 

37 

34 

40 

49 

53 

37 

33 

35 

30 

42 

23 

37 

41 

42 

38 

37 

39 

44 

48 

41 

42 

UNION  SPRINGS 

MAX 

65 

64 

62 

65 

65 

62 

55 

61 

68 

70 

70 

69 

56 

50 

53 

63 

59 

59 

62 

74 

71 

46 

50 

50 

63 

63 

71 

72 

62. 

MIN 

51 

47 

44 

43 

43 

50 

48 

34 

37 

42 

47 

47 

33 

35 

35 

33 

43 

28 

41 

56 

42 

37 

36 

42 

42 

48 

40 

42 

41. 

UNIVERSITY 

MAX 

65 

67 

69 

65 

66 

58 

58 

63 

66 

69 

73 

57 

55 

48 

53 

57 

70 

59. 

MIN 

47 

45 

42 

42 

43 

46 

40 

31 

38 

46 

56 

37 

33 

31 

32 

30 

29 

24 

45 

43 

34 

31 

31 

3  9 

47 

42 

37 

34 

38. 

VALLEY  HEAD 

MAX 

64 

61 

62 

60 

60 

58 

60 

58 

63 

67 

57 

55 

53 

51 

50 

53 

55 

55 

50 

65 

61 

54 

51 

52 

56 

60 

61 

62 

S7. 

MIN 

43 

34 

42 

39 

38 

25 

25 

25 

25 

26 

28 

26 

25 

24 

22 

16 

27 

30 

35 

45 

38 

30 

25 

33 

39 

41 

32 

30 

31.  j 

WETUMPKA 

MAX 

63 

66 

61 

66 

66 

58 

58 

62 

64 

67 

71 

62 

56 

55 

56 

64 

55 

58 

61 

74 

70 

48 

49 

SO 

57 

64 

71 

70 

61. 

MIN 

52 

46 

40 

42 

37 

53 

48 

35 

35 

43 

48 

47 

39 

35 

36 

32 

40 

26 

. 

45 

53 

43 

38 

36 

43 

46 

49 

39 

42 

41. 

See  reference  note*  following  Stttlon  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 
FEBRUARY  1953 


Day  of  month 


bunoa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 

.12 

.04 

.06 

.  10 

.13 

.06 

.13 

.03 

.05 

.20 

.  17 

.11 

.08 

.  18 

.09 

.18 

.  14 

.40 

.  17 

.10 

.06 

.12 

B3.31 

HIND 

10 

2 

6 

24 

13 

166 

3 

71 

11 

50 

52 

102 

89 

12 

89 

33 

75 

80 

60 

89 

130 

173 

48 

63 

50 

12 

26 

31 

1570 

FAIRBOPE 

EVAP 

.03 

.24 

.05 

.02 

.01 

.03 

.05 

.07 

.08 

.06 

.05 

.14 

.  10 

.08 

.  10 

.12 

.04 

.01 

.07 

.03 

.01 

.00 

.02 

.01 

.08 

.08 

B1.70 

WIND 

19 

22 

10 

26 

22 

52 

39 

19 

35 

21 

36 

71 

54 

98 

44 

23 

75 

25 

41 

82 

80 

63 

52 

34 

51 

28 

26 

32 

1180 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.01 

.03 

.05 

.05 

.06 

.05 

.01 

.13 

.07 

.04 

.06 

.06 

• 

* 

.37 

.06 

.05 

.04 

.04 

.13 

.00 

.04 

.05 

.13 

.11 

B1.73 

WIND 

30 

20 

30 

30 

20 

46 

46 

73 

23 

22 

30 

70 

35 

115 

96 

64 

60 

60 

50 

• 

120 

130 

90 

40 

10 

50 

22 

30 

1412 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


imilSTON  CAA  AIRPORT 
IIRM INGHAM  WB  AIRPORT 
IIRMINGHAM  WB  CITY 
ILAHTON 
ECATUR 
,'ATETTK 
ADSDEN 
00DWATER 
JtEENSBORO 
WEONTA 

ELL.  CITT  5  NW 

3BERTSDALE  7  E 

WD  MT  STATE  FARM  API 

\LLADEGA 

JSCALOOSA  CAA  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
FEBRUARY  195} 


Station 

Index  No. 

County 

(5 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

County 

Drainage  t 

-8 

B 

■ 

1 
& 

a 

Elevation 

Obser 
vation 
time 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Precip 

Observer 

ABBEVILLE 

OOOB 

HENRY 

31  34 

63  15 

465 

HID 

WILLIAM  W.  NORDAN 

C 

LOCKHART 

4B22 

COVINGTON 

31  01 

66  22 

290 

OA 

8A 

H.  C.  YOUNG 

2  3  5 

7 

ADDISON 

0  06  3 

WINSTON 

I 

34  13 

B7  11 

795 

Ml  [ 

PALMER  GOOSEY 

C 

LOCK  17 

4855 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

280 

7A 

CORPS  OF  FNGINEERS 

3 

ADD  1 SON  CENTRAL  TOWER 

LAWRENCE 

2 

34  21 

87  20 

990 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MADISON 

69  Ffi 

MADISON 

12 

34  42 

86  45 

5  73 

9A 

HARRY    R.    TAYLOR,  JR 

2  3  5 

? 

ALBERTA 

0140 

WILCOX 

1 

32  14 

B7  23 

175 

BA 

SIDNEY  J,  HARDY,  SR 

3 

MAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

3 

33  30 

86  51 

654 

6A   ALA6AMA    PJWER  CO 

3 

ALBERT VILLE  1  5 

014B 

MARSHALL 

12 

94  15 

86  13 

1114 

6* 

6A 

JESSE  M.  CULP 

2  3  5 

7 

MAGNOLIA 

5  0C"- 

MARENGO 

1 

32  OB 

87  39 

1B5 

HID  DR.  T.  H.  GAILLARD 

c 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

fAl  i  APOI  ISA 

32  59 

83  52 

660 

5P 

5P 

CITY  FILTER  PLANT 

2  3  5 

7 

MARION  1  N 

si  0' 

PERRY 

32  38 

87  18 

230 

BILLY  R.  SANDERS 

3 

ALICEVILLE 

n  rc 

PICKENS 

13 

33  oa 

as  os 

160 

BLANTON  JONES 

3 

MARION  JUNCT ION 

5111 

DALLAS 

3 

3  2   2  ^ 

87  14 

204 

>i  A 

MRS.   MARGARET  SMITH 

3 

ANDALUSIA 

COVINGTON 

6 

7A 

7A 

J.  RAYMOND  SHREVE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

DALLAS 

32  28 

87  13 

200 

6P 

6? 

ALA.  POLY.  INST. 

7 

ANNISTON  CAA  AIRPORT 

oa  ra 

CALHOUN 

7 

33  35 

63  51 

599 

HID 

MID 

CIVIL  AERO,  ADM. 

2  3  5 

7 

MARTIN  DAM 

51 

TALLAPOOSA 

!  1 

32  40 

85  55 

340 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  5 

6  7 

ARLEY 

0»B 

WINSTON 

2 

34  04 

87  13 

500 

7A 

MRS.  LESSIE  HILL  F R 

9 

MAXWELL  FIELD 

5202 

MONTGOMERY 

1 

M  ?■ 

86  21 

165 

HID 

U.S. ARMY  A]R  FORCES 

2  3  5 

ASHLAND 

0369 

CLAY 

33  16 

85  50 

1010 

MID 

HENRY  L.  MC  QUEEN 

C 

MC  CALLA  2  NE 

5233 

JEFF  ERSON 

2 

33  21 

86  59 

550 

JAMES  B.  ELLIOTT 

3 

ASHV1 LLC 

0377 

ST.  CLAIR 

1 

33  50 

86  16 

S.  A.  CROW 

3 

MELVIN 

3354 

CHOCTAW 

i  3 

31  56 

88  27 

7A 

JOHN  R .  LAND 

3 

ATHENS 

LIMESTONE 

12 

TA 

TVA-62 

MERTZ  3  E 

BI8B 

32  53 

87  20 

600 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

ATMORE  5TATE  FARM 

OA  02 

ESCAMBIA 

31  10 

67  29 

300 

4P 

4P 

ATMORE  STATE  FARM 

2  3  5 

7 

MIDWAY 

5391 

BULLOCK 

4 

32  04 

85  32 

490 

MATHEh  W.  HALL 

c 

AUBURN  3  SW 

0422 

LEE 

H 

32  34 

89  31 

730 

BA 

BA 

MRS.  MARTHA  I .MOORE 

2  3  5 

7 

MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

1 

32  06 

87  22 

76 

BOOKER  T.  RIDGEWAY 

3 

AUBURN  SCS  10 

0427 

LEE 

32  36 

83  29 

700 

MID 

SOIL  CONSERV  SVC 

C 

MILSTEAD 

5459 

MACON 

1  1 

2  27 

85  54 

206 

3 

AUTAUGAVILLE 

0440 

AUTAUGA 

1 

32  26 

86  39 

200 

6  A 

J.  B.  NEIGHBORS 

3 

MITCHELL  DAM 

5<-fo'. 

CHILTON 

7 

32  4B 

86  27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

BARTON 

COLBERT 

12 

463 

TVA-462 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE 

30  41 

B8  15 

Mil 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

7 

BAY  MINETTE 

Obf-  3 

BALDWIN 

9 

30  53 

87  47 

268 

7P 

7P 

GROVE R  W.  WOODWARD 

2  3  5 

7 

MOBILE  WB  CITY 

5483 

MOBILE 

9 

30  42 

BB  02 

10 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  n 

BELGREEN 

0631 

FRANKLIN 

12 

34  2B 

87  52 

910 

7A 

TVA-43 

3 

MONTE  SANO 

552<3 

MADISON 

1? 

34  45 

86  31 

1650 

3 

BELLE  M1NA  2  N 

063S 

LIMESTONE 

34  42 

86  53 

600 

*? 

AlA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

MONTEVALLO 

5HELBY 

i 

33  06 

462 

3 

BERRY 

074B 

FAYETTE 

2 

33  40 

87  36 

452 

MIC 

MISS  CLARA  R. OLIVE 

C 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

i  55C 

MONTGOMERY 

l 

32  16 

86  24 

198 

H|[ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

BEXAR  2  SE 

MARION 

1  3 

WM.  H.  WHITEHEAD 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MONTGOMERY 

32  23 

B6  18 

HIj 

51" 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BILLINGSLEY 

0«3 

AUTAUGA 

1 

32  40 

86  49 

380 

qA 

JOHN  R.  THOMAS 

3 

MOULT ON 

562! 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  17 

630 

3 

BIRMINGHAM  NB  AIRPORT 

0831 

JEFFERSON 

2 

33  34 

86  45 

610 

MID 

KID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

574* 

COLBERT 

12 

34  45 

87  37 

540 

HID 

2  3  5 

B I RM I NGMAN  MB  CITY 

0836 

JEFFERSON 

33  32 

86  50 

694 

5P 

S  1 

MRS . CARR I E  8 .HORTON 

2  3  3 

7 

NATCHEZ 

5785 

MONROE 

1 

31  43 

87  16 

182 

S.  B.  HELTON 

3 

BISHOP 

0854 

COLBERT 

12 

34  39 

88  07 

470 

TVA-42 

3 

NEW  BROCKTON 

5c; 

COFFEE 

5 

31  23 

85  56 

450 

MID 

E.  EARL  BOYETT 

c 

BOAZ 

MARSHALL 

2 

86  10 

1075 

7* 

MILFORD  H.  DOOLEY 

NEWBURG 

FRANKLIN 

34  29 

87  36 

7A 

TVA -6 44 

3 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

6 

31  35 

86  16 

284 

7A 

R  .  E .  HENDERSON 

3 

NEW  MARKET 

'66: 

MADISON 

12 

34  54 

86  26 

774 

3 

BREWTON  3  SSE 

1064 

ESCAMBIA 

6 

31  04 

B7  03 

85 

6P 

fc.A 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

2  3  5 

7 

NEWTON 

5?  7  5 

DALE 

5 

31  20 

85  36 

220 

BASCUM  N.  BROWN 

3 

BRIDGEPORT  2  X 

1099 

JACKSON 

12 

34  56 

85  45 

660 

5P 

MISS  M.LOUISE  JONES 

3 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  57 

86  29 

857 

7A 

2  3  5 

7  r 

BRl/NDIDGE 

1176 

PIKE 

5 

31  43 

515 

7A 

GEO.  L.  HICKS 

3 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

1 

32  18 

87  14 

200 

8A 

EDWARD  B.  WARREN 

3 

CALERA 

i  ;aa 

SHELBY 

33  06 

86  43 

500 

8  A 

ZEMMA  P.  HOLCOMBE 

3 

OZARK 

6218 

DALE 

5 

31  23 

85  39 

400 

UP 

7A 

mrs.  cleo  s . Rutland 

2  3  5 

7 

CAMDEN  3  NNW 

1300 

WILCOX 

32  02 

87  19 

110 

5P 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

1  2 

34  40 

86  20 

610 

3 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE 

13 

31  55 

87  59 

MID 

WM.  H.  GRIFFIN,  JR 

C 

PALMERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

3 

33  44 

86  41 

:98 

GEORGE  T .  POSEY 

3 

CAMP  MILL  2  NW 

1324 

TALLAPOOSA 

32  50 

85  41 

680 

ALA.  POLY.  INST 

2  3  3 

7 

PELL  CITY  S  NW 

(  3  2  B 

ST  CLAIR 

7 

33  18 

86  21 

950 

5A 

A.    F.  80WMAN 

2  3  5 

7 

CARSON  HILL 

1377 

WALKER 

2 

33  54 

87  32 

430 

7A 

MISS  MARY  C.  RAY 

3 

PENNINGTON  LOCK  2 

633* 

CHOCTAW 

1  3 

32  be 

88  02 

20 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CENTER  GROVE 

MORGAN 

l  Z 

TVA-66 

PERRYVI LLE 

PERRY 

32  37 

87  08 

BA 

C.  M.  PLUMMER 

CENTREVILLE 

1520 

BIBB 

3 

32  57 

B7  08 

230 

7A 

7A 

W.  D.  H0CL1F1ELD 

2  3  3 

7 

PETERMAN 

C  3  7  l 

MONROE 

1 

31  35 

87  16 

- 

MRS .  MI NT A  EDDINS 

CHATOM 

1566 

WASHINGTON 

13 

31  28 

88  15 

195 

6P 

CHAS.   C.  SMITH 

2  3  5 

7 

P1CKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

13 

33  13 

88  16 

163 

MR5 .  DORA  1 ,  CLAY 

3 

CH1LDERSBURG 

1615 

TALLADEGA 

? 

33  17 

86  21 

460 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

PINE  HILL 

646C 

WILCOX 

1 

31  59 

87  36 

110 

MRS . DELL A  L .  OAKLEY 

3 

C ITRONELLE 

16B5 

MOBILE 

9 

31  05 

88  14 

391 

6P 

6P 

8.  0.  JONES 

2  3  5 

7 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

t 

32  04 

86  04 

70 

MRS.   ENA  C.  PAUL 

3 

CLAIBORNE 

MONROE 

TOLLIE  L.  HA SKEW 

PLANT  ERSVILLE 

DALLAS 

32  39 

86  56 

240 

7A 

0.  H.  BARNES 

CLANTON 

1694 

CHILTON 

7 

32  31 

86  38 

590 

7A 

7A 

HUGH  M.  SIMPSON 

2  3  5 

7 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

-.52  1 

JACKSON 

12 

34  57 

85  55 

633 

3 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

31  53 

85  27 

590 

5A 

EDWARD  E.  POPE 

3 

PLEASANT  HILL 

6  52  6 

DALLAS 

1 

32  10 

86  55 

W.   D  GRINDLE 

t 

COFFEE  SPRINGS 

1607 

GENEVA 

31  10 

85  59 

265 

6A 

SAUL  R  SMITH 

3 

PRATT V I LLE 

6644 

AUTAUGA 

1 

281 

2  3  5 

7 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

12 

34  45 

87  51 

479 

7A 

TVA-462-A 

3 

PRIMROSE  FARM 

6684 

MONTGOMERY 

1 

32  le 

86  15 

180 

nr..  ii 

W.  E.  ELSBERRY 

3 

COLLINSVILLE 

DE  KALB 

34  15 

MRS.  S.  CUNNINGHAM 

PUSHMATAHA 

CHOCTAW 

32  12 

88  21 

8A 

MRS .  JAN  I E  C.  BROWN 

7 

COLUMBIA  1  H 

1663 

HOUSTON 

5 

31  IB 

85  08 

130 

7A 

REX  H.  CANADA Y 

3 

RED  BAY 

6B05 

FRANKLIN 

12 

34  27 

88  09 

627 

3 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

2 

33  46 

87  11 

334 

5P 

5P 

HRS.  C.  GRESHAM 

2  3  5 

7 

REFORM 

684  ~ 

PICKENS 

13 

33  23 

88  01 

242 

3 

CUBA 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

86  23 

215 

REUBEN  P  HARRIS 

3 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

6 

31  22 

86  32 

50 

JOHN  R.  BRADLEY 

3 

DADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  45 

760 

6A 

DR.  W.  B.  FULTON 

3 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

6 

31  23 

86  31 

M !  D 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

DADEVILLE  2 

21  2- 

TALLAPOOSA 

11 

H.  CLAY  PLESS 

ROBERTSDALE  7  E 

BALDWIN 

30  33 

87  36 

148 

6P 

6P 

CARL  BOSECK 

2  9  5 

DANCY 

2141 

PICKENS 

13 

33  00 

88  17 

207 

7P 

E.  F.  SMITH 

3 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

4 

33  09 

65  18 

745 

6P 

JAMES  B.  BAILEY 

2  3  5 

DANVILLE 

MORGAN 

12 

34  25 

87  04 

595 

7A 

TVA-503 

3 

RUSSELLV1LLE 

7126 

FRANKLIN 

12 

34  30 

87  44 

740 

DAYTON 

2188 

HARENGO 

13 

32  21 

87  39 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

2  3  5 

7 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  *7 

802 

7A 

FR.  ROGER  LOTT 

2  3  5 

7 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  37 

86  58 

573 

5P 

8A 

MRS.  FREDA  TRIMBLE 

2  3  5 

7 

SAND  MT. STATE  FARM  API 

72  0  ; 

DE  KALB 

12 

34  17 

85  58 

1195 

5P 

5P 

ALA.   POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

DECATUR  4 

2216 

MORGAN 

12 

34  37 

TVA-63-B 

SAYRE 

JEFFERSON 

33  43 

86  58 

DORA  R.  WEBSTER 

DECATUR  SU8STAT I  ON 

2221 

MORGAN 

12 

34  36 

86  58 

538 

8A 

TVA-411 

3 

SC0TTS8OR0 

7304 

JACKSON 

1 Z 

34  41 

86  02 

660 

6P 

6P 

MRS.  K1NZ1E  BOBO 

2  3  5 

7 

DEMOPOCIS  LOCK  t 

2240 

MARENGO 

13 

32  31 

87  51 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  3  6 

7 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

7310 

JACKSON 

12 

34  41 

B6  01 

660 

TVA-76-A 

OEMOPOLIS  LOCK  t  DAM 

2245 

4ARENG0 

13 

32  31 

87  50 

100 

BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

7 

SEALE 

7328 

RUSSELL 

32  18 

85  10 

350 

BA 

FRED  E.  ODOM 
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ALABAMA  -  MARCH  1953 


A.  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 


Temperature 

March  was  the  third  consecutive  month  with  tempera- 
ture above  normal.     The  monthly  mean,  58.9°,  was  3° 
above  normal.     Highest  temperature  reported  was  88° 
at  Tuskegee  on  the  31st.     Lowest  temperature  re- 
ported was  23°  at  Madison  on  the  5th. 

Precipitation 

Following  four  consecutive  months  with  above  normal 
precipitation,  the  mean  for  March  was  3.65  inches, 
or  2.45  inches  below  normal.     March  is  normally  the 
wettest  month  of  the  year  in  Alabama.     The  greatest 
monthly  total  was  9.01  inches  at  Youngs  Store,  and 
the  least  monthly  amount  was  1.57  inches  at  Fort 
Morgan. 

Hail 

18th:     Hail,  accompanying  a  tornado,  fell  in  the 
Mobile  area  on  the  afternoon  of  the  18th,  with  stones 
ranging  from  1/2"  to  3/4"  in  diameter.     22d:  Hail 
fell  in  Lauderdale  County,  near  Florence,  on  the 
22d,  accompanying  a  tornado.     Hailstones  were  re- 
ported to  have  been  the  size  of  marbles.     Light  hail 
was  reported  at  Leeds  and  Marion  on  the  18th;  at 
Dancy,  Falls  City,  Leeds,  Tuscaloosa,  Muscle  Shoals, 
Birmingham  and  Montgomery  on  the  22d,  and  near 
Jasper;  at  Pell  City  and  St.  Bernard  on  the  23d; 
and  at  Marion,  McCalla  and  Vance  on  the  24th. 

Miscellaneous 

Frost  was  reported  in  northern  and  central  sections 
on  the  5th,  6th,  26th,  27th,  and  28th.     Frost  oc- 
curred near  the  Coast  on  the  26th.     High  winds  and 
a  dust  storm  were  reported  at  Troy  on  the  24th. 

Crops 

First  week:     Field  work  was  generally  limited  by  wet 
soils,  although  some  land  preparation  was  possible 
on  upland  and  well  drained  soils  by  the  end  of  the 
week.     Potato  planting  was  completed  in  the  South- 
west Commercial  Area  and  cultivation  of  early  plant- 
ings was  underway.     Planting  corn  and  early  truck 
crops  was  active  in  most  extreme  southern  counties. 
Grain  and  pastures  made  considerable  growth  in  re- 
sponse to  mild  temperatures.     Grazing  was  becoming 
more  plentiful  and  livestock  were  Improving,  although 
supplemental  feeding  was  still  necessary  on  most 
farms . 

Second  week:     Weather  was  generally  favorable  for 
field  work,  except  in  the  south  where  progress  is 
below  normal.     Planting  corn  and  early  truck  crops 
continued.     Most  winter  grains  and  grazing  crops  were 
fertilized  and  were  growing  rapidly.     Pastures  were 
furnishing  ample  grazing  on  most  farms.     Most  live- 
stock were  in  fair  to  good  condition  and  were  im- 
proving with  increased  feed,  although  there  were 
some  losses  from  bloat . 

Third  week:     Wet  soils  continued  to  delay  field  work, 
but  better  progress  was  made  in  south  portion  where 
rainfall  was  lighter.     Planting  of  gardens  and  early 
truck  crops  continued.     Winter  grains  and  grazing 
crops  were  generally  in  good  to  excellent  condition 
and  growing  rapidly.     Livestock  were  much  improved 
and  very  little  supplemental  feeding  was  required. 
Losses  from  bloat  continued. 

Fourth  week:     Progress  of  field  work  in  north  was  de- 
layed by  wet  soils.     Planting  of  cotton  and  early  corn 
continued  in  south.     Cultivation  of  Irish  potatoes  was 
active  in  the  Commercial  Area,  and  this  crop  was  in 
good  condition  and  making  favorable  progress.  Winter 
grains,  cover  and  grazing  crops  continued  to  make 
good  to  excellent  growth.     Grazing  was  ample  on  most 
farms.     Livestock  were  generally  in  good  condition, 
although  a  few  losses  continued  from  bloat. 

Tornadoes 

Severe  thunderstorms  and  squalls  were  quite  numerous 
over  northwest  Alabama  on  the  22d.     Mr.  Ben  W.  Harlin 


of  the  Birmingham  Weather  Bureau  Office  reports  as 
follows:     "All  these  storms  were  called  tornadoes  by 
the  newspapers,  and  there  may  have  been  some,  but 
from  visiting  the  damage  area  at  Bessemer  and  at 
Reform,  and  from  the  reports  from  other  areas,  it 
appears  that  damage  was  caused  by  severe  thunder- 
storms.    These  thunderstorms  built  up  to  great 
heights.     Airline  pilots  trying  to  fly  from  Birming- 
ham, during  the  storm  at  Bessemer,  reported  turbu- 
lence so  severe  that  they  could  not  get  through.  The 
width  of  the  damage  areas,  in  most  cases,  were  wider 
than  they  were  long,  with  all  objects  blown  in  the 
same  direction." 

On  March  18th,  a  small  tornado  struck  the  corner  of 
Franklin  and  Delaware  Streets,  in  downtown  Mobile, 
about  2:22  p.m.     This  storm  moved  from  southwest  to 
northeast.     Its  path  was  about  200  feet  long  and  400 
feet  wide.     Two  people  were  injured.     Two  residences 
were  destroyed  and  seven  damaged.     Hail  accompanied 
this  storm,  with  stones  ranging  from  1/2"  to  3/4"  in 
diameter.     Mr.  Wm.  L.  Tilson  of  the  Mobile  Weather 
Bureau  Office  reported:     "Wind  lifted  one  small  house  • 
over  a  garage  and  a  car  standing  by  it  without  injury 
to  either  car  or  garage.     This  house  was  moved  south- 
east to  northwest  while  houses  approximately  40  feet 
away  were  blown  off  foundations  and  moved  15  feet 
from  northwest  to  southeast".     Damages  were  estimated 
at  $15,000. 

A  tornado  occurred  in  Lauderdale  County,  about  six 
miles  west  of  Florence,  about  6:45  p.m.  on  March  22d. 
A  church  was  blown  down  and  another  one  unroofed;  a 
schoolhouse  was  blown  off  its  foundation;  and  several  I 
houses  and  stores  were  damaged  by  being  unroofed, 
having  porches  blown  away,  or  otherwise.     Path  of  thir 
storm  was  reported  to  have  been  1-1/2  miles  wide  and 
1  mile  long.     Winds  were  from  a  westerly  direction 
and  all  objects  were  blown  the  same  way.     Another  tor-i 
nado ,  or  the  same  tornado  dipping  to  the  ground  again 
occurred  at  Sky  Harbor  Airport ,  about  10  miles  north- 
east of  Florence,  about  7  p.m.,  on  March  22d.  A 
hangar  was  damaged  by  having  one  concrete  block  wall 
destroyed  and  part  of  its  roof  blown  off.     Two  air- 
planes and  other  equipment  were  damaged  beyond  repair 
Path  of  this  storm  was  reported  to  have  been  600  feet 
wide,  moving  from  southwest  to  northeast.     Hail,  re- 
ported to  be  the  size  of  marbles,  accompanied  this 
storm.     There  were  no  injuries  reported.     Total  damagi 
in  Lauderdale  County  was  estimated  at  $23,000. 

Severe  Storms 

About  7  p.m.  on  March  22d.   a  severe  storm  struck  Re- 
form, Pickens  County.     No  xnformation  is  available  as 
to  the  path,   length  and  width  of  this  storm.     One  res • 
dence  was  destroyed  and  five  damaged;  three  other 
buildings  were  destroyed  and  six  damaged.     In  the 
Friendship  Community,  a  few  miles  north  of  Reform,  a 
house  was  blown  down  and  burned;  a  vacant  school  hous 
was  blown  off  its  foundation;  and  other  minor  damage 
was  reported.     No  injuries  were  reported.     Damages  ar 
estimated  at  $20,000. 

At  Eldridge  Community,  about  18  miles  west-northwest 
of  Jasper,  in  Walker  County,  a  severe  storm  occurred 
about  7:30  p.m.  on  March  22d.     The  path,  length  and 
width  of  this  storm  are  not  definitely  known,  although 
the  winds  were  from  the  west  or  southwest.     There  was 
some  hail.     Two  houses  were  destroyed  and  12  damaged; 
one  other  building  was  destroyed  and  five  damaged. 
Eight  persons  were  injured,  three  critically.  Damage 
are  estimated  at  $20,000. 

A  severe  thunderstorm  occurred  in  the  area  southwest 
of  Bessemer,   in  Jefferson  County,  about  8:30  p.m.  on 
the  22d.     Path  of  the  greatest  damage  in  this  storm 
was  about  1  mile  wide  and  1-1/2  miles  long.     The  wind 
was  from  the  south  and  there  were  gusts  estimated  at 
close  to  100  miles  per  hour.     Two  buildings  were  un- 
roofed; a  small  hangar  at  the  Durham  Airport  was  blow 
down  and  two  others  damaged;  twelve  airplanes  were 
destroyed;  wooden  fences  were  blown  down  and  numerous 
trees  uprooted.     Minor  damage  was  reported  over  an 
area  extending  10  to  12  miles  to  the  southwest.  No 
injuries  were  reported.     Damages  were  estimated  at 
$30,000.     -  A.R.L. 
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44*3 
* 

57.9 

8 

* 

84 

19 

0 

0 

5 

0 

4*17 

96 

* 

* 

1  3 

*n 

.0 

n 

0  1  1 

CLANTON 

69.  1 

45.8 

57.5 

1.8 

81 

19 

34 

5 

o 

o 

o 

o 

3.64 

- 

7.20 

1.04 

- 

.0 

0 

10 

1  ' 

DAYTON 

70.5 

50.9 

60.7 

85 

4 

35 

5 

o 

o 

o 

o 

3.07 

1.21 

.0 

0 

10 

2 

DFMOPOLIS  LOCK  4 

7^*6 

b£ 

^4 

1.51 

12 

9 

j  ' 

; 

DEMOPOLIS   LOCK   AND  DAM 

48*6 

60.1 

o 

o 

o 

o 

4*30 

1*20 

12 

*n 

3 

I 

FIIFAULA 

74.2 

49*6 

61.9 

4 

84 

... 

34 

1  28 

0 

0 

0 

0 

.6 

*Q6 
• 

19 

*n 

.0 

GREENSBORO 

72.0 

49.7 

60.9 

4.3 

83 

18 

35 

5 

159 

o 

o 

o 

o 

5.01 

- 

.66 

2.26 

12 

.0 

0 

15 

2 

i 

GREENVILLE 

73.5 

50,7 

62.1 

3.6 

82 

30 

36 

5 

127 

o 

o 

o 

o 

3.82 

1.89 

1.42 

1  3 

.0 

0 

11 

2 

1 1 

HIGHLAND  HOME 

72.3 

50.5 

*2 

2  + 

3  ^ 

?5+ 

2.76 

LAFAYETTE 

70.3 

45,2 

57.8 

83 

2  34 

A 

0 

2 

o 

3*91 

*  0 

LIVINGSTON 

71.7 

49,5 

60.6 

4.3 

85 

18 

34 

26 

177 

0 

0 

0 

0 

4.83 

- 

.41 

2.50 

\  2 

.0 

0 

10 

2 

i 

MARION  JUNCTION  2  NE 

71.5 

48.3 

59.9 

83 

3  + 

33 

5 

184 

n 

o 

o 

o 

4.12 

1  .31 

12 

.0 

o 

1  2 

3 

i 

MARTIN  DAM 

3.29 

2.41 

.73 

12 

.0 

° 

1  0 

4 

0 

MAXWELL  FIELD 

72.0 

52.0 

62.0 

82 

30 

39 

26 

129 

0 

0 

0 

0 

3.87 

1.48 

12 

.0 

0 

11 

3 

1  j 

MONTGOMERY   WB  AP 

R 

71.5 

49.4 

60.5 

3.4 

82 

30 

38 

5+ 

162 

0 

0 

0 

0 

2.32 

- 

4.18 

1.04 

12 

.0 

0 

1  <. 

1 

1 

MONTGOMFRY  WB  CITY 

71.5 

51.9 

61.7 

3.6 

82 

30 

39 

26 

134 

0 

0 

0 

0 

2.58 

3.8 

•  84 

1  3 

T 

0 

^ 2 

o 

PRATTV ILLE 

7  1.2 

48.0 

59.6 

2.0 

82 

18 

35 

26  + 

185 

0 

0 

0 

0 

3.15 

2.55 

•  83 

13 

.  0 

0 

1 2 

2 

0  ' 

PUSHMATAHA 

73.9 

0 

0 

1 

0 

18 

1 

SFLMA 

73.3 

50.7 

62.0 

3.4 

83 

18 

37 

26 

136 

o 

o 

o 

o 

2.86 

- 

2.56 

1I?o 

12 

.0 

0 

12 

3 

0 

THOMASVILLE 

73.1 

50.9 

62.0 

3.9 

83 

2+ 

36 

5 

132 

o 

o 

o 

o 

4.88 

.69 

2.31 

13 

.0 

0 

8 

3 

1 

TROY 

7  1  »  9M 

50  .  8M 

6 1  ,  4M 

2.6 

82 

3+ 

37 

5+ 

o 

o 

Q 

o 

3.98 

2.00 

1.32 

18 

7 

o 

1  2 

3 

1 

TUSKEGEE 

71.4 

46,9 

59,2 

1.4 

88 

31 

36 

5+ 

0 

0 

0 

0 

2  .  96 

2.45 

•  80 

23 

a  0 

o 

1 2 

2 

0  ' 

UNION  SPRINGS 

72.3 

49.7 

61.0 

3,3 

81 

2  + 

34 

5 

149 

0 

0 

0 

0 

,74 

23 

.  0 

o 

o 

1 

o 

WETUMPKA 

71.4 

49,4 

60.4 

2.5 

81 

15 

36 

9 

169 

o 

o 

o 

2.94 

- 

2.92 

1.73 

1  3 

,0 

0 

11 

1 

1 

DIVISION 

60.1 

3.64 

7 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

75.4 

52,4 

63.9 

84 

13 

38 

5+ 

o 

o 

o 

o 

2.20 

.90 

\  5 

.0 

0 

5 

2 

o  !  I 

ATMORE   STATE  FARM 

76.5 

52.6 

64,6 

83 

13 

37 

26 

81 

o 

0 

3.66 

1.69 

.0 

0 

8 

3 

i  !  1 

BAY  MINETTE 

75.9 

53.1 

64  ,  5 

83 

3 

38 

7  7 

o 

o 

o 

o 

1.89 

15 

.  0 

o 

3 

1 

BPFWTON  3  SSE 

76.3 

49.0 

6  2,7 

4*5 

9+ 

o 

o 

2 

o 

2*48 

1  *95 

15 

o 

o 

CHATOM 

75.6 

48.5 

62.1 

83 

2  + 

32 

26 

143 

0 

0 

1 

0 

4.09 

2.26 

13 

.0 

o 

10 

3 

1  1 

CITRONELLE 

74.5  ■ 

53.7 

64.  1 

3.2 

82 

22 

38 

5 

84 

o 

o 

o 

o 

3.80 

_ 

2.44 

1.71 

1  5 

.0 

0 

9 

2    1  1 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

75.5 

51.7 

63.6 

86 

31 

37 

26 

90 

3.03 

- 

2.12 

.89 

\  i 

.0 

13 

2 

0  |  1 

EVERGREEN  CAA  AP 

75.0 

47.5 

61.3 

0 

0 

1 

0 

12 

°0 

FAIRHOPE 

75.9 

53.6 

64,8 

4.7 

84 

13 

39 

5 

73 

0 

0 

0 

0 

4.70 

.07 

3.35 

15 

.0 

0 

8 

2 

1  1  1 

FORT  MORGAN 

71.1 

58,5 

64.8 

79 

22 

47 

29 

45 

0 

0 

0 

0 

1.57 

1.02 

15 

.0 

0 

4 

1 

1 

FRISCO  CITY 

74,6 

51.5 

63.1 

82 

14  + 

36 

5 

o 

0 

o 

o 

3.15 

1.99 

.97 

15 

.0 

0 

8 

3 

0  1 

GENEVA 

77.3 

50.3 

63.8 

87 

14 

36 

26 

0 

0 

0 

0 

3.05 

2.66 

1.38 

11 

.0 

0 

11 

3 

1 

HEADLAND 

76.7 

50.4 

63.6 

85 

31 

37 

5  + 

99 

0 

0 

0 

0 

3.15 

.0 

9 

LOCKHART 

74.2 

51,9 

63,1 

84 

14 

36 

26 

'6 

0 

0 

0 

3.43 

1  .06 

15 

.0 

s 

13 

1  1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

74.6 

54.1 

64.5 

5.0 

81 

4  + 

39 

5 

70 

0 

0 

0 

0 

4.42 

2.84 

1  .28 

.0 

0 

12 

1  1 

MOBILE    WB  CITY 

R 

73.2 

56.1 

64.7 

4.6 

80 

4  + 

41 

5 

62 

0 

0 

0 

0 

4.06 

3.06 

1.12 

15 

.0 

0 

10 

4 

1  1 

OZARK 

75.5 

52.4 

64.0 

4.0 

85 

3  + 

36 

5 

92 

0 

0 

0 

0 

2.66 

2.68 

.54 

11  + 

.0 

0 

12 

2 

0  j 

ROBFRTSOALF   7  E 

76.  1M 

52.  8M 

64.  5M 

82 

2 

36 

5 

78 

0 

0 

0 

0 

4.10 

1.02 

2.80 

15 

.0 

0 

B 

? 

DIVISION 

63,8 

3.31 

.0 

: 

STATE 

58.9 

3.0 

3.65 

2.45 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ADDISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBERTVILLE   1  S 
ALEIANDER  CITY  6  HE 
AL.1CEVILLE 

ANOALUS  I  A 

ANN  I STON  CAA  AP 

ARLEY 

ASHV I L  LE 

ATHENE 

ATMORE  STATE  FARM 

AUBURN  3  SW 

AUTAUGAVILLE 

BARTON 

BAV  MINETTE 

6ELGBEFN 
WELLE  MINA  2  N 
Ibili  INGSLEV 

birmingham  hb  ap 
(birmingham  nb  city 

(bishop 
no*; 

BRANTLE> 


BRUNO  I DGE 
ICALERA 

(CAMDEN   1  NNW 
:amp  HILL  2  NH 

:arbon  hill 

:enter  grove 
;entreville 

•matom 

:m!loersburg 
:itronfllf 

:l*ibornf 

:ianton 

:layton 

rOFFEE  SPRINGS 
:OLBERT  STEAM  PLANT 


T0R0OVA 

:uba 

)AD€VILLF 

>ANCY 
>ANV  I LLF 
)A  YTON 
>EC*TUR 
ffCATUR  4 

>ECATUR  SUBSTATION 
>EMOPOLIS  LOCK  * 
)EMOPOLlS  LOCK  AND  DAM 
HITMAN  CAA  AIRPORT 
:L8A 


OPEN  POND  TOWER 

RLE 

CITY   BL '    POND  TWR 


•LAT  ROC 
fLORENCF  AT  LOCK 
j'ORT  OFPOSIT 
FORT  MORGAN 
fORT  PAVNF 

|RISCO  CITY 
ftAOSDEN 

iAOSOE  N  GAS  PLANT 
.AINESVILLE 
yAROEN  CITv 

iENCVA 
tOOOWATER 
+ORGAS 
fREENSBORO 

Jreenville 

•ulf  shores  2  s5e 
runtersville  city  «  mks 
•untersville  oam 
ialeyvillf 

tAMlLTON 

iARRI  SBURG  CAHAU  TOWER 

IAYNCVILLF 

•EAOLANO 

'  IGHL AMO  HOME 

lIGHTOWE* 

O06ES 

i UNTSV1LLE  5UBSTA 
WNTSVILLE  *  SSE 
YTOP 

ACKSON  LOCK  1 

AC t SON  SHOALS 

"ROAN  DAM 

AFAYETTF 

AY  DAM 

«-FT^S 

;f  ESBURG 

IVINCSTON 

OCKHART 
t«CK  IT 

AO  I  SON 

'accua 

IaRION  ]  H 
*AR|ON  JUNCTION 

ARION  JUNCTION  ?  NE 

ART  IN  DAM 

AlWELt  FIELD 
K  CALL*  2  NC 
FLVIN 

'•*T  RONOVILLE  TOWER 

.it-'.  FERRY 

I  ICSTf ad 
ITCHELl  OAM 
WILE   W«  AIRPORT 
OBILE  WN  CITY  | 
3NTE  SANO 


6*98 
3.66 
7.00 


3.36 

4.41 
4,42 
3.07 
2.07 
2.99 

2*80 
4*13 
4.30 
3.03 
2.20 

4.27 
3.64 
4.4* 
2.21 
4.70 

2.33 
4.94 
4*01 
3.61 
7.52 

3.83 
4.70 
3.05 
1  .57 


3.05 
5.70 
4.54 
5.01 
3,67 


3.40 
>#79 

3.3<a 

7.92 
3.91 


4,*1 
4.424 


Day  of  month 

„  I 
2 

1 

3 

p 

4 

1 



5  6 

I  1 

7      8  9 

 1  L  

10 

 L 

1 

[2 

13 

• 

14  1 

15 

16 

 L 

17 

 L 

18 

19 

 ^ 

20  : 

— ^ 

21 

22 

23 

' 

25 

1.24 

•  63 

•  13 

•  20 

•  18 

.22 

.43 

•  08 

1*38 

•  22 

*  7  1 

•  67 

•  47 

•  19 

•  63 

•  67 

•  35 

•  1C 

•  10 

•  20 

•  30 

•  40 

•  83 

.  |  o 

•  06 

T 

•  86 

•  14 

•  70 

•  07 

1.43 

•  61 

.43 

•  13 

•  38 

•  23 

T 

•  01 

•  50 

1*09 

•  57 

.01 

.23 

■07 

•  27 

.01 

1*01 

■02 

•07 

•  27 

•  33 

.90 

•  10 

•  60 

.01 

•  97 

.05 

.31 

•  32 

T 

T 

.06 

•  82 

T 

•  38 

•  46 

•  19 

•  24 

•  03 

•  51 

1*07 

•  46 

•  31 

•  69 

•  60 

.15 

•  77 

•  33 

•  32 

.23 

•  12 

.65 

•  90 

•  06 

•  40 

■  58 

•  19 

.41 

•  02 

•  70 

•34 

.06 

.22 

•  99 

.88 

•  04 

.05 

.22 

.  10 

•  ' 

.70 

•  11 

•  10 

•  51 

■  20 

.  :  C 

.96 

.11 

•  11 

.24 

•  05 

•  90 

•  20 

.58 

.17 

•  49 

.86 

.10 

•  17 

•  43 

•  83 

•  80 

•  17 

.07 

.05 

.60 

•95 

•  19 

1.60 

.24 

•  13 

1.66 

•  76 

•  04 

■  6? 

.07 

.50 

•92 

.22 

1*39 

•  45 

;t 

•  76 

.  < 

.28 

T 

•  27 

T 

•  96 

.03 

•  65 

.13 

.67 

•  68 

.3? 

•  06 

.01 

•  97 

•  19 

T 

T 

.50 

.13 

.16 

.40 

1.13 

•  02 

T 

1.16 

•  09 

•  05 

•  47 

•  01 

.17 

•  02 

•  01 

•  42 

T 

■  32 

.55 

.55 

1.1? 

•  69 

•  08 

•  51 

•  18 

T 

.  0 

.10 

2»96 

.95 

.30 

.56 

.47 

.10 

.13 

•  90 

•  04 

•  16 

.47 

•  12 

.20 

•  08 

•  60 

.61 

.19 

•  20 

•  07 

•  06 

.40 

.  10 

•  12 

•  95 

.18 

•  03 

•  57 

1*35 

•  74 

•  12 

•  13 

•  35 

•  21 

.78 

•  20 

.74 

•  16 

•  04 

T 

•  09 

.  19 

•  1C 

•  53 

•  42 

•  06 

•  03 

.03 

•  91 

T 

•  01 

•  30 

•  24 

.64 

•  37 

•  04 

•  40 

•  19 

•  04 

•  64 

•  06 

•  54 

•  05 

•  13 

•  41 

1  .60 

•  20 

•  02 

•  79 

•  37 

•  03 

•  05 

•  33 

•  12 

•  12 

■  65 

■  20 

•  12 

•  24 

•  24 

•  42 

•  36 

•  30 

1*65 

•  40 

.45 

.35 

.45 

•  60 

•  40 

•  30 

1  .00 

•  86 

■06 

.79 

.19 

•  32 

.41 

•  43 

•  08 

•  24 

•  66 

T 

•  07 

.50 

.30 

•  62 

.83 

•  28 

•  27 

•  38 

•  54 

•  43 

•  03 

.05 

•  1 1 

•  09 

•  11 

2*26 

.58 

•  02 

T 

•  81 

•  68 

•  22 

.  30 

•  22 

•  15 

•  38 

•  70 

•  20 

•  02 

•  41 

•  22 

.02 

•  36 

•  04 

•  24 

•  11 

•  15 

1.71 

•T 

1*13 

.45 

•  24 

•  14 

1*15 

•  74 

•  33 

•  62 

•  07 

1  .04 

•  20 

•  77 

•  34 

•  33 

•0} 

•  05 

T 

•  42 

•  40 

•  56 

•  18 

•  22 

•  2B 

•  31 

1*69 

•  44 

•  37 

•  58 

•  04 

•  03 

•  79 

•  56 

.72 

•  55 

•  14 

.10 

■  07 

.58 

•60 

•  10 

1.83 

•  90 

•  77 

•  30 

.07 

■  08 

.52 

•  39 

•  07 

■  60 

•  13 

•  26 

•  20 

•  81 

•  07 

•  02 

•  30 

•  07 

•  34 

•  05 

T 

•  33 

■  29 

.  10 

•  40 

•  56 

•  10 

•  14 

1.08 

.07 

.30 

•  42 

:  .  DC 

.66 

.72 

.  ■' 

•  06 

•  62 

.07 

•  74 

.13 

.30 

•  48 

•  22 

•  13 

•  43 

•  08 

•  46 

•  32 

•  10 

.45 

2*  11 

•  24 

.04 

•  27 

•  75 

•  40 

1.27 

•  06 

•  26 

.09 

•  92 

•  43 

•  44 

•  05 

•  02 

•  11 

•  33 

1«21 

•  50 

•  22 

.02 

•  04 

•  29 

•  32 

•  76 

•  02 

•  11 

.22 

•  03 

•  43 

T 

.03 

•  97 

•  07 

•  01 

•  3? 

•  78 

•  02 

■  13 

.23 

■  12 

•99 

•  97 

•  06 

•  03 

•  77 

•  02 

•  66 

•  16 

■  14 

•  04 

•  1  8 

•37 

•  88 

•  06 

•  02 

•  16 

•  35 

1.11 

•  79 

•  62 

•  09 

•  19 

•  54 

•  03 

•  02 

•  IS 

.35 

1.20 

•  88 

.70 

.03 

•  14 

•  10 

■  03 

•  45 

■  15 

T 

.08 

•  46 

.89 

•  07 

.73 

•  09 

•  01 

•  0? 

•  28 

•  08 

•  55 

•  36 

•  04 

•  30 

•  43 

.02 

.04 

•  22 

•  23 

•  10 

.50 

•  77 

•  37 

.17 

•  40 

.46 

•  30 

.07 

.05 

•  03 

.79 

.66 

.09 

•  31 

•  28 

•  96 

•  07 

•  03 

•  1  8 

•66 

•  40 

.97 

•  62 

•  05 

■  35 

•  10 

•  33 

•  02 

•  59 

•  04 

•  01 

f 

•  13 

•  09 

•  18 

■  51 

.26 

•  25 

.37 

T 

•  15 

•  74 

•  10 

•  03 

•  10 

3.35 

•  08 

•  03 

•  05 

•  96 

■  12 

•  31 

•  04 

•  09 

1.01 

•  07 

•  45 

1*14 

1  *54 

.17 

•  15 

•  11 

•  38 

•  35 

•  05 

.90 

09 

.10 

•  54 

1.17 

•  26 

•  19 

•  05 

.20 

•63 

•  06 

•  01 

•  80 

•  06 

•  47 

•20 

•72 

•  92 

•  15 

T 

.20 

T 

•  20 

•  04 

•  86 

•  10 

•  01 

•M 

•  03 

.40 

•  30 

•  10 

•  10 

•  30 

•  10 

•  70 

•  05 

1.1? 

•  93 

•  23 

•  10 

•  12 

.20 

.22 

•  15 

•  56 

•  20 

.81 

•02 

•  77 

•  17 

•  10 

•  06 

.54 

•  52 

.02 

1*69 

•  02 

■  21 

.10 

•  16 

1  .29 

.15 

•  01 

•  90 

•  23 

1.02 

•  05 

•  50 

1.04 

•  76 

.40 

•  05 

•  14 

•  44 

.38 

•  44 

* 

•  46 

•  71 

•  40 

•  06 

T 

•  46 

•  23 

•  12 

T 

T 

•  56 

•  15 

1.00 

•  35 

•  31 

■  53 

•  42 

•  10 

•  86 

•  84 

T 

T* 

•  23 

T 

.51 

1*24 

1*01 

•  39 

T 

•  17 

•  10 

T 

•  01 

•  60 

•  03 

•  39 

•  30 

•25 

•  43 

•  68 

•  06 

.05 

1  .  38 

•  04 

•  05 

•  07 

•  52 

T 

•04 

•  96 

.  18 

•  22 

•  58 

.21 

1  .60 

•  27 

•  07 

•  57 

T 

•  30 

•  04 

•  18 

.4? 

•  30 

•  23 

1.30 

•  94 

.19 

•02 

•  11 

.68 

•  11 

•  04 

•  41 

•  05 

.36 

2«2< 

•  01 

•  09 

.36 

•  10 

•  03 

•  37 

•01 

•  01 

•  69 

T 

•  22 

•  03 

•  27 

.09 

•  14 

•  21 

1.42 

•  11 

•  26 

T 

•  84 

•  39 

•  30 

•  98 

•  87 

1*14 

•  34 

.06 

•  11 

•  02 

■  28 

•  35 

•  04 

•  54 

•09 

•  65 

•  88 

•  24 

•  19 

.15 

•  31 

.10 

.62 

•  06 

•  01 

.96 

•  70 

■  20 

•  20 

•  38 

•  40 

*  15 

1.08 

•  34 

•  17 

.32 

.27 

.10 

•  01 

.25 

•  38 

•  06 

•  63 

T 

T 

•03 

•  48 

.25 

•  68 

•  65 

•  03 

•  90 

•  02 

•  04 

.03 

•  42 

.01 

T 

•  46 

.10 

•  96 

T 

•  23 

•  18 

•  43 

1.10 

.63 

•  50 

•  15 

.12 

.  16 

•  83 

• 

1.35 

•  35 

T 

•  20 

.20 

•  60 

.10 

.  10 

•  30 

•  10 

•  20 

■41 

•30 

•  90 

•  90 

•  20 

.58 

•  19 

.20 

.21 

.14 

.36 

•  92 

•  96 

•  46 

x 

•  64 

•  03 

.  0? 

•21 

•  0? 

•  16 

•  23 

•  01 

•  87 

•22 

T 

•  04 

•02 

•  79 

•  02 

■  21 

.02 

•  13 

•  02 

•  23 

•  03 

•  75 

•  10 

T 

.19 

1*20 

.06 

•  18 

.60 

i0< 

•  09 

1*21 

.16 

.02 

.  28 

•  14 

1  .81 

.38 

•  27 

.49 

•  97 

.35 

.32 

•04 

•  70 

•  08 

•  78 

•  03 

•  36 

.  16 

1.43 

•  1  0 

•  02 

•  19 

.01 

■  33 

•01 

•  19 

•  05 

•  05 

•  30 

•  14 

.  34 

•  06 

•  65 

* 

•  21 

•S3 

•  20 

•  85 

•  64 

•  20 

f 

■78 

•  33 

•  2! 

.10 

.24 

•  77 

•  72 

■09 

•  04 

■  69 

•  20 

1.37 

•  49 

•  32 

•  11 

.12 

•  29 

•  92 

•  70 

•  64 

•  07 

•  33 

•  10 

2.50 

•  05 

■  39 

.14 

•  05 

60 

•06 

•  21 

■  35 

.87 

•  03 

•  07 

1.06 

.04 

•  03 

•09 

•  09 

•  36 

•01 

•  03 

•  49 

T 

•  43 

.43 

•  33 

•  18 

•  26 

U97 

•  03 

•02 

.01 

•  71 

.10 

•  34 

•  66 

•  21 

•  11 

•40 

•09 

•  03 

•  61 

•  12 

.07 

.44 

.32 

.  26 

•  24 

■  99 

•  ft  > 

•  93 

.  ■"'  : 

•  08 

•  43 

.16 

.01 

.  30 

*  78 

1*04 

•  93 

1.04 

•07 

•  45 

.1? 

•  47 

•  19 

•  82 

.21 

•  59 

■  36 

•  92 

•  13 

•  42 

•  86 

•  04 

.  10 

1*91 

•  20 

•90 

•  05 

•  19 

•  06 

•  46 

•  11 

•  04 

•  10 

•  56 

.12 

•  73 

.52 

•  10 

•97 

•  63 

•  12 

•  60 

f 

.24 

T 

.09 

1*48 

•  90 

T 

•  14 

T 

•  06 

.24 

•  02 

•02 

.02 

.07 

•  36 

.37 

•  93 

.02 

•  99 

•91 

•  87 

•02 

.06 

•  96 

•  28 

.28 

.34 

•  66 

.84 

•  49 

.0? 

•  67 

•  93 

•  32 

•  82 

•  46 

•  30 

.50 

.03 

•  30 

■  60 

1*99 

•  39 

•03 

•  32 

•  39 

.11 

.07 

•  36 

T 

•  13 

•  36 

1  .0? 

.10 

T 

.10 

.i? 

•  05 

•  92 

•  10 

•  03 

■  32 

•  03 

.  16 

•  ID 

•81 

•  43 

•09 

.0* 

.36 

.  >ft 

T 

■  06 

•  02 

.  10 

•  26 

T 

1.28 

•  94 

T 

.09 

•  26 

•  66 

,02 

•  04 

•  03 

.08 

:» 

.91 

i.ir 

•  03 

•  13 

.75 

•  65 

1.20 

•  31 

•  03 

•  IV 

.30 

.93 

28    29  30 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


MONTEVALLO 

MONTGOMERY  WB  AP  R 
MONTGOMERY  MR  CITV 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NATCMC2 
NEWBURG 
NFW  MARKET 
NEWTON 
ONEONTA 

ORRVILLE 
OZARK 

PAINT  ROCK 
PALMERDALE  2  M 
PELL  CITY  5  NW 

PENNINGTON  LOCK  2 
PERRYV1LLE 
PICKENSVILLE 
PINE  MILL 
PINE  LEVEL 

PL ANTERSV I LLE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PRATTV ILLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 

RED  BAY 
REFORM 
RIVER  FALLS 
RORERTSDALE   7  E 
ROCK  MILLS 

RUSSELL VI LLE 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SAYRE 

SCOTTSBORO 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

Sf  ALE 

SELMA 

SHEFFIELO  TVA  NURSERY 
SHOEMAKER  SPRINGS 

SLOCOMR  -  S 
SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 
SUTTLE 
SWAIM 

SYLAfAUGA   2  W 
SYLVAN  I  A 
TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 
THOMASV I LLE 

THURLOW  DAM 
TONEY 
TR AFFORD 
TROY 

TUSCALOOSA  C A A  AP 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

TUSKEGEE 

UNION  SPRINGS 

UNIONTOWN 

UNIVERSITY 

VALLEY  HEAD 

VANCE 

WADLEY 

WALLACE  2  NE 
WALNUT  GROVE 

WATERLOO 
WEST  BLOCTON 
HETUMPKA 
WHATLEY 
WHEELFR  DAM 

WHITFIELD  LOCK  3 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

WILSON  DAM 

W  I NF I ELD  2  SW 

YATES  HYDRO  PLANT 

YOUNGS  STORE 


2.58 
3,09 
3.00 

3. OS 
2.85 
4.26 


Day  of  month 


3.98 
1.95 
2.86 


3.23 
3.86 
3.11 


1  .88 
3.32 
3.25 


3.?3 

8.56 
4.52 
2.94 
2.63 
4.93 


3.09 
9.01 


1.03 
.05 


1*06 
.90 
1.10 


1.19 
•  94 
1  .37 


13     14  15 


16     17  18 


.12 
.18 
.65 


1.14 
•  60 

•05 


22     23     24     25     26  27 


28     29  30 


See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

• 

a 
2 

1 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 I 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 
< 

ILBERTV ILLE   1  S 

MAX 
MIN 

64 
48 

67 
42 

68 
-2 

60 
30 

58 
31 

68 

33 

69 

35 

60 
31 

35 
33 

67 

45 

60 
47 

68 
47 

75 
56 

79 

61 

68 

45 

76 
48 

65 
39 

73 

40 

64 
48 

64 

4  0 

66 

59 

51 

31 

S3 

32 

57 
33 

65 

33 

73 

65.1 
39.5 

iLEXANDER   CITY   6  NE 

MAX 
MIN 

69 
44 

80 
62 

75 

*6 

76 
49 

65 
29 

71 
31 

73 
31 

68 

37 

60 
29 

59 
38 

66 

50 

62 
48 

77 
57 

79 
51 

79 
61 

74 
* 

68 

78 
46 

76 

57 

75 

37 

70 
61 

74 

52 

72 
54 

74 
44 

39 

40 

61 
30 

38 

36 

67 

30 

70 
29 

78 
41 

rt 

S3 

70  •  7 
43.3 

iNDALUS 1  A 

MAX 
MIN 

76 
47 

76 
58 

81 
67 

82 
69 

81 
38 

66 

39 

73 
46 

79 
51 

73 
42 

66 
54 

67 
59 

76 
60 

84 

59 

81 
60 

18 

57 

76 

77 

78 

52 

80 
63 

81 

53 

72 
55 

77 
59 

81 

58 

73 

56 

80 

51 

65 

38 

61- 

40 

63 
48 

71 
45 

75 
46 

6  0 

31 

75.4 
32.4 

NMISTON  C»»  AP 

MAX 

MIN 

68 

45 

81 
49 

69 
AS 

72 
37 

63 

32 

71 

32 

73 
35 

62 

42 

37 

36 

63 
46 

63 

51 

02 

49 

78 
57 

80 
57 

76 
50 

70 
42 

71 
42 

78 

53 

72 
43 

78 
40 

61 

52 

66 

52 

73 
53 

70 
43 

56 
40 

59 

31 

60 

39 

66 

33 

71 
31 

78 

35 

7  6 
67 

69.1 
43.3 

TMORE   STATE  FARM 

MAX 
MIN 

73 
52 

80 
60 

81 
69 

79 
61 

66 

38 

73 
42 

78 
45 

75 
51 

71 
45 

68 
46 

70 
50 

76 
0? 

83 
61 

82 
64 

78 
64 

79 
48 

79 
5 1 

78 
59 

79 
61 

78 

51 

77 
56 

62 
63 

80 
38 

79 
58 

76 
49 

69 

37 

68 
46 

72 
48 

77 
40 

82 
43 

80 
60 

76.  5 
52.6 

UBURN   3  SH 

MAX 
MIN 

70 
AS 

64 

50 

80 
47 

71 
47 

76 

32 

65 

37 

72 
39 

74 

40 

67 
34 

60 
39 

60 
48 

68 
49 

64 
49 

78 
54 

80 

•60 

77 
42 

69 
42 

72 
49 

77 
54 

75 
40 

75 

50 

61 

53 

76 

55 

73 
50 

75 
43 

60 
31 

61 

37 

58 

34 

67 
31 

71 
36 

78 

51 

70.1 
44.1 

*• 

NINETTE 

MAX 
MIN 

7» 
53 

82 
65 

83 
67 

81 
49 

68 
38 

73 
45 

77 
47 

75 
50 

72 
45 

69 
47 

69 
36 

76 

63 

82 
60 

80 

65 

78 

80 

50 

82 

53 

77 
60 

80 

61 

66 

55 

79 

58 

80 

58 

75 

58 

RO 

53 

68 

49 

70 

39 

66 

49 

73 
SO 

77 
41 

80 

45 

80 
55 

75.9 
53.1 

ELLE   MtNA   2  N 

MAX 
MIN 

62 
41 

77 
55 

74 

52 

7* 
40 

61 

32 

69 

34 

69 

39 

65 

35 

55 

34 

60 
44 

64 

50 

62 
50 

76 
56 

71 
58 

70 
57 

72 
49 

64 
47 

73 
59 

73 
46 

74 

41 

71 
50 

65 
53 

63 

53 

63 

55 

65 
36 

57 
31 

39 

33 

65 

39 

69 

33 

78 
38 

73 
55 

67.6 
45.0 

IRMINGHAM  KB  AP 

MAX 
MIN 

67 

52 

81 
57 

75 
56 

72 
39 

64 

34 

71 

37 

72 
39 

62 
42 

54 

34 

61 
48 

67 

52 

62 
50 

76 
60 

76 
61 

75 

67 
40 

66 

80 
59 

71 
47 

76 
44 

64 

54 

74 

54 

69 
54 

68 

44 

58 

39 

62 

32 

60 
43 

67 

35 

72 

33 

80 
40 

75 
60 

69.2 
46.4 

IRM INGHAM  MB   01 TY 

MAX 
MIN 

68 

52 

81 

65 

76 

55 

75 
45 

63 

35 

72 
44 

74 
46 

68 
42 

60 
38 

60 
48 

70 
51 

64 

51 

77 
60 

75 
62 

77 

6  1 

70 
44 

65 
51 

81 
58 

77 
53 

78 
48 

72 
54 

76 
54 

72 
55 

68 
48 

60 

42 

63 

33 

60 

46 

68 

38 

75 
40 

80 
45 

'6 
59 

71.0 
49.1 

1EWT0N    3  SSE 

MAX 
MIN 

76 
♦7 

84 
68 

80 

69 

80 

58 

67 
34 

73 
38 

78 

38 

74 

43 

68 

32 

71 
43 

70 
55 

76 
61 

84 

60 

80 

6? 

78 

76 

80 

78 

52 

80 

64 

75 

43 

75 
55 

81 

62 

76 

58 

61 

49 

75 
42 

69 

32 

68 

41 

73 
47 

76 

33 

81 

37 

81 
47 

76.3 
49.0 

■K 

OEN   3  NNW 

MAX 
MIN 

73 
AS 

84 

67 

83 

63 

79 
SO 

65 
33 

72 
38 

78 

37 

73 
42 

64 

32 

59 
39 

66 

52 

74 
60 

81 

57 

81 

57 

80 
65 

73 
48 

72 
44 

61 

55 

77 
56 

73 
42 

73 
57 

79 
61 

77 
57 

77 
47 

65 
44 

66 

32 

63 

4  0 

69 
40 

73 
34 

81 
39 

79 
57 

73.9 
48.2 

AN 

t>  HILL   2  NH 

MAX 
MIN 

69 
AO 

67 
50 

79 
47 

70 
47 

76 

31 

68 
38 

70 
35 

73 
40 

65 

34 

68 
37 

69 
47 

06 

50 

61 

SO 

76 
56 

78 
57 

78 

42 

70 
42 

70 
45 

77 
57 

73 
39 

74 

43 

59 

53 

74 

55 

75 
48 

73 
41 

58 

32 

61 

34 

56 
36 

66 

36 

70 
35 

77 
39 

69.8 
43.1 

■NTREVILLE 

MAX 
MIN 

70 
A  6 

74 

52 

82 
6? 

82 
62 

71 
31 

62 
34 

74 

34 

76 

38 

66 

32 

62 
38 

63 
47 

68 

52 

63 
54 

81 
54 

77 

76 

36 

67 
44 

69 
49 

84 

54 

74 
40 

76 
42 

69 
46 

78 
58 

73 
49 

70 
42 

63 
32 

66 

40 

56 

32 

68 

32 

75 
35 

81 
45 

71.5 
44.3 

TOM 

MAX 

MIN 

7A 

52 

83 

67 

83 
08 

79 
50 

69 

33 

75 
34 

77 
37 

73 
40 

67 

37 

61 
44 

68 

52 

75 
63 

83 
58 

SO 
63 

81 

64 

74 

47 

79 

47 

80 

52 

80 

56 

74 
41 

75 

52 

V, 

62 

76 

58 

78 
46 

69 
43 

71 

32 

66 
41 

42 

79 

33 

82 

37 

77 
52 

75.6 
48.5 

ITRONELLE 

MAX 
MIN 

7A 

55 

80 

67 

80 

69 

80 

50 

67 

38 

73 
46 

76 
48 

73 
54 

69 
44 

62 
48 

66 

53 

77 
63 

80 
58 

79 
64 

79 

75 

51 

77 
54 

79 
53 

79 
60 

73 
55 

75 
56 

82 
64 

74 
59 

79 
52 

68 
48 

69 

39 

64 
49 

72 
50 

71 
45 

SO 

50 

76 
58 

74.5 
53.7 

LaNTON 

MAX 
MIN 

68 
A8 

67 
49 

no 

54 

74 

54 

73 
34 

63 

36 

70 
39 

74 
41 

64 

37 

57 
40 

58 
48 

66 

51 

60 
51 

79 
58 

75 

79 
45 

66 
46 

66 
49 

81 

56 

71 

43 

74 
45 

65 
54 

75 

55 

73 
48 

74 
43 

60 

33 

61 
40 

54 

39 

67 
38 

70 
39 

79 
47 

69.1 
45.8 

5RD0VA 

MAX 
MIN 

67 
A5 

82 

62 

82 

59 

76 
39 

64 

36 

72 
39 

72 
32 

69 
39 

62 

32 

60 
42 

70 
50 

67 

31 

75 
60 

74 
54 

75 

72 
34 

67 
45 

63 

S3 

'  76 
52 

78 
36 

74 

52 

76 

55 

74 

53 

68 
42 

63 
40 

61 

27 

6  1 
41 

68 

31 

75 
28 

SO 

35 

79 
56 

71.7 
44.5 

3YT0N 

MAX 

MIN 

70 
S3 

73 
61 

81 
66 

85 

63 

71 

35 

63 

43 

72 
44 

72 
48 

66 
40 

58 
45 

58 

51 

60 

56 

70 
58 

60 

62 

19 

77 
45 

66 
49 

70 

54 

83 

55 

72 
48 

68 

58 

72 
59 

79 

57 

73 
49 

71 
47 

60 

37 

64 

45 

54 
43 

62 

40 

70 
48 

SO 
56 

70.3 
50.9 

cCATUR 

MAX 

MIN 

62 
AS 

78 

57 

70 
53 

65 
41 

61 

33 

70 

37 

72 
40 

63 
36 

51 
37 

60 
46 

66 
50 

60 
50 

75 
58 

69 
60 

73 

60 
43 

65 

SO 
56 

73 
50 

76 
43 

67 
54 

67 
54 

66 

53 

65 
46 

54 

38 

56 

38 

59 
36 

63 
40 

66 
38 

80 

42 

72 
61 

66.6 
46.5 

:mopolis  lock  a 

MAX 
MIN 

68 
A8 

71 
54 

80 

65 

83 
61 

66 

37 

66 

43 

71 
44 

76 
44 

64 

42 

57 
43 

39 
49 

66 

33 

68 
54 

81 

59 

78 

74 

68 

68 

51 

84 

57 

78 
47 

72 
47 

71 

57 

77 
54 

72 
47 

72 
46 

59 

35 

64 

47 

55 
44 

67 

37 

74 

37 

81 
43 

70.6 
48.4 

MOPOLIS  LOCK   AND  OAM 

MAX 
MIN 

70 
51 

72 
56 

82 
66 

84 

59 

66 

35 

68 

40 

71 
41 

77 
42 

66 
42 

59 
45 

59 
51 

67 
54 

68 
59 

82 
61 

79 
62 

75 

69 

70 

53 

84 

57 

73 
46 

74 

54 

73 
58 

80 

57 

73 
46 

72 
45 

61 

36 

64 

36 

55 

35 

69 

35 

75 
41 

83 

54 

71  .6 
48.6 

ITNAN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 

55 

82 
65 

83 
66 

81 
45 

67 
38 

75 
45 

79 
46 

74 

49 

67 
38 

70 
49 

65 
58 

7* 
59 

83 
58 

Bl 

59 

75 

6  1 

74 

78 

no 

57 

81 
56 

79 

53 

71 

57 

78 

59 

72 
59 

80 
54 

67 
48 

65 
37 

70 
43 

71 
50 

75 
42 

62 
44 

86 

44 

75.5 
51.7 

IFAULA 

MAX 
M  IN 

7A 
A7 

80 
63 

76 
55 

77 
61 

68 

34 

73 
42 

78 
49 

73 
48 

68 

39 

63 
48 

68 

55 

69 
54 

83 
57 

82 
55 

79 
63 

75 

73 

80 
51 

80 
51 

78 
43 

69 

56 

80 

61 

75 
58 

79 

53 

65 
47 

65 
36 

61 
42 

69 
45 

74 
39 

82 
40 

84 

55 

74.2 
49.6 

ERGREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

7A 
A9 

83 
68 

81 

69 

80 
44 

68 

35 

73 
37 

78 

39 

72 
40 

67 
34 

69 
42 

66 
54 

76 
60 

83 
59 

79 
62 

79 

4  0 

74 

78 

76 

59 

80 
46 

71 
42 

75 
58 

79 

57 

73 

57 

80 

45 

66 

43 

67 

32 

63 
42 

71 
45 

75 

33 

63 

37 

81 
48 

75.0 
47.5 

IRMOPE 

MAX 
MIN 

76 
54 

82 
66 

82 
68 

77 
44 

67 
39 

72 
44 

76 
48 

76 

52 

75 
45 

71 
48 

72 
57 

78 

64 

84 

60 

82 

65 

75 

0  0 

78 
49 

78 
54 

77 
63 

81 

59 

67 

56 

75 
59 

80 
61 

75 
69 

78 

55 

69 
46 

71 
40 

68 

51 

73 
SO 

75 
41 

80 
46 

8? 

j  B 

75.9 
53.6 

YETTE 

MAX 
MIN 

68 
47 

68 

50 

8? 
64 

82 
52 

57 
30 

66 

31 

62 
34 

73 

39 

64 

33 

38 
36 

60 
47 

69 
52 

65 
56 

78 
58 

71 
60 

74 

71 

68 

40 

83 

50 

73 
39 

78 

44 

67 

55 

77 
55 

76 

40 

67 

39 

59 
29 

64 

40 

64 

33 

67 
30 

75 
36 

62 

36 

69.9 
42.9 

«T  MORGAN 

MAX 

MIN 

69 

se 

74 

58 

72 
64 

72 
55 

70 
48 

67 
49 

69 

53 

70 
58 

66 

55 

68 
55 

71 
58 

70 
62 

72 
61 

74 
64 

72 
64 

70 

71 

76 
66 

78 
66 

68 

62 

69 
63 

79 
61 

74 
61 

73 
62 

68 
60 

67 

52 

68 
58 

69 
57 

69 
47 

73 
55 

76 
64 

71.1 
58.5 

I  SCO  CITY 

MAX 
MIN 

76 
50 

76 
54 

81 

67 

80 
69 

79 

36 

67 
43 

74 

45 

77 
48 

72 
43 

65 
46 

63 
54 

68 

55 

75 
58 

82 
60 

78 

80 

75 

79 
56 

79 
58 

80 

52 

70 
57 

74 
61 

60 

57 

73 

52 

79 
48 

69 

37 

69 
46 

61 
45 

72 
40 

77 
43 

82 
55 

74.6 
51.5 

OSOEN 

MAX 
MIN 

56 
45 

66 
44 

65 
37 

72 
37 

63 

33 

63 

33 

72 
34 

70 
38 

.0 
36 

55 

37 

60 
47 

60 

SO 

60 
47 

79 
47 

80 

56 

76 
43 

60 
40 

66 
46 

72 

52 

70 
42 

75 
43 

55 
50 

65 
54 

06 
44 

66.2 
43.1 

OSOEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

54 

43 

37 
34 

57 

34 

64 
34 

68 

32 

78 
35 

73 
65 

NEVA 

MAX 
MIN 

78 

53 

77 
62 

8? 
66 

84 

67 

79 

39 

69 

42 

75 
45 

81 
47 

77 
37 

68 
46 

69 

52 

66 
59 

78 
57 

87 
58 

83 

76 

77 

82 
50 

83 
59 

84 

47 

77 

52 

73 
56 

84 

58 

73 
53 

85 
46 

70 
36 

70 
41 

72 
49 

73 
36 

78 

39 

85 
47 

77.3 
50.3 

OONATER 

MAX 
MIN 

70 
47 

67 

50 

80 
46 

70 
47 

74 

32 

64 

33 

70 

37 

76 
40 

65 

32 

55 
39 

58 
48 

04 

48 

60 
49 

78 
58 

80 

80 

68 
45 

70 
48 

81 

57 

70 
42 

75 
44 

58 

53 

74 

55 

72 
45 

73 
43 

59 

32 

61 

37 

53 

37 

67 

37 

70 
36 

61 

40 

69.1 
44.0 

EENSBORO 

MAX 
MIN 

75 

52 

80 
64 

■  2 

6S 

75 
46 

68 

35 

71 
42 

75 
42 

68 

47 

61 

39 

39 
45 

68 
51 

64 

57 

80 
59 

78 
60 

62 

69 

69 

83 

57 

76 
55 

73 
47 

71 
36 

77 
59 

73 
56 

7* 
49 

62 
45 

68 

36 

57 
46 

70 
41 

74 

37 

80 
44 

75 

" 

72.0 
49.7 

- ENV I LLE 

MAX 
MIN 

75 
51 

81 

66 

81 
66 

79 

52 

67 
36 

74 

43 

78 
44 

71 
50 

63 
-0 

60 
45 

64 
54 

74 

59 

81 
58 

76 
61 

60 
62 

71 
47 

75 
47 

75 
55 

76 

59 

75 
49 

72 
56 

76 
61 

73 
55 

I! 

5* 

69 
46 

66 

37 

59 
43 

70 
45 

75 
38 

82 
41 

78 
6? 

73.5 
50.7 

} 

■EYVILLE 

MAX 
MIN 

63 
40 

65 
45 

78 

58 

77 
45 

48 

30 

61 

32 

68 

41 

69 
34 

59 
34 

58 

35 

58 
45 

69 
50 

61 

50 

72 
60 

6T 
59 

70 
40 

62 
41 

63 

60 

78 
49 

67 

46 

75 
46 

60 

52 

69 

62 

67 
45 

62 
36 

33 
31 

58 

31 

59 
40 

62 
36 

66 
41 

78 
47 

63.3 
43.2 

AOLANO 

MAX 
MIN 

76 

53 

82 
64 

84 
64 

82 
67 

73 

37 

77 
43 

79 
45 

73 
42 

75 
40 

66 
48 

70 
54 

74 

57 

83 

57 

83 
58 

64 
60 

77 
49 

75 
48 

71 
54 

80 
64 

62 
49 

•0 
49 

76 

52 

72 
55 

84 

64 

64 

49 

65 

37 

66 

39 

70 
41 

74 
40 

83 

50 

85 
3? 

76.7 
50.4 

>«LAND  HOME 

MAX 
MIN 

71 
$2 

83 
64 

8,' 
64 

76 

52 

63 
36 

72 
48 

77 
50 

66 

50 

39 
49 

64 

53 

69 

56 

■0 
36 

83 

57 

78 

62 

79 
39 

76 
46 

75 
49 

74 

52 

78 

53 

79 
43 

68 

56 

72 
56 

70 
56 

72 

*7 

63 
45 

60 
35 

56 
43 

72 
41 

73 
35 

78 
43 

79 
63 

72.3 
50.5 

•TSVILLE  *  SSE 

MAX 
MIN 

39 

40 

76 

55 

68 
46 

61 

31 

60 

27 

67 
33 

69 

35 

57 
37 

55 
33 

60 
44 

62 
51 

59 

31 

73 
60 

71 
60 

72 
46 

61 
39 

65 
48 

78 
68 

68 

42 

74 

38 

64 

50 

68 

51 

64 

S3 

64 

46 

54 

34 

55 

31 

59 

33 

64 

36 

67 
31 

78 

38 

69 
59 

65.2 
43.3 

■«>•    r*r*  r»n.  *    DOt*  9)    f    llnltij   StallOD  [nd*l. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S  -  Continued 


ALABAk  I 
MARCH  19M 


Dav  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

—  ' 

LAFAYETTE 

MAX 

66 

83 

61 

77 

64 

72 

75 

65 

58 

59 

63 

62 

76 

62 

80 

76 

70 

76 

78 

75 

66 

74 

71 

76 

60 

61 

55 

68 

70 

79 

30 

70. 

MIN 

44 

58 

44 

47 

31 

37 

42 

42 

34 

42 

49 

47 

56 

53 

59 

43 

43 

51 

55 

45 

52 

51 

54 

46 

42 

31 

37 

37 

35 

41 

53 

45. 

LIVINGSTON 

MAX 

71 

82 

84 

76 

63 

71 

76 

64 

59 

59 

66 

69 

61 

78 

75 

67 

69 

85 

75 

74 

71 

80 

73 

73 

61 

64 

56 

69 

72 

83 

77 

71, 

MIN 

51 

65 

67 

47 

34 

38 

40 

46 

39 

48 

50 

60 

58 

62 

60 

42 

49 

59 

55 

44 

58 

59 

57 

44 

45 

34 

45 

40 

35 

42 

60 

49, 

LOCKHART 

MAX 

75 

75 

82 

81 

76 

65 

73 

78 

72 

66 

67 

66 

77 

84 

79 

74 

74 

79 

78 

76 

73 

71 

78 

72 

79 

66 

67 

69 

70 

75 

82 

74, 

MIN 

52 

58 

67 

70 

37 

42 

46 

51 

41 

47 

54 

58 

59 

61 

62 

49 

47 

57 

65 

50 

55 

62 

58 

56 

46 

36 

44 

48 

37 

43 

52 

51, 

MAD  I  SON 

MAX 

61 

71 

76 

73 

52 

63 

69 

68 

58 

56 

60 

62 

64 

74 

73 

73 

63 

65 

79 

70 

75 

60 

67 

60 

65 

56 

57 

61 

65 

78 

80 

66, 

MIN 

42 

54 

48 

46 

23 

34 

38 

35 

33 

42 

49 

49 

52 

52 

50 

39 

46 

53 

45 

38 

51 

52 

51 

46 

36 

29 

32 

35 

35 

38 

40 

42, 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

71 

81 

83 

76 

66 

71 

75 

68 

59 

60 

67 

65 

79 

60 

73 

67 

71 

83 

75 

71 

71 

77 

74 

76 

62 

64 

56 

67 

70 

81 

78 

71, 

MIN 

49 

63 

60 

46 

33 

38 

39 

46 

37 

43 

51 

59 

57 

60 

58 

43 

46 

53 

54 

45 

55 

58 

58 

49 

43 

34 

44 

42 

37 

41 

57 

48, 

MARTIN  DAM 

MAX 

MIN 

: 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

72 

79 

78 

76 

65 

72 

75 

69 

61 

60 

67 

65 

81 

79 

79 

68 

70 

80 

77 

75 

67 

77 

74 

77 

63 

66 

59 

70 

75 

82 

74 

72, 

MIN 

51 

65 

58 

51 

40 

46 

45 

51 

40 

47 

55 

54 

66 

60 

65 

50 

51 

57 

54 

49 

57 

60 

59 

54 

47 

39 

50 

44 

43 

46 

59 

52, 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

72 

79 

79 

81 

68 

71 

76 

76 

72 

67 

69 

77 

80 

78 

79 

77 

76 

76 

60 

66 

75 

81 

74 

80 

68 

72 

66 

73 

76 

77 

77 

74. 

MIN 

56 

67 

68 

46 

39 

46 

47 

51 

47 

49 

56 

62 

60 

65 

57 

50 

56 

64 

61 

57 

59 

60 

59 

54 

49 

41 

52 

50 

42 

50 

58 

J*« 

MOBILE   WB  CITY 

MAX 

71 

76 

75 

80 

67 

71 

71 

74 

72 

69 

68 

72 

78 

76 

71 

76 

76 

77 

79 

67 

75 

78 

72 

80 

67 

72 

68 

72 

73 

72 

74 

7J.I 

MIN 

56 

63 

65 

47 

41 

47 

49 

56 

51 

52 

57 

63 

62 

65 

63 

53 

57 

65 

64 

59 

60 

63 

59 

58 

52 

43 

54 

52 

47 

52 

64 

56  c. 

MONTGOMERY   WB  AP 

MAX 

70 

78 

80 

77 

67 

73 

75 

68 

58 

59 

66 

65 

80 

77 

78 

68 

70 

80 

76 

74 

68 

78 

74 

78 

62 

65 

53 

69 

74 

82 

74 

71 . 

MIN 

50 

66 

57 

44 

38 

43 

43 

45 

38 

45 

54 

54 

58 

58 

55 

47 

48 

55 

52 

46 

55 

58 

58 

51 

45 

38 

46 

44 

39 

42 

56 

49., 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MAX 

71 

78 

78 

76 

66 

73 

76 

68 

58 

60 

67 

64 

80 

78 

79 

69 

71 

80 

77 

74 

66 

7B 

74 

78 

62 

65 

33 

69 

74 

82 

74 

71 

MIN 

53 

62 

55 

44 

40 

46 

48 

53 

42 

48 

54 

53 

59 

62 

60 

51 

52 

58 

59 

50 

55 

60 

59 

56 

48 

39 

46 

44 

44 

49 

59 

51 

MUSCLE   SHOALS   CAA  AP 

MAX 

61 

74 

77 

62 

62 

68 

66 

58 

50 

57 

66 

61 

74 

67 

72 

61 

64 

79 

69 

75 

59 

70 

68 

63 

54 

58 

61 

63 

71 

75 

68 

»sJ 

MIN 

45 

60 

58 

37 

35 

41 

44 

36 

36 

46 

51 

51 

59 

60 

50 

42 

51 

55 

50 

44 

54 

54 

50 

47 

36 

34 

38 

40 

37 

44 

60 

46.  •! 

ONEONTA 

MAX 

63 

67 

80 

70 

66 

62 

72 

72 

60 

54 

63 

63 

73 

79 

78 

75 

65 

72 

60 

72 

77 

58 

69 

70 

69 

53 

58 

61 

65 

69 

82 

68->i 

MIN 

42 

48 

49 

48 

32 

30 

31 

34 

31 

37 

45 

49 

50 

53 

60 

38 

44 

49 

50 

38 

50 

51 

52 

39 

39 

31 

35 

36 

32 

34 

47 

42 

OZARK 

MAX 

75 

82 

85 

80 

68 

74 

79 

76 

70 

67 

65 

72 

83 

82 

77 

76 

75 

78 

79 

79 

70 

77 

77 

60 

78 

64 

65 

68 

72 

83 

85 

75  '11 

MIN 

54 

64 

66 

66 

36 

45 

49 

50 

40 

50 

54 

58 

58 

58 

62 

50 

49 

55 

64 

50 

55 

61 

57 

56 

44 

38 

45 

48 

43 

45 

53 

52 

PELL  CITY   5  NW 

MAX 

64 

68 

80 

71 

63 

61 

69 

71 

60 

54 

59 

62 

60 

75 

77 

74 

66 

68 

79 

69 

75 

56 

69 

68 

69 

56 

58 

59 

66 

69 

80 

66 

MIN 

43 

44 

50 

50 

31 

32 

35 

38 

36 

36 

43 

49 

52 

55 

51 

42 

42 

44 

55 

39 

41 

53 

53 

43 

41 

30 

35 

38 

34 

35 

34 

42  >;! 

PRATTVILLE 

MAX 

70 

75 

77 

77 

65 

70 

75 

65 

59 

59 

68 

64 

61 

77 

80 

68 

71 

82 

76 

74 

67 

77 

74 

77 

63 

64 

57 

68 

73 

81 

73 

71  '! 

MIN 

48 

60 

56 

50 

36 

40 

39 

44 

36 

42 

54 

53 

57 

56 

62 

42 

45 

51 

59 

43 

55 

59 

52 

51 

44 

35 

44 

42 

35 

42 

55 

48  I 

PUSHMATAHA 

MAX 

74 

74 

83 

84 

70 

73 

73 

77 

76 

64 

58 

65 

79 

62 

80 

76 

76 

85 

85 

75 

70 

73 

81 

75 

75 

63 

69 

56 

61 

75 

83 

MIN 

52 

52 

68 

61 

32 

35 

37 

36 

38 

41 

48 

53 

57 

63 

62 

39 

45 

52 

57 

43 

52 

60 

57 

43 

44 

33 

40 

44 

36 

40 

48 

*H 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

73 

82 

80 

76 

68 

73 

»77 

76 

76 

71 

71 

77 

81 

80 

75 

78 

80 

76 

81 

76 

74 

78 

73 

78 

74 

72 

73 

76 

78 

80 

76 

MIN 

51 

66 

68 

64 

36 

41 

44 

44 

44 

46 

57 

62 

58 

63 

64 

48 

51 

58 

64 

54 

57 

62 

58 

55 

39 

47 

47 

40 

43 

54 

J2>] 

ROCK  MILLS 

MAX 

69 

75 

63 

76 

65 

71 

74 

69 

62 

60 

63 

62 

77 

80 

79 

78 

72 

74 

75 

77 

74 

72 

71 

74 

59 

61 

60 

66 

72 

79 

78 

70  i 

M  I N 

41 

61 

43 

46 

31 

32 

32 

35 

33 

39 

51 

46 

57 

48 

60 

38 

41 

46 

52 

39 

51 

51 

55 

43 

40 

32 

33 

32 

30 

32 

47 

42  1 

SAINT  BERNARD 

MAX 

64 

65 

80 

74 

59 

62 

70 

69 

59 

56 

61 

65 

60 

76 

75 

74 

63 

67 

81 

67 

78 

57 

71 

66 

65 

55 

58 

59 

64 

66 

78 

66  i 

MIN 

36 

45 

53 

52 

29 

31 

33 

38 

34 

35 

46 

48 

49 

57 

57 

38 

43 

46 

50 

38 

40 

50 

43 

38 

30 

35 

38 

31 

36 

41 

♦UN 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

MAX 

60 

66 

54 

68 

60 

67 

68 

57 

57 

60 

65 

55 

76 

76 

77 

62 

67 

78 

70 

70 

64 

62 

64 

67 

56 

53 

38 

60 

64 

75 

73 

64  ) 

MIN 

55 

53 

41 

41 

31 

35 

37 

37 

32 

44 

48 

48 

55 

56 

55 

40 

44 

53 

49 

40 

48 

48 

51 

41 

38 

31 

31 

37 

36 

36 

57 

43  > 

SCOTTSBORO 

MAX 

59 

72 

59 

59 

63 

70 

71 

61 

57 

60 

59 

57 

74 

77 

74 

68 

65 

78 

70 

76 

61 

67 

64 

65 

59 

58 

64 

63 

68 

78 

74 

66  1 

M  I N 

38 

52 

42 

40 

30 

30 

33 

38 

31 

48 

50 

50 

50 

57 

60 

32 

36 

52 

47 

37 

50 

54 

52 

43 

39 

30 

29 

33 

29 

35 

59 

42  1 

SELMA 

MAX 

74 

81 

80 

75 

67 

74 

77 

71 

57 

60 

69 

66 

81 

80 

78 

71 

71 

63 

76 

75 

74 

81 

79 

77 

66 

66 

60 

70 

74 

62 

76 

73  ! 

MIN 

51 

67 

60 

50 

38 

42 

42 

48 

41 

45 

54 

56 

60 

61 

65 

45 

49 

55 

57 

46 

56 

60 

58 

53 

48 

37 

47 

43 

38 

42 

58 

50  1 

TALLADEGA 

MAX 

69 

80 

74 

71 

65 

72 

73 

63 

55 

63 

67 

62 

78 

78 

77 

71 

69 

79 

72 

79 

64 

73 

73 

72 

58 

60 

60 

67 

71 

83 

75 

70  1 

MIN 

46 

64 

49 

47 

30 

33 

35 

45 

33 

41 

51 

50 

59 

60 

62 

39 

43 

52 

54 

41 

54 

55 

55 

44 

41 

29 

40 

34 

30 

34 

54 

45  '. 

TH0MASV1LLE 

MAX 

74 

83 

83 

76 

65 

74 

77 

67 

61 

59 

68 

73 

83 

78 

80 

68 

78 

81 

75 

71 

74 

79 

75 

77 

63 

66 

57 

69 

74 

81 

78 

73  1 

MIN 

53 

65 

67 

46 

36 

45 

49 

49 

41 

45 

51 

60 

58 

53 

58 

48 

48 

61 

56 

50 

57 

57 

56 

51 

46 

37 

46 

44 

40 

47 

56 

50  < 

TROY 

MAX 

72 

71 

82 

82 

78 

65 

73 

77 

69 

61 

60 

64 

70 

82 

78 

78 

70 

69 

72 

76 

73 

77 

72 

79 

63 

63 

61 

67 

71 

82 

71  i 

MIN 

52 

54 

61 

61 

37 

42 

50 

51 

40 

45 

53 

56 

56 

58 

61 

48 

50 

56 

60 

51 

55 

55 

56 

48 

37 

44 

45 

42 

45 

54 

50  i 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

70 

80 

83 

73 

70 

74 

74 

64 

60 

60 

68 

65 

82 

77 

76 

70 

66 

85 

77 

77 

70 

77 

73 

69 

60 

66 

55 

68 

77 

79 

76 

71  e 

MIN 

50 

65 

67 

40 

33 

35 

36 

45 

37 

46 

52 

56 

60 

62 

52 

40 

47 

61 

48 

42 

55 

56 

57 

46 

40 

32 

40 

35 

33 

38 

60 

47  ! 

TUSKEGEE 

MAX 

71 

71 

79 

73 

76 

66 

73 

75 

67 

61 

63 

67 

63 

79 

30 

77 

68 

69 

77 

74 

75 

77 

76 

72 

75 

65 

62 

54 

68 

71 

88 

71  < 

MIN 

48 

61 

50 

50 

36 

42 

45 

48 

36 

44 

52 

51 

51 

56 

62 

46 

46 

53 

54 

44 

44 

45 

56 

52 

45 

39 

39 

41 

38 

39 

40 

46  1 

UNION  SPRINGS 

MAX 

70 

81 

75 

78 

67 

73 

78 

71 

65 

59 

67 

65 

81 

60 

78 

70 

71 

76 

78 

76 

70 

76 

73 

78 

63 

64 

57 

69 

73 

81 

78 

72  : 

MIN 

51 

63 

53 

62 

34 

44 

43 

46 

38 

48 

54 

51 

58 

58 

61 

44 

47 

54 

59 

46 

54 

57 

56 

52 

46 

35 

44 

43 

38 

44 

57 

49  ' 

UNIVERSITY 

MAX 

82 

72 

67 

72 

74 

63 

60 

60 

66 

62 

78 

76 

74 

68 

63 

84 

73 

76 

66 

76 

72 

66 

68 

64 

54 

75 

79 

75 

MIN 

51 

64 

64 

40 

35 

36 

37 

44 

38 

47 

50 

54 

58 

60 

53 

40 

48 

60 

48 

43 

53 

54 

54 

46 

41 

32 

42 

35 

34 

39 

60 

47  ; 

VALLEY  HEAD 

MAX 

56 

71 

62 

59 

60 

64 

69 

60 

60 

60 

60 

59 

75 

64 

67 

70 

70 

78 

70 

75 

70 

62 

65 

68 

65 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

64  ! 

MIN 

35 

51 

41 

39 

25 

28 

30 

26 

24 

35 

36 

42 

46 

48 

47 

42 

41 

51 

45 

34 

45 

52 

50 

37 

37 

27 

28 

28 

26 

31 

53 

3J  1 

WETUMPKA 

MAX 

70 

80 

73 

78 

68 

71 

75 

68 

58 

60 

67 

63 

78 

78 

81 

70 

71 

80 

75 

75 

66 

76 

75 

75 

64 

66 

55 

71 

75 

79 

73 

71  'i 

MIN 

49 

58 

54 

68 

37 

41 

40 

46 

36 

44 

53 

53 

57 

58 

63 

45 

47 

52 

59 

44 

55 

58 

57 

51 

46 

37 

45 

41 

38 

41 

57 

49  ' 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 
MARCH  19S3 


Day  of  month 

13    14     IS     16     17    18     19    20    21     22    23    24    2S    26    27    28    29    30    31    o  3  » 


DEM0POLIS  LOCK  4 
FA  I  MOPE 
MARTIN  DAM 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


.14 
LOS 


.24 
69 


.  15 
116 


.08 
21 


.08 
15 


.  2  5 
50 


.12 
L!9 


.21 
30 


.03 
5 


.22 
22 


.07 
25 


.  15 
60 


.30 

UK 


17 
.31 


.08 
68 


.21 

20 


3.84 
1363 


B3.98 
879 


B4.26 
1228 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  33  - 


STATION  INDEX 


Station 

No. 

County 

0) 

i 
a 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

County 

Drainage  J 

.. 

Latitude 

Longitude 

J 

> 
S 

Obser- 
vation 
time 

Refer 

to 
tables 

Index  ] 

Temp. 

Precip. 

Temp.! 

Precip. 

Observer 

ABBEVILLE 

HENRY 

WILLIAM  W.  NORDAN 

LOCKHART 

COVINGTON 

290 

H.  C.  YOUNG 

2  3  5      7  1 

ADDISON 

WINSTON 

2 

PALMER  GOOSEY 

LOCK  17 

TUSCALOOSA 

280 

CORPS  OF  FNG1NEERS 

3 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

0071 

LAWRENCE 

34  21 

87  20 

990 

U.S .  FOREST  SERVICE 

3 

MAD  I SON 

4976 

MAD  I  SON 

12 

34  42 

86  45 

qA 

HARRY  R.   TAYLOR,  JR 

ALBERTA 

0140 

32  14 

87  25 

175 

BA 

SIDNEY  J.  HARDY,  SR 

3 

4  996 

JEFFERSON 

3 

33  30 

flr.  51 

t  A 

ALABAMA  POWER  CO 

ALBERTVILLE  1  s 

MARSHALL 

JESSE  M.  CULP 

MAGNOL 1 A 

MARENGO 

DR.   T .  H.  GA I LL ARD 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

TALLAPOOSA 

11 

CITY  FILTER  PLANT 

MARION  1  N 

PERRY 

230 

BILLY  R.  SANDERS 

AL1CEVI LLC 

PICKENS 

13 

B LAN TON  JONES 

MARION  JUNCT I  ON 

DALLAS 

204 

MRS .   MARGARET  SMITH 

3 

ANDALUSIA 

0232 

COVINGTON 

31  19 

86  30 

350 

7A 

7A 

J.  RAYMOND  SHREVE 

2  3  3 

7 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

3 

?:  zt 

B7  13 

6P 

ALA.  POLY.    INST . 

ANNISTON  CAA  AIRPORT 

0272 

CALHOUN 

33  35 

85  51 

599 

Mil 

HID 

2  3  5 

7 

MARTIN  DAM 

5UC 

TALLAPOOSA 

1  ! 

32  40 

85  55 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

MRS.  LESSIE  HILLER 

MAXWELL  F IELD 

MONTGOMERY 

U.S. ARMY  A Ift  FORCES 

2  3  5  1 

ASHLAND 

Clay 

11 

HENRY  L.  MC  QUEEN 

MC  CALLA  2  NE 

JEFFERSON 

550 

JAMES  B.  ELLIOTT 

ASHVILLE 

ST.  CLAIR 

7 

S.  A.  CROW 

MELV1K 

CHOCTAW 

JOHN  R.  LAND 

0390 

LIMESTONE 

34  46 

86  59 

709 

7* 

1 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

53B! 

BIBB 

3 

32  63 

B7  20 

6  A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

■ 

ATMORE  STATE  FARM 

OA  02 

31  10 

87  29 

300 

4P 

UP 

ATMORE  STATE  FARM 

2  3  5 

7  C 

3  3  9  / 

BULLOCK 

4 

32  04 

B5  32 

MIC 

MATHEW  W.  HALL 

■ 

AUBURN  3  SH 

MRS.  MARTHA  I.MOORE 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

7B 

BOOKER  T.  RIDGEWAY 

auburn  scs  id 

LEE 

11 

SOIL  CONSERV.  SVC 

MIL5TEAD 

MACON 

206 

T.  C.  CARR 

1 

AUTAUGAVILLE 

AUTAUGA 

1 

J.  B.  NEIGHBORS 

MITCHELL  DAM 

CHILTON 

350 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

0546 

COLBERT 

34  43 

87  52 

463 

7A 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5  ".78 

9 

30  41 

68  15 

212 

Mir 

MIC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

0383 

BALDWIN 

30  53 

87  47 

268 

7P 

7P 

GROVER  W.  WOODWARD 

2  3  5 

7 

MOBILE  WB  CITY 

9483 

MOBILE 

9 

30  42 

88  02 

10 

MIC 

Mjt 

U.S  .  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C' 

BELGREEN 

FRANKLIN 

MONTE  SANO 

MADISON 

1650 

TVA— 530 

3 

BELLE  MINA  2  N 

LIMESTONE 

12 

ALA.  POLY.  INST. 

MONTEVALLO 

SHELBY 

462 

M.  P.  JETER 

3 

BERRY 

FAYETTE 

2 

MISS  CLARA  R.OLIVE 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

MONTGOMERY 

196 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  » 

BEXAR  2  SE 

G  ■  id 

34  10 

88  07 

529 

Mir 

C 

MONTGOMERY  WB  CITY 

553! 

MONTGOMERY 

1 

3  2  23 

86  18 

MID 

5P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

6ILLINGSLEY 

OB23 

AUTAUGA 

32  40 

66  43 

380 

>=* 

JOHN  R.  THOMAS 

3 

MOULT ON 

5  6  2  5 

LAWRENCE 

1  ? 

34  29 

87  17 

7A 

3  C 

BIRMINGHAM  NB  AIRPORT 

JEFFERSCN 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

COLBERT 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  7 

BIRMINGHAM  MB  C IT Y 

JEFFERSON 

a 

MRS. CARRIE  B.HORTON 

NATCHEZ 

MONROE 

162 

S.  8.  HELTON 

3 

BISHOP 

COLBERT 

12 

TVA-42 

NEW  BROCKTON 

COFFEE 

450 

E.  EARL  BOYETT 

C 

0957 

MARSHALL 

34  13 

86  10 

1075 

7A 

MlLFORD  H,  DOOLEY 

3 

C 

5841 

FftANKL IN 

12 

34  29 

87  35 

7A 

BRANTLEY 

1  06  9 

CRENSHAW 

31  35 

96  16 

264 

7A 

R.   E,  HENDERSON 

3 

NEW  MARKET 

•  86  2 

MAD  I  SON 

12 

34  54 

86  26 

7A 

\ 

BREMTON  3  5SE 

ESCAMB I A 

MRS,   CLARA  T .  PEAVY 

NEWTON 

8ASCUM  N.  BROWN 

3 

BRIDGEPORT  2  W 

JACKSON 

12 

MISS  M.LOUISE  JONES 

BLOUNT 

B57 

L.  E.  SELLERS 

2  3  6  7 

8RUND IDGE 

PIKE 

S 

GEO.  L.  HICKS 

DALLAS 

200 

EDWARD  B.  WARREN 

3 

1 2  e  e 

33  06 

86  45 

500 

8A 

2EMMA  P.  HOLCOMBE 

3 

6218 

DALE 

5 

31  23 

85  39 

4P 

7A 

MRS.   CLEO  S. RUTLAND 

2  3  5      7  *1 

CAMDEN  3  NNW 

.3  00 

32  02 

87  19 

110 

5P 

5P 

ALA .  POLY .    INST . 

2  3  5 

7 

PAINT  ROCK 

•  226 

JACKSON 

12 

34  40 

86  20 

7A 

CAMPBELL 

WM.  M.  GRIFFIN,  JR 

PALMERDALE  2  W 

JEFFERSON 

GEORGE  T.  POSEY 

CAMP  HILL  2  NW 

TALLAPOOSA 

11 

ALA ,   POLY.  INST. 

ST.  CLAIR 

950 

A.  F.  BOWMAN 

2  3  5  T 

CARBON  HILL 

WALKER 

2 

MISS  MARY  C.  RAY 

PENNINGTON  LOCK  2 

CHOCTAW 

20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

34  23 

86  38 

780 

7A 

3 

PERRYVILLE 

6362 

3 

32  37 

67  08 

8A 

C.   M.  PLUMMER 

CENTHEVlLLE 

1320 

32  57 

87  08 

230 

7A 

7A 

W ,  D.  HOLL 1 F I  ELD 

2  3  3 

7 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

1 

31  35 

87  16 

HID 

MRS .  MINT A  EDD INS 

WASH  1 NGTON 

CHAS .  C .  SMI TH 

PICKENSVILLE 

MRS.  DORA  I,  CLAY 

CHILDER5BURG 

TALLADEGA 

7 

ALABAMA  POWER  CO 

W I LCOX 

110 

MRS . DELLA  L.  OAKLEY 

3 

C 1 TRONELLE 

MOBILE 

9 

B.  0.  JONES 

7 

MONTGOMERY 

- 

MRS.    ENA  C.  PAUL 

3 

CLA I  BORNE 

1690 

MONROE 

31  32 

87  31 

183 

7A 

TOLL  I E  L.  HASKEW 

3 

.  50E 

1 

32  39 

86  56 

7A 

0.  H.  BARNES 

3 

C  LA  NT  ON 

1694 

32  51 

86  38 

590 

7A 

7A 

HUGH  M.  SIMPSON 

2  3  5 

7 

PLFASANT  GROVE  SCHOOL 

6  521 

JACKSON 

12 

34  57 

85  55 

633 

7A 

TVA-695 

3 

BARBOUR 

EDWARD  E .  POPE 

PLEASANT  HILL 

W.  D.  GRINDLE 

COFFEE  SPRINGS 

GENEVA 

3 

SAUL  R.  SMITH 

PRATTVILLE 

AUTAUGA 

261 

CONTINENTAL  GIN  CO 

2  3  5      7  > 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLBERT 

12 

TVA-462-A 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

180 

(.Out 

W.  E.  ELSBERRY 

COLL INSVILLE 

l  M  1 

34  15 

B5  52 

734 

7A 

MRS.   S.  CUNNINGHAM 

3 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

88  21 

6A 

BA 

MRS.  JANIE  C.  BROWN 

2  3  5  7 

COLUMBIA  1  w 

1665 

HOUSTON 

31  18 

85  08 

130 

7A 

REX  H.  CANADAY 

3 

RED  BAY 

6805 

FRANKLIN 

12 

34  27 

88  09 

627 

7A 

TVA-493 

3 

CORDOVA 

WALKER 

MRS.  C.  GRESHAM 

REFORM 

6B47 

PICKENS 

13 

33  23 

88  01 

242 

WILLIAM  T.  AMBROSE 

CUBA 

SUMTER 

13 

REUBEN  P.  HARRIS 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

50 

JOHN  R.  BRADLEY 

3 

DADEVILLE 

TALLAPOOSA 

11 

DR.  W.  B.  FULTON 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

C 

DADEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

32  50 

95  46 

730 

MID 

C 

POBERTSDALE  7  E 

•,9-:a 

9 

30  33 

67  36 

6P 

6P 

CARL  BOSECK 

2141 

33  00 

88  17 

207 

7P 

3 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

* 

33  09 

85  18 

6P 

6A 

JAMES  B.  BA 1  LEY 

DANVI LLE 

MORGAN 

RUSSELLVILLE 

FRANKL IN 

DAYTON 

MARENGO 

1? 

JAMES  M.  CREWS 

CULLMAN 

B02 

FR.  ROGER  LOTT 

2  3  5  7 

DECATUR 

MORGAN 

12 

MRS.   FREDA  TRIMBLE 

7 

SAND   MT. STATE   FARM  API 

DE  KALB 

1195 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5  7 

DECATUR  4 

2216 

MORGAN 

34  37 

86  59 

600 

La 

3 

7282 

JEFFERSON 

2 

33  43 

86  5B 

7A 

DORA  R.  WEBSTER 

decatur  substation 

2221 

MORGAN 

34  36 

86  58 

588 

SA 

3 

SC0TTS80R0 

7  304 

JACKSON 

12 

34  41 

66  02 

6P 

6P 

MRS.  KINZIE  8060 

2  3  5  7 

DEMOPOLIS  lock  a 

MARENGO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

3 

DEMOPOL1S  LOCK  6  DAM 

MARENGO 

13 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SEALE 

RUSSELL 

370 

FRED  E.  ODUM 

3 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

HOUSTON 

3 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  3 

SELMA 

DALLAS 

147 

JOHN  0.  RHODES 

2  3  5  7 

DOTHAN  4  N 

2377 

HOUSTON 

31  17 

65  24 

300 

Mil 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 

c 

SHEFFIELD  TVA  NRSY 

7415 

COLBERT 

12 

34  46 

87  42 

7A 

2577 

31  25 

86  04 

204 

BA 

SARA  L.  ENGLISH 

3 

SHOEMAKER  SPRINGS 

L  IMESTONE 

12 

34  51 

87  12 

7A 

TUSCALOOSA 

SLOCOMB  4  S 

EUFAULA 

BARBOUR 

u 

HARRY  E.  MAUGANS 

SNOW  HILL 

WILCOX 

225 

MRS.  EVA  R.  RAY 

3 

EuTAW  LOCK  7 

GREENE 

2 

E.  B.  HOLBROOK 

SOUTH  HILL 

DE  KALB 

990 

TVA-75 

3 

EVERGREEN  CAA  AP 

2763 

;  ONE  C  uh 

31  25 

B7  02 

257 

MID 

MID 

2  3  5 

7 

SUTTLE 

7  963 

PERRY 

3 

32  32 

87  11 

7A 

J.  F.  SUTTLE,  JR. 

F  A I RHOP  E 

2813 

BALDWIN 

30  32 

87  55 

23 

MID 

5P 

HAROLD  F.  YATES 

2  3  5  6 

7 

7968 

JACKSON 

12 

34  53 

66  13 

7A 

FALCO  OPEN  POND  TOMER 

COVINGTON 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SYLACAUGA  2  W 

TALLADEGA 

ALABAMA  POWER  CO 

FALKVILLE 

MORGAN 

12 

TVA-38* 

SYLVAN I A 

DE  KALB 

1400 

TVA- 3 86 

3 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

WINSTON 

2 

U.S.  FOREST  SERVICE 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

554 

C.  D.  WEAVER 

2  3   5  7 

286  7 

34  36 

86  34 

641 

7A 

3 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

6032 

TALLADEGA 

7 

33  16 

66  04 

6A 

2a  6  3 

33  41 

87  50 

350 

BA 

BA 

TERRELL  F .  CANNON 

2  3  5 

7 

TH0MASV1LLE 

"1  76 

CLARKE 

13 

31  55 

87  45 

9P 

MRS.  MINNIE  0 EAT ON 

TH0RS8Y  1  SW 

CHILTON 

MID 

FLORENCE  AT  LOCK 

LAUDERDALE 

12 

CORPS  OF  ENGINEERS 

THURLOW  DAM 

ELMORE 

288 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

FORT  OEPOSIT 

LOWNDES 

6 

HENRY  H.  TEWS 

TONEY 

MADISON 

750 

7A 

TVA-506 

3  C 

3035 

BA  L  DW I N 

30  14 

88  01 

■  _ 

rjP 

BP 

WM.   H.  CHANDLER 

2  3  5 

7  C 

TRAFFORD 

H28  5 

JEFFERSON 

2 

33  49 

8v  44 

7A 

304  3 

34  26 

85  43 

879 

8£ 

3 

C 

TROY 

t-323 

PIKE 

1  0 

31  49 

85  58 

BA 

8A 

THOMAS  J,  DILLARD 

MONROE 

MRS.  NEL I A  MCKENZ IE 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

TUSCALOOSA 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

GADSDEN 

ETOWAH 

7 

FRANKLIN  K,  EDGE 

TUSCALOOSA  LOCK  6  DAM 

TUSCALOOSA 

152 
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REFERENCE  NOTES 


(It  identification  numbers  la  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  amaifned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  number*  within  a  state, 
and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSI.   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office, 
lmes  Klven  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  time, 
sd  data  and  corrections  *111  be  carried  onlr  In  the  June  and  December  lasues  of  this  bulletin. 

ly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  daym  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

onm  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing-  or  received  too  late  to  be  included  in  tbla  Issue. 

1  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  "F.  ,  precipitation  am 
ured  In  the  ataodard  Weather  Bureau  type  pan  or  4  foot  diameter  unlesi 

and  ball  were  Included  In  snovfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

ta  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Is  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  date  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

on  found  In  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  sod  CAA  stations.     For  those  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.N.  C.S.T.     WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  water 
it  of  snow  on  the  ground.     It   is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
And  also  oo  a  later  date  or  dates. 

Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//    Gag*  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C    Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  In  "Hourly  Precipitation  Oats". 

I    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

N    On*  or  more  daym  of  record  missing;     see  Table  3  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station     have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
B    Dally  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

r  copy,  monthly  and  annual;  SI. 50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  C 
correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Covernse 

W.R.P.c.,  Chattanooga,  Tenn. 
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ALABAMA  -  APRIL  1953 


A.  B.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 


Temperature 

Following  three  consecutive  months  with  temperature  above 
normal,  the  April  mean  temperature  of  61.2°  was  2.3°  be- 
low normal.     Highest  temperature  reported  was  90°  at  Union 
Springs  on  the  29th.     Lowest  temperature  reported  was  24° 
1  at  Valley  Head  on  the  21st.     Near  record  low  temperatures 
for  April  prevailed  over  most  of  the  State.     At  Birming- 
ham, a  temperature  of  31°  on  the  21st  was  the  latest  date 
that  freezing  temperatures  have  been  recorded  since  wea- 
ther records  began  in  1896;  the  previous  record  for  last 

I freezes  was  on  April  17th  In  1905  and  1949. 
Precipitation 
Precipitation  for  the  month  was  7.74  inches,  or  3.21  in- 
ches above  normal.     The  greatest  monthly  total  was  12.99 
Inches  at  Auburn  3  SW ,  and  the  least  monthly  total  was 
13.60  inches  at  Sylvanla.     The  U.  S.  Geological  Survey  re- 
ported for  April  as  follows:     "Sharp  rises  to  bankfull 
; stages  occurred  in  many  streams  following  high  intensity 
rains  of  2  to  4  Inches  associated  with  the  tornadoes  near 
•nd  of  month.     Martin  Reservoir  was  full  and  spilling. 
Ground-water  levels,  however,  were  appreciably  below 
normal . " 

Hall 

6th:     Hail  stones  1/8"  In  diameter  were  reported  in  the 
Clanton  area. 

i  9th:     Heavy  hail  was  reported  in  Etowah,  Dekalb,  and  Jef- 
ferson Counties  on  the  9th.     Hail  in  the  vicinity  of 
Gadsden  was  reported  as  large  as  hen  eggs  and  some  as 
large  as  a  man's  fist.     Photographs  were  taken  of  hail- 
stones beside  an  ordinary  package  of  cigarettes  and  the 
stones  were  almost  as  large  as  the  cigarette  package. 

|  Hail  dented  a  number  of  houses,  causing  them  to  leak;  it 
also  dented  car  roofs,  tore  through  metal  awnings  and  broke 

imany  window  panes.     In  the  vicinity  of  Boaz  the  fields  were 
white  with  hailstones;  southeast  of  Boaz  the  hailstones 
were  reported  to  be  as  large  as  pecans  and  caused  con- 
siderable damage  to  crops  and  gardens.     Hailstones  the 
size  of  marbles  were  reported  In  the  Carlisle  Community. 
In  the  Collinsville  area,  hailstones  as  large  as  eggs 
were  reported,  causing  considerable  damage,  especially 
breaking  many  window  panes.     Hailstones  up  to  1/2"  In 
diameter  were  reported  in  the  Troy  area.     Hail  was  also 
reported  in  the  Leeds  and  Marlon  Junction  areas  on  the 
9th. 

10th:     Heavy  hail  was  reported  in  Marshall  County. 

12th:     Heavy  hail  was  reported  in  western  Blount  County, 
12  miles  south  of  Garden  City,  with  hailstones  averaging 
as  large  as  marbles,  aud  with  some  stones  as  large  as 
hen  eggs. 

18th:     Hailstones  averaging  1/2"  to  3/4"  in  diameter  were 
reported  in  the  Sylacauga  area.     At  Ashland,  hailstones 
were  reported  the  size  of  marbles  from  1/4"  to  1/2"  in 
diameter.     Heavy  hail  was  also  reported  at  Alexander  City, 
Auburn,  Mountain  Creek,  Seale  and  Vance. 

25th:     Light  hail  reported  in  the  Robertsdale  area. 

30th:     Light  hail  reported  at  Alexander  City;  moderate 
hall,  the  size  of  marbles,  was  reported  at  Troy. 

Miscellaneous 

Dust  was  observed  In  the  atmosphere  over  most  of  Alabama 
on  April  30th  and  May  1st.     This  dust  was  picked  up  in 
Texas  and  Oklahoma  by  high  winds  on  April  29th. 

frost  was  quite  general  throughout  the  northern  portion 
of  the  State  on  several  dates  during  the  month.  Killing 
frosts  at  Belle  Mina  on  the  morning  of  the  21st  caused 
serious  damage  to  gardens,  cotton,  corn,  potatoes  and 
grapes.     Killing  frost  and  ice  killed  tender  plants  in  the 
Ashland  area  on  the  21st.     Frost  was  reported  to  the 
coast  on  the  20th  and  21st. 

Crops 

First  week;  Spring  work  generally  made  good  progress. 
Soils  were  dry  enough  In  nearly  all  areas  for  plowing 


part  of  the  week,  except  some  bottom  lands.     Planting  of 
cotton  and  corn  made  good  headway  in  the  southern  and 
central  areas.     Early  planted  corn  was  coming  up  to  good 
stands  and  many  fields  had  been  cultivated  for  the  first 
time.     Some  cotton  was  planted  in  the  Tennessee  Valley 
Counties.     Early  truck  crops  continued  to  make  good  pro- 
gress and  prospects  for  the  Commercial  Early  potato  crop 
were  bright.     Strawberries  were  moving  in  light  volume 
from  Conecuh  County.     Winter  grains  and  grazing  crops 
were  growing  rapidly.     Oats,  that  have  not  been  grazed 
too  heavily,  were  beginning  to  "boot"  and  looked  promis- 
ing.    Livestock  were  generally  In  good  condition  with  no 
unusual  losses. 

Second  week:     Soil  moisture  conditions  ranged  from  ade- 
quate in  most  of  the  western  half  of  the  State  to  gener- 
ally excessive  elsewhere;  however,  considerable  progress 
was  made  in  preparing  land  and  planting  of  cotton  and 
corn,  except  in  the  southeastern  counties.     Cotton  plant- 
ing ranged  from  about  60  percent  completed  in  the  extreme 
southern  counties  to  a  small  acreage  in  the  Tennessee 
Valley.     A  smaller  percentage  of  corn  had  been  planted, 
as  most  farmers  try  to  get  their  cotton  in  first.  Early 
planted  fields  were  coming  up  to  good  stands  and  making 
good  growth.     Very  few  peanuts  have  been  planted  to  date. 
Planting  of  gardens  and  truck  crops  was  Increasing. 
Early  truck  in  the  south  was  in  good  condition  and  making 
good  progress.     Marketing  of  strawberries  was  in  full  swing 
in  Conecuh  County. 

Third  week:     Wet  soils  hampered  field  work  in  all  areas 
most  of  the  week.     Low  temperatures  also  delayed  planting 
of  spring  crops.     In  most  areas,  spring  work  was  somewhat 
behind  normal.     Planting  of  cotton  ranged  from  three- 
fourths  complete  in  many  southern  counties  to  about  10 
percent  in  the  Tennessee  Valley.     Some  replanting  was  done 
in  the  south  and  it  may  be  necessary  to  replant  a  consider- 
acreage.     Preparation  of  land  in  the  late  Sand  Mountain 
area  was  nearly  complete  and  a  small  amount  of  cotton  and 
corn  had  been  planted.     Early  planted  corn  in  the  south 
was  up  to  good  stands,  but  growth  had  been  slowed  by  cool 
weather.     Planting  of  peanuts  ranged  from  very  little  to 
about  60  percent  complete  in  the  principal  southeastern 
area.     Cool  temperatures  were  unfavorable  for  truck  crops, 
particularly  in  the  north.     Strawberries  were  moving  from 
the  south  and  central  areas.     Minor  digging  of  potatoes 
was  starting  in  Baldwin  County.     Damage  from  blight  had 
increased  with  heavy  rains,  but  farmers  were  dusting  to 
control  this  disease.     Grains,  legumes,  clovers  and  pas- 
tures were  making  excellent  growth.     Livestock  were 
generally  in  good  condition. 

Fourth  week:     Conditions  were  favorable  for  field  work  In 
nearly  all  areas  most  of  the  week.     Farmers  made  good  pro- 
gress with  soil  preparation  and  planting  spring  crops. 
Low  temperatures  and  frost  early  in  the  week  slowed  ger- 
mination and  growth.     Some  damage  to  young  cotton,  corn 
and  vegetables  was  reported,  particularly  in  the  northern 
half  of  the  State.     Planting  of  cotton  was  well  along  in 
the  south  with  several  counties  reporting  over  90  percent 
complete;  however,  replanting  had  become  necessary  In  a 
few  areas.     In  the  Tennessee  Valley  planting  was  reported 
from  12  percent  to  over  half  finished,  and  was  becoming 
active  in  the  late  Sand  Mountain  counties.     Most  corn 
was  yet  to  be  planted,  but  this  operation  was  moving  along 
rapidly.     Harvesting  of  the  Commercial  Early  Irish  potato 
crop  was  underway  in  Baldwin  County.     In  north  and  central 
Alabama  frost  damaged  tender  vegetables  and  caused  con- 
siderable loss  of  early  set  tomatoes.     Grain,  hay  crops 
and  pastures  were  generally  In  good  condition.     Most  al- 
falfa was  ready  to  cut;  first  cuttings  have  been  made  In 
a  few  localities.     Livestock  were  improving  with  ample 
grazing  and  were  mostly  in  good  condition.     Heavy  rains 
on  April  29th  practically  stopped  all  farm  activity. 

Tornadoes  and  Severe  Storms 

Severe  thunderstorms  and  tornadoes  were  numerous  during 
April,  reaching  a  peak  on  the  18th.  Most  of  the  storms 
struck  in  sparsely  populated  areas,  resulting  in  gener- 
ally light  damage;  however,  the  series  of  storms  on  the 
18th  struck  in  well  populated  areas  all  across  the  central 
portion  of  Alabama,  causing  6  deaths  and  property  damage 
estimated  at  $5,000,000.     (see  map). 

Hall  and  high  winds,  accompanying  a  cold  front,  and  as- 
sociated with  thunderstorm  activity,  occurred  in  Etowah, 
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DeKalb,  Marshall  and  Jefferson  Counties  in  the  late  after- 
noon of  April  9th  and  the  early  morning  of  April  10th. 
The  most  severe  thunderstorms  were  in  Etowah,  DeKalb  and 
Marshall  Counties  in  the  late  afternoon  of  the  9th.  Total 
damages  are  estimated  at  $5000. 

High  winds,  estimated  at  70  miles  per  hour,  accompanying 
a  thunderstorm,  struck  1  mile  east  of  Troy  about  3:45  p.m. 
on  the  9th.     The  high  winds  caused  considerable  damage 
over  an  area  about  2  miles  wide  and  5  miles  long.  Several 
barns  were  blown  over  and  approximately  90  houses  and 
buildings  suffered  minor  damage.     The  storm  center  moved 
SW-NE.     Me  injuries  were  reported,  but  property  damage 
was  estimated  at  $10,000. 

During  the  early  morning  of  April  12th,  between  3  a.m. 
and  5  a.m.,  a  squall  line,  with  severe  thunderstorms  and 
possible  tornado  activity,  caused  considerable  damage  in 
Blount,  Morgan  and  Talladega  Counties.     At  Hartselle, 
Morgan  County,  the  storm  struck  between  3:30  and  4:00 
a.m. ,  causing  minor  damage  to  buildings  and  uprooting 
many  trees.     A  tree  was  blown  down  on  the  Domestic  Science 
and  Manual  Training  Building  of  the  Morgan  County  High 
School.     Total  storm  damage  was  estimated  at  $1000. 

At  Talladega,  the  storm  occurred  between  4:45  a.m.  and 
5:00  a.m.  on  the  12th.     It  was  reported  to  be  a  tornado 
by  some  and  a  thunderstorm  by  others.     Path  of  the  storm 
was  about  1  mile  wide  and  2  miles  long,  moving  SW-NE. 
Hundreds  of  trees  were  blown  down  in  line  with  this 
storm,  damaging  power  lines  and  automobiles.     Two  garages 
were  blown  down,  three  business  houses  were  damaged. 
Total  damages  are  estimated  at  $3000. 

In  the  late  afternoon  of  the  12th,  two  boys  were  killed 
by  lightning  in  the  western  part  of  Birmingham.  Apparently 
the  youths  sought  shelter  in  some  trees  when  the  lightning 
struck. 

Towards  the  last  of  the  month,-  severe  thunderstorm  ac- 
tivity began  again  over  Alabama.     About  1:30  a.m.  on  the 
29th,  high  winds  were  reported  in  Pyriton,  Clay  County. 
Destructive  winds  were  confined  to  an  area  of  about  200 
yards  wide  and  1-1/2  miles  long,  in  a  SW-NE  path.  Trees 
were  uprooted,  roofs  damaged,  and  a  few  small  buildings 
were  blown  down.     Damages  were  estimated  at  $1,000. 

About  1:30  a.m.  on  the  30th,  high  winds  struck  about  1 
mile  east  of  Greenville,  Butler  County.     Wind  damage  was 


evident  over  an  area  about  400  yards  wide  and  1  mile  long.  1 
Path  of  this  storm  was  SW-NE.     A  tourist  court  and  6  farm 
buildings  and  homes  were  damaged.     Large  limbs  were  blown 
from  trees,  damaging  buildings  and  automobiles.  Torren- 
tial rains  fell  in  the  Greenville  area  in  the  early  morn- 
ing, causing  considerable  damage  to  crops.     Crop  damage  1 
was  estimated  at  $5000  and  other  damages  at  $13,000. 

Tornadoes 

A  small  tornado  struck  in  the  northwestern  part  of  Besse-  1 
mer,  Jefferson  County,  about  3:45  p.m.  on  April  6th. 
Thunderstorms  were  in  progress  at  the  time.     Path  of  this 
storm  was  about  100  feet  wide  and  1/2  mile  long,  moving 
WSW-ENE.     The  porch  of  a  house  was  torn  off,  the  roof  of 
a  cafe  blown  away,  and  a  sawmill  roof  was  demolished. 
Twelve  persons  were  injured.     Property  damage  was  esti- 
mated at  $10,000. 

A  small  tornado  was  reported  12  miles  south  of  Garden  Clt)  | 
in  Blount  County,  about  3:40  a.m.  on  April  12th.     The  tor- 
nado occurred  in  conjunction  with  a  squall  line  and  severe 
thunderstorm  activity.     The  path  of  this  storm  was  about 
100  yards  wide  and  1/2  mile  long,  moving  SW-NE.  Large 
hail  occurred  about  the  time  of  the  tornado,  with  hail- 
stones ranging  in  size  from  the  size  of  marbles  to  the 
size  of  hen  eggs.     One  tool  barn  was  completely  destroyed, 
another  barn  60%  destroyed,  and  about  1/2  the  roof  of  a 
30'  x    221'  building  was  torn  off.     Damages  were  estimator 
at  $3200. 

High  winds,  preceding  a  cold  front,  struck  in  west-centra) 
Alabama  about  1:00  p.m.  on  the  18th,  and  moved  across  the 
State  generally  from  WNW-ESE.     The  force  of  the  winds  in- 
creased as  the  storm  moved  eastward  with  evidence  of 
tornadic  winds  in  Shelby  County,  where  extensive  damage  ! 
occurred.     Tornadoes  apparently  developed  also  in  Talla- 
poosa and  Lee  Counties.     (See  map  of  the  storm  track). 
This  storm  affected  well-populated  areas  in  Shelby  County 
(Siluria)  and  Lee  County  (Auburn).     Over  1500  families 
were  affected  by  this  storm,  200  homes  and  300  other 
buildings  were  demolished,  and  about  1500  other  homes  and 
buildings  were  damaged.     Six  people  were  killed  and  195 
injured.     Photographs  show  small  boards  driven  in  large 
trees  and  virgin  pine  timber  lying  in  circles.  Damages 
were  estimated  at  $5,000,000.     This  is  the  most  extensive'! 
and  destructive  single  storm  in  the  history  of  weather 
records  in  Alabama.     -  A.R.L. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


ALABAMA 

APRIL  1953 


Wind  direction 


o  B  ! 


Wind  speed 

m.  p.  h 


1  . 


d  1 


Relative    humidity  averages 
percent 


Number  of  days  with  precipitation 


Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to 

4.6 

73 

4.5 

57 

5.2 

70f 

Lit 

ANNISTON 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MOBILE  IB  CITY 

MONTGOMERY  WB  CITY 

tAlrport  Data 
•This  datusi  la  obtained 
by  visual  observation 
alnce  recording  equip- 
ment la  not  available. 
It  la  not  necessarily 
the  fastest  alle  occur- 
ring during  the  period. 


SW 

SSK 
SSI.  I 
NWT 


11 

14 

Ifflt 
12t 


6.6 
11.3 
13.6 

6.8t 


33« 
41 

65 
35t 


SEt 


29 
12 
29 
29t 


75 
86t 
84t 


76 

84t 

86t 


60T 
54t 


48 
74t 
64f 


•ble  1 


COMPARATIVE  DATA 


1884 
1885 
1886 
1887 
1888 

889 
890 
.891 
892 
892 

894 

895 
.896 
897 
898 

899 

900 
901 
902 
903 

904 
905 
906 
907 
908 


Temperature 


94 

09 
92 

90 


92 
91 
90 

_aa_ 

90 
94 
91 


91 
91 
92 
89 

89 
92 
96 
89 
94 


28 
26 
25 


32 
31 
22 
29 
32 

31 
30 
30 
29 
25 

26 
24 

26 
27 
30 

28 
25 
28 
24 
26 


Precipitation 


4.41 

3.68 
4.73 
2.11 
2.16 

3.28 
3.32 
2. 17 
4.14 
4.01 

3.50 
3.81 
3.68 
4.15 
4.34 

2.45 
8.91 
5.30 
2.32 
2.62 

2.21 
3.60 
1.02 
6.46 
6.11 


-SI 

~°  o 

£3 


6 
10 
6 
7 
6 


10 
4 
11 


Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

c  5 

■o  a 

°  S 
b  -h 
ZO 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

63.5 
61.9 

63  .8 

64  .5 
62.2 

94 

91 
91 
90 
92 

29 
26 
33 
31 
31 

6.66 
3.42 
7.83 
10.03 
2.37 

8 

6 
9 
11 

5 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

63.7 
64.8 
62.3 
63.9 
61.3 

91 
96 
93 
96 
92 

25 
22 
29 
30 
25 

3.  93 
0.57 
3.14 
3.50 
7.51 

7 
_2_ 

5 

5 
10 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 

62.6 
62.5 
62.3 
66.8 
63.3 

92 
91 
88 
92 
90 

24 

25 
27 
32 
24 

3.43 
9.26 
6.53 
4.21 
6.03 

4 

11 
6 
7 

11 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

63.1 
68.0 
60.9 
67.8 
59.7 

90 
96 
89 
93 
89 

22 
31 
24 
29 
28 

5.64 
1 .54 
2.24 
2.44 
9.76 

8 
4 

6 
6 
10 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

66.8 
65.3 
61  .4 
64.6 
62.5 

95 
90 
90 
93 
90 

35 
29 
29 
30 
31 

4.79 
1.48 
3.42 
3.27 
6.03 

9 
3 
6 
5 
11 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

64.4 
64.6 
62.  1 
63.2 
63.9 

91 
92 
93 
92 
93 

30 
30 
28 
29 
28 

3.54 
5.41 
6.  88 
7.00 
9.51 

8 
9 
9 
9 
9 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

62.3 
62.0 
65.6 
64.5 
63.8 

89 
89 
90 
97 
97 

28 

21 

25 
25 

3.52 
3.  57 
2.  94 
1.78 
3.74 

8 
8 
7 

_2_ 
6 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

62.3 
66.2 
66.  8 
65.  7 
67.7 

91 
92 
91 
92 
91 

23 
32 
30 
32 
32 

9.23 
7.66 
3.00 
6.78 
3.79 

12 
9 
6 

10 
7 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

62.3 
59.9 
61  .8 

61.7 
61.2 

91 
90 
91 
90 
90 

28 
24 
27 
24 
24 

5.79 
3.63 
5.15 
2.88 
7.74 

11 
9 

10 
6 

10 

All 
Years 

63.5 

4.53 

7 

Data  In  this  table  have  been  weighted  on  an  areal  basis. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

0» 

2 

► 

< 

Departure 
From  Normal 

•a 

A 

i 

c 

s 

- 
• 

a 

Date 

5, 
* 
a 

No.  ol  Dave 

Total 

Departure 
From  Normal 

Q 
• 

I 

a 

Date 

Snow.  Sleet 

Max. 

Mln. 

■a 

0 

Max.  Depth 
on  Ground 

si 

5  * 

a » 

_  p 

o  * 

t  uc  on  ntutctftu 
NORTHtKN  UIVlblUM 

ALBERTVILLE  1  S 

69.  1M 

41, 7M 

S5.4M 

m 

4e7 

82 

10+ 

28 

21 

0 

0 

3 

0 

2.12 

30 

•  0 

0 

ANNISTON  CAA  AP 

72.8 

43.8 

58.3 

- 

3,6 

86 

8+ 

29 

21 

211 

o 

2 

o 

6.01 

1.29 

2,49 

30 

.0 

0 

BELLE  MINA  2  N 

73  •  1 

45.2 

59.2 

84 

30 

29 

2\ 

200 

0 

0 

2 

0 

6.12 

2.30 

30 

.  0 

BIRMINGHAM  WB  AP 

73*5 

47.6 

60.6 

1.3 

86 

8+ 

31 

21 

173 

0 

o 

1 

0 

4.97 

.32 

1.99 

29 

•  0 

BIRMINGHAM  WB  CITY 

74.8 

50.4 

62.6 

ty 

85 

8 

35 

1 9+ 

125 

0 

0 

0 

0 

6.23 

1.42 

2.72 

30 

.0 

j: 

CORDOVA 

75.6 

46.4 

61.0 

.7 

86 

8 

27 

21 

165 

o 

o 

1 

o 

6.77 

1.93 

3.41 

30 

.0 

0 

DECATUR 

71.5 

48.9 

60.2 

1*6 

84 

8+ 

34 

21 

177 

o 

q 

o 

o 

4.57 

•  09 

2.48 

30 

•  0 

0 

FAYETTE 

72.5 

57.5 

85 

30 

29 

o 

o 

\ 

o 

.40 

2.20 

.  0 

0 

GADSDEN  GAS  PLANT 

59.9 

86 

8 

30 

177 

o 

o 

2 

0 

a"  OB 

1.61 

in 

.  o 

0 

GOODWATER 

72*6 

466 
* 

59.6 

84 

9 

30 

0 

0 

1 

0 

1172 

7  12 
* 

2.86 

10 

.0 

0 

HALEYVILLE 

69.0 

45.0 

57.0 

82 

9+ 

30 

19 

o 

o 

1 

o 

6.90 

3.38 

30 

.0 

0 

HUNTSV ILLE  *  SSE 

71.0 

45.0 

58.0 

85 

24+ 

30 

21 

232 

! 

~ 

5.00 

.18 

1  .69 

29 

•  0 

0 

MADISON 

71.2 

45.1 

58.2 

2.6 

85 

30 

28 

21 

5.53 

.70 

1.70 

30 

.  0 

0 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

69.8 

47.1 

58.5 

2.2 

85 

9 

33 

19+ 

221 

0 

0 

0 

0 

7.25 

2.65 

3.24 

29 

.  0 

0 

ONEONTA 

73.0 

45.2 

59.1 

•  8 

86 

g 

28 

21 

0 

0 

2 

0 

4.98 

-  .04 

2.10 

30 

' 

0 

DCI  1      r  JTV    <l  Mu 
rtLL    L  i  1  T    5  NW 

71.4 

42.7 

57.1 

83 

9+ 

28 

2\ 

0 

0 

3 

0 

4.69 

■ 

2.10 

30 

.0 

o 

KIJV.*.  "ILL? 

44  .  7 

60.1 

84 

8+ 

29 

170 

0 

0 

3 

0 

2.88 

.0 

SAINT  BERNARD 

71  4 

57.4 

84 

9+ 

28 

2* 

0 

0 

3 

0 

5*55 

* 

2.57 

30 

.0 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

7  .6 

46.2 

58.4 

83 

24+ 

28 

21 

216 

o 

o 

\ 

o 

5.00 

2.03 

30 

.0 

0 

SCOTTSBORO 

71.6 

44.6 

58.1 

- 

2.0 

85 

9+ 

28 

21 

219 

o 

o 

Q 

5.35 

.54 

2.80 

30 

.0 

0 

TALLADEGA 

73.6 

47.0 

60.3 

2.4 

85 

8 

28 

21 

173 

0 

0 

3 

0 

6.  78 

2.16 

2.66 

30 

.  0 

o 

74.7 

47.  1 

60.9 

2.4 

85 

8+ 

31 

21 

155 

0 

0 

1 

0 

6.76 

1.86 

2.65 

29 

.  0 

o 

UNIVERSI TY 

73.7 

47.  1 

60.4 

2.9 

85 

8+ 

31 

21 

166 

0 

0 

1 

0 

6.  92 

2.02 

2.46 

29 

.  0 

o 

VALLEY  HEAD 

74.1 

39.5 

56.8 

2.0 

87 

25 

24 

21 

264 

o 

o 

•  0 

0 

D I V I S I  ON 

58.9 

6,0 

•  0 

W  1  U"  JLt    UlVlbl  UN 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

74.6 

45.0 

59.8 

85 

29 

27 

21 

176 

o 

o 

4 

o 

10.59 

3.29 

10 

Tf 

0 
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DAILY  PRECIPITATION 
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2.01 

1.31 

1>S6 

2*49 
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SAND  NT  STATE  EARN  API 

9*00 

•  15 

•  03 

•  0  1 

•  29 

2*  02 

•  05 

•  11 

•  23 

2*03 

SAVRE 

8*26 

•  30 

•  21 

*  10 

l*6fl 

.05 

05 

•  08 

•  52 

•  69 

2*81 

SCOTTSBORO 

3*39 

•  13 

•  02 

•  20 

2.80 

SCOTTSBORO  SUSSTA 

9i20 

•  27 

•02 

•  09 

.05 

•  03 

1.72 

.05 

T 

•  16 

•  16 

2*69 

SEALE 

12.2* 

•  30 

• 

UTO 

uoo 

•  40 

1.70 

T 

•  03 

1.56 

.60 

4l79 

SELMA 

9*64 

•  93 

1*89 

.13 

2.58 

SHEFFIELD  TV A  NURSERY 

7*68 

•  67 

* 

1.38 

•  28 

•  53 

1.03 

•  11 

• 

•  10 

•  31 

3(07 

SHOEMAKER  SPMNGS 

6*33 

•  60 

1*23 

•  14 

•  21 

•  39 

2.90 

SLOCOMB  *  S 

9.35 

•  35 

3.70 

•  25 

2*41 

.64 

.50 

•  20 

1«05 

•  29 

SNOW  HILL 

9*07 

2*00 

•  52 

•  06 

.02 

1.37 

.23 

2<40 

•  40 

2<87 

SOUTH  HILL 

4.23 

•  02 

•  03 

■  12 

* 

1.61 

•  10 

•  11 

•  21 

2>09 

SUTTLE 

2*10 

3.19 

SWAIM 

3*06 

•  40 

•  38 

•  16 

1  .40 

•  09 

•  41 

•  16 

2.06 

SYLACAUGA  2  W 

9*39 

•  08 

•  24 

•  31 

2.30 

1.76 

.09 

1.19 

# 

3«60 

SYLVAN 1 A 

3*60 

•  30 

•  08 

1.00 

•  02 

7 

•  20 

2.00 

TALLADEGA 

6*76 

•  23 

.03 

•  34 

1.78 

•  09 

•  43 

1>20 

2.66 

T*LLADE6A  MORN  MTN  TWR 

•  18 

•  37 

•  65 

T 

1.86 

.30 

•  17 

•  33 

1.02 

.12 

1(64 

THOMASVILLE 

10*44 

•  03 

•  02 

1*64 

.  25 

•  57 

•  07 

1.  66 

.02 

•  15 

•  13 

2.34 

.06 

3.24 

THURLOW  DAM 

9*37 

.78 

1*93 

1.21 

•  29 

•  91 

.84 

.0? 

•  27 

•  14 

•  93 

2.65 

TONEV 

3*04 

.40 

.07 

.43 

•  16 

1.03 

.02 

•  12 

•  24 

•  96 

2.49 

TRAFFORD 

9.63 

•  37 

•  51 

1.  13 

■  05 

•  06 

•  23 

•  40 

2(90 

•  13 

•  32 

1  *30 

1  »74 

.05 

1.15 

•  05 

•  92 

•  82 

•  99 

U77 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

6*76 

T 

T 

•  96 

* 

•  01 

.  20 

1.21 

.0. 

•  61 

■  93 

•  47 

2»ft9 

•  06 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

3*87 

•  02 

.62 

.01 

.09 

1.22 

.07 

•  06 

•  34 

1*23 

1.99 

TUSKEGEE 

7*76 

1*29 

.79 

1.10 

* 

1.62 

•  10 

•  60 

•  08 

•  11 

.07 

.  .00 

UNION  SPRINGS 

8*23 

•  18 

•  26 

1*32 

.93 

1.94 

•  26 

•  23 

•  52 

1*02 

1*59 

UNIONTOWN 

.70 

•  20 

•  30 

•  50 

•  72 

•  20 

•  10 

1(90 

3>60 

UNIVERSITY 

6*9? 

1.03 

•  03 

•  03 

.*7 

•  93 

•  07 

•  52 

•  80 

•  30 

2*46 

•  04 

VALLEY  HEAD 

VANCE 

7*10 

•  60 

1.03 

1.55 

.09 

.60 

1.15 

2(14 

WAOLEV 

7,85 

•  10 

•  55 

.85 

1*63 

1.10 

•  30 

•  80 

2.50 

WALLACE  2  NE 

6*61 

.61 

• 

1*60 

•  32 

1.63 

•  20 

1.25 

T 

1>00 

WALNUT  GROVE 

4*26 

.30 

•  24 

1.10 

•  21 

•  49 

1*96 

WATERLOO 

7«T7 

2*09 

1.76 

•  08 

•  06 

la  Of 

•  26 

•  00 

1(68 

WEST  BLOCTON 

7.37 

•  02 

1.60 

2.24 

•  10 

•  30 

•  30 

•20  *40 

•  91 

•  90 

WETUMPKA 

10.71 

•  43 

r 

1.86 

1.85 

•  48 

1*63 

•  05 

.04 

•  •9 

•  79 

2*65 

WHATLEV 

•  23 

2*34 

•  35 

.09 

.09 

1*41 

T 

•  09 

•  12 

1*98 

•  06 

2*84 

WHEELER  DAM 

7.27 

•  52 

•  10 

1*05 

•  32 

•  35 

•  96 

•  13 

T 

.19 

•  39 

3t30 

WHITFIELD  LOCK  3 

•  12 

.30 

•  63 

•  55 

T 

1*12 

.03 

•  14 

.05 

1*99 

•  02 

2.58 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

4.97 

•  09 

•  10 

•  14 

•  06 

1.55 

•  12 

•  10 

•  02 

•  29 

•  18 

2.30 

WILSON  OAM 

7*0> 

•  97 

•  10 

•  97 

•  63 

•  24 

.96 

•  10 

•  01 

•  09 

•  99 

2(81 

WINFIELO  2  SW 

5*96 

•  01 

•  24 

•  09 

•  06 

1.60 

■  11 

•  31 

•  99 

.01 

3.02 

YATES  HYDRO  PLANT 

10.04 

.11 

1.91 

1.69 

•  49 

•  94 

.15 

.81 

•  33 

1.04 

2.57 

YOUNGS  STORE 

7.71 

•60 

•  03 

1.48 

.39 

1*14 

.11 

.04 

•  01 

.01 

1.20 

2.68 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 


Station 

Day  01  Month 

! 

1 

2 

3 

4 

s 

t 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBERTV ILLE  1  S 

MAX 

76 

60 

69 

73 

65 

64 

61 

82 

64 

69 

36 

66 

71 

55 

7A 

70 

57 

51 

64 

76 

77 

62 

70 

63 

78 

82 

69 

•  1 

M  IN 

SB 

44 

(ft 

37 

34 

49 

43 

44 

53 

40 

39 

34 

37 

38 

33 

38 

32 

33 

it 

31 

46 

54 

60 

40 

48 

57 

41 

.7 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

77 

74 

73 

73 

70 

71 

64 

83 

78 

82 

7  y 

72 

69 

69 

68 

73 

71 

67 

59 

6ft 

75 

80 

83 

75 

71 

68 

78 

65 

84 

74 

•6 

M  IN 

59 

48 

42 

41 

39 

53 

55 

40 

46 

61 

39 

56 

43 

31 

43 

45 

29 

411 

39 

30 

27 

34 

54 

51 

61 

55 

38 

37 

49 

58 

45 

.0 

ANDALUSIA 

MAX 

82 

81 

62 

76 

61 

AO 

79 

76 

68 

61 

65 

84 

19 

64 

69 

73 

63 

78 

80 

61 

62 

69 

80 

85 

84 

60 

75 

74 

66 

85 

76 

.7 

M  IN 

63 

58 

49 

32 

31 

48 

56 

53 

57 

56 

60 

51 

48 

44 

48 

51 

42 

50 

42 

39 

39 

44 

51 

56 

60 

61 

48 

47 

62 

61 

31 

.6 

ANNISTON  CAA  AP 

MAX 

82 

65 

7  3 

78 

6  7 

66 

66 

83 

76 

82 

77 

60 

66 

&9 

61 

75 

68 

37 

38 

65 

77 

78 

85 

70 

69 

68 

80 

66 

82 

72 

.8 

M  IN 

SO 

46 

M 

40 

34 

55 

45 

43 

SO 

47 

43 

'-3 

39 

33 

48 

33 

32 

41 

34 

34 

29 

36 

54 

51 

56 

49 

43 

39 

55 

60 

43 

•  6 

ATNORE   STATE  FARM 

MAX 

62 

71 

76 

80 

79 

82 

78 

87 

83 

81 

84 

80 

76 

73 

73 

75 

73 

83 

80 

64 

71 

79 

84 

63 

78 

76 

75 

81 

61 

84 

78 

.4 

HIN 

64 

61 

54 

52 

51 

63 

57 

56 

62 

70 

55 

59 

46 

44 

31 

50 

43 

54 

42 

39 

37 

49 

52 

68 

62 

63 

48 

50 

60 

70 

54 

•  3 

AUBURN  3  SM 

MAX 

76 

76 

6ft 

73 

77 

74 

69 

71 

83 

82 

80 

81 

76 

62 

70 

68 

62 

74 

73 

59 

39 

64 

70 

80 

83 

63 

69 

69 

79 

85 

72 

•  6 

MIN 

56 

48 

41 

44 

44 

54 

32 

45 

49 

58 

49 

56 

46 

37 

44 

45 

33 

45 

40 

32 

32 

38 

46 

5ft 

61 

34 

41 

40 

52 

60 

46 

.6 

BAT  NINETTE 

MAX 

60 

66 

77 

80 

77 

82 

79 

85 

80 

63 

83 

8  2 

67 

73 

77 

66 

74 

8? 

74 

65 

71 

78 

84 

9  1 

71 

79 

75 

82 

60 

62 

77 

•2 

MIN 

63 

56 

49 

55 

54 

00 

56 

57 

64 

67 

52 

61 

47 

45 

52 

50 

42 

57 

42 

39 

40 

45 

54 

65 

62 

61 

48 

33 

61 

71 

34 

.3 

BELLE  NINA  2  N 

MAX 

75 

75 

71 

71 

73 

72 

70 

82 

93 

83 

80 

70 

61 

64 

71 

64 

72 

7? 

57 

57 

66 

7fi 

IB 

80 

8  3 

81 

66 

67 

81 

82 

64 

73 

•  1 

MIN 

60 

46 

40 

48 

35 

54 

44 

43 

58 

57 

45 

5  3 

39 

34 

50 

38 

35 

42 

32 

33 

29 

40 

55 

56 

62 

50 

40 

41 

44 

52 

45 

•2 

BIRN1N6MAM  MB  AP 

MAX 

81 

64 

75 

70 

79 

71 

•7 

66 

62 

77 

83 

77 

61 

69 

72 

62 

77 

71 

56 

39 

67 

78 

79 

85 

70 

69 

69 

61 

65 

66 

73 

•  3 

MIN 

66 

44 

38 

43 

42 

58 

53 

48 

60 

49 

46 

51 

40 

33 

93 

38 

3$ 

40 

36 

36 

31 

44 

58 

62 

63 

50 

44 

44 

61 

60 

47 

.6 

BIRMINGHAM  KB  CITY 

MAX 

83 

75 

76 

73 

75 

72 

69 

85 

8? 

78 

84 

76 

65 

70 

72 

69 

75 

70 

59 

61 

67 

77 

79 

84 

79 

70 

70 

79 

83 

64 

74 

.8 

NIN 

65 

49 

42 

52 

45 

57 

53 

52 

61 

60 

48 

57 

42 

40 

51 

43 

41 

54 

35 

38 

35 

48 

57 

62 

62 

52 

42 

50 

62 

58 

30 

.4 

SREWTOM  J  SSE 

MAX 

60 

68 

77 

61 

78 

6? 

78 

87 

8? 

63 

85 

8  1 

75 

74 

73 
5? 

75 

83 

77 

65 

69 

77 

64 

82 

74 

77 

74 

63 

85 

83 

78 

•  2 

MIN 

62 

56 

42 

46 

46 

60 

55 

47 

55 

68 

50 

62 

48 

34 

48 

35 

49 

42 

34 

31 

37 

45 

63 

62 

60 

42 

44 

57 

70 

50 

•  0 

CAMDEN   3  NMN 

MAX 

80 

78 

76 

74 

75 

S  0 

74 

85 

91 

79 

PO 

69 

75 

74 

75 

84 

70 

68 

68 

78 

83 

94 

76 

73 

70 

81 

65 

87 

77 

.2 

MIN 

61 

49 

41 

47 

41 

SO 

57 

48 

53 

65 

45 

59 

46 

36 

48 

48 

33 

56 

42 

33 

31 

40 

50 

60 

62 

59 

43 

43 

59 

62 

49 

•  2 

CAMP  HILL    2  NN 

MAX 

77 

78 

6? 

73 

75 

73 

67 

8  1 

80 

78 

79 

77 

61 

08 

69 

62 

72 

74 

38 

*9 

66 

76 

80 

86 

64 

70 

70 

78 

83 

72 

.5 

MIN 

55 

49 

40 

42 

40 

49 

44 

43 

49 

51 

43 

32 

43 

34 

39 

40 

31 

36 

40 

32 

29 

32 

42 

46 

58 

56 

40 

40 

42 

58 

43 

.2 

CENTRE* ILLE 

MAX 

76 

82 

6  7 

80 

74 

72 

74 

76 

86 

82 

8 1 

8  5 

80 

68 

74 

72 

66 

76 

80 

60 

64 

66 

78 

8? 

66 

72 

72 

71 

82 

84 

75 

.6 

MIN 

60 

45 

42 

46 

36 

52 

54 

46 

52 

58 

42 

55 

42 

34 

39 

45 

33 

40 

37 

32 

30 

34 

46 

58 

62 

55 

40 

40 

48 

57 

45 

•  3 

CHATOM 

MAX 

80 

70 

79 

78 

77 

80 

60 

87 

77 

82 

8  3 

78 

68 

74 

79 

71 

77 

86 

76 

65 

71 

60 

85 

82 

74 

77 

74 

82 

62 

88 

78 

.1 

MIN 

65 

51 

45 

47 

43 

60 

55 

50 

62 

66 

47 

60 

43 

36 

50 

46 

34 

54 

42 

34 

31 

39 

51 

64 

62 

56 

40 

43 

61 

60 

50 

.0 

CITR9MELLE 

MAX 

82 

77 

77 

77 

76 

90 

80 

86 

78 

85 

83 

60 

68 

73 

76 

70 

74 

85 

79 

64 

71 

78 

82 

79 

72 

77 

74 

79 

79 

87 

77 

.4 

MIN 

65 

56 

31 

55 

54 

64 

56 

58 

58 

72 

58 

61 

44 

38 

53 

53 

44 

56 

41 

41 

4  J 

49 

57 

65 

62 

59 

50 

36 

62 

67 

55 

.0 

CLANTON 

MAX 

81 

81 

63 

74 

71 

74 

69 

71 

80 

81 

77 

78 

76 

60 

6  7 

70 

61 

72 

78 

58 

59 

66 

76 

80 

82 

66 

69 

68 

77 

82 

7? 

.3 

MIN 

60 

50 

45 

49 

39 

47 

55 

48 

53 

59 

46 

52 

44 

37 

48 

45 

36 

45 

39 

34 

31 

41 

53 

58 

62 

57 

42 

44 

32 

59 

47 

•  7 

CBwOOVA 

MAX 

82 

79 

73 

74 

76 

74 

74 

86 

84 

78 

83 

82 

69 

70 

73 

72 

72 

73 

38 

59 

67 

78 

78 

80 

80 

72 

70 

82 

85 

84 

75 

.6 

MIN 

62 

42 

34 

50 

33 

56 

51 

42 

52 

61 

38 

55 

41 

33 

48 

42 

33 

50 

33 

35 

27 

37 

55 

65 

65 

50 

38 

40 

65 

58 

46 

14 

OPYTON 

MAX 

76 

61 

63 

73 

76 

73 

80 

70 

64 

78 

71 

03 

73 

62 

69 

73 

60 

TJ 

83 

58 

60 

83 

7J 

84 

73 

•  3 

MIN 

61 

S3 

48 

50 

41 

31 

55 

53 

60 

63 

11 

59 

44 

39 

32 

46 

39 

52 

40 

35 

34 

45 

55 

ft? 

62 

56 

43 

30 

59 

60 

50 

.5 

SECATUA 

MAX 

77 

66 

67 

63 

73 

70 

61 

72 

56 

7  0 

66 

74 

70 

54 

53 

63 

79 

80 

81 

76 

70 

64 

81 

84 

82 

71 

•  5 

MIN 

63 

50 

41 

48 

42 

55 

50 

47 

61 

60 

46 

53 

41 

39 

55 

40 

39 

45 

35 

38 

34 

47 

57 

60 

62 

50 

42 

47 

58 

60 

48 

.9 

BSMOPOLIS  LOCK  A 

MAX 
MIN 

BENOPOLIS  LOCK   AND  DAM 

MAX 

77 

83 

63 

77 

72 

75 

79 

74 

86 

76 

79 

84 

74 

62 

7  0 

73 

62 

77 

63 

61 

69 

79 

81 

84 

64 

72 

71 

63 

84 

73 

.0 

MIN 

6* 

53 

47 

50 

42 

57 

55 

SO 

61 

61 

48 

59 

44 

37 

32 

47 

37 

56 

39 

34 

32 

44 

52 

63 

62 

49 

44 

46 

60 

58 

50 

.1 

DO  THAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

81 

67 

73 

83 

79 

67 

76 

83 

66 

63 

85 

8  0 

65 

71 

72 

65 

74 

76 

65 

63 

60 

76 

84 

85 

70 

76 

72 

80 

66 

84 

76 

.0 

MIN 

•1 

33 

48 

50 

30 

58 

34 

51 

58 

61 

56 

39 

48 

42 

51 

46 

39 

49 

44 

39 

36 

43 

48 

63 

61 

57 

48 

47 

56 

70 

51 

.5 

EOFAULA 

MAX 

84 

77 

79 

82 

77 

72 

79 

85 

64 

82 

84 

9  0 

78 

71 

69 

68 

75 

76 

73 

53 

69 

78 

60 

85 

82 

77 

71 

60 

67 

83 

77 

■  3 

MIN 

61 

55 

45 

46 

43 

68 

«1 

48 

52 

63 

50 

64 

50 

38 

51 

49 

36 

46 

43 

38 

35 

42 

52 

58 

61 

39 

45 

43 

53 

64 

50 

•  7 

EYERSREEM  CAA  AP 

MAX 

82 

61 

76 

79 

77 

90 

76 

86 

82 

82 

83 

79 

64 

72 

73 

63 

75 

84 

61 

62 

70 

79 

64 

82 

69 

73 

72 

82 

64 

83 

76 

.0 

HIM 

38 

47 

42 

45 

43 

58 

33 

49 

56 

33 

49 

59 

46 

36 

46 

39 

35 

48 

38 

35 

31 

38 

46 

62 

60 

S3 

43 

44 

57 

71 

48 

•  2 

FMlRHOPE 

MAX 

81 

66 

77 

62 

79 

77 

77 

64 

77 

85 

62 

61 

69 

74 

77 

66 

74 

79 

74 

66 

66 

77 

63 

63 

76 

77 

74 

60 

60 

82 

77 

•0 

MIN 

65 

58 

50 

59 

55 

64 

56 

56 

65 

70 

56 

63 

49 

46 

31 

34 

42 

59 

43 

42 

39 

46 

55 

6« 

63 

63 

48 

32 

64 

72 

35 

.8 

PATETTE 

MAX 

60 

77 

63 

72 

73 

79 

74 

74 

6 1 

60 

74 

73 

44 

61 

66 

64 

63 

70 

70 

60 

39 

70 

60 

64 

62 

66 

71 

71 

82 

83 

72 

■  3 

HIN 

52 

36 

35 

33 

42 

43 

47 

46 

46 

50 

42 

40 

33 

34 

41 

33 

41 

33 

35 

29 

35 

33 

56 

60 

56 

43 

40 

47 

55 

30 

42 

•  4 

F««T  HBKOAN 

MAX 

6* 

73 

77 

79 

77 

77 

76 

77 

75 

78 

86 

74 

72 

66 

73 

66 

70 

71 

70 

67 

70 

70 

72 

76 

77 

75 

71 

75 

76 

60 

73 

■  B 

MIN 

63 

60 

38 

69 

65 

66 

65 

65 

63 

66 

66 

65 

34 

34 

61 

57 

S3 

56 

49 

46 

41 

50 

64 

66 

64 

66 

60 

60 

68 

75 

60 

•  4 

FRISCO  CITY 

MAX 

77 

81 

60 

79 

66 

77 

60 

78 

95 

62 

83 

60 

66 

75 

73 

84 

76 

83 

63 

65 

70 

79 

69 

70 

63 

75 

75 

63 

83 

76 

>0 

MIN 

62 

34 

4« 

52 

52 

57 

56 

54 

61 

67 

56 

SB 

45 

43 

31 

47 

40 

54 

41 

36 

36 

43 

52 

63 

60 

39 

45 

SO 

36 

61 

52 

.0 

6A»5DEN  CAS  PLANT 

MAX 

83 

7| 

74 

71 

76 

71 

47 

66 

82 

74 

64 

79 

64 

67 

6  7 

66 

75 

72 

A  A 

36 

66 

75 

81 

94 

60 

69 

67 

79 

63 

80 

73 

•  6 

MIN 

58 

48 

40 

46 

35 

54 

53 

43 

50 

61 

42 

57 

45 

35 

49 

44 

32 

46 

37 

36 

30 

36 

52 

54 

61 

55 

40 

40 

49 

59 

Aft 

•  2 

seneya 

MAX 

85 

83 

65 

76 

82 

80 

70 

60 

87 

84 

63 

86 

83 

69 

73 

73 

68 

79 

76 

67 

66 

72 

62 

87 

66 

77 

80 

75 

84 

87 

78 

•  3 

MIN 

37 

57 

45 

47 

49 

58 

55 

50 

56 

62 

52 

53 

50 

42 

48 

31 

38 

45 

43 

38 

34 

42 

52 

35 

65 

60 

45 

45 

31 

62 

50 

.2 

MSOVATER 

MAX 

80 

81 

67 

75 

73 

77 

63 

70 

64 

60 

76 

80 

78 

60 

69 

61 

70 

J7 

59 

?7 

83 

70 

78 

61 

72 

.6 

MIN 

36 

49 

".5 

45 

47 

51 

55 

43 

50 

59 

49 

S3 

43 

38 

46 

46 

33 

M 

38 

34 

30 

39 

48 

54 

60 

57 

41 

41 

32 

53 

46 

•  6 

•REENSBOPO 

MAX 

83 

71 

77 

74 

73 

79 

75 

64 

77 

80 

81 

75 

64 

70 

75 

66 

75 

9  1 

63 

61 

67 

78 

80 

93 

74 

7J 

70 

80 

62 

86 

75 

•  3 

MIN 

6* 

31 

45 

53 

43 

60 

55 

33 

3* 

63 

SO 

58 

43 

39 

33 

45 

38 

52 

38 

36 

34 

45 

53 

61 

62 

55 

« 

48 

59 

59 

50 

.5 

6REENYILLE 

MAX 

62 

66 

76 

60 

79 

72 

76 

65 

6 1 

82 

81 

80 

66 

71 

73 

66 

76 

78 

76 

80 

84 

76 

81 

86 

76 

8 

MIN 

63 

35 

43 

49 

47 

61 

56 

51 

56 

68 

51 

59 

46 

42 

48 

47 

57 

52 

41 

35 

33 

42 

49 

61 

61 

59 

44 

45 

55 

64 

31 

■  3 

NALEYYItLE 

MAX 

70 

7) 

61 

7J 

65 

71 

72 

65 

02 

82 

7  o 

78 

68 

J7 

66 

69 

57 

7? 

67 

53 

53 

62 

75 

76 

76 

71 

6? 

64 

79 

60 

69 

0 

NIN 

60 

44 

41 

41 

45 

46 

48 

50 

50 

60 

48 

52 

40 

38 

40 

37 

37 

40 

30 

34 

33 

35 

46 

55 

60 

48 

40 

43 

52 

57 

45 

0 

HEADLAND 

MAX 

83 

67 

75 

63 

82 

6  1 

81 

84 

84 

83 

83 

86 

73 

73 

77 

70 

77 

84 

79 

a 

MIN 

60 

57 

47 

50 

56 

59 

50 

S3 

56 

63 

54 

55 

51 

50 

50 

51 

40 

48 

49 

39 

36 

44 

52 

32 

61 

47 

46 

47 

49 

69 

31 

4 

MBMLMH)  HOME 

MAX 

62 

76 

72 

73 

64 

60 

78 

60 

86 

75 

2 

MIN 

64 

57 

A  8 

48 

49 

53 

54 

54 

56 

66 

54 

46 

45 

39 

49 

43 

55 

40 

35 

35 

39 

44 

51 

ft  1 

60 

58 

44 

30 

55 

64 

50 

5 

HWTSVILLE  «  SSE 

MAX 

73 

60 

71 

63 

73 

70 

62 

83 

64 

71 

80 

73 

39 

67 

70 

59 

75 

60 

55 

35 

63 

79 

78 

85 

72 

63 

63 

80 

8S 

80 

71 

0 

MIN 

32 

44 

37 

43 

36 

53 

45 

41 

61 

55 

41 

47 

41 

34 

51 

36 

33 

38 

33 

33 

30 

45 

56 

56 

57 

30 

39 

42 

61 

61 

45 

C 

LAFAYETTE 

MAX 

80 

67 

71 

73 

73 

67 

71 

84 

n-> 

79 

82 

77 

60 

66 

68 

62 

73 

71 

66 

60 

66 

75 

80 

84 

73 

71 

69 

80 

86 

81 

73 

6 

HIN 

58 

47 

AO 

49 

40 

54 

S3 

44 

51 

61 

44 

** 

43 

32 

43 

43 

34 

42 

38 

32 

32 

39 

50 

54 

60 

54 

39 

40 

46 

58 

45 

9 

Bo*  r*f*r*sc«  not**  following  St  it  ion  ItMtox. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S  -  ConHnimd 


Station 

Day  Of  Month 

• 

& 
2 
• 

p 

-1 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LIVINGSTON 

MAX 

83 

69 

76 

71 

73 

80 

74 

85 

75 

78 

83 

75 

63 

69 

78 

65 

76 

83 

39 

•62 

68 

79 

81 

83 

82 

76 

70 

61 

83 

86 

79  ti 

MIN 

65 

53 

43 

51 

41 

60 

56 

51 

63 

61 

45 

55 

*2 

35 

33 

46 

36 

45 

37 

33 

32 

44 

53 

63 

64 

53 

41 

47 

58 

49 1' 

LOCKHART 

MAX 

63 

82 

63 

7» 

81 

78 

74 

78 

87 

80 

83 

64 

81 

69 

71 

72 

64 

77 

78 

61 

64 

70 

79 

83 

83 

68 

77 

74 

83 

86 

76 « 

MIN 

64 

57 

49 

49 

52 

61 

56 

53 

59 

66 

57 

60 

49 

44 

30 

52 

40 

51 

42 

37 

37 

44 

48 

62 

61 

60 

48 

47 

36 

64 

92  a! 

MADISON 

MAX 

71 

76 

61 

71 

67 

73 

69 

71 

82 

82 

70 

80 

7* 

61 

66 

69 

62 

72 

69 

57 

56 

71 

78 

78 

82 

70 

65 

70 

79 

89 

71  •! 

MIN 

59 

44 

38 

47 

36 

54 

49 

44 

56 

36 

43 

56 

39 

37 

51 

37 

32 

37 

30 

31 

28 

41 

51 

56 

61 

45 

37 

42 

57 

58 

45.' 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

79 

68 

74 

72 

72 

78 

73 

85 

81 

79 

82 

74 

63 

67 

75 

66 

75 

S3 

54 

60 

69 

78 

82 

84 

79 

71 

68 

80 

84 

86 

MIN 

63 

52 

48 

50 

42 

60 

56 

51 

57 

63 

48 

59 

49 

39 

50 

47 

36 

54 

40 

34 

33 

43 

53 

60 

63 

58 

43 

46 

57 

60 

30  !: 

MARTIN  DAM 

MAX 

MIN 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

76 

66 

77 

76 

75 

72 

74 

89 

83 

82 

83 

TO 

66 

70 

79 

66 

77 

81 

62 

62 

67 

79 

83 

86 

70 

74 

71 

81 

87 

89 

74  •( 

MIN 

64 

54 

50 

49 

50 

59 

58 

52 

58 

59 

53 

57 

50 

49 

94 

46 

42 

50 

44 

39 

40 

46 

55 

63 

61 

54 

46 

49 

58 

62 

92  ll 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

82 

6S 

77 

80 

76 

81 

78 

80 

78 

84 

81 

61 

66 

71 

77 

67 

72 

82 

64 

66 

69 

75 

80 

79 

71 

78 

75 

78 

77 

83 

75,1 

MIN 

65 

54 

50 

57 

56 

60 

57 

58 

66 

65 

59 

56 

48 

46 

54 

48 

46 

51 

42 

40 

43 

50 

57 

64 

62 

58 

51 

54 

65 

72 

93  ■: 

MOBILE  MB  CITY 

MAX 

82 

67 

78 

82 

74 

81 

75 

79 

79 

82 

82 

81 

69 

70 

73 

67 

70 

80 

64 

64 

67 

72 

76 

76 

70 

79 

76 

78 

78 

84 

75  .1 

MIN 

66 

55 

50 

60 

59 

62 

60 

60 

68 

66 

59 

98 

49 

49 

96 

54 

45 

55 

48 

43 

42 

51 

63 

67 

63 

59 

52 

62 

66 

73 

57,: 

MONTGOMERY  HS  AP 

MAX 

79 

64 

76 

76 

75 

72 

72 

84 

82 

82 

82 

77 

64 

68 

73 

64 

75 

60 

61 

61 

67 

78 

83 

85 

70 

72 

69 

80 

85 

87 

74.1 

MIN 

61 

52 

47 

49 

42 

58 

55 

50 

54 

56 

50 

99 

48 

41 

49 

44 

36 

48 

42 

36 

35 

42 

52 

60 

59 

53 

47 

45 

53 

61 

49<! 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MAX 

77 

63 

77 

75 

73 

70 

72 

85 

82 

80 

82 

76 

63 

68 

72 

63 

74 

80 

39 

61 

67 

76 

82 

84 

69 

72 

70 

79 

85 

67 

MIN 

63 

55 

51 

54 

49 

58 

58 

54 

60 

61 

54 

56 

48 

49 

31 

48 

42 

49 

42 

40 

40 

48 

54 

62 

60 

55 

47 

51 

57 

63 

32.! 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

MAX 

73 

62 

72 

65 

71 

65 

60 

84 

83 

70 

76 

63 

59 

69 

70 

58 

73 

66 

39 

54 

65 

79 

80 

75 

74 

63 

67 

60 

83 

81 

•9  1 

MIN 

52 

47 

40 

49 

42 

52 

49 

48 

62 

55 

46 

44 

41 

38 

50 

39 

36 

38 

33 

36 

33 

49 

59 

62 

61 

45 

40 

48 

59 

59 

ONEONTA 

MAX 

74 

82 

65 

73 

70 

71 

69 

69 

86 

83 

75 

82 

78 

61 

68 

72 

59 

76 

70 

56 

57 

70 

78 

80 

84 

76 

70 

70 

81 

85 

MIN 

62 

48 

45 

45 

33 

47 

48 

41 

52 

60 

42 

35 

40 

33 

46 

40 

31 

47 

33 

36 

28 

35 

55 

56 

54 

51 

41 

38 

56 

56 

49., 

OZARK 

MAX 

82 

71 

7* 

80 

78 

75 

75 

85 

84 

80 

84 

82 

78 

71 

70 

69 

76 

75 

75 

62 

69 

79 

85 

87 

82 

73 

73 

80 

67 

84 

77.' 

MIN 

64 

56 

48 

54 

50 

60 

55 

52 

57 

66 

55 

58 

40 

42 

90 

91 

41 

49 

42 

39 

36 

44 

51 

60 

60 

60 

48 

46 

54 

65 

91 1" 

PELL  CITY  9  NW 

MAX 

75 

82 

63 

73 

68 

74 

65 

72 

83 

81 

75 

81 

74 

39 

65 

69 

99 

73 

66 

57 

58 

66 

77 

80 

83 

68 

68 

68 

78 

83 

71  1 

MIN 

59 

46 

39 

43 

38 

40 

54 

42 

44 

52 

43 

47 

42 

32 

36 

43 

30 

34 

35 

35 

28 

35 

47 

■  53 

60 

56 

38 

38 

39 

32 

4tt> 

PRATTVILLE 

MAX 

79 

69 

71 

74 

73 

70 

74 

84 

81 

67 

79 

81 

85 

76 

73 

69 

76 

89 

88 

MIN 

58 

49 

48 

48 

40 

58 

57 

49 

53 

64 

51 

59 

48 

39 

49 

49 

35 

52 

42 

34 

33 

39 

49 

56 

63 

57 

43 

44 

54 

62 

49. 

PUSHMATAHA 

MAX 

82 

82 

76 

77 

79 

76 

79 

76 

85 

74 

83 

83 

77 

69 

70 

78 

78 

77 

83 

61 

62 

70 

80 

82 

82 

72 

74 

72 

81 

83 

MIN 

47 

48 

45 

43 

41 

57 

56 

49 

62 

64 

55 

62 

43 

34 

49 

35 

34 

52 

38 

34 

31 

43 

48 

63 

62 

54 

43 

44 

60 

59 

m! 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

81 

65 

74 

63 

78 

80 

79 

82 

76 

66 

83 

81 

75 

72 

76 

76 

72 

79 

75 

66 

70 

71 

82 

81 

72 

78 

75 

79 

77 

82 

7» 

MIN 

62 

57 

49 

57 

52 

63 

56 

56 

62 

68 

57 

61 

48 

43 

49 

53 

38 

58 

43 

40 

36 

43 

51 

65 

63 

62 

48 

50 

61 

71 

34. 

ROCK  MILLS 

MAX 

77 

76 

77 

75 

75 

74 

73 

84 

83 

81 

82 

81 

64 

70 

69 

66 

74 

74 

68 

60 

67 

76 

81 

84 

83 

72 

71 

79 

84 

83 

73 1 

MIN 

54 

46 

36 

41 

38 

51 

53 

41 

43 

62 

43 

56 

45 

34 

43 

45 

31 

46 

40 

32 

29 

34 

53 

49 

61 

94 

39 

38 

43 

6 

44. 

SAINT  BERNARD 

MAX 

71 

79 

62 

72 

67 

74 

70 

67 

84 

83 

70 

83 

79 

59 

68 

71 

58 

76 

69 

55 

55 

65 

78 

79 

84 

71 

67 

66 

80 

84 

71 1 

MIN 

61 

46 

39 

40 

36 

47 

51 

42 

47 

59 

45 

49 

40 

33 

43 

39 

31 

31 

33 

36 

28 

35 

47 

55 

60 

49 

39 

39 

44 

57 

4). 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

MAX 

77 

67 

73 

66 

73 

73 

66 

81 

81 

71 

80 

78 

58 

66 

69 

61 

72 

67 

52 

52 

63 

79 

77 

83 

75 

69 

63 

77 

83 

79 

70. 

MIN 

59 

45 

36 

48 

42 

54 

49 

43 

56 

60 

40 

98 

40 

34 

49 

39 

34 

50 

33 

34 

28 

42 

52 

56 

54 

52 

40 

41 

53 

64 

44. 

SCOTTSBORO 

MAX 

78 

65 

73 

68 

75 

68 

67 

83 

65 

79 

83 

73 

60 

67 

67 

61 

74 

70 

36 

55 

65 

77 

75 

76 

76 

66 

67 

80 

83 

79 

71. 

MIN 

53 

48 

36 

43 

34 

51 

51 

42 

53 

51 

45 

40 

42 

32 

48 

42 

31 

44 

34 

31 

28 

34 

55 

62 

S8 

53 

43 

40 

55 

59 

44. 

SELMA 

MAX 

82 

73 

77 

76 

75 

79 

74 

86 

66 

83 

85 

76 

66 

70 

74 

69 

77 

82 

64 

62 

66 

79 

81 

86 

78 

74 

69 

S3 

86 

88 

77. 

MIN 

60 

53 

48 

51 

43 

61 

57 

51 

57 

64 

50 

39 

46 

40 

92 

48 

38 

55 

42 

38 

34 

42 

52 

63 

63 

59 

45 

45 

55 

61 

51. 

TALLADE6A 

MAX 

82 

75 

7S 

72 

77 

47 

68 

85 

83 

78 

83 

77 

63 

69 

69 

62 

75 

68 

58 

59 

66 

76 

79 

84 

74 

70 

68 

80 

83 

83 

73. 

MIN 

63 

45 

40 

44 

36 

54 

55 

42 

51 

61 

41 

57 

43 

32 

46 

45 

32 

55 

38 

35 

28 

37 

54 

56 

61 

58 

40 

41 

61 

59 

47. 

THOMASVILLE 

MAX 

82 

68 

7* 

73 

75 

79 

75 

86 

79 

77 

64 

75 

62 

71 

76 

68 

75 

84 

56 

61 

69 

77 

81 

83 

72 

75 

70 

SI 

82 

86 

75. 

MIN 

65 

54 

48 

52 

50 

60 

55 

54 

53 

62 

53 

57 

43 

43 

51 

47 

37 

51 

39 

36 

33 

46 

54 

63 

61 

55 

45 

49 

58 

39 

Ill 

TROY 

MAX 

82 

81 

63 

74 

79 

77 

66 

75 

64 

82 

79 

61 

78 

62 

69 

72 

62 

75 

78 

59 

61 

67 

77 

84 

84 

69 

73 

69 

79 

84 

74 1 

MIN 

58 

55 

48 

53 

48 

55 

55 

51 

54 

61 

53 

57 

47 

43 

48 

49 

40 

50 

41 

38 

37 

43 

52 

61 

60 

59 

46 

46 

55 

55 

50. 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

83 

67 

79 

73 

74 

77 

76 

85 

77 

82 

83 

74 

63 

72 

74 

63 

75 

77 

58 

60 

68 

78 

78 

82 

73 

70 

71 

81 

84 

85 

74 1 

MIN 

58 

49 

42 

44 

37 

59 

53 

48 

57 

52 

47 

50 

42 

33 

54 

39 

35 

42 

36 

34 

31 

43 

54 

61 

62 

48 

41 

60 

56 

47i 

TUSKEGEE 

MAX 

79 

60 

67 

73 

76 

7* 

71 

74 

84 

82 

88 

88 

79 

68 

63 

70 

72 

71 

74 

76 

59 

99 

68 

71 

86 

84 

68 

70 

77 

89 

74 1 

46 

50 

52 

46 

43 

53 

55 

48 

57 

63 

51 

57 

47 

38 

49 

49 

36 

44 

41 

42 

32 

40 

50 

39 

57 

52 

44 

41 

53 

47. 

UNION  SPRINGS 

MAX 

81 

72 

76 

79 

76 

69 

74 

85 

81 

82 

82 

78 

71 

70 

71 

67 

74 

76 

75 

62 

69 

77 

83 

84 

80 

74 

63 

90 

86 

76  • 

MIN 

63 

51 

46 

50 

48 

57 

54 

51 

55 

63 

53 

58 

47 

40 

48 

48 

39 

49 

41 

36 

35 

43 

54 

59 

60 

58 

44 

59 

64 

90. 

UNIVERSITY 

MAX 

75 

70 

85 

78 

72 

62 

71 

79 

80 

71 

70 

61 

85 

73. 

MIN 

57 

48 

42 

45 

38 

58 

54 

49 

60 

50 

45 

49 

41 

36 

92 

40 

35 

40 

35 

35 

31 

45 

55 

62 

60 

50 

41 

44 

60 

57 

47. 

VALLEY  HEAO 

MAX 

72 

70 

80 

76 

76 

72 

84 

66 

89 

85 

81 

64 

63 

66 

64 

72 

65 

94 

52 

60 

77 

79 

84 

87 

72 

75 

79 

83 

82 

74.  ' 

MIN 

41 

39 

35 

40 

B 

44 

38 

41 

54 

40 

39 

35 

34 

29 

49 

34 

28 

39 

26 

28 

24 

34 

48 

59 

65 

52 

41 

36 

41 

42 

59. 

NETUMPKA 

MAX 

80 

69 

78 

75 

73 

69 

75 

84 

81 

81 

80 

78 

66 

71 

72 

65 

73 

76 

61 

62 

63 

76 

79 

82 

71 

73 

69 

67 

83 

65 

74. 

MIN 

60 

51 

47 

48 

41 

61 

57 

49 

54 

67 

52 

56 

49 

40 

55 

49 

38 

54 

42 

38 

35 

43 

53 

61 

63 

39 

45 

49 

96 

61 

Mi 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1o| 
e- 

FAIRHOPE 

EVAP 
WIND 

.17 
25 

.05 
22 

.23 
17 

.17 
36 

.15 
16 

46 

.15 
24 

.15 
13 

.05 
18- 

.15 
28 

.15 
17 

46 

.29 
91 

.14 
21 

.12 
14 

.24 
71 

.15 
21 

.04 

27 

.22 
106 

.20 
50 

.  17 

28 

.06 
8 

.15 
23 

.21 
31 

.11 
39 

.22 
55 

.20 
31 

.19 
16 

.14 
40 

.  12 
95 

B4-.f: 

107! 

MARTIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.08 
20 

.08 
30 

.  18 
40 

.27 
50 

.11 
50 

.10 
40 

.09 
40 

.14 
20 

.22 
20 

.21 
55 

.25 
34 

46 

152 

33 

.09 
20 

.28 
108 

.18 
27 

.14 
30 

.32 
205 

.21 
80 

.11 
40 

.23 
50 

.14 
20 

.28 
* 

.20 

.30 

.23 
.60 

.21 
.40 

.28 
.60 

.70 

B5.5' 
1491 

8m  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


oooa  HtNUt 

0063  WINSTON 
0071  I  LAWRENCE 
0l40|wiLCOx 
01 48  MARSHALL 


TALLAPOOSA 

PICKENS 

COVINGTON 

CALHOUN 

WINSTON 

CLAY 

ST.  CLAIR 
LIMESTONE 
ESCAMBIA 


11 


AUTAUGA 
COLBERT 
056) 'BALDWIN 
0631 , FRANKLIN 


LIMESTONE 

FAYETTE 

MARION 

AUTAUGA 

JEFFERSON 


0636  JEFFERSON 
06  3* I  COLBERT 
0957  MARSHALL 
1 U69 | CRENSHAW 
1084  ESC AM8 1  * 

1 1 096  I  JACKSON 
1176  PIKE 
1288  SHELBY 
1300  WILCOa 
1915  CLARKE 


31  34 
34  13 
34  21 

32  14 


32  39 

33  06 
31  19 
S3  J) 


32  34 

32  36 
32  26 
34  43 
30  33 
34  26 


34  13 
31  33 
31  04 

34  56 

31  43 
S3  06 

32  02 
31  53 


4  I  TALLAPOOSA  11  32  50 

7  WALKER  2   II  54 

2  MORGAN  12  34  23 

0|61BB  |  3 ]32  37 
SH INGTON 


1566 

1615  TALLADEGA 
1693  MOBILE 
1690  MONROE 
169*  CHILTON 
172 5 j BARBOUR 

1607  GENEVA 
1919  COLBERT 
1649  IDE  KAL8 
1663  HOUSTON 
11940  WALKER 

2079  SUMTER 
2119  TALLAPOOSA 
2124  TALLAPOOSA 

,2141  PI  CtC  ENS 

1 21 49  MORGAN 

2186  MARENGO 
2207 (MORGAN 
2216  MORGAN 
2221  MORGAN 
2240  MARENGO 

12245  MARENGO 
HOUSTON 
HOUSTON 
COFFEE 
TUSCALOOSA 

2727  BARBOUR 
2  742  GREENE 
2  763  CONECUH 
2613  BALDWIN 
2832  COVINGTON 


2940  MORGAN 
IWR  2646  WINSTON 
2967  MADISON 
2963  FAYETTE 
2945 | JACKSON 

2976  LAUDERDALE 
3024  LOWNDES 
3035  BALDWIN 
3043  DE  KALB 
J105  MONROE 

3151  ETOWAH 
116C  SUMTER 
3200  CULLMAN 
13235  GENEVA 
1 3399  COOSA 

3430  WALKER 
BTtSBORC  3311  HALE 

■WVILLE  I $51 9  BATTLER 

•  WILLE  2  3324  BUTLER 

H  SHORES  2  SSE  3554  BALDWIN 

■CRSVILLE  CITY  ■  -■  35'8  MARSHALL 
■MrlLLE  MM  13363  MARSHALL 

H/VILLC  3620  WINSTON 

TON  )644  MARION 

HMSBUPb  CAHABA  TOWER  3697  PERRY 

NMviLLE  3746  LOWNDES 

"-ano  3761  henry 

3816  crenshaw 
3842  cleburne 
3699  franklin 

,4060 i madison 
4066  Madison 

<  4099 1  JACK SON 
4192  CLARKE 
98  TALLADEGA 


3J  17 

31  05 

31  92 

92  51 

91  59 

91  10 

94  A3 

94  15 

51  18 

99  46 


19  132  26 

111  |32  30 
11  32  50 
1 1 3  133  00 

112  34  25 


13 


4209  CALHOUN 
4906  ELMORE 
4502  CHAMBERS 
4603  CHILTON 
4619  JEFFERSON 


32  21 


32  31 
31  14 
91  17 
31  25 

33  15 

31  53 

32  47 
31  25 
30  32 


34  36 
33  41 
84  46 


30  14 
94  26 

31  26 


33  04 

33  39 
32  42 
91  30 

91  50 

90  16 

94  22 
94  26 

94  14 
9*  08 

92  46 

32  11 

91  21 

31  97 
39  32 

34  20 

94  43 

34  42 
94  34 

91  99 
99  92 

99  49 

92  97 

32  54 

32  58 

33  33 


63  13 
87  11 
67  20 

87  23 
66  13 

83  32 

88  08 
66  30 
63  51 
87  13 

85  50 

86  16 

66  59 

87  29 
93  31 

63  29 
96  99 
87  52 
87  47 
87  52 

86  53 

67  36 
96  07 
66  43 
66  43 


95  43 

95  49 

96  43 


87  32 

66  38 

67  08 

88  15 


86  14 

87  91 
96  38 

85  27 

85  53 
87  51 
85  52 
85  08 

87  11 

68  29 
85  45 

85  46 

88  17 
87  04 

87  39 

66  58 

86  59 

86  58 

87  51 

87  30 
95  26 
65  24 
36  04 

67  48 

85  08 
87  50 
87  02 
67  55 

86  33 

86  35 


86  34 
88  01 
85  43 

87  24 


88  09 
86  49 

85  52 

86  03 


87  40 

86  17 
66  24 

87  37 
87  59 
87  11 

86  35 

85  20 

86  19 

65  24 

87  36 

86  33 
86  95 
86  05 

66  01 
86  12 

85  45 

86  15 

85  24 

86  31 
66  33 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


.1AM  N.  f  J  OR  DAN 
PALMER  GOOSEY 

,  FOREST  SERVICE 
SIDNEY  J.  HARDY,  SR 
JESSE  M.  CULP 

CITY  FILTER  PLANT 
B LA NT ON  JONES 
J.  RAYMOND  SHREVE 
CIVIL  AERO.  ADM. 
.  LESS1E  MILLER. 

HENRY  L.  MC  QUEEN 

I.  CROW 
TVA-62 

ATMORE  STATE  FARM 
MRS.  MARTHA  I.MOORE 

SOIL  CONSERV.  SVC 
J.  8.  NEIGHBORS 
TVA-462 

GROVER  W.  WOOOWARD 
TVA-43 

ALA.  POLY.  IN5T. 

>  CLARA  R.OLIVE 
MRS. BELLE  WHITEHEAD 
JOHN  R.  THOMAS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

MRS. CARRIE  B.MORTON 
TVA-A2 

ILFORD  H.  DOOLEY 
R.  E.  HENDERSON 
MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

i  N.LOUISE  JONES 
GEO.  L.  HICKS 
ZEMMA  P.  HOLCOMBE 
ALA.  POLY.  INST. 
WM.   H.  GRIFFIN,  JR 

ALA.  POLY.  INST. 
MISS  MARY  C.  RAY 
TVA -66 

D.  HOLL I F I  ELD 
CHAS.  C.  SMITH 

ALABAMA  POWER  CO 

B.  0.  JONES 
TOLL  I E  L.  HASKEW 
HUGH  M.  SIMPSON 
EDWARD  E.  POPE 

Saul  R.  smith 
TVA-462-A 

MRS.    S.  CUNNINGHAM 

H.  CANADA  Y 
MRS.  C.  GRESHAM 

REUBEN  P.  HARRIS 
W.  B.  FULTON 
H.  CLAY  PLESS 
F.  SMITH 
-509 

JAMES  M.  CREWS 
IRS .  FREDA  TRIMBLE 
VA-63-B 
TVA-411 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CIVIL  AERO.  ADM. 
CHARLIE  W.  CLEARMAN 
SARA  L.  ENGLISH 
'.  BERRY 

HARRY  E.  MAUGANS 

I.  HOL8R0OK 
CIVIL  AERO.  ADM. 
HAROLD  F.  YATES 

.5.  FOREST  SERVICE 

TVA-984 

FOREST  SERVICE 
TVA-S76 

TERRELL  F.  CANNON 
TVA-587 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ENRY  H.  TEWS 
M.  H.  CHANDLER 

JOHN  W.  PATE 
IRS.  NEL I A  MCKENZIE 

RANKLIN  K.  EDGE 
FRANK  J.  FIELDS 

G.  MC  KENZ1E 
REBECCA  CAMPBELL 

C.  PURVIS  CON AW AY 

ALABAMA  POWER  CO 

IAMNER  COBBS 
CECILE  T.  LEWIS 
CLAUDE  CONN,  JR 
GULF  STATE  PARK 

TVA-A03 
TVA-70 

ELMER  L.  SHIPMAN 
REK  COOPER 

FOREST  SERVICE 


SON 


INE  E 
ALA.  POLY.  INST 
LUKE  JORDAN 
THOMAS  J.  HART 
FRANK  L.  HAYNES 

TVA-63 

I.S.  WEATHER  BUREAU 


FLOY  E.  OWEN 
ALABAMA  POWER  CO 
CLARENCE  H.  F INC HER 
ALABAMA  POWER  CO 
MRS.  MARY  K.  LEE 


tables 


btabon 

LL.dex  No 

County 

Latitude 

Longitude 

Eevation 

Obser 
vahon 
time 

Observer 

Reft: 

to 
tables 

Temp. 

Precip 

LOC KMART 

COVINGTON 

N .  C .  YOUNG 

IMS 

39  24 

87  20 

260 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

4974 

94  42 

86  49 

373 

II 

9A 

HARRY  R.  TAYLOR  JR 

2  3  3 

7 

MARION  1  N 

PERRY 

2 

BILLY  R.  SANDERS 

5116 

92  26 

87  14 

204 

6A 

3 

5121 

92  29 

67  19 

200 

6P 

6P 

ALA    POLY     INST . 

2  3  3 

7 

MART  IN  DAM 

TALLAPOOSA 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  3  6 

MAXWELL  FIELD 

MONT GOME R» 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

MC  CALLA  2  NE 

JEFFERSON 

2 

JAMES  6.  ELLIOTT 

33  5* 

31  36 

68  27 

- 

7A 

MERT 1  P0MDV1 LLf  TOWER 

5382 

32  39 

97  20 

600 

U.S.  FOREST  SERVICE 

* 

MATHEW  W.  HALL 

6    KER  T.  1DGEWAY 

Ml LSTEAO 

MACON 

11 

T.  C.  CARR 

3465 

32  46 

86  27 

950 

6A 

3 

3*76 

30  41 

98  15 

212 

MIO 

MIC 

2  3  5 

7 

; 

1 

j  MONTEVALLO 

SHELBY 

3 

M.  P.  JETER 

5330 

Mi.  ill  T  i  i  fr"F  ' 

32  18 

86  24 

198 

HID 

MIO 

7  3  3 

7  C 

MONTGOMERY  WB  CITY 

55!  3 

MONTGOMERY 

32  23 

86  18 

201 

MID 

5P 

2  3  5 

7  C 

MOULT ON 

LAWRENCE 

'MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

COLBERT 

NATCHEZ 

MONROE 

1 

S.  B.  MELTON 

NEW  BROCKTON 

3842 

91  23 

85  56 

430 

MID 

C 

5847 

FRANKL IN 

34  29 

87  55 

660 

7A 

5673 

31  20 

85  36 

220 

7A 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

86  29 

857 

7A 

L.  E.  SELLERS 

2  3  5 

7 

ORRVILLE 

6161 

92  18 

87  14 

200 

HA 

6216 

91  29 

85  99 

400 

4P 

7A 

2  3  5 

7 

JACK5CN 

JEFF  EPSON 

PELL  CITY  5  NW 

ST.  CLAIR 

7 

A.  F.  BOWMAN 

6993 

32  09 

86  02 

20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

PERRYVILLE 

6362 

32  37 

87  08 

!  e 

C.  M.  PLUHMER 

5 

PETERMAN 

MONROE 

MRS .  M1NTA  EDD INS 

P ICKENSV ILLE 

PICKEN 

MRS .  DORA  I .  CLAY 

PINE  HILL 

WILCOX 

1 

MRS.DELLA  L.  OAKLEY 

1  PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

32  04 

86  04 

- 

7* 

MRS .  ENA  C .  PAUL 

3 

PLANT  ERSV ILLE 

6  SOS 

32  ?9 

86  56 

240 

| PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

U 

PLEASANT  HILL 

"  * 

PRATTVILLE 

AUTAUGA 

1 

CONTINENTAL  GIN  CO 

|  PRIMROSE  FARM 

6684 

MONTGOMERY 

1 

92  18 

86  15 

ieo 

r.OOf 

W.  E.  ELSBERRY 

3 

I  PUSHMATAHA 

6714 

CHOCTAW 

13 

92  12 

66  21 

- 

BA 

6* 

MRS.  JANIE  C.  BROWN 

2  3  5 

7 

RED  BAY 

FRANKLIN 

12 

1  REFORM 

PICKENS 

13 

WILLIAM  T.  AMBROSE 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

6 

JOHN  R.  BRADLEY 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

- 

MID 

C 

R0BERT5DALE  7  E 

BALDW IN 

30  33 

87  36 

148 

6P 

6P 

2  3  3 

7 

ROCK  MILL5 

JAMES  B.  BAILEY 

2  3  3 

7 

RUS  SELLV1LLE 

FRANKL IN 

SAINT  BERNARD 

CULLMAN 

2 

FR.  ROGER  LOTT 

SAND  MT. STATE  FARM  API 

7207 

34  17 

B5  59 

1195 

5P 

5P 

2  3  5 

7 

7262 

JEFFERSON 

33  49 

86  58 

304 

7A 

SCOTTSBORO 

JACKSON 

MRS    KIN21E  BOBO 

2  3  3 

7 

|SCOTTSB0R0  SUBSTATION 

JACKSON 

12 

TVA-76-A 

SEALE 

RUSSELL 

* 

FRED  E.  OOUM 

7366 

DALLAS 

32  25 

87  00 

147 

5P 

7A 

JOHN  0.  RHODES 

2  3  5 

7 

SHEFF 1  ELD  TVA  NRSY 

7415 

34  46 

87  42 

505 

* 

SHOEMAK E  R  S  PR I NGS 

L IMESTONE 

M 

SLOCOMB  4  S 

GENEVA 

9 

SNOW  HILL 

WILCOX 

1 

MRS.  EVA  R.  RAY 

SOUTH  HILL 

7671 

34  24 

86  02 

990 

7A 

3 

SUTTLE 

92  32 

87  11 

145 

7A 

* 

. SYLACAUGA  2  W 

TALLADEGA 

SYLVAN I A 

DE  KALB 

12 

TVA-3B6 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

93  26 

86  06 

554 

6P 

6P 

C.  D.  WEAVER 

2  3  5 

7 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

H  0?  2 

TALLADEGA 

93  18 

86  04 

1919 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

THOMASV 1 LLE 

9P 

MRS     MINNIE  D EATCH 

2  5  5 

7 

THORSBY  1  SW 

SOIL  CONSERV.  SVC 

c 

THURLOW  OAM 

ELMORE 

11 

ALABAMA  POWER  CO 

34  54 

86  44 

730 

u 

3 

C 

TRAFFORD 

a  2  f  ■> 

JEFFERSON 

33  49 

86  44 

470 

7A 

WILLIAM  P.  DOSS 

C 

THOMAS  J.  DILLARO 

2  3  5 

7  C 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

■USCALOI  :  * 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  3 

7 

TUSCALOOSA  LOCK  6  OAM 

TUSCALOOSA 

2 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE 

H39R 

32  26 

83  42 

459 

BA 

6* 

2  3  3 

7 

UNION  SPRINGS 

6438 

32  09 

85  44 

6A 

BA 

2  3  5 

7 

UN  1 ONT  OWN 

273 

UNIVERSITY 

8434 

T  USC  ■  U  OSA 

2 

33  12 

B7  53 

223 

MID 

MID 

.     .  . 

2  3  5 

7  C 

VALLEY  HEAD 

8469 

DE  KALB 

T 

34  34 

85  36 

1031 

SP 

8A 

MRS.  CARRIE  DAL BY 

2  9  3 

7 

B477 

TUSCALOOSA 

93  10 

B7  13 

7A 

8517 

99  45 

68  07 

180 

MID 

c 

6609 

RANDOLPH 

93  06 

83  34 

640 

6A 

WALLACE  2  NE 

8637 

ESCAMBIA 

91  14 

87  12 

163 

U 

WALNUT  GROVE 

6646 

ETOWAH 

2 

94  04 

86  19 

•450 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WATERLOO 

8666 

LAUDERDALE 

34  35 

68  04 

445 

SP 

WEST  BLOCTON 

6609 

BIBB 

-i 

33  07 

67  07 

500 

RUPERT  M.  BEAROEN 

WETUMPKA 

MM 

ELMORE 

7 

32  92 

86  12 

203 

6" 

6A 

MRS.  D.   R.  WH  J  TAKER 

2  9  5 

7 

WHAT LEY 

68*1 

CLARKE 

15 

31  39 

67  49 

170 

7A 

LEONARD  L.  COLEMAN 

WHEELER  DAM 

*n  ti 

LAWRENCE 

1  d 

34  47 

67  21 

360 

TVA-52 

WHITFIELD  LOCK  3 

6923 

CHOCTAW 

11 

32  17 

66  01 

30 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

8936 

JACKSON 

12 

34  53 

85  43 

612 

TVA- 7 04— A 

C 

WILSON  OAM 

9980 

COLBERT 

1? 

94  46 

67  37 

530 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

W INF  1 E  LD  2  SW 

B998 

FAYETTE 

13 

59  53 

87  50 

468 

7A 

W.  W.  COTNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

1  1 

92  9* 

85  34 

995 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

YOUNGS  STORE 

9330 

LAUDERDALE 

12 

94  57 

67  33 

790 

7A 

TVA-62 1 

NEW  STAT  1 QMS 

GAD60FM  CAS  PLAMT 

3164 

tTOWAM 

7 

94  01 

66  00 

»*3 

*P 

7A 

60.  NATURAL  6A1  CO 

2  9  9 

T 

-BLACK  WARRIOR,  3— CAHABA  ,  4— CHA T T AHOOCHE E  i     5-CM»  1 1 AWHA KmE E  (     6-COMECUM,     '-COOSA,     8- ESCAMBIA,     9-GUL '  ,     1 0-PEA ,     1 1- TALLAPOOSA i     1  2-TENNESSEE  , 


-  4T  - 


The  four  digit   Identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Indexjare 
Figure*  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SS* .   indicate  distance  in  miles  and  dire 
Observation  t laws  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  tlae. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  sooths  will  be  carried  1 
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ALABAMA   -  MAY  1953 


A.  R.   Long,  Section  Director  -  Montgomery 


WEATHER  SUMMARY 


Temperature 

Average  temperature  for  the  month  was  74.3°  ,  or  2.8°  above 
normal.     For  the  entire  State,  the  temperature  for  the 
first   five  months  of  the  year  was  7.6°  above  normal,  be- 
ing above  normal  in  all  months  except  April.  Highest 
temperature  reported  was  102°   at  Geneva  on  the  26th  and 
28th.     Lowest  temperature  reported  was  41°  at  Valley  Head 
on  the  1st.     Most  stations  reported  dally  maximum  tempera- 
tures of  90°  or  above  for  the  last  10  or  12  days  in  May 
and  the  first  day  or  two  in  June,  making  this  period  an 
unseasonably  long  hot  spell. 

Precipitation 

Average  precipitation  for  the  month  was  4.22  inches,  or 
0.32  inch  above  normal.     For  the  first  five  months  of  1953, 
precipitation  for  the  State  was  3  69  inches  above  normal, 
being  above  normal   in  all  months  but  March.     The  greatest 
monthly  total  was  10.88  inches  at  Union  Springs,  and  the 
least  was  0.54   inch  at  Newton.     Many  stations  in  northern 
and  central  Alabama  reported  rain  on  each  of  the  first  8 
days  of  the  month;  many  stations  also  reported  several 
consecutive  days  with  rain  near  the  middle  of  the  month; 
and  the  extreme  southern  portion  was  experiencing  a  drought 
of  several  weeks  duration.     The  U .  S.  Geological  Survey 
reported  for  May  as  follows:     "Runoff  was  excessive 
throughout  the  State  as  a  result  of  heavy  rains  at  the 
end  of  April  and  again  on  May  3,  4,  and  5.     Serious  flood- 
ing occurred  in  the  Choctawhatchee  and  Conecuh  Rivers, 
with  considerable  damage  to  roads,  bridges,  and  crops. 
Peak  discharge  at  the  gaging  station  on  Choctawhatchee 
River  near  Newton  was  the  highest  since  the  disastrous 
flood  of  1929.     The  floods  in  the  Choctawhatchee  and 
onecuh  Rivers  were  extraordinary  in  that  they  were  caused 
y  separate  storms  and  excessive  rainfall  was  concentrated 
n  comparatively  small  areas.     Storage  in  Lake  Martin  at 
he  end  of  the  month  was  near  capacity.      In  contrast,  water 
bevels  declined  in  all  key  wells.     Unseasonal  hot  weather 
paused  above-normal  pumping  in  many  areas;   level  in  the 
icey  well  at  Selma  was  record-low.     Water  level  in  a  well 
at  Camden  declined  nearly  35  ft.   during  the  month." 

Hail 

1st :     Light  hail  occurred  in  Clay  County,   accompanying  a 
tornado . 

!nd :     Light  hail  at  Hayneville;  heavy  hail  in  the  Carbon 
Hill  and  Texasville  areas.     Hail  occurred  in  south- 
ern Montgomery  County  from  the  Mobile  Highway 
through  the  Ada,  Fleta,  Ramer ,  Snowdoun ,  Davenport, 
and  Sprague  Communities;  hailstones  as  large  as 
marbles  were  reported  in  the  Snowdoun  area;  as  large 
as  hen  eggs  in  the  Pinatala  Community;   and  as  large 
as  baseballs  in  the  Fleta  section  (See  1st  para- 
graph under  "Severe  Storms") .     Hail  occurred  in  the 
Thomasville  area,   in  two  separate  storms,  knocking 
out  windows  and  damaging  automobiles.  Hailstorm 
occurred  in  the  SE  Central  part  of  Barbour  County, 
north  of  Adams  Chapel,  destroying  crops  over  an 
area  of  15  square  miles.     Hail  was  also  reported  in 
the  Falls  City  area. 

d:      Hail  stones  1/4"  in  diameter  were  reported  at  Clanton. 
Considerable  hail  fell  near  Clairmont  Springs  and 
Pyriton,   in  Clay  County,   about  5  p.m.,  causing 
slight  damage  to  tender  vegetables. 

th:     Hail  reported  in  the  Pell  City  area. 

th:  Light  hail  reported  at  Dancy;  heavy  hail  occurred 
at  Cochrane,  6  miles  NE  of  Dancy.  Light  hail  was 
reported  at  Tuscaloosa. 

th:     Light  hail  reported  at  Troy. 

Crops 


damage.     Small  grains  were  in  good  to  excellent  condition, 
but  some  oats  were  damaged  by  high  winds.     Pastures  were 
making  good  progress.     Truck  crops  were  retarded  by  the 
cool,  wet  weather  in  the  south;   in  most  northern  areas 
much  of  the  early  planted  vegetables  were  killed  by  frosts 
of  late  April.     Livestock  continued  to  improve. 

Second  week:     Moisture  conditions  were  generally  favorable 
for  field  work  in  most  southern  and  central  areas.  Plant- 
ing of  cotton  was  complete  in  many  southern  counties  and 
was  rapidly  nearing  completion  in  other  areas;  much  of  the 
crop  was  late  and  planting  was  behind  normal   in  some  north 
ern  localities;  stands  were  generally  good  but  fields  were 
grassy;  chopping  and  cultivation  were  in  full  swing  after 
getting  a  late  start  due  to  rains.     A  considerable  acre- 
age of  corn  remained  to  be  planted.     Planting  of  peanuts 
was  practically  completed;  stands  were  generally  above 
average  and  the  crop  was  in  good  condition.     Grains  were 
in  good  to  excellent  condition;  oats  were  reaching  matur- 
ity in  south  portion  and  combining  was  underway  in  some 
localities.     Hay  crops  were  in  excellent  condition,  but 
harvesting  was  delayed  by  unfavorable  weather.  Potatoes 
were  moving  in  volume  from  the  Southwest  Commercial  Area. 
Truck  crops  were  making  good  growth  in  all  areas.  The 
outlook  for  pecans  was  good  in  south  portion,  but  low 
temperatures  caused  damage  in  other  areas.     Pastures  were 
furnishing  excellent  grazing  and  livestock  were  in  good 
condit  ion . 

Third  week:     Conditions  were  favorable  for  field  work; 
however,  in  some  northern  counties  lowlands  were  still 
too  wet  for  cultivation.     Cotton  planting  was  about  com- 
pleted in  most  southern  counties  and  ranged  from  two- 
thirds  to  near  completion  in  northern  counties.  Corn 
planting  made  rapid  progress.     Cotton  was  generally  com- 
ing up  to  good  stands.     Pastures  and  livestock  were  in 
good  to  excellent  condition.     Most  truck  crops  were  in 
good  condition.     In  Chilton  County,  marketing  of  early 
peaches  was  getting  underway.     Harvesting  of  small  grains, 
seed  crops,  and  hay  was  active  with  generally  favorable 
weather . 

Fourth  week:     Weather  conditions  during  the  week  were 
ideal  for  field  work.     Cotton  planting  was  nearly  complete 
in  all  areas;  chopping  and  cultivating  was  well  along  and 
chopping  ranged  from  about  half  through  in  the  north  to 
nearly  finished  in  most  southern  areas;  most  of  the  crop 
was  in  good  condition;  boll  weevils  were  reported  in  Bibb 
and  Marion  counties.     Corn  planting  made  rapid  progress, 
but  there  is  still  a  considerable  acreage  yet  to  be 
planted;  many  bottom  lands  in  the  Tennessee  Valley  Coun- 
ties were  still  too  wet  to  prepare;   late  plantings  were 
coming  up  to  good  stands  and  making  good  growth;  the 
older  corn  in  southern  counties  was  suffering  from  heat 
and  dry  weather.     Planting  of  peanuts  was  practically 
completed  and  the  crop  was  generally  in  good  to  excellent 
condition.     Harvesting  of  small  grains,  seed  crops  and 
hay  was  active  under  favorable  weather  conditions.  Truck 
crops  were  in  good  condition  but  the  hot,  dry  weather 
caused  some  damage  in  southern  areas.     Irish  potatoes 
continued  to  move  in  volume  from  the  southwest  area. 
Livestock  and  pastures  were  in  good  to  excellent  condition 

Severe  Storms 

Severe  thunderstorms  occurred  in  southern  Montgomery 
County  on  the  night  of  May  2d.     About  7  p.m.  heavy  hail 
and  high  winds,  accompanied  by  heavy  rains,  occurred 
from  the  Mobile  Highway  through  the  Ada,  Fleta,  Ramer  and 
Sprague  Communities.     Hail  stones  as  large  as  marbles 
were  reported  in  the  Snowdoun  area;  as  large  as  hen  eggs 
in  the  Pintala  Community;  and  as  large  as  baseballs  in 
the  Fleta  section.     Windows  were  broken,  roofs  damaged, 
cattle  badly  bruised  and  scarred,  and  crops  damaged. 
Another  hailstorm  struck  the  Davenport  Community  about 
midnight  and  was  followed  by  a  severe  electrical  storm  in 
the  Dublin  area.     Bus  service  was  interrupted;  telephones 
were  knocked  out,  and  crops  and  gardens  were  damaged. 


lrst  week:     Field  activity  was  held  practically  to  a 
Itandstill  by  rain  and  wet  soils.     Planting  of  cotton  was 
earing  completion  in  the  southern  and  central  counties; 
owever ,  considerable  acreage  will  have  to  be  replanted, 
s  excessive  rains  packed  the  soil  in  many  fields  causing 
por  germination.     Most  corn  was  in  good  condition,  al- 
tiough  the  cool  weather  had  retarded  growth.     Peanut3  were 
baing  up  to  good  stands  and  were  generally  above  average 
>ndit ion :  however,  much  of  the  crop  was  late.  Fields 
sre  becoming  grassy  and  open  weather  was  needed  for  cul- 
Lvating  and  cleaning  crops.     Potato  and  strawberry  har- 
?sts  were  delayed  by  heavy  rains  which  caused  some 


On  the  afternoon  of  May  4th,  a  severe  storm,  accompanied 
by  high  winds  and  hail,  occurred  in  Chambers  County. 
Wind  velocities  were  estimated  up  to  80  miles  per  hour. 
Many  trees  were  uprooted,  shingles  torn  from  residences, 
and  telephone  poles  were  blown  down.     Property  damages 
were  estimated  at  $6000. 

High  winds  were  reported  in  Walker  County  on  the  afternoon 
of  May  6th.     Two  homes  were  damaged. 

Tornadoes 

A  tornado  occurred  in  the  Manooka  Community  of  northern 


-  si  - 


Chilton  County,  some  3  or  4  miles  south  of  Calera,  about 
5:15  p.m.  on  May  1st.     The  storm  moved  from  WSW  to  ENE 
along  a  path  1-1/2  miles  long  and  about  1/16  mile  wide. 
U.  S.  Highway  31  was  blocked  for  several  hours  by  trees 
and  debris.     Three  homes  were  destroyed  and  6  damaged; 
6  barns  were  destroyed;  many  trees  and  telephone  and 
power  lines  were  blown  down.     Property  damage  was  esti- 
mated at  $50,000.     Two  persons  were  injured. 

Between  7  and  7:30  p.m.  on  May  1st,  a  tornado  first 
struck  the  western  part  of  Clay  County  and  moved  in  a 
WSW-ENE  direction  along  a  path  about  25  miles  long  and 
1/4  mile  wide,  ending  in  the  vicinity  of  the  Clay-Ran- 
dolph County  line.     Apparently  this  tornado  was  the  same 
storm  which  struck  the  Calera  area,  approximately  60 
miles  WSW,  about  2  hours  earlier.     People  between  the  two 
areas  reported  ominous  black  clouds  passing  by  between 
the  times  of  the  two  tornadoes  and  also  reported  tree 
limbs  falling  out  of  the  sky.     The  first  damage  was  reported 
along  the  mountains  in  western  Clay  County  where  a  house  was 
blown  off  the  mountain  and  two  colored  people  were  killed. 
The  tornado  continued  its  ENE  course,  passing  a  few  miles 
north  of  Millerville,  2-1/2  miles  south  of  Ashland,  and 
about  2-1/2  miles  south  of  Lineville.     The  first  damage 
noticed  along  Alabama  Highway  No.  9  was  where  the  tornado 
crossed  it  approximately  5  miles  SW  of  Ashland.  Five 
people  were  killed  and  10  injured  in  the  Ashland  area. 
At  Harkins  Cross  Roads,  a  parked  truck  was  credited  with 
saving  the  lives  of  nine  people;  when  the  roof  blew  off  a 
house,  a  corner  of  it  was  held  up  by  the  truck,  keeping 
it  from  crushing  the  people  underneath.     In  Clay  County, 
19  homes  were  destroyed  and  approximately  50  others 
damaged;  36  other  buildings  were  destroyed  and  57  damaged. 
There  was  considerable  damage  to  timber  and  utility  lines. 
A  car  and  truck  were  crushed  by  falling  buildings.  Live- 
stock and  poultry  were  killed.     At  one  place,  the  dead 
chickens  lying  around  were  stripped  of  their  feathers. 
Property  damage  in  Clay  County  was  estimated  at  $200,000. 
In  all,  seven  people  were  killed  and  12  injured. 

During  the  late  afternoon  of  May  1st ,  a  small  tornado  or 
severe  tnunderstorm  occurred  in  the  village  of  Trussville, 
Alabama   (Jefferson  County),   approximately  17  miles  NE  of 
Birmingham.     Numerous  trees  and  utility  lines  were  blown 
down.     The  fact  that  no  injuries  were  reported  is  attri- 
buted to  the  heavy  rain  which  preceded  the  storm,  driving 
everyone  indoors.     Five  homes  were  damaged;  one  other 
building  was  destroyed  and  one  damaged.     Property  damages 
were  estimated  at  $10,000. 

A  tornado  was  reported  in  Choctaw  County  on  the  afternoon 
of  May  1st.     Two  people  were  killed  and  3  injured.  Two 
homes  were  destroyed  and  1  damaged. 

On  the  afternoon  of  May  4th,  about  6:30  p.m.,  a  severe 
thunderstorm  or  a  small  tornado  occurred  about  3  miles 
north  of  Winfield,  Ala.    (Marion  County),  destroying  a 
house,  a  barn,  and  an  outhouse.     Many  fruit  trees  were 
damaged.     The  storm  blew  down  a  large  tree  onto  an  elderly 
couple's  house;  the  house  later  burned,  probably  because 
of  shorted  electrical  wires;  the  man  received  minor  in- 
juries but  was  able  to  remove  his  wife,  who  was  seriously 
injured.     Three  small  buildings  were  destroyed  and  another 
damaged  at  another  homesite,  about  1/8  mile  NE  of  the 
first  damaged  area.     Numerous  trees  were  blown  down  be- 
tween the  two  areas.     Most  of  the  trees  and  buildings 
were  blown  to  the  north,  but  in  one  area  some  were  blown 
to  the  west ,   and  in  another  area  they  were  blown  to  the 
east.     The  path  of  this  storm  was  about  1/5  mile  long  and 
200  feet  wide.     Property  damage  was  estimated  at  $5000. 
Two  persons  were  injured,  one  seriously. 

A  funnel  cloud  was  reported  northwest  of  Bessemer,  Ala., 
moving  NE ,  by  three  different  persons,  shortly  after  7 
p.m.   on  May  4th.     One  person,  who  lived  at  Industrial 
City,  Ala.,  NW  of  Bessemer,  said  that  he  saw  a  funnel- 
shaped  cloud  which  roared,  was  red,  yellow  and  black,  and 
was  moving  toward  the  NE  along  the  Warrior  River. 

High  winds,  accompanying  severe  thunderstorms  or  tornadoes, 
caused  considerable  damage  in  northern  Alabama  on  the  af- 
ternoon of  May  14th.     Damages  were  reported  in  Marion, 
Limestone,  Walker  and  Madison  Counties.     Total  damages 
were  estimated  at  over  $34,000.     Two  people  were  injured. 
At  least  two  homes  were  destroyed  and  10  damaged. 

Floods 

Choctawhatchee  and  Conecuh:     The  River  District  Office  at 
Pensacola ,  Fla.,  reports  as  follows  on  the  rivers  in  south- 
eastern Alabama:      "Heavy  to  excessive  rains  that  occurred 
during  the  period  April  29-May  3,   1953  over  the  extreme 
Choctawhatchee  river  basin  caused  severe  flooding  in  the 
upper  Choctawhatchee,  a  sharp  rise  in  the  middle  Chocta- 
whatchee,  and  moderate  flooding  in  the  lower  Choctawhatchee 
river.     The  estimated  average  rainfall  over  the  upper  Choc- 
ta*hatchee  for  the  rainy  period  was  4.25  inches.     The  crest 


stages  in  the  upper  Choctawhatchee  exceeded  flood  stage  by 
10.7  feet  and  in  the  lower  Choctawhatchee  by  0.8  feet. 
The  damage  resulting  from  the  flood  was  mainly  to  highways 
and  bridges  and  to  camps,  etc.,  along  the  river.     Two  livei 
were  lost  in  Barbour  County  when  an  auto  was  driven  into 
a  washed  out  fill. 

"Additional  heavy  to  excessive  rains  that  occurred  during 
the  period  May  5-6,   1953,  over  the  upper  Conecuh  river 
basin  caused  slight  flooding  in  the  upper  Conecuh  and  a 
moderate  rise  in  the  lower  portion  of  the  river.  The 
estimated  average  rainfall  for  the  rainy  period  (April 
29-May  6)  was  6.96  inches.     The  crest  stage  in  the  upper 
Conecuh  river  exceeded  flood  stage  by  0.1  ft.     No  damage 
was  reported." 

Damages  by  floods  on  the  Choctawhatchee  were  estimated  at 
$43,800  and  money  value  of  property  saved  by  flood  warning! 
at  $2000.     Twenty  head  of  cattle  were  drowned  in  Dale 
County . 

Warrior  and  Tombigbee:     The  River  District  Office  at  Mobili 
reports  as  follows:     "Unusually  heavy  rains,  averaging  ovej 
three  inches,  felj.  over  the  headwaters  of  the  Warrior  and 
Tombigbee  Rivers  on  April  30th.     Moderate  rains  on  May  3d, 
followed  by  heavier  falls  on  the  4th,  caused  secondary 
crests  on  the  upper  rivers  which  were  not  quite  as  high 
as  the  first  crests.     The  secondary  crests  delayed  the 
time  of  cresting  downstream.     Additional  rains  on  the  15th 
and  16th  caused  minor  rises  in  the  upper  rivers.  While 
unusually  high  stages  were  not  reached,  this  flood  came 
later  in  the  season  than  is  normally  expected  and  caused 
considerable  concern  to  farming  interests,  as  crops  had 
been  planted  in  the  valleys.     Some  bottom  lands  were  in- 
undated,.    It  was  impossible  to  secure  reliable  estimates 
of  the  acreage  involved  or  extent  of  damage  to  planted 
crops . " 

Alabama  and  Tallapoosa:     On  the  morning  of  April  30,  1953, 
heavy  rainfall  was  reported  over  the  entire  Montgomery 
River  District,  averaging  as  follows:     Coosa  River,  2.37 
inches;  Cahaba  River,  2.57  inches;  Alabama  River,  2.49 
inches;  Tallapoosa  River,  2.56  inches.     Additional  rain- 
fall, of  varying  intensities,  occurred  over  the'  various 
watersheds  during  the  first  eight  days  of  May. 

During  the  last  decade,  farmers  have  begun  to  cultivate 
land  down  to  the  river  bank  in  some  cases,  and  to  build 
their  pastures  in  lowlands  and  along  the  river  banks. 
For  this  reason,  river  stages  far  below  the  flood  stage 
begin  to  give  trouble  along  the  Tallapoosa,  (17  feet  at 
Milstead,  although  the  flood  stage  is  40  feet),  and  the 
upper  Alabama,  (15  feet  at  Montgomery,  although  the  flood 
stage  is  35  feet) . 

Due  to  timely  warning,  and  the  excellence  of  the  warning 
network,  no  livestock  were  reported  lost  along  these  two 
rivers.     Damages,  mainly  to  crops  and  rural  roads  and 
bridges,  were  estimated  at  $215,000  on  the  Alabama  and 
$98,000  on  the  Tallapoosa.     Dollar  value  of  property 
saved  by  flood  warnings  was  estimated  at  $300,000.  One 
farmer  in  the  Tallapoosa  bottoms  reported  300  acres  of 
White  Dutch  Clover  under  water;  another  farmer  reported 
"despite  your  efficient  warning  system,  the  water  had 
risen  to  the  body  of  my  truck  by  the  time  I  was  able  to 
move  my  last  load  of  hogs."     A  few  families  were  cut  off 
from  the  outside,  by  backwaters,  for  several  days. 

Local  Floods:     On  the  morning  of  May  3d,  Hayneville, 
Lowndes  County,  reported  a  24-hour  rainfall  of  3.50  in- 
ches.    Severe  local  flooding  occurred  in  Lowndes  and  ad- 
joining counties.     Rural  roads  were  inundated,  bridges 
washed  out,  cattle  marooned,   and  crops  severely  damaged. 
Total  damages  were  estimated  at  over  $300,000.     As  a  re- 
sult of  heavy  rainfall  on  the  2d  and  3d,  severe  local 
flooding  occurred  in  Dale,  Henry,  Houston  and  Barbour 
Counties,  causing  severe  crop  damage.     Total  damages  were 
estimated  at  over  $500,000.     (3.59  inches  of  rain  occurred 
at  Ozark  on  the  3d).     On  Tuesday',  May  5th,   5.77  inches  of 
rain  occurred  at  Troy,  Pike  County,  and  6.38  inches  at 
Union  Springs,  Bullock  County.     These  excessively  heavy 
rains  caused  severe  local  flooding  in  portions  of  Pike, 
Bullock,  Macon,  Montgomery  and  southern  Tallapoosa  Coun- 
ties.    Schools  were  turned  out  so  that  the  children  could 
get  home  before  being  cut  off  by  floods.     U.  S.  Highways 
82  and  29  were  covered  by  a  foot  of  flood  water  in  the 
Union  Springs  area  on  the  night  of  May  5th.     On  May  6th, 
U.  S.  Highway  80  was  patrolled  near  the  Montgomery-Macon 
County  line,  between  Montgomery  and  Tuskegee ,   as  several 
of  the  creeks  were  out  of  their  banks  and  almost  up  to 
the  highway,  with  the  highway  being  flooded  several  inches 
deep  in  one  place.     The  Weather  Bureau  issued  local  flood 
warnings,  by  radio,  for  these  Counties  at  2:30  p.m.  on 
May  5th.     In  Bullock  County,   19  dwellings  were  flooded  and 
3,000  acres  inundated.     Thirteen  head  of  livestock  drowned. 
Total  damages  were  estimated  at  over  $300,000.     -  A.R.L. 
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8 

See  reference  notes   following  Station  Index. 
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15 

.0 
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1  1 

4 

0 
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84.9 
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94 
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1 
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! 
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4.80 

3 
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2 
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3.0 
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27 

54 
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0 

0 

0 
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- 
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3 

.0 

0 

12 

% 

1 
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86,4 

65.2 

75.8 

2.5 
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27 

51 

7 

0 

10 

0 

0 

0 

3.29 

•  58 

1  ,37 

3 

•  0 

0 

10 

2 

1 
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85.6 

65.9 

75.8 

3.3 

95 
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53 

7 

3 

1  o 

0 

s 

I 

3.27 

•  32 

1,23 

3 

.0 

0 

7 

\ 

1 

LAFAYETTE 

85.3 

60.9 

73.1 

97 

31 

48 

7 

5 

10 

0 

4.57 

1,38 

5 

.0 

0 

9 

2 

LIVINGSTON 

85.2 

64.2 

74,7 

2.7 

96 

27 

55 

9 

0 

11 

0 

0 

0 

5.16 

1.54 

1.45 

3 

.0 

0 

9 
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1 
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75.3 

95 
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7+ 

0 
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0 

0 
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.60 

3+ 

.0 

0 

10 

3 

0 
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4.02 

.74 

.95 

5 

.0 

0 

8 

3 

0 
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87,5 

67.5 

77.5 

98 

27 

54 

7 

2 

11 

0 

0 

0 
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.82 

5 

.0 

0 

8 

I 

0 
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75.9 

3.4 

98 

53 

7 

3 

11 

0 

0 

0 

3.23 

z 
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3 

.0 

0 

8 

3 

0 
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3.3 

97 

+ 

55 

7 

2 

11 

0 

0 

0 

2.65 
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.73 

19 
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0 

9 

2 

0 
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86.7 

63.9 
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4.4 

96 

27  + 

5 1 

6 

1 

12 

0 

0 

4.23 

.90 

1  17 
1  •  17 

6 

.  0 

8 

1 
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85.9 

62.8 

74,4 

2.6 

96 

28 

51 

7 

0 

1  0 

0 

0 

0 

3.41 

_ 

1.02 

.78 

18 

.0 

0 

9 

2 

0 
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3.6 
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27 

54 

7 
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01  0 
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1.38 
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.0 

0 
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1 

0 

THOMASV I LLE 
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3.1 
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T 

0 
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1 

TROY 

87.  1 

65.5 

76.3 

3.2 
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0 
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M. 
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97 
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49 
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97 
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1.9 

96 

27 

52 
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1 

8 

0 
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.68 

1.27 
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.0 
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1 

DIVISION 

75.0 
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T 
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88.6 

66,7 
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29 

55 

7 
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0 
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.0 

0 

6 

4 
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77.9 
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86.0 
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55 
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2 
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FAIRHOPE 
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5.0 

98 

27 

55 

7 

0 

10 

0 
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.89 

3.79 

.78 
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.0 

0 
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93 

27 

63 

6 

0 
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0 

1.83 

1.05 
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.0 

0 

6 

1 

1 

FRISCO  CITY 

87.5 

66.0 

76.8 
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29 

54 

7 

11 

0 

0 
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1.22 
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:l 

0 

8 

3 

2 
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77.5 
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0 
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0 

\ 

1 
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99 

29 

52 

7 
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.0 
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:s 
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s 

2 
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3.2 
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28 

54 

7 

12 

0 

0 

0 

4.69 

1.26 

0 

7 
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76.5 

99 

27 

55 

7 

0 

B 

0 

0 

0 

3.11 

2.39 

2.19 

5 

.0 

0 

5 

2: 

1 
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77.1 

2.68 

.0 

STATE 

74.3 

2.8 

4.22 

•  32 

T 

Precipitation 


tDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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T 
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T 
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T 
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.39 
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.77 
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OP 

4.39 

.37 
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.39 
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•  57 
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.49 
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1.29 
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.13 

•  04 

.41 

3.98 

•  21 
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•  89 
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2.66 

•  06 
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•  16 
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3.42 

.25 

,61 

.16 

•  47 

•  12 

.33 

.07 

•  05 

1.36 

BBK 

2  ,96 

.83 

•  06 

•  07 

T 

•  08 

•  65 

.16 

T 

.19 
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.88 

.70 

.01 
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2.37 
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1.9? 
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.00 
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•  45 

.30 

1.30 

.08 
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6.23 
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•  10 
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.05 

•  07 
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•  32 

•  34 

•  10 

•  48 

•  17 

SEVILLE 

.22 

•  33 

1.88 

•  12 

1.35 

•  89 

.31 

.23 

•  07 

DM 

2.  AO 

1.22 

•  80 

•  13 

•  03 

.02 

•  09 

•  11 
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4.  TO 

•  35 

•  T7 

•  03 

•  94 

.10 

•  50 

.57 

1.20 

•  22 
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•  91 

.16 

.06 

•  92 

•  07 

•  26 

.04 
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•  04 

■  17 

.07 

.56 
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•  07 

.02 

.62 
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.01 
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.32 
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•  06 
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.94 
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.48 

1.80 
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•  05 
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* 
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•  51 

,67 
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.25 
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1.09 
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1.34 
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•  99 
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ON 
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56 
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19 
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10 

20 
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3.44 
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3.44 

.04 
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T 
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•  03 

.21 

T 

.51 

•  31 
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.03 
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.02 
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* 
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4,00 
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EVA 

1  .04 
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■ 
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02 
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.02 

.67 

•  46 

1.26 

•  26 

•  17 

.21 

■  11 

.50 

,22 

OES 

5,10 

•  83 

•  39 

2.04 

•  61 

.46 

•  75 

T 

TSVILLE  SUBSTA 

.26 

1.3* 

■29 

•  02 

•  31 

.47 

T 

- 

33 

•  1  5 
* 

TSVILLE  *  SSE 

5.57 

.9? 

1.34 

•  Tl 

•  06 

.02 

.38 

.  78 

2 

23 

*79 

0* 

.90 

KSON  LOCK  1 

2  ,86 

.71 

1*5* 

1 29 

1 43 

•  09 

KSON  SHOALS 

•  02 

■  40 

•  33 
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4,57 

•  46 

1.04 

DAM 

4.69 

,0t 

.28 

OS 

4  ,  36 

•  12 

.38 

•  43 

•  34 

1,59 

•  03 

.40 

.08 

.20 

T 

•  05 

•  36 

•  08 

MM 

5,48 

•  47 

1.41 

•  95 

•  12 

•  62 

•  31 

•  42 

•  87 

,11 

INGSTON 

1.45 

•  55 

• 

• 

* 

.61 

•  52 

•  49 

KMART 

1  .86 

•  04 

.02 

* 

,08 

_ 

•  0 

* 

•  12 

K  IT 

RECORD 

N1SSINO 

ISON 

4.45 

1.52 

.42 

•  02 

•  09 

.26 

.16 

.60 

•40 

•  30 

•  93 

•ELLA 

3,55 

.00 

.13 

•  37 

•  51 

•  01 

•  41 

.07 

,27 

•  69 

•  02 

■06 

•  22 

.28 

ION  1  N 

2,70 

.36 

•  32 

**? 

•  92 

•  16 

.04 

ION  JUNCTION 

2.96 

.01 

.56 

■™ 

•  50 

oa 

■ 

0? 

* 

10M  JUNC  T  |  ON  2  NE 

2  ,74 

.60 

50 

*  2  1 

OT 

01 

*23 

•  10 

TIN  DAM 

4,02 

.12 

.76 

•  38 

.15 

•  30 

,44 

,90 

■ELL  FIELD 

2.76 

.14 

.36 

T 

C«iLA  2  NE 

3.34 

.06 

•  39 

•50 

•  70 

•  03 

•  41 

.02 

•  45 

.41 

T 

•  IS 

•  14 

.31 

VfN 

5.12 

•  60 

1.80 

,05 

•  69 

.70 

•  07 

•  11 

•  75 

.03 

T'  MONOVILLE  TOMER 

^i* 

.46 

1.45 

,48 

•  75 

•  78 

.37 

1.05 

LESS  FERRv 

*  ,  ,* 

•  03 

•  60 

•  15 

•  93 

,25 

.20 

•■5 

.60 

•  A3  . 

ST*  AD 

4.4A 

.04 

.64 

•  80 

2.82 

•  18 

•  46 

•  40 

•  24 

CHELL  OAH 

3,14 

.25 

.  ' 

.30 

•  70 

•  45 

•  35 

•  20 

•  07 

.08 

•  5? 

MCE  MR  AIRPORT 

1.65 

•  01 

.16 

.81 

•  47 

T 

T 

T 

•  99 

MCE  MB  CITY  R 

1  .6? 

•  04 

.02 

•  61 

.50 

T 

•  43 

«TE  SANO 

4.74 

.65 

1.19 

•  15 

•  25 

•  35 

•  66 

•  35 

•23 

•  80 

.13 

•TEVACLO 

2.06 

•  46 

■  05 

1*50 

.43 

•  46 

•  49 

.05 

.46 

•  98 

* 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Conhnued 


3 

Day  of  month 

1  1 

 L 

2 

3 

4 

6 

7 

1 

8 

1 

9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  1  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1  23  1  24 

25  |  26  |  27 

28     29  30 

31 

3*23 

T 

•  36 

•  64 

.30 

•  45 

.50 

•  21 

T 

T 

T 

.58 

•  17 

T 

2*65 

.13 

•  27 

.12 

•  45 

•  65 

■  15 

•  04 

T 

T 

•  73 

•  1 1 

4*94 

•  11 

•  09 

1.00 

.  10 

•  08 

•  05 

•  05 

•  15 

■  55 

•  50 

•  82 

•  07 

3»03 

•  04 

.90 

•  04 

•  15 

•  21 

64     *  29 

.04 

•  12 

•  20 

•  34 

3*14 

T 

,  )j 

T 

•  90 

•  50 

T 

T  T 

T  T 

T 

.69 

6*21 

.  1  7 

1*21 

■  46 

•  26 

•  15 

■  16 

•  67 

2.27 

•  32 

•  5? 

2*90 

•22 

•  45 

•  01 

•  30 

•02  »65 

•  36 

•  24 

•  63 

•  54 

•  03 

•  40 

•  03 

•  04 

•  01 

•  03 

4,86 

•  30 

•  07 

.58 

•  03 

.30 

•  4 

03 

23 

6*39 

1.62 

2*36 

,64 

•  03 

•  92 

•  80 

•  02 

4,69 

* 

3»59 

•  17 

•  16 

•  42 

•  19 

•  16 

3*73 

•  05 

•  06 

2.00 

•  15 

•  75 

•  02 

•  46 

•  ~* 

•  32 

•  19 

1.28 

•  1  2 

$■26 

•  30 

.24 

•  45 

•  25 

•  29 

•  03 

1  •  1  2 

•  05 

1  .46 

5«01 

•  IS 

•  55 

•  28 

•  49 

*  30 

*45 

•  34 

4.83 

•  61 

2.14 

.15 

•  10 

•  23 

•17  .49 

•  94 

3.99 

•  49 

•  87 

•  22 

1.09 

•  75 

*\a 

3.00 

•  29 

.  70 

■  56 

10 

• 

•  30 

•  60 

■** 

2  «60 

1  •  30 

■  50 

6»46 

•  31 

■  10 

2*03  1 

1  .61 

■  09 

•  09 

.04 

.23 

•  39 

•  43 

■  14 

•  20 

•  40 

•  20 

•  72 

.10 

•  11 

.10 

3.32 

•  60 

•  20 

T 

•  30 

T 

•  37 

•  10 

1*40 

•  1  5 

4.23 

•  40 

•  05 

•  76 

1  •  1  7 

•  45 

•02  «62 

•  76 

3*25 

•  01 

1  .19 

•  22 

1»37 

■  02 

•  21 

•  2? 

•  01 

3*41 

•  45 

•  47 

.39 

.  35 

•  21 

•  78 

4.83 

•  85 

•  70 

•  77 

•  10 

.12 

1.21 

•  45 

•  25 

•  38 

5.89 

•  31 

•  05 

T 

•  65 

•  39 

1*15 

T 

.83  .91 

■  22 

T 

•  86 

.52  T 

6.19 

.  D 

•  42 

•  44 

•  31 

3.11 

•  55 

•  01 

2 

.19 

•  35 

•  01 

.92 

•  28 

.64 

1  .76 

•  19 

1  .23 

•  20 

•  37 

.83 

•  42 

3.33 

.91 

T 

1*50 

•  03 

•  08 

5.53 

.25 

2*51 

•  06 

•  89 

.06 

•12  .60 

•  65 

•  13 

•  16 

•  10 

4*68 

.50 

.16 

•  50 

•  37 

.42 

•  03 

•02  *74 

6.24 

•  26 

.11 

1.12 

•  09 

•  53 

•  32 

•24  1*75 

•  31 

.07 

•  06 

1  .38 

•  80 

•  65 

•  02 

•  15 

•62  *10 

•  25 

•  59 

3.41 

03 

.01 

■  14 

■11  *49 

•  33 

•  03 

•  69 

•  07 

4*15 

.03 

3.00 

1.00 

•  04 

•  02 

•  02 

.04 

2*35 

.04 

•  55 

.05 

•  17 

•  39 

•  06 

•  45 

T 

.01  .02 

T 

•  15 

•  27 

•  19 

3.21 

.46 

•  52 

•  01 

•  07 

■  17 

.32 

•08  .74 

•  30 

•  54 

4.67 

•  60 

•  27 

.10 

•  67 

1.56 

•  64 

•  35 

•  46 

1  .78 

.20 

•  1  3 

4*59 

.06 

2.55 

•  26 

1  .02 

•  05 

•  07 

•  58 

5.13 

•  24 

1.02 

•  05 

.24 

■  11 

.25  .71 

•  47 

•  13 

•44 

U47 

3.43 

1.23 

•  61 

•  29 

•  83 

•  47 

4.88 

•  11 

.76 

*  16 

.64 

•  69 

.09  .74 

•  45 

•  26 

■  89 

•  09 

5.  38 

2.63 

•  21 

.75 

.12 

■  40 

m 

1*20 

•  07 

6*80 

1.47 

.85 

.62 

•  05 

•  16 

.47  1.10 

•  26 

•  03 

•  01 

1  .78 

3.22 

T 

•  36 

•  38 

1  •  14 

•  26 

•  07 

.02  .40 

•  10 

•  49 

4,25 

•  39 

•  26 

•  28 

.15  1 

•  11 

•  32 

.75 

•  36 

•  05 

•  32 

.05 

•  04 

•  08 

•  02 

7.02 

.02 

1.53 

•  03 

1 10 

3.28 

.11 

1*55 

•  40 

4.46 

.02 

"at 

•  01 

•  48 

•  40 

•  20 

•  02 

5.39 

if 

* 

*  1? 
* 

• 

•14  1*9 

•  31 

•  92 

•  11 

•  09 

* 

"  nn 

•  50 

•  08 

•  56 

4*45 

08 

* 

94 

18 

11 

* 

'  05 

1*01 

61  65 

•  39 

•  23 

4  '48 
* 

.72 

.35 

.12 

.10 

1*02 

1.25 

•  27 

•  12 

•  28 

•  03 

.22 

4.11 

.  10 

.61 

1 

•  80 

•  50 

■  30 

10.88 

•  65 

•  04 

2.47 

•  06 

6*  38 

.22 

•  17 

■  1  2 

•  24 

•  91 

•  65 

•  32 

•  10 

•  30 

•  70 

•  35 

•  05 

.80 

.97 

60  **B0 

•  30 

•  33 

4,24 

.46 

2*27 

.08 

•  46 

•  97 

2.10 

•  61 

•  18 

*  13 

•  65 

•  10 

.21 

•  02 

6.95 

•  45 

.25 

■  40 

1.45 

•  50 

1.  35 

.  10 

•  80 

•  10 

•  95 

•  60 

2.61 

•  20 

.10 

1 

•  01 

1.10 

•  17 

5.06 

.81 

•  27 

.15 

•  1 1 

•  99 

2.73 

4.73 

.36 

1*46  .51 

.28 

1*06 

•  78 

5.25 

•  27 

•  55 

•  40 

1.70 

•  84 

.  10 

.14  .69 

•  30 

•  05 

.10 

■  li 

4.23 

•  76 

.59 

T 

•  08 

1*27 

.11 

•  53 

T 

•  89 

2.63 

•  0? 

.68 

.50 

.20 

1.08 

.10 

.01 

•  04 

5.37 

•  33 

•  41 

•  03 

•  17 

1.35 

1  .13 

•  41 

.35 

1*17 

•  02 

5.47 

.04 

.32 

2.15 

•  23 

•  23 

.05 

•28  .31 

1.30 

•  12 

4*33 

•  50 

1.30 

.53 

•  02 

•  46 

•  74 

.09 

.02 

•  58 

.07 

2.97 

•  39 

.70 

T 

•  05 

•  26 

.08 

.07  .65 

.31 

.11 

T 

.29 

•  06 

*.f\r 

1.61 

1.70 

•  56 

.08 

.38 

•  09 

1.50 

•  20 

•  33 

•  03 

•  24 

.14 

6.00 

.31 

•  02 

.87 

.  18 

•  24 

3.25 

•  14 

•  63 

.36 

4.63 

•  19 

.68 

•  16 

•  28 

■  13 

•42  1.06 

•  63 

•  37 

.71 

MONTGOMERY   «     AP  R 
MONTGOMERY  HB  CI  TV 
MOUL  TON 

MUSCLE  SHOAL.  S  CAA  AP 
NATCHEZ 

NEwBURG 

NEW  MARKET 
NEWTON 
ONEONTA 
ORRVILLE 

OZARK 
PAINT  ROCK 
PALMERDALE  2  W 
P'.LL  CITY  5  NW 
PENNINGTON  LOCK  2 

PERRYVILLE 
PICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERSVlLLE 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PRATTV ILLE 
PRIMROSI  FARM 
PUSHMATAHA 
REO  BAY 

REFORM 
RIVER  FALLS 
ROBERTSOALE  7  E 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SAVRE 

SC0TTS8ORO 
SCOTTSBORO  SUBSTA 

SCALE 
SELMA 

SHEFFIELD  TV A  NURSERY 
SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB  4  S 

SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 
SUTTLE 
SWAIM 

SYLACAUGA  2  W 

SYLVAN  I  A 
T ALL  AOEGA 

TALLAOEGA  HORN  MTN  TWR 
THOMASV I LLE 
THURLOW  DAM 

TONE  Y 

TR AFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  ANO  DAM 

TUSKEGEE 
UNION  SPRINGS 
UNtONTOWN 
UNIVERSITY 
VALLEY  HEAD 

VANCE 
WAOLEY 

WALLACE  2  NE 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 

WEST  BLOCTON 
WE  TUMPK A 
WHATLEY 
WHEELER  OAH 
WHITFIELD  LOCK  3 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

WILSON  DAM 

w INFIELD  2  SW 

YATES  HYDRO  PLANT 

YOUNGS  STORE 


See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 


Day  Ol  Monlh 

rage 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

111 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

AL8t  RTV  1 LLE   1  S 

MAX 
MIN 

76 

ST 

82 
58 

77 
60 

74 

55 

66 

51 

70 
48 

70 
48 

49 

83 

52 

82 

57 

84 

it 

83 
60 

76 
61 

79 
64 

82 
61 

76 
62 

76 

55 

84 

60 

88 

66 

87 
69 

89 
66 

92 
69 

92 
64 

90 
66 

88 

56 

87 

62 

92 
64 

92 
65 

82.3 
59.6 

ALEXANDER  X 1  TV   6  NE 

MAX 
MIN 

86 

65 

85 

72 

83 
63 

84 

59 

71 
65 

68 

56 

71 

46 

76 
54 

80 

*5 

83 
46 

85 

52 

83 

53 

81 

53 

80 
59 

82 

62 

83 
62 

83 

63 

79 
63 

77 
64 

84 

55 

86 

61 

88 

65 

90 
65 

94 
64 

93 
65 

91 
59 

94 

65 

92 
58 

91 
60 

91 
60 

94 

60 

84.2 
59.3 

ANOALUS  1  A 

MAX 
MIN 

84 
67 

85 
71 

78 
69 

on 

84 

70 

82 
69 

79 

55 

80 
56 

84 

62 

85 
60 

88 
58 

91 
60 

Be 

62 

89 
61 

88 
61 

67 
67 

86 
69 

90 

70 

84 

71 

88 

69 

86 

68 

90 
Tl 

92 
71 

95 
72 

94 

71 

96 

73 

97 

71 

97 

72 

100 
67 

96 
66 

s 

88.6 
66.7 

ANNISION  CAA  AP 

MAX 
MIN 

87 
60 

86 

65 

79 
61 

B2 

60 

75 
63 

6T 

51 

75 
48 

75 
50 

79 
47 

86 
49 

85 

55 

86 

57 

84 
56 

83 
62 

83 
63 

84 

65 

81 

65 

80 
63 

77 
60 

85 

57 

89 

67 

69 

65 

91 
67 

94 
64 

94 
68 

93 
61 

93 
61 

91 
61 

93 
67 

93 
63 

94 

62 

84.9 
60.1 

ATMORE    STATE  FARM 

MAX 
MIN 

85 

65 

85 

73 

85 

70 

84 
66 

80 

65 

T3 
62 

81 

55 

86 
58 

86 

61 

3  b 

59 

88 

59 

86 
62 

87 
66 

84 

65 

86 
66 

82 
65 

89 
70 

86 

71 

83 
70 

89 

69 

91 

73 

93 
Tl 

95 
73 

96 

73 

99 

72 

96 

72 

100 

73 

101 
66 

95 
70 

95 
67 

98 

67 

88.6 
67.0 

AUBURN    3  SN 

MAX 
MIN 

83 
61 

87 
69 

84 
64 

79 
62 

83 
65 

6, 
64 

68 
48 

76 

55 

79 
51 

81 

52 

85 

55 

85 
56 

65 
56 

83 
62 

84 
60 

84 

63 

86 

63 

85 
64 

80 

65 

77 
60 

82 
66 

89 
64 

89 
66 

91 
66 

95 
68 

96 
66 

93 
68 

96 
64 

94 
67 

92 
61 

94 

63 

85.0 
61  .7 

BAY  MINETTE 

MAX 
MIN 

82 
67 

82 

73 

82 
71 

83 
66 

75 
65 

T4 
61 

82 
56 

86 

61 

86 

62 

86 

60 

87 
60 

85 
61 

B5 
65 

83 
67 

83 
65 

85 
70 

86 

70 

80 
71 

84 

71 

89 
69 

90 

72 

90 
TO 

94 

72 

94 
72 

97 
72 

95 
71 

98 

71 

95 
76 

95 

71 

92 
67 

96 

67 

87.1 
67.3 

BELLE  Ml NA   2  N 

MAX 

MIN 

87 

54 

86 
60 

80 
56 

80 

55 

78 

56 

68 

53 

72 

52 

74 
48 

79 

51 

84 

51 

85 
60 

82 
58 

87 
60 

86 
60 

65 
65 

87 
60 

65 
60 

76 
60 

78 
62 

84 

58 

86 
61 

99 
68 

91 

80 

93 
68 

93 
68 

92 
63 

88 

70 

87 
69 

93 
68 

93 
68 

93 
66 

84.6 
60.9 

BIRMINGHAM  MB  AP 

MAX 
MIN 

87 
56 

85 
66 

TT 
62 

82 
61 

75 
62 

70 
54 

73 

52 

75 
51 

80 
49 

85 
52 

84 

63 

85 
61 

63 
60 

79 
64 

81 
64 

83 
68 

82 
67 

81 
65 

79 
61 

66 
58 

89 
69 

90 
71 

89 
69 

91 
66 

93 
68 

91 
65 

93 
66 

91 
65 

92 
70 

91 

70 

93 
65 

84.4 
62.6 

BIRMINGHAM  MB  CITY 

MAX 
MIN 

86 
61 

87 

70 

T8 
66 

81 
60 

79 
64 

Tl 
58 

74 

53 

76 
54 

81 

S3 

85 
58 

86 
65 

83 
65 

83 
65 

78 
66 

81 

65 

82 
68 

80 
69 

79 
65 

79 
64 

86 

60 

89 

69 

89 

71 

90 
73 

94 

70 

93 

73 

93 
70 

96 

72 

95 
64 

93 
72 

93 
71 

95 

70 

85.0 
65.3 

BREXTON    3  SSE 

MAX 
MIN 

83 
62 

79 
75 

88 

71 

86 

66 

79 
66 

71 
61 

82 
50 

86 

53 

85 
54 

88 

5  0 

87 
52 

85 
56 

84 
60 

66 
60 

85 
60 

85 
69 

88 

67 

81 
68 

88 

69 

88 

67 

91 
68 

91 
67 

95 
68 

97 
68 

97 
68 

97 
68 

99 

65 

98 

55 

93 
63 

94 

60 

98 

60 

88.2 
62.8 

CAMOFN    3  NNW 

MAX 
MIN 

82 
63 

87 
66 

82 
67 

86 

58 

78 
62 

71 
60 

80 

53 

81 

57 

81 
56 

86 

51 

89 

57 

89 
56 

84 

59 

81 
63 

83 
64 

85 
67 

87 
69 

83 
66 

79 
68 

89 

56 

9  o 
70 

91 

70 

93 

74 

95 
70 

95 
68 

96 
66 

96 

68 

95 
58 

94 
65 

93 
63 

98 
64 

87.1 
63.0 

CAMP  MILL  2  NW 

MAX 
MIN 

82 
61 

85 
67 

85 
64 

75 
62 

83 
64 

71 
63 

66 
47 

75 
52 

76 
4T 

78 
••9 

82 
55 

85 
55 

84 
56 

82 
59 

62 
64 

64 

65 

82 
63 

84 
64 

80 
66 

75 
58 

81 

62 

87 

66 

88 

67 

91 

67 

93 
67 

95 
64 

91 
68 

93 
61 

92 
65 

93 
64 

92 
63 

83.6 
61.1 

CENTREV I LLE 

MAX 
MIN 

87 
62 

89 
69 

SB 
65 

80 
60 

84 

62 

7T 
60 

67 

51 

79 

52 

80 
4T 

84 
48 

86 

57 

86 

58 

86 

58 

84 
64 

84 
64 

85 
66 

84 

70 

84 
64 

83 
65 

78 

56 

89 
60 

91 
70 

91 
74 

92 
72 

95 
67 

96 

67 

94 

72 

97 
66 

96 
66 

95 
66 

95 

63 

86.6 
62.7 

CMATOM 

MAX 
MIN 

83 
6T 

86 

72 

83 
63 

"4 

62 

77 
60 

T5 
60 

82 
48 

85 
^4 

86 
54 

88 
51 

88 

59 

84 
54 

63 
57 

82 
61 

63 
64 

85 
70 

68 
71 

78 
65 

80 
66 

90 
62 

91 

70 

92 
70 

95 
74 

96 

69 

97 
69 

95 
68 

99 

65 

1  00 
58 

95 
70 

96 
60 

98 
62 

87.9 
63.1 

CITRONELLE 

MAX 
MIN 

82 
67 

85 

73 

83 

73 

82 
65 

75 
64 

75 
60 

82 

55 

86 

61 

85 
63 

85 
63 

85 
66 

82 

63 

90 
65 

61 
69 

81 
63 

83 
72 

85 

72 

76 
67 

79 
71 

89 

68 

89 

72 

90 
72 

90 
74 

90 
73 

94 

73 

94 
74 

95 
74 

97 
70 

90 
73 

91 
69 

93 
68 

86.0 
68.1 

CLANTON 

MAX 
MIN 

83 
60 

87 
70 

85 
66 

79 
60 

83 
64 

74 

55 

67 

53 

77 

55 

76 

51 

79 

52 

83 

59 

84 

60 

84 

59 

83 
66 

61 
66 

83 
66 

84 
67 

85 
65 

81 
65 

78 
58 

87 
67 

91 
69 

91 
72 

92 
68 

94 
69 

95 
66 

93 

72 

95 
62 

93 
69 

92 
66 

94 

65 

84.9 
63.3 

CORDOVA 

MAX 
MIN 

98 
51 

85 
68 

80 
63 

83 

60 

83 

54 

75 
59 

75 
50 

78 
49 

MO 

57 

82 
52 

84 
61 

84 

62 

82 

59 

83 
61 

79 
59 

83 
64 

81 
76 

80 
62 

80 
65 

86 

56 

88 

59 

89 

78 

90 
70 

94 
64 

93 
65 

93 
62 

91 
68 

V, 

94 
64 

93 
64 

94 

65 

85.3 
61.4 

DAYTON 

MAX 
MIN 

•t 

65 

85 
66 

82 

67 

78 
62 

84 

63 

80 
60 

71 

53 

79 

57 

80 
58 

80 
58 

85 
62 

85 

61 

65 
66 

60 
62 

83 
66 

62 
70 

86 
64 

81 

69 

78 
70 

86 

70 

89 
71 

90 
74 

90 

75 

90 
72 

93 

71 

93 
70 

92 
71 

95 
65 

93 
71 

92 
67 

92 
68 

85.3 
66.0 

OECATUR 

MAX 
MIN 

B  1 
59 

82 

67 

80 
61 

80 
60 

75 
65 

67 

55 

70 
53 

70 
49 

75 
54 

84 

55 

80 

65 

85 
63 

80 
63 

77 
65 

76 
62 

62 
66 

64 
67 

77 
65 

76 
64 

81 
60 

86 

61 

89 
71 

91 
72 

39 

70 

93 

72 

91 

70 

88 

73 

88 

62 

93 
69 

93 
71 

91 
69 

82.6 
63.8 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

MAX 
MIN 

86 
66 

84 

65 

87 
65 

T6 
62 

82 
63 

78 
60 

55 

79 
58 

76 
56 

79 

57 

85 
58 

85 
61 

83 
63 

82 
67 

80 
65 

82 
66 

83 
68 

85 
64 

81 
67 

79 
62 

87 
62 

89 
72 

91 
72 

91 
71 

94 
70 

94 
67 

92 
70 

94 
61 

93 
68 

93 
67 

92 
67 

84.9 
64.4 

DEMOPOLIS  LOCK   AND  DAM 

MAX 
MIN 

86 

85 

72 

87 
67 

TT 
62 

83 
62 

78 
60 

» 
54 

78 

57 

79 
55 

82 
56 

88 
61 

88 
60 

85 
62 

84 
64 

80 
65 

82 
68 

83 
70 

84 
64 

61 
66 

60 
58 

88 

66 

90 

72 

91 

72 

92 
62 

94 

69 

96 
68 

93 

70 

91 

61 

95 

72 

95 
67 

93 
66 

85.8 
64.1 

DOTMAN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 

70 

83 

72 

89 

67 

90 
6T 

89 
68 

73 
60 

81 

56 

86 

55 

83 
61 

87 

57 

89 

57 

90 
58 

86 
56 

90 
58 

91 
64 

92 
66 

91 
66 

90 
68 

91 
70 

85 
70 

93 
66 

94 
69 

96 
71 

98 

72 

99 

70 

97 
72 

99 

73 

98 

70 

94 

68 

95 
69 

99 

67 

90.5 
65.6 

F'JFAULA 

MAX 
MIN 

89 
ST 

89 
69 

89 
64 

8T 
65 

84 
67 

72 
45 

79 
43 

78 

55 

82 
48 

89 
54 

89 

57 

89 

58 

87 
58 

69 
60 

88 
62 

89 
66 

90 
65 

86 
68 

83 
68 

83 
70 

89 
66 

90 

67 

94 

71 

96 
69 

96 

TO 

95 
68 

99 

72 

95 
65 

91 
67 

93 
65 

98 
63 

88.7 
62.6 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

84 
62 

86 

73 

83 
64 

85 
61 

73 
67 

70 

53 

81 
49 

84 

54 

84 

56 

8T 
51 

88 

55 

85 

55 

84 

58 

85 
63 

85 
63 

85 

70 

69 
68 

82 
69 

81 
69 

86 

68 

91 

69 

92 
67 

95 
72 

96 
69 

96 
6T 

95 
65 

98 
68 

99 
60 

93 
64 

93 

62 

97 
63 

87.5 
63.0 

FAIRMOPE 

MAX 
MIN 

84 
70 

80 
74 

86 

73 

83 

Tl 

77 
67 

74 
62 

81 

55 

83 
63 

85 
64 

87 
60 

B8 

62 

86 
62 

88 
63 

86 
67 

66 

65 

86 

72 

89 
73 

83 
72 

86 

74 

89 

70 

89 

72 

91 

70 

92 
73 

92 

70 

95 

TO 

96 

73 

98 
71 

97 
70 

91 

70 

93 
77 

94 

66 

87.6 
68.4 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

85 

50 

86 
67 

87 
60 

88 

59 

79 
64 

81 

54 

72 
51 

73 

53 

73 
47 

83 
48 

84 

59 

85 
59 

64 

58 

83 
61 

77 
63 

79 
65 

84 

69 

62 
62 

81 

63 

82 

55 

86 

6  0 

89 

64 

90 
74 

91 
58 

94 
64 

93 
62 

94 
62 

94 

59 

93 
65 

93 
74 

93 
62 

85.1 
60.4 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

79 
72 

75 
73 

80 

73 

80 
68 

78 
71 

80 
63 

78 
64 

80 

70 

83 

71 

8? 
70 

81 
71 

82 
72 

81 
73 

82 
74 

83 
74 

82 

74 

84 

75 

82 

76 

87 

73 

84 

74 

85 

T5 

85 

75 

87 

77 

88 

76 

90 
T6 

92 
78 

93 
81 

89 

79 

88 
81 

88 

77 

87 
76 

83.7 
73.7 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

B5 

64 

83 

73 

85 
71 

80 
61 

85 
64 

74 
60 

81 
54 

81 

56 

84 
60 

85 

59 

87 

59 

88 
60 

84 
64 

85 
64 

83 
65 

63 

70 

86 

69 

88 
67 

80 

71 

81 

68 

91 

72 

90 
TO 

93 

72 

94 

72 

95 
TO 

96 

70 

97 
71 

98 
68 

100 
70 

95 
65 

95 
68 

87.5 
66  .0 

jAOSDEN  OAS  PLANT 

MAX 
MIN 

84 
54 

86 
68 

86 

58 

80 
60 

73 
62 

66 

55 

70 
49 

75 
47 

78 
49 

84 

49 

84 

55 

82 
57 

57 

81 
61 

82 
62 

61 
66 

78 
66 

78 

62 

77 
r,4 

86 

56 

87 
64 

66 

66 

90 
68 

92 
66 

93 
61 

92 
63 

90 
71 

89 
62 

92 
65 

93 
65 

94 
64 

83.6 
60.4 

GENEVA 

MAX 
MIN 

85 
68 

86 

74 

85 

72 

92 
65 

91 

71 

85 
64 

73 

54 

84 

55 

89 
57 

88 

53 

89 

53 

91 

55 

90 
56 

90 

55 

90 
60 

90 

66 

91 

65 

92 
66 

87 
6T 

89 
70 

89 
66 

94 

68 

94 

67 

98 
68 

99 
68 

102 
66 

99 
68 

102 
64 

101 
65 

95 
63 

98 
64 

91.2 
63.7 

jOOOHATER 

MAX 
MIN 

8  i 
60 

85 
64 

85 
63 

80 

60 

83 

65 

71 
56 

65 

52 

76 

52 

T6 

56 

83 
60 

84 

62 

85 
62 

83 
66 

82 

65 

80 
64 

63 
66 

82 
65 

82 
64 

79 
66 

75 
61 

85 
S5 

8T 
68 

88 

TO 

90 
71 

93 
72 

93 

70 

91 

69 

94 

66 

92 
69 

91 
69 

93 
69 

83.8 
64.0 

iREENSBORO 

MAX 
MIN 

B4 
61 

87 
61 

81 

62 

81 

62 

76 
63 

73 
60 

TS 
54 

80 

56 

83 

55 

85 

56 

86 

62 

84 

61 

82 
63 

79 
67 

83 
65 

81 
68 

82 
68 

81 
64 

80 
61 

87 
59 

90 

611 

92 
Tl 

91 
74 

94 

72 

93 
TO 

92 
71 

96 
74 

95 
65 

94 
71 

92 
68 

92 
71 

85.6 
64.6 

•REENVILLE 

MAX 
MIN 

84 

6> 

85 

73 

82 
67 

84 

63 

80 

65 

69 
61 

80 

51 

82 

56 

85 

59 

87 
56 

85 

57 

83 
59 

83 

60 

80 
64 

83 
64 

85 
67 

88 
68 

82 
67 

82 

69 

83 
67 

86 

66 

90 
TO 

93 

71 

95 
71 

91 
71 

94 
69 

100 
73 

97 

67 

90 
68 

92 
65 

93 
69 

86.4 
65.2 

'alevville 

.IF  AOL  AND 

MAX 
MIN 

8? 

57 

82 
64 

82 
61 

79 

58 

76 
60 

70 

51 

68 

50 

66 
49 

71 

51 

75 
56 

80 

63 

75 
62 

81 
63 

79 
60 

72 
60 

75 
62 

81 
67 

80 
64 

TT 

62 

74 
60 

81 

62 

83 
65 

85 

70 

85 
69 

89 
71 

89 
68 

88 

72 

87 
60 

89 
62 

69 
69 

88 
68 

79.9 
61.8 

MAX 
MIN 

90 
6? 

78 
69 

77 
64 

75 
65 

70 
65 

75 
61 

76 
62 

80 
64 

1?. 
60 

85 
5  i 

85 
58 

82 
59 

80 
60 

79 
64 

82 
67 

80 
67 

84 
66 

79 
69 

90 
67 

85 
68 

90 

9* 

70 

99 
69 

95 
70 

98 
71 

95 
69 

99 
68 

1  CO 
67 

98 
66 

100 
66 

85.7 
65.6 

1 V«l  AND  HOME 

MAX 
MIN 

84 

6e 

84 

72 

80 
66 

85 
64 

77 
66 

68 

56 

TB 

S3 

75 
56 

78 

6.' 

84 

62 

85 
61 

85 
69 

85 
61 

84 
62 

85 
63 

85 

67 

86 
68 

84 

67 

81 
66 

82 

67 

88 

69 

90 
69 

93 
71 

94 
69 

93 

70 

93 
73 

95 

73 

95 
69 

92 
69 

92 
67 

95 
69 

85.6 
65.9 

IWSVILLE  A  SSE 

MAX 
MIN 

81 
57 

82 
62 

79 
58 

78 
60 

74 
61 

67 

55 

70 
52 

72 
48 

T8 
47 

84 

50 

83 
62 

85 
60 

81 

60 

78 
56 

75 

64 

83 
67 

83 
69 

75 
63 

75 
60 

82 
56 

87 
62 

89 

69 

90 
69 

93 
67 

94 

72 

93 
65 

89 
64 

Hv 

60 

93 
69 

93 
69 

93 
66 

83.0 
61.3 

•FtYETTE 

MAX 
MIN 

87 
6? 

SS 
70 

77 
63 

B3 
59 

69 

63 

68 
58 

76 
48 

79 
54 

HO 

60 

85 
51 

86 
56 

86 
56 

85 
59 

64 

62 

85 
61 

85 
61 

85 
62 

82 
62 

74 
64 

82 
58 

99 

62 

9  6 
64 

91 
67 

94 
69 

95 
70 

93 
65 

95 
62 

93 
61 

92 
62 

93 
62 

97 
65 

85.3 
60.9 

S«*  r*f«r«nc«  note*  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  Continued 


ALABAM/ 
MAY  195: 


Day  OI  Monfh 


Station 

1 

2 

2 

4 

5 

g 

7 

3 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avel 

L I V  I N6ST0N 

MAX 

85 

86 

76 

80 

75 

73 

78 

78 

80 

85 

86 

83 

81 

81 

81 

84 

61 

81 

80 

86 

91 

91 

90 

92 

94 

94 

96 

92 

94 

93 

95 

M  IN 

56 

72 

64 

62 

61 

56 

56 

56 

55 

55 

61 

61 

62 

65 

65 

68 

68 

64 

63 

58 

66 

72 

72 

73 

69 

69 

70 

62 

73 

68 

68 

64.; 

LOCKHART 

MAX 

82 

87 

84 

88 

88 

86 

90 

89 

89 

84 

89 

91 

95 

96 

97 

95 

97 

99 

92 

94 

M  IN 

68 

73 

72 

67 

72 

64 

52' 

55 

59 

55 

56 

58 

62 

59 

61 

68 

69 

68 

70 

70 

67 

70 

69 

70 

70 

70 

7  1 

68 

69 

65 

65 

65!! 

MAD  I  SON 

MAX 

82 

83 

77 

82 

83 

77 

78 

83 

86 

91 

92 

93 

93 

94 

92 

90 

94 

93 

M  IN 

53 

65 

60 

58 

64 

53 

50 

48 

50 

52 

59 

65 

58 

61 

62 

63 

66 

62 

63 

57 

60 

66 

71 

76 

68 

64 

65 

57 

63 

65 

64 

60.! 

MARION   JUNCTION   2  HE 

MAX 

87 

85 

88 

84 

80 

88 

91 

92 

92 

95 

a, 
93 

92 

95 

93 

93 

94 

95 

MIN 

67 

61 

65 

62 

64 

60 

54 

57 

56 

54 

60 

61 

62 

67 

66 

68 

69 

65 

66 

59 

68 

70 

72 

70 

69 

68 

70 

62 

62 

67 

66 

64  I] 

MART  I N  DAM 

MAX 

MIN 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

80 

79 

87 

87 

89 

84 

77 

85 

92 

93 

94 

Oft 
96 

94 

98 

95 

94 

94 

96 

87  ■ 

MIN 

66 

70 

68 

67 

68 

57 

54 

59 

oo 

60 

64 

64 

64 

68 

69 

70 

70 

70 

66 

65 

71 

71 

74 

73 

75 

72 

73 

67 

74 

71 

71 

67,1 

MOB  I LE  WB  A I RPORT 

MAX 

81 

85 

82 

82 

78 

75 

81 

85 

88 

84 

86 

84 

84 

81 

84 

84 

86 

81 

84 

88 

88 

88 

93 

93 

96 

96 

100 

97 

90 

92 

96 

86.1 

MIN 

68 

73 

7* 

66 

66 

58 

56 

60 

63 

64 

65 

63 

64 

69 

68 

73 

73 

73 

72 

69 

72 

70 

73 

72 

72 

74 

72 

71 

71 

70 

68 

68a! 

MOBILE   WB  CITY 

MAX 

63 

80 

84 

83 

83 

8  0 

81 

82 

82 

81 

85 

86 

83 

85 

89 

91 

96 

95 

98 

96 

90 

9  1 

85*4 

MIN 

70 

74 

73 

72 

67 

61 

61 

64 

63 

66 

66 

63 

64 

71 

70 

74 

74 

74 

75 

70 

72 

75 

75 

74 

73 

74 

73 

71 

76 

70 

70 

70.; 

MONTGOMERY   WB  AP 

MAX 

87 

87 

86 

88 

92 

93 

93 

98 

86.1 

MIN 

65 

68 

66 

66 

67 

56 

53 

58 

58 

56 

59 

61 

60 

65 

67 

67 

67 

68 

65 

65 

70 

68 

72 

73 

73 

70 

71 

65 

69 

67 

70 

65.; 

MONTGOMERY   W8  CITY 

MAX 

87 

86 

87 

82 

77 

85 

90 

91 

92 

95 

97 

94 

97 

93 

91 

92 

96 

86.; 

MIN 

67 

74 

67 

66 

67 

58 

55 

58 

59 

60 

64 

65 

64 

67 

69 

69 

69 

68 

68 

66 

70 

70 

72 

73 

75 

72 

76 

66 

72 

71 

72 

67.1 

MUSCLE  SHOALS.  CAA  AP 

MAX 

85 

84 

83 

81 

77 

79 

83 

86 

87 

88 

91 

92 

91 

86 

87 

90 

81.1 

MIN 

59 

62 

0  0 

61 

58 

53 

52 

49 

52 

56 

63 

63 

64 

60 

59 

66 

68 

66 

63 

60 

64 

72 

71 

71 

72 

69 

68 

64 

66 

72 

07 

62.11 

ONEONTA 

MAX 

80 

81 

85 

82 

80 

84 

88 

90 

90 

91 

95 

94 

93 

92 

90 

91 

9  1 

MIN 

54 

67 

63 

59 

64 

56 

47 

45 

43 

46 

56 

56 

55 

60 

60 

64 

67 

60 

65 

64 

55 

66 

70 

63 

67 

63 

71 

64 

60 

63 

61 

59ii 

OZARK 

MAX 

86 

79 

88 

90 

84 

79 

8? 

8 1 

87 

68 

88 

88 

89 

90 

87 

85 

84 

92 

93 

95 

97 

98 

95 

99 

100 

96 

97 

88.: 

MIN 

68 

66 

66 

65 

57 

65 

54 

55 

61 

58 

57 

59 

59 

59 

59 

68 

69 

70 

70 

71 

68 

69 

71 

71 

71 

70 

71 

68 

68 

68 

67 

65.; 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 

80 

80 

81 

80 

78 

78 

85 

89 

89 

89 

92 

92 

91 

92 

90 

92 

93 

83  I 

MIN 

56 

64 

61 

59 

62 

55 

49 

48 

46 

47 

54 

56 

55 

57 

63 

64 

64 

62 

64 

54 

60 

64 

66 

63 

67 

63 

70 

64 

62 

63 

64 

59.! 

PRATTV I LLE 

MAX 

86 

87 

79 

86 

78 

68 

77 

86 

82 

85 

87 

83 

78 

88 

90 

92 

93 

95 

95 

93 

96 

95 

92 

94 

96 

86.' 

MIN 

64 

73 

62 

64 

66 

59 

51 

57 

5{ 

53 

56 

58 

58 

64 

66 

66 

66 

67 

70 

62 

68 

68 

69 

69 

68 

65 

71 

63 

70 

65 

65 

63.' 

PUSHMATAHA 

MAX 

86 

84 

75 

80 

83 

85 

84 

83 

84 

84 

84 

79 

87 

86 

90 

92 

95 

93 

96 

93 

85.* 

MIN 

59 

70 

66 

61 

61 

58 

51 

56 

55 

55 

53 

58 

61 

65 

66 

65 

66 

64 

66 

64 

55 

66 

75 

72 

72 

68 

69 

59 

59 

65 

67 

62.1, 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

77 

B c' 

83 

81 

85 

86 

81 

87 

87 

86 

89 

93 

94 

96 

95 

99 

96 

89 

92 

98 

86. 

MIN 

70 

73 

72 

69 

65 

62 

55 

58 

62 

57 

58 

60 

63 

64 

64 

71 

72 

71 

71 

69 

69 

67 

69 

68 

68 

71 

70 

67 

69 

64 

64 

66iil 

ROCK  MILLS 

MAX 

87 

88 

85 

83 

72 

68 

76 

78 

82 

86 

85 

86 

85 

84 

84 

85 

83 

83 

78 

e4 

89 

90 

92 

96 

95 

94 

96 

95 

93 

95 

9  7 

86. 

MIN 

65 

72 

63 

60 

65 

58 

48 

55 

47 

48 

54 

55 

55 

60 

61 

63 

60 

63 

65 

57 

63 

61 

65 

64 

66 

61 

68 

61 

61 

60 

02 

60.; 

SAINT  BERNARD 

MAX 

80 

88 

8^ 

85 

80 

77 

69 

72 

72 

78 

84 

8  1 

80 

81 

76 

75 

83 

80 

78 

78 

84 

86 

88 

89 

93 

92 

90 

87 

90 

92 

91 

82. 

MIN 

52 

57 

61 

58 

61 

55 

50 

47 

48 

50 

58 

56 

56 

61 

63 

63 

67 

61 

63 

57 

59 

68 

68 

64 

66 

64 

72 

58 

63 

63 

63 

59. 

SAND  MT   STATE   FARM  AP I 

MAX 

83 

81 

75 

76 

74 

68 

70 

72 

77 

82 

81 

82 

76 

78 

80 

80 

79 

76 

76 

83 

85 

86 

88 

92 

90 

88 

89 

87 

90 

90 

90 

81* 

MIN 

57 

67 

61 

59 

64 

53 

50 

48 

49 

51 

59 

59 

60 

62 

62 

66 

65 

65 

64 

57 

64 

68 

69 

66 

70 

66 

69 

61 

66 

67 

66 

61. 

SCOTTSBORO 

MAX 

87 

84 

HQ 

80 

78 

68 

70 

75 

79 

85 

86 

86 

84 

81 

78 

84 

82 

78 

74 

79 

88 

88 

92 

95 

93 

93 

91 

90 

94 

93 

94 

84. 

MIN 

55 

68 

45 

60 

64 

55 

49 

46 

5] 

50 

55 

58 

57 

58 

64 

64 

66 

64 

61 

58 

60 

65 

69 

65 

67 

63 

67 

61 

61 

65 

63 

59. 

SELMA 

MAX 

85 

89 

83 

79 

88 

91 

92 

93 

95 

96 

95 

loo 

98 

95 

94 

97 

87. 

MIN 

66 

74 

67 

63 

65 

60 

54 

57 

56 

55 

60 

61 

61 

67 

67 

68 

70 

67 

70 

62 

68 

69 

73 

72 

70 

68 

72 

63 

70 

68 

67 

65. 

TALLADEGA 

MAX 

84 

83 

81 

79 

78 

87 

89 

90 

91 

95 

94 

93 

93 

93 

84. 

MIN 

64 

72 

65 

58 

66 

56 

48 

51 

47 

49 

57 

58 

57 

63 

65 

61 

67 

63 

66 

55 

63 

66 

68 

65 

68 

62 

68 

61 

68 

63 

63 

61. 

THOMASV I LLE 

MAX 

81 

86 

83 

86 

80 

77 

88 

90 

91 

92 

93 

94 

93 

95 

98 

96 

86. 

MIN 

65 

67 

63 

60 

62 

52 

54 

59 

62 

63 

61 

63 

66 

65 

68 

70 

63 

65 

63 

70 

71 

72 

71 

70 

71 

74 

64 

73 

67 

69 

65. 

TROY 

MAX 

69 

87 

88 

88 

85 

82 

85 

93 

03 

94 

97 

96 

93 

97 

96 

87. 

MIN 

62 

72 

65 

64 

67 

64 

52 

56 

59 

59 

60 

61 

60 

62 

64 

65 

68 

69 

69 

67 

68 

68 

71 

72 

72 

73 

73 

61 

70 

67 

(0 

65. 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

?6 

74 

81 

82 

82 

82 

89 

89 

90 

90 

96 

95 

93 

96 

96 

94 

93 

95 

35. 

MIN 

56 

67 

60 

62 

62 

56 

54 

55 

'.0 

52 

62 

62 

61 

67 

66 

68 

65 

65 

63 

62 

64 

71 

71 

68 

69 

67 

70 

66 

73 

67 

65 

63. 

TUSKEGEE 

MAX 

80 

87 

75 

86 

68 

65 

8 1 

80 

65 

84 

84 

85 

85 

88 

86 

78 

83 

88 

87 

93 

95 

94 

93 

95 

84 1 

MIN 

60 

66 

6  ! 

61 

68 

58 

50 

56 

54 

51 

49 

50 

57 

59 

62 

64 

73 

66 

63 

63 

67 

69 

61 

60 

64 

68 

73 

74 

62 

65 

64 

61. 

UNION  SPRINGS 

MAX 

82 

88 

7  1 

79 

76 

81 

85 

86 

86 

85 

82 

85 

88 

87 

83 

82 

83 

90 

92 

94 

95 

93 

97 

94 

92 

93 

86. 

MIN 

63 

72 

64 

63 

68 

69 

52 

56 

56 

61 

59 

61 

59 

63 

63 

65 

67 

66 

68 

67 

67 

68 

71 

71 

68 

69 

64 

69 

67 

08 

64. 

UNIVERSITY 

MAX 

85 

89 

78 

79 

74 

74 

76 

77 

82 

86 

89 

85 

84 

80 

77 

81 

81 

81 

81 

89 

89 

90 

90 

96 

96 

93 

95 

95 

95 

93 

95 

85. 

MIN 

57 

65 

63 

60 

62 

57 

53 

54 

50 

52 

62 

62 

62 

66 

65 

67 

64 

63 

63 

57 

67 

71 

71 

68 

69 

67 

72 

64 

72 

69 

66 

63. 

VALLEY  HEAD 

MAX 

82 

80 

79 

77 

77 

76 

69 

74 

79 

82 

84 

84 

84 

80 

78 

79 

81 

83 

84 

85 

85 

87 

89 

91 

94 

94 

87 

89 

91 

92 

91 

83. 

MIN 

41 

42 

59 

59 

64 

53 

43 

43 

50 

44 

52 

53 

54 

61 

64 

64 

57 

59 

59 

59 

59 

58 

59 

60 

63 

64 

64 

60 

59 

61 

60 

56. 

WETUMPKA 

MAX 

85 

85 

78 

82 

75 

69 

77 

77 

80 

81 

83 

83 

81 

81 

82 

84 

84 

80 

74 

84 

87 

88 

90 

92 

94 

92 

96 

92 

89 

92 

94 

84.  1 

MIN 

65 

73 

67 

65 

69 

58 

52 

52 

55 

55 

59 

59 

60 

66 

66 

67 

68 

67 

69 

62 

69 

71 

71 

69 

70 

67 

71 

61 

71 

66 

66 

64. 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


snanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

"3  -  • 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 

.06 

.21 

.08 

.03 

.18 

.10 

.34 

.16 

.16 

.06 

.33 

.08 

.24 

.  10 

.10 

.09 

.19 

.10 

.11 

.17 

.04 

.19 

.29 

.20 

.17 

.15 

.18 

.15 

.23 

.17 

R4.K 

WIND 

17 

9 

4 

16 

2 

28 

12 

13 

14 

13 

8 

3 

6 

9 

11 

16 

12 

13 

21 

12 

3 

2 

3 

6 

29 

11 

44 

6 

1 

B  361 

FA  I RH  OPE 

EVAP 

.07 

.05 

.10 

.14 

.07 

.11 

.15 

.20 

.22 

.19 

.23 

.21 

.  12 

.14 

.15 

.09 

.  19 

.11 

.15 

.20 

.20 

.23 

.29 

.28 

.28 

.32 

26 

.31 

.18 

.31 

B5.7' 

WIND 

24 

18 

25 

38 

18 

32 

30 

20 

23 

23 

11 

15 

11 

7 

12 

20 

18 

17 

30 

21 

21 

16 

26 

30 

38 

25 

54 

22 

25 

22 

37 

72! 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.15 

.20 

.04 

.10 

.03 

.14 

.10 

.43 

.09 

.27 

.21 

.17 

.00 

.21 

.40 

.20 

.21 

.34 

.34 

.40 

.30 

.28 

.25 

.33 

B6.4' 

WIND 

29 

27 

29 

39 

11 

25 

25 

35 

25 

15 

10 

30 

10 

20 

10 

30 

20 

20 

30 

35 

15 

4 

32 

59 

67 

38 

20 

10 

50 

77i 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

0 

z 

County 

1 

Obser 
vahon 
time 

Observer 

Refer 

to 

M 

& 

1 

1 

Temp. 

Precip 

tables 

WILLI 
HSON 

>1S0N  CENTRAt,  TOWER 
3ERTA 

KATVI  LLC  1  S 

OOOB 
0063 

oori 

01*0 
01*8 

HENRY 

WINSTON 

LAWRENCE 

WILCOX 

MARSHALL 

12 

31  3* 
3*  13 
3*  21 

32  14 
3*  15 

65  15 
87  11 
67  20 
67  25 
86  13 

465 
799 
990 

175 
111* 

•A 

MIO 

m;  , 
7A 

6A 

WILLIAM  W.   NOR DAN 
PALMER  GOOSEY 
U.S.  FOREST  SERVICE 
SIDNEY  J.  HARDY,  SR 
JESSE  M.  CULP 

c 

c 

3 
9 

2  3  3  7 

EXANOER  CITY  6  NE 
CEVILLE 
MLUSU 

*l$TON  CAA  AIRPORT 
.Ey 

0163 
01 TS 
0232 
02  '2 
0338 

tai4apoosa 

PICKENS 
COVINGTON 
CALHOUN 
WINSTON 

11 
19 

32  59 

33  oe 
31  19 

33  33 

34  04 

65  52 
88  08 
86  30 
65  51 
07  13 

660 
160 
330 
399 

500 

3P 

7A 
MID 

SP 
7A 
7A 
Mi  Q 

CITY  FILTER  PLANT 
BLANTON  JONES 
J.  RAYMOND  SHREVE 
CIVIL  AERO.  ADM. 
MRS.  LESSIt  HlLLER 

2  3  3  7 

2  3  5  7 
2  3  3  7 
S 

LAND 
tVKLE 
«ENS 

•ORE  STATE  E  ARM 
HJRN  3  5W 

036* 

03)77 
0990 
0402 
0*22 

CLAY 

ST.  CLAIR 
LIMESTONE 

ESCAMBIA 

LEE 

11 
12 
11 

33  16 

33  50 

34  48 

31  10 

32  3* 

63  50 
06  16 
06  59 
67  29 
05  31 

1010 
370 
709 
300 
790 

4P 
8A 

mi 
BA 
7A 
4P 
BA 

HENRY  L.  MC  QUE EN 
S.  A.  CROW 
TVA-62 

AT MORE  STATE  FARM 
MRS.   MARTHA    1 .MOORE 

3 

3 

2  9  5      7  C 
2  3  3  7 

mm  scs  10 

TAUGAVlLLE 
HON 

r  NINETTE 
.GREEN 

0*27 
0*40 
03*6 
0383 
0691 

LEE 

AUTAUGA 
COLBERT 
BALDWIN 
FRANKLIN 

1 1 
12 

12 

32  36 
32  26 
3*  *3 
30  33 
3*  28 

05  29 

06  39 
87  52 
67  *7 

07  52 

TOO 
200 
463 
260 
910 

7P 

Ml 

•A 
7A 
7P 
7A 

SOIL  CONSERV.  SVC 
J.  B.  NEIGHBORS 
TVA-462 

GROVER  W.  WOODWARD 
TVA-48 

C 

3 

CLOSED  5/33 
2  3  3  7 

3  C 

.LE  MINA  2  N 
(ft* 

CAR  2  SE 
.LINGSlEy 

IMINGHAM  MB  AIRPORT 

0633 
07*0 
0790 
0829 
0691 

LIMESTONE 

FAYETTE 

MARION 

AUTAUGA 

JEFF6R50N 

12 
13 

3*  42 
33  *0 
3*  10 
32  *0 
S3  3* 

06  53 

07  36 
00  01 
06  43 
86  43 

600 
432 
529 

seo 

610 

*P 
HIE 

MID 
MIO 

MID 

ALA.  POLY.    INST . 
MI5S  CLARA  R.OLIVE 
MRS. BELLE  WHITEHEAD 
JOHN  R.  THOMAS 
U.S.  HEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

C 

3 

2  3  3      7  C 

WINGHAM  MB  CITY 
MOP 

u 

INTlEy 
tWTON  3  SSE 

0696 
0854 
0957 
1069 
1064 

JEFFERSON 

COLBERT 

MARSHALL 

CRENSHAW 

ESCAMBIA 

'j 

33  32 

34  39 
34  13 
31  55 
31  04 

86  50 
88  07 
66  10 

86  16 

87  OS 

694 

470 
1075 
264 
83 

3P 
6P 

5P 
7A 
TA 
7A 

6A 

MRS. CARRIE  B.HORTON 
TVA-42 

MlLFORD  H.  DOOLEY 
R.  E.  HENDERSON 
MRS.    CLARA  T.  PEAVY 

2  3  5  7 
3 

3  C 
2  S  3  7 

OGEPORT  2  m 
MOIDGE 
.ERA 

•EN  3  NNW 

Pkll 

1099 
1178 
1288 
1900 
1913 

JACKSON 
P  IKE 
SHELBY 
WILCOX 
CLARKE 

12 
13 

34  56 

31  *S 
33  06 

32  02 
31  55 

83  *5 

85  *9 

86  45 

87  19 
87  39 

660 

519 
300 
110 
93 

3P 

bP 
7A 
BA 
9P 
MID 

MISS  M.LOUISE  JONES 
GEO.  L.  HICKS 
ZEMMA  P.    MOL COMBE 
ALA.  POLY.   INST . 
WM.   H.  GRIFFIN,  JR 

3 
9 
3 

2  3  3  7 

6P  HILL  2  NW 
HON  HILL 
ITER  GROVE 
ITREVILlE 
MM 

1324  TALLAPOOSA 
1377  WALKER 
1*92  'MORGAN 
1520  BIBB 
1366  WASHINGTON 

11 
12 
13 

32  50 

33  34 
3*  23 
32  37 
31  28 

89  41 
87  32 
66  38 

87  06 

88  IS 

600 
430 
760 
290 
195 

6A 
6P 

,  | 
4P 

ALA.  POLY.  INST. 
MISS  MARY  C .  RAY 
TVA-66 

W.  D.  HOLL IF  1  ELD 
CHAS.  C.  SMITH 

2  3  3  7 
3 
3 

2  3  5  7 
2  3  3  7 

LOERSBuRG 

riroNCLLE 
u borne 

NITON 
tYTON 

1613  TALLADEGA 
1683  InOBILE 
1690  MONROE 
169*  CHILTON 
1723  BARBOUR 

33  17 
31  05 

31  32 

32  31 
31  S3 

86  21 
86  14 
B7  31 
86  36 
63  27 

480 
331 
199 
590 
590 

6P 
BA 

6A 

6P 
7A 
6A 

5A 

ALABAMA  POWER  CO 
8.  0.  JONES 
TOLL  IE  L.  HASKEW 
THOMAS  E.  WYATT 
EDWARD  E ,  POPE 

3 

2  S  3  7 
3 

2  3  5  7 
3 

'FEE  SPRINGS 
.iCRT  STEAM  PLANT 
OJNSVIllE 
.UHBIA  1  * 
■OVA 

1807 
1814 
1649 
1865 
1940 

GENEVA 
COLBERT 
OE  KALB 
HOUSTON 
WALKER 

» 

31  10 
3*  43 
34  15 
31  18 
33  46 

85  55 
87  51 
83  52 
85  08 
67  11 

269 
479 
73* 
ISO 
33* 

5P 

6A 

5P 

SAUL  R.  SMITH 
TVA-462-A 

MRS .   S.  CUNNINGHAM 
REX   H.    CANADA Y 

MRS.  C.  GRESHAM 

3 

3  C 

3 

3 

2  3  5  7 

>EVILLE 
MTVILLE  2 

Kv 

WlLLE 

2079  i Sumter 

2119  TALLAPOOSA 
212*  TALLAPOOSA 
21*1  PICKENS 
21*9  MORGAN 

19 
11 
11 
19 
12 

32  26 
32  50 

32  50 

33  00 
3*  25 

80  23 
85  45 
85  46 
80  17 
67  0* 

215 
760 
730 
207 
395 

8A 

MID 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 
DR.  W.  B.  FULTON 
H.  CLAY  PLESS 
E.  F.  SMI TH 
TVA-50S 

3 
3 

C 

3 
3 

f  TON 
.ATUH 
:ATUR  4 

.atur  substation 
•opolis  lock  a 

2166  MARENGO 
2207  MORGAN 
2216  MORGAN 
2221  MORGAN 
22*0  MARENGO 

13 

12 
12 
19 

32  21 
3*  37 
3*  37 
3*  36 
32  31 

87  39 
86  58 
86  59 

86  50 

87  51 

573 
600 
508 
100 

7A 
5P 

7A 

7A 
8A 
6A 
BA 

JAMES  M.  CREWS 
MRS.  FREDA  TRIMBLE 
TVA-6S-B 
TVA-4H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  7 
2  3  5  7 

3 

3 

2  3  5  6  7 

40POLIS  LOCK  t,  OAM 
IMAN  CAA  AIRPORT 
THAN  *  N 

H 

too 

2245 
2972 
2977 
2577 
2692 

MARENGO 
HOUSTON 
HOUSTON 
COFFEE 
TUSCALOOSA 

13 

10 
13 

32  31 
31  1* 
31  17 
31  23 

33  13 

07  50 
65  26 
65  2* 
06  04 
67  48 

100 
322 
900 
204 
252 

8A 
HID 

BA 
MID 
HID 

BA 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CIVIL  AERO.  ADM. 
CHARLIE  W.  CLEARMAN 
SARA  L.  ENGLISH 
K.  V.  BERRY 

2  3  5  7 
2  3  3  7 

C 

3 
3 

'AULA 

M  LOCK  T 
EKGREEn  CAA  AP 
IRHOPE 

LCO  open  pono  tower 

2727 
2742 
2763 
2619 
2892 

BARBOUR 

GREENE 
CONECUH 
BALDWIN 
COVINGTON 

9 
9 

31  53 

32  *7 
31  25 

30  32 

31  06 

85  06 
87  50 
87  02 
87  55 
06  33 

254 

114 

297 
23 
232 

5P 

MID 

MID 

BA 

MID 

b  ■ 
BA 

HARRY  E.  MAUGANS 
E.  B.  HQlBROOK 
CIVIL  AERO.  ADM. 
HAROLO  F.  YATES 
U.S.  FOREST  SERVICE 

2  3  3  7 

3  C 
2  3  5  7 
2  3  5  6  7 
3 

UVlLLE 

LLS  CITY  6LK  PONO  TWR 

RLEy 

YETTE 

AT  ROCK 

28*0 
2946 
2867 
2689 
2945 

MORGAN 
WINSTON 
MAO  1  SON 
FAYETTE 
JACKSON 

12 
12 
12 

3*  22 

3*  04 

34  36 
33  *1 
3*  *6 

66  55 
87  20 
06  3* 
8  7  50 
85  *I 

620 
650 
6*1 
350 
1360 

8A 

7A 
BA 
7A 

TVA-384 

U.S.  FOREST  SERVICE 
TVA-576 

TERRELL  F.  CANNON 
TVA-S07 

3 
3 
3 

2  3  3  7 

3  C 

ORENCE  AT  LOCK 
RT  DEPOSIT  1  W 
RT  MORGAN 
RT  PAYNE 

■SCO  CITY 

2976 
9024 
9035 
30*3 
9103 

LAUDERDALE 
LOWNDES 
BALDWIN 
OE  KALB 
MONROE 

12 

34  47 
31  59 

30  1* 
34  26 

31  26 

07  *0 
06  36 

08  01 
83  43 
87  2* 

*50 

480 

B79 

BP 

OA 

7A 
2P 
df 
BA 
BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ALICE  C.  LAMAR 
WM.   H.  CHANDLER 
JOHN  W.  PATE 
MRS .  NEL1A  MCKENZIE 

3 
3 

2  3  5       7  C 
3  C 
2  3  5  7 

MPM 

dsoem  gas  plant 
INCSvlLLE 
ROCN  CITY 
NEVA 

3151 
9154 
9160 
9200 
9253 

ETOWAH 
ETOWAH 
SUMTER 

GENEVA 

7  34  01 
13  32  49 

5  3)  02 

06  00 
06  00 
OS  09 
86  45 
05  52 

55* 
565 
150 
500 
107 

tP 
7A 

8A 

7A 
BA 

FRANKLIN  K.  EDGE 
SO.  NATURAL  GAS  CO 
FRANK  J.  F1EL0S 
MRS.  G.  MC  KENZIE 
REBECCA  CAMPBELL 

S 

2  3  3  7 
3 

3  C 
2  3  5  7 

OONATER 
RGAS 

I  ENS B0« □ 
EENVILLE 
EEHVIllE  2 

9999 
9490 
9311 
3519 

COOSA 

WALKER 

HALE 

BUTLER 

BUTLER 

33  0* 
3?  ?9 
32  *2 
31  50 
31  30 

06  03 
67  13 
i  07  36 
66  30 
06  SO 

1010 
300 
220 
*** 

6P 
9P 

6A 
6P 
BA 
MID 

C.  PURVIS  CON* WAY 
ALABAMA  POWER  CO 
N .  HAMNER  C06BS 
CECILE  T.  LEWIS 
CLAUOE  CONN,  JR 

2  3  3  7 
3 

2  3  5  7 
2  3  3  7 

c 

lf  shores  2  sse 

NTERSV IllE  C ITY  M  WKS 
NTERSVILLE  OAM 
IfYVlLLE 
N|L  TON 

15*9 
3578 
35"3 
36  2  0 
9644 

BALDWIN 
MARSHALL 
MARSHALL 
WINSTON 
MARION 

LI 
12 

13 

30  16 
3*  i2 
3*  26 
3*  1* 
3*  08 

07  *0 

06  17 

66  24 

67  37 

07  59 

10 
610 
611 
4*7 
*90 

7A, 

7A 
7A 
7A 
7A 

GULF  STATE  PARK 

TVA-403 

TVA-70 

ELHER  L.  SHIPMAN 
REX  COOPER 

3 

3  C 
3 

2  3  3      7  C 

MISBURG  CAKA0A  TOWER 

YNCVILLE 

ADLANO 

GHLANO  HOME 

GMTOWtR 

369 
3*8 

J-'fel 
3616 

3c*; 

PERRY 

LOWNDES 

HENRY 

CRENSHAW 

CLEBURNE 

11 

32  <.B 

32  11 
31  21 
31  37 

33  32 

07  11 
86  35 
OS  20 
86  19 
65  2* 

600 
394 

6P 
5P 

6A 
BJ 
IP 
5P 
8A 

U.S.  FOREST  SERVICE 
MAX INE  E.  WATSON 
ALA .   POLY.  INST. 
LUKE  JOROAN 
THOMAS  J.  HART 

3 
3 

2  3  3  7 
2  3  3  7 

OGES 

NTSVIllE  substat ion 
NTSVUlE  *  SSE 
TO* 

OLSON  LOCK  1 

)  64 

..064 
4099 

4  192 

FRANKLIN 
MADISON 
MADISON 
JACKSON 
CLARKE 

19 
12 
12 
12 
13 

3*  20 
3*  43 
34  *2 
3*  34 

31  39 

67  56 
06  33 
06  35 
86  05 
88  01 

849 
611 
610 
1300 
10 

MID 

6A 
6A 
MID 

7A 

FRANK  L.  HAYNES 
TVA-45 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
TVA-76 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 
3 

2  3  3  7 
3 

3  C 

CKSON  SHOAlS 
CKUNVIllE 
MOAN  DAM 
FAYETTE 

Y  OAM 

•  193 

4209 
*302 

TALLADEGA 

CALHOUN 

ELMORE 

CHAMBERS 

CHILTON 

' 

33  92 
SB  49 
32  37 

il  54 

32  58 

66  12 
69  *S 
86  13 
85  2* 
66  31 

473 
710 
290 
830 
420 

6P 

5P 
MID 
BA 
fcp 

0" 

alabama  power  co 
floy  e.  owen 
alabama  power  co 
clarence  h.  f inc her 
Alabama  power  co 

3 

C 

*\>  »( 

COS 

CSBUNO 

VI MOST  ON 

4619 

462  f 
4  -9- 

JEFFERSON 
CHEROKEE 
SUMTER 

3  [33  33 
7  |S*  11 
13  32  33 

66  33 
03  46 
6B  11 

636 
369 
160 

7P 

7A 
7A 
TP 

MRS.  MARY  K.  LEE 
RUFUS  M.  SEWELL 
PROF.  E.  J.  MURPHEY 

3 

3 

2  3  3  7 

ALABAMA 

MAY  1933 


Station 

Index  No 

County 

*-*■ 
% 

J8 
Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp 

Preop 

LOCKHART 

4822 

COVINGTON 

31  01 

86  22 

290 

8A 

a* 

4655 

TUSCALOOSA 

33  29 

87  20 

260 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1  2 

HARRY  R .  TAYLOR,  JR 

2  9  3  7 

JEFFERSON 

ALABAMA  POWER  CO 

MAGNOLIA 

MARENGO 

1 

DR.    T.   H.   GA I L  LARD 

C 

MARION  1  N 

5108 

32  38 

67  16 

230 

BA 

BILLY  R.  SANDERS 

3  C 

MARION  JUNCTION 

9116 

5 

32  26 

67  1* 

204 

BA 

MRS.   MARGARET  SMITH 

MARION  JUNCTION  2  NE 

3 

ALA.   POLY.  INST. 

MARTIN  OAM 

tai LAPOOSA 

ALABAMA  POWER  CO 

MAXWELL  FIELD 

MONTGOMERY 

1 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

2  3  3 

MC  CALLA  2  NE 

3233 

JEFFERSON 

S 

33  21 

66  59 

350 

6A 

JAMES  6.  ELLIOTT 

5354 

CHOCTAW 

1  3 

31  96 

86  27 

7A 

JOHN  R .  LAND 

MERTZ  P0N0V1LLE  TOWER 

9 

U.S.  FOREST  SERVICE 

BULLOCK 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

1 

BOOKER  T.  RIDGEWAY 

3  C 

MI  LSTEAD 

5*39 

11 

32  27 

65  34 

206 

6A 

MITCHELL  OAM 

3*65 

CHILTON 

32  40 

86  27 

330 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

MOBILE  WB  AIRPORT 

9 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOBILE  WB  C ITY 

9 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  3      7  C 

MONTE  SANO 

MADISON 

1  2 

TVA-530 

MONTEVALLO 

553  ' 

SHELBY 

9 

33  06 

66  32 

462 

HA 

M.  P.  JETER 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

3550 

MONTGOMERY 

1 

32  IB 

06  24 

198 

m  ■ 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  3      7  C 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MONTGOMERY 

l 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C 

M0UL70N 

LAWRENCE 

12 

TVA-S81 

3  C 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

CIVIL  AERO.  ADM. 

NATCHEZ 

5783 

MONROE 

1 

SI  43 

87  16 

162 

7A 

S.  B.  HELTON 

NEW  BROCKTON 

58*2 

COFFEE 

* 

31  23 

03  56 

430 

NIC 

E.  EARL  BOYETT 

C 

NEWBURG 

FRANKLIN 

12 

TVA-644 

NEW  MARKET 

MADISON 

12 

TVA-624 

BASCuM  N.  BROWN 

ONE  ON  T A 

6121 

BLOUNT 

2 

33  37 

66  29 

857 

7A 

7A 

L.  E.  SELLERS 

OXRVILLE 

6161 

DALLAS 

32  18 

67  14 

200 

EDWARD  8.  WARREN 

HA 

CITY  WATER  PLANT 

PAINT  ROCK 

JACKSON 

1  2 

PALMERDALE  2  W 

JEFFERSON 

3 

GEORGE  T.  POSEY 

3 

PELL  CITY  5  NW 

6328 

33  38 

06  21 

950 

6A 

6A 

PENNINGTON  LOCK  2 

6335 

CHOCTAW 

32  oa 

68  02 

20 

7A 

PERRYV1 LLE 

BA 

w  NROc 

PICKENSVILLE 

PICKENS 

13 

MRS*.  DORA  I  .  CLAY 

3 

PINE  HILL 

6*60 

SI  59 

87  36 

110 

7A 

MRS.DELLA  L.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

6 

32  0* 

06  0* 

MRS .  ENA  C .  PAUL 

PLANTERSVILLE 

240 

7A 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

JACKSON 

633 

7A 

PLEASANT  HILL 

DALLAS 

1 

MID 

W.  0.  GRINDLE 

C 

PRATTVILLE 

6640 

32  28 

06  20 

281 

*P 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO 

PRIMROSE  FARM 

6684 

MONTGOMERY 

1 

32  10 

86  15 

180 

tOOH 

W.  £.  EL5BERRY 

PUSHMATAHA 

CHOCTAW 

13 

BA 

MRS.  JAN  1 E  C.  BROWN 

FRANKL IN 

REFORM 

PICKENS 

13 

WILLIAM  T.  AMBROSE 

3 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

SI  22 

86  32 

50 

7A 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

31  22 

06  31 

MID 

R08ERTS0ALE   7  E 

148 

6P 

ROCK  MILLS 

RANDOLPH 

RUSSELLVILLE 

FRANKLIN 

1  Z 

TVA-725 

3 

SAINT  BERNARD 

7137 

CULLMAN 

34  12 

86  47 

802 

7A 

7A 

SAND  NT. STATE  FARM  API 

r207 

OE  KALB 

1  2 

34  17 

05  58 

1195 

6P 

6P 

ALA.  POLY.  INST. 

SAYRE 

SCOTTSBORO 

JACKSON 

\  7 

MRS.  KINZ1E  BOBO 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

JACKSON 

12 

TVA-76-A 

3 

SCALE 

7326 

RUSSELL 

32  10 

85  10 

370 

8A 

FRED  E .  ODUM 

SELMA 

7366 

DALLAS 

1 

32  2  5 

87  00 

147 

5P 

7A 

john  o,  Rhodes 

SHEFFIELD  TVA  NRSY 

COLBERT 

SHOEMAKER  SPRINGS 

LIMESTONE 

1? 

SLOCOMB  4  5 

GENEVA 

5 

PATRICK  H.  SMITH 

SNOW  HILL 

-62  e 

WILCOX 

32  00 

87  01 

223 

7A 

SOUTH  HILL 

7671 

OE  KALB 

12 

34  24 

86  02 

990 

7A 

SUTTLE 

PERRY 

3 

J.  F.  SuTTLE,  JR. 

SWAIM 

JACKSON 

SYLACAUGA  2  W 

TALLADEGA 

lj 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

Sylvan I a 

e  01? 

DE  KAL8 

34  3* 

65  49 

1400 

7A 

TALLADEGA 

B02* 

TALLAOEGA 

33  26 

86  06 

.  554 

6P 

6P 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

TALLADEGA 

TmOMASVILLE 

CLARKE 

13 

LEROY  GATES 

TM0RS8Y  1  SW 

1 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

THURLOW  DAM 

8215 

ELMORE 

1 1 

32  32 

85  54 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

TONEY 

1 1  59 

MADISON 

12 

S*  54 

66  44 

750 

7A 

TRAFFORD 

JEFFERSON 

WILLIAM  P.  DOSS 

TROY 

PIKE 

.  C 

THOMAS  J.  DILLARO 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

TUSCALOOSA 

2 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  T 

TUSCALOOSA  LOCK  6  DAM 

- 185 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

152 

7A 

TUSKEGEE  , 

63  9B 

MACON 

11 

32  26 

05  *2 

459 

6A 

BA 

TUSKEGEE   INST  I  TUT E 

UNION  SPRINGS 

BULLOCK 

6 

ALLEN  J.  BROWN 

UN I ON TOWN 

6*4< 

PERRY 

1 

32  27 

07  31 

273 

J  .    S .  BRANYON 

UNIVERSITY 

0454 

TUSCALOOSA 

2 

33  12 

67  33 

225 

MID 

M.I 

DR.  F.  H.  MITCHELL 

2  3  3      7  C 

VALLEY  HE AO 

DE  KALB 

34  34 

85  36 

1031 

BP 

OA 

MRS.  CARRIE  DALBY 

VANCE 

8477 

TUSCALOOSA 

3 

33  10 

67  13 

7A 

VERNON 

6517 

LAMAR 

:  i 

33  45 

06  07 

180 

MID 

COUNTY  AGENT5  CO 

WAOLEY 

8605 

RANDOLPH 

33  oe 

65  34 

640 

7A 

WALLACE  2  NE 

B697 

ESCAMBIA 

lJ 

31  1* 

67  12 

165 

BA 

MRS. ARTHUR  M.MORRIS 

WALNUT  GROVE 

B646 

ETOWAH 

3*  0* 

86  19 

850 

'A 

JB$ELUEETHfi£ET 

WATERLOO 

.-:tVt 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

68  04 

445 

6P 

WEST  BLOC TON 

B609 

BIBB 

3 

33  07 

B7  07 

500 

RUPERT  M.  6EARDEN 

WETUMPKA 

8659 

ELMORE 

7 

32  32 

86  12 

205 

6P 

1 1 

MRS.  D.  R .  WM1 TAKER 

2  3  5  7 

BB67 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

7A 

LEONARD  L.  COLEMAN 

WHEELER  DAM 

8875 

LAWRENCE 

12 

34  47 

87  21 

580 

7A 

TVA- 5 2 

WHITFIELD  LOCK  3 

e92s 

CHOCTAW 

13 

32  17 

86  01 

30 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

B996 

JACKSON 

11 

34  53 

65  43 

612 

7A 

TVA-704-A 

3  C 

WISON  DAM 

6960 

COLBERT 

12 

34  48 

07  37 

330 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WINFIELD  2  SN 

699E1 

FAYETTE 

13 

33  35 

07  30 

468 

7A 

W.  W.  COTNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  9* 

03  3* 

333 

fet 

ALABAMA  POWER  CO 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

1? 

94  37 

07  S3 

790 

7A 

TVA -621 

(     I -ALABAMA i     2-BLACK  WARRIOR i     3-CAHABA i  *— CHAT TAHOOCHEE i     5-CHOC TAWHATCHEE ■  6-CONECUM, 


T-COOSA,     8-ESCANBI A|     9-GULF,     10-PEA,     1 1 -TALLAPOOSA ,     12-TENNESSEE i  13-TOMBIG8EE 


REFERENCE  NOTES 

The  four  digit   identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  du| 
Flrurea  and  letters  following  the  station  same .  such  U  12  SS».  indicate  distance  In  alles  and  direction  fro*  tbe  post  office. 
Observation  t laes  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  Deceaber  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  aopearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included 
al  units  u. 

Sleet  and  hall  were  included  in  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time.  9 

tlon  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.H.  C.S.T.     WTR  EQUIV 
ected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  Inches  or  more. 

-  Ho  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount    Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  arc  processed  for  special  purposes  and  published  In  "Hourly  Precipitation  Data 

Z  liter  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  woter  equivalent  to  every  10  *-' 

H  One  or  more  days  of  record  missing;     see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  t 

R  Dally  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

T  Trace,  an  amount   too  small   to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price-  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Tr. 
United  States.     Remlttancem  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent   to  the  Superintendent   of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington  25.  D.  C. 

W.R.P.C. ,  Chattanooga.  Tenn.    7/1/53    1000 
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ALABAMA  -  JUNE  1953 


A.  R.  Long,   Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 


Temperature 

June  temperatures  averaged  80.9°,  or  2.4° 
above  normal.     For  the  entire  State,  the 
accumulated  temperature  departure  for  the 
first  six  months  of  the  year  was  10°  above 
normal,   being  above  normal  in  all  months 
except  April.     Highest  temperature  reported 
was  104°  at  Tuscaloosa  CAA  AP  on  the  19th. 
Lowest  temperature  reported  was  48°  at  Valley 
Head  and  Rock  Mills,  both  occurring  on  the 
3d.     A  woman  died  of  heat  prostration  in 
Madison  County  on  the  10th. 

Precipitation 

Precipitation  for  the  month  averaged  4.03 
inches,  or  0.26  inch  below  normal.     For  the 
first  six  months  of  1953,   precipitation  for 
the  State  was  3.43  inches  above  normal,  being 
above  normal  in  all  months  except  March  and 
June.     The  greatest  monthly  total  was  10.35 
inches  at  Fairhope,   and  the  least  was  0.28 
inch  at  Farley. 

Hail 

10th :  Light  "hail  in  the  Anniston  area;  light 
hail  in  the  Mt .  Meigs  Community  of  Montgomery 
County,  causing  slight  damage. 

11th :     Hail  reported  in  the  Robertsdale  area. 

21st :     Light  hail,  causing  slight  damage,  was 
reported  at  Albertville,  Pell  City,  Talladega, 
Maxwell  Field  and  McCalla;   large  hailstones 
were  reported  in  the  Palmerdale  area. 

Miscellaneous 

Light  blowing  dust  was  reported  in  the  Anniston 
area  on  the  13th.  A  dust  storm  was  reported  in 
the  Collinsville  area  on  the  13th. 

On  the  afternoon  of  June  13th  rather  high  winds 
occurred  in  Cherokee  County.     A  number  of 
farmers  in  the  Farrell  Community,   near  Cedar 
Bluff,  were  somewhat  amazed  at  the  effects  of 
the  windstorm  on  their  cotton  fields.  Several 
farmers  reported  that  it  appeared  as  if  some- 
one had  taken  a  blow  torch  and  burned  approxi- 
mately 50  acres  of  cotton  to  the  ground.  All 
of  the  farmers  described  their  fields  as  being 
seared  -  as  if  fire  had  swept  across  the 
cotton.     Apparently  the  cotton  had  been  burned 
from  friction  generated  by  the  high  winds  blow- 
ing the  sand  through  the  fields. 

Flash  Flood 

A  flash  flood  occurred  in  the  Eutaw  Lock  #7 
area  on  the  morning  of  June  15th.     At  Lock  #7 
rain  began  at  5  a.m.   and  ended  at  10:30  a.m., 
with  4.40  inches  of  rain  falling  during  the 
period.     In  southwestern  Greene  County,  several 
hundred  sheep  drowned  as  a  result  of  the  flash 
flood.     These  flash  floods  caused  an  estimated 
damage  of  $2500.00. 

Crops 

Soil  Moisture:     Soil  moisture  was  generally 


short  and  additional  rainfall  was  needed  in 
practically  all  areas  of  the  State  during  the 
first  two  weeks  of  the  month.     Rainfall  during 
the  last  two  weeks  of  the  month  was  sufficient 
to  promote  good  crop  growth,  except  in  a  few 
local  areas.     Cotton :     Cotton  chopping  was 
about  completed  during  the  first  decade  of 
June  and  squares  were  forming  in  many  fields. 
By  the  third  decade,   blooming  was  general  in 
the  south  and  beginning  in  early  planted 
fields  in  the  Tennessee  Valley.     At  the  close 
of  the  month,  cotton  was  generally  in  good 
condition  and  making  rapid  growth.     Boll  weevi 
infestation  was  heavy  in  most  fields.  Corn: 
Corn  suffered  from  lack  of  rainfall  during  the 
first  three  weeks,  but  late  planted  corn  was 
looking  much  better  at  month's  end,  as  a  re- 
sult of  rainfall  during  the  last  decade. 
Peanuts :     Peanuts  were  in  excellent  condition 
and  made  good  progress  throughout  the  month. 
Soybeans :     Many  early  fields  were  cultivated 
during  the  first  week  of  June;  planting  was 
nearly  completed  by  the  end  of  the  month; 
weather  during  the  month  was  generally  favor- 
able for  this  crop.     Truck:     Most  truck  crops 
were  in  poor  to  fair  condition  during  the  firs 
half  of  the  month,   due  to  the  dry  hot  weather; 
rainfall  during  the  last  two  weeks  of  June  re-' 
suited  in  great  improvement  in  the  condition 
of  truck  crops.     Small  Grains:     Combining  of 
oats  and  wheat  was  almost  completed  by  the 
middle  of  the  month,  with  weather  conditions 
very  favorable  for  harvesting  operations. 
Many  areas  reported  record  yields  of  oats. 
Planting  of  grain  sorghum  made  good  progress. 
Potatoes :     Movement  of  the  Commercial  Early 
potato  crop  was  well  past  the  peak  in  SW 
Alabama  during  the  first  decade  of  June; 
harvesting  was  nearly  complete  in  the   SW  by 
mid-June  and  was  beginning  in  northern 
counties.     Peaches :     Harvest  operations  con- 
tinued in  full  swing  in  Chilton  County  during 
the  last  half  of  the  month.     Hay :  Harvesting 
continued  throughout  the  month,  with  very 
favorable  weather  conditions  during  the  first 
half;   growth  of  hay  was  being  retarded  by  the 
dry  weather,  until  rains  during  the  latter 
part  of  the  month.     Pastures :     Pastures  were 
drying  rapidly  and  some  upland  pastures  were 
getting  short,   although  grazing  was  ample 
during  the  first  three  weeks  in  June;  rains 
during  the  last  week  of  the  month  promoted 
good  growth.     Livestock :     Livestock  were  in 
fair  to  good  condition,  depending  upon  graz- 
ing conditions,  with  few  losses. 

Severe  Storms 

10th :     A  brief  but  violent  wind  struck  a  small 
area  of  the  Southside  Community,  of  Etowah 
County,   on  the  afternoon  of  June  10,   1953,  up- 
rooting a  number  of  trees  and  causing  con- 
siderable damage  to  a  number  of  farm  buildings 
A  garage  was  picked  up  by  the  wind,  blown  a 
considerable  distance  and  destroyeC ,  but  the 
automobile,   parked  in  the  garage  at  the  time, 
was  not  scratched.     Damages  were  estimated  at 
$1500. 

About  6  p.m.   on  the  10th,   a  terrific  wind, 
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:companied  by  ominous  dark  clouds,  thunder 
id  lightning,   struck  Centre,   Alabama.  Power 
Lnes  were  blown  down,   several  roofs  damaged 
Lightly,   and  a  few  TV  antennas  were  bent, 
images  were  estimated  at  $1000. 

jout  7  p.m.   on  the  10th,  a  very  high  wind 

id  heavy  rain  occurred  in  the  Tallassee  area. 

:ees  were  uprooted  and  power  lines  were 

Lown  down.     The  screen  was  blown  away  from 

le  drive-in  theatre  at  Carville  and  two  auto- 

ibiles  were  destroyed.     Damages  were  estimated 

:  $10,000. 

Lgh  winds,   accompanying  a  severe  thunderstorm, 
bruck  Montgomery  County  about  7  p.m.   on  the 
)th.     Wind  gusts  of  55  miles  per  hour  were 
;corded  at  the  Weather  Bureau  Station  at 
innelly  Field;  the  Control  Tower  at  Dannelly 
Leld  recorded  a  gust  of  70  m.p.h.  at  7:25  p.m. 
le  northeast  section  of  the  hangar  at  Dannelly 
Leld  was  ripped  off.     About  the  same  time, 
Lnd  and  hail  damage  was  reported  in  the  Mt. 
jigs  Community,  some  10  miles  east  of  Mont- 
>mery.     Total  damages  were  estimated  at 
2500. 

>out  8  p.m.   on  the  10th,   high  winds,  estimated 
t  40  to  50  miles  per  hour,   struck  the  Troy  area. 
>me  trees  were  uprooted,   large  limbs  blown  from 
rees,  and  a  few  TV  antennas  were  blown  down, 
unages  were  estimated  at  $500. 

?th :     Late  on  the  afternoon  of  the  13th,  high 
Lnds  caused  considerable  damage  in  Cherokee, 
;Kalb  and  Madison  Counties.     Several  homes 
ire  damaged,  a  number  of  trees  were  uprooted, 
id  TV  antennas  were  blown  down.     Damages  were 
stimated  at  $5000. 

jout  5:30  p.m.  on  the  13th,  a  severe  windstorm 
truck  Sand  Mountain  and  the  Fort  Payne  area, 
jar  Fyffe,  heavy  damage  was  done  to  trees  and 
nail  outbuildings;  a  drive-in  theatre  was  de- 
jlished.     At  Fort  Payne,  trees  were  uprooted, 
jofs  were  ripped  from  homes,   and  several  other 
lildings  were  damaged.     A  couple  and  their 
lildren  escaped  uninjured  when  the  wind  picked 
p  their  automobile  and  shoved  it  against  the 


hosiery  mill  warehouse  building;  they  sought 
shelter  in  the  mill  basement  until  the  storm 
was  over.     A  portion  of  the  roof  of  the 
vocational  agricultural  building  of  DeKalb 
County  High  School  was  blown  off.     Two  power 
line  workers  were  killed  on  the  14th,  while 
repairing  damage  caused  by  the  storm  of  the 
13th.     Damages  were  estimated  at  $20,000. 

16th :     A  severe  thunderstorm,  which  struck 
Gadsden  shortly  after  8  a.m. ,  kept  firemen 
busy  answering  calls  to  resulting  fires 
caused  by  lightning,  one  of  which  caused 
heavy  damage  to  a  residence.     Heavy  rainfall, 
which  flooded  several  streets,  hampered  the 
fire  department  in  reaching  the  scene  of  the 
fires.     Damages  were  estimated  at  $14,000. 

20th :     A  severe  thunderstorm  occurred  in  the 
Centreville  area.     Trees  were  uprooted,  glass 
was  blown  out  of  windows,  and  several  build- 
ings were  partly  unroofed.     Damages  were  es- 
timated at  $4,000. 

High  winds  occurred  at  Hunter  Station,  a  few 
miles  north  of  Montgomery,  during  the  after- 
noon of  the  20th.  A  barn  was  blown  down  and 
poultry  were  killed.  In  the  Capitol  Heights 
section  of  Montgomery,  trees  were  uprooted 
and  large  limbs  blown  down.  Damages  were  es- 
timated at  $1500. 

21st :     Severe  thunderstorms,  accompanied  by 
high  winds,  caused  considerable  damage  in 
Gadsden  and  Etowah  County  during  the  late 
afternoon.     Many  trees  were  uprooted.  Damages 
were  estimated  at  $1600. 

23d :     A  severe  thunderstorm,  accompanied  by 
high  winds  and  heavy  rainfall,  occurred  in  the 
Eufaula  area  during  the  late  afternoon  and 
early  evening.     The  telephone  building  was 
damaged  considerably,  and  many  telephone  and 
power  lines  were  blown  down.     Damages  were 
estimated  at  $12,000. 

No  tornadoes  were  reported  during  the  month 
and  there  were  no  floods  on  the  main  rivers. 
A.R.L. 
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Wind  direction 
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« 

O  H 
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possible 
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sunrise  to  81 
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NE 

21 
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13 

2 

1 

1 

3 

1 

0 

8 
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SE 

17 
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36 

NE 

13 

77 

76 

50 

55 

4 

4 

2 

1 

0 

0 

11 

70 

5.0 
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S 

10 

8.9 

88 

86 

57 

75 

2 

7 

4 

0 

2 

1 

16 

5.9 
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E 

m 

4.7t 
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84T 

56t 

66t 

5 

2 

4 

3 

0 

0 

14 
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5.8t 

tAirport  Data 
*Thls  datum  Is  obtained 
by  visual  observation 
slDce  recording  equip- 
ment Is  not  available. 
It  Is  not  necessarily 
the  fastest  mile  occurr- 
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Table  1 


Temperature 

Precipitation 

n  <D 
&  0 

Year 

■ 

•3  a 

Averac 

Highec 

s 

i 

3 

Averac 

"5  s 

is 

1884 

75.1 

100 

45 

7.00 

15 

1885 

79.  2 

98 

54 

3.79 

9 

1886 

76.6 

97 

52 

8.37 

17 

1887 

78. 1 

102 

48 

3.67 

8 

1888 

77.3 

98 

48 

5.33 

8 

1889 

75.9 

101 

36 

4.61 

10 

1890 

79.4 

103 

50 

3.29 

8 

1891 

79.5 

104 

41 

5.05 

9 

1892 

78.2 

105 

56 

4  .73 

11 

1893 

77.1 

101 

50 

4  .82 

10 

1894 

77.8 

102 

39 

2.23 

6 

1895 

77.9 

100 

50 

5.49 

10 

1896 

77.1 

100 

48 

5.21 

11 

1897 

81.2 

105 

44 

1.80 

6 

1898 

80.5 

103 

55 

3.73 

8 

1899 

80.0 

105 

49 

2.75 

6 

1900 

76.5 

98 

58 

in  94 

18 

1901 

78.7 

103 

48 

2  K4 

8 

1902 

81.0 

106 

47 

i.  21 

4 

1903 

73.5 

99 

42 

4.75 

10 

1904 

78.2 

103 

47 

2.94 

7 

1905 

79.3 

102 

49 

4.55 

10 

1906 

79.1 

101 

52 

3.44 

8 

1907 

75.7 

100 

41 

2.85 

8 

1908 

77.6 

102 

49 

2.77 

7 

Data    In  this 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

5-! 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  de 
.01  or  m< 

1909 

78.  1 

100 

53 

7.95 

14 

1910 

75.5 

99 

43 

7.08 

12 

1911 

80.6 

105 

48 

3.87 

9 

1912 

75  .2 

100 

48 

5. 12 

10 

1913 

77.4 

107 

40 

3.56 

8 

1914 

83.0 

109 

51 

2.60 

6 

1915 

78.8 

104 

46 

3.63 

8 

1916 

77.4 

100 

50 

3.33 

8 

1917 

77.7 

104 

42 

3.21 

7 

1918 

79.7 

107 

50 

4.16 

8 

1919 

78.4 

100 

56 

4.17 

9 

1920 

77.3 

101 

50 

4.52 

7 

1921 

80.9 

103 

56 

1.88 

5 

1922 

78.7 

102 

50 

3.65 

9 

1923 

76.9 

98 

45 

3.95 

10 

1924 

79.6 

102 

49 

5.21 

11 

1925 

81.0 

104 

55 

2.  18 

6 

1926 

77.4 

101 

40 

4.90 

9 

1927 

77.9 

102 

55 

5.24 

13 

1928 

75.9 

99 

50 

10.24 

13 

1929 

77.2 

99 

46 

5.03 

10 

1930 

77.3 

108 

41 

2.23 

5 

1931 

79.8 

109 

44 

1.47 

4 

1932 

79.1 

102 

55 

4.99 

11 

1933 

78.4 

109 

45 

2.84 

7 

Table  have  been  weighted  for  size  of  the  area  In  each 


Temperature 

Precipitation 

*  s 

Year 

m 

CO 

■31 

Averac 

Highei 

1 

s 

Averat 

No.  of 
.01  or  : 

1934 

80.0 
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52 

5  .00 

10  . 

1935 

77.0 

100 

48 

3.  82 

8 

1936 

81.0 

107 

45 

1.85 

1937 

80. 1 

103 

51 

3.67 

9 

1938 

77.3 

98 

50 

4.49 

10 

1939 

79.0 

103 

57 

6.25 

14 

1940 

77.1 

99 

49 

6.37 

12 

1941 

78.7 

101 

47 

4.18 

10 

1942 

78.6 

101 

SO 

5.65 

11 

1943 

81.8 
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58 

3.47 

8 

1944 

81.0 

104 

48 

2.79 

7  1 

1945 

78.9 

101 

48 

3.45 

8 

1946 

76.4 

99 

41 

5.49 

8 

1947 

77.2 

98 

41 

4.71 

9 

1948 

79.5 

102 

50 

3.57 

7 

1949 

77.9 

98 

54 

5.76 

12 

1950 

78.2 

103 

46 

3.62 

8 

1951 

78.9 

100 

50 

4.84 

11 

1952 

82.  5 

106 

53 

2.27 

5 

1953 

80.9 

104 

48 

4.03 

8 

All 

Years 

78.5 

4.29 

9 

subdivision . 


See  reference  notes  following  Station  Indez. 
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Temperature 
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0 

83.2 

99 

21 

65 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

81.7 

2.  1 

98 

1 

61 

4 

0 

?2 

0 

0 

0 

81.8 

1,6 

98 

1  + 

65 

3 

0 

21 

0 

o 

0 

81.4 

3,2 

98 

17  + 

59 

23 

0 

0 

0 

81.9 

3.2 

102 

20 

57 

3 

2  6 

0 

0 

82.9 

3.1 

100 

18 

61 

4 

0 

0 

u 

0 

3.1 

101 

20 

63 

3 

0 

0 

0 

80.8 

1.2 

98 

11 

64 

3 

0 

0 

80.9 

1.9 

97 

2+ 

57 

3 

27 

0 

0 

0 

80.3 

.6 

96 

1  + 

63 

2+ 

?<• 

0 

- 
0 

0 

80.8 

1.0 

96 

1 

62 

3 

0 

?  0 

0 

0 

81 . 0 

82.4 

100 

10 

63 

3 

2  *j 

Q 

83.0 

102 

19 

65 

3* 

0 

?  fl 

0 

82.3 

2,7 

10+ 

67 

3 

0 

25 

80.0 

1,2 

100 

19 

57 

3+ 

0 

24 

0 

0 

0 

81.8 

102 

19 

56 

3 

0 

28 

0 

0 

0 

83.1 

3,4 

101 

19 

68 

3 

0 

25 

o 

o 

o 

81.3 

99 

1 

63 

3 

0 

23 

0 

0 

0 

1,5 

97 

1  + 

58 

4 

0 

26 

0 

0 

0 

82.6 

3.3 

99 

18 

68 

4  + 

0 

25 

0 

0  j 

0 

83.4 

95 

18 

68 

11 

0 

17 

0 

0 

0 

82.1 

65 

25 

o 

o 

o 

81.5 

103 

2 

62 

4 

?7 

0 

0 

0 

82.5 

102 

1 

61 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

81.3 

98 

2+ 

65 

3+ 

0 

0 

0 

S3.  2 

3.6 

101 

19 

68 

20 

0 

?5 

0 

0 

0 

83.5 

3.0 

101 

19 

71 

3+ 

0 

?2 

0 

0 

0 

81  .8 

2,2 

99 

2 

63 

3 

>6 

0 

0 

0 

81.3 

98 

1  + 

66 

1 

0 

><. 

0 

0 

0 

82.1 

80.  9 

2.4  J 

Precipitation 


4.98 
3.96 
.71 
1.22 
2.89 

3.76 
1.65 
1.51 
4.86 
8.01 

2.98 
.60 
•  48 
1.25 
2.93 

4.44 
7.26 
2.20 
3.98 
2.39 

5.06 
2.17 
3.11 


4.69 
6.53 
4.45 
3.29 
3.95 

3,31 
2.08 
1.95 
2.67 
8.05 

2.81 
5.53 
6.11 
3.33 
4.24 

3.01 
5.27 
4.21 
3.18 
2.97 

4.42 
4.06 
3.95 
3.54 
3.94 

5.59 
7.30 
5.56 


4.51 
4.61 
5.59 
3.75 
3.38 

4.47 
5.48 
5.35 
10.35 
6.33 

5.39 
6.63 
3.30 
4.81 
6.11 

6.72 
4.39 
9.49 


.1 

I* 
it 


.74 
.03 

2.99 
1.57 

.36 
2.14 
2.97 


3.71 
3.78 
3.22 
1.46 


2.93 
2.07 


.48 
1.90 
.96 


1.95 

3.83 

.86 
1.34 
1.61 


1.51 
1.52 

.59 
.72 
.26 


2.28 
3.16 
1.41 


.19 
1.55 


.91 
,85 
1.02 
4.04 


.80 

2.17 


.86 
.19 
3.32 


2.45 
1.33 
.37 
•  69 
1.39 

1.11 
.70 
.96 
2.01 
2.55 

1.22 
.23 
.18 
.75 

1.68 

1  .88 
2.05 
1.69 
2.32 
1.78 

1.52 
.74 
1.20 


.89 
1.81 
1.58 

.90 
1.12 

.96 
.82 
.75 
.79 
2.47 

.84 
2.44 
2.10 
1.44 
1.28 

1.76 
2.00 
.92 
.72 
.70 

1.00 
1.12 
1.10 


2.01 
2.71 
1.58 


1.06 
1.80 

•  88 
.71 
■  64 

2.98 
1.72 
1.50 
2.02 
3.10 

1.45 
2.18 
1.00 

•  83 
2.70 


Snow.  Steel.  Hall 


3.31  28 
1.39  21 
1.8!  27 


No.  o(  Day. 


3  2 

4  1 

0  0 

1  0 

2  1 

3  12 

IS 

2  U 


0 

♦ 

0 

0 

0 

4 

0 

o 

0 

6 

1 

0 

0 

s 

1 

1 

0 

4 

•> 

2 

0 

10 

b 

3 

0 

8 

1 

1 

0 

J 

3 

1 

0 

6 

1 

1 

0 

10 

4 

2 

0 

6 

0 

0 

6 

\ 

1 

0 

6 

0 

12 

5 

0 

0 

10 

4 

3 

0 

0 

4 

1 

0 

a 

3 

0 

0 

g 

3 

2 

0 

7 

2 

0 

0 

9 

° 

0 

8 

\ 

o 

0 

10 

1 

0 

0 

12 

0 

11 

2 

1 

0 

'? 

3 

1 

0 

4 

3 

0 

6 

3 

1 

0 

9 

4 

1 

0 

8 

1 

0 

9 

; 

2 

0 

8 

5 

0 

0 

7 

0 

0 

9 

3 

0 

o° 

10 

3  1 

0 

3  I 

2 

0 

10 

3 

1 

0 

12 

3 

0 

0 

12 

2 

1 

0 

11 

3 

? 

0 

8 

4 

3 

0 

8 

* 

3 

9 

4 

1 

9 

3 

1 

1ft 

i 

0 

11 

4 

0 

11 

2 

11 

2 

1 

15 

4 

2 

12 

4 

3 

14 

7 

3 

6 

3 

2 

12 

3 

2 

13 

3 

1 

9 

2 

1 

1? 

4 

0 

14 

3 

3 

10 

3 

2 

1  3 

2 

2 

i  5 

7 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ADDISON  CENTRAL  TOWER 
AuBEfiTA 

AlBERTVILLE   1  & 
ALEXANDER  CITV  6  NE 
ALICEV1LLE 

ANDALUSIA 

ANN [ STON  CAA  AP 

ARLEY 

ASHVILLE 

ATHENS 

ATMORE   STATE  FARM 
AUBURN  3  SW 
AUTAUGAV I LLE 
6A*  NINETTE 
BELGREEN 

BELLE  MINA  2  N 
B1 LL INGSLEY 

BIRMINGHAM  MB  AP  R 
BIRMINGHAM  MB  CITV 
B I  SHOP 

ROA2 

BRANTLEY 
RREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  W 
RRUNDIDGE 

CALFRA 

CAMDEN  3  NNW 
C A Mr  MILL  2  NW 
CARBON  HILL 
CENTER  GPOVE 

CENTREVILLE 
CMATOM 
CMILDERS8URG 
C I T  RONELLE 
CI  A  I  BORNE 

CI.  ANTON 
CLAYTON 

COffEE  SPRINGS 
COLBERT  STEAM  PLANT 
COLLINSVILLE 

COLUMBIA   1  W 

CORDOVA 

CUBA 

DADE VI LLE 
DANCY 

DANVILLE 
DAYTON 
DECATUR 
DECATUR  4 

DCCATUR  SUBSTATION 

Of  MOPOL IS  LOCK  4 
PEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
OOTHAN  CAA  AIRPORT 
EL  RA 
EL  ROD 

FUFAUL  A 
EUTAW  LOCK  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKVILLE 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  ROCK 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT   1  W 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 

GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GENEVA 

GOODWATER 
GORGAS 
GREENSBORO 
GREENVILLE 
GULF  SHORES 


2  SSE 


HKS 


GUNTERSV I LLE  CITY 
GUNTERSV I LLE  DAM 
HAL  E YV ! LLE 
HAMILTON 

HARRISRURG  CAHABA  TOWtR 

HA YNE  V  I LLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
HiGHTOWER 
HODGES 

H'JNTSVILLE  SUBSTA 
HUNTSV ILLE  4  SSE 
HYTOP 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 

JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
LAY  DAM 

LEEDS 
LEESBURG 

LIVINGSTON 
LOCKMART 
LOCK  IT 
MADISON 
MAGELLA 

MARION  1  N 
MARION  JUNCTION 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELO 

MC  CALL A  7  NF 
MELVIN 

Mf RT2  PONDV I LLE  TOWER 
MILLERS  FERR 
MILSTEAD 

MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE  WR  CITY  R 
MONTE  SANO 
MONTEVALLO 


1.9* 
4.98 
4.69 
2.03 


3.96 
1.10 
3.90 
1.2B 


4.61 
6.53 
3*24 
5.59 
3.46 


3.29 
3.65 
3.64 


2.23 
3.76 
4.99 


2. OB 
1  .65 
1.32 
1.61 


2.96 
1.05 
6*63 

8.01 
3.20 
2.01 
5.53 


3      4      5      6      7      8  9 


.14  ,09 
.22 

T 


.05  .22 
.11  .96 


.46  .52 
2.55 


1.76 
2.00 
.71  T 


.34  1.65 
1*01 


13      U  15 


1.90 
1.03 
1.50 


22     23     24     25     26     27  28 


1.50 
•  34 
1.22 


.44  1.18 
•0?  .69 
T  1.39 


.15    1.75  3.10 


See  Reference 


Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


I  3— Continued 


Day  of  month 


13  I  14  I  15 


19     20  |  21 


22     23  24 


25     26  27 


28     29  30 


SHOAL*  C**  AP 


A INT  ROC* 
AlMF -    «        2  H 

ELL  CI  TV  5  NW 
ENNINOTON  LOCK  ? 

FBBYVILL' 
ICKFNSVILLE 
INE  Hill 
INE  LEVEL 
LANTERSV I LLE 

LFASANT  GROVE  SCHOOL 

RATTVlLLfc 

StMftOSF  FARM 

USMMATAM* 

eo  bay 

CfORw 
TVER  FALLS 
OMRT^OALE  7  E 
CK  HILLS 
LfSSELLV  ILLE 


tNT  BERNARD 

MT   STATf    FARM  API 

>VRE 

OTTSBORO 
OTTSBORO  SUBSTA 


ALE 


FFIELD  TVA  NURSCRY 
ff MAKER  SPRINGS 
.OCOHB  h  S 

HILL 
KITH  HILL 
ITTlE 
A|M 

LACAUGA  2  H 

LVAN I A 
LLAOEGA 

tLLAOEGA  MORN  MTN  TWR 
•0NASV1LLE 
DAM 


JSKEOEE 
■  4ION  spring 

M10NTOOM 


S  CREEK   STM  PLANT 
N  DAM 
ELD  2  SW 

MVORO  PLANT 
S  STORE 


2.97 

1.25 

1  .25 
*.21 


1  .TO 
1  .60 


1 i42 

2.02 
7.07 
l.fcQ 
7.26 
•  29 

2.20 


4t49 
3.95 
1.19 


3.71 
2.95 
2.53 
3.  63 


1*10 
1.15 
•10  1.65 


•47  .13 

•83  .58 
1*43 


.01  .64 
.08 
1.08  1.77 


.11  .08 
1.58 
.31  .12 


W74 
2.47 


1.08 
1.27 


1.82 
1.39 


1.55 
1.22 


1.20 
.29 
2.00 


1.00  .47 

■24 

.32  1*12 


1.81 
.19 
.20 


1.52 
1.27 
.97 


•14  3.32 
.02  .60 


Sm  R«l*r«nc«  NotM  Following  Sutton  lnd»x 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


Season  of   1952  -  195J  ALABAMA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 



ADO  1  SON  CENTRAL  TOWER 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

ALBERTA 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

ALBERTV 1 LLE  1  S 

T 

T 

ALEXANDER  C I  TV   6  NE 

ALICEVILLE 

0 

ANDALUSIA 

0 

ANN  I STON   CAA  AP 

T 

T 

T 

T 

ARLEV 

0 

ASHV I LLE 

1 

ATHENE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ATMORE   STATE  FARM 

0 

AUBURN  3  SW 

T 

T 

AUTAUGAV I LLE 

0 

BARTON 

BAV  MINETTE 

T 

T 

T 

BEL6REEN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

■ 

- 

- 

- 

- 

- 

BELLE  MINA  2  N 

0 

BILLINGSLEV 

0 

BIRMINGHAM  WB  AP 

T 

T 

T 

T 

BIRMINGHAM  WB  CITY 

T 

•  5 

.9 

BISHOP 

- 

- 

■ 

~ 

~ 

BOAZ 

0 

BRANTLV 

0 

BREWTON   3  SSE 

o 

BRIDGEPORT  2  W 

0 

RRUNDIDGE 

0 

CALERA 

0 

CAMDEN   3  NNW 

0 

CAMP  HILL    ?  NW 

0 

CARBON  HILL 

T 

T 

CENTER  GROVE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1  — 

CENTREV I LLE 

0 

CHATOM 

0 

CHILDERSBURG 

0 

CITRONELLE 

0 

CLAIBORNE 

- 

- 

- 

- 

- 

CLANTON 

T 

T 

T 

T 

CLAYTON 

0 

COFFEE  SPRINGS 

T 

I 

COLBERT   STEAM  PLANT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

COLLINSVILLE 

T 

T 

2.0 

T 

2.0 

COLUMBIA   1  N 

0 

CORDOVA 

0 

CUBA 

0 

DADEVILLE 

0 

OANCY 

T 

T 

T 

DANVILLE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

DAYTON 

0 

DECATUR 

T 

T 

I 

I 

DECATUR  <. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

_ 

DECATUR  SUBSTATION 

- 

~ 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

- 

DEMOPOLIS  LOCK  * 

0 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

0 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

T 

ELBA 

0 

ELROD 

0 

EUFAULA 

0 

EUTAW  LOCK  7 

0 

EVERGREEN  CAA  AP 

FA  I RHOPE 

0 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

0 

FALKVILLE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

T 

T 

T 

T 

FARLEY 

FAYETTE 

T 

T 

FLAT  ROCK 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FLORENCE   AT  LOCK 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

FORT  DEPOSIT 

0 

FORT  MORGAN 

0 

FORT  PAYNE 

_ 

_ 

FRISCO  CITY 

0 

GAOSDEN 

2.0 

2.S 

GADSDEN  GAS  PLANT 

- 

- 

- 

- 

GAINESVILLE 

T 

T 

GARDEN  CITY 

0 

GENEVA 

T 

T 

GOODWATER 

1.0 

1.0 

GORGAS 

0 

GREENSBORO 

T 

T 

GREENVILLE 

T 

T 

GULF  SHORES  2  SSE 

0 

GUNTERSV I LLE  CITY  W  WKS 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

GUNTERSV I LLE  DAM 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HALEYVILLE 

0 

HAMILTON 

T 

T 

HARR I SBURG  6  SE 

0 

HAYNEV I LLE 

0 

HEADLAND 

0 

HIGHLAND  HOME 

HIGHTOWER 

HODGES 

T 

T 

HUNTSV I LLE  SUBSTA 

HUNTSV I LLE  *  SSE 

0 

HYTOP 

JACKSON  LOCK  1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Continued  Searon  ol   1952  -  1953  ALABAMA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

JACKSON  SHOALS 

JORDAN  DAM 

0 

LAFAYETTE 

T 

T 

i"FFrt?*M 

_ 

_ 

LF£SRUR(> 

_ 

LIVINGSTON 

0 

LOC KMART 

0 

MAO I  SON 

o 

MAGELL A 

o 

MARION   1  N 

_ 

_ 

T 

T 

MARION  JUNCTION 

T 

T 

MARION  JUNCTION  ?  NE 

MART  I N  OAM 

MAXWELL   F IELD 

T 

T 

j 

MC  CALL*   2  NE 

T 

3.2 

T 

T 

3.2 

iMELVIN 

0 

M6RT2   PONDVILLE  TOWER 

MILLERS  FERRY 

M1LSTEA0 

o 

MITCMFLL  DAM 

0 

(MOBILE  WB  AIRPORT 

T 

T 

iMOBILE  HB  CITY 

j 

j 

1  MONTE  SANO 

jMONTEVALLO 

0 

1  MONTGOMERY  WB  AP 

0 

[MONTGOMERY  MB  CITY 

T 

T 

T 

MOULT ON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

T 

T 

T 

T 

T 

[NATCHEZ 

0 

NEMBURG 

MEV  MARKET 

(NEWTON 

0 

pNEONTA 

T 

T 

|  DRRVILLE 

T 

T 

OZARK 

0 

PAIMT  ROCK 

3ALMERDAL •    ?  w 

T 

T 

°ELL  CITY  5  NW 

_ 

T 

T 

T 

_ 

BENNINGTON  LOCK  2 

o 

peWOVILLE 

0 

PICKENSVILLE 

~ 

r  INE  H I LL 

o 

"INE  LEVEL 

o 

PLANTER SV I LLE 

o 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

►rattville 

0 

PRIMROSE  FARM 

o 

PUSHMATAHA 

o 

RAY 

•EFORM 

- 

_ 

- 

1VER  FALLS 

0 

"OBERTSDALE  7  E 

T 

T 

j 

•OCK  MILLS 

o 

USSELLV I LLE 

A  INT  BERNARD 

T 

T 

ANO  MT   STATF.  FARM  API 

2 

COTTSBORO 

COTTSBORO  SUBSTA 

SALE 

_ 

T 

T 

- 

ELMA 

0 

H^FFIELD   TVA  NURSERY 

HOEMAK  ER   SPR 1 NGS 

LOCOMB  4  S 

o 

NOW  HILL 

0 

nUTM  MILL 

UTTLE 

o 

MIM 

YLACAUGA   2  K 

o 

"LVANI A 

•LLAOEGA 

T 

T 

T 

'LLADEGA   HORM  mtn  TWff 

3.5 

3,5 

■40MASV1LLE 

T 

T 

"URLOW  OAM 

o 

■WEY 

)AFFOR0 

0 

?OY 

■ISCALOOSA   CAA  AP 

T 

j 

x 

j 

T 

^CALOOSA    LOCK    ANO  OAM 

o 

JSKFGEE 

0 

«ION  SPRINGS 

0 

T 

*  I  VERS  I Ty 

iLLEY  heao 

'NCE 

T 

T 

'OLEY 

0 

LLACE  2  NE 

0 

•LNUT  GROVE 

0 

ItOUK) 

0 

ST  BLOC  TON 

TUMUtA 

0 

•ATLEY 

0 

•EELER  DAM 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

KMI TFIELO  LOCK  3 
WIOOWS  CREEK    STM  PLANT 
WILSON  OAM 
HINFIELO   ?  SH 
YATES  HYDRO  PLANT 

Y0UN6S  STORE 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

JUNt 

TdfaU  5  


Station 

Day  01  Month 

§ 

1 

t 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

19 

19 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ALBERTV ILLE   1  S 

MAX 

m;n 

90 
66 

92 
57 

S3 

52 

83 

56 

87 

65 

82 
69 

89 
69 

93 

70 

96 

72 

99 
68 

96 

69 

95 
67 

95 
70 

98 
64 

85 
65 

86 
68 

83 
65 

92 
65 

90 
62 

92 
68 

97 
69 

95 
66 

97 

64 

88 

67 

J  o 

65 

90 
69 

89 
68 

86 
70 

86 

67 

91 
69 

90 

70 

90.4 
66  •  2 

ALEXANDER  CI  TV  6  NE 

MAX 
MIN 

96 

59 

93 
60 

87 

50 

87 

52 

89 

60 

85 

67 

91 
68 

93 
67 

95 

70 

96 
71 

93 
64 

93 
64 

94 
65 

85 
65 

87 

83 
67 

93 
65 

93 
62 

94 

59 

91 
64 

93 
63 

91 
65 

91 
'  0 

86 

65 

89 
67 

84 
68 

88 
69 

93 
64 

93 
67 

90  •  8 
63.8 

ANDALUSIA 

MAX 
MIN 

98 

72 

97 
71 

95 
63 

93 
64 

94 

72 

93 

71 

85 

72 

89 

73 

96 

74 

100 
69 

98 

70 

97 
69 

98 

70 

97 

73 

92 

89 

71 

91 
69 

95 
74 

94 

72 

98 

74 

95 
69 

97 

70 

92 
71 

97 

70 

95 
71 

96 
71 

91 

72 

87 
71 

88 
71 

95 
73 

94.1 
70.7 

ANN  I  ST ON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

97 
64 

85 

56 

87 

52 

89 

55 

86 
66 

89 
71 

92 
71 

97 

71 

96 

71 

99 
68 

94 

68 

94 
69 

97 
69 

84 

67 

86 

ec 

9« 

93 
64 

96 

62 

94 

68 

98 

69 

92 

66 

96 
66 

92 
64 

92 
70 

88 
70 

82 
70 

89 

70 

94 
69 

95 
70 

91.6 
66.6 

ATMORE    STATE  FARM 

MAX 
MIN 

100 
68 

96 

69 

94 

65 

97 
69 

94 

65 

94 
68 

95 

70 

101 
74 

95 
73 

97 
70 

96 

67 

96 

72 

97 
72 

95 
74 

91 

98 
72 

97 

99 

71 

102 
73 

100 
72 

96 

71 

91 
69 

97 

73 

94 

72 

93 

72 

92 
72 

81 

72 

89 

71 

92 
72 

96 

72 

95.2 
70«7 

AUBURN    3  SN 

MAX 
MIN 

97 
69 

98 
64 

88 
61 

89 

61 

90 
69 

93 
69 

90 
70 

92 

69 

96 
70 

95 
68 

98 
65 

94 
70 

94 
69 

94 
67 

87 

92 

79 

92 
64 

93 
67 

96 
69 

92 
68 

94 

65 

94 

68 

95 
65 

93 
68 

67 

70 

86 

69 

85 

70 

88 

70 

92 

70 

91.8 
67.6 

BAY  NINETTE 

MAX 
MIN 

07 
70 

95 
75 

93 
67 

93 
69 

87 

70 

90 

71 

97 

71 

97 

77 

97 
74 

99 

75 

94 

68 

96 
68 

96 
72 

95 
70 

90 

93 

97 

99 
78 

97 
73 

95 
70 

93 
68 

90 

70 

93 
73 

90 

73 

88 

72 

64 

74 

76 

72 

85 

71 

92 

72 

95 

72 

92.8 
71  .7 

BELLE  NINA  2  N 

MAX 
MIN 

93 
67 

90 

57 

86 

55 

89 

57 

89 

72 

93 
68 

96 

70 

98 

69 

102 
69 

101 
71 

99 
70 

98 

65 

100 
66 

66 

61 

89 

89 

98 

98 
69 

100 
62 

102 
70 

103 
68 

96 
66 

99 
68 

97 
71 

95 
71 

95 
67 

90 

70 

89 

71 

96 
70 

100 
74 

95.3 
67.8 

BIRMINGHAM  HB  AP 

MAX 
MIN 

95 
67 

86 
66 

87 

61 

89 

59 

85 

72 

89 

72 

93 

72 

96 

75 

97 
77 

97 

71 

97 
69 

95 

72 

98 
72 

63 
70 

90 

85 

99 

99 
68 

97 
67 

99 
74 

98 

7  0 

93 
68 

96 
71 

92 

7  0 

92 
74 

91 

72 

83 

72 

87 

72 

94 

70 

94 
72 

92.5 
70.2 

BIRMINGHAM   HB  CITY 

MAX 
MIN 

98 

TO 

90 
64 

90 
64 

91 

65 

89 

73 

93 
71 

96 

72 

100 
75 

98 

77 

99 
74 

98 

68 

99 

72 

100 
75 

92 
71 

92 
7 1 

89 

100 

101 
70 

102 
70 

100 
77 

99 

73 

97 
67 

99 

72 

96 

70 

97 
74 

95 
72 

84 
72 

87 
71 

96 

72 

98 
74 

95.5 
71.4 

BREXTON    3  SSE 

MAX 
MIN 

98 
61 

94 
63 

90 

57 

90 

57 

87 

67 

87 

70 

92 
70 

98 

70 

95 
67 

98 
64 

96 
68 

96 
69 

97 
69 

96 

71 

89 

95 

97 

98 

71 

100 
66 

96 
67 

97 
61 

92 
68 

95 
68 

93 
65 

90 
67 

87 

72 

78 

72 

86 
70 

93 
67 

95 

63 

93  %2 
66.8 

CAMDEN  3  NNW 

MAX 
MIN 

96 
63 

92 
63 

87 
56 

90 
58 

89 
64 

89 

66 

91 

68 

97 
69 

98 
71 

96 
69 

96 
68 

93 
70 

98 
69 

96 
70 

91 
69 

90 

98 

98 
68 

98 
68 

98 

71 

97 
67 

93 
69 

95 
68 

89 

69 

91 

69 

89 
70 

82 
72 

86 

71 

92 
68 

96 
71 

93.2 
67.9 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 
MIN 

97 
65 

96 
60 

85 
5* 

88 

57 

88 

65 

90 

68 

88 

69 

90 
69 

96 
71 

93 
68 

95 
65 

92 
67 

92 
68 

95 
67 

81 

82 

78 

93 
63 

92 
63 

94 
66 

91 
68 

93 
65 

93 
67 

92 

63 

92 
66 

98 
67 

85 
68 

84 

70 

86 
68 

90 
67 

90.3 
65.7 

CENTREv  ILLE 

MAX 
MIN 

96 

62 

97 
60 

90 

56 

89 

55 

90 
62 

90 
68 

91 
68 

94 
67 

99 
72 

100 
70 

98 
68 

99 

72 

97 
72 

100 
69 

83 

94 

86 

99 
66 

99 
66 

99 
68 

98 
64 

98 
68 

96 
66 

94 

69 

93 
69 

94 
70 

93 
73 

83 

70 

86 
70 

96 

72 

94.0 
67.6 

CMATOM 

MAX 
MIN 

98 
64 

95 
66 

94 

56 

95 

60 

93 
60 

96 

67 

100 
66 

100 
69 

99 

70 

99 
68 

97 
68 

100 
71 

99 
69 

98 
71 

94 

95 

98 

101 
75 

102 
72 

100 
69 

98 
61 

95 
70 

98 
68 

95 
66 

91 
67 

89 
70 

76 
72 

91 
71 

95 
68 

97 
66 

95.9 
67.7 

C 1 TRONELLE 

MAX 
MIN 

95 

71 

93 
74 

91 
68 

91 

70 

88 

71 

90 
71 

95 
74 

97 
76 

97 
75 

97 

72 

95 
70 

97 
73 

99 
73 

94 

74 

92 

95 

97 

99 
76 

101 
81 

97 

73 

97 
69 

91 
72 

97 
73 

91 
72 

89 

75 

86 
72 

79 

73 

83 
71 

90 
74 

94 

73 

93.2 
73.0 

CLANTON 

MAX 
MIN 

96 
68 

98 
63 

88 
58 

88 
60 

89 
69 

90 
70 

89 

72 

95 
72 

98 

75 

96 

72 

99 
67 

96 
71 

96 

72 

97 
75 

80 

92 

82 

96 
69 

98 
67 

95 

72 

95 
70 

96 

67 

94 

70 

95 
68 

92 

72 

91 

71 

89 

71 

84 

72 

90 
69 

95 
72 

92.6 
69.5 

CORDOVA 

MAX 
MIN 

96 
63 

90 
54 

89 

54 

90 

53 

93 

65 

95 
65 

99 
66 

99 
71 

102 
71 

99 
69 

98 
69 

98 
65 

ioo 

67 

95 
69 

95 

90 

99 

99 
64 

101 
60 

101 
67 

:  oo 
68 

95 
67 

95 
68 

93 
67 

90 
68 

89 

69 

85 
69 

88 

70 

94 
67 

94 

67 

95.0 
66.1 

DAYTON 

MAX 
MIN 

94 
68 

95 
65 

90 
64 

88 

63 

90 
68 

90 
70 

91 
70 

94 
71 

97 

73 

99 
71 

97 
69 

96 
69 

93 
71 

91 

71 

89 

92 

95 

96 

70 

95 
71 

100 
70 

95 
68 

92 
71 

96 
71 

92 
71 

94 

71 

90 

72 

88 

71 

93 
71 

95 
72 

93.3 
69.9 

DECATUR 

MAX 
MIN 

95 
72 

86 

63 

88 

62 

90 
63 

90 

70 

94 
72 

94 

72 

99 
75 

98 
77 

101 
75 

98 
73 

95 

71 

99 

72 

84 

68 

89 

70 

91 

95 

97 

71 

98 

60 

101 

75 

98 

72 

94 

69 

98 

71 

96 
70 

96 

74 

94 

72 

88 

72 

69 

72 

92 
73 

96 

74 

94.1 
70  .9 

3ENOPOLIS  LOCK  4 

MAX 
MIN 

93 
67 

93 
66 

88 

62 

87 
61 

91 

65 

88 

69 

89 
70 

95 
70 

97 
73 

99 

72 

98 
69 

97 
70 

96 
74 

96 

70 

98 

91 

94 

96 
69 

95 
70 

97 
69 

96 
70 

97 
68 

94 

71 

94 

69 

95 
69 

92 

75 

90 
71 

86 

72 

67 

71 

94 

72 

93.5 
69.5 

5EMOPOLIS  LOCK  ANO  DAM 

MAX 
MIN 

94 

65 

95 
64 

90 
62 

90 

61 

93 
65 

91 
69 

93 
69 

95 
71 

100 
74 

100 
71 

100 

70 

99 
70 

99 
70 

100 
73 

91 

70 

91 

94 

97 
69 

97 

72 

99 
69 

97 
72 

97 
67 

94 
71 

96 
70 

94 

69 

94 

71 

92 
71 

67 
75 

89 
70 

94 

72 

94.7 
69.5 

>OTHAN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

99 
70 

90 

69 

90 

63 

94 

65 

92 

71 

82 

71 

88 

72 

97 
72 

96 

74 

94 

68 

93 
68 

94 

71 

95 

73 

92 
70 

89 
70 

91 

95 

92 
73 

98 
69 

89 
71 

96 
69 

94 

66 

95 
71 

92 
68 

95 
70 

67 
71 

88 

88 
71 

92 
73 

94 
72 

92.4 
70.1 

jUFAULA 

MAX 
MIN 

99 
67 

92 
67 

90 
63 

89 
64 

92 

72 

88 
71 

68 

72 

97 
74 

94 

75 

96 

70 

93 
68 

98 

70 

98 

72 

95 
69 

91 
68 

96 

70 

94 
.70 

95 
70 

93 
67 

90 
71 

90 
71 

89 

71 

69 

72 

93 
72 

94 

72 

92.9 
69.9 

VERGREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

97 
63 

92 
69 

90 
39 

91 
58 

89 
68 

87 
69 

91 

73 

97 

70 

96 
71 

96 
67 

92 
66 

94 
71 

96 
70 

93 
72 

93 
69 

91 

96 

96 

72 

97 
69 

94 
68 

96 

67 

92 
68 

95 
69 

91 
69 

92 
68 

90 
70 

80 

71 

87 
69 

93 
68 

95 
68 

92.6 
68.4 

AIRHOPE 

MAX 
MIN 

97 
70 

96 
74 

92 
69 

91 
68 

90 

70 

90 

93 

73 

94 

78 

95 
76 

96 
74 

94 
68 

93 

73 

93 
73 

94 

73 

92 
73 

92 

94 

99 

79 

97 
71 

97 

75 

92 
70 

89 

70 

93 

73 

93 

72 

86 

74 

83 

74 

79 

73 

88 

73 

93 
73 

94 

72 

92.4 
72.7 

AYETTE 

MAX 
MIN 

97 
69 

97 
69 

88 

59 

90 

53 

89 

56 

68 

93 

65 

97 
67 

98 

69 

101 
69 

97 
67 

99 
68 

99 
64 

99 
67 

93 
68 

94 

96 

99 
63 

100 

63 

99 

69 

100 
66 

102 
65 

94 

66 

96 

73 

95 

65 

93 
66 

93 
66 

92 
69 

93 
66 

93 
69 

95.5 
66.2 

ORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

93 
79 

92 
81 

87 
78 

88 
76 

85 

76 

89 

92 

79 

91 
80 

90 
SO 

93 

75 

88 
68 

88 

70 

88 

72 

90 
79 

90 

92 

93 
82 

93 
83 

92 
80 

90 
79 

89 

73 

92 
79 

91 
80 

68 

79 

82 

73 

8  0 

73 

88 

73 

88 

HO 

90 
79 

89.5 
77.3 

RISCO  CITY 

MAX 
MIN 

98 

70 

98 

72 

95 
66 

90 
65 

92 

72 

89 

70 

88 

71 

91 
74 

99 
74 

99 
68 

97 
68 

95 
72 

97 
72 

97 
69 

92 

93 

98 

73 

97 
72 

100 
72 

102 
68 

97 
68 

92 
72 

98 
71 

92 
71 

91 
71 

86 

7? 

77 
70 

83 
71 

94 

71 

93.7 
70.5 

AOSDEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

95 
66 

87 
58 

89 

32 

90 
54 

84 

64 

90 

71 

93 

71 

98 

69 

93 

72 

100 
69 

97 
68 

96 
67 

99 
68 

65 
66 

87 

83 

95 

91 
66 

95 
64 

95 
70 

98 

70 

91 
66 

95 
67 

94 
66 

91 
70 

88 

70 

84 

71 

90 
70 

95 
68 

94 

71 

92.1 
66.9 

ENEVA 

MAX 

MIN 

100 
65 

103 
68 

93 
64 

94 

62 

93 

72 

92 
71 

83 

72 

91 

73 

99 

71 

98 

67 

96 

67 

92 
67 

95 
71 

97 

72 

97 
67 

91 

90 

96 

72 

97 
68 

98 
68 

90 
67 

98 

68 

94 

67 

93 
66 

94 

69 

93 
71 

89 

70 

88 
70 

90 
70 

95 
71 

94.1 
68.8 

TOOWATER 

MAX 
MIN 

94 
62 

95 
65 

82 
61 

87 

63 

80 

65 

91 
67 

87 
71 

91 

72 

95 
71 

94 

73 

92 
66 

93 
70 

93 

73 

94 
69 

80 
65 

87 

70 

79 

93 

68 

93 
67 

93 
69 

93 

72 

95 
67 

94 

71 

94 

66 

92 
69 

90 
69 

88 

70 

84 

71 

87 
71 

93 
73 

90.4 
68.5 

'EENSBORO 

MAX 
MIN 

95 
67 

91 
63 

89 
62 

90 
63 

90 
69 

93 
69 

95 

71 

98 

72 

98 
7* 

98 
72 

98 

70 

99 
74 

97 

72 

88 

73 

93 
71 

96 
71 

97 
70 

98 

6Q 

9 

72 

100 
72 

97 
70 

94 

67 

95 

72 

93 
71 

94 

71 

93 
71 

67 
71 

89 

72 

95 

72 

5 

94.4 
70.1 

'EENVILLE 

MAX 
MIN 

99 
74 

91 
68 

85 
62 

85 
62 

85 
70 

84 

69 

92 
73 

100 
70 

99 

73 

96 

72 

91 
67 

97 
73 

96 
71 

93 
72 

96 
69 

85 

72 

91 
68 

90 
72 

94 
71 

93 
71 

96 

69 

94 
68 

94 

72 

93 
68 

92 
71 

90 
70 

83 
72 

85 
70 

95 
71 

96 

72 

92.1 
70.1 

'LEYVILLE 

MAX 
MIN 

89 

70 

92 
60 

84 

62 

85 
62 

87 

67 

88 
68 

90 

70 

93 

72 

95 
75 

97 

73 

96 
70 

94 

70 

94 
70 

93 
68 

68 

90 
70 

89 
7 1 

84 

67 

94 

69 

96 

74 

9  J 
69 

96 
66 

92 
69 

94 
69 

93 
70 

82 
66 

90 
68 

85 
70 

85 
70 

90 
72 

90.6 
68  .8 

ADLAND 

MAX 
MIN 

102 
70 

90 

72 

9  0 
61 

95 
65 

96 

70 

97 

73 

99 
74 

98 

75 

96 

77 

97 

72 

97 
70 

93 
69 

96 

72 

96 

71 

90 
70 

91 
70 

95 
69 

94 

72 

93 
71 

95 
70 

93 
68 

96 
68 

94 
74 

90 
71 

90 
71 

64 

73 

65 

74 

88 
74 

94 
84 

92 
80 

93.3 
71.7 

GHLAND  HONE 

MAX 
MIN 

96 

73 

92 
67 

87 

63 

89 

63 

91 

70 

85 

69 

90 

72 

96 

70 

95 

7? 

96 

70 

93 
66 

91 

72 

95 

70 

86 

72 

89 
69 

85 
68 

93 
69 

93 

70 

95 
74 

89 

72 

92 
69 

91 

67 

92 
71 

88 
68 

89 
71 

88 
70 

S3 

71 

86 

71 

91 

72 

93 
73 

90.7 
69.8 

1NTSVILLE   4  SSE 

MAX 
MIN 

94 
67 

86 

57 

88 

56 

89 

58 

87 
67 

02 

73 

95 

71 

98 

74 

100 
77 

101 

72 

99 

72 

97 

73 

99 
67 

85 
67 

69 
68 

89 

72 

95 

73 

97 

67 

97 
63 

99 
70 

1  00 
70 

94 

66 

97 

70 

95 

72 

94 
74 

93 
72 

89 

70 

92 
73 

96 
70 

99 

73 

94.2 
69.1 

r*YETTE 

MAX 
MIN 

98 
66 

87 
60 

90 

33 

90 

56 

91 

65 

89 
67 

90 

68 

94 
70 

95 
70 

100 
66 

92 
65 

9  3 

t,f, 

96 
69 

82 
66 

87 

65 

76 
66 

93 
65 

9? 

64 

93 
65 

92 
67 

19 

69 

93 
65 

99 
67 

93 

•62 

92 

65 

86 
68 

83 
68 

91 
66 

95 
69 

94 

69 

91.4 
65.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 

Station 

LIVINGSTON 

LOCKHART 

MADISON 

MARION   JUNCTION   2  NE 
MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELO 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE   WB  CITY 
MONTGOMERY  WB  AP 
MONTGOMERY  WB  CITY 
MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
ONEONTA 
OZARK 

PELL  CITY  5  NW 

PRATTVILLE 

PUSHMATAHA 

ROBERTSOALE  7  E 

ROCK  MILLS 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT    STATE   FARM  API 

SCOTTSBORO 

SELMA 

TALLADEGA 

THOMASV I LLE 


TUSCALOOSA  CAA  AP 

TUSKEGEE 

UNION  SPRINGS 

UNIVERSITY 

VALLEY  HEAD 

WETUMPKA 


Day  Of  Month 


MAX 

MIN  | 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX  I 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


89      89  91 

67     63     62      61      64  70 


98  9* 

72  65 


94     87  85 

66     59  56 


96     89  87 

66     65  61 


91     91  90 

65     72  70 


88  90 
57  64 


88  90 
60  67 


98  89 
74  70 


98  97 

72  76 


94  95 
72  75 


98  88 
70  66 


98  86 
74  68 


92  84 
69  63 


97  96 
60 


96  99 
70  69 


93  95 
65  63 


96  89 
66  69 


95  95 
66  66 


98  96 

66  75 


99  96 
62  63 


92  94 
65  60 


92  84 

69  58 


94  86 

65  57 


99  93 
68  66 


97  88 
64  57 


97  98 
70  71 


96  97 

72  67 


96  90 

66  64 


96  97 

70  63 


96  96 
68  63 


97  89 
67  64 


91  90 
57  54 


96  87 
67  63 


89  90 
67 


90 
71 


91  93 

62  !  61 


73     74  73 


10  I   U      12      13     14     IS      16     17     18      19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29  30 


98 

73 


82     91     97  98 


73     73     73     57     68  67 


94  95  100  100  102  98 
69     70     74     71     69  65 


93  100  96  99  96  95 
72     71     75     71     68  73 


94     98     96  97 


87  90  87 

66  71  70 

88  88  91 

63  68  71 

90  89  85 
67  70  70 

92  95  96  85 

64  72  71  72 

86  88  85  87 

52  50  61  67 

89  92  88  92 
59  69  71  74 

85  91  89  95 

59  61  69  71 

91  86  87  96 

67  71  71  71 


88  83 

56  63 


90  86 

54  61 


88  |  92 

69  ,  70 


38  94 
68  66 


90  93 

70  I  69 


94  |  95 
73  68 


70 

90  89 
59      68  70 


93  96 

71  74 


69 


90  93 
67  70 

89  91  93 
65  71  70 

91  90  94 

55  68  69 

90  91  93 

59  70  69 

88  91  93 
64  69  69 

89  87  91 
64  69  68 


95  97 
76  75 


97  96 

73  76 


97  95 
74  76 


96  100 
74  75 


95  101 
71  75 


90  97 
73  73 


92  96 
67  67 


97  97 
70  72 


94  100 
70  74 


93  95 
73  72 


96  95 
68  71 


94  98 
67  70 


96  94 

69  72 


98  98 
67  70 


98  97 

72  75 


94  100 
73  74 


94     96  95 

71      73  69 


96  99  87 
66      66  67 


95  I  97 
74  i  71 


99     89  96 

74     71  72 


88     96     91     96  88 

76     78     77     75     71  73 


96  95 
68  69 


96  95 
69  69 


102  96 
76  75 

96  100 


69     68  67 


98  98 
70  67 


95  99  94 
68     68  67 


99  102 
72  74 


91  95 
72  73 


94     99  99 

70     72  76 


86  91 

77  74 


96  95 
73  75 


91  95 
78  78 


85  91 
74  72 


84  90 

75  72 


87  91 

67  72 


101  85 
67  64 


95  93 
74  70 


99  79 
68  65 


97  94  94  96. 
72     68     72  71 


85  91 
72  70 


98  98 

69  69 


96  91 
71  68 


100  95 
76  71 


97  96  96 
67     66  69 


100  98 
69  69 


98  96 
69  67 


101  99 
70  67 


98  97 
72  69 


100  98 
70  69 


94  98 

70  67 


100  101 
72  69 


70 
101 


95  90 
69  70 


95  87 
66  64 


99  83 
67  65 


91  89 
65  66 


88  90 
65  63 


91  93 
75  72 


95  97  92 
70     66  68 


93     96  91 


100  93 
73  70 


95  88 
73  70 


85  97 
70  71 


93  92 
77  70 


70  67 
101  100 


97  97 
65  63 


88  90 
71  74 


100 
72 


90  91 
71  69 


82  91 
69  71 


85  94 
62  71 


95     82  90 


89  91  96 
71     67  75 


90     96  97 

75     70  69 


87     96     98  98 

74      72  7*1 


97     98  94 

74     73  67 


94      96  91 

70      74  69 


98  101 
70  67 


96  100 

69  72 


69     70  72 


101 

HO 


86  95 
70  70 


94  95 

75  77 


90  89 
67  68 


91  85 

71  69 


87  80 
65  66 


85  98 
70  69 


93  96 

73  73 


94  95 
71  71 


85  95 
68  67 


90  90 
69  70 


81  92 

65  70 


95  99 

76  71 


96  95 
68  70 


99  93 
78  71 


93  97 

72  70 


94  98 

73  69 


98  98 
72  72 


97  98 
67  68 


94     98  92 

71     72  70 


94  94 

63  68 


96 

78 

100 

74 

97 


67      70  64 


96  98 
70  71 


102  101 
70  68 


93  93 
71  69 


94  93 
68  68 


102  100 
66  66 


95  96 
68  69 


96  100 
67  68 


89  97 
74  70 


100 
70 


82  96 
68  70 


92  81  95 
71  68  71 

93  99  100 
74  70  67 

92  89 

70  67 

90  81  92 

69  67  69 


96  98 
72  70 


91  96 
73  70 


85  90 
73  71 


82  94 
74  71 


95  95  97 

62  69  68 

99  101  100 

73  73  68 

93  97  92 
71  71  71 

104  98  99 

68  71  71 

94  95  91 
68  71  70 

93  96  91 

68  68  71 

101  98  98 

69  71  71 

94  95  97 

67  73  68 

94  91  95 

68  72  73 


92 
70 


95  92 
74  76 


91      95  92 

68      72  70 


91  95  93 

71  75  72 

90  93  91 

71  74  74 


92  95 

70  73 


92  96 
69  74 


101  91 
66  67 


95  93  95 
68     69  68 


96  89  93 
65     66  63 


91  96  92 

69  70  71 

98  98  97 
69  69  70 

91  91  90 

68  71  69| 

97  96 

65  63 

101  93  95 

64  66  65 

89  91 
64  68 

92  96 

63  66 

94  97 

69  73 

93  94 

66  68 

99  94 
68  71 

9C  92 

68  71 

98  96  95 

67  70  73 

96  92  95 

68  70  65 

95  90 
67  70 

98  97  S 

67  71 

93  92 

61  70  72 

90  93  90 

69  69  70 


92  90  82 
71     71  72 


91     92  85 

71     72  70 


96  95  94 
69     68  70 


94      88  87 

73      72  73 

89 

7* 

92 
76 

92 
71 


83  79 
73  71 


89  85 

75  73 


90 

71 


86  86 

71  71 


92  86 
72  70 


93  91 
69  72 


92  88 

69  72 


91  88 

67  70 


90  93 
69  71 


91  90 

68  71 


85  78 

73  71 


86  81 

70  70 


93  93 
68  69 


90  84 

69  67 


68     67  67 


93  90 
71  72 


90  85 
70  71 


93  89 
71  72 


89  85 
70  70 


90  85 
70  71 


93  89 
69  69 


90  89 

70  69 


93  88  87 
70     69  70 


86  86 
73  71 


87     87  95 

72     71  73 


82     86  92 

71     72  73 


89  93  98 
72     70  72 


72     70  72 


91  95  97 
74      74  75 


79     86  90 

71     75  73 


89  94 

72  72 


89  93  96 
72     74  75 


86  89  95 
73     73  73 


83  90  95 
71     67  69 


92  95 
72  72 


80  86  92 
70     67  67 


89     94  95 

69      70  72 


82  85 
72  71 


87  90  94 
72     72  71 


89  94  93 
69     67  68 


88  89  95 
70     67  70 


87  92  93 
66     65  67 


91  96  98 
70     67  69 


90     96  95 

72     70  72 


89  95  95 
71      69  70 


79  85 
71  71 


86  90  93 
71     72  71 


87  97 
71  70 


90  91  94 
71     71  70 


88  90  93 
69     72  75 


84  97  98 
70     70  70 


88  92 
73  64 


88  92  94 
73     73  73 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 
WIND 

.23 
12 

.28 

32 

.29 
27 

.25 
32 

.26 
19 

.15 
40 

.09 

30 

.17 
14 

.22 
5 

.26 
9 

.26 
33 

25 

.24 
20 

.28 
6 

.  10 
5 

.18 

7 

.16 
7 

.20 
11 

.24 
21 

.25 

22 

.20 
10 

.34 

12 

.17 
6 

.  16 
11 

.19 
6 

.13 
24 

.26 
53 

.09 
24 

.10 

29 

.17 
10 

6  1 

FA IRHOPE 

EVAP 
WIND 

54 

.36 
42 

.21 
10 

.19 

25 

.16 
21 

.06 

35 

.36 
36 

.21 
29 

.24 
33 

.20 
21 

.20 
27 

.15 
21 

.23 
21 

.30 
63 

.17 
18 

.15 
19 

.27 
59 

.31 
71 

.25 
14 

.21 
11 

.24 
18 

18 

.15 
8 

.20 
7 

.07 
8 

.04 
12 

17 

17 

.12 
10 

.17 
12 

94  5 

MARTIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.30 
56 

.20 
54 

.31 
27 

.25 
22 

.21 
13 

.12 
38 

.23 
30 

.24 
10 

.24 

10 

.22 
5 

.31 
25 

.28 
30 

.24 
11 

.25 
19 

.11 
10 

.04 

30 

.24 
15 

.30 
60 

.23 
10 

.27 
20 

.20 
5 

.28 

22 

.18 
2 

.26 
3 

.17 
1 

1 

91 

50 

.19 
10 

.18 
10 

B5  i 

1 

See  reference  notes  following  Statli 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  ol   1952  -  1953 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Nor-Bal 

July-June 

ILEKANDER  CITY  6  NE 

0 

0 

4 

292 

411 

647 

494 

451 

256 

176 

11 

0 

27*2 

»NNISTON  CAA  AP 

0 

0 

3 

290 

433 

671 

532 

463 

270 

211 

13 

0 

2886 

283* 

kTNORE    STATE  FARM 

0 

0 

0 

132 

292 

420 

323 

?86 

81 

53 

0 

o 

1567 

)AV  MINETTE 

0 

0 

0 

125 

237 

369 

323 

297 

77 

69 

0 

0 

1517 

1ELLE  MINA  2  N 

0 

0 

? 

319 

427 

639 

498 

484 

267 

200 

1 1 

0 

2852 

)  I RM 1 NGMAM  MB  AP 

0 

0 

1 

267 

393 

613 

478 

441 

236 

1  73 

7 

0 

2609 

2795 

llRMlNGHAM  MB  CITY 

0 

0 

0 

173 

292 

522 

391 

369 

176 

125 

1 

0 

2049 

IREMTON   3  5SE 

0 

0 

0 

204 

300 

445 

366 

313 

131 

9* 

0 

0 

1855 

:amden  3  NNM 

0 

0 

0 

220 

345 

502 

393 

356 

169 

111 

0 

0 

2098 

:matom 

0 

0 

0 

214 

316 

474 

376 

332 

143 

97 

0 

0 

1954 

ITRONELLf 

0 

0 

0 

120 

238 

395 

304 

281 

84 

58 

0 

0 

1480 

:oroova 

0 

0 

5 

267 

430 

596 

467 

429 

234 

165 

3 

0 

2596 

IECATUO 

0 

0 

2 

266 

400 

627 

488 

466 

263 

177 

12 

o 

2701 

IOTMAN    CAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

122 

276 

464 

355 

314 

90 

95 

0 

0 

1716 

[UP  AULA 

0 

0 

0 

146 

279 

494 

373 

350 

128 

98 

10 

0 

1878 

!VERGREEN  CAA  AP 

0 

0 

0 

211 

369 

417 

372 

15* 

13* 

3 

0 

2162 

AIRHOPt 

0 

0 

0 

109 

2  30 

373 

291 

285 

73 

61 

0 

1422 

I'ORT  MORGAN 

0 

0 

0 

54 

145 

282 

263 

223 

45 

39 

0 

0 

1051 

fiADSOEN  GAS  PLANT 

507 

177 

1* 

0 

Lreensboro 

0 

0 

0 

175 

263 

402 

369 

159 

1 1 1 

0 

0 

2006 

Ueenville 

0 

0 

0 

134 

283 

462 

380 

3*5 

127 

83 

0 

0 

1834 

IE AOL  AND 

0 

90 

443 

328 

233 

99 

60 

0 

0 

I6HLAN0  HOME 

0 

i  0 

491 

357 

368 

139 

110 

3 

o 

•UNTSVILLE  4  SSE 

0 

0 

5 

354 

501 

695 

538 

523 

336 

232 

15 

0 

3199 

AFAYETTF 

0 

0 

0 

204 

355 

617 

476 

**5 

234 

177 

5 

0 

2513 

IVINGSTON 

0 

0 

0 

263 

346 

535 

392 

385 

177 

128 

0 

0 

2226 

MRION   JUNCTION   2  NE 

0 

0 

0 

207 

352 

550 

432 

400 

18* 

123 

0 

0 

2248 

UxkEll  field 

o 

o 

0 

149 

307 

514 

398 

3*3 

129 

6* 

2 

o 

1926 

3BILE   Mfl  AIRPORT 

0 

0 

0 

116 

256 

402 

318 

304 

70 

69 

0 

0 

1535 

1622 

lOBILE  WB  CITY 

0 

0 

0 

116 

257 

386 

304 

283 

62 

61 

0 

0 

1469 

1 5*2 

ONTGOMERY  MB  AP 

0 

0 

0 

170 

335 

539 

427 

374 

162 

120 

3 

0 

2130 

2169 

lONTGOMERV   MB  CITY 

0 

0 

0 

136 

264 

510 

378 

341 

13* 

95 

2 

0 

1882 

1978 

USCLE    SHOALS  CAA  AP 

0 

o 

s 

333 

449 

654 

548 

511 

277 

221 

15 

0 

3013 

ZARK 

0 

0 

0 

87 

230 

426 

315 

282 

92 

80 

IRATTVILLE 

0 

0 

0 

195 

346 

542 

441 

390 

165 

1 

0 

\ 

OBERTSOALE  7  E 

0 

0 

0 

108 

228 

368 

311 

273 

78 

70 

0 

0 

1436 

locie  MILLS 

0 

0 

23* 

386 

636 

517 

471 

265 

170 

5 

UNO  HT   STATE   FARM  API 

0 

o 

8 

312 

436 

659 

547 

506 

332 

216 

16 

0 

3034 

KOTTSBORO 

0 

0 

4 

301 

471 

668 

522 

500 

335 

219 

1* 

0 

3034 

ELMA 

0 

0 

0 

1  52 

276 

469 

367 

325 

136 

98 

0 

0 

1823 

ALLAOEGA 

0 

0 

0 

236 

364 

599 

469 

425 

2*1 

173 

8 

0 

2515 

HOMASV ILLE 

0 

0 

0 

165 

263 

479 

364 

350 

132 

103 

0 

1876 

USCALOOSA  CAA  AP 

0 

0 

0 

266 

362 

594 

474 

419 

205 

155 

1 

0 

24  96 

NION  SPRINGS 

0 

0 

0 

135 

292 

499 

375 

361 

1*9 

107 

NIVERS I TY 

0 

0 

0 

270 

391 

618 

492 

441 

221 

166 

0 

0 

2599 

ALLEY  HEAD 

0 

0 

12 

664 

567 

570 

*17 

26* 

2* 

0 

ETUMPKA 

0 

0 

0 

177 

317 

521 

408 

367 

169 

117 

1 

0 

2077 

DEGREE  DAY  NORMALS  IN  THIS  TABLE  ARE  DERIVED  FROM  THE  PERIOD  1921-1950 


See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


ALABAMj 
DELAYED  DAT/ 


Temperature 


No.  oi  Days 

Snow.  Sleet.  Hail 

Nc 

.  oi  Days 

Station 

•J 

.  e 

Departure 
From  Norma 

Q 

Max. 

Min. 

.1 

Day 

c 

0 

II 

Averagi 
Minimu 

Averagi 

Highest 

a 

Lowest 

Dale 

Degree 

u 

Total 

Departu: 
From  N< 

S 

o 

Date 

Total 

Max.  De 
on  Grou 

Date 

S 

DECEMBER  19S2 

GENEVA 

62.5 

38.1 

50.3 

79 

10 

22 

15 

0 

0 

11  1  0 

1 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

DECEMBEB  1952 

SBALE 

.10 

1.12 

1.70 

4.54 

7.46 

FEBRUARY  1953 

COLUMBIA  1  W 

.63 

.14 

.49 

.40 

T 

1.21 

.31 

.09 

T 

1.77 

T 

.  10 

.55 

.05 

.79 

.12 

.05 

6.70 

MAY  1953 

COLUMBIA  1  1 

.01 

T 

1.46 

.30 

1.47 

3.24 

HYTOP 

1.90 

.70 

.20 

.15 

.90 

.06 

.09 

4.00 

DAILY  TEMPERATURES 

Table  5 


Station 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DECEMBER  1952 

GENEVA 

UAX 
HIN 

53 
33 

62 
37 

72 
47 

62 
47 

57 
47 

62 
30 

69 
30 

67 
42 

76 
47 

79 
61 

69 
32 

60 
29 

65 
30 

55 
33 

49 

22 

46 
23 

57 

25 

62 
28 

68 

33 

69 

37 

75 
45 

60 
30 

65 
40 

67 
53 

59 
54 

63 
53 

54 
44 

53 
41 

59 
27 

60 
34 

65 
46 
_ 

62.5 
38.1 

CORRECTIONS 
MONTH:     MARCH  1951 


Annlston  CAA  AP 


Monthly  precipitation  total  should  be 
11.30,  departure  fr->m  normal,  +5.66. 


Annlston  CAA  AP 


MONTH :      SEPTEMBER  1952 


Dally  amount  on  29th  should  be  1.91, 
monthly  total  should  be  11.30. 


Dally  amount  on  14th  should  be  *. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No 

County 

« 

a 

(5 

Latitude 

Longitude 

P 

i 

Obser 
vahon 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

m 
0 

Temp. 

Precip 

E 

ooot 

HENRY 

4 

31  )4 

85  15 

465 

Mil 

WILLIAM  W.   NOR DAN 

c 

WINSTON 

2 

795 

M7A 

PALMER  GOOSEY 

c 

CENTRAL  TOWER 

00T1 

LAWRENCE 

2 

34  21 

B7  20 

990 

U.S.  FOREST  SERVICE 

0140 

WILCOX 

1 

32  14 

87  25 

173 

8A 

SIDNEY  J.  HARDY,  SR 

1  LLC  1  S 

01 48 

MARSHALL 

12 

34  13 

86  13 

1114 

6A 

6A 

JESSE  M.  CULP 

2  3  5  7 

E»  CITY  6  NE 

01  ft) 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

65  52 

660 

5* 

!>P 

CITY  FILTER  PLANT 

2  3  5  7 

.LE 

01  TO 

PICKENS 

13 

160 

BLANTON  J ONES 

0252 

COVINGTON 

ft 

31  19 

86  30 

350 

7A 

7A 

J.    RAYMOND  SHREVE 

2  3  3  7 

N  CAA  AIRPORT 

02  T2 

C'LHOUN 

3)  35 

83  51 

599 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  3  7 

OS  18 

WINSTON 

2 

34  04 

BT  IS 

500 

MRS.  LESSIE  ULLER 

0369 

CLAY 

11 

33  16 

85  50 

1010 

MID 

henry  l.  mc  Queen 

C 

0)77 

ST.  CLAIR 

7 

570 

S.  A.  CROW 

03*0 

LIMESTONE 

12 

34  46 

86  39 

709 

7A 

TVA-62 

STATE  FARM 

0402 

ESCAMBIA 

8 

31  10 

67  29 

300 

4P 

4P 

ATMORE  STATE  FARM 

2  3  3       7  C 

0422 

LEE 

11 

32  34 

65  31 

730 

BA 

MRS.  MARTHA    I .MOORE 

2  3  3  7 

KS  10 

042  T 

LEE 

11 

32  36 

65  29 

700 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

M4C 

AUTAUGA 

1 

200 

J.  B.  NEIGHBORS 

0546 

COLBERT 

12 

J  4  43 

67  32 

463 

7A 

TVA-462 

CLOSED  5/53 

BIB 

DM1 

BALDWIN 

30  53 

87  47 

266 

7P 

GROVFR  W.  WOODWARD 

2  3  9  7 

06)1 

FRANK i.  IN 

« 

34  28 

87  52 

910 

7A 

TVA-41 

3  C 

INA   J  N 

0655 

LIMESTONE 

12 

34  42 

66  53 

600 

AP 

4P 

ALA.  POLV.  INST. 

2  3  3  7 

0740 

FAYETTE 

2 

452 

MISS  CLARA  R.OLIVE 

c 

SE 

0T90 

MARION 

1) 

34  10 

86  07 

529 

1] 

MRS. BELLE  WHITEHEAD 

c 

0623  AUTAUGA 

1 

32  40 

B6  43 

3*0 

ftA 

JOHN  R.  THOMAS 

HAM  MB  AIRPORT 

0631 

JEFFERSON 

2 

33  34 

86  45 

610 

m  :  ; 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  3      7  C 

HAM  MB  Gift 

06  36 

JEFFERSON 

2 

33  32 

66  50 

694 

SP 

SP 

MRS. CARRIE  6 . HOP  TON 

2  3  3  7 

MSA 

COLBERT 

12 

470 

TVA-42 

MS) 

MARSHALL 

2 

34  13 

86  10 

1075 

7A 

MlLFORO  H.  DOOLEY 

3  C 

f  1049 

CRENSHAW 

6 

31  35 

86  16 

284 

7A 

R.   E.  HENDERSON 

r. 

1004 

ESCAMBIA 

ft 

31  04 

87  03 

65 

6P 

b* 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

2  3  5  7 

1099 

JACKSON 

12 

34  56 

83  45 

660 

SP 

MISS  M.LOUISE  JONES 

3 

SE  1178 

PIKE 

5 

513 

GEO.  L.  HICKS 

1266 

SHELBY 

t 

33  06 

66  45 

500 

BA 

ZEMMA  P.  MOL COMBE 

1300 

WILCOX 

i 

32  02 

87  19 

110 

5P 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5  7 

1315 

CLARKE 

is 

31  53 

67  59 

93 

U 

WM.   H.   GRIFFIN,  JR 

C 

IL  2  HH 

1324 

TALLAPOOSA 

ii 

32  50 

85  41 

680 

6A 

6A 

ALA.   POLY.    INST . 

2  3  5  7 

HILL  1377 

WALKER 

2 

430 

MISS  MARY  C.  RAY 

MOVE 

1492 

MORGAN 

12 

34  23 

86  38 

780 

7A 

TVA-66 

ILLE  1520 

BIBB 

3 

32  57 

67  08 

230 

W.  D.   NOLL  IF  I  ELD 

2  3  5  7 

1  ^6  0 

WASHINGTON 

IS 

31  26 

68  15 

195 

6P 

SP 

CMAS.  C.  SMITH 

2  3  5  7 

SBUSC 

1615 

TALLADEGA 

T 

S3  17 

66  21 

460 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

j 

LLC  1605 

MOBILE 

9 

331 

B.  0.  JONES 

2  3  5  7 

1690 

MONROE 

1 

31  32 

87  31 

163 

7A 

T0LL1E  L.  HASKEW 

1694 

CM I L  TON 

32  SI 

86  36 

590 

6A 

BA 

THOMAS  E.  WYATT 

2   3  5  7 

1725 

BARBOUR 

5 

31  33 

85  27 

590 

5A 

EDWARD  E.  POPE 

1607 

GENEVA 

S 

31  10 

85  55 

263 

6A 

SAUL  R.  SMITH 

3 

1619 

COLBERT 

12 

479 

TVA-462-A 

3  C 

l  e*.<» 

OE  KALB 

34  15 

85  52 

734 

7A 

MRS.    S.  CUNNINGHAM 

I  1  W 

1665 

HOUSTON 

9 

31  16 

85  08 

130 

7A 

REX  H.  CANADAY 

1940 

WALKER 

2 

33  46 

67  11 

334 

5P 

b° 

MRS.  C.  GREShAM 

2  3  3  7 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

68  23 

215 

REUBEN  P.  HARRIS 

3 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

760 

U 

DR.  W.  B.  FULTON 

!c  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

32  30 

85  46 

730 

M, 

H,  CLAY  PLESS 

C 

2141 

PICKENS 

13 

33  00 

B8  17 

207 

E.   F .  SMITH 

2149 

MORGAN 

12 

34  25 

87  04 

595 

TVA-S03 

2168  MARENGO 

1  3 

32  21 

87  39 

_ 

7A 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

2  3  5  7 

2207 

MORGAN 

12 

573 

MRS.  FREDA  TRIMBLE 

2  3  5  7 

221ft 

MORGAN 

12 

34  37 

86  59 

600 

6A 

TVA-63-B 

SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

12 

34  36 

86  58 

588 

BA 

TVA-41 1 

IS  LOCK  4 

2240 

MARENGO 

13 

32  31 

87  51 

100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  7 

IS  LOCK  6  0AM 

22 4 S 

MARENGO 

1) 

32  31 

87  50 

100 

BA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  7 

:AA  AIRPORT 

23  t? 

HOUSTON 

5 

322 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  7 

2377 

HOUSTON 

S 

31  17 

85  24 

300 

KID 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 

2577 

COFFEE 

10 

31  25 

66  04 

204 

r* 

SARA  L.  ENGLISH 

26)2 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

67  48 

252 

7A 

K.    V.  BERRY 

3 

2727 

BARBOUR 

4 

31  5) 

85  08 

254 

SP 

BA 

HARRY  E.  MAUGANS 

2  3  5  7 

2742 

GREENE 

2 

114 

E.  B.  HOLBROOK 

3  C 

Em  caa  ap 

276) 

CONECUH 

31  25 

8  7  02 

257 

MID 

MIO 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  7 

Mil 

BALDWIN 

9 

30  32 

87  55 

23 

M10 

SP 

HAROLD  F.  YATES 

2  3  5  6  7 

PEN  OONO  TOWER 

26)2 

COVINGTON 

9 

31  06 

86  33 

232 

U.S.  FOREST  SERVICE 

LE 

2640 

MORGAN 

12 

34  22 

66  55 

620 

7A 

TVA-384 

3 

ITy  blk  pond  twr 

2646 

WINSTON 

2 

650 

U.S.  FOREST  SERVICE 

21ft? 

MADISON 

12 

34  36 

66  34 

641 

7A 

TVA-576 

2e^3 

FAYETTE 

13 

33  41 

67  SO 

330 

8A 

bi 

TERRELL  F.  CANNON 

2  3  5  7 

2945 

JACKSON 

12 

34  46 

BS  41 

1380 

TVA-387 

3  C 

E  AT  LOCK 

2976 

LAUDERDALE 

12 

34  47 

87  40 

450 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5 

POSIT  1  W 

3024 

LOWNDES 

6 

480 

ALICE  C.  LAMAR 

30)5 

BALDWIN 

9 

30  14 

86  01 

BP 

6P 

WM.  H.  CHANDLER 

2  3  5      7  C 

THE 

30*3 

DE  KALB 

34  26 

85  43 

879 

BA 

JOHN  W.  PATE 

3  C 

31  OS 

MONROE 

0 

31  26 

87  24 

BA 

BA 

MRS.  NEL1A  MCKENZIE 

2  3  5  7 

3151 

ETOWAH 

7 

34  01 

66  00 

SS4 

BA 

FRANKLIN  K.  EDGE 

3 

GAS  PLANT 

3154 

ETOWAH 

565 

SO.  NATURAL  GAS  CO 

2  3  5  7 

ILLE 

3160 

Sumter 

1) 

32  49 

68  09 

ISO 

FRANK  J.  FIELDS 

32  00 

CULLMAN 

2 

34  01 

86  45 

500 

BA 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

3  C 

3235 

GENEVA 

5 

31  02 

65  52 

REBECCA  CAMPBELL 

2  3  5  7 

339  * 

COOSA 

1 

33  04 

66  03 

1010 

7A 

C.  PURVIS  CONAWAY 

2  3  5  7 

3430 

WALKER 

2 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3511 

HALE 

2 

32  42 

67  36 

220 

BP 

BP 

N.   HAMNER  COBBS 

2  3  5  7 

LLC 

3519 

BUTLER 

6 

31  50 

86  36 

444 

SP 

CECILE  T.  LEWIS 

2  3  3  7 

LLE  2 

3524 

BUTLER 

6 

31  50 

86  36 

MIO 

CLAUDE  CONN,  JR 

C 

Cft€S  2  SSE 

3559 

BALDWIN 

9 

30  16 

10 

GULF  STATE  PARK 

, 

VlLLE  CITt  w  WKS 

3576 

MARSHALL 

12 

U  17 

610 

7A 

TVA-403 

VILLE  DAM 

isai 

MARSHALL 

12 

34  26 

86  24 

611 

7A 

TVA-70 

LLE 

3*20 

WINSTON 

2 

3-  1* 

67  37 

947 

ELMER  L.  SHIPMAN 

2  3  5       7  C 

3644 

MAR  I CM 

13 

34  06 

498 

7A 

REX  COOPER 

WK  CAHABA  TOWER 

369 

PERRY 

3 

u 

600 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

LLE 

i  ■•e 

LOWNDES 

l 

32  11 

66  35 

BA  MAX INE  E.  WATSON 

J  '61 

HENRY 

s 

11  21 

65  20 

ftp 

6P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5  7 

D  HOME 

3616 

CRENSHAW 

31  57 

66  19 

594 

bP 

5P 

LUKE  JORDAN 

2  3  3  7 

3!-»2 

CLEBURNE 

i : 

33  32 

65  24 

BA 

THOMAS  J.  HART 

3  <*-» 

FRANKLIN 

13 

34  20 

67  56 

645 

6A 

FRANK  L.  HAYNES 

3 

LLE  SuBSTAT [ON 

MADISON 

12 

34  4) 

66  33 

611 

6* 

TVA-63 

LLE  A  SSE 

MADISON 

12 

34  42 

610 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

JACKSON 

12 

34  34 

86  05 

1500 

TVA-76 

1  LOCK  1 

4192 

Clarke 

1  J 

31  13 

68  01 

10 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  C 

1  SmoalS 

419? 

TALLADEGA 

33  32 

66  12 

475 

SP 

ALABAMA  POWER  CO 

IVILLE 

4209 

CALHOUN 

33  49 

85  45 

'10 

MID 

FLOY  E.  OWEN 

C 

OAM 

430ft 

Elmore 

32  37 

86  15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

TE 

4502 

CHAMBERS 

11 

32  34 

85  24 

830 

6P 

ftp 

CLARENCE  H.  FINCHER 

2  3  3  7 

4603 

CHILTON 

)2  56 

6ft  31 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3  C 

■ 

4611 

JEFFERSON 

1 

J)  33 

86  33 

636 

MRS.  MARY  K.  LEE 

»62 

CHEROKEE 

7 

i*  : ; 

65  46 

389 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

iicm 

4:9? 

SUMTER 

13 

32  35 

88  11 

160 

7P 

PROF.  E.  J.  MURPHEY 

2  3  5  7 

Station 
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1  

Refer 

to 
tables 

Temp 

Precip 

LOCKMART 

4822 

COVINGTON 

9 

31  01 

84  22 

290 

HA 

6A 

H.   C.  YOUNG 

2)5  7 

LOCK  17 

TUSCALOOSA 

CORPS  Of  ENGINEERS 

MADISON 

497* 

MADISON 

12 

34  42 

86  45 

57) 

9A 

9A 

HARRY  R.  TAYLOR,  JR 

2  3  5  7 

MAGELLA 

JEFFERSON 

3 

33  30 

86  51 

634 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

MAGNOLIA 

5004 

MARENGO 

1 

32  08 

87  39 

185 

MIO 

DR.  T.  H.  GA1LLARD 

C 

MARION  1  N 

SI  08 

PERRY 

2 

32  36 

67  IB 

230 

8A 

BILLY  R .  SANDERS 

3  C 

MARION  JUNCTION 

DALLAS 

MRS.  MARGARET  SMITH 

MARION  JUNCTION  2  NC 

5121 

DALLAS 

S 

>2  26 

67  1) 

200 

6'' 

ftP 

ALA.   POLY.  INST. 

2)3  7 

MARTIN  DAM 

5140 

TALLAPOOSA 

11 

)2  40 

63  55 

340 

ftP 

ftP 

ALABAMA  POWER  CO 

2)567 

MAXWELL  FIELD 

5202 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

6ft  21 

163 

NIC 

MID 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

2  3  5 

MC  CALLA  2  NE 

3233 

JEFFERSON 

I 

33  21 

66  99 

550 

6A 

JAMES  B.  CLLIOTT 

MELVIN 

CHOCTAW 

1 1 

JOHN  R.  LAND 

MERTZ  PONOVlLLE  TOWER 

5382 

B  1  66 

32  93 

67  20 

600 

ftA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

3)97 

BULLOCK 

32  04 

85  32 

490 

MID 

MAT HEW  W.  HALL 

C 

MILLERS  FERRY 

9417 

WILCOX 

1 

32  06 

67  22 

78 

BOOKER  T.  RIDGCWAY 

MILSTEAO 

3439 

MACON 

11 

32  27 

69  94 

206 

6A 

T.  C.  CARR 

3 

MITCHELL  DAM 

I  K  |  J 

CHILTON 

)2  48 

86  27 

350 

ftA 

ALABAMA  POWER  CO 

MOBILE  MB  AIRPORT 

5476 

MOBILE 

J 

30  41 

86  19 

212 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  3  7 

MOBILE  WB  CITY 

MOBILE 

30  42 

86  02 

10 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5      7  C 

MONTE  SANO 

•  *  :■=> 

MADISON 

1  2 

86  31 

1630 

TVA- 530 

MONTEVALLO 

53)7 

SHELBY 

3 

3)  Oft 

66  92 

462 

BA 

M    P  JETER 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

ssso 

1 

32  18 

B6  24 

198 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  9      7  C 

MONTGOMERY  WB  CITY 

S9S5 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

201 

M 

SP 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9      7  C 

MOULT ON 

5625 

LAWRENCE 

12 

34  29 

67  17 

630 

7A 

3  C 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5749 

COLBERT 

lz 

34  4) 

67  37 

540 

MID 

MIO 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2)5  7 

NATCHEZ 

3765 

MONROE 

1 

31  43 

67  It 

182 

7A 

S.  B.  HELTON 

NEW  BROCKTON 

9642 

9 

31  23 

85  56 

450 

MID 

E .  EARL  BOYETT 

NEWBURG 

9647 

FRANKL IN 

12 

7A 

NEW  MARKET 

12 

774 

7A 

NEWTON 

}679 

DALE 

5 

31  20 

63  36 

220 

BASCUM  N.  BROWN 

ONE ON T A 

6121 

BLOUNT 

2 

33  57 

86  29 

B57 

7A 

L.  E.  SCLLCRS 

2  3  9  7 

ORRVILLE 

DALLAS 

EDWARD  B.  WARREN 

OZARK 

621B 

DALE 

9 

31  26 

83  39 

380 

6A 

BA 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  9  7 

PAINT  ROCK 

t,  ;j  2  t-. 

JACKSON 

12 

34  40 

B6  20 

610 

TVA-69 

3  C 

PALMERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

3 

))  44 

B6  41 

798 

GEORGE  T.  POSEY 

s 

PELL  CITY  5  NW 

6326 

ST.  CLAIR 

f 

33  38 

66  21 

950 

6A 

A.  F .  BOWMAN 

2)3  7 

PENNINGTON  LOCK  2 

20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PERRYVI LLE 

6362 

PERRY 

3 

32  37 

a  -  06 

C.  M.  PLUMMER 

PE  T  ERMAN 

6370 

MONROE 

1 

31  33 

87  16 

Nil 

MRS.   MINTA  EODINS 

P1CKENSVILLE 

641  *. 

PICKENS 

13 

33  13 

88  16 

169 

7A 

MRS.  DORA  | .  CLAY 

PINE  HILL 

64ft  0 

WILCOX 

1 

31  59 

67  36 

110 

7A 

MRS. BELLA  L.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

MRS.    ENA  C.  PAUL 

PLANT  ERSV1LLE 

6901 

DALLAS 

1 

32  39 

86  56 

240 

0.  H.  BARNES 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6921 

JACKSON 

12 

34  5? 

85  55 

633 

TVA-695 

PLEASANT  MILL 

6326 

DALLAS 

1 

32  10 

86  55 

MID 

W.  D.  GRINDLE 

C 

PRATTVI LLE 

6640 

AUTAUGA 

1 

32  28 

86  28 

2B1 

6P 

6P  CONTINENTAL  GIN  CO 

2  3  5  7 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

180 

yOONW.  E.  ELS6ERRY 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

88  21 

BA 

6A 

MRS.  JAN  IE  C.  BROWN 

2  3  9  7 

RED  BAY 

6B03 

FRANKLIN 

12 

34  27 

88  09 

627 

TVA-493 

REFORM 

6847 

PICKENS 

13 

33  23 

88  01 

242 

ik 

WILLIAM  T.  AMBROSE 

5 

RIVER  FALLS 

693  : 

COVINGTON 

6 

31  22 

66  32 

90 

JOHN  R.  BRADLEY 

3 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

MID 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

C 

ROBERTSDALE  7  E 

BALDWIN 

9 

30  33 

87  36 

146 

6P 

ftP 

CARL  BOSECK 

2  3  9  7 

ROCK  MILLS 

'023 

RANOOLPH 

33  09 

B5  18 

745 

6P 

6A  JAMES  B.  BAILEY 

2  3  9  7 

RUSSELLV1LLE 

7126 

FRANKLIN 

12 

34  30 

67  44 

740 

7A 

TVA-725 

SAINT  BERNARD 

7197 

Cullman 

2 

34  12 

B6  47 

802 

7A 

FR.  ROGER  LOTT 

2  3  3  7 

SAND  MT. STATE  FARM  API 

DE  KALB 

6P 

ALA .   POLY .  INST. 

2  9  9  7 

7282 

JEFFERSON 

2 

33  43 

86  SB 

304 

DORA  R.  WEBSTER 

SCOTT SBORO 

7304 

JACKSON 

12 

34  41 

86  02 

660 

6P 

MRS.  KIN2IE  BOBO 

2  3  5  7 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

7310 

JACKSON 

12 

34  41 

86  01 

660 

7A 

TVA -7 6- A 

SCALE 

■3^ 

RUSSELL 

4 

32  18 

65  10 

370 

BA 

FRED  E.  ODUH 

3 

DALLAS 

7A 

JOHN  0.  RHODES 

2  9  9  7 

SHEFFIELD  TVA  NRSY 

i « 1  • 

COLBERT 

12 

34  46 

87  42 

505 

7A 

TVA-49 

shoemaker  springs 

7460 

LIMESTONE 

12 

34  51 

B7  12 

610 

7A 

TVA-682 

SLOCOMB  4  s 

7376 

GENEVA 

5 

31  03 

B5  36 

270 

BA 

PATRICK  H.  SMITH 

3 

SNOW  HILL 

762  C 

WILCOX 

1 

32  00 

87  01 

225 

7A 

MRS.  EVA  R.  RAY 

3 

SOUTH  HILL 

7671 

DE  KALB 

34  24 

TVA-75 

796) 

3 

32  32 

87  11 

145 

J.  F.  SuTTLE ,  JR. 

7968 

JACKSON 

12 

34  53 

86  13 

665 

7A 

TVA-385 

SYLACAUGA  2  W 

■  194 

TALLADEGA 

7 

33  10 

86  17 

548 

BA 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

SYLVAN I A 

6012 

DE  KALB 

12 

34  34 

85  49 

1400 

TVA-3B6 

3 

TALLADEGA 

B024 

TALLADEGA 

6P 

C.  D.  WEAVER 

2  9  9  7 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

8032 

TALLADEGA 

33  IB 

66  04 

1919 

6AIU.S.  FOREST  SERVICE 

ThOMASVILLE 

8178 

CLARKE 

13 

31  55 

87  44 

395 

8* 

LEROY  GATES 

2  3  5  7 

THORSBY  1  SW 

62  04 

CHILTON 

1 

32  54 

MIO 

SOIL  CONSERV.  SvC 

C 

THURLOM  DAM 

8215 

ELMORE 

1 1 

32  32 

85  54 

288 

ftA 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

8259 

MADISON 

7A 

TVA-506 

3  C 

T RAF FORD 

82B5 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86  44 

470 

WILLIAM  P.  DOSS 

3  C 

6323 

to 

31  49 

BS  58 

590 

6A 

BA 

THOMAS  J.  OILLARD 

2)5      7  C 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

8380 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

170 

HID 

m:i 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  7 

TUSCALOOSA  LOCK  6  DAM 

6385 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

152 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

TUSKEGEE 

6396 

MACON 

11 

32  26 

459 

BA  TUSKEGEE  INSTITUTE 

2  3  9  7 

8436 

BULLOCK 

6 

32  08 

65  44 

BA 

BA 

ALLEN  J.  BROWN 

2  3  9  7 

6446 

PERRY 

32  27 

67  31 

27) 

7A 

J.  5.  BRANYON 

UNIVERSITY 

6494 

TUSCALOOSA 

2 

33  12 

6'  3) 

225 

HID 

MID 

DR.  P.  H.  MITCHELL 

2  3  5      7  C 

VALLEY  HEAD 

6469 

DE  KALB 

3 

34  34 

85  36 

10)1 

BP 

8A !MRS.  CARRIE  DALBV 

2  3  3  7 

6477 

TUSCALOOSA 

33  10 

87  13 

WM.  F.  VANCE 

VERNON 

8317 

LAMAR 

13 

33  45 

86  07 

160 

MID 

COUNTY  AGENTS  CO 

C 

B605 

RANDOLPH 

11 

33  06 

85  34 

640 

7A 

ALABAMA  POWER  CO 

WALLACE  2  NE 

66)7 

ESCAMBIA 

ft 

31  14 

67  12 

165 

MRS .ARTHUR  M.MORRIS 

3 

WALNUT  GROVE 

8648 

ETOWAH 

2 

34  04 

66  19 

650 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

3 

WATERLOO 

6666  LAUDERDALE 

12 

34  35 

86  04 

445 

ftP 

J.  ELL  I E  THREE  T 

WEST  BLOC  TON 

6609  BIBB 

3 

33  07 

87  07 

900 

RUPERT  M.  BEARDEN 

WE TUMP KA 

8B59 

ELMORE 

32  32 

66  12 

205 

6P 

6A 

MRS.  D.  R .  WHI TAKER 

2  9  3  7 

WHATLEY 

8867 

CLARKE 

13 

)1  39 

67  43 

170 

7A 

LEONARD  L.  COLEMAN 

WHEELER  OAM 

6879 

LAWRENCE 

"o 

TVA-52 

WHITFIELD  LOCK  3 

6923  CHOCTAW 

13 

32  17 

B6  01 

7A 

CORPS  OF  ENC INEERS 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

6936 

JACKSON 

12 

34  53 

65  45 

612 

7A 

TVA -7 04 -A 

3  C 

WISON  DAM 

COLBERT 

12 

34  46 

67  )7 

3)0 

ftA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

W  INF  I  ELD  2  SW 

8998 

FAYETTE 

13 

33  55 

67  50 

466 

7A 

W.  W.  COTNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

65  54 

339 

ftA 

ALABAMA  POWER  CO 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

12 

34  57 

67  53 

790 

7A 

TVA -621 

3 

1      1 -ALABAMA i      2-BLACK  WARRIOR)      1 -CAHABA ■      4-CHAT TAHQOCHEE i      3-CMCCT AWHATCHEE i  6-CONECUHi 


7-COOSA ,      8-ESC AMB1 A i      9- GULF ,      1 O-PEA , 


11-TALLAPOOSA,     12-TENMCSSEEi  13-TOMSIGBCC 


REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     Tbere  will  be  no  duplication 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Observation  tlaes  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  axe  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Is 

slonal  units  used  in  this  bulletin  are:     temperature  °F. ,    precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  moveme 
measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  foots 

Sleet  and  hail  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated, 

Data  in  Tables  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.M.,  C.S.T.  WTR  EQUIV  in  1 
equivalent  of  snow  on  the  ground.     It  la  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  IncheB  or  more. 

-  No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  S  Is  Indicated  by  no  entry. 

♦  And  also  on  a  later  date  or  date*. 

•  Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"   indicates  recorder  stations.     These  Btatlons  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  lat 

Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  I  inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing,     see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,    If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent   the  value  for 

R  Dally  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  tbo  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

W.R.P.C.,  Chattanooga,  Tenn.   8/4/53    900 
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ALABAMA  -  JULY  1953 


A.  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 


WEATHER  SUMMARY 


In  all  three  Divisions  of  the  State,  this  July 
had  somewhat  more  rain  than  the  average.  Tem- 
peratures were  quite  seasonable  on  an  average, 
but  there  was  a  week  of  unusually  mild  weather 
from  the  10th  to  the  16th.  Since  few  stations 
had  less  than  four  inches  of  rain,  most  farm 
crops  came  through  in  unusually  good  condition. 

Temperature 

The  average  temperature  for  July  for  the  State 
was  80.0°,  0.3°  below  normal.     This  was  the 
first  month  since  April  without  a  temperature 
mean  above  normal.     Only  ten  stations  had  a 
reading  as  high  as  100° .     The  highest  for  the 
State  was  101°  at  Belle  Mina  on  the  afternoon 
of  the  2nd,  and  at  Frisco  City  on  the  afternoon 
of  the  7th.     The  weather  continued  rather  hot 
until  the  9th.     From  the  10th  to  the  16th,  in- 
clusive, mild  temperatures  prevailed,  and  about 
a  third  of  the  stations  had  minimum  readings 
as  low  as  60°.     Mobile's  lowest  was  67°  on  the 
11th.     Fort  Morgan,  surrounded  by  water,  was 
the  only  station  not  getting  below  70°.  The 
lowest  recorded  in  the  State  was  53°  at  Cordova 
on  the  11th.     After  the  16th,  temperatures  were 
mostly  near  or  slightly  above  normal,  but  with 
rather  low  day  time  temperatures  on  the  21st. 

Precipitat  ion 

Rainfall  was  well  distributed  over  the  State  as 
a  whole,  considering  the  wide  local  variations 
that  practically  always  occur  in  July. 


pecan  crop  continued  to  look  good,  although  a 
few  areas  had  some  rather  heavy  shedding.  Much 
hay  was  baled  during  the  last  week  when  only 
scattered  rains  were  occurring.     With  plenty  of 
rain  in  most  areas,  pastures  were  of  course  good, 
and  livestock  held  up  well.     Corn  made  a  good 
crop,  since  many  farmers  have  learned  to  time 
the  planting  so  as  to  have  it  mature  in  July 
when  drought   is  less  likely  to  occur.  Most 
early  corn  was  damaged  by  drought,  however.  A 
good  peach  crop  was  marketed  in  Chilton  County. 
About  a  normal  crop  was  produced  of  such  commer- 
cial vegetables  as  beans,   field  peas,  squash, 
okra  and  tomatoes. 

Thunderstorms 

On  the  afternoon  of  the  2d,   in  Montgomery,  a  thun- 
derstorm, with  1.24  inches  of  rain  in  a  short  time 
flooded  the  basement  of  the  Bell  Building.  Con- 
siderable damage  was  noted  at  the  AFROTC  head- 
quarters Building  on  Bell  Street  where  apparently 
lightning  struck  electric  wires.     Several  trees 
were  blown  down.     There  were  power  stoppages  over 
the  city,  but  no  serious  line  damage  was  done. 
During  the  shower,  several  negro  homes  in  Mobile 
Heights  were  flooded.     An  automobile  was  damaged 
by  a  falling  tree.     Total  damage  in  Montgomery 
was  about  $1,000. 

On  the  afternoon  of  the  7th,  a  4-room  house  near 
Newbern,   in  Hale  County,  was  destroyed  by  fire 
after  being  struck  by  lightning.     Total  damage 
was  unreported. 


Rain  during  the  last  week  of  June  was  heavy  in 
the  south,  and  light  to  moderate  over  the  north- 
western third  of  Alabama.     July,  therefore,  be- 
gan with  sufficient  soil  moisture  except  in  some 
northwestern  counties. 

Precipitation  over  the  State  averaged  6.00  inches, 
or  0.46  inch  more  than  normal.     This  year,   it  has 
been  above  normal  every  month  except  March  and 
June.     Scattered  showers  were  reported  on  the  2d 
and  3d.     Fair  and  hot  weather  then  prevailed 
through  the  7th.     Showers  occurred  in  most  areas 
on  the  8th  and  9th,   followed  by  fair  weather  from 
the  10th  through  the  13th.     A  rather  wet  period 
extended  from  the  14th  through  the  23rd,  when 
accumulations  of  rain  were  heavy  in  most  areas. 
Thereafter,  precipitation  consisted  mostly  of 
widely  scattered  light  showers.     The  greatest 
monthly  amount  was  11.22  inches  at  Hytop,  while 
only  1.37  inches  were  measured  during  the  month 
at  Danville. 

Crops 

Cotton  made  rapid  growth,  and  despite  weather 
favorable  for  weevil  activity,  poisoning  kept 
these  insects  fairly  well  in  check,  and  pros- 
pects were  bright  at  the  end  of  the  month. 
Peanuts  and  soybeans  also  grew  rapidly.  The 


A  number  of  lightning  strikes  occurred  in  the  vi- 
cinity of  Birmingham  on  the  afternoon  of  the  8th. 
In  the  Oak  Grove  Community,   in  the  southern  edge 
of  the  city,  a  6-room  concrete  block  house  was 
struck.     Gypsum  board  was  stripped  from  the 
ceiling  and  walls  of  three  rooms.     The  telephone 
was  knocked  from  its  niche  in  the  wall  and 
through  the  oak  flooring.     Several  windows  were 
knocked  out,  the  top  of  the  chimney  was  leveled, 
and  a  wide  hole  was  opened  in  the  living  room. 
Three  persons  were  knocked  down,  but  no  one  was 
badly  hurt. 

In  the  Sayreton  Community,   in  the  northern  edge 
of  Birmingham,  a  home  was  struck,  but  little 
damage  was  done.     One  person  who  was  holding 
open  a  screen  door  lost  the  feeling  in  his  hands 
for  about  an  hour  after  he  was  shocked.     An  eld- 
erly lady  lying  in  bed  was  also  shocked. 

At  the  Carroway  Hospital  in  Birmingham,  a  man 
standing  near  a  window  was  shocked. 

Broken  wiring  circuits  and  other  minor  damage 
was  reported  at  other  places  in  the  city. 

Total  damage  in  the  Birmingham  storms  could  not 
be  ascertained.     -  F.C.P. 
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Wind  direction 


Wind  speed 

m  p.  b 
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Relative   humidity  averages 
percent 


Number  of  days  with  precipitation 


AJOIISTON 

BIRMINGHAM  IB  AP 

MOBILE  »B  AP 

MONTGOMERY  IB  CITY 

itAlrport  data 
•Thin  datua  la  obtained 
by  visual  observation 
Lloce  recording  equip- 
ment  Is  Dot  available. 
It   Is  not  necessarily 
uhe  fastest  r  .  occurr- 
ing during  the  period. 


KE 
HE 
SSI 
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16 
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6.9 
8.4 
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31 
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St 


85 
90 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

• 

e 

t  a 

1 

I 

1 

c* 
S 

~5  s 

Ave 

1 

S 

J3 

Ave 

&3. 

884 

80.9 

104 

54 

6.04 

11 

885 

80.9 

103 

48 

3.92 

13 

886 

79.3 

100 

54 

4.23 

9 

887 

81.0 

102 

64 

7.70 

12 

888 

81.4 

100 

64 

3.16 

7 

889 

80.3 

100 

62 

6.24 

12 

'890 

80. 1 

105 

60 

5.67 

9 

891 

78.1 

102 

46 

6.11 

10 

892 

78.6 

102 

58 

9.03 

17 

893 

82.0 

103 

60 

3.55 

8 

894 

78.7 

103 

56 

4.98 

12 

895 

80.1 

102 

56 

4.93 

12 

896 

81.0 

105 

50 

5.07 

8 

897 

81.3 

105 

50 

4.84 

10 

898 

79.9 

103 

51 

6.10 

14 

899 

80.5 

103 

52 

6.86 

10 

900 

79.9 

102 

56 

4.75 

11 

901 

82.3 

108 

56 

3.43 

7 

902 

82.8 

109 

33 

2.60 

7 

903 

80. 1 

102 

54 

4.11 

9 

904 

78.5 

103 

54 

4.77 

11 

905 

79.5 

103 

55 

4.61 

10 

906 

78.9 

100 

35 

8.30 

14 

907 

81.0 

104 

56 

4  .98 

10 

908 

79.9 

103 

56 

4.83 

12 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

80.1 
78.6 
78. 1 
79.8 
81.0 

101 
100 
102 
102 
106 

50 
55 
SO 
56 
51 

4.65 
7.15 
5.33 
5.  18 
4.88 

9 
14 

12 
12 
12 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

81.7 
80.4 
78.6 
79.9 
78.4 

107 
105 

101 
104 

56 
52 
59 
54 
48 

4.18 
5.23 
16.48 
6.10 
3.85 

8 
8 

13 
8 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 

79.6 
79.4 
81.4 
79.9 
78.5 

102 
99 
103 
100 
101 

56 
57 
59 
53 
48 

6.63 
5.28 
5.14 
4.39 
5.18 

12 
10 
12 
9 
11 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

79.8 
81.6 
79.2 
80.9 
80.6 

103 
106 
104 
105 
101 

49 

54 
49 
55 
60 

3.50 
4.74 
5.95 
4.03 
5.07 

7 
10 
11 

9 
11 

1929 
1930 

80.0 
83.7 

99 
111 

58 
50 

3.72 
3.86 

9 
8 

1931 
1932 
1933 

81  .8 
82.  8 
79.4 

104 

105 
105 

58 
54 

52 

5.40 
5.04 
6.93 

12 
11 
14 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  ol  days 
.01  or  more 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

81.8 
81.3 
81.8 
79.9 
80.3 

106 
103 
107 
101 
101 

60 
60 
60 
49 
60 

6.48 
4  .52 
7.07 
4.48 
7.65 

12 
11 
12 
9 
13 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

80.8 
78.4 
80.5 
80.  9 
81.9 

105 
101 
100 
104 
104 

58 
54 
57 
57 
60 

4.78 
8.45 
7.94 
4.75 
4.68 

11 
15 
16 
11 
11 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

80.1 
80.3 
79.3 
77.4 
80.9 

105 
102 
99 
100 
104 

49 

56 
59 
41 
57 

4.16 
5.65 
6.94 
3.48 

6.35 

10 
12 
14 
7 
11 

1949 

1950 
1951 
1952 

80.8 
78.3 
81.3 
82.8 

101 
99 
103 
110 

-8i_ 
48 
56 
49 

6.71 
8.99 
4.34 

2.07 

13 
15 
9 
_S_ 

1953 

80.0 

101 

53 

6.00 

12 

All 
Years 

80.3 

5.49 

11 

Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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JULY  1951 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

•  B 

«  e 

41 

Average 

Departure 
From  Normal 

S 

X 

Date 

1 

Date 

Degree  Days 

No.  o!  Day 

1 

6 

ll 
|| 

Greatest  Day 

a 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

j  Total 

Max.  Depth 
OD  Ground 

o 

1      .01  or  More 

.50  or  More 

8 

1 

s' 
—  s 

# 
°  < 

8  k 

NORTHERN  DIVISION 



ALbtKI V ILLt    1  S 

88*2 

66.7 

77.5 

1.4 

96 

2+ 

56 

14 

13 

0 

0 

0 

3.58 

1,43 

.99 

8 

,  0 

o 

1  0 

ANN  I STON  CAA  AP 

89.7 

67.9 

78.8 

- 

.9 

97 

1  + 

57 

12  + 

0 

17 

0 

0 

0 

3.51 

- 

1.32 

•  68 

20 

.0 

0 

13 

* 

0 

BELLE  MINA  2  N 

91.7 

68.3 

80.0 

I  01 

2 

60 

10+ 

0 

20 

0 

0 

0 

5.69 

2.85 

22 

.0 

0 

8 

4 

2 

BIRMINGHAM  WB  AP 

R 

89.3 

70.1 

79.7 

.1 

97 

5+ 

59 

1  1 

0 

18 

0 

0 

0 

4.71 

- 

.40 

1.23 

15 

,0 

0 

11 

3 

1 

BIRMINGHAM 

90.6 

71.0 

80.8 

.6 

97 

1* 

61 

11 

0 

19 

0 

0 

0 

8.10 

2.93 

1.98 

15 

.0 

° 

13 

» 

3 

CORDOVA 

90.8 

6  7.0 

78,9 

,  t, 

98 

7 

5  3 

1 1 

o 

20 

0 

° 

0 

4.81 

•  74 

1,23 

22 

.  0 

o 

g 

5 

1 

DECATUR 

90.1 

70.3 

80.2 

- 

.  1 

97 

6 

63 

11 

0 

16 

0 

0 

0 

4.37 

.02 

1  .22 

3 

.0 

0 

10 

4 

FAYETTE 

GADSDEN  GAS  PLANT 

89.9 

68.1 

79.0 

98 

5 

57 

14 

0 

20 

0 

0 

0 

3.61 

1.00 

20 

.0 

0 

9 

3 

1 

GOODWATER 

88.7 

69.6 

79.2 

- 

.6 

94 

2  + 

61 

12 

1  3 
13 

5.24 

- 

.92 

1.65 

8 

.0 

0 

11 

« 

2 

HALEYVILLE 

87.3 

69.0 

78.2 

94 

1 

60 

11 

14 

0 

0 

0 

2.98 

1.10 

22 

.0 

0 

8 

1 

1 

HUNTSViLLE  4  SSE 

69.4 

80.1 

98 

i  + 

61 

10+ 

17 

0 

0 

0 

5.48 

.79 

8 

2 

MADISON 

91.2 

79.4 

- 

.4 

1 

12 

19 

0 

0 

0 

1.04 

1.54 

.0 

0 

12 

MUSCLE   SHOALS   CAA  AP 

71.1 

98 

64 

0 

1  6 

o 

o 

4.67 

1.87 

22 

.  0 

0 

1 1 

3 

2 

ONEONTA 

90.1 

67.9 

79.0 

1.6 

100 

2  + 

57 

15 

la 

0 

0 

0 

7.43 

1.02 

1.84 

16 

.0 

0 

11 

6 

3 

PELL  CITY  5  NW 

88.6 

66.9 

77.8 

97 

6+ 

57 

12+ 

12 

0 

0 

0 

7.12 

1.99 

21 

.0 

0 

10 

4 

3 

ROCK  MILLS 

90.8 

67.4 

79.1 

98 

1 

55 

14 

0 

2  \ 

o 

o 

8.84 

2.69 

2.68 

8 

.0 

0 

15 

5 

3 

SAINT  BERNARD 

90.2 

66.9 

78.6 

.4 

96 

1  + 

58 

14 

?0 

0 

0 

0 

4.67 

- 

.65 

1.35 

21 

.0 

0 

12 

' 

2 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

67.5 

96 

59 

14 

0 

a 

0 

2.00 

7 

•  0 

0 

1 0 

0 

0 

SCOTTSBORO 

91.5 

65.9 

78.7 

.4 

100 

1 

56 

10 

0 

21 

0 

0 

0 

11.18 

6.21 

3.00 

22 

•  0 

0 

13 

10 

4 

TALLADEGA 

90. 2M 

68. 4M 

79.  3M 

- 

.8 

97 

1 

57 

14 

0 

19 

0 

0 

0 

2.90 

2.46 

.66 

20 

.0 

0 

13 

1 

0 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

91.3 

70.0 

80.7 

- 

.7 

97 

1  + 

60 

11 

0 

22 

o 

o 

o 

6.49 

1.00 

1.46 

21 

.0 

0 

1  2 

5 

3 

UNIVERSITY 

90.0 

69.  3 

79.7 

1,7 

98 

6 

60 

11+ 

0 

iy 

0 

0 

0 

6.87 

1.38 

1.25 

21 

.0 

0 

10 

5 

3 

VALLEY  HEAD 

89.  OM 

66. OM 

77. 5M 

95 

61 

15 

0 

0 

0 

2.50 

17 

DIVISION 

79.2 

5.45 

.0 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

88.2 

65.3 

76,8 

95 

1 

55 

1 2 

o 

12 

0 

0 

0 

6.21 

1,58 

3 

•  0 

o 

1  3 

■ 

3 

AUBURN  3  SW 

89.  5M 

68.4 

79,  OM 

- 

.9 

97 

8 

60 

12+ 

19 

0 

0 

0 

5.98 

.66 

1.55 

22 

.0 

0 

14 

4 

2 

CAMDEN   3  NNW 

90.2 

69.5 

79.9 

98 

7+ 

55 

11 

0 

16 

0 

0 

0 

5.07 

1.80 

20 

.0 

0 

10 

3 

2 

CAMP   HILL   2  NW 

88.0 

66.7 

77.4 

95 

2+ 

56 

12 

14 

% 

0 

0 

7.73 

1.48 

23 

.0 

0 

1 5 

6 

4 

CENTREV I LLE 

91.8 

69.4 

80.6 

,6 

99 

8 

56 

11 

21 

0 

4.04 

- 

1.74 

.90 

22 

.0 

0 

10 

5 

0 

90.  3 

70.1 

80.2 

,  i 

99 

8 

61 

11  + 

20 

0 

0 

0 

3.44 

2.36 

.78 

21 

.  0 

o 

}  3 

3 

0 

DAYTON 

90.8 

71.1 

81.0 

99 

7 

61 

11 

19 

0 

0 

9.35 

3.23 

21 

.0 

0 

1  2 

5 

4 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

90.4 

70.7 

80.6 

100 

8 

62 

11 

19 

0 

0 

0 

6.87 

1.92 

2.23 

21 

.0 

0 

10 

5 

3 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

91.  2M 

70.3 

80.  8M 

99 

8 

61 

11 

20 

0 

0 

10.21 

4.00 

8 

,0 

0 

8 

5 

3 

EUFAULA 

90.8 

70.8 

80.8 

.0 

98 

6+ 

62 

12 

0 

1 9 

o 

0 

0 

0 

10.47 

4.31 

2.66 

21 

.0 

0 

15 

5 

4 

90,6 

71.0 

80.8 

,2 

97 

6 

62 

1  i 

o 

21 

0 

o 

0 

8.61 

3.  34 

2  .  R  2 

22 

.  0 

o 

I 

5 

2 

GREENVILLE 

92.2 

70.6 

81.4 

1.5 

100 

6+ 

63 

12 

0 

24 

o 

0 

0 

6.41 

.52 

1.59 

10 

,0 

0 

1  5 

4 

3 

HIGHLAND  HOME 

88.7 

70.4 

79.6 

- 

.4 

96 

3+ 

63 

12 

0 

14 

0 

o 

0 

6.39 

.52 

1.78 

23 

.0 

0 

14 

2 

LAFAYETTE 

89.1 

66.3 

77.7 

95 

1  + 

56 

12 

0 

12 

0 

0 

6.08 

1  .05 

19 

.0 

0 

18 

5 

1> 

I  lu  1  Ki(\  TflW 
L  1  V  1  nloo  1  UIN 

71.5 

96 

67 

1  3+ 

2 1 

I 

o 

5.81 

1.89 

21 

.  0 

1 2 

1 

MARION   JUNCTION   2  NE 

91.2 

70,3 

80,8 

99 

60 

20 

0 

0 

o 

5.02 

1 1 

MARTIN  DAM 

90.1 

70. 7M 

80.  4M 

97 

6+ 

65 

14 

0 

20 

0 

0 

0 

5.54 

.08 

2.59 

22 

.0 

0 

I  2 

3 

2 

MAXWLLL    r  lfcl_L> 

73.9 

1 00 

65 

1 2 

0 

2  ] 

o 

6.23 

20 

.  0 

2 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

90.7 

71.7 

81.2 

.0 

97 

1 

63 

12 

0 

20 

0 

0 

0 

4.49 

_ 

1.27 

1.19 

2 

.0 

0 

1  3 

4 

I 

MONTGOMERY  WS  CITY 

90.0 

72.1 

81.1 

- 

,4 

97 

6+ 

66 

11 

0 

18 

o 

o 

o 

5.77 

.62 

1.91 

20 

T 

0 

13 

4 

2 

PRATTV I LLE 

90.8 

71.2 

81.0 

.9 

98 

7 

61 

14 

0 

19 

o 

o 

o 

4.80 

- 

.65 

1  .  14 

22 

.0 

0 

11 

3 

1 

PUSHMATAHA 

91.2 

70.0 

80.6 

.0 

98 

7+ 

56 

11 

21 

0 

0 

0 

5.95 

.10 

1.98 

21 

.0 

0 

6 

4 

2 

71.6 

98 

61 

0 

25 

0 

0 

0 

4.58 

23 

3 

THOMASV I LLE 

91.5 

70.8 

81.2 

.3 

99 

7+ 

61 

12 

23 

0 

0 

0 

4.43 

1.59 

1.59 

?1 
8 

.0 

0 

8 

4 

1 

TROY 

90.4 

70.  5 

80.5 

- 

.1 

98 

7 

6  3 

12 

18 

0 

0 

0 

6.53 

.83 

1.92 

.0 

0 

14 

5 

3 

TUSKEGEE 

91.1 

69.5 

80.3 

- 

.6 

97 

2+ 

61 

14 

24 

o 

o 

o 

3.75 

- 

1.07 

1.62 

22 

.0 

0 

12 

2 

1 

UNION  SPRINGS 

90.8 

69.6 

80.2 

.9 

97 

7+ 

61 

12 

22 

0 

0 

0 

4.84 

- 

.21 

1.34 

22 

.0 

0 

12 

88.5 

71.8 

80  .  2 

1.5 

96 

7 

63 

14 

0 

16 

0 

0 

0 

4.93 

,11 

1.08 

22 

«  0 

0 

1  3 

2 

DIVISION 

80.4 

6.06 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

A  KIP)  A  1  IICI  A 

91.4 

70,5 

81,0 

99 

g 

62 

1 3 

20 

0 

0 

0 

7.53 

2.48 

21 

,  o 

o 

1 1 

7 

2 

ATMORE  STATE  FARM 

91. 6M 

70.  9M 

81. 3M 

100 

3  + 

63 

11 

0 

21 

0 

0 

0 

9.07 

2.52 

16 

.0 

0 

10 

* 

4 

BAY  MINETTE 

89.5 

72.0 

80.8 

.3 

6 

11 

0 

?0 

0 

0 

0 

4.  59 

- 

3.81 

1  .08 

16 

.0 

0 

10 

3 

1 

BREWTON  3  SSE 

90.6 

68.1 

79,4 

1.7 

98 

6 

58 

1  1 

0 

22 

0 

0 

0 

3.49 

- 

3.36 

1  .04 

21 

.0 

0 

8 

3 

1 

CH ATOM 

69.5 

97 

57 

1 1 

?  3 

6.89 

21 

8 

6 

1 

L 1 1 KUNtLLt 

88.9 

72.5 

97 

65 

0 

0 

0 

5.37 

22 

1 1 

1 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

91.2 

70.4 

80.8 

100 

6 

62 

12 

0 

IP 

0 

0 

0 

5.93 

.01 

1.80 

6 

.0 

0 

14 

5 

1 

EVERGREEN  CAA  AP 

90.  5 

68.6 

79.6 

1  .  1 

99 

6 

61 

11  + 

0 

|  h 

q 

o 

7.78 

1.68 

1.43 

1 

.0 

0 

14 

6 

4 

FAIRHOPE 

90. 3M 

72.  6M 

81. 5M 

.6 

95 

7+ 

66 

11 

0 

21 

0 

0 

0 

10.01 

1.68 

2.77 

16 

.0 

0 

12 

6 

4 

FORT  MORGAN 

87.8 

77,1 

82.5 

91 

6+ 

70 

15 

0 

7 

7,78 

3.02 

15 

,0 

0 

9 

FRISCO  CITY 

90.5 

70.7 

80.6 

101 

7 

63 

11 

18 

0 

0 

0 

9.42 

3.42 

3.12 

22 

.0 

0 

11 

6 

3 

GENEVA 

91.5 

68.5 

80.0 

99 

7  + 

61 

12 

22 

6 

0 

0 

4.83 

1.17 

1.02 

21 

,0 

0 

13 

3 

1 

HEADLAND 

LOCKHART 

89.1 

70.1 

79,6 

99 

7 

64 

11 

16 

0 

0 

9.26 

1.74 

17 

.0 

0 

17 

8 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

89.9 

72.4 

81.2 

.  5 

98 

6 

66 

11 

0 

21 

I 

0 

0 

8.42 

.13 

2.09 

16 

.0 

0 

13 

2 

MOBILE 

89.9 

73.8 

81.9 

.0 

96 

7  + 

67 

11 

19 

0 

0 

0 

7.96 

.02 

2.53 

21 

.0 

12 

4 

2 

OZARK 

91.8 

70.6 

81.2 

.5 

100 

7 

61 

12 

22 

° 

0 

0 

6.29 

.13 

1.45 

10 

.0 

° 

6 

3 

ROBERTSDALE  7  E 

90.0 

70.9 

80.5 

96 

6 

65 

11 

0 

21 

0 

0 

0 

7.24 

2.28 

2.30 

16 

.0 

0 

13 

3 

2 

DIVISION 

80.8 

7.17 

.0 

STATE 

80.0 

.3 

6.00 

.51 

T 

Precipitation 


tDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES . 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  oi  month 

1  | 

2 

3 

4 

i 

6 

7 

1 

8 

 1 

9 

10 

12 

13  1  14 

1  1 

15 

16 

! 

17 

 L 

18 

19 

 L 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25    26  1  27 

28 

1 

29 

i 

30 

31 

ADDISON  CtNTRAL  TOWER 

5.08 

* 

•  63 

*  t« 

•  36 

* 

•  61 

•  40 

■ 

•  ?4 

6.0? 

■  06 

•  53 

•  15 

•  07 

1  .86 

.79  . 

■  36 

■LBf  RTVILLE   1  S 

•  1 2 

•  10 

•  10 

'  Lt  «■»•■         CITY  6  NE 

6.71 

l  •se 

.03 

•  70 

1.31 

•  23 

•  06 

•  04 

•  S3 

64 

■  13 

.05 

•LlCEVlLlL 
MCMU.USM 

9.05 

•  90 

.72 

1*28 

•  13 

T 

•  24 

•  29 

■  09 

T 

1.98 

3 

•  06 

■  36 

7. S3 

1*10 

* 

•  2S 

*v? 

**' 

"22 

"I* 

2.48 

•60 

•  55 

•  04 

IMNISTPN  CAA  AP 

3.51 

•  60 

T 

iRLE* 

•  06 

1 .  38 

1*16 

•  16 

•  68 

•  OS 

.36 

* 

4MVILLE 

2.56 

•  10 

*08 

•  30 

•  22 

.30 

•  55 

•  24 

tTMENS 

5.78 

•  02 

•  0? 

.38 

T 

•  63 

•  49 

•  12 

30 

.08 

•24 

i  T  MORF  FARM 

9*07 

1  .  28 

1  •  35 

2.52 

1*10 

•  20 

•  85 

.97 

•  30 

•  40 

it/fttjRN  1 

5.98 

•OS 

•SO 

T 

•  24 

.01 

•  40 

•  18 

1 '!» 

*  w 

•  10 

■  64 

1 

•  55 

■  34 

•  16 

T 

iUTAiA'AV  1  L  L  F" 

•  21 

•  S3 

« 

•  25 

A  .SB 

•  40 

.02 

•  36 

1.08 

•  ?5 

•  32 

•  83 

.11 

.37 

IELGREFN 

6.67 

.4? 

■  30 

•  11 

.06 

2.66 

•  24 

•  86 

•  16 

■  52 

1 

•  29 

•  OS 

OaLf  mina  2  n 

3.69 

•  73 

•  15 

•  53 

•  12 

2 

9! 

.10 

1*14 

ILLIMGSLFY 

•  74 

•  10 

.06 

•  68 

|RMIN»tM*M  MB  AP  R 

•  34 

•  33 

•  31 

.06 

1  .23 

.01 

•  75 

•  09 

•  43 

■  18 

T 

1 RM 1 NGH A  m 

B.10 

.78 

1.60 

1.22 

1.98 

•  11 

!?o 

1 10 

■  17 

ISHOP 

6*00 

•  24 

•  34 

.  12 

•  05 

.50 

.20 

3 

•  30 

■  08 

•  17 

OAZ 

A. OS 

1*27 

•  43 

•  51 

•  28 

•  23 

.53 

•  07 

•  to 

•08 

•  55 

RANTLE ▼ 

3.97 

•  IS 

■  80 

•  06 

.  33 

•  15 

•  04 

•  19 

.38 

•  32 

•  10 

■  69 

•  56 

REWTON    t  SSE 

■  02 

.23 

.20 

•  20 

•  60 

1  .04 

•  69 

R I  (K»t  POR  T  7  M 

7. Aft 

•  3? 

.02 

*  1 

2 

•  45 

RUNOIDGt 

0  .94 

1 

•  20 

.30 

1*61 

.96 

T 

T 

•  16 

•  SO 

•  B4 

T 

.10 

•  73 

•  22 

•0 

.04 

T 

.26 

ALER* 

4. S3 

•07 

1  »33 

■  37 

■  71 

•  08 

•  26 

•03 

•  12 

1 

.  * 

•  3? 

AMOEN   J  NNM 

S.07 

•  24 

.09 

•  75 

•  18 

•  12 

,•80 

•  46 

■  31 

•  09 

•  03 

AMP  MILL    ?  N« 

•  IS 

.93 

•  10 

.50 

■  48 

•  34 

■  25 

ARUOS  H| LI 

7.?7 

•  39 

.47 

.80 

■  05 

•  50 

.51 

•  97 

.15 

.40 

1 

•  10 

•  62 

•  11 

ENTFR  GROVF 

4.95 

.84 

T 

.99 

•  19 

•  22 

•  43 

T 

•  51 

■  06 

•  23 

•  38 

.10 

T 

FNTRt  V 1  LIE 

4.04 

•06 

•  30 

■  13 

.03 

•  57 

.  50 

•  20 

•  69 

.90 

•  66 

NATO- 

6*61 

*  36 

•  40 

•  95 

2*25 

•  70 

.80 

•  69 

HlLDt  P^SURG 

*7B 

1 T RONE LI E 

S.37 

.69 

•  13 

•  65 

•  55 

I 

■  32 

•  19 

*  39 

•  64 

■  01 

LA| BORNE 

6.10 

•  04 

■  01 

.50 

.25 

•  50 

•  23 

•  42 

•  50 

2 

•  57 

•  58 

•39 

■  11 

LAMTO*. 

3.44 

•  06 

•  29 

■  09 

.27 

*»» 

•  19 

.78 

■  22 

.51 

.03 

■  72 

LAYTON 

4.53 

•  16 

•  23 

•  80 

•  20 

.  30 

•  50 

•*j 

* 

•  36 

DFFEE  SPRING S 

1.21 

1.  10 

in 

3LBERT  STEAM  PLANT 

4.97 

•  25 

•  17 

1 

.96 

HL1N5VILLE 

3.27 

•  10 

.82 

.20 

•  24 

•  45 

•  30 

•  83 

•  13 

■  15 

•  05 

XU«U  1  W 

7.10 

•  17 

1  .04 

T 

•  38 

2.75 

T 

■  12 

•  15 

*  19 

•  11 

•  17 

.26 

■  47 

.17 

T 

•  27 

WDOv* 

4. SI 

•  35 

•  60 

•  ?3 

•  13 

.70 

' '.  ' 

•  29 

1 

•  23 

•  75 

•  02 

•  01 

■  01 

*  36 

*  DC  V ILLS 

6*13 

•  73 

■  43 

•  23 

•  08 

•  12 

T 

•  52 

•08 

? 

•  47 

.30 

•  44 

.'"  ' 

INCV 

7.71 

.60 

1  .4? 

■  66 

.17 

.19 

3*21 

•  30 

•  12 

INVlLl  f 

1.37 

•  16 

•  06 

•66 

•  3ft 

IYTON 

9.35 

•OS 

•03 

.25 

•  18 

•  54 

.06 

*  | 

•  05 

3.73 

1 

•  73 

.  10 

1 .22 

•  13 

.06 

:C*  4 

4.76 

•  6B 

1*36 

•  09 

•  07 

•  16 

•  SS 

"CATUR  SUBSTATION 

3. AO 

•  43 

1*16 

•  09 

.02 

•  04 

.10 

•  36 

•  13 

.08 

•  04 

•  44 

•  87 

iMOPOLiS  LOO  * 

6*87 

1.12 

•  97 

.15 

•  25 

1.05 

•  04 

•03 

?.?3 

.43 

•  60 

'MOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

10.21 

4.00 

■  34 

T 

.78 

•  34 

>TNAN  CAA  AIRPORT 

I  »80 

■  81 

•  50 

.60 

•  02 

•  01 

•  09 

*  ' '' 

.08 

*  ^7 

.34 

•  13 

.ft  A 

5.54 

•  14 

.21 

•  1 1 

•  90 

•  19 

"  39 

.31 

•  10 

.65 

1 

•  39 

•62 

■  01 

.03 

.BOO 

6«60 

•  46 

•  12 

•  37 

•  77 

1  .40 

2 

.00 

1.13 

•  35 

JFAULA 

10.47 

.54 

•  19 

.02 

1.86 

•  40 

•  40 

•  41 

.13 

.04 

2.66 

1 

■  36 

1.76 

T 

.06 

•  24 

.36 

JTAW  LOCK  7 

6.93 

•  26 

•  23 

.67 

■  16 

.40 

.60 

•  60 

.  )! 

1 .  36 

1 

•  52 

1.06 

fLRGREfc N  CAA  AP 

7.78 

1.43 

.  J  2 

•  02 

•  32 

.  17 

•  01 

r 

•  42 

•  38 

la  14 

1*08 

1 

•  42 

.15 

•  01 

URMOPt" 

10.01 

•  19 

•  81 

.09 

•  71 

2.77 

•  49 

[•36 

.06 

1.26 

•  01 

•  34 

•fl 

»LCO  OPEN  PONO  TOWER 

r 

7. OB 

.87 

1.  13 

.02 

.40 

1.10 

2.06 

.13 

.50 

•  18 

•  37 

•  32 

Ilkville 

4,71 

•  09 

1*19 

•03 

•  22 

.46 

•  ?6 

•  10 

•  19 

•65 

•  33 

•  34 

■  75 

•  10 

PLLS  CITY  6LK  PONO  TwR 

4.31 

.06 

•  09 

•  08 

.17 

1*04 

1*26 

•  28 

■  ?6 

•  29 

•  76 

1*13 

•03 

•03 

.  ■  - 

■  61 

Jayette 

RECORD 

MISSING 

I  AT  ROCK 

7.42 

•  97 

.15 

•  37 

.20 

1  .05 

•  59 

•  43 

•  10 

•  03 

.06 

1 

■  79 

.75 

•  93 

MJfit'NCE  AT  LOCK 

6.00 

T 

.29 

•  04 

.36 

•03 

•02 

.68 

1 

PUT  DEPOSIT   1  W 

3.32 

.95 

.23 

[ftwr  morgan 

7.78 

•  05 

1  •  75 

3.02 

•  04 

JtRT  PavN'! 

5.78 

•  06 

.18 

.13 

•  80 

."■  .  fi  b 

•  19 

.74 

.67 

•  34 

T 

T 

jrisco  city 

9.4? 

.52 

T 

.16 

■  33 

T 

.04 

2.48 

•  54 

1.12 

.78 

.12 

.26 

T 

.07 

4.36 

•  IS 

•  10 

•  30 

•  12 

•  10 

.50 

•  30 

•  10 

1  .44 

•  35 

•  90 

jloSDEN  GAS  PLANT 

3*61 

.40 

.04 

•  10 

•  32 

.60 

•  05 

.•00 

•  75 

•  35 

VN:SVILL£ 

•  30 

.80 

.38 

.43 

•  25 

•  48 

.  .  )i 

•  07 

1.7? 

.65 

.58 

•  OS 

T 

jROEN  C 1 ' y 

4.43 

•  50 

T 

•  25 

.96 

.66 

T 

1.10 

•  48 

4.83 

•  30 

.11 

•  12 

.25 

•  65 

.09 

.71 

•  18 

1*0? 

■  44 

■  15 

•  43 

ioOWATER 

5.?4 

•  OS 

•31 

1*65 

•  04 

1  .09 

.18 

.  a  * 

■  05 

•  SS 

•  85 

■  43 

4.97 

•  03 

•  66 

■  08 

•  03 

.5? 

•  76 

•  29 

•  10 

ifEENSRORO 

.OS 

.14 

.06 

■  20 

1.46 

•  23 

•  91 

■  96 

.41 

•  48 

•  86 

\ 

■62 

•  05 

Ieemville 

6.41 

•  08 

•03 

.06 

1.59 

T 

•  07 

•  09 

•  23 

•  31 

•  03 

•  34 

1.26 

■  54 

•  41 

•  11 

•  06 

1  VLF  SHORES  2  SSE 

6.55 

2.60 

•  45 

2.00 

•  42 

•  02 

Utsrsville  city  H  wks 

2.55 

•  30 

•  25 

•  10 

.06 

■  29 

•  69 

•  14 

•  10 

•  20 

•  40 

•  WTERSVILLE  DAM 

3*01 

•  70 

•  06 

.08 

•  10 

•  49 

•  IS 

•  28 

•  05 

•  35 

.45 

•  29 

.31 

Ilcyville 

•  35 

•  08 

J 

.48 

&MILTON 

S.13 

•  52 

.10 

■  Ob 

•  32 

1  •  32 

■  '- 

•02 

T 

1.03 

1 

•  25 

.46 

jiRRISBURG  CAHABA  TOWER 

4.84 

F 

.23 

1  «45 

•  32 

•  25 

1.05 

.47 

j«<€VILLf 

4*4? 

T 

.35 

T 

.23 

•  40 

•32 

•  38 

1 

•  86 

.7? 

•  14 

j  AOL  A  NO 

RECORD 

MISSING 

L 1GMLAN0  home 

•» 

•  12 

•  60 

.80 

.05 

1  »22 

•OS 

•  22 

•30 

.22 

.65 

•  78 

Ightohtr 

6.01 

.52 

•  45 

•  06 

■  31 

•  34 

2.30 

•  90 

•  75 

•  IS 

.06 

•  OS 

5.13 

•  25 

2,07 

•04 

■  20 

■  52 

1 

.57 

■  40 

SnTSvillc  Smuu* 

S.6S 

T 

•06 

•  IS 

•  55 

3.07 

•  10 

•  10 

T 

•  20 

•  05 

.66 

.71 

Sntsville  *  SSE 

5.48 

•  SO 

•  79 

1  .60 

•  19 

•  63 

■03 

1 

.27 

•  46 

•  02 

•  79 

•  46 

.55 

•  3B 

1.11 

1*23 

•  66 

•  69 

1*11 

.15 

•  11 

•  02 

•  46 

llcKSOH  LOCK  1 

5.48 

.36 

•  24 

.  29 

•  21 

1.39 

2 

.43 

.39 

■  - 

•  09 

•  02 

||CKSON  SHOALS 

5.29 

.  50 

.63 

■  20 

1.20 

•  73 

•  49 

.69 

•  07 

■  30 

•ROAN  OAm 

8*60 

•  71  1 

•  17 

•  71 

•  02 

1  .23 

•  02 

■ 

■93 

•  29 

1 

76 

•  6? 

•06 

FAVETTE 

6*08 

•  11 

•  35 

•42 

.3? 

•  05 

•  11 

.41 

•  73 

•  24 

1.05 

•  SO 

•  75 

.12 

.06 

.50 

•  07 

•  06 

-  nix 

.  '■ 

.78 

•  59 

2*30 

1*10 

•  11 

•  75 

-it 

.9? 

•02 

BN 

kawM 

5.5? 

T 

1*26 

•  01 

•  19 

.01 

•  IS 

1*37 

•  10 

•  37 

.72 

•  58 

.01 

.75 

T 

4.45 

1.25 

.51 

•  43 

•  07 

•  19 

•  40 

•  37 

.26 

•62 

.15 

•VINGSTON 

5.81 

•  00 

•06 

•  08 

•  IS 

■  50 

•  33 

1  .89 

64 

•  71 

•  06 

^CKMART 

9*26 

•  02 

T 

•03 

•  69 

•  65 

1.26 

.04 

.29 

1  .74 

•  10 

.35 

•62 

.66 

03 

.06 

•  73 

•07 

•  60 

KK  IT 

•  38 

•  14 

•  66 

.09 

•  37 

•  07 

.41 

•  44 

•  S3 

60 

•  61 

Dl  SO* 

5*66 

•  18 

•  0? 

1*3? 

1.7? 

•  36 

.36 

.03 

•  03 

56 

•  54 

GELLA 
*MON   1  N 

6.31 

65 

.04 

.78 

•  58 

.0? 

2*46 

•  55 

. 

•  21 

33 

•  51 

5*91 

•  17 

.19 

1.11 

•  18 

•42 

•  92 

1 

B« 

•  63 

f  ION  JUNCTION 

4.68 

•47 

T 

.30 

.12 

•  01 

•  33 

•02 

1.68 

93 

•  55 

V 1 0N  JUNCTION  ?  NE 
RTfN  DAM 

•  ST 

.01 

•  10 

.43 

•  06 

.16 

•  70 

• 

66 

.81 

•  11 

5.54 

.14 

.0? 

•  ?3 

•  06 

•  06 

1.  39 

2 

39 

•  tl 

•  04 

•  07 

•  36 

■WELL  FIELD 

6»23 

1 .32 

T 

.  70 

*S9 

•  20 

•  13 

•  15 

.49 

78 

.07 

T 

CALLA  2  NE 

5.99 

•  16 

•  16 

.37 

•  1? 

•42 

•  33 

•  63 

23 

•  56 

T 

7.06 

■  17 

".to 

.47 

•  61 

•OS 

•  23 

1.61 

1 

LB 

.65 

•29 

»Tf  PONOVlLLf  TOWER 

4.38 

.35 

.46 

•SO 

•  30 

l 

CM 

.15 

-LERS  PERRY 

6*64 

•  41 

.08 

.09 

•  73 

•  60 

1*87 

47  a 

.03 

•  14 

.STEAD 

3.BS 

•  14 

.02 

T 

.02 

.14 

•  21 

•  34 

T 

1 

00 

•  61 

.14 

.08 

•  06 

T  . 

*     rCMCLL  DAM 

6.39 

.  ■ 

1*06 

1.30 

.05 

•  07 

.61 

•  4$ 

•  39 

•06 

•  52 

•  31 

60 

•  69 

•  18 

MLC  MB  AIRPORT 

8.42 

.04 

•  82 

•  35 

•  16 

T  .18 

•  11 

2.09 

1.35 

.99 

.37 

•>0 

T 

•  74 

T 

•  30  • 

llll 

7.96 

•  SI 

2.13 

.01 

.36 

•  45 

.66 

•67 

2*33 

31 

•  33 

•  16 

■  02 

•TE  SANO 

7.98 

■  se 

•02 

1  .7S 

1  .10 

1.50 

.11 

•  13 

•  62 

•  01 

.27 

•  13 

•  24 

1 

0* 

.67 

•  OS 

•  03  ■ 

*TEVALLO 

3.04 

•  05 

•  to 

•  33 

•  22 

1*05 

23 

.30 

s— 

R.I. 
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ALA64M 
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Station 

*3 
o 

Day  of  month 

 1 

1 

2 

3 

4 

5  6 

7 

8 

9 

1 

10      11  1  12 

I  1 

13     14  15 

16 

i 

1/ 

18 

in 
19 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25  26 

I 

27 

28 

29 

30 

31 

MONTGOMERY  HB  AP  R 

4*49 

\%t> 

02  66 

.01 

•  32 

•  01 

•  40 

•  14 

•  86 

.04 

04 

T 

MONTGOMERY  WB  CITY 

1.24 

.26 

T  *.33 

.06 

•  29 

.06 

1.91 

•  51 

•  62 

•  08 

•  04 

.01 

T 

MOULTON 

5.05 

•  36 

1.44 

.40 

•  05 

•  57 

•  60 

•  03 

•  22 

.73 

•  54 

•  10 

•0) 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

4.67 

.03 

.02 

T 

.02 

.06 

.01 

•  11 

1.38 

•  12 

•  59 

•  46 

1.67 

T 

NATCHEZ 

7.26 

•  44 

T 

.  13 

T  .17 

•  02 

•  54 

•  56 

1.35 

2.40 

.73 

.23 

•  58 

.11 

T 

NEWBURG 

•  25 

•  54 

•  25 

.40 

•  60 

•  59 

•  76 

NEW  MARKET 

.19 

1.43 

W17 

•  31 

.50 

1.61 

2.75 

•  11 

NEWTON 

4,72 

•  95 

.35 

1*15 

■  64 

.01  .09 

•  03 

•  62 

•  10 

•  09 

•  36 

•  02 

.01 

.28 

ON EON T A 

7,43 

1*13 

.51 

.36 

•  99 

1  .84 

•  31 

•  09 

•  35 

1*15 

•  55 

•  15 

ORRVt  LLE 

6«02 

* 

2*30 

•  60 

• 

* 

* 

3.12 

OZARK 

83 

.06 

1*45 

•  12 

.02 

1*04 

•  55 

1*24 

•  13 

•  01 

•  82 

PAINT  ROCK 

5  53 

•  51 

•  08 

•  21 

.03 

.43 

•  10 

•  19 

1.10 

•  76 

•  11 

•  85 

U16 

PALMERDALE  2  W 

6*38 

T 

• 

•  55 

.50 

•  59 

1.69 

•  39 

.  2b 

•  79 

•  52 

.75 

.32 

PELL  C I  TV  5  NW 

7*12 

.10 

.10 

1.10 

•  45 

•  80 

•  34 

•  11 

1*99 

•  33 

1*80 

PENNINGTON  LOCK  2 

5*31 

.12 

•  10 

2.05 

•  68 

1*22 

•  94 

•  20 

PERR YV 1 LLE 

•  OB 

•  65 

•  09 

•  05 

1*71 

2*36 

.92 

P ICKENSV ILLE 

•  80 

.20 

.68 

•  20 

•  20 

1.16 

2*30 

•  10 

PINE  MILL 

5*31 

• 

1,95 

• 

1.65 

.71 

1.00 

PINE  LEVEL 

5.96 

•  21 

1.25 

.15 

•  10 

•  19 

•  62 

.64 

1*61 

•  44 

.22 

•  25 

■  10 

PLANTERSV ILLE 

4«69 

.  36 

•23 

•  16 

•  35 

1.05 

1.74 

•  78 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

10 

.02 

22 

87 

2.00 

.08 

•  52 

1  •  A? 

•  35 

1  .42 

2*00 

•  40 

PRATTV ILLE 

**80 

•  25 

.82 

•  16 

.14 

•  05 

•  20 

•  97 

•  22 

■  36 

1.14 

•  49 

PR IMR05E  FARM 

4.49 

T 

.05 

•  24 

•21 

• 

•  56 

T 

•  30 

1.37 

1.15 

.28 

•  26 

•05 

PUSHMATAHA 

5.95 

.85 

1.92 

1  .98 

.49 

.05 

.66 

RED  BAY 

3.35 

T 

.08 

•  80 

•  76 

•  07 

•  02 

•  IT 

1.26 

•  19 

REFORM 

HISSING 

RIVER  FALLS 

.05 

T 

U37 

1.24 

.23 

.54 

•  06 

•  13 

2.44 

2.23 

•  79 

•  22 

T 

T 

ROBERTSDALE  7  E 

7,24 

.17 

•  38 

•  33 

.65 

2.30 

•  47 

•  41 

•  13 

1.80 

•  05 

•  06 

•  26 

•  21 

ROCK  MILLS 

8.9*. 

1.38 

.15 

.10 

.51 

2.68 

•  06 

•43 

•  09 

1*51 

•  20 

•  45 

•  24 

■  13 

•  68 

•  03 

RUSSELLVILLE 

3*58 

.04 

•  04 

•  90 

•  15 

•  17 

■  26 

•  16 

1*80 

■  06 

SAINT  8ERNAR0 

.04 

'  1 

27 

.06 

•  05 

1  35 

47 

1  25 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

2*00 

.09 

.41 

.19 

•  36 

•  20 

•  05 

•  23 

•  12 

.03 

•  30 

SAYRE 

4.66 

.82 

T 

.11 

•  60 

1.05 

•  36 

.03 

•  04 

•  94 

.71 

SCOTTSBORO 

11*18 

.90 

•  21 

.02 

.95 

•  50 

1.05 

1*03 

•  62 

.75 

•  32 

3.00 

•  62 

1.21 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

10.37 

•  76 

•  22 

.02 

•  82 

•59 

.27 

•  91 

1  *  5* 

.14 

1.14 

1.98 

1.37 

•  56 

•  22 

.  5 

1.50 

1  00 

80 

1«22 

•  25 

.50 

1 .00 

SELMA 

4*58 

T 

.34 

•  04 

.02 

.20 

•  05 

.36 

•  45 

•  05 

•  03 

•  86 

.53 

1.65 

T 

SHEFFIELD  TVA  NURSERY 

5.27 

•  11 

•  10 

•  59 

• 

* 

1.30 

•  33 

1.95 

•  69 

SHOEMAKER  SPRINGS 

6.51 

.06 

•  23 

• 

* 

3.12 

3.10 

SLOCOMB  4  S 

8.19 

.52 

.04 

•  84 

•  20 

•  20 

1.14 

•  55 

.11 

1.86 

•  68 

1.52 

•  17 

.17 

•  19 

L 

.32 

04 

•  16 

•  40 

2*90 

•  20 

•  68 

•  20 

T 

SOUTH  HlLL 

4  01 

•  81 

•  30 

.17 

.26 

•  26 

•  63 

•  14 

.14 

.06 

•  47 

•  51 

•  11 

.1) 

SUTTLE 

6.60 

•  11 

.48 

.12 

1*15 

1.17 

2.00 

1.57 

SWAIM 

7.66 

•  11 

•  20 

•  09 

•  52 

•  59 

•  87 

•  64 

•  25 

.27 

1.19 

1.80 

1.13 

SVLACAUGA  2  W 

5.98 

•  14 

•  04 

1.20 

•  25 

•  12 

.26 

•  93 

1.89 

•  35 

•  19 

•  57 

•  01 

•  03 

Sylvan i a 

7.51 

.05 

80 

28 

1  62 

■  29 

•  44 

•  95 

•21 

•  28 

•  90 

•  87 

•  45 

TALLADEGA 

2.90 

T 

.04 

.14 

•  20 

•  46 

•  27 

•  20 

.34 

■  08 

•  66 

•  20 

•  14 

.13 

.04 

TALLAOEGA  HORN  MTN  TWR 

RECORD 

MISSING 

THOMASVl LLE 

4*43 

T 

•  01 

•  99 

•  34 

•  20 

1.39 

•  65 

•  63 

T 

.02 

THURLOW  DAM 

3.30 

.  10 

•  24 

.10 

.12 

•  10 

•  30 

1*49 

.73 

■  06 

406 

12 

10 

39 

•  12 

10 

.08 

1  .  84 

.58 

•  02 

TR AFFORD 

4*86 

■  42 

.42 

.34 

•  22 

1.12 

•  15 

•  56 

.18 

•  88 

.42 

•  13 

TROY 

6.53 

.09 

.02 

1.92 

1.23 

T 

.02 

•  59 

•  38 

.08 

.02 

.08 

1.44 

■  55 

.04 

.07 

T 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

6*49 

•  09 

.07 

T 

1.17 

1.02 

.68 

•  43 

.10 

T 

.37 

1.46 

•  79 

■  09 

.02 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

5*54 

.21 

.20 

.07 

•  60 

•  IB 

•  56 

•  53 

•  31 

•  15 

•  24 

1.70 

.79 

•  04 

16 

06 

.20 

08 

46 

04 

1  62 

10 

09 

50 

UN  I  ON  SPR I NGS 

.18 

.36 

•  03 

•  48 

1*13 

•  35 

•  03 

1*34 

■  79 

.02 

•  13 

UNIONTOWN 

5.73 

•  15 

.12 

«  15 

•  55 

.75 

•  35 

•  92 

•  12 

.15 

•  12 

1.25 

1.10 

UNIVERSITY 

6*87 

T 

.42 

1.20 

•  27 

1.00 

.24 

•  35 

.45 

1.25 

.72 

.97 

VALLEY  HEAD 

U69 

2.50 

•  22 

•  95 

50 

83 

46 

WADLEY 

6*68 

•  60 

1.54 

•  45 

■  80 

!l0 

.35 

1.60 

•  24 

•  90 

•  30 

WALLACE 

5*10 

1.79 

1*39 

1.60 

•  32 

WALNUT  GROVE 

4*86 

.50 

•  65 

•  41 

•  48 

1*40 

.76 

•  25 

.41 

WATERLOO 

5*28 

■  98 

1*22 

.81 

2.27 

.11  .15 

•  50 

•  48 

•  43 

.06 

•  21 

1.90 

1.40 

.40 

WETUMPK A 

•  31 

•  50 

WHATLEY 

8.74 

•  42 

•  14 

.01 

•  OS 

1*78 

1.36 

•  69 

.73 

1.75 

•  31 

1  .23 

!o3 

•  04 

WHEELER  DAM 

4.52 

•01 

T 

•  02 

T 

.02 

1  .36 

•  03 

•  61 

1.76 

.71 

T 

WHITFIELD  LOCK  3 

6*46 

•  70 

•  42 

•  45 

2.07 

.03 

1.50 

•  39 

.90 

WIDOWS  CREEK   STM  PLANT 

6*36 

•  20 

*  38 

•  28 

1.00 

•  25 

•  10 

•  54 

•  05 

1.10 

2.45 

■  01 

WILSON  OAM 

5.53 

T 

•  20 

•  03 

•  34 

1*10 

.20 

T 

.34 

1.40 

1.92 

W 1 NF I ELD  2  SW 

5.70 

•  18 

.17 

•  64 

•  78 

.63 

•  06 

1.35 

•  05 

•  55 

•  75 

•  54 

YATES  HYDRO  PLANT 

3.52 

•  56 

.07 

•  12 

.52 

•  18 

1.40 

.58 

•  06 

•  03 

YOUNGS  5TORE 

8.07 

T 

2.12 

.01 

1.26 

•  47 

.27 

1.76 

•  03 

1.61 

•  54 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

JULY  1953 


Station 

Day  01  Month 

9 

t 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ALBERTVILLE   1  S 

MAX 

92 

96 

95 

go 

90 

93 

95 

93 

80 

86 

80 

84 

83 

84 

86 

78 

84 

83 

SB 

87 

88 

8  1 

86 

89 

88 

91 

88 

90 

90 

93 

96 

68  i 

2 

H  IN 

OB 

72 

70. 

69 

68 

70 

74 

71 

69 

61 

59 

59 

58 

56 

63 

67 

70 

70 

71 

66 

73 

69 

70 

0) 

62 

61 

63 

66 

67 

69 

73 

66  i 

7 

ALEXANOER  CITY   6  NE 

MAX 

95 

92 

90 

91 

93 

94 

94 

89 

91 

85 

84 

82 

84 

85 

.2 

65 

88 

88 

89 

86 

81 

78 

89 

89 

90 

86 

85 

88 

92 

97 

94 

88 

2 

M  IN 

67 

67 

62 

66 

67 

68 

68 

68 

67 

64 

58 

55 

61 

63 

64 

66 

68 

67 

65 

67 

08 

(  9 

69 

65 

62 

65 

63 

67 

65 

66 

66 

65. 

3 

INDALUS I A 

MAX 

96 

98 

97 

96 

97 

96 

97 

98 

99 

97 

92 

92 

B7 

83 

90 

87 

89 

88 

92 

90 

79 

8  5 

81 

82 

88 

90 

91 

86 

94 

95 

96 

91 1 

5 

M  IN 

7» 

73 

74 

72 

71 

73 

74 

73 

71 

70 

72 

64 

o; 

63 

64 

69 

71 

70 

71 

70 

71 

72 

70 

73 

71 

74 

68 

71 

69 

71 

72 

70 

5 

*NN  I S T ON    C  AA  AP 

97 

94 

89 

9  o 

97 

96 

95 

91 

91 

85 

87 

83 

so 

88 

78 

87 

89 

89 

92 

92 

83 

80 

90 

90 

93 

90 

87 

89 

94 

93 

96 

69 

7 

MIN 

71 

72 

72 

71 

71 

70 

72 

71 

71 

60 

59 

57 

00 

57 

65 

71 

72 

70 

68 

69 

71 

71 

72 

65 

6  3 

68 

67 

69 

69 

69 

69 

67  i 

9 

*.TMORE   STATE  FARM 

MAX 

97 

95 

100 

100 

100 

92 

94 

89 

91 

87 

85 

87 

87 

HO 

90 

92 

94 

89 

81 

69 

86 

94 

94 

92 

92 

92 

92 

95 

93 

91  i 

6 

MIN 

73 

72 

70 

72 

71 

71 

7* 

70 

63 

67 

69 

69 

71 

71 

72 

70 

73 

74 

72 

72 

72 

72 

71 

70 

69 

73 

73 

70 

71 

70  i 

• 

tUBURN   3  SN 

MAX 

93 

95 

94 

91 

92 

95 

96 

97 

92 

93 

88 

87 

86 

87 

84 

85 

85 

89 

91 

90 

90 

so 

81 

91 

91 

91 

89 

79 

91 

92 

89  < 

5 

MIN 

70 

69 

69 

Oft 

70 

71 

70 

71 

69 

67 

66 

60 

09 

60 

67 

67 

70 

69 

66 

70 

70 

69 

69 

70 

09 

70 

68 

71 

69 

71 

69 

68 

4 

IAV  MINETTE 

91 

93 

92 

93 

96 

98 

97 

93 

90 

89 

90 

87 

SO 

82 

83 

78 

90 

9? 

90 

81 

85 

88 

92 

92 

91 

90 

91 

89 

90 

92 

69 

5 

MIN 

73 

72 

73 

71 

75 

75 

76 

76 

75 

70 

65 

68 

OS 

70 

70 

72 

72 

71 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

78 

68 

73 

73 

72 

72 

72, 

0 

ELLE  MlNA   2  N 

M 

101 

100 

97 

99 

100 

100 

90 

90 

M 

86 

86 

88 

87 

87 

86 

88 

90 

92 

93 

85 

s  ) 

90 

89 

92 

92 

93 

92 

95 

97 

91 

91 

7 

MIN 

71 

74 

70 

72 

72 

75 

75 

72 

76 

60 

60 

62 

62 

61 

63 

62 

70 

71 

69 

70 

71 

'0 

69 

62 

64 

68 

68 

67 

69 

72 

69 

68 

3 

IRMINGHAM   WB  AP 

MAX 

95 

96 

91 

95 

97 

97 

94 

90 

90 

SO 

87 

83 

HO 

87 

76 

85 

85 

89 

BO 

86 

80 

81 

90 

90 

92 

90 

90 

88 

93 

94 

94 

89 

3 

MIN 

71 

74 

73 

76 

75 

73 

73 

72 

71 

63 

59 

65 

63 

62 

68 

71 

72 

71 

72 

71 

71 

ra 

69 

66 

68 

72 

72 

72 

73 

74 

72 

70  < 

1 

[ RM I NGMAM 

97 

95 

92 

95 

97 

97 

93 

89 

90 

88 

89 

85 

89 

90 

83 

15 

S3 

89 

9] 

89 

80 

80 

92 

93 

94 

93 

92 

93 

94 

96 

93 

90  . 

6 

MIN 

73 

75 

73 

75 

76 

75 

72 

71 

70 

66 

61 

65 

00 

65 

69 

'0 

72 

70 

73 

72 

71 

72 

70 

69 

71 

72 

72 

72 

74 

75 

75 

71  < 

0 

REMTON   3  SSE 

MAX 

94 

95 

94 

94 

97 

98 

97 

92 

91 

90 

91 

87 

83 

85 

B5 

87 

90 

93 

93 

80 

81 

89 

89 

93 

93 

90 

90 

90 

92 

93 

94 

MIN 

70 

66 

67 

66 

69 

71 

71 

74 

71 

09 

58 

62 

68 

71 

70 

69 

70 

68 

69 

71 

71 

71 

71 

68 

is 

66 

63 

67 

64 

66 

65 

68 

1 

AMOEN   3  NNM 

MAX 

93 

93 

94 

94 

96 

97 

98 

92 

94 

88 

89 

86 

87 

88 

87 

63 

88 

92 

92 

86 

80 

Hi 

88 

90 

92 

89 

88 

88 

92 

94 

94 

MIN 

73 

73 

71 

74 

72 

73 

73 

73 

7* 

67 

55 

59 

66 

64 

71 

69 

71 

68 

71 

71 

72 

72 

72 

69 

68 

67 

65 

71 

70 

70 

70 

69 

5 

AMP  HILL   2  Nt» 

MAX 

91 

95 

93 

90 

90 

93 

95 

95 

91 

93 

87 

86 

82 

85 

85 

82 

85 

86 

90 

88 

82 

78 

78 

89 

89 

90 

87 

60 

88 

92 

92 

86 

0 

MIN 

70 

70 

68 

68 

70 

70 

70 

70 

68 

65 

62 

56 

SB 

57 

62 

67 

70 

68 

68 

68 

70 

70 

69 

67 

64 

64 

65 

70 

68 

68 

68 

66 

7 

■MTREV ILLE 

MAX 

97 

97 

98 

97 

96 

96 

97 

99 

92 

96 

88 

89 

85 

89 

91 

84 

85 

86 

91 

92 

87 

80 

86 

92 

94 

94 

93 

92 

93 

95 

96 

91 

ft 

MIN 

7* 

74 

72 

75 

72 

70 

73 

74 

72 

67 

56 

57 

65 

59 

68 

09 

70 

70 

71 

76 

72 

72 

71 

68 

67 

68 

67 

71 

70 

71 

71 

69 

4 

MrftM 

93 

95 

95 

94 

97 

97 

97 

95 

95 

91 

91 

90 

87 

86 

91 

83 

86 

91 

91 

83 

84 

68 

87 

93 

94 

92 

90 

91 

93 

95 

93 

MIN 

72 

72 

73 

68 

73 

73 

71 

74 

73 

67 

57 

60 

6b 

68 

69 

71 

72 

71 

71 

72 

72 

71 

71 

68 

68 

66 

68 

72 

69 

68 

69 

69 

5 

!  TRONELLE 

MAX 

94 

93 

91 

93 

94 

95 

97 

91 

94 

89 

89 

89 

80 

80 

87 

SO 

82 

88 

91 

81 

62 

67 

86 

91 

91 

90 

68 

89 

94 

91 

90 

88 

9 

MIN 

75 

73 

73 

71 

75 

76 

76 

76 

76 

71 

65 

68 

71 

71 

71 

73 

73 

72 

74 

74 

71 

71 

73 

71 

7* 

74 

70 

71 

73 

71 

74 

72 

5 

.ANTON 

MAX 

95 

96 

95 

93 

95 

96 

97 

99 

92 

94 

90 

89 

83 

86 

87 

80 

84 

88 

90 

91 

86 

78 

62 

92 

92 

91 

92 

89 

90 

93 

93 

MIN 

73 

74 

73 

74 

73 

73 

75 

73 

73 

66 

61 

62 

66 

61 

69 

69 

71 

71 

71 

72 

71 

71 

71 

69 

68 

67 

69 

72 

71 

72 

72 

70 

1 

»ROOVA 

MAX 

96 

95 

96 

»I 

96 

97 

98 

92 

90 

84 

87 

85 

88 

89 

65 

89 

87 

87 

92 

90 

80 

S3 

90 

91 

91 

92 

92 

92 

95 

94 

96 

90 

8 

MIN 

72 

64 

62 

67 

65 

67 

67 

67 

70 

70 

67  < 

0 

YTON 

MAX 

95 

96 

95 

94 

97 

95 

99 

98 

90 

95 

87 

86 

87 

86 

88 

87 

61 

85 

89 

92 

88 

8? 

63 

98 

•1 

91 

92 

90 

90 

92 

93 

90 

8 

MIN 

71 

72 

73 

74 

73 

74 

75 

73 

72 

70 

61 

65 

69 

67 

71 

70 

72 

71 

73 

72 

74 

71 

72 

72 

71 

70 

71 

70 

72 

72 

72 

71. 

1 

CATUR 

MAX 

96 

95 

95 

92 

95 

97 

95 

69 

89 

85 

89 

85 

89 

88 

85 

87 

87 

85 

9  0 

88 

81 

83 

86 

90 

91 

91 

92 

94 

93 

94 

93 

90 

1 

MIN 

74 

68 

72 

72 

73 

75 

75 

74 

72 

65 

63 

65 

66 

65 

67 

70 

72 

73 

71 

71 

70 

71 

70 

65 

69 

72 

70 

71 

73 

74 

70 

70 

3 

MOPOLIS  LOCK  * 

MAX 

95 

96 

96 

96 

95 

97 

99 

100 

91 

91 

85 

87 

85 

85 

86 

9,' 

80 

67 

90 

93 

86 

83 

83 

90 

89 

90 

91 

89 

90 

91 

93 

90 

MIN 

71 

71 

73 

73 

72 

74 

73 

72 

69 

72 

62 

63 

67 

66 

68 

71 

71 

71 

72 

73 

71 

71 

72 

72 

69 

70 

69 

71 

75 

76 

73 

70 

7 

MOPOL I S  LOC*    AND  (5AM 

MAX 

95 

98 

95 

96 

97 

98 

99 

92 

93 

85 

66 

B7 

88 

88 

89 

80 

89 

92 

93 

86 

83 

86 

92 

91 

94 

92 

91 

93 

92 

95 

MIN 

72 

73 

73 

72 

71 

73 

69 

71 

70 

61 

62 

67 

66 

72 

71 

71 

70 

72 

73 

71 

71 

72 

71 

69 

69 

69 

74 

72 

71 

71 

70 

3 

THAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

95 

97 

97 

95 

97 

100 

95 

92 

93 

89 

87 

65 

86 

88 

64 

89 

92 

94 

93 

87 

86 

86 

86 

92 

93 

87 

84 

93 

93 

96 

95 

91 

7. 

MIN 

75 

73 

72 

72 

73 

70 

72 

72 

71 

68 

68 

62 

00 

69 

72 

71 

71 

71 

70 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

68 

65 

69 

70 

71 

71 

70. 

4 

"ULA 

MAX 

95 

96 

96 

9» 

97 

98 

98 

93 

95 

92 

88 

88 

67 

85 

83 

88 

91 

89 

90 

79 

B5 

86 

89 

94 

94 

90 

82 

92 

91 

93 

95 

90. 

8 

MIN 

72 

73 

72  72 

75 

74 

73 

74 

73 

70 

67 

62 

06 

67 

71 

71 

72 

71 

70 

72 

72 

72 

71 

71 

70 

69 

68 

71 

71 

72 

71 

70  4 

8 

ERGREEN  CAA  AP 


MAX     95     94     94     95     96  99 


97     69  93 


89     89  86 


84     87  86 


MIN 

70 

70 

69 

69 

69 

73 

73 

72 

72 

68 

61 

01 

65 

67 

71 

69 

69 

68 

69 

70 

10 

71 

70 

66 

67 

67 

64 

71 

70 

68 

67 

68 

6 

iRmope 

MAX 

93 

92 

93 

92 

94 

95 

93 

95 

92 

90 

88 

82 

84 

86 

85 

92 

90 

92 

65 

m 

88 

89 

91 

94 

9? 

90 

89 

90 

93 

92 

90 

■  3 

MIN 

74 

72 

71 

77 

79 

80 

78 

72 

71 

66 

70 

67 

70 

71 

73 

73 

70 

71 

72 

72 

78 

76 

76 

69 

72 

67 

73 

73 

72 

7* 

7? 

.6 

fETTE 

MAX 

MIN 

)T  MORGAN 

MAX 

89 

89 

90 

89 

90 

91 

91 

90 

89 

90 

88 

85 

83 

81 

83 

85 

87 

87 

88 

88 

87 

87 

88 

80 

88 

9  0 

88 

67 

87 

89 

89 

87 

6 

MIN 

79 

79 

79 

80 

80 

81 

82 

76 

75 

79 

75 

76 

75 

74 

70 

75 

77 

74 

78 

73 

74 

74 

80 

8  0 

79 

80 

76 

75 

76 

78 

79 

77 

•  1 

ISCO  C I  TV 

»»I 

96 

95 

94 

95 

95 

97 

101 

100 

95 

98 

90 

88 

85 

85 

86 

87 

79 

ft  n 

91 

91 

80 

81 

86 

8ft 

92 

93 

90 

88 

89 

91 

92 

90 

.3 

MIN 

72 

72 

72 

71 

73 

74 

75 

74 

73 

69 

63 

67 

69 

68 

71 

71 

70 

69 

72 

71 

71 

70 

71 

71 

71 

71 

66 

71 

72 

70 

71 

70 

>  7 

1S0EN  GAS  PLANT 

MAX 

94 

94 

92 

91 

98 

97 

94 

87 

91 

64 

86 

B3 

85 

90 

78 

87 

88 

9  0 

90 

93 

84 

83 

90 

90 

90 

S9 

90 

92 

95 

96 

96 

89 

.9 

MIN 

70 

72 

71 

69 

71 

72 

73 

71 

72 

64 

59 

59 

63 

57 

66 

71 

71 

70 

68 

68 

70 

72 

70 

64 

64 

ro 

68 

69 

68 

69 

70 

68 

1 

■  EVA 

MAX 

96 

96 

98 

98 

95 

9^ 

99 

98 

91 

96 

91 

9U 

83 

85 

80 

84 

87 

90 

95 

93 

79 

SI 

87 

9! 

94 

94 

•  1 

86 

92 

95 

96 

91 

5 

MIN 

71 

69 

68 

69 

70 

72 

72 

72 

71 

68 

63 

61 

63 

68 

6fl 

70 

71 

Oft 

70 

70 

to 

70 

71 

t9 

68 

67 

63 

68 

68 

67 

67 

68 

5 

1  'OKATER 

MAX 

93 

94 

B2 

89 

92 

93 

94 

94 

88 

92 

85 

83 

82 

86 

87 

80 

86 

87 

88 

88 

S3 

89 

80 

89 

90 

92 

90 

84 

89 

92 

94 

88 

7 

MIN 

73 

72 

71 

72 

73 

7* 

74 

70 

'0 

65 

63 

61 

65 

64 

69 

64 

71 

70 

71 

70 

ro 

71 

71 

69 

67 

ro 

68 

71 

72 

73 

73 

09 

0 

1  ENSBORO 

MAX 

96 

95 

94 

94 

96 

97 

96 

90 

91 

87 

93 

95 

88 

87 

87 

82 

88 

9  1 

94 

87 

8.i 

85 

91 

92 

92 

91 

>0 

90 

92 

93 

93 

9  0 

1 

MIN 

71 

72 

73 

74 

73 

7* 

74 

73 

69 

68 

62 

63 

66 

69 

72 

70 

72 

71 

73 

73 

72 

70 

73 

70 

71 

7  1 

71 

73 

72 

73 

73 

71 

0 

<  ENVILLE 

MAX 

96 

97 

97 

96 

98 

100 

100 

95 

97 

91 

90 

89 

90 

90 

ss 

S3 

88 

92 

93 

85 

BO 

86 

90 

95 

95 

93 

91 

02 

93 

96 

95 

92 

2 

MIN 

73 

73 

71 

72 

72 

7* 

73 

74 

72 

69 

64 

63 

68 

68 

72 

70 

71 

70 

71 

70 

71 

71 

71 

71 

70 

70 

69 

72 

71 

71 

72 

70 

6 

►EVVILLE 

MAX 

94 

92 

92 

91 

90 

93 

93 

93 

9  0 

65 

82 

84 

85 

87 

s- 

80 

82 

82 

82 

89 

84 

74 

81 

87 

87 

90 

89 

90 

90 

91 

92 

87 

3 

MIN 

75 

72 

70 

73 

72 

73 

73 

70 

70 

63 

60 

64 

64 

63 

« 

67 

70 

ro 

70 

69 

ro 

70 

68 

65 

70 

70 

68 

70 

71 

72 

72 

69 

0 

'  OLANO 

MAX 
MIN 

•*<LAN0  HOME 

MAX 

93 

93 

96 

92 

94 

95 

96 

91 

93 

85 

86 

84 

84 

83 

84 

87 

89 

92 

85 

ft  o 

85 

87 

fl9 

90 

■  } 

85 

86 

91 

92 

92 

68 

7 

MIN 

71 

72 

70 

70 

72 

73 

72 

72 

72 

70 

65 

63 

67 

67 

FO 

70 

70 

09 

71 

70 

71 

71 

70 

71 

72 

70 

'72 

72 

72 

72 

70 

4 

"TSVILLE  4  SSE 

MAX 

98 

97 

9% 

94 

97 

9  8 

96 

98 

tt 

83 

86 

85 

88 

87 

85 

87 

88 

86 

89 

90 

85 

82 

88 

90 

93 

9, 

92 

92 

93 

96 

94 

90 

7 

MIN 

72 

70 

73 

72 

72 

78 

73 

69 

71 

61 

61 

62 

64 

62 

67 

71 

75 

7  1 

70 

71 

73 

69 

69 

0! 

68 

ro 

68 

69 

72 

73 

7» 

69 

4 

<-«Yf  TTE 

MAX 

95 

95 

93 

93 

94 

95 

95 

92 

94 

88 

85 

S3 

86 

88 

84 

86 

89 

90 

89 

88 

SI 

79 

89 

B9 

90 

US 

67 

88 

87 

88 

93 

ig 

1 

MIN 

70 

67 

67 

04 

oft 

70 

70 

70 

69 

63 

62 

36 

62 

67 

64 

65 

68 

66 

67 

68 

69 

68 

70 

65 

63 

65 

65 

65 

65 

65 

68 

66 

3 

80     90     92     93     83  79 


88     89  93 


94     93  89 


90     91     94  95 


So*  roforoncn  notes  rollnIM  Station  in«).» 

-  83  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JULY  1953 


Station 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 <■ 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LIVINGSTON 

MAX 

87 

87 

88 

87 

86 

88 

8R 

68 

91 

91 

90 

89 

90 

90 

M  IN 

7* 

72 

73 

73 

72 

73 

74 

74 

73 

69 

70 

69 

67 

67 

70 

71 

73 

72 

73 

72 

71 

72 

74 

71 

69 

69 

70 

73 

72 

72 

72 

LOCKHART 

MAX 

95 

84 

81 

88 

92 

93 

87 

86 

88 

90 

92 

MIN 

74 

70 

69 

71 

74 

74 

73 

71 

70 

64 

65 

65 

69 

70 

71 

71 

70 

70 

72 

71 

72 

72 

71 

70 

70 

66 

70 

69 

70 

71 

MADISON 

MAX 

99 

93 

98 

9 1 

97 

97 

89 

89 

85 

87 

85 

68 

87 

86 

87 

87 

88 

91 

83 

MIN 

70 

67 

69 

71 

70 

73 

72 

69 

60 

60 

59 

63 

60 

64 

68 

70 

72 

69 

69 

71 

70 

69 

61 

66 

66 

67 

68 

70 

71 

74 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

99 

92 

94 

88 

9  0 

86 

88 

87 

88 

83 

66 

93 

94 

85 

82 

92 

95 

MIN 

72 

71 

71 

73 

74 

73 

74 

74 

71 

68 

60 

61 

67 

65 

71 

70 

72 

70 

73 

70 

72 

70 

72 

70 

69 

70 

69 

72 

71 

72 

72 

MARTIN  DAM 

MAX 

94 

92 

95 

97 

97 

94 

92 

85 

82 

84 

92 

86 

84 

87 

88 

90 

92 

83 

78 

86 

90 

92 

94 

92 

86 

92 

93 

94 

MIN 

72 

71 

72 

70 

73 

77 

72 

72 

71 

71 

68 

66 

66 

65 

70 

70 

71 

69 

71 

70 

70 

72 

74 

69 

72 

72 

72 

71 

70 

71 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

97 

97 

95 

95 

95 

98 

100 

91 

94 

89 

90 

86 

88 

91 

88 

84 

89 

94 

94 

85 

82 

85 

92 

93 

95 

92 

86 

90 

95 

96 

98 

MIN 

75 

75 

75 

77 

77 

77 

77 

76 

74 

70 

67 

65 

70 

68 

72 

73 

74 

73 

74 

73 

74 

73 

87 

73 

73 

73 

76 

75 

74 

75 

76 

MOBILE  MB  AIRPORT 

MAX 

91 

92 

91 

92 

96 

98 

95 

93 

93 

92 

91 

90 

80 

82 

65 

77 

89 

90 

92 

83 

86 

87 

89 

90 

96 

94 

91 

91 

88 

92 

92 

MIN 

73 

73 

73 

71 

76 

76 

74 

73 

73 

73 

66 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

71 

74 

71 

70 

74 

75 

73 

72 

74 

69 

71 

75 

74 

73 

MOBILE 

MAX 

95 

91 

92 

93 

96 

95 

95 

96 

90 

90 

88 

81 

83 

85 

82 

87 

90 

91 

83 

86 

88 

89 

94 

94 

92 

89 

90 

89 

90 

MIN 

76 

7* 

76 

75 

77 

77 

79 

79 

68 

73 

67 

71 

70 

72 

72 

75 

73 

71 

74 

78 

71 

72 

73 

74 

75 

74 

70 

73 

78 

76 

75 

MONTGOMERY  MB  AP 

MAX 

84 

87 

91 

92 

88 

82 

85 

91 

94 

94 

90 

87 

90 

93 

95 

96 

MIN 

72 

72 

1  1 

75 

75 

76 

75 

76 

74 

69 

64 

63 

69 

67 

70 

71 

72 

72 

72 

73 

73 

72 

73 

72 

71 

71 

71 

74 

71 

73 

73 

MONTGOMERY  MB  CITY 

MAX 

86 

85 

83 

88 

91 

94 

86 

81 

84 

91 

93 

93 

90 

84 

89 

93 

94 

95 

MIN 

68 

72 

72 

75 

75 

76 

75 

75 

73 

70 

66 

67 

69 

68 

72 

71 

73 

72 

73 

71 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

72 

73 

74 

75 

75 

MUSCLE  SHOALS   CAA  AP 

MAX 

95 

91 

93 

83 

83 

86 

84 

87 

86 

80 

85 

85 

85 

90 

88 

77 

85 

89 

88 

90 

90 

91 

95 

95 

94 

95 

MIN 

73 

76 

74 

74 

75 

77 

76 

76 

72 

65 

65 

64 

66 

64 

66 

70 

71 

72 

70 

73 

73 

71 

70 

66 

69 

70 

70 

70 

75 

75 

75 

ONEONTA 

MAX 

100 

91 

89 

98 

98 

96 

94 

84 

85 

83 

86 

89 

78 

85 

65 

90 

97 

91 

81 

61 

90 

68 

92 

90 

90 

89 

94 

92 

MIN 

.'0 

68 

70 

68 

78 

80 

78 

74 

72 

70 

58 

58 

59 

58 

57 

62 

70 

71 

68 

69 

70 

71' 

68 

62 

64 

67 

69 

68 

68 

70 

70 

OZARK 

MAX 

100 

90 

9  1 

90 

94 

90 

85 

84 

88 

87 

93 

95 

91 

86 

94 

94 

95 

MIN 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

73 

70 

66 

61 

65 

67 

71 

71 

71 

71 

72 

73 

72 

71 

72 

71 

70 

69 

68 

69 

70 

71 

71 

PELL  CITY  5  NM 

MAX 

94 

97 

97 

86 

84 

88 

89 

87 

83 

60 

89 

68 

91 

88 

87 

88 

91 

94 

MIN 

69 

69 

7 1 

69 

69 

71 

72 

71 

69 

66 

61 

57 

59 

57 

57 

66 

70 

71 

68 

68 

68 

72 

71 

66 

64 

65 

66 

68 

68 

68 

68 

PRATTVILLE 

MAX 

91 

84 

89 

93 

91 

87 

80 

92 

94 

90 

86 

90 

95 

96 

MIN 

72 

73 

71 

73 

74 

72 

74 

75 

73 

70 

66 

63 

67 

61 

72 

71 

73 

72 

72 

72 

73 

72 

73 

71 

69 

70 

75 

74 

71 

72 

PUSHMATAHA 

MAX 

94 

94 

96 

96 

96 

97 

98 

98 

94 

95 

90 

89 

86 

87 

87 

90 

85 

87 

88 

96 

94 

85 

85 

91 

91 

90 

90 

89 

90 

90 

90 

MIN 

72 

73 

74 

72 

73 

74 

75 

74 

74 

74 

56 

60 

66 

68 

69 

69 

.  71 

71 

71 

72 

71 

71 

70 

70 

67 

66 

66 

71 

69 

69 

71 

R08ERTSDALE  7  E 

MAX 

82 

89 

91 

93 

85 

87 

87 

90 

92 

93 

90 

91 

91 

89 

92 

9 1 

MIN 

72 

69 

70 

68 

72 

75 

75 

75 

72 

69 

65 

68 

67 

69 

70 

72 

71 

70 

72 

71 

72 

74 

73 

73 

71 

71 

67 

71 

72 

70 

71 

ROCK  MILLS 

MAX 

93 

92 

91 

97 

90 

89 

83 

87 

84 

87 

89 

90 

89 

91 

80 

77 

94 

93 

93 

94 

90 

91 

93 

95 

96 

MIN 

69 

70 

70 

68 

70 

71 

72 

70 

70 

63 

65 

57 

61 

55 

64 

70 

70 

70 

69 

68 

70 

71 

72 

66 

64 

64 

65 

70 

68 

68 

69 

SAINT  BERNARD 

MAX 

90 

78 

87 

90 

89 

92 

90 

80 

79 

Bfl 

91 

93 

91 

90 

93 

95 

96 

MIN 

69 

71 

69 

69 

70 

69 

71 

71 

69 

63 

59 

59 

61 

58 

61 

66 

69 

71 

67 

68 

69 

70 

67 

63 

64 

67 

68 

68 

68 

69 

70 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

MAX 

87 

85 

87 

89 

90 

83 

82 

88 

rJ0 

92 

89 

92 

92 

95 

95 

92 

MIN 

66 

72 

69 

70 

71 

70 

71 

71 

70 

60 

60 

61 

63 

59 

64 

68 

70 

71 

67 

68 

70 

70 

69 

60 

64 

69 

69 

69 

70 

69 

73 

SCOTTSBORO 

MAX 

100 

97 

95 

92 

97 

98 

97 

89 

91 

86 

89 

91 

89 

90 

94 

90 

81 

92 

92 

94 

91 

93 

93 

95 

96 

94 

MIN 

67 

69 

67 

67 

67 

69 

71 

70 

67 

56 

58 

58 

62 

58 

62 

68 

70 

70 

67 

67 

68 

70 

65 

60 

64 

65 

66 

66 

68 

69 

71 

SELMA 

MAX 

95 

90 

85 

89 

92 

94 

88 

80 

85 

93 

94 

94 

93 

93 

92 

96 

96 

95 

MIN 

73 

75 

73 

75 

75 

74 

76 

75 

73 

70 

61 

61 

68 

66 

72 

70 

72 

72 

74 

74 

73 

73 

73 

71 

70 

70 

70 

74 

72 

73 

73 

TALLADEGA 

MAX 

97 

89 

92 

93 

86 

89 

89 

91 

93 

91 

82 

80 

92 

92 

93 

91 

88 

89 

95 

94 

MIN 

71 

71 

72 

72 

72 

70 

72 

71 

71 

63 

59 

58 

61 

57 

68 

71 

72 

69 

70 

69 

70 

72 

72 

67 

66 

68 

69 

70 

70 

70 

THOMASV I LLE 

MAX 

90 

92 

91 

89 

87 

89 

80 

83 

91 

93 

86 

81 

86 

91 

93 

93 

90 

92 

90 

9 1 

93 

MIN 

75 

72 

72 

73 

73 

75 

75 

74 

74 

70 

64 

61 

65 

68 

70 

70 

72 

70 

72 

72 

70 

71 

71 

70 

71 

70 

68 

73 

71 

71 

71 

TROY 

MAX 

95 

93 

98 

94 

85 

85 

91 

93 

91 

86 

82 

R6 

Rfi 

92 

94 

89 

83 

90 

94 

96 

MIN 

74 

73 

72 

72 

73 

76 

75 

70 

72 

69 

65 

63 

67 

67 

70 

70 

71 

69 

72 

71 

71 

70 

7* 

71 

71 

70 

68 

71 

70 

71 

71 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

97 

94 

97 

96 

90 

84 

82 

87 

90 

94 

66 

80 

85 

93 

94 

96 

95 

92 

94 

95 

94 

95 

MIN 

73 

74 

72 

74 

74 

73 

75 

70 

70 

65 

60 

61 

64 

64 

68 

70 

72 

71 

70 

72 

71 

72 

72 

68 

66 

70 

70 

73 

71 

72 

73 

TUSKEGEE 

MAX 

95 

97 

94 

94 

86 

89 

93 

93 

90 

92 

61 

84 

90 

92 

93 

90 

80 

90 

94 

94 

MIN 

71 

71 

70 

71 

72 

72 

78 

69 

72 

70 

65 

66 

70 

61 

69 

69 

70 

68 

69 

69 

70 

69 

69 

69 

66 

73 

68 

69 

69 

70 

69 

UNION  SPRINGS 

95 

95 

94 

93 

93 

95 

97 

97 

92 

94 

81 

90 

91 

91 

91 

88 

84 

85 

90 

94 

94 

91 

81 

91 

94 

95 

MIN 

73 

72 

71 

72 

73 

72 

73 

72 

72 

69 

62 

61 

65 

66 

69 

69 

70 

71 

70 

70 

70 

68 

70 

71 

70 

68 

67 

70 

70 

71 

71 

UNIVERSITY 

MAX 

97 

95 

94 

95 

96 

98 

97 

90 

92 

84 

84 

81 

88 

88 

61 

81 

86 

89 

92 

88 

78 

84 

90 

90 

93 

91 

91 

92 

93 

95 

96 

MIN 

71 

70 

71 

74 

73 

73 

75 

68 

69 

64 

60 

60 

63 

66 

68 

69 

70 

69 

70 

71 

70 

70 

71 

67 

68 

69 

69 

73 

72 

73 

73 

VALLEY  HEAD 

MAX 

91 

90 

87 

88 

88 

89 

94 

84 

94 

87 

87 

84 

92 

85 

84 

93 

90 

90 

94 

95 

87 

83 

92 

92 

87 

83 

88 

88 

92 

93 

MIN 

67 

74 

68 

62 

68 

63 

64 

70 

71 

65 

63 

61 

62 

62 

64 

71 

71 

70 

67 

63 

68 

71 

70 

62 

62 

61 

62 

63 

64 

70 

WETUMPKA 

MAX 

95 

93 

92 

92 

93 

95 

96 

90 

93 

88 

87 

84 

86 

85 

82 

83 

87 

90 

90 

83 

78 

82 

88 

90 

90 

88 

83 

87 

91 

91 

92 

MIN 

74 

72 

72 

75 

75 

74 

75 

75 

7* 

72 

64 

64 

68 

63 

72 

71 

74 

72 

73 

73 

72 

72 

73 

72 

73 

71 

71 

73 

72 

73 

73 

90.9 
71.5 


89.1 
70.1 


91.2 
67,6 


91.2 
70.3 


90.1 
70.7 


91.7 
73.9 


89.9 
72.4 


89.9 
73.8 


90.7 
71.7 


89.3 

71.; 


88.6 
66.9 


90.8 
71.2 


91.2 
70.0 


90.0 
70.9 


90.8 
67.4 


90.2 
66.9 


86.9 

67.5 


91.5 
65.9 


92.1 
71.6 


90.2 
68. 4 


91.5 
70.8 


90.4 
70.5 


91.1 
70.0 


91.1 
69.5 


90.8 
69.6 


90.0 
69.3 


89.0 
66.0 


88.5 
71.8 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

DKMOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 
WIND 

.14 
7 

.23 
5 

.18 

5 

.19 
3 

.22 
2 

.23 
8 

.20 
8 

.20 
13 

.19 
8 

.  17 
12 

.31 
40 

.14 
31 

.19 
19 

.21 
15 

.13 
16 

19 

19 

.32 

2 

.12 
1 

.13 
1 

.00 
4 

.05 
6 

.11 
4 

.09 
3 

.22 
9 

.17 
7 

.  16 
0 

.14 
18 

.07 
2 

.12 
6 

.10 
4 

4.73 
297 

FA1RHOPE 

EVAP 
WIND 

.21 
13 

.20 
21 

.46 
45 

.27 
55 

.31 

52 

.25 
29 

.18 
56 

.22 
44 

.21 
19 

.22 
18 

.25 
13 

.12 
11 

.05 

2 

.12 
9 

7 

.12 
12 

.27 
20 

.15 
15 

.16 
15 

.02 
18 

.12 
34 

.22 
55 

.19 
39 

.14 
17 

.24 
19 

.24 

22 

.18 
37 

.13 
7 

2 

.10 
4 

B  5.72 
710 

MARTIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.23 
15 

.22 
15 

.  23 
31 

.16 
IS 

.27 
33 

.26 
30 

.32 
20 

.14 
30 

.26 
40 

.34 
60 

.36 
60 

.22 
20 

.23 
10 

.26 
10 

.11 
20 

50 

30 

.20 
20 

.10 
20 

.18 
10 

5 

33 

.14 
38 

.28 
41 

.22 
1 

.30 

2 

.14 

25 

.09 

25 

.27 
10 

.25 
10 

.22 
10 

B  6.89 
740 

S«t>  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

0 

■z. 

County 

| 

1 

a 

Longitude 

0 

Obser 
vafaon 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Index  ', 

Latitud 

> 

i 

Temp. 

Precip. 

lbbcville 

U>01  SON 

i00 1  SON  CENTRAL  I0WER 
■lOERT* 

. . B  f " "  ■    LLE    1  S 

0008 
006) 
0071 
01*0 
D14I 

HENRY 

WINSTON 

LAWRENCE 

WILCOX 

MARSHALL 

2 
l 

12 

SI  3* 

3*  l) 

3*  21 

32  1* 
3*  13 

83  15 
87  11 
87  20 
87  23 
86  19 

*63 
795 
990 
175 
111* 

HID 

M10 

7A 
BA 
OA 

WILLIAM  N.  NOR 0 AN 
PALMER  GOOSEY 
U.S.  FOREST  SERVICE 
SIDNEY  J.  HARDY,  5R 
JESSE  M.  CULP 

c 

C 

3 
3 

2  3  9  7 

ilEXAMOER  CITY  6  NE 
llICEVIllE 
iMDALUS  1  * 

NNISTON  CAA  AIRPORT 

■un 

01 71 
0252 
02  72 
039S 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

COVINGTON 

CALHOUN 

WINSTON 

11 
13 
6 

2 

32  39 
3)  08 
31  19 
)3  )3 
)*  0* 

69  52 
88  08 

66  50 

85  51 

67  1) 

660 

160 
S30 
599 
500 

5P 

7A 

M  1  E> 

5P 
TA 
7A 
Ml  0 

CITY  FILTER  PLANT 
BLANTON  JONES 
J.  RAYMOND  5MREVE 
CIVIL  AERO.  * DM, 
MRS.  LESSIE  MILLER 

2  3  9  7 
3 

2  9  3  7 
2  3  9  7 

SHLAND 

SMVILLE 
THCNS 

TNORE  STATE  FARM 

UBURN  )  SB 

036* 

0)77 
03*0 
0*02 
0422 

CLAY 

ST.  CLAIR 
LIMESTONE 
ESCAMBIA 
LEE 

11 
7 

12 
6 

11 

))  16 
3)  30 
3*  *8 

31  10 

32  3* 

89  90 
86  16 

86  59 

87  29 
85  51 

1010 
570 
709 
500 
750 

AP 
OA 

HID 
BA 

4P 
OA 

HENRY  L .   MC  QUEEN 
S.  A.  CROW 
TVA-62 

ATMORE  STATE  FARM 
MRS.  MARTHA  I.MOORE 

3 

3 

2  3  9      7  C 
2)9  7 

UBURN  SCS  10 

UT»y&AVILLE 

AIITON 

Ut  mine  he 

0*27 

03*6 
0303 
06)1 

Ltt 

AUTAUGA 
COLBERT 
BALDWIN 

FRANKL IN 

11 
1 

12 
9 

12 

32  36 
32  26 
3*  *3 
30  3) 
3*  26 

63  29 

86  39 

87  32 
87  47 
8  7  32 

700 
200 
*63 
268 
910 

MID 
OA 
7A 

SOIL  CONSERV.  SVC 
J.  B.  NEIGHBORS 
TVA-462 

GROVE R  W.  WOODWARD 
TVA-49 

3 

CLOSED  5/59 
2  9  5  7 

ELLE  MINA  2  N 

tAAR  2  SE 

ILLINGSlEy 

1RMINCHAM  M0  AIRPORT 

0633 
07*8 
0790 
0823 
0831 

LIMESTONE 
FAYETTE 
MARION 
AUTAUGA 
JEF' ERSON 

12 
2 

13 
1 
2 

3*  *2 
33  *0 
3*  10 

32  *0 

33  3* 

86  33 

87  36 

88  0' 
86  43 
86  43 

600 
*52 
529 
380 
610 

*P 
MID 

MID 
MID 
6A 
HIO 

ALA.    POLY.  INST. 
MISS  CLARA  R.OLIVE 
MRS. BELLE  WHITEHEAD 
JOHN  R.  THOMAS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  3  7 
7  3  3      7  C 

IIWINOmAm 
I  SHOP 
3*2 

lanTlE' 

if* TON  3  SSE 

0836  j JEFFERSON 
085*  COLBERT 
095"  MARSHALL 
1069  CRENSHAW 
108*  ESCAMBIA 

2 
12 
2 
6 
6 

3)  32 
3*  39 
3*  13 
31  S3 
31  0* 

86  30 
88  07 

66  10 
86  16 

67  03 

69* 
*70 
1073 
28* 
85 

SP 
6P 

9P 
6A 

MRS. CARRIE  B.MORTON 
TVA-A2 

MILFORO  M.  DOOLEY 
R.  E.  HENDERSON 
MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

2  3  5  7 
3 

3  C 
3 

2  3  5  7 

HOOEPOAT  2  M 

h*01DGE 

ILERA 

i  lmden  3  nnn 
impbEll 

1099 
1178 
12B8 
1300 
1313 

JACKSON 
PIKE 
SHELBY 
WILCOX 

CLARKE 

12 
5 

1 
1  J 

3*  56 
SI  *3 
SS  06 
32  02 
31  35 

85  45 

65  49 

66  *5 
87  19 

67  59 

660 
515 
300 
110 
93 

if 

9P 
7A 
BA 
5P 
RID 

MISS  M.LOUISE  JONES 
GEO.  L.  HICKS 
ZEMMA  P.  HOLCOMBE 
ALA.  POLY.   INST , 
WM.  H.  GRIFFIN,  JR 

3 
3 
3 

2)5  7 

c 

IMP  MILL   2  NW 
>RB0M  mill 
INTER  GROVE 
■NTREVKlE 

1)2* 
1377 
1*92 
1520 
1366 

TALLAPOOSA 
WALKER 
MORGAN 
6  IBS 

WASHINGTON 

11 
2 

1 1 
3 

1) 

32  50 
S3  5* 
3*  23 
32  57 
31  28 

83  *1 
87  32 
66  38 
87  08 

ea  15 

680 
*30 
780 
230 
195 

6P 

OA 
7A 
7A 

OP 

ALA.  POLY.   INST . 
MISS  MARY  C .  RAY 
TVA-66 

H.   D.   HOLL I F 1  ELD 

2  3  5  7 
3 
3 

2  3  5  7 
2  3  3  7 

•ILOERSBURG 
TRQNELiC 
A I  BORNE 
ANTON 
AT  TON 

1613  [TALLACEGA 
16B5  MOBILE 
1690  MONROE 
164*  CHILTON 
IT? 5  1  BARBOUR 

7 
9 
1 

33  17 

31  03 
51  52 

32  51 
51  53 

86  21 

66  1* 

67  31 
66  36 
85  27 

*eo 

331 
183 
590 

6P 
0A 

OP 
TA 
bA 
5A 

ALABAMA  POWER  CO 
6.  0.  JONES 
TOLL  IE  L.  HA SKEW 
THOMAS  E.  WYATT 
EDWARD  E .  POPE 

3 

2  3  3  7 
3 

2  3  5  7 

CFEE  SPRINGS 
HURT  STEAM  PLANT 
iLLtNSVKlE 

1  UfOBIA  1  M 

1007 
1619 
16*9 
1663 
19*0 

GENEVA 
COLBERT 
DE  KALB 
HOUSTON 
WALKER 

S 

12 
7 
5 
2 

31  10 
3*  *3 
3*  15 
31  16 
33  *6 

85  55 
87  31 
65  32 
65  08 
87  11 

265 
*79 
73* 
130 
33* 

5P 

6A 
7A 

SAUL  R.  SMITH 
TVA-462-A 

MRS .   S.  CUNNINGHAM 
REX  H.  CANADA Y 
MRS.  C.  GRESHAM 

3 

3  C 

3 

3 

2  3  3  7 

}eA  (2079 
IoCVILLE  2119 
1  lOCVtLLC  2  |212» 
InCy  21*1 
MVILLE  21*9 

SUMTER 

TALLAPOOSA 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

MORGAN 

IS 
11 
11 

13 

12 

32  26 
32  50 

32  50 

33  00 
3*  25 

88  23 
85  *5 
85  *6 
8B  17 
87  04 

215 
760 
750 
207 
395 

RIO 
7A 

REUBEN  P.  HARRIS 
DR.  W.  B.  FULTON 
H.  CLAY  PLESS 
E.  F.  SMITH 
TvA-503 

3 
3 

C 

3 
) 

yTON 

CATUR 
•    CAfuR  * 
L    CATUR  SUBSTATION 

N0»0L1S  LOCK  * 

2166 

2207 
Z  2 1 C 
2221 
22*0 

MARENGO 
MORGAN 
MORGAN 
MORGAN 
MARENGO 

19 
12 
12 
12 
19 

32  21 
3*  37 
3*  37 
S*  36 
32  31 

87  39 
86  38 
86  59 

86  38 

87  51 

220 
575 
600 
588 
100 

SP 
7A 

7A 

- 

8A 

7A 

JAMES  M.  CREWS 
MRS.  FREDA  TRIMBLE 
TVA-63-B 
TVA-411 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  7 
2  9  5  7 

3 

3 

2  3  3  6  7 

I  WOt IS  LOCK  6  DAM 
1     THAN  CAA  AlROORT 

THAN  *  H 

IA 

22*5  MARENGO 
2)'2  HOUSTON 
23*7  ;hOuSTON 
2577  .COFFEE 
2632  TUSCALOOSA 

19 
5 
S 
10 
19 

32  31 
31  1* 
31  1? 
31  23 

33  15 

87  50 
85  26 
85  24 
66  0* 

100 
322 
300 
20* 
752 

BA 
MID 

OA 
MID 
MID 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CIVIL  AERO.  ADM. 
CHARLIE  W.  CLEARMAN 
SARA  L.  ENGLISH 
K.  V.  BERRY 

2  3  5  7 
2  3  5  7 

C 

3 

3 

Je«GRELN  CAA  AP 

2727 
27*2 
2763 

BARBOUR 
GREENE 
CONECUH 

2 
6 

31  53 

32  *: 
31  25 

85  08 
87  50 
67  02 

23* 
114 
257 

5P 

Nil 

MID 

HARRY  E.  MAUGANS 
E.  B.  hOL BROOK 
CIVIL  AERO.  ADM. 

2  9  3  7 

3  C 
2  9  5  7 

RLCO  OPEN  =JNO  'OWt"  = 

2613 
2632 

BALDWIN 

COVINGTON 

■* 
9 

30  32 
)1  06 

87  55 
66  33 

23 
232 

MID 

9P 

8A 

HAROLD  F .  YATES 
U.S.  FOREST  SERVICE 

2  3  5  6  7 
3 

1  Ilkvilli 

1  *LS  CITy  8lk  POND  THft 

26*0  MORGAN 
26*6  WINSTON 
2667  MADISON 
288)  FAYETTE 
29*5  JACKSON 

12 
2 
12 
13 
12 

)*  22 
)«  0* 
)*  36 
)3  *1 
3*  *6 

86  53 
B7  20 

86  3* 

87  30 
85  *1 

620 
630 
6*1 
350 
1360 

OA 

TA 
7A 
OA 
7A 

TVA-S8* 

U.S.  FOREST  SERVICE 
TVA-S76 

TERRELL  F .  CANNON 
TVA-S8  7 

3 
3 
3 

2  9  9  7 
)  c 

KM  EMC £  AT  LOCK 

2476 

LAUDtRDAL E 

12 

)*  *7 

87  *0 

*30 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

fT  OEPOSI'  1  H 
|m  morgan 

i  m  patne 

■  RtSCO  CITt 

)02*  LOWNDES 
30)5  BALDWIN 
30*1  CE  kalB 
3105  MONROE 

7 
6 

)1  59 
)0  1* 
3*  26 
31  26 

66  36 
68  01 
85  *S 
87  2* 

*80 

10 
879 
410 

BP 
BA 

2P 

BA 

BA 

ALICE  C.  LAMAR 
WM.  M.  CHANDLER 
JOHN  W.  PATE 
MRS.  NELIA  MCKENZIE 

3 

2  9  9      7  C 
9  C 
2  3  5  7 

PSOEN  CiAS  plant 
■3  NESV I L  L  E 

WOCM  OH 

9191 
319* 
S160 
9200 
9295 

ETOWAH 

ETOWAH 

SUMTER 
CULLMAN 
GENEVA 

7 

19 
2 
3 

3*  01 
3*  01 
32  *9 
3*  01 
31  02 

66  00 
68  09 
86  *3 
65  52 

354 
565 
150 
500 
107 

6P 

BA 

FRANKLIN  K.  EDGE 
SO.  NATURAL  GAS  CO 
FRANK  J.  FIELDS 
MRS ,  G.  MC  KENZIE 
REBECCA  CAMPBELL 

3 

2  3  5  7 
9 

3  C 
2  3  5  7 

BT 

EENSBOOO 
XEMV1LLE 
EENVIllE  2 

3399 
5*90 
9911 
9519 
)52* 

COOSA 

WALKER 

HALE 

BUTLER 

BUTLER 

2 
2 
6 
6 

33  39 
32  Mi 
31  50 
31  50 

67  13 
87  36 
•6  38 
86  SB 

1010 
300 
220 

44* 

6P 
5P 

6A 
6P 
8A 
HID 

C.  PURVIS  CONAWAY 
ALABAMA  POWER  CO 
N.  HAMMER  COBBS 
CEC1LE  T.  LEWIS 
CLAUDE  CONN,  JR 

2  3  5  7 
3 

2  3  9  7 
2  3  3      7  ^ 

1  \r  Shores  2  sse 

5559 

BALDWIN 

30  16 
5*  22 

10 

GULF  STATE  PARK 

S 

^EASVlLLE    CITY   M  MKS 

)57C 

MARSHALL 

12 

66  17 

610 

7A 

TVA-A03 

3  C 

\\  WTEJHVILLt  0AM 
EyvIllE 

3iej 
362C 
364* 

MARSHALL 
WINSTON 
MAP  I  CM 

12 

2 

)*  26 
3*  1* 
3*  08 

86  2* 

87  37 
87  39 

611 

947 

7A 

7A 

TVA-70 

ELMER  L.  SH1PMAN 
REX  COOPER 

3 

2  3  5      7  C 

"ISSuRG  CAMABA  TOWER 

FMCVlLLE 

JOlANO 

UlAnO  HOME 

>TOWtt 

369 
3'4B 
)761 
3816 
3**2 

PERRY 
LOWNDES 
HENRY 
C RENSHAW 
CLEBURNE 

1 
9 
• 

11 

,1  .6 

32  11 
31  21 
31  37 

33  32 

B7  11 
86  33 
83  20 
86  19 
83  2* 

600 

200 

594 

OP 
9P 

BA 
OA 

3P 

U.S.  FOREST  SERVICE 
MAX INE  E.  WATSON 
ALA.  POLY.  INST. 
LUKE  JORDAN 
THOMAS  J.  HART 

3 

S 

2  9  9  7 
2  3  3  7 

X^S 

^TSVlLLE  SUSSTAT  ION 
•TSVILLE  *  SSE 

top 

fKSOM  LOCK  1 

i> 

*06fl 
*099 
*i-»2 

F  RANKL 1 N 
MADISON 
MADISON 
JACKSON 
CLARKE 

13 

12 
12 
12 
19 

5*  20 
'5*  *S 

34  42 

S*  5* 

01  39 

87  36 
66  35 
86  S3 
86  05 
68  01 

8*5 

611 
610 
1500 
10 

HIO 

OA 
6A 
HID 

FRANK  L.  HAYNES 
TVA-65 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
TV  A- 76 

corps  of  engineers 

3 
3 

2  3  5  7 
3 

3  C 

'.KSON  SMOAlS 

.KSONVILlE 
'OA*  OAM 
A»EMf 

■  OAM 

*19? 
A209 

14906 
*502 

-00  t 

TALLADEGA 
CALHOUN 

Elmore 
chambers 

ChIlTON 

7  1)9  92 
•  33  *9 
1   32  3: 

11  3; 

7  32  36 

86  12 
65  *5 
86  15 
83  2* 
86  31 

475 
710 
290 
830 
420 

OP 

SP 
Mir 

6A 

b' 

OA 

ALABAMA  POWER  CO 
FLOY  E.  OWEN 
ALABAMA  POWER  CO 
CLARENCE  M.  FJNCHER 
ALABAMA  POWER  CO 

C 

3 

2  3  9  7 
3  C 

OS 

isourg 

ilNGSTON 

*619  JEFFERSON 
4627  CHEROKEE 

*79B  Sumter 

3  13)  33 
■  3*  : 
13  32  35 

66  33 
63  *6 
BB  11 

636 
589 
160 

7P 

TA 

7P 

MAS.  MARY  K.  LEE 
RU*US  M,  SEwELL 
PROf.  E.  J.  MURPHEY 

S 
9 

2  3  9  7 

Station 

« 

C  K/ 

s> 

(5 

® 

B 

| 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 
tables 

Temp. 

Precip 

LOC KMART 

4822 

COVINGTON 

9 

31  01 

86  22 

200 

OA 

OA 



Ha  C.  YOUNG 

2  3  3  7 

LOCK  17 

4853 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

280 

7A 

CORPS  Of  ENGINEERS 

3 

MADISON 

*976 

MADISON 

12 

3*  *2 

86  *3 

373 

V 

4A 

HARRY  R.  TAYLOR,  J* 

2  3  3  7 

MAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

9 

33  SO 

64  51 

63* 

OA 

ALABAMA  POWER  CO 

MAGNOLIA 

1004 

MARENGO 

32  06 

87  39 

103 

MIO  DR.  T.  H.  GAILLARO 

3  £ 

MARION  1  N 

3100 

PERRY 

2 

32  9B 

07  10 

290 

OA 

BILLY  R.  SANDERS 

3  C 

MARION  JUNCTION 

5110 

DALLAS 

9 

32  26 

B7  14 

20* 

BA 

MRS.  MARGARET  SMITH 

3 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

3 

32  2B 

B7  13 

200 

OP 

OP 

ALA.   POLY.  INST. 

2  3  3  7 

MARTIN  DAM 

■140 

TALLAPOOSA 

11 

32  *0 

05  55 

340 

OP 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

2  9  3  6  7 

MAXWELL  Fl  CD 

920 

MONTGOMERY 

00  21 

103 

Nil 

HIO 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

MC  CALLA  2  NE 

9299 

JEFFERSON 

2 

99  21 

00  39 

350 

6A 

JAMES  B.  ELLIOTT 

3 

MELV1N 

93)54 

CHOCTAW 

13 

31  50 

00  27 

JOHN  R.  LAND 

3 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

J ! ! ! 

BIBB 

S 

32  33 

07  20 

600 

OA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

MIDWAY 

3997 

BULLOCK 

* 

32  0* 

83  32 

490 

HID 

MATHEW  W.  HALL 

C 

MILLERS  FERRY 

9*  7 

HILC 

)2  00 

07  22 

7S 

OA 

BOOKER  T.  RIDGE WAY 

Ml  LSTEAD 

9430 

MACON 

1 1 

32  27 

OA 

T.  C.  CARR 

3 

MITCHELL  DAM 

9*69 

CHILTON 

32  *B 

00  27 

350 

6* 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

9*78 

MOBILE 

9 

30  *1 

00  15 

212 

m  ;  D 

Ml  D 

U.S.  weather  Bureau 

2  3  5  7 

MOBILE 

54B9 

MOBILE 

* 

SO  *2 

88  02 

71 

5* 

2  3  5  7 

MONTE  SANO 

■ 1  "* 

MAD  I SON 

3*  *3 

00  31 

1650 

7A 

TVA- 530 

MONTEVALLO 

9997 

SHELBY 

3 

33  06 

BA 

M.  P.  JETER 

3 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

9990 

MONTGOMERY 

1 

32  16 

60  24 

196 

HIO 

M  I  D 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  3      7  C 

MONTGOMERY  WB  CITY 

9999 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

00  10 

201 

HIO 

SP 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C 

MOULT ON 

9629 

LAWRENCE 

12 

34  29 

07  17 

630 

3  C 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

9740 

COLBERT 

12 

34  45 

87  )7 

5*0 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  5  3  7 
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REFERENCE  NOTES 


Tne  four  digit  identification  auabers  in  tb©  Index  nuaber  coluu  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 
Figures  and  letters  following  the  station  cue,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  alien  and  direction  froa  the  post  office. 
Observation  tlaes  given  in  the  Station  Index  are  In  local  standard  tine. 

Delayed  data  and  corrections  will  bs  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  sooths  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  alaslng  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dlaenslonal  units  used  In  this  bulletin  are:     temperature  *F.,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  aoveaent  in  ailes.     Degree  days  are  based  on  a  dally 
average  of  66*  F.     Evaporation  la  aeasured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hall  were  included  In  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Aaounts  in  Table  3  .ire  froa  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3,  9  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  tlae. 

Snow  on  ground  In  Table  7  Is  at  observation  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.M.,  C.S.T.  WTR  EQUIV  In  Table  7  spans  the  water 
equivalent  of  snoa  on  the  ground.     It  Is  aeasured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snoa  on  the  ground  is  twr>  inches  or  aore. 

-     No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  Is  indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  a  lster  date  or  dataa. 

•  Aaount  included  in  following  aeasureaent ,  tlae  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  aonth. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  cotuaa  In  the  Station  Index  the  letter  "C"   Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  to 
Bourly  Precipitation  Data. 

I    later  equivalent  of  soowfall  wholly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

■    One  or  aore  days  of  record  alsaiog;     see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aonth. 
It    Dally  values  and  aonthly  total  froa  recording  gage. 
T    Trace,  sa  aaount  too  aaall  to  aeasure. 
V     Includes  total  for  previous  aonth. 

Subscription  Trice:  16  cents  per  copy,  aonthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  aoney  orders  should  be  aade  payable  to  the  Treasurer  of  the 
United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

W.R.P.C.,  Chattanooga.  Tenn.   8/31/53    900 


-   86  - 


Burnsville  Substa ,  Mi   -   Q  t 

w  Sheffield  TV A  Nray 
Colbert  Steam  Pl,nt  q  O 


Tishoalogo,  Mlaa 
O 

Belmont ,  Miss 


\  I  ° 

i 

3tei 

/■ 


Youngs  Store 
Florence  • 


rToney 


Mea  Market 


Pleasant 
Hytop 


f 


^Bridgeport  2  ■ 


Salthville.  Mlaa. 

O 


/•■- 


Red  Bay 

Hodges 
 L_Q  


Snoeasjcr  Springs 
WM.OD  Da.  p  *  ^ 

■~ 0'heeler  Du      |0  »0nte  Sano 

Muacle  Sho«^"cAA  AP      HuntMvllle  Subbtaam  O 

\         I       _        i_         (R  Hunt.vllle  »  SSE 

I              Belle  «lna  2  N  O       lO        ^  l-Palnl  Rock -00 

r-1                        I  V-J             Badl.on  |«,  Scott.boro 

:ur.No.  .^Decator         "Jj    "  "V  

.  Decat'-r  Substa/"*\./~*v  . 

Bussellvlllc  |                                  |                        —       "       ft  _i     ■  Ls 


o      0/  \ 

^  ALABAMA 


j  i  Deciti  r  Substa/""\  ✓  v 

Bclcrem     O         ^  "oulton  /\ 

i     •  o  ,  <»  L~r 

""^  Id.Jiu.  10u" 

Addl'.on  Central  To.erl  0    Falkvl lie  c"«"  Grove 

— :^--L_._f  J_42L_2C- 


Widows 

Flat  Bnck4>' 
Scottaboro  Subata 

/ 

Sylvan  la 

/° 

'  Vail 


Fort  Pay 
South  Hill  O 
Ol 


\ 

ead\ 


-£b-   La  Fayette,  Ga  ■ 
STATUTE  MILLS 


HalayvlUe 


Falls  City  Blk  Pond  Twr 


I  Winf leld  2  SI 

'  Q  Carbon  Hill 

I  O 


r1 

Garden  City 

— S  - 


Guntcrsvllle  Cy  ttr 
w  Albertvllle  1  S 

-\      *  | 


Sand  at  State  Fara  API 

o  ✓ 

OColllnsvllle 


Walnut  Grove 


Godaden 


%  Gadsden  Gas 


"  Gorgas*^ 


4s  r._ 

Trafford  f 


Birmingham  WB  AP  ( 


/  \ 

*  Ashvuie  ^?-rf 

0  c 


0<L 


Birmingham  WB  City  v" 

G*  i  ° 

T>-  Magella 
Lock  Ho.  17 


Leeds 


Jackson  Shoals 


0  / Pickensvl 1  le 

llle  Exp  Sta.  .  Hiss.   '  q 


Mscon  2  HT. .  Hiss. 


HcCalla  2  N E 


\J 


Plan^Y   f^ 


 o — 

Shuqualak ,  Ml 


,  Dancy 

^Cbr^C  


\ 

Gainesvi  He 

s 


Elrod     Tuscaloosa  CAA  AP  T 

1°   @o  '  r-r 

Tuscaloosa  LID  Vance 
_j  University  ^.  _Q 

^  I  west  Blocton 


r?  \ 

^    Annlston  CAA  AP  \ 

@1    r  Hl([hto.er\ 

r~  O  J 


Cedar town ,  Ga 


o- 

Tallapooaa  2  KW  ,  Ga. 


1 


Calera 
\  O  Q 
Hontevallo 


J> 


Talladega  Horn  Ht  TWR 
Chlldersburg      -  O—  f ' 

r-  Sylacauga  2  W  ' 


\ 

Hilla 
O  » 


o 

Franklin,  Ga . 


La  Grange,  Ga . 

-o- 


Buaaell  2  W,  Hiss 

-o- 


@ 


Centrevl 11 
•  -O 
Uertz  Pondvlllc  Tar 

<  r°i 

Eutaw  Lock  7  |"  ,,ar; 

lX  Greensboro! 
(  -O 

Harlon  1  N 

Dcaopolls  Lock  4  -/fV  Deaopol  Is  Lock  a  Da  a          O  / 
f     '  |_  Sut  t le  J 

0      I  Marlon  Junction 
Unlontovn  O 


(k  Lay  Dan 

Thorsby  1  SW  ■ 

*  Clanton  / 
Harrisburc  Cahab'a  Twr'  "O"  Mitchel 


71  -O 

Alexander  City  6  NE  La  Fayette 

||       Dadevllle  "O" 

Dadevllle  No  2    /  C**P  UU1  2  NW 


Livingston 

o  v- 


PlantersvlHe  J 

Blllingsley 

Perryvlll,-  I 


1  Dam 

,  J|_, 

Martin  Dan  J 

I  -A  I 

Jordan  Dam 

O  Yates  Hydrn  Pl^r* 


West  Point ,  Ga . 


 -^Pine  Mt .  Valley,  Ga. 


Columbus  WB  AP ,  Ga . 


i  WB  AP,  Miss. 


Iladal  1   12  H  . 


i 


I—. 

Whltrield'  Lock  3  CT^O 
I  Pushmataha  I 

I  f  J 

Pennington  Lock  2  0 


Day  to 
O 


Urrvl 1 le 


V  Prattville 
7     Autaugavillc   "O-  I 

^  I    Maxwell  Field 

OJ 
C 


Wetumpk 


a\  Pleasant  Hill 


"Millers  Ferry 


LI 


Montgomery  WB  AP 
Haynevllle  j 

o 


Thurlnw  Dam 
L\^y  Tuskegec 
g'-lHllstead  '°" 
Montgomery  WB  City 

o         HL  „ 

Primrose  Fa rm  ■— ' .  '  S 

r  1  


i — 


® 

■       Columbus ,  Ga . 


Union  Spring 

-o- 

Plne  Level  Hld.ay 


1 


r 


(T'Caapbell 


,  3 


Bucatunna,  Miss. 


Pine  Kill 

o  I 


1  o 

Mernl  1  ,  Mlsa. 


Jackson  Lock  1 

{ 

h  r 


V 


r 


Clalbor 

/    rrlato  City/'  E««r8' 
© 


htr! 


Fort  Deposit  1  W 


0  r^i 


■  Greenv  1 1 1  ■- 

Greenville  No  2 


Ji  1 

i     o-  1 

I  Highland  Hone 
I  I 


1 


\ 


J 


r  ^_ 

Brantly  i 

°  J 

— L/-"L  r 


River  Falls  2  NE 
River  FallsC^ 


1 


Brundldtte^" 


— r 

Euf aula 

ievllle  -O- 


.umpkin  3  S ,  Ga . 


o 

Cuthbert ,  Ga . 


Fort  Gnlnes,  Ga . 


Ozark 

o 


o 

f      Pothan  CAA  AJ> 


Headland 
O 

■  n  4  N  


Coffee  Springs 


j 
... 


o- 

Blakely.  Ga 


f 


JL.. 
) 


Dona  1 soi 


llle  3  V,  Ga. 


Blackman  4  WHW .  Fla 


Milton  Exp.  Sta. 

-o- 


) Mobile  WB  City 


V. 


o- 

iaca«oula  BS  Ml 


1 

Fairhope 

s 


Cantona 

o 


Graccvllle  3  E,  Fla. 


STATION  LEGEND 


Narlanna  CAA  AP .  Fl 

@ 


S 


-o- 

RoLertsdale  7  E 

/  Pensacola  CAA  AP,  Fla. 

v3  © 

/ 


.Fort  Morgan     Gulf  Shores  2  SSE 


O      •      9  Prncipttation  only 

<D  Precipitation,  itorage 

-O   -4V   -O-  Precipitation  and  Temperature 

-4-  -G)-  /Vecjpifa/ion,  reinperofuJ*  and  Tvapoi-ofion 

^  Secfioo  C«nfe/ 

Type  of  gage      0  Non-recording: 
•  Recording:  -»  Bo/A  fypea. 

Double  circle  combination*  Complete  Meteorological. 


Hourly  precipitation  data  from  recorder  stations  aill  be  available  la  the  publication  'Hourly  Precipitation  Data' . 


-   87  - 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICH  ELDERFER,  Chl.l 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


AUGUST  1953 
Volume  LIX  No.  8 


CHATTANOOGA:  1953 


ALABAMA  -  AUGUST  1953 


A.  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 


Temperature 

Mean  August  temperature  for  the  State  was 
79.5°,  or  0.2°  below  normal.  Highest 
temperature  reported  was  102°  at  Belle 
Mina  on  the  15th,  and  at  Geneva  on  the 
7th  and  8th.     Lowest  temperature  reported 
was  51°  at  Valley  Head  on  the  29th. 

Precipitation 

Average  August  precipitation  for  the  State 
was  2.43  inches,  or  2.16  inches  below 
normal.     Greatest  monthly  precipitation 
was  10.61  inches  at  the  Mobile  WB  Airport 
Station,  and  the  least  was  none  at  Sylvania 
and  only  a  trace  at  Trafford  and  Valley 
Head.     August  31st  was  the  39th  consecutive 
day  without  measurable  rainfall  at  Sylvania 
and  the  40th  at  Valley  Head.     The  weather 
was  very  dry  in  the  northern  third  of  the 
State,  with  many  stations  reporting  less 
than  one  inch  of  rainfall.     As  a  result  of 
the  dry  weather,  the  forest  fire  hazard  was 
increasing;  during  the  month  253  fires  oc- 
curred, burning  over  3780  acres  of  land  and 
causing  an  estimated  damage  of  $34,149.62. 
The  U.  S.  Geological  Survey  reports  as 
follows:  "Streamflow  was  generally  de- 
ficient and  record-low  for  August  at  key 
station  Cahaba  River  at  Centreville.  Some 
streams  had  higher  flows  as  a  result  of 
scattered  thunderstorms.  Ground-water 
levels  generally  declined  during  August 
and  a  record-low  level  was  observed  in  the 
key  well  in  the  heavily  pumped  Selma  area". 
A  stage  of  4.1  feet  at  Millers  Ferry,  on 
the  Alabama  River,  on  the  27th  is  the 
lowest  August  stage  of  record  (1931-1953) . 
Previous  low  August  stage  was  5.0  feet  on 
August  7,  1931.     Many  wells  were  reported 
dry  in  the  Albertville  area. 

Hail 

Light  hail  was  reported  at  Collinsville 
on  the  8th,  at  Thomasville  on  the  9th,  and 
at  Falls  City  on  the  16th.     Crops  and 
buildings  were  damaged  by  hail  in  the  Sand 
Mountain  area  on  the  8th,  with  hail  stones 
averaging  1/2  inch  in  diameter.  Hail 
stones  "the  size  of  golf  balls"  was  re- 
ported in  the  Gadsden  area  on  the  8th. 

Crops 

Soil  Moisture:  The  hot,  dry  weather  rapidly 
depleted  soil  moisture  over  most  of  the 
State.     By  the  end  of  August,  soil  moisture 
ranged  from  very  dry  in  most  northern 
counties  to  excessive  in  Baldwin  County. 
Cotton :  The  hot,  dry  weather  caused  shed- 
ding of  small  bolls  and  squares  in  local 
areas.     Harvesting  of  cotton  was  active 
in  practically  all  areas  by  month's  end. 
Dry  werther  and  insects  were  detrimental 
to  late  planted  cotton  in  the  north. 
Many  fields  in  the  south  were  almost  com- 
pletely defoliated  by  leafworms,  but 
coming  this  late  in  the  season  this  de- 


foliation was  mostly  beneficial.  Rains 
the  latter  part  of  the  month  hampered 
harvesting  operations  and  retarded  open- 
ing in  the  south.  Corn :  Most  of  the  old 
corn  crop  was  made  or  past  the  critical 
stage  and  was  not  seriously  affected  by 
the  dry  weather,  but  late  corn  suffered 
from  lack  of  rainfall.     Peanuts :  Peanuts 
were  generally  good,  but  lack  of  rainfall 
may  affect  yields  somewhat.  Harvesting 
of  Spanish  peanuts  was  begun  by  the  last 
decade  of  the  month.     Vegetables  &  Truck; 
Vegetables  and  truck  were  generally  fair 
to  good,  but  needed  additional  rainfall 
in  north  and  central  portions.  The 
Pimento  pepper  harvest  was  in  full  swing 
by  the  third  decade  of  the  month.  Hav 
&  Pastures :  Harvesting  of  hay  continued 
throughout  the  month  in  most  areas,  with 
unusually  good  yields  reported.  Late 
hay  was  suffering  from  lack  of  rain  at 
the  end  of  August.     Pastures  were  drying 
rapidly  by  the  close  of  the  month. 
Livestock:  Livestock  were  fair  to  good. 
Miscellaneous :  Soybeans  made  favorable 
progress,  but  were  needing  rain.  Grain 
sorghums  made  good  growth,  but  the  crop 
is  beginning  to  need  rain.     Outlook  for 
pecans  was  very  good  at  the  end  of  August: 
Preparation  of  land  for  fall  and  winter 
crops  was  carried  on  in  some  areas,  but 
the  soils  were  too  dry  to  plow  in  many 
northern  and  central  sections. 

Severe  Storms 

1st :  About  noon  a  heavy  thunderstorm, 
accompanied  by  heavy  rains,  occurred  in 
downtown  Birmingham.     Lightning  struck 
the  Watts  Building  on  Third  Avenue. 
8th :  Severe  thunderstorms,  accompanied 
by  strong  winds,  and  in  some  cases  heavy 
rain  and  hail,  caused  considerable  damage 
to  buildings,  utility  lines  and  crops  in 
Etowah,  DeKalb  and  Marshall  Counties.  At 
Guntersville  15  telephone  poles  were 
snapped  off  at  the  foot  of  Sand  Mountain 
and  1800  subscribers  were  left  without 
service.     A  skating  rink  tent  was  blown 
down.     Heavy  crop  damage  was  suffered 
along  the  path  of  the  storm  from  Geraldine 
to  Crossville  and  Boaz ;  but  the  heaviest 
damage  to  buildings  was  in  the  vicinity  of 
Crossville  where  several  homes  and  stores 
were  unroofed.     A  double  garage  was  blown 
from  around  a  car  and  the  remains  deposited 
100  yards  away,  but  the  car  was  undamaged. 
Numerous  trees  were  blown  down  knocking 
down  power  lines.     Just  north  of  Gadsden, 
two  homes  were  struck  by  lightning  and  set 
on  fire.     16th:  During  the  middle  of  the 
afternoon,  a  heavy  thunderstorm  occurred 
in  western  Birmingham  in  the  communities 
of  Ensley,  Fairfield  and  Wylam,  blowing 
down  numerous  trees  and  knocking  out  power 
lines  and  stop  lights.     A  building  housing 
a  restaurant  was  struck  and  the  plate 
glass  in  the  front  window  was  broken. 
Roads  were  blocked  for  several  hours,  in 
places,  by  fallen  power  lines.  -  A.R.L. 
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Averages  In  tbls  table  have  been  weighted  according  to  area. 
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68. 7M 

80  •  OM 

98 

15+ 

61 

24 

24 

0 

0 

0 

.97 

•  53 

1 7 

.0 

0 

5 

1 

0 

DEMOPOLIS  LOCK  * 

90.2 

69.0 

79.6 

97 

15 

61 

23+ 

10 

0 

0 

0 

1.75 

- 

2.18 

.90 

19 

.0 

0 

5 

2 

0 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

91.9 

68.0 

80.0 

97 

6+ 

61 

24+ 

22 

0 

0 

0 

2.95 

1.78 

17 

.0 

0 

t> 

2 

1 

EUFAULA 

90.8 

69.2 

80.0 

.0 

98 

6 

61 

24+ 

0 

20 

o 

o 

o 

4.33 

- 

.97 

1.13 

19 

.0 

0 

11 

4 

2 

GREENSBORO 

92  3 

69  0 

eo.7 

14 

62 

24 

0 

22 

0 

0 

0 

1.97 

1.18 

21 

.0 

0 

5 

2 

1 

GREENVILLE 

92.8 

69.5 

81.2 

.7 

100 

6+ 

62 

24 

0 

23 

0 

0 

0 

3.22 

_ 

2.20 

.84 

23 

.0 

0 

10 

2 

0 

HIGHLAND  HOME 

89.5 

68.5 

79.0 

- 

.7 

97 

6+ 

61 

23 

0 

16 

0 

0 

0 

3.15 

- 

1.65 

1.02 

19 

.0 

0 

8 

2 

1 

LAFAYETTE 

90.0 

64.6 

77.3 

96 

4+ 

57 

10+ 

0 

1  7 

0 

0 

0 

2.03 

1.08 

17 

.0 

0 

5 

1 

1 

LIVINGSTON 

79.6 

8 

59 

25 

0 

20 

o 

o 

Q 

1.13 

.55 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

80  •  2 

99 

14 

60 

24+ 

0 

25 

0 

0 

0 

1.41 

.  54 

14 

•  0 

0 

6 

1 

0 

MARTIN  DAM 

M 

.87 

- 

3.80 

.  52 

9 

.0 

0 

3 

1 

a 

MAXWELL  FIELD 

92.5 

71.8 

82.2 

1 00 

8 

64 

24 

0 

2^ 

o 

o 

o 

1.15 

.48 

28 

•  0 

° 

9 

0 

0 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

91.9 

70.1 

81.0 

.1 

100 

8 

61 

24 

0 

22 

0 

1 

0 

1.78 

2.97 

1.09 

16 

.0 

0 

6 

1 

i 

MONTGOMERY  WB  CITY 

91.0 

71.3 

81.2 

.0 

98 

6+ 

63 

23 

0 

2.83 

- 

1.20 

2.06 

16 

•  0 

o 

5 

2 

i 

PRATTV 1 LLE 

92.0 

68.9 

80.5 

.8 

98 

7+ 

60 

24+ 

0 

1.73 

- 

3.61 

.42 

18 

.0 

o 

8 

0 

o 

PUSHMATAHA 

91.3 

68.3 

79.8 

- 

.3 

99 

9 

59 

10 

22 

0 

0 

0 

2.76 

- 

1.76 

1.29 

28 

.0 

0 

4 

2 

l 

SELMA 

81.9 

14 

60 

24 

o 

28 

0 

0 

0 

1.22 

.86 

16 

.  0 

o 

8 

1 

o 

THOMASVILLE 

90.9 

69.0 

80.0 

_ 

.6 

99 

8+ 

62 

24 

22 

0 

0 

0 

4.56 

.21 

1.70 

9 

T 

0 

12 

4 

1 

TROY 

90.9 

69.  2M 

80  •  1M 

- 

.4 

99 

7  + 

61 

24 

21 

0 

0 

0 

2.69 

- 

2.60 

1.29 

19 

.0 

0 

6 

2 

1 

TUSKEGEE 

UNION  SPRINGS 

92.7 

67.8 

80.3 

- 

'.1 

98 

7+ 

59 

24 

27 

0 

0 

0 

3.97 

- 

.96 

1.45 

29 

.0 

0 

11 

4 

1 

WETUMPKA 

89.5 

70.3 

79.9 

1.3 

96 

8 

62 

24 

0 

18 

0 

0 

0 

.22 

4.51 

.11 

17+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

0 1 V  I S I ON 

79.9 

2.20 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

92.2 

70  •  2 

61.2 

1 00 

8  + 

64 

24 

23 

0 

0 

0 

3.05 

.68 

28 

.0 

0 

12 

2 

ATMORE  STATE  FARM 

91.5 

70.2 

80.9 

100 

8 

62 

10 

0 

19 

0 

0 

0 

3.30 

1.17 

27 

.0 

0 

7 

2 

BAY  MINETTE 

89.5 

70.4 

80.0 

— 

.4 

97 

8 

65 

23 

0 

19 

0 

0 

0 

5.49 

- 

.65 

1.08 

19 

.0 

0 

12 

6 

BREWTON  3  SSE 

90.7 

67.6 

79.2 

- 

1.4 

98 

7+ 

61 

24+ 

0 

20 

0 

0 

0 

4.43 

- 

1.78 

1.98 

28 

.0 

0 

11 

2 

CHATOM 

79.  1M 

60 

10 

0 

21 

o 

o 

o 

5.53 

1<22 

22 

.0 

o 

12 

4 

C I TRONELLE 

80  •  2M 

8 

68 

9 

0 

15 

0 

0 

0 

8.19 

1 .  69 

3.62 

22 

.0 

0 

16 

6 

OOTHAN  CAA  AIRPORT 

91.8 

69.7 

80.8 

99 

6 

63 

24 

0 

21 

0 

0 

0 

2.69 

2.74 

1*34 

19 

.0 

0 

12 

1 

EVERGREEN  CAA  AP 

90.2 

67.3 

78.8 

2.0 

97 

6+ 

60 

25+ 

0 

1  9 

o 

3.95 

: 

.98 

1.45 

27 

.0 

0 

10 

2 

FA  I RHOPE 

90.0 

71.6 

80.8 

.1 

97 

7 

67 

15+ 

0 

20 

0 

0 

0 

5.34 

1.89 

1.54 

27 

.0 

0 

13 

3 

FORT  MORGAN 

87.4 

76.2 

81*8 

93 

6+ 

69 

9+ 

0 

o 

9.45 

1  .65 

26 

•  0 

o 

11 

7 

FRISCO  CITY 

90.2 

70.2 

80.2 

100 

9 

65 

24 

20 

0 

0 

0 

5.14 

.36 

1.16 

9 

•  0 

o 

11 

4 

GENEVA 

93.6 

66.9 

80.3 

102 

7  + 

61 

24 

22 

0 

0 

0 

2.51 

2.48 

.95 

28 

.0 

0 

10 

3 

HEADLAND 

90.0 

73.2 

81  .6 

98 

7 

68 

23 

0 

20 

0 

0 

0 

1 .55 

.75 

4 

.0 

0 

3 

2 

LOCKHART 

89.9 

69.6 

79.8 

97 

7 

65 

31 

18 

0 

0 

0 

1.75 

.59 

28 

.0 

0 

9 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

89.9 

71.8 

80.9 

.1 

98 

6 

67 

9+ 

0 

21 

0 

0 

0 

10.61 

4.86 

3.03 

19 

.0 

0 

15 

7 

MOBILE 

90.2 

73.3 

81.8 

.2 

98 

9 

67 

9 

19 

0 

o 

0 

2.95 

2.40 

.76 

9 

.0 

0 

16 

3 

OZARK 

92.7 

69.4 

61.  1 

.5 

99 

7 

63 

25 

24 

0 

0 

0 

4.98 

.59 

1.65 

27 

.0 

0 

5 

i 

ROBERTSDALE  7  E 

89.5 

70.1 

79.8 

96 

6+ 

66 

15 

0 

IS 

0 

0 

0 

6.62 

.84 

1.19 

3 

.0 

0 

18 

J 

DIVISION 

80.4 

5.06 

.0 

STATE 

79.5 

.2 

2.43 

2.16 

T 

Precipitation 


fDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 


See  Reference  Notes  Following  Sutton  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


AUGUST  199) 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


16     17     18     19     20  21 


22     23  24 


25     26  27 


DOISON  CENTRAL  TOWER 
LBERTA 

LBERTVILLE   1  S 
LEIAMOER  CITY  6  Nt 
LlCEVlLLt 

NDALUSI A 
NNISTON  CAA  AP 

»LEY 

SMVILLE 
TMENS 

TMO«  STATE  FARM 
J BURN  3  SH 
iTAUGAV  I 
AY  NINETTE 
lLGREEN 

ELLE  NINA  2  N 
I  LI INGSLEY 

IRHtNGHAM  WR  AP  R 
1RH INGHAM 
I  SHOP 

Ml 

JANTLEY 
t*EWTON  3  SSE 
PIOGEPORT  2  W 
4UND I OGf 

»LERA 

MDCN  3  NNW 
kMP  MILL   2  NW 
tRBON  HILL 
■NTER  GROVE 

ENTWVILLE 
1ATON 

llLOERSBuRG 

ITRONELLt 

.AIBORNE 

.ANTON 
.AYTON 

>FFEE  SPRINGS 
H.8ERY  STEAN  PLANT 
M.LINSVILLE 

)LUN6IA   I  W 

>ROOVA 

fBA 

IDEVILLE 
iNCY 

tfVILLE 
tYfON 

CATUR 

CATUR  A 

catur  substation 

nopolis  lock  4 
nopolis  lock  and  dam 
■than  caa  airport 

BA 

.ROD 

IF  AULA 
ITAW  LOCK  7 
'tRGREEN  CAA  AP 
1 1 RHOPE 

>LCO  OPEN  PONG  TONER 
'LKVILLE 

>LLS  CITY  BLK  PONO  TwP, 

j'YETTE 
.AT  ROCK 

„ORENCE  AT  LOCK 
>RT  DEPOSIT  1  N 
JlRT  MORGAN 
&RT  PAYNE 
>ISCO  CITY 

>OSOEN  GAS  PLANT 
VlNESVlLLE 
IROEN  CITy 
iNEVA 

POOMATER 
JRGAS 

tEENSBORO 

1eenville 

ilf  shores  2  sse 

kntersville  city  h  -■ 
<intcrsville  dam 

M.EW1LLE 
HILTON 

iRRISBURG  CAHA6A  TOWER 

^YNCVILLE 

AOLANO 
,GHLANO  HONE 
IfiHTOMER 
>OGES 

L 

iNTSVILLE  SUB ST  A 
'«TSVlLLE  4  SSE 
'TOP 

iCKSON  LOCK  1 
'CKSON  SHOALS 


3.0» 
1.36 
.47 
3.02 


1.22 
3.37 
4.4.3 
.91 
1.61 

2.B7 
1.94 
2.21 
.79 
•  89 

.62 
3.43 
l.BO 
8.19 
7.81 


1.63 
.03 
2.16 


.12  .09 


RECORD  MISSING 


1.29 
1.12 
1.44 

1.73 
2.93 
2.69 
2.61 
1.34 

4.33 
1.83 
3.93 
3.34 
4.61 


1.71 
9.43 
.30 


.03 
1.00 

.09 
1.16 

1.31 
.63 


1.33 
.14  1.06 


.0?  .19 
.07  .42 


.37  .30 
1.20 
1.08 


1.22 
3.6? 


.39  .40 

1.11 


.03  .03 
•06  .03 

.29  .31 


.74 
1.02  .33 
.13 


.03 
•  07 


.07  .67 
T 

.01  .66 


1.45 

.47  1.34 

•  4.5r 


.14  .15 


j  Y  1NG$Ti>n 
KKNART 

tcr  17 

•01  SON 

MIX* 

fftlON  1  N 
l*!TN  JUNCTION 
UlON  JUNCT  ION  2  N£ 

-■ I-  0AM 
UKtLL  FIELD 
CALL A  ?  ME 

urn 

■  T2  PONO v 1 1 L E  TOWER 
LLERS  ferry 

L STEAD 

TCNCLL  OAM 
6IL£  W8  AIRPORT 
•111 

NTE  SANO 
NTEvALLO 


1.73 
1.28 
1.00 
1*60 


10.61 
2.93 
1.26 
3.46 


.34 

.02  T 


1.21  1.36 


.01  .02 

•30  .08 
.63 

.02  .16 

.43  .13 
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DAILY  PRECIPITATION 


•LA B«H 

Table  3-Cootinued   AUSUS7  » 


Station 

T3 
0 

Day  ol  month 

& 

'  I 

2  3 

<|5| 

6 

8  | 

9 

10  f  11  1  12 

13  1  14 

15 

16 

17  1 

18 

19  1 

20 

2! 

22 

23 

24 

25  |  26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

MONTGOMERY  MB  AP  R 
MONTGOMERY  WB  CITV 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
NATCHEZ 

W76 
2.63 
.62 
•  66 
•  •59 

.19 
.01 

T 

.01 
T  T 

T 

.06 

T 

•  46 

T 

.03 

.16 

T 

2.45 

1.09 
2.06 

.01 

T 

.14 
.•8 

T 

.37 
•  33 

.25 

.•l 

T 

.05 
T 

.05 

T 

.02 

•  03 

T 

.21 
.06 

•  15 

•  56 

.28 

.10 
.27 

NEWBURG 
NEW  MARKET 
NEWTON 
ONE ON T A 
ORRVILLE 

2.»9 
1.27 
3.72 
3*26 
.28 

1*34 
•  •2 
.05 

•  94 
.15 

.02 

•  12 

.21 

.33 

•.74 

•  61 

•  52 

•  24 

•  39 

T 

1.98 

1.95 
.15 

.05 

.19 

.68 

T 

.28 

.06 

OZARK 
PAINT  ROCK 
PALMEROALE  2  W 
PELL  CITY  5  NW 
PENNINGTON  LOCK  2 

•  .98 
.26 
.87 
1.20 
2.08 

1 

.37 

.•2 

.20 
•  17 

.83 

•  01 

•  33 
.03 

•  26 

.50 

1.57 

.70 
.25 

■  05 

•  07 
.08 

1.65 

.84 

PERRYV  I LLE 
PICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERSVILLE 

.99 

.55 
3.94 

1 .9; 
1.29 

T 

.54 

T 

.10 

•  61 

.20 

.13 
.19 

.03 

1.75 
•  87 
.08 

.•9 

.15 

.•0 

.50 
•  34 

•  42 

•  05 
.52 

.20 
1.15 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PRATTV 1LLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 

2.90 
1.73 
1.53 
2.76 
.62 

1.30 

•  05 

.30 

.30 
.85 

.28 

.93 
.20 
.84 
.28 
.12 

.05 

.4? 

T 

.50 

.13 

.09 

.01 

•  05 
.50 
.3* 

.23 

.35 
.08 
1.29 

.01 

REFORM 
RIVER  FALLS 
ROBERTSDALE  T  E 
ROCK  MILLS 
RUSSELLV I LLE 

.83 
•  .26 
6.62 
2.39 

.32 

.06 
.18 

.21 

.06  1.19 

•  67 

•  39 
.03 

.76 
•  77 

T 

•14  .02 

T 

.04  .68 
.05 

T 

.04 

.78 
•  56 
.09 

•  95 

•  07 

.05 

•  22 

•  19 
.65 

.18 
.05 

•  15 
T 

T 

■  *6 

.08 

•  01 

•  28 

7 
T 

.53 

1,07 
.87 

.08 
1.76 
.05 

SAINT  BERNARD 

SANO  MT  STATE  FARM  API 

SAYRE 

SCOTTSBORO 
SCOTTSBORO  SUBSTA 

1.65 
1.88 
.20 
.10 
1.22 

.05 
1.03 

.32 

.21 

1.49 

•  02 

1. 12 
.17 

.10 

.17 
.03 
.17 

.04 

T 

.03 

.10 

SEALE 
SELMA 

SHEFFIELD  TV A  NURSERY 
SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB  *  S 

1.13 
1.22 
.•0 
1.30 
•  .92 

.04 

•  03 

•  04 

T 

•  67 

T  T 

.02 
.20 

.07 
.86 

.  10 
.01 

.01 

•  26 

•  91 

.37 
1.13 

.01 
1.31 

.03 

.01 

.30 

.•0 

T 

•  36 

.55 
.08 

•  20 

SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 
SUTTLE 
SWAIM 

SYLACAUGA  2  H 

3.77 
.67 
.88 
.66 

1.18 

.11 

•  19 

•  56 

•  50 

1.28 

.16 

.59 
.66 

.23 

.  16 
.18 

•  18 

.88 

1.10 
•  08 

.13 

.17 

SYLVAN  I A 
TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 
THOMASV I LLE 
THURLOW  DAM 

.00 
1.73 
2.93 
•  .56 
2.54 

1.18 
.03 

T 

•  24 

•  04 

•  10 
T 

•  03 

•  88 
L.70 

•  IS 

.64 

•  04 

•  23 

•  10 
.10 

.06 

.13 
1.97 

•  15 

•  72 

•  26 
.21 
.62 

.50 
.56 
•  37 

•  05 

.09 

.0* 
.02 
.  10 

•  01 

.45 
.01 

I 

TONE  Y 

TRAFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

.06 

T 

2.69 
.57 
.•6 

.02 

.06 

.03 

•  16 

T 

.90 
.11 
•  34 

.18 

.03 

•  16 

1.29 

.13 

T 

.03 
.03 

•  16 
.01 
.02 

.05 

.03 

•  04 

TUSKEGEE 
UNION  SPRINGS 
UN  I ON TOWN 
UNIVERSITY 
VALLEY  HEAD 

3.97 
1.12 

•  90 

T 

RECORD 
.06 

MISSING 
.02 

.5* 

T 

.50 

•  35 

T 

.05 

•  06 

•  09 
.52 

.70 

.16 

.60 

,80 

.05 

T 

.07 

1.45 

VANCE 
WADLEY 
WALLACE 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 

2.18 
3.11 
3,24 
.50 
.30 

.15 

.20 

•  36 
1.45 
.08 

.06 

.15 
•  11 

.22 
•  10 

.  10 

1  ,1fc 
■  70 

1.15 

.  15 

.40 

•  50 

.10 

.30 

1.69 

.10 
.20 

WEST  BLOC TON 
WETUMPKA 
WHATLEY 
WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 

1.65 
.22 
5.36 
1.21 
2.02 

.99 

.02 

•  20 

1*20 
•  19 

.95 

.30 

•  14 

.11 

.42 
.04 

T 

•  20 

•  20 

.01 

.11 
1.91 

..42 

.07 

.11 
.•3 

•  40 

T 

•  •1 
.65 

.07 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

WILSON  DAM 

W INF  I ELD  2  SW 

YATES  HYDRO  PLANT 

YOUNGS  STORE 

1.13 
.31 
.16 

2.28 
.31 

.80 

.07 

.33 
•  20 

.09 

.07 
1.39 

•  05 

.24 
.5* 

.15 

.23 

.01 

I 
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Tabl.  5 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

AUGUST  1933 


Day  Of  Month 


1 

2 

s 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■c 

ILBERTVILLE    1  S 

MAX 

94 

96 

93 

96 

94 

94 

94 

93 

84 

85 

87 

93 

93 

95 

t  *7 

93 

88 

90 

89 

R5 

87 

84 

66 

90 

92 

92 

95 

92 

90 

93 

91  .2 

M  IN 

6B 

70 

72 

71 

M> 

60 

68 

58 

57 

60 

63 

66 

65 

67 

65 

67 

63 

63 

63 

61 

60 

55 

57 

58 

58 

.  94 

37 

59 

58 

62.3 

VLEXANOER  C I  TV   6  NE 

MAX 

94 

93 

93 

94 

94 

94 

94 

96 

87 

88 

91 

94 

93 

93 

94 

91 

90 

89 

85 

80 

83 

82 

82 

86 

82 

86 

9  3 

68 

88 

90 

Si 

89.6 

M  IN 

66 

64 

67 

68 

66 

65 

62 

65 

64 

65 

66 

67. 

61 

66 

66 

67 

67 

69 

67 

68 

66 

63 

61 

57 

55 

59 

61 

60 

66 

62 

58 

63.8 

.NOALUSIA 

MAX 

•7 

95 

98 

99 

97 

98 

96 

100 

100 

.3 

95 

95 

97 

96 

94 

95 

94 

91 

92 

94 

88 

86 

80 

75 

89 

90 

85 

84 

85 

90 

91 

92.2 

MIN 

72 

71 

74 

73 

75 

76 

72 

73 

70 

66 

68 

70 

71 

73 

68 

71 

69 

71 

70 

69 

71 

70 

66 

64 

66 

69 

71 

70 

71 

69 

67 

70.2 

*N 

ISTON  CAA  AP 

MAX 

95 

96 

97 

98 

97 

95 

96 

96 

86 

87 

93 

94 

96 

96 

97 

92 

93 

94 

88 

81 

86 

77 

84 

90 

91 

.91 

90 

89 

90 

93 

96 

91.7 

MIN 

69 

69 

70 

71 

71 

68 

65 

6(. 

62 

56 

59 

64 

65 

66 

66 

69 

66 

68 

69 

66 

63 

65 

62 

57 

60 

61 

6  2 

60 

68 

65 

61 

64.9 

TMOAE   STATE  FARM 

MAX 

95 

92 

97 

97 

96 

99 

99 

100 

98 

94 

97 

99 

97 

98 

9) 

93 

88 

93 

90 

86 

68 

85 

76 

88 

87 

85 

79 

67 

85 

86 

91 

91.5 

M  I  N 

70 

71 

72 

74 

74 

76 

73 

74 

07 

62 

68 

71 

70 

75 

69 

72 

70 

69 

71 

70 

'0 

70 

68 

57 

65 

69 

70 

70 

72 

70 

66 

70.2 

UBURN   3  SW 

MAX 

96 

94 

96 

97 

97 

97 

99 

97 

96 

87 

90 

93 

95 

94 

97 

93 

93 

9a 

91 

86 

79 

86 

75 

80 

86 

89 

87 

89 

92 

90 

90 

91.1 

MIN 

70 

70 

70 

72 

71 

71 

68 

70 

6  1 

63 

63 

0  7 

67 

68 

67 

69 

67 

68 

69 

69 

69 

66 

63 

58 

58 

64 

68 

67 

66 

68 

63 

67.0 

AT  MINETTE 

MAX 

90 

91 

9> 

93 

95 

94 

95 

97 

92 

91 

91 

90 

95 

93 

91 

89 

87 

90 

90 

88 

86 

77 

80 

87 

85 

82 

62 

89 

87 

91 

92 

|  89.5 

MIN 

71 

73 

73 

74 

73 

73 

72 

74 

67 

68 

69 

72 

70 

71 

68 

72 

70 

It 

71 

70 

71 

70 

65 

67 

67 

70 

71 

71 

72 

71 

67 

70.4 

LLLE   mis-    2  H 

MAX 

92 

93 

95 

95 

95 

91 

95 

95 

86 

S3 

91 

98 

98 

99 

102 

94 

92 

92 

91 

92 

90 

86 

88 

93 

95 

94 

95 

94 

93 

100 

99 

93.5 

MIN 

68 

70 

76 

72 

72 

66 

68 

65 

58 

36 

58 

O1 

73 

76 

t>« 

74 

72 

68 

68 

58 

6) 

65 

58 

65 

61 

62 

66 

64 

75 

65 

39 

66.6 

IRMIN6HAM  MB  AP 

MAX 

09 

91 

94 

95 

96 

93 

95 

96 

86 

89 

91 

95 

96 

97 

9c 

93 

92 

92 

89 

85 

87 

80 

84 

89 

90 

90 

8  9 

92 

89 

93 

95 

91.2 

IN 

72 

71 

73 

73 

73 

71 

69 

71 

64 

60 

63 

70 

69 

71 

68 

68 

70 

69 

70 

68 

66 

68 

64 

61 

62 

66 

66 

63 

70 

67 

63 

67.7 

,8 

(INGHAM 

MAX 

91 

93 

94 

95 

96 

95 

96 

97 

90 

91 

94 

97 

97 

99 

99 

93 

94 

93 

91 

88 

89 

S3 

86 

92 

94 

94 

93 

96 

92 

99 

9  9 

93.6 

MIN 

73 

73 

74 

76 

74 

71 

72 

74 

66 

62 

66 

71 

72 

73 

70 

70 

70 

69 

70 

68 

66 

68 

64 

64 

66 

69 

69 

67 

71 

70 

67 

69.3 

»E»TON   )  SSE 

MAX 

95 

95 

96 

96 

96 

96 

98 

98 

92 

93 

92 

95 

96 

95 

92 

92 

89 

91 

90 

86 

86 

82 

75 

87 

88 

87 

80 

87 

87 

90 

91 

90.7 

MIN 

68 

67 

70 

70 

72 

72 

74 

69 

Oti 

63 

63 

64 

67 

68 

64 

68 

68 

64 

69 

71 

69 

67 

69 

61 

65 

67 

71 

70 

71 

66 

61 

67.6 

UtDEN   3  NNN 

MAX 

9* 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

98 

S6 

90 

94 

94 

93 

98 

93 

92 

90 

94 

90 

85 

86 

83 

77 

86 

88 

87 

85 

86 

87 

91 

93 

91  .0 

MIN 

70 

70 

72 

74 

68 

72 

69 

71 

70 

59 

62 

68 

65 

71 

70 

70 

66 

68 

69 

72 

67 

70. 

64 

62 

59 

62 

70 

70 

70 

66 

61 

67.6 

M 

?  HILL  2  MM 

MAX 

93 

93 

94 

95 

94 

95 

95 

95 

95 

85 

86 

90 

92 

93 

93 

95 

95 

87 

89 

85 

85 

87 

86 

87 

88 

87 

90 

90.8 

MIN 

69 

67 

70 

71 

72 

71 

67 

67 

66 

58 

60 

63 

66 

67 

67 

67 

66 

68 

68 

68 

61 

58 

62 

63 

65 

66 

64 

60 

63.6 

NTREV I LLE 

MAX 

97 

97 

97 

98 

99 

99 

98 

98 

99 

92 

90 

95 

97 

97 

100 

99 

94 

94 

98 

92 

89 

90 

77 

82 

89 

91 

92 

92 

90 

93 

95 

93.9 

MIN 

72 

70 

70 

72 

70 

72 

68 

71 

66 

60 

58 

65 

64 

67 

68 

70 

6B 

68 

68 

67 

66 

65 

64 

58 

58 

63 

65 

68 

68 

66 

39 

66.3 

ATOM 

MAX 

94 

92 

95 

94 

95 

97 

97 

97 

97 

91 

93 

91 

93 

91 

89 

89 

78 

75 

89 

87 

84 

84 

S3 

89 

92 

91 

90.3 

MIN 

66 

68 

70 

73 

71 

74 

71 

70 

67 

60 

61 

67 

66 

73 

68 

70 

65 

67 

70 

69 

67 

70 

68 

63 

62 

63 

70 

72 

70 

68 

62 

67.8 

TRONELLE 

MAX 

90 

90 

94 

93 

94 

94 

94 

96 

89 

89 

94 

91 

93 

93 

B9 

88 

87 

91 

B9 

86 

68 

80 

73 

84 

84 

79 

62 

86 

87 

90 

90 

88.6 

MIN 

71 

73 

75 

75 

74 

77 

75 

75 

6H 

70 

71 

74 

73 

74 

69 

73 

70 

71 

70 

72 

.  70 

69 

66 

68 

70 

71 

72 

73 

71 

70 

71.7 

ANTON 

MAX 

95 

95 

94 

95 

96 

96 

97 

96 

9d 

95 

90 

9  5 

96 

98 

97 

96 

91 

94 

93 

BB 

87 

89 

76 

82 

88 

89 

88 

89 

88 

88 

9  4 

92.0 

MIN 

74 

72 

74 

76 

73 

73 

70 

74 

69 

61 

61 

67 

68 

72 

6? 

72 

6B 

69 

69 

69 

65 

68 

62 

62 

60 

63 

68 

68 

69 

67 

62 

68.2 

ROOVA 

MAX 

93 

94 

95 

96 

97 

93 

96 

98 

96 

90 

92 

9  6 

98 

98 

98 

96 

96 

92 

89 

90 

90 

87 

89 

93 

95 

94 

92 

96 

94 

96 

99 

94.1 

MIN 

69 

70 

70 

71 

70 

67 

67 

66 

69 

60 

57 

64 

63 

67 

68 

70 

65 

67 

68 

67 

62 

58 

54 

57 

55 

58 

57 

56 

64 

64 

54 

63.7 

TTON 

MAX 

93 

93 

93 

94 

95 

95 

94 

97 

90 

91 

92 

93 

97 

9  8 

96 

95 

90 

93 

92 

86 

87 

76 

78 

88 

90 

90 

90 

85 

88 

95 

91  .3 

MIN 

71 

71 

73 

75 

71 

73 

72 

70 

64 

64 

69 

62 

72 

70 

72 

69 

68 

70 

65 

69 

67 

66 

61 

64 

67 

72 

70 

72 

68 

64 

68.7 

CATUR 

MAX 

B9 

91 

93 

94 

94 

90 

93 

96 

85 

86 

90 

93 

93 

97 

95 

98 

91 

90 

88 

87 

90 

87 

90 

92 

95 

97 

93 

96 

94 

95 

99 

92.3 

MIN 

70 

73 

75 

73 

75 

70 

72 

70 

65 

62 

63 

65 

70 

71 

70 

70 

68 

70 

68 

63 

68 

69 

64 

64 

65 

66 

6B 

63 

71 

68 

66 

68.2 

M 

OPOLIS  LOCK  A 

MAX 

94 

93 

95 

95 

95 

06 

93 

95 

98 

89 

87 

93 

94 

96 

97 

93 

93 

92 

92 

88 

67 

86 

72 

77 

85 

86 

82 

85 

87 

88 

9  1 

90.2 

MIN 

72 

72 

73 

74 

70 

76 

74 

72 

70 

62 

63 

68 

6B 

73 

71 

71 

67 

70 

69 

68 

70 

69 

61 

61 

61 

64 

7*1 

72 

74 

69 

6> 

69.0 

NOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

96 

96 

95 

96 

96 

97 

95 

96 

96 

89 

89 

94 

97 

97 

97 

93 

95 

94 

94 

89 

90 

88 

73 

79 

90 

90 

91 

87 

87 

89 

93 

91.9 

MIN 

71 

70 

72 

74 

69 

74 

71 

72 

68 

62 

63 

66 

68 

70 

68 

65 

67 

69 

70 

67 

69 

67 

68 

61 

61 

64 

69 

71 

69 

69 

63 

68.0 

\ 

HAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

96 

95 

97 

98 

97 

99 

98 

97 

94 

94 

96 

94 

97 

98 

97 

93 

91 

94 

94 

85 

84 

84 

77 

87 

85 

84 

84 

86 

88 

92 

90 

91.8 

MIN 

73 

73 

76 

74 

75 

76 

73 

74 

69 

67 

68 

70 

69 

70 

67 

68 

68 

70 

69 

70 

71 

68 

67 

63 

64 

68 

69 

71 

70 

68 

65 

69.7 

'AULA 

MAX 

93 

93 

97 

94 

96 

98 

89 

94 

92 

91 

96 

95 

97 

96 

96 

91 

90 

91 

92 

84 

85 

81 

78 

68 

88 

88 

8  0 

88 

89 

91 

91 

90.8 

MIN 

73 

72 

72 

74 

75 

74 

72 

74 

71 

64 

65 

71 

68 

67 

66 

69 

68 

71 

69 

71 

70 

69 

65 

61 

61 

67 

71 

69 

71 

69 

63 

69.2 

RGREEN  CAA  AP 

MAX 

94 

93 

99 

95 

95 

97 

97 

97 

90 

91 

95 

95 

93 

96 

93 

88 

88 

93 

91 

86 

86 

77 

71 

88 

87 

85 

82 

86 

89 

91 

91 

90.2 

MIN 

68 

69 

70 

71 

72 

71 

69 

69 

66 

68 

62 

68 

66 

73 

65 

68 

66 

68 

68 

68 

68 

68 

65 

65 

60 

65 

68 

67 

70 

65 

60 

67.3 

I6JM91 

MAX 

93 

92 

03 

94 

94 

95 

97 

96 

92 

92 

92 

88 

91 

93 

90 

91 

90 

88 

90 

89 

88 

80 

78 

86 

86 

82 

86 

90 

89 

92 

93 

90.0 

MIN 

72 

72 

76 

76 

78 

78 

73 

74 

68 

70 

69 

74 

70 

69 

67 

72 

71 

71 

72 

70 

72 

70 

71 

67 

70 

71 

70 

71 

73 

73 

69 

71.6 

TETTE 

MAX 

96 

94 

•7 

95 

97 

100 

97 

98 

97 

90 

91 

93 

100 

99 

96 

92 

94 

91 

90 

91 

89 

87 

67 

96 

94 

94 

93 

91 

93 

93 

95 

94.0 

MIN 

69 

68 

68 

70 

71 

70 

70 

68 

56 

52 

53 

57 

62 

65 

68 

77 

66 

63 

68 

63 

62 

64 

64 

58 

54 

57 

58 

60 

64 

62 

56 

63.3 

IT  MORGAN 

MAX 

90 

90 

89 

90 

91 

93 

92 

93 

90 

90 

89 

89 

89 

90 

67 

83 

85 

85 

87 

87 

86 

82 

80 

84 

85 

81 

84 

87 

S3 

86 

88 

87.4 

MIN 

78 

80 

72 

81 

81 

82 

81 

82 

69 

79 

78 

79 

77 

69 

75 

75 

78 

72 

76 

75 

7S 

74 

74 

72 

76 

72 

72 

76 

79 

79 

76 

76.2 

ISCO  C1TV 

MAX 

93 

92 

90 

96 

98 

97 

99 

98 

100 

92 

91 

94 

94 

95 

96 

93 

95 

90 

92 

88 

86 

S5 

83 

70 

87 

83 

82 

78 

84 

82 

90 

90.2 

MIN 

70 

72 

72 

74 

72 

75 

73 

73 

66 

69 

68 

71 

70 

74 

69 

72 

70 

69 

71 

70 

70 

70 

66 

65 

67 

69 

71 

69 

71 

70 

67 

70.2 

DEM  GAS  PLANT 

MAX 

9S 

96 

97 

96 

96 

95 

93 

96 

64 

86 

90 

94 

93 

97 

97 

92 

90 

92 

87 

84 

85 

81 

86 

90 

91 

92 

91 

92 

88 

93 

97 

91  .5 

MIN 

69 

68 

70 

72 

73 

70 

6B 

67 

61 

57 

58 

60 

64 

65 

65 

68 

64 

69 

67 

66 

64 

65 

64 

55 

61 

38 

59 

37 

65 

63 

56 

64.2 

IEVA 

MAX 

97 

98 

99 

100 

100 

100 

102 

102 

99 

97 

96 

93 

97 

100 

•9 

96 

91 

94 

93 

93 

86 

89 

88 

79 

89 

86 

66 

82 

87 

91 

92 

93.6 

MIN 

68 

68 

69 

70 

72 

71 

72 

70 

68 

64 

65 

67 

67 

66 

62 

67 

65 

66 

68 

66 

69 

67 

67 

61 

63 

67 

69 

67 

67 

66 

61 

66.9 

■  lOVATER 

MAX 

94 

95 

91 

94 

93 

95 

94 

93 

95 

86 

87 

91 

95 

95 

96 

95 

90 

89 

92 

85 

82 

86 

75 

82 

87 

89 

88 

91 

89 

89 

90.2 

MIN 

73 

69 

73 

74 

72 

73 

73 

73 

65 

60 

64 

69 

74 

72 

69 

71 

67 

69 

68 

68 

66 

68 

61 

62 

66 

65 

66 

69 

69 

69 

68.6 

1  ENS60R0 

MAX 

95 

95 

95 

95 

94 

94 

93 

98 

91 

90 

95 

96 

98 

99 

96 

94 

95 

94 

92 

89 

88 

86 

75 

89 

89 

89 

89 

87 

90 

94 

95 

92.3 

MIN 

73 

73 

74 

75 

71 

72 

73 

73 

69 

64 

64 

70 

69 

73 

69 

71 

68 

•9 

69 

68 

68 

65 

64 

6  2 

63 

66 

69 

69 

71 

69 

66 

69.0 

I 

ENVILLE 

MAX 

96 

95 

99 

98 

99 

100 

100 

99 

95 

95 

99 

96 

97 

98 

95 

92 

92 

95 

92 

85 

89 

81 

74 

89 

88 

87 

85 

90 

90 

94 

93 

92.8 

MIN 

72 

72 

73 

73 

75 

73 

72 

71 

70 

65 

67 

71 

69 

72 

68 

72 

69 

72 

70 

70 

69 

70 

64 

62 

63 

67 

71 

69 

70 

69 

66 

69.3 

» 

EYVILLE 

MAX 

91 

91 

93 

91 

93 

94 

90 

92 

95 

82 

86 

91 

92 

94 

99 

98 

90 

91 

88 

85 

85 

87 

82 

86 

92 

92 

92 

91 

93 

92 

95 

90.6 

MIN 

71 

72 

7? 

73 

73 

67 

70 

71 

6, 

60 

64 

66 

67 

70 

68 

71 

66 

68 

67 

60 

63 

66 

61 

63 

65 

67 

65 

62 

69 

67 

66 

66.8 

OLANO 

MAX 

92 

91 

95 

95 

97 

97 

98 

94 

91 

92 

92 

93 

95 

96 

94 

94 

90 

92 

92 

B2 

•2 

82 

78 

90 

84 

82 

62 

85 

86 

B8 

89 

90.0 

MIN 

78 

79 

78 

78 

78 

75 

7B 

7* 

70 

72 

75 

73 

73 

71 

72 

72 

76 

72 

73 

75 

72 

70 

68 

69 

72 

74 

72 

72 

72 

69 

70 

73.2 

HLAND  HOME 

MAX 

93 

93 

94 

94 

97 

86 

97 

94 

89 

93 

9  3 

94 

94 

93 

91 

89 

92 

89 

83 

85 

80 

75 

85 

85 

85 

S3 

87 

88 

89 

90 

89.3 

MIN 

70 

71 

72 

73 

73 

73 

70 

71 

65 

68 

70 

68 

70 

67 

69 

68 

69 

69 

68 

69 

68 

61 

61 

63 

67 

70 

69 

69 

68 

67 

68.3 

» 

TSVlLLC  A  SSE 

MAI 

93 

94 

9. 

95 

93 

91 

92 

97 

85 

87 

90 

95 

93 

96 

98 

94 

91 

92 

89 

88 

89 

86 

88 

93 

94 

94 

9> 

94 

92 

97 

96 

92.6 

MIN 

69 

69 

7* 

72 

72 

68 

68 

66 

60 

57 

60 

02 

66 

66 

65 

65 

66 

69 

63 

60 

69 

66 

63 

62 

62 

62 

64 

58 

63 

64 

62 

64.8 

A»me 

MAX 

9* 

93 

93 

96 

96 

96 

95 

96 

85 

86 

91 

90 

93 

96 

96 

93 

88 

90 

88 

79 

86 

76 

82 

67 

88 

87 

89 

88 

87 

90 

93 

90.0 

MIN 

67 

68 

71 

71 

70 

69 

67 

69 

65 

57 

60 

64 

68 

68 

66 

68 

64 

69 

67 

66 

62 

61 

60 

98 

37 

59 

62 

62 

65 

63 

60 

64.6 

to*  r*fir*»e«»  wtM  follo*l»c  ■t»tioo 
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ALABAMA  -  SEPTEMBER  1953 


A.  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 


Temperature 

September  makes  the  third  consecutive  month  with  be- 
low normal  temperatures  in  Alabama.     The  average  for 
the  month  was  74.3°,  or  1.2°  below  normal.  Highest 
temperature  reported  was  103°  at  Saint  Bernard  on 
the  1st  and  at  Birmingham  on  the  17th.     Lowest  tem- 
perature reported  was  37°  at  Valley  Head  on  the 
14th.     For  the  first  nine  months  of  1953  the  accumu- 
lated temperature  departure  for  the  State  was  8.3° 
above  normal. 

Precipitat  ion 

Although  precipitation  for  the  State  averaged  4.84 
inches,  or  1.46  inches  above  normal,  the  distribu- 
tion was  quite  variable  and  irregular.  Greatest 
monthly  total  was  17.31  inches  at  Lockhart  and  the 
least  was  0.59  inch  at  Red  Bay.     For  the  first  nine 
months  of  1953  the  accumulated  precipitation  depar- 
ture for  the  State  was  3.19  inches  above  normal. 
September  4th  made  the  44th  consecutive  day  without 
measurable  precipitation  at  Valley  Head.     As  a  result 
of  dry  weather  in  the  northern  and  western  portions 
of  the  State,  557  forest   fires  were  reported  during 
September,  burning  over  20,477  acres  of  forest  lands 
and  causing  damages  estimated  at  $263,358.     The  U.  S. 
Geological  Survey  reports  as  follows:     "Runoff  was 
deficient  except   in  the  southern  part  where  heavy 
rains  on  September  26th  brought  runoff  for  the  month 
above  normal.     Storage  in  Lake  Martin  was  well  above 
average.     Ground-water  levels  generally  showed  a  net 
decline  for  September,  although  general  rains  during 
the  middle  of  the  month  resulted  in  temporary  rises 
of  levels."     At  Marion  Junction,  on  the  Cahaba  River, 
a  stage  of  1.30  feet  on  the  19th  was  the  lowest  Sep- 
tember stage  of  record   (1939-1953) .     Previous  low 
September  stage  was  1.32  feet  on  September  30,  1952. 
At  Millers  Ferry,  on  the  Alabama  River,  a  stage  of 
3.6  feet  on  the  17th  was  the  lowest  September  stage 
of  record  (1931-1953) .     Previous  lowest  September 
stage  was  3.8  feet  on  September  13,  1951.     The  Tus- 
caloosa municipal  water  supply  was  becoming  critic- 
ally low  by  the  month's  end.     Heavy  rainfall  was 
quite  general  over  southeast  and  east-central  Ala- 
bama on  the  26th.     See  rainfall  map  for  the  period 
September  25-27,  1953. 

Crops 

Soil  Moisture:     Soils  were  very  dry,  except  in  the 
Gulf  Coastal  counties  and  widely  scattered  local 
areas,  hampering  land  preparation  and  planting  of 
fall  and  winter  grains  and  grazing  crops,  until 
general  rains  about  the  middle  of  the  month.  Soil 
moisture  conditions  were  greatly  improved  by  the  close 
of  the  month,  except  in  most  western  counties  where 
additional  moisture  was  needed.     Cotton :     At  the  end 
of  September,  harvesting  was  nearing  completion  in 
the  south  and  central  portions  and  was  well  along  in 
the  late  mountain  counties.     Weather  was  ideal  for 
harvesting  during  most  of  the  month.     Heavy  rains 
and  winds  on  the  26th  caused  considerable  damage  by 
staining  the  lint  and  lowering  the  grade  of  the  staple 
by  one  or  two  grades.     Corn:     Most  early  corn  was 
mature  and  harvesting  made  some  progress.  While 
early  corn  made  good  yields,  the  late  planted  crop 
was  cut  severely  by  dry  weather,  and  much  of  the 
late  crop  was  still  too  green  for  harvest  by  the  end 
of  the  month.     Peanuts:      In  the  principal  Southeast- 
ern Commercial  Area,   digging  of  peanuts  was  at  its 
peak  during  the  last  decade  of  the  month.     Dry  wea- 
ther hurt  the  crop  some  and  leafworms  were  causing 
damage  in  some  areas.     The  heavy  rains  of  September 
26th  caused  considerable  damage  to  peanuts  and  pea- 
nut hay.     Vegetables  and  Truck:     Yields  curtailed  by 
extended  dry  weather,  and  volume  being  marketed  was 
being  greatly  reduced.     Peppers,  tomatoes  and  beans 
were  the  principal  commercial  vegetables  moving. 
Hay  and  Pastures:     These  crops  were  drying  rapidly 
and  needing  rain  badly  until  the  26th.     Pastures  were 
improving  at  the  end  of  the  month,  but  grazing  was 
still  short  on  many  farms.     Heavy  rains  of  the  26th 
caused  considerable  damage  to  hay.     Grain  Sorghums: 
This  crop  suffered  from  lack  of  rain  until  the  26th. 
Late  planted  was  considerably  reduced  by  the  extend- 
ed drought.     By  the  end  of  the  month,  grain  sorghums 


were  maturing  and  combining  had  started.     Pecans : 
Outlook  for  bumper  crop  was  favorable  until  the  26th. 
Heavy  rains  and  high  winds  caused  considerable  damage 
on  the  26th,  mostly* by  blowing  immature  nuts  from  the 
trees.     Dry  weather  previously  had  caused  some  shedd- 
ing.    Livestock:     On  account  of  the  extended  dry  wea- 
ther, some  supplemental  feeding  was  necessary  in  a 
few  northern  localities  during  the  first  week.  Sup- 
plemental feeding  was  necessary  in  the  Black  Belt  and 
northern  counties  by  the  second  week,  and  was  fairly 
general  by  the  third  week  of  September.     Stock  water 
was  becoming  short  in  some  areas.     Condition  of  live- 
stock was  generally  good,  with  some  improvement  notec 
by  the  end  of  September. 

Tropical  Hurricane  "Florence" 

Tropical  hurricane  "Florence"  moved  inland  between 
Fort  Walton  and  Panama  City,   Fla.,  during  the  morning 
of  September  26th  and  was  centered  just  east  of  Fort 
Walton  at   10:00  A.M.  CST.     The  center  of  this  storm 
passed  near  Dothan,  Ala.,   during  the  26th  and  was 
centered  northeast  of  Albany,  Ga . ,  on  the  morning  of 
September  27th.     A  peculiar  feature  of  this  storm  is -s 
that  the  heaviest  rainfall  occurred  on  the  north  and 
west  sides  of  the  storm  center.     Lockhart,  Ala.,  re- 
ported 10.60  inches  of  rain  on  the  26th,  and  a  storm 
total  of  14.71  inches.     Wind  velocities  seemed  to  hay-; 
averaged  30  to  40  m.p.h.,  with  gusts  up  to  50  or  60 
m.p.h.,  on  the  26th.     It  is  estimated  that  this  ston 
caused  damages  of  some  $3,002,000  to  crops  in  south- 
east Alabama  from  wind  and  rain.     Grand  total  of  all 
damages  was  estimated  at  $3,162,500. 

Flash  Floods 

Moderate  to  severe  flash  floods  occurred  in  several 
counties  in  southeast  and  east-central  Alabama  on  thih 
26th  and  27th,  as  a  result  of  the  extremely  heavy  ra:si 
on  the  26th,  causing  an  estimated  damage  of  $105,000 
Small  streams  and  creeks  overflowed  in  Crenshaw  Coun  j 
causing  minor  damage.  The  following  reports  were  ret 
ceived: 

Covington  County:     "Highways,  railroads,  and  rural 
roads  washed;  County  engineer  reports  50  bridges  was!  ( 
out  in  County.     The  Yellow  River  and  tributary  creek i 
flowing  into  that  stream  went  out  of  their  banks  fro 
heavy  rainfall.     Flood  damage  was  heaviest  between 
Andalusia  and  Florala  and  near  Opp  and  the  eastern 
section  of  the  County." 

Lowndes  County:     "Approximately  25  head  of  cattle 
drowned  by  fast  rising  w.iter;   loss  estimated  at  $750 
Creeks  and  small  streams  overflowed  and  caused  some 
damage.     Three  or  four  rural  roads  were  flooded." 

Elmore  County:     "Extensive  damage  to  roads  in  Elmore 
and  Tallapoosa  Gounties.     Two  bridges  washed  out  in 
Elmore  County,  with  damages  to  roads  and  bridges  est 
mated  at  $25,000. 

Three  Waterspouts  Observed  in  Mobile  Bay 
(Late  report  for  August  1953) 

"The  weather  on  the  morning  of  August   16,   1953,  at  A 
bama  Port  was  mostly  cloudy,  with  a  fresh  east  to  so 
east  on-shore  breeze.     Around  noon,  a  thundersquall 
observed  in  Mobile  Bay  on  the  east  side  of  the  chann 
near  Fort  Morgan,  Alabama.     Two  waterspouts  could  be 
seen  to  the  north  of  Fort  Morgan  and  one  abreast  the 
Fort.     There  were  numerous  showers  in  the  area;   as  tH 
wind  increased  to  strong  from  the  eastsoutheast ,  the 
smaller  waterspout,  of  the  two  north  of  Fort  Morgan, 
moved  quite  rapidly  toward  the  Alabama  Port  ShoreliB  1 
It  outran  the  rain  that  first  appeared  to  surround  t  i 
funnel;  and,  as  the  spout  reached  shallow  water,  the  j 
lower  end  appeared  to  disintegrate  into  mist.     It  mc  I 
on-shore  and  into  the  woods,  approximately  one  blocl 
south  of  a  number  of  observers  and  a  photographer. 
Heavy  rain,  which  had  been  following  the  waterspout 
and  obscuring  the  other  two  from  view,  moved  in  im- 
mediately.    Shortly  thereafter  the  shower  passed  anc 
the  sky  became  partly  cloudy.     About  15  to  20  minute  > 
elapsed  between  the  first  observation  of  the  spout 
and  the  last.     The  fate  of  the  other  two  spouts  is 
unknown."     -  A.R.L. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


ALABAHJ 

SEPTEMBER  195: 


Wind  direction 


o  «  > 

£  a  £ 

a.-o  a 


Wind  speed 

m  p.  h. 


i  1 


Relative    humidity  averages 
percent 


O  H 

■■  o 


Number  oi  days  with  precipitation 


-  v 
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BIRMINGHAM  WB  AP 
MOBILE  WB  AP 
MONTGOMERY  KB  CITY 
TAirport  Data 


NET 


16t 


8.0 
10.2 
6.3t 


37t 


NEt 


26t 


73 
84 

79t 


79 
86 
84t 


49t 


52 
71 
59t 


69t 


3.3 
3.9 
4.4t 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Yen 

« 

[  days 
more 

Aver; 

Highi 

S 
* 

J3 

Avert 

o  o 
6  ~ 
2P 

1884 

77.8 

97 

45 

0.65 

2 

1885 

74.3 

95 

40 

5.  35 

11 

1886 

75.8 

95 

42 

1.60 

5 

1887 

74.4 

104 

39 

3.23 

4 

1888 

71.7 

90 

35 

4.68 

9 

1889 

73.0 

100 

36 

4.07 

6 

1890 

73.6 

97 

48 

6. 19 

12 

1891 

73.6 

95 

46 

1.91 

5 

1892 

71.8 

97 

37 

3. 13 

4 

1893 

74.7 

100 

40 

4.45 

7 

1894 

75.4 

96 

45 

2.59 

6 

1895 

78.5 

101 

34 

1.46 

5 

1896 

75.7 

104 

35 

1.  68 

4 

1897 

75.5 

102 

33 

0.60 

2 

1898 

75.6 

100 

48 

3.60 

6 

1899 

73.0 

104 

30 

0.65 

2 

1900 

78.2 

100 

46 

4.08 

4 

1901 

72.9 

95 

39  ' 

3.94 

6 

1902 

73.9 

97 

34 

4.30 

8 

1903 

73.5 

102 

35 

1.51 

3 

1904 

77.  1 

104 

40 

1.44 

4 

1905 

76.3 

102 

46 

2.64 

6 

1906 

78.3 

100 

58 

8.57 

14 

1907 

75.0 

104 

42 

5.56 

9 

1908 

74.5 

101 

33 

2.  34 

5 

Temperature 

Precipitation 

Year 

a 

9 

id  O 

•o  a 

nJ 

8 

a 

J3 

0> 

1 

« 

8 

~°  0 

> 
< 

X 

3 

> 
< 

6  „ 
Zo 

1909 

75.0 

101 

35 

2.78 

7 

1910 

77.4 

101 

45 

2. 19 

6 

1911 

80.4 

105 

52 

2.  29 

6 

1912 

77.1 

103 

46 

4.56 

9 

1913 

73.2 

103 

34 

6.90 

11 

1914 

73. 1 

100 

42 

4.46 

8 

1915 

76.7 

102 

40 

4.43 

5 

1916 

73.7 

100 

35 

2.13 

6 

1917 

73.3 

98 

40 

6.  36 

7 

1918 

70.1 

97 

34 

4.27 

7 

1919 

75.3 

100 

44 

0.75 

2 

1920 

77.0 

99 

34 

3.29 

6 

1921 

81.2 

102 

53 

2.82 

7 

1922 

77.5 

102 

45 

1.50 

5 

1923 

76.1 

96 

46 

1.23 

4 

1924 

72.7 

99 

30 

3.  34 

8 

1925 

83.  3 

112 

59 

2.67 

6 

1926 

79.2 

99 

54 

4.95 

6 

1927 

77.6 

105 

36 

1.34 

3 

1928 

73.6 

98 

36 

2.77 

6 

1929 

74.7 

98 

43 

5.92 

11 

1930 

76.9 

101 

42 

6.00 

12 

1931 

79.6 

106 

42 

1.15 

'  '■* 

1932 

74.8 

100 

45 

4.50 

8 

1933 

79.4 

102 

41 

2.  36 

6 

Temperature 

Precipitation 

&! 

Year 

0 

o> 

«J  o 

t  a 

c 

8 

i 

S 

o  S 

Av 

X 

.3 

> 
< 

& 

1934 

75.0 

99 

48 

2. 10 

6 

1935 

75. 1 

99 

40 

2.22 

5 

1936 

78.4 

100 

46 

2.83 

m 

1937 

73.6 

97 

40 

3.96 

7 

1938 

75.2 

102 

39 

1.38 

n 

1939 

77.1 

101 

50 

3.85 

I 

1940 

73.5 

100 

36 

1.46 

1941 

78.1 

101 

43 

2.70 

6 

1942 

73.  3 

99 

35 

4.04 

7 

1943 

72.6 

98 

38 

4.  38 

8 

1944 

76.2 

103 

48 

4.71 

8 

1945 

78.1 

102 

50 

3.42 

8 

1946 

73.2 

98 

45 

6.06 

.?, 

1947 

76.7 

102 

37 

2.  53 

6 

1948 

73.3 

101 

43 

4.  39 

7 

1949 

73.4 

97 

35 

3.31 

7 

1950 

73.0 

96 

40 

4. 13 

9 

1951 

76.4 

108 

39 

5.77 

10 

1952 

72.7 

97 

42 

3.27 

7. 

1953 

74.3 

103 

37 

4.84 

5 

All 

Years 

75.5 

3.38 

i 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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ALABAMA 
SEPTEMBER  1953 


Temperature 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

• 
> 

< 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

Data 

Degree  Day. 

No.  of  Day. 

— 

0 
H 

•  i 

a 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet,  H 

£ 

. 

a 

Max. 

Min. 

3 

Max.  Depth 
on  Ground 

5  £ 
Si 

a  » 

hi 

=  i 

85.  OM 

55. ?M 

70.  1M 

-  7.6 

9< 

2 

4: 

14 

12 

( 

c 

( 

2.51 

.60 

1.25 

5 

.0 

0 

95.9 

58.1 

72.0 

-  2.3 

9( 

17 

4' 

23 

4 

i: 

c 

c 

c 

4.51 

1.89 

1.47 

26 

.0 

0 

89.? 

58.8 

74.0 

lo; 

2 

4! 

22 

t 

n 

c 

c 

c 

4.0C 

2.70 

19 

.0 

0 

87.1 

61.0 

74.  1 

-  .7 

9" 

2* 

41 

22 

12 

c 

c 

c 

2.9( 

.27 

1.30 

19 

.0 

0 

91  .0 

64.1 

77.6 

2.8 

10: 

17 

5( 

22 

( 

22 

c 

c 

c 

2.  1C 

- 

1.28 

1.07 

19 

.0 

0 

89.6 

59.8 

74.7 

.3 

IOC 

?' 

4  1 

23 

H 

( 

e 

0 

2.1C 

- 

.49 

1.40 

20 

.0 

0 

86.6 

61.5 

•  0 

9f 

2 

11 

c 

0 

( 

1.24 

2.13 

20 

.0 

0 

90.3 

55.9 

73.1 

9f 

^^ 

4< 

14 

21 

a 

0 

0 

1.22 

1.77 

1.20 

20 

.0 

0 

86.0 

55.7 

70.9 

9C 

3 

41 

14 

f 

2.89 

1.25 

19 

.0 

0 

86.1 

63.0 

74.6 

-  .9 

91 

18 

5( 

22 

12 

a 

o 

a 

6.12 

3.35 

3.37 

27 

.0 

0 

85.8 

60.4 

73.1 

91 

2< 

41 

22 

14 

0 

0 

0 

2.3C 

1.90 

20 

.0 

0 

86.5 

58.6 

72.6 

9t 

I* 

13 

c 

0 

0 

3  ■  9C 

.94 

1  .90 

19 

.0 

0 

73.4 

101 

4( 

23 

14 

0 

0 

0 

4.45 

.0 

o 

86.1 

60.? 

73.2 

-  .6 

9C 

2 

4( 

23 

« 

1  "> 

0 

3.07 

.22 

2.20 

19 

.0 

°o 

86.6 

57.1 

71.9 

-  .5 

9f 

18 

4« 

14 

H 

o 

0 

0 

3.23 

.26 

1.31 

20 

.0 

85.0 

56.6 

70.8 

97 

4 

4! 

14 

10 

° 

4.7? 

1.28 

5 

.0 

0 

87.8 

57.8 

72.8 

98 

17 

41 

14 

1 

16 

° 

? 

c 

7.35 

4.66 

2.49 

27 

.0 

0 

M 

0 

71.9 

45 

14 

16 

0 

0 

0 

4.34 

' 

.0 

85.2 

58.7 

72.0 

99 

s 

11 

0 

0 

0 

1.56 

2 

.0 

0 

87.7 

55.5 

71.6 

-  1.1 

101 

1 

41 

22 

13 

13 

0 

0 

0 

4.68 

1.64 

1.65 

19 

.0 

0 

87.2 

58.7 

73.0 

-  2.1 

97 

14 

46 

14 

1 

4.13 

1.12 

1.27 

26 

.0 

0 

89.6 

59.  1 

74.4 

-  1.9 

102 

1 

48 

14 

1 

18 

0 

0 

0 

2.89 
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13 
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71.7 
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17 
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-  2.4 

97 

18 

9 

0 

0 

0 

3.86 

3.01 

27 

.0 

0 

88.0 

60.0 

74.0 
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74.6 

-  1.4 

100 

2  + 

48 

7  + 

19 

°o 

0 

0 

3.55 

.59 

2.22 

20 

.0 

0 

88.0 

61.2 

74.6 
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0 
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.0 
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14 
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18 
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0 
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0 

0 
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Precipitation 


No.  of  Days 


NORTHERN  DIVISION 

LBERTVILLE   1  S 

NN 1 S  TON   CAA  AP 
IELLE  M1NA  2  N 
i I RM I NGHAM   WB  AP 

i rm ingham 
:ordova 

lECATUR 
AYETTE 

iADSDEN  GAS  PLANT 
OODWATER 


ALEWILLE 
UNTSVILLE  4  SSE 
AD  I  SON 

USCLE   SHOALS  CAA  AP 
NEONTA 

ELL  CI  TV   5  NN 

OCK  MILLS 

IISSFLLVILLE  7 

AINT  BFRNARD 

AND  MT   STATE   FARM  API 

COTTSBORO 
ALLADEGA 

USCALOOSA  CAA  AP 
NIVERSITV 
ALLEY  HEAD 

DIVISION 

MIDDLE  DIVISION 

-EXANDER  CITY  6  NE 
JBURN  3  SW 
ftMDEN   1  NNW 
IMP  HILL   7  NW 
ENTREVILLE 

.ANTON 
IYTON 

EMOPOL1S  LOCK  4 
EMOPOLIS  LOCK   AND  DAM 
JFAULA 

REENSBORO 
REENVILLE 
f  GHLANO  HOME 

fcFAYETTE 
jlVINGSTON 

kuiON  JUNCTION  7  NE 
URTIN  DAM 
*XWELL  FIELO 
pNTGOMERY  WB  AP 
pNTGOMERY  MR  CITY 

fATTVlLLE 
JSHMATAHA 


<EGEF 

3N  SPRINGS 
JMPr  a 


1  SOUTHERN  DIVISION 
1DALUS I  A 

I MORE  STATE  FARM 
•Y  MINETTE 
ItEWTON  3  SSE 
|ATOM 

[TRONELLE 

(THAN  CAA  AIRPORT 

•ERGREEN  CAA  AP 

IRHOPF 
)RT  MORGAN 

1SC0  CITY 
■NEVA 

Iadland 

iCKHART 

'BILE  MB  AIRPORT 


JERTSDALE  7  E 
DIVISION 
STATE 


See  Reference  Notes  Following  StaUon  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


FALKVlLLE 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  ROCK 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT    1  W 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 

GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GENEVA 

GOOOWATER 

GORGAS 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  2  SSE 


WKS 


6UNTERSVILLE  CITY 
GUNTERSVILLE  DAM 
HALE YV  ILLE 
HAMILTON 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 

HAYNEV ILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
H I GHTOMER 
HOOGES 

HUNTSVILLE  SUBSTA 
HUNT  S V  ILLE  4  SSE 
HYTOP 

JACKSON  LOCK  1 
JACK  SON  SHOALS 

JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
LAY  DAM 
LEEDS 
LEESBuRG 

L IVlNGSTON 
LOCKHART 
LOCK  IT 
MADISON 
MAGELLA 

MARION   1  N 
MARION  JUNCTION 
MARION  JUNCTION  2  NE 
"ART  IN  DAM 
MAXWELL  FIELD 

MC  CALL A  2  NE 
MCLVIN 

MEBTZ  PONDV  ILLE  TOMER 
FILLERS  FERRY 
"ICSTEAO 

MITCHELL  OAM 

MOB  HE  MB  AIRPORT 

MOBILE 

MONTE  5*NO 

NONTEVALLO 


3.22 
3.  59 


1*92 
2.46 
8*48 


9.-8 
5.62 

b.bs 


9.31 
6.36 
4.57 
3.54 


17.31 
1  .60 
4.45 


7.19 

1.49 
1.21 
2.75 
5.21 
8.97 

*.98 


Day  of  month 


Station 

Tot( 

 1  r 

12 

3 

4 

 r 

5 

6 

|  [ 

7      8  9 

1  1 

1       1  „ 
10     11  12 

 1  1  

13     14  15 

 1  1  

 1  1  

16     17  18 

 1  1  

19 

 L 

1 

20 

1 

21 

|  | 

22     23  24 

1  1 

I 

25 

■  ' 

1 

26 

27 

1  1 

28     29  30 

1 

- 

ADDISON  CENTRAL  TOMER 

2.56 

\\\ 

ALBERTA 

4.02 

1  .93 

.02 

.29 

1.23 

ALBERT V I LLE   1  S 

2.57 

1.25 

•  80 

•  31 

.21 

ALEXANDER  C 1  TV  6  NE 

.22 

T 

.78 

.72 

.37 

•  4>3 

3.32 

3.43 

ALICEVILLE 

1.25 

.52 

.01 

T 

T 

ANDALUSIA 

11.13 

.16 

.08 

.38 

ANN I STON  CAA  AP 

4.51 

.07 

1.19 

'.07 

1*46 

.20 

.04 

1.47 

.01 

ARLEV 

I  .88 

.10 

1.49 

.29 

ASHV1LLE 

.30 

.74 

1.08 

.44 

1.03 

ATHENS 

4,78 

T 

1.46 

2.86 

•  46 

ATMORE   STATE  FARM 

1.98 

.25 

AUBURN  3  SH 

6.96 

1.30 

1.33 

.62 

.70 

3*01 

AUT AUG AV ILLE 

5.81 

.61 

1*92 

.11 

.  16 

2.61 

BAY  MINETTE 

.60 

.35 

.37 

.50 

.83 

BELGREEN 

3.00 

1.00 

1.20 

.80 

BELLE  MINA  2  N 

4.00 

.10 

BILL  I NGSLE Y 

4.90 

.80 

1.60 

T  T 

2.50 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

2.98 

.88 

1.30 

.35 

.45 

BIRMINGHAM 

2.10 

.13 

.04 

1.07 

T 

•  33 

.07 

.45 

.01 

BISHOP 

2.51 

•  99 

.4? 

1.10 

2.76 

1  40 

BRANTLEY 

9.42 

.15 

.05 

1.36 

3.00 

4.86 

BREWTON  3  SSE 

7.53 

.69 

.19 

.09 

•  69 

4.55 

1*32 

BRIDGEPORT  2  W 

3.56 

.56 

•  36 

1.13 

.61 

.90 

T 

BRUNO IOGE 

10.97 

T 

3*13 

T 

T 

1.19 

1.50 

5.15 

4.71 

52 

1  57 

CAMDEN  3  NNW 

4.44 

.37 

.03 

2.38 

.03 

.01 

1.35 

.27 

CAMP  HILL  2  NW 

8.46 

.78 

T 

1.34 

.08 

1.18 

.38 

4.70 

CARBON  HILL 

2.55 

•  45 

1.35 

•  30 

•  15 

•  30 

CENTER  GROVE 

6.73 

3.01 

2.00 

1.72 

T 

CENTREVILLE 

3.55 

CH ATOM 

.72 

.15 

.05 

•  16 

T 

.09 

.27 

CHI LDERSBURG 

5.40 

1.65 

1.64 

•  52 

.28 

1.81 

C 1 TRONELLE 

1.48 

.16 

.10 

.73 

T 

•  15 

.34 

CLAIBORNE 

2.93 

.12 

1.32 

.17 

.69 

.63 

CL ANTON 

4.60 

* 

CLAYTON 

9.45 

1.18 

2.43 

2.48 

3.  36 

COFFEE  SPRINGS 

8.74 

.04 

.34 

•  86 

3.49 

4.01 

COLBERT  STEAM  PLANT 

.65 

•  63 

2.70 

COLL INSVILLE 

4.08 

.90 

2.20 

•  53 

.15 

•  30 

COLUMBIA   1  W 

4.06 

2.20 

1.07 

CORDOVA 

2.10 

.09 

•  16 

1  .40 

.45 

T  j 

CUBA 

?.u<) 

.38 

1  .63 

•  06 

DAOEVILLE 

7.92 

.06 

.87 

.01 

1.46 

•  32 

5.20 

DANCY 

.57 

.03 

.83 

- 

- 

OANV 1 LLE 

1.73 

.24 

DAYTON 

2.29 

.14 

1.33 

.14 

.68 

DECATUR 

3.61 

T 

T 

■  96 

T 

2.13 

.52 

DECATUR  | 

4.16 

.85 

2.86 

•  45 

DECATUR  SUBSTATION 

3.43 

.86 

•  16 

2.15 

•  26 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

2.63 

.33 

38 

1  85 

.07 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2.34 

.29 

1.91 

.07 

.01 

.06 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

6.42 

•  65 

.18 

2.16 

3.29 

•  07 

T  .03 

ELBA 

10.82 

.38 

1.05 

4.11 

5.28 

ELROO 

1.46 

.51 

■  95 

EUFAUL  A 

6.94 

.07 

1.62 

I. 01 

1.84 

2.40 

EUTAW  LOCK  7 

4.01 

.57 

1*75 

1.67 

.02 

EVERGREEN  CAA  AP 

4.39 

.39 

.06 

.01 

.30 

•  62 

2.97 

T 

.04 

FA  I RHOPE 

5.83 

.26 

2.00 

.03 

2.01 

1.16 

.35 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

7.77 

.42 

.02 

.25 

1.50 

5.58 

1.16 
.70 


•  46 

.70, 
1.42 


.17 
.97 

1.00 

1*04 
•  29 
.60 


2.05 
1.73 
1.82 
1.20 
1.60 


1.67 
1.60 


.74 

1.27 

1*60 
.05  1.5? 
1.55 

1*34 

1.84 

1.36 
.63  1.97 


1.37 
1.11 


7.60 
2.90 
1.04 


1.66 
.85 


3.66  3.79 
.25 

.36 


4.36  1.76 
.20  3.37 


.9?  6.50 
3.68 
6.35 

.45  1.93 


1.34 

•  55 
3.88 

•  23 


1  .66 


.33  .14  7.51 

1.79  2.00 

•12  .08  2.09 

.89  T  1.06 

.71  .92 


1.1010.60  3.01 


.08     .21  1.23 

1.32 
•44  1.73 
.24  5.39 


.48  5.51 
•14  3.01 


DAILY  PRECIPITATION 


fable  3— Continued 


Tolol 

Day  of  month 

Station 

'  1*1 

3 

5  |  6 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  |  17 

18 

19     20  21 

22 

23 

24 

25  | 

26  27 

28  |  29  ]  30 

31 

■WTGOMCRV  US  AP  » 
3I.TGOMERV  wB  CI  TV 

JSCLE  SMOALS  CAA  AP 

10. A? 

9.99 
7  .  36 

3.0T 
3.  18 

T 

.01 

.03 
.84 

1.0? 
.86 

1.36 
•  35 

1.34 

2.20 

•  45 

T 
T 

•  11 
.19 

.02 

•  27 

•  IT 

•  12 

8.73  .18 
•52  1.21 

•  14 

M  MARK  £  T 

lEONTA 
•VI LLC 

i.oi 

3.99 

1.23 
3.36 

.60 

1.00 
.12 

1*96 
2.22 
.72 
1.31 
1  .68 

■  06 
.97 
.89 
.62 

3.7?  7.00 
.30 
•  1.78 

BJBJ 

INT  ROC* 

LL  C 1 Tv  i  NM 
NNINOTON  LOCK  ? 

8. AT 
9.18 
7.33 
4.22 
1.A8 

2.64 

•  40 
1.26 

•  35 

A. 35 
•10  1.00 
1.22 
1.02 

1.16 
1.99 
.50 
.46 

3.98  7.83 

.33 
1.26 
.03  .06 

MVVlLLE 
CftENSv ILLE 

ME  LEVEL 
ANTERSVl LLE 

5.36 
2.30 

9.19 
4.71 

1  .50 

•  44 

1  ,05 

.80 

.97 
1*16 

.70 

1.50 

1.06  6.02 
.33  1.63 

easant  grove  school 
attville 

IMROSE  FARM 
SMMATAHA 
p  BAV 

6.07 
8.82 
10.  2A 
2.33 
•  SO 

T 

.45 

•  05 
.02 
.90 
.26 

1.24 

T  .62 
1.59 

•10  .23 

•  IS 
.01 

.40 

•  SI 

5.50  1.03 
•  8.87 
.04 

UqRm 

NCR  FALLS 

IBERTSDAlE    '  E 
CK  HILLS 
SSELLVILLE 

U.3A 
T.33 
T.3S 
2.94 

RECORD  MISSING 
.06 

•  36 

■46  .17 

1.53 
1.06 

■14  .86 

.40  .65 
1.47 
.11  1.77 

.OT 

1.02 
3.31 
1.52 

4.17  4. 52 
2. IS 
.34  2.49 

.13 

IHLLVILLE  2 

INT  BERNARD 

i*0  MT   CTATE    FARM  API 

v«C 

yrTSBORo 

A. 34 
A.9A 
1.6A 
A. 66 

1.56 

•  15 

•  70 

1.10 
.60 
.20 
.64 

•05  1.90 
1.52 

•19  1.04 
1.65 

.38 
.70 

1.29 
.36 
.21 
.88 

.34  .03 
.02 

JTTSBOBO  SUBSTA 
kLE  6  « 

:FFI£LO  TVA  NURSERV 
E«*AKE*  SPRINGS 

A. 69 
T.09 
3.83 
3.32 
2.66 

T  T 

1»37 

.18 
.98 

1.07 

2.05  .05 
T  1.S1 
T  2.30 

1.7. 

1.25 
.06 
.04 

T 

1.32  2.42 
.76  1.80 

KOMB  4  S 
Ml  MILL 

TLE 

|  I- 

7.69 
6.AA 
A. 93 

10. 2T 

•  34 

■03 

•  64 
1.60 

2.32 

7.70 
1.32 

•60  4.40 

.07 
.64 

2.65 

.67  7.51 
.69  .14 

2.70 

•  30 

AC AUG*  2  M 
.VAN!  A 

LAOEGA   HORN  MTN  TMR 
■USVILLE 

3.97 
A. 19 
A. 13 
3.AA 
7.98 

.13 

.14 

1.34 

•  32 
.35 

•  23 

7.15 

1.26 

1.01 
T  1.66 

.37 

.50 
.03 
.36 
' 

.20 

1.27  .69 
.18  1.41 
.41  .66 

iRLOM  P»« 

cv 

FFORO 

CALOOSA  CAA  AP 

7.01 
3.98 
2.71 
9.15 
2.89 

.82 

1.06 

•  31 

•  05 

2.32 
.21  1.30 
1.75 

2.07 

T 

.60 
.70 
•  62 

•  19 

1.93  4.60 

CALOOSA  LOCK  A NO  OAM 
REGEE 

ON  SPRINGS 
ONTOwN 

VFRSITY  R 

2. AS 

8.3T 
2.T3 
2.13 

.03 

•  53 

.28 
.46 

•01  1.96 

.64  .07 

U1S 

1.65 

•  06 
1.10 
1.36 

2.00  2.00 
1.07  5.30 
.28  1.02 

flLfv  head 

ke 

|t«e 

INUT  GROVE 

3. AS 

6.T7 
4.55 
3.A6 

•  SO 

■  63 

1*15 
1  .85 
1  .45 

1*26 
1.16 
1.30 
•  AO 
1.25 

•  96 
.23 
1.15 

.76 

•  60  T 

.40 

1.22  3.40 
.60  1.70 

jjT  BLOC  TON 

'U< 
«LER  OAm 

1.73 
2.05 
8.77 
7.87 
3.97 

.22 
•  IT 

•  04 

•  15 
1.28 

.10 

1.51 

1.80 
1.03 
1  *73 
•OA  7.65 

.11 
.19 

T 

.41  6.97 
•51  »46 

rTFitio  mc«  3 

IOMS  CREEK    STM  PLANT 
»|50N  DAN 
(FIELD  7  %m 
ICS  HYDRO  PLANT 

1  .66 
3.A1 
3.06 
7.76 
10.36 

.  10 

•  64 
I  .08 

.52 
.61 

•  62 

1.18 
1.21 
.03  2.50 
.13  1.5A 
1.0S 

.01 

1.12 
.03 

.89 

.04 

T 

.42  7.27 

1  MS  STORE 

2. OA 



.46  1.12 

S*m  R*i*r«Dc*  NoI«m  Following  Suttoa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 


ALABAM 
SEPTEMBER  195 


Day  Ol  Monlh 


Station 

1 

J 

g 

7 

g 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ALBERTVILLE   1  S 

MAX 

97 

93 

93 

92 

97 

93 

74 

79 

73 

68 

83 

87 

89 

MIN 

64 

66 

69 

67 

68 

50 

50 

52 

55 

56 

bH 

43 

47 

61 

53 

54 

62 

63 

55 

44 

45 

46 

56 

58 

50 

52 

50 

51 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

94 

MIN 

64 

67 

4» 

64 

67 

54 

48 

51 

53 

51 

51 

55 

57 

56 

59 

58 

59 

57 

65 

60 

58 

49 

48 

50 

60 

60 

63 

54 

52 

63 

ANDALUSIA 

MAX 

91 

78 

MIN 

69 

71 

72 

74 

71 

59 

61 

62 

64 

63 

62 

64 

68 

59 

60 

64 

67 

65 

66 

65 

66 

56 

59 

60 

61 

63 

64 

64 

65 

67 

ANN  I STON  CAA  AP 

MAX 

67 

86 

90 

90 

87 

MIN 

66 

70 

69 

66 

61 

56 

51 

52 

57 

57 

56 

58 

51 

48 

53 

61 

54 

59 

65 

61 

57 

50 

47 

59 

61 

63 

61 

55 

56 

62 

ATHORE   STATE  FARM 

MAX 

92 

91 

96 

^o 

61 

85 

88 

9 1 

90 

94 

96 

90 

90 

88 

86 

83 

73 

70 

86 

42 

9 1 

90 

MIN 

65 

70 

69 

73 

66 

58 

57 

66 

60 

60 

60 

63 

69 

61 

62 

63 

69 

66 

71 

64 

63 

58 

58 

67 

62 

61 

63 

64 

61 

•62 

AUBURN   3  SW 

MAX 

79 

78 

85 

87 

92 

87 

87 

93 

78 

80 

87 

80 

76 

67 

70 

78 

85 

89 

87 

MIN 

6B 

71 

70 

66 

70 

57 

57 

58 

61 

57 

57 

58 

62 

52 

55 

60 

63 

61 

70 

64 

66 

52 

53 

60 

62 

66 

62 

62 

61 

67 

BAY  MINETTE 

MAX 

82 

9 1 

93 

97 

96 

94 

81 

89 

89 

82 

86 

72 

73 

88 

94 

9  1 

89 

MIN 

67 

70 

69 

73 

67 

58 

58 

61 

61 

62 

60 

64 

60 

63 

63 

65 

68 

69 

69 

67 

63 

57 

59 

63 

68 

67 

62 

63 

64 

69 

BELLE   MINA   2  N 

MAX 

91 

90 

92 

99 

98 

92 

84 

82 

90 

76 

78 

75 

72 

78 

bH 

90 

91 

89 

MIN 

63 

66 

t3 

66 

58 

52 

51 

62 

55 

65 

57 

54 

55 

59 

55 

53 

56 

64 

60 

62 

59 

45 

54 

58 

60 

62 

62 

60 

53 

62 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

96 

97 

94 

79 

83 

85 

79 

79 

68 

69 

70 

67 

92 

90 

87 

MIN 

68 

73 

72 

69 

59 

53 

53 

56 

62 

64 

59 

68 

55 

53 

64 

62 

58 

67 

64 

63 

53 

48 

54 

61 

64 

65 

62 

56 

58 

66 

BIRMINGHAM 

MAX 

100 

97 

1 00 

103 

99 

90 

69 

70 

90 

96 

95 

MIN 

72 

75 

76 

73 

65 

55 

57 

60 

64 

63 

63 

68 

61 

60 

67 

69 

61 

73 

67 

64 

61 

50 

53 

63 

62 

65 

62 

62 

65 

66 

BREWTON   3  SSE 

MAX 

96 

92 

95 

94 

79 

84 

87 

89 

88 

88 

93 

90 

90 

MIN 

60 

67 

67 

69 

68 

55 

52 

53 

52 

50 

51 

52 

63 

55 

61 

61 

66 

63 

70 

62 

60 

54 

51 

67 

67 

65 

65 

57 

53 

62 

CAMDEN    3  NNW 

MAX 

94 

84 

86 

90 

89 

88 

90 

MIN 

65 

70 

72 

73 

66 

53 

50 

50 

53 

52 

53 

59 

61 

50 

59 

62 

64 

62 

68 

65 

59 

48 

49 

67 

66 

65 

63 

60 

55 

60 

CAMP   HILL    2  NM 

MAX 

MIN 

62 

69 

70 

66 

67 

58 

55 

56 

57 

55 

53 

56 

61 

50 

54 

59 

60 

61 

64 

64 

62 

52 

52 

54 

60 

64 

62 

56 

55 

60 

CENTREV I LLc 

MAX 

100 

MIN 

65 

68 

70 

68 

66 

51 

48 

53 

54 

56 

53 

57 

58 

48 

52 

62 

58 

60 

64 

58 

56 

48 

47 

56 

66 

66 

62 

56 

54 

60 

CHATOM 

MAX 

95 

83 

85 

89 

92 

90 

94 

90 

93 

87 

95 

96 

MIN 

65 

69 

66 

71 

65 

53 

51 

54 

53 

53 

53 

60 

63 

54 

58 

64 

67 

64 

72 

65 

56 

48 

48 

65 

68 

67 

62 

58 

53 

59 

CITRONELLE 

MAX 

93 

97 

93 

86 

84 

88 

80 

84 

78 

73 

79 

87 

93 

91 

87 

MIN 

71 

71 

72 

74 

66 

62 

56 

62 

65 

63 

64 

67 

70 

66 

67 

68 

73 

73 

72 

68 

65 

56 

58 

68 

67 

68 

62 

68 

66 

69 

CLANTON 

MAX 

95 

99 

98 

96 

96 

84 

88 

91 

90 

89 

89 

90 

93 

95 

90 

91 

96 

99 

95 

75 

78 

90 

81 

78 

71 

70 

66 

87 

88 

89 

MIN 

69 

71 

74 

71 

66 

58 

55 

57 

57 

57 

56 

61 

58 

53 

59 

64 

63 

63 

72 

63 

60 

52 

51 

63 

63 

66 

64 

56 

54 

60 

CORDOVA 

MAX 

97 

100 

99 

93 

64 

84 

79 

81 

78 

70 

73 

8  7 

91 

93 

91 

MIN 

62 

70 

72 

68 

61 

58 

55 

58 

60 

61 

64 

62 

60 

51 

56 

62 

50 

56 

67 

62 

64 

45 

41 

62 

61 

63 

61 

63 

58 

61 

DAYTON 

MAX 

95 

93 

96 

96 

96 

88 

86 

91 

92 

90 

92 

95 

91 

92 

94 

96 

101 

97 

79 

80 

89 

80 

82 

73 

75 

73 

86 

92 

90 

MIN 

69 

70 

71 

72 

65 

56 

56 

62 

60 

60 

59 

63 

64 

55 

65 

67 

65 

68 

73 

66 

62 

51 

55 

66 

66 

67 

61 

64 

63 

67 

DECATUR 

MAX 

MIN 

69 

76 

72 

70 

60 

59 

56 

55 

58 

62 

62 

70 

60 

52 

65 

62 

59 

65 

66 

62 

60 

51 

50 

61 

60 

65 

63 

57 

57 

61 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

MAX 

92 

82 

82 

MIN 

69 

70 

72 

66 

65 

64 

54 

60 

60 

60 

58 

60 

59 

55 

57 

65 

62 

68 

65 

66 

59 

54 

51 

66 

68 

63 

63 

62 

57 

57 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

93 

MIN 

68 

68 

69 

72 

64 

56 

51 

56 

56 

57 

56 

59 

58 

53 

62 

67 

61 

64 

68 

66 

59 

54 

51 

65 

67 

67 

63 

60 

56 

61 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

98 

89 

85 

90 

92 

90 

90 

90 

95 

91 

92 

90 

81 

MIN 

72 

72 

73 

71 

67 

60 

60 

59 

61 

62 

60 

60 

64 

60 

63 

62 

68 

66 

68 

68 

67 

58 

59 

65 

65 

66 

62 

62 

61 

72 

EUFAULA 

MAX 

MIN 

68 

72 

72 

72 

70 

57 

57 

57 

53 

58 

58 

60 

67 

64 

69 

61 

66 

63 

70 

67 

67 

54 

55 

65 

64 

64 

64 

58 

60 

69 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 

93 

95 

89 

80 

84 

87 

89 

88 

90 

93 

88 

90 

91 

MIN 

61 

66 

65 

70 

65 

54 

52 

53 

53 

52 

53 

56 

56 

54 

57 

58 

63 

58 

69 

62 

59 

52 

52 

64 

64 

64 

63 

56 

55 

63 

FA  I RHOPE 

MAX 

90 

81 

84 

MIN 

68 

71 

72 

75 

70 

60 

60 

62 

63 

62 

63 

64 

74 

65 

68 

65 

68 

69 

72 

68 

64 

60 

63 

69 

68 

68 

65 

64 

64 

68 

FAYETTE 

MAX 

98 

85 

MIN 

60 

62 

61 

65 

64 

56 

55 

56 

56 

51 

56 

57 

56 

44 

49 

59 

56 

58 

59 

59 

52 

49 

50 

52 

63 

67 

58 

50 

48 

50 

FORT  MORGAN 

MAX 

89 

88 

90 

90 

82 

83 

85 

87 

87 

86 

85 

87 

86 

87 

a  b 

90 

MIN 

77 

75 

80 

79 

73 

63 

62 

64 

64 

71 

70 

74 

76 

67 

72 

75 

74 

75 

74 

73 

75 

68 

71 

71 

68 

68 

72 

71 

73 

FRISCO  CITY 

MAX 

94  83 

91 

81 

MIN 

66 

70 

70 

74 

65 

56 

57 

60 

63 

63 

63 

64 

66 

60 

64 

64 

69 

66 

72 

65 

63 

55 

58 

66 

66 

66 

61 

62 

63 

67 

GADSDEN   GAS  PLANT 

MAX 

82 

83 

67 

87 

MIN 

62 

67 

69 

64 

64 

56 

50 

49 

50 

54 

55 

53 

47 

41 

50 

61 

48 

55 

66 

61 

54 

49 

47 

59 

57 

62 

63 

52 

49 

57 

GENEVA 

MAX 

92 

97 

93 

98 

97 

^0 

97 

92 

93 

73 

MIN 

72 

68 

69 

70 

69 

60 

59 

57 

58 

57 

57 

58 

66 

59 

62 

62 

68 

64 

70 

67 

65 

58 

55 

64 

66 

67 

65 

60 

61 

64 

GOODWATER 

MAX 

94 

78 

80 

MIN 

68 

72 

72 

71 

66 

56 

56 

60 

61 

57 

64 

67 

60 

59 

6 

68 

69 

69 

69 

63 

61 

50 

54 

57 

59 

63 

63 

63 

64 

67 

GREENSBORO 

MAX 

98 

96 

96 

97 

86 

86 

88 

91 

9  0 

90 

92 

96 

86 

91 

96 

97 

102 

90 

87 

MIN 

71 

71 

71 

73 

64 

55 

57 

60 

61 

60 

59 

63 

62 

58 

64 

68 

61 

69 

68 

63 

62 

54 

53 

65 

66 

62 

62 

63 

61 

64 

GREENVILLE 

MAX 

97 

96 

79 

87 

91 

92 

9 1 

94 

89 

.91 

92 

96 

88 

77 

92 

86 

" 

MIN 

68 

71 

70 

72 

69 

59 

59 

61 

61 

60 

60 

61 

65 

57 

63 

63 

66 

64 

71 

65 

65 

54 

55 

65 

66 

64 

62 

61 

68 

HALEYV I LLE 

MAX 

96 

97 

95 

95 

90 

80 

95 

70 

9 1 

MIN 

70 

72 

70 

70 

57 

55 

56 

59 

60 

61 

63 

63 

55 

56 

58 

63 

63 

OS 

67 

58 

60 

47 

50 

52 

60 

60 

60 

59 

59 

63 

HEADLAND 

89 

89 

91 

90 

88 

85 

89 

92 

66 

87 

89 

94 

90 

90 

86 

80 

al 
91 

83 

MIN 

68 

69 

62 

66 

65 

63 

65 

65 

64 

64 

66 

72 

72 

64 

68 

68 

71 

69 

72 

70 

71 

62 

64 

67 

66 

68 

66 

67 

70 

75 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

91 

93 

94 

76 

83 

87 

89 

88 

85 

88 

93 

86 

89 

89 

93 

95 

94 

89 

75 

86 

80 

80 

72 

70 

69 

85 

89 

87 

85 

MIN 

70 

69 

69 

71 

68 

58 

61 

65 

63 

59 

62 

64 

64 

63 

66 

64 

69 

6b 

68 

64 

68 

55 

55 

64 

63 

63 

64 

65 

65 

68 

HUNTSVILLE  *  SSE 

Ml  ■ 

99 

99 

98 

91 

81 

S3 

87 

85 

88 

87 

92 

93 

80 

90 

95 

94 

97 

96 

80 

82 

76 

74 

77 

72 

70 

73 

86 

89 

90 

90 

MIN 

65 

74 

72 

70 

60 

54 

54 

52 

56 

63 

58 

64 

50 

46 

65 

57 

55 

59 

66 

61 

47 

46 

59 

59 

66 

62 

53 

51 

58 

LAFAYETTE 

MAX 

89 

92 

93 

96 

86 

81 

88 

89 

86 

85 

90 

95 

86 

87 

91 

95 

96 

94 

80 

79 

87 

79 

77 

69 

66 

68 

8b 

88 

86 

85 

MIN 

68 

70 

68 

65 

68 

54 

55 

55 

50 

54 

54 

60 

51 

55 

62 

62 

59 

60 

63 

62 

62 

50 

49 

56 

59 

61 

61 

59 

52 

63 

See  reference  nolo  following  Station  lodes. 


-  108  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  ■  Continued 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1953 


Day  Ol  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

LIVINGSTON 

MAX 

96 
68 

98 
68 

97 
68 

96 

72 

85 
62 

86 
64 

9! 
52 

90 
56 

90 
55 

88 
66 

91 
57 

97 
60 

89 
59 

93 
62 

98 
64 

96 
69 

100 
60 

96 
61 

84 

69 

86 

67 

89 
60 

79 

51 

82 

52 

75 
66 

77 
67 

75 
67 

BO 
i 

95 
60 

92 

53 

90 
58 

89  •  7 
61  .8 

LOCKMART 

MAX 
M I N 

MADISON 

MAX 
M  I N 

100 
6* 

101 
73 

101 
70 

99 
66 

94 
60 

83 

54 

84 

52 

89 

52 

87 

55 

90 
57 

89 

59 

94 
68 

94 

55 

82 
47 

92 
59 

97 

57 

96 

55 

88 

63 

99 
67 

75 
59 

84 

57 

79 
47 

77 
46 

79 
58 

72 
59 

71 
63 

79 
61 

88 

52 

89 

53 

95 
54 

88.6 
58.1 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 
MIN 

98 

69 

98 
69 

98 

70 

98 

72 

86 

65 

87 

58 

91 

55 

90 

57 

90 
59 

90 
58 

91 
57 

97 
61 

88 
63 

83 
53 

95 

97 
63 

98 
62 

95 
65 

83 
66 

80 

62 

89 

60 

79 

52 

82 

53 

74 
65 

75 
65 

72 
64 

87 

63 

91 
61 

88 
58 

87 
64 

88.6 
61  .6 

MART  I*  OAM 

MAX 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

97 

75 

94 

75 

97 

75 

95 
74 

80 
67 

86 

60 

90 
60 

90 
63 

88 

63 

88 

60 

90 
62 

94 
65 

88 
65 

89 
59 

92 
65 

95 
68 

97 

70 

95 

70 

84 

67 

79 
66 

89 

66 

82 
58 

81 
58 

71 
66 

73 
67 

70 
64 

88 

65 

92 
65 

89 
64 

87 
69 

87.7 
65.7 

MOBILE   MB  AIRPORT 

MAX 

9* 

70 

92 
71 

91 

73 

91 
74 

83 
66 

85 
61 

89 
60 

91 
64 

89 

63 

87 
64 

89 

62 

92 
66 

90 
70 

88 
68 

9  ) 
67 

92 
66 

97 

70 

93 
70 

88 

70 

87 
67 

90 
64 

81 
59 

86 
60 

74 
68 

73 
68 

75 
66 

QO 

63 

94 
64 

92 
66 

84 

87.9 
66.3 

MOBILE 

MAX 

93 
71 

94 
74 

90 
75 

91 
77 

90 
69 

81 
62 

83 
62 

86 

65 

89 

64 

89 
67 

86 
64 

88 
66 

90 
72 

89 
69 

89 
70 

88 
68 

91 

73 

95 
72 

92 

73 

85 
69 

83 
65 

88 

59 

79 
61 

85 
70 

74 
69 

73 
69 

75 
65 

89 
67 

92 
66 

90 
69 

86.9 
68.1 

MONTGOMERY   WB  AP 

MAX 
MIN 

95 
73 

95 
73 

96 
73 

96 

73 

80 
65 

87 
60 

91 
58 

92 
60 

89 

60 

88 
58 

90 
57 

94 
62 

89 
61 

89 
55 

91 
60 

94 
63 

99 

68 

94 
66 

84 
66 

80 
65 

9 

64 

82 
54 

82 
56 

71 
65 

73 
65 

69 
64 

HM 

65 

92 
63 

90 
62 

87 

87.9 
63.4 

MONTGOMERY   "B  CITY 

MAX 
MIN 

97 
74 

94 

75 

95 
75 

94 

73 

79 
66 

84 

61 

88 

61 

89 
63 

87 
64 

86 

62 

89 
62 

94 
66 

87 
67 

88 

60 

90 
bb 

94 

68 

97 
71 

94 
69 

82 
66 

77 
65 

88 

55 

80 

57 

79 
59 

70 
64 

72 
65 

69 
68 

86 
63 

91 
65 

89 
64 

87 

86.5 
65.8 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

MAX 

97 
69 

99 
76 

96 
71 

86 
63 

82 
59 

82 
60 

88 

56 

86 

56 

88 

56 

88 
60 

92 
64 

91 
66 

82 
56 

90 
52 

93 
67 

94 
58 

96 
57 

94 

62 

77 
64 

83 
61 

78 
58 

72 
51 

77 
48 

7  0 
58 

70 
62 

74 
65 

88 
t 

92 
56 

92 
56 

87 

86.1 
60.2 

ONEONTA 

MAX 

94 
63 

95 
68 

96 

71 

97 
65 

94 
63 

82 

50 

83 

50 

88 

50 

87 
53 

88 

55 

85 
54 

92 
63 

93 
60 

95 

44 

90 
55 

93 
62 

96 

50 

98 
58 

96 
69 

71 
62 

55 

83 
45 

76 
46 

76 

57 

66 
61 

68 
61 

72 
63 

85 
52 

90 
51 

90 

86.6 
57.1 

OZARK 

MAX 

93 
70 

93 
70 

91 
71 

95 
72 

97 
69 

82 

59 

85 

59 

90 
61 

91 
61 

90 
59 

90 
60 

92 
61 

94 
62 

89 
58 

91 
64 

92 
66 

95 
62 

98 
65 

96 
66 

89 
67 

92 
66 

11 

55 

85 
55 

84 

65 

70 
65 

72 
67 

72 
64 

85 
60 

92 
63 

90 

88.9 
63.7 

PELL  CITY   5  NW 

MAX 

95 
60 

93 
67 

95 
69 

97 
64 

94 

65 

81 
60 

82 
53 

87 

55 

85 

55 

86 
54 

85 
54 

88 
57 

94 
54 

82 
45 

85 
46 

90 
57 

95 
53 

95 
5  h 

94 

62 

74 

62 

78 
57 

83 
50 

76 
46 

77 
49 

66 

59 

67 
62 

66 

62 

84 
56 

88 

53 

87 

85.0 
56.6 

>RATTVILLE 

MAX 

97 
70 

95 
71 

97 
73 

95 
68 

80 
69 

85 

55 

89 

57 

90 
57 

88 

58 

87 
59 

90 
56 

95 
59 

87 
63 

91 
52 

92 
57 

94 
62 

98 
64 

94 
62 

83 
68 

78 
64 

88 

63 

81 

57 

81 
58 

75 
65 

73 
65 

71 
65 

<t  ' 
64 

91 
60 

90 
58 

88 

87.7 
62.1 

•USHMATAHA 

MAX 

90 
67 

93 
69 

94 
69 

95 
73 

93 
63 

83 

57 

85 

53 

89 

55 

89 
54 

88 
55 

87 

55 

90 
61 

95 
60 

95 
54 

90 
65 

94 

67 

95 
66 

96 
66 

99 
64 

93 
61 

85 
60 

88 

50 

78 
47 

80 
62 

75 
65 

76 
66 

75 
67 

90 
62 

94 
53 

90 

88.8 
60.8 

tOBERTSDALE  7  E 

MAX 
MIN 

94 
65 

91 
69 

92 
69 

92 
73 

80 
70 

85 

59 

88 

59 

91 
60 

89 
60 

87 

60 

87 

59 

92 
63 

90 
69 

88 
63 

B? 

65 

93 
63 

95 
66 

92 
66 

87 
71 

85 
67 

89 

64 

87 
60 

85 
59 

81 
68 

70 
67 

74 
67 

87 
64 

93 
63 

90 
63 

87 
68 

87.6 
64.6 

OCX  MILLS 

MAX 

94 

95 

96 

95 

82 

86 

91 

91 

89 

87 

91 

92 

91 

87 

91 

95 

98 

96 

88 

81 

90 

87 

79 

77 

67 

67 

Bl 

92 

91 

88 

60 

87.8 

0SSELLV1LLE  2 

MAX 

66 
43 

79 
58 

69 
61 

70 
64 

72 
61 

87 
50 

90 
50 

95 
54 

UlNT  BERNARD 

MAX 

103 
62 

102 
65 

101 
68 

100 
64 

96 
60 

80 
56 

83 

53 

87 

53 

86 

53 

90 
54 

90 
54 

93 
55 

96 
53 

81 
45 

92 

49 

96 
58 

96 

52 

102 
57 

100 
58 

72 
62 

81 

55 

80 
47 

75 
45 

«I 

50 

67 

59 

68 
59 

71 
62 

85 
57 

90 
S3 

94 

87.9 
55.8 

JANO  MT   STATE   FARM  API 

MAX 

99 
65 

96 
67 

95 
71 

90 
68 

79 
62 

81 

56 

85 
50 

85 

50 

87 
53 

86 
61 

89 
58 

92 
62 

84 
51 

85 
50 

91 
bO 

93 
61 

96 
54 

94 
65 

83 
65 

79 

62 

80 
56 

75 
48 

76 
48 

68 
58 

67 
60 

68 
64 

82 
61 

91 
54 

90 
57 

89 

85.2 
58.7 

iCOTTSBORO 

MAX 

101 
62 

98 
69 

99 
68 

95 
65 

83 
62 

85 
54 

88 
49 

86 

50 

89 
52 

89 
53 

91 
54 

94 
62 

82 
47 

89 
42 

94 

52 

95 

52 

98 
50 

97 
56 

81 

65 

82 
62 

83 
57 

78 
41 

77 
47 

69 
52 

69 
59 

72 
64 

89 
58 

92 
52 

93 
52 

92 

87.7 
55.5 

Lma 

MAX 

97 
71 

96 
71 

97 

73 

97 
74 

87 
69 

90 
56 

93 
56 

93 
58 

93 
60 

92 
58 

92 
58 

96 
60 

91 
64 

94 
54 

95 
60 

97 
64 

101 
66 

100 
66 

85 

74 

81 

63 

91 
65 

84 

55 

85 

53 

76 
68 

75 
66 

73 
67 

89 

65 

94 
62 

93 
59 

91 

90.6 
63.4 

JILLADEGA 

MAX 

97 
67 

96 

70 

97 
72 

96 
65 

83 
65 

86 
54 

91 
51 

90 
53 

90 
56 

88 

55 

91 

55 

96 
60 

84 
54 

89 
46 

93 
54 

96 
63 

97 
55 

96 
60 

82 
65 

78 

62 

86 

59 

77 
51 

79 
51 

70 
60 

69 
62 

68 
64 

85 
63 

89 
55 

89 
54 

88 

87.2 
58.7 

HOMASVILLE 

MAX 

92 
62 

94 

70 

94 

70 

94 

72 

95 
65 

85 

56 

86 
56 

90 
60 

90 
60 

90 
60 

89 
60 

91 
61 

94 
64 

90 
54 

90 
*5 

95 
67 

96 
67 

98 
68 

95 
71 

77 
65 

82 
62 

90 
54 

80 

53 

82 
63 

73 
65 

73 
65 

73 
60 

87 
63 

94 
61 

65 

88.3 
62.8 

MAX 
M  I N 

90 

72 

92 
70 

91 

71 

96 

73 

98 
71 

59 

83 
60 

88 
64 

89 

62 

88 
61 

87 
61 

89 
63 

95 
66 

86 
60 

91 
63 

88 
64 

94 

66 

97 
65 

93 
70 

83 
64 

76 
65 

87 
54 

80 

57 

80 
65 

69 
64 

70 
66 

68 

65 

84 
64 

88 
64 

87 
69 

86.1 
64.6 

»SCALOOSA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

102 
65 

99 
71 

96 
70 

93 
65 

84 
68 

86 

56 

91 
50 

91 

57 

93 
55 

92 
55 

91 
55 

96 
60 

88 
56 

90 
48 

94 
60 

98 

62 

101 
55 

96 

61 

B3 
66 

86 
61 

67 

57 

78 
50 

83 
51 

71 
65 

76 
63 

73 
64 

89 
61 

95 
57 

95 
52 

92 

89.6 
59.1 

•SKEGEE 

MAX 
MIN 

9* 

62 

96 
71 

96 
71 

96 
69 

98 
69 

79 
56 

85 
56 

89 

56 

1 

55 

89 
53 

92 
59 

93 
62 

94 
61 

87 
53 

90 
54 

91 

53 

95 
62 

96 
62 

95 
72 

86 

65 

85 
69 

89 

62 

88 

50 

68 

■>4 

69 
64 

71 

62 

72 
64 

.85 
63 

90 
62 

88 
67 

88.5 
61.3 

J  ION  SPRINGS 

MAX 
MIN 

93 
69 

95 
69 

94 

72 

95 

72 

96 
69 

78 

54 

86 

55 

91 
56 

93 
61 

91 
57 

91 
59 

92 
61 

94 
63 

88 
55 

91 
62 

89 
62 

95 
66 

99 
65 

98 

70 

86 

65 

79 
65 

91 
51 

86 

55 

74 
58 

71 
65 

73 
bO 

85 
61 

93 
61 

92 
67 

88.9 
62.2 

llVERSITY 

MAX 
MIN 

101 
69 

98 
74 

96 

73 

94 
65 

83 
61 

85 
56 

91 

53 

91 
58 

yi 
59 

90 
58 

92 
58 

95 
64 

87 
59 

90 
52 

94 
63 

96 
65 

101 

59 

94 

66 

78 

65 

83 

60 

lb 

57 

79 

52 

80 

53 

68 

63 

72 
63 

70 
64 

88 
bl 

96 
59 

94 
58 

88 

63 

88.3 
61  .0 

LLEY  HEAD 

MAX 
MIN 

99 
69 

98 

69 

97 
69 

94 
62 

80 
60 

80 
58 

80 
48 

83 
51 

86 

52 

86 
54 

90 
61 

94 

57 

80 
48 

80 
37 

92 

47; 

90 
50 

96 

54 

94 

54 

86 

54 

80 

54 

90 
56 

73 
38 

72 
48 

70 
51 

68 
60 

74 

60 

84 

54 

90 
56 

90 
49 

86 

57 

85.4 
54.6 

T  JMPx  A 

MAX 
MIN 

96 

71 

96 

73 

94 

75 

91 
71 

80 
70 

84 

58 

88 

88 

59 

86 
61 

85 
61 

88 

58 

92 
61 

86 
64 

85 
54 

88 
60 

91 

65 

94 

67 

92 
66 

84 

73 

78 

65 

87 
64 

79 
53 

79 
57 

74 
65 

73 
66 

71 
67 

8b 
65 

90 
62 

87 
62 

85 
68 

85.9 
63.9 

r.r.r.nc •  aot.c  follo»l*«  Sl.tlo.  M«. 
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EVAPORATION  AND  WIND 

Table  6 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is 

H 

DEyOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 

.12 

.01 

.24 

.14 

.17 

.10 

.32 

.12 

.16 

.16 

.14 

.16 

.15 

.20 

.  18 

.  17 

.03 

.20 

.38 

.14 

.12 

.26 

.20 

.21 

.10 

.07 

.06 

.12 

.  13 

.17 

4 

. 

r 

WIND 

13 

a 

3 

5 

25 

13 

55 

10 

14 

23 

28 

5 

5 

15 

15 

33 

1 

16 

50 

19 

27 

66 

56 

81 

96 

70 

112 

34 

4 

32 

i 

FA  IBB  OPE 

EVAP 

.20 

.18 

.17 

.17 

.09 

.26 

.20 

.23 

.21 

.22 

.15 

.19 

.18 

.16 

.11 

.  17 

.17 

.18 

.16 

.19 

.29 

.18 

.12 

.01 

.05 

.21 

.17 

.18 

.11 

B5 

j 

WIND 

18 

15 

18 

23 

40 

47 

31 

20 

18 

21 

31 

9 

38 

11 

9 

13 

13 

15 

20 

33 

32 

63 

30 

49 

•6 

125 

103 

19 

14 

17 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.26 

.08 

.15 

.27 

.13 

.29 

.31 

.28 

.17 

.41 

.20 

.22 

• 

• 

.69 

.14 

.22 

.30 

.00 

.24 

.20 

.46 

.23 

.10 

.02 

.  18 

.17 

.20 

B6 

WIND 

30 

12 

13 

18 

81 

35 

196 

45 

30 

30 

20 

20 

60 

10 

0 

0 

10 

10 

40 

60 

110 

90 

42 

31 

27 

102 

196 

24 

28 

35 

1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
-  110  - 


ALABA  t 
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STATION  INDEX 


Statio 


County 


Obsei 
vabon 
time 


Retei 

to 
tables 


MEVILLE 
DO  I  SO 

DO I SON  CENTRAL  TOWER 
BE  "T* 

8ERTV1LLE  1  S 

lCAANCER  C ITV  6  NE 

LtCEVILlE 

•ALUS  I  * 

WIST  Oh  CAA  AIRPORT 
»LEy 


I  Wfi  AIRPORT 


CITY  6L*  e>OND  TfcR 


HENAV 

WINSTON 

LAWRENCE 

WILCOX 

MARSHALL 

TALLAPOOSA 
PICKENS 
COVINGTON 
CALHOUN 
IINSTON 


oco 
OOM 
0071 
01A0 
0141 


0232 
CH2 

0330 


0)69  CLAY 
037?  ST.  CLAIR 
0390  LIMESTONE 
0402 I FSCAMB  t A 
1422  LEE 

0*40 1  Autauga 
0303  BALDWIN 
0631  FRANKLIN 
0653  LIMESTONE 

07*B I  FAYETTE 
O790IMARION 
0823  AUTAUGA 
0631 1  JEFFERSON 
JEFFERSON 

COLBERT 
IARSHALL 
i  CRENSHAW 
ESCAMBIA 

•  JACKSON 

PIKE 
I  SHELBY 
WILCOX 
.  CLARKE 
TALLAPOOSA 


1*92 
1320 
1366 
1613 

166S 
1690 
169A 
1725 


WALKER 
MORGAN 
BIB6 


2119 
2124 

2141 


MOBILE 
MONROE 
CHILTON 
BAR60UR 
GENEVA 

<  COLBERT 
•  DE  KALB 
I  HOUSTON 
I  WALKER 
I  SUMTER 

TALLAPOOSA 
TALLAPOOSA 
PICKENS 
MORGAN 
MARENGO 


??0'  MORGAN 
i  MORGAN 
MORGAN 
)  MARENGO 
i  MARENGO 

!  HOUSTON 
'  HOUSTON 
I  COFFEE 
!  TUSCALOOSA 
'  BARBOUR 

27*2  GREENE 


2763 
2813 
2832 
2840 


CONECUH 
BALDWIN 
COVIKGTON 
MORGAN 


2848  WINSTON 
266'  MADISON 
2883  FAYETTE 
2945  JACKSON 
2976 lLAUOERDALE 


:  CITY  W  W<S 


3024 
3035 
3043 
3103 
5151 

3154 
3160 
3200 
3235 
3399 

3430 
3511 
3319 
35?*. 
3539 

3378 
35*3 
jtio 


LOWNDES 
BALDWIN 
DE  KALB 
MONROE 
ETOWAH 

ETOWAH 
SUMTER 
CULLMAN 
GENEVA 
COOSA 

WALKER 

HALE 

BUTLER 

Butler 

BALDWIN 

MARSHALL 
MARSHALL 
INST ON 


,  CAHABA  TOWfB 


3748 
5761 

3899 

406  0 
4.068 
4099 
4192 
4198 

«.;c» 

4306 
*502 
4603 
4619 


PERRY 

LOWNDES 

HENRY 

CRENSHAW 

CLEBURNE 

FRANKLIN 

MADISON 

MAO  I  SON 
JACKSON 
CLARKE 
TALLADEGA 

CALHOUN 
ELMORE 

Chambers 

CHILTON 
JEFFERSON 


462'  CHEROKEE 
>79B(SUKTER 
4622  COVIN  -TON 


34  21 
32  14 
34  15 

32  39 

33  08 
31  19 

33  35 

34  04 

33  16 

33  50 

34  48 

31  10 

32  34 

32  36 
32  26 
30  33 


86  13 

83  32 
66  08 

86  30 
63  51 

87  13 

83  50 
86  16 
86  59 


87  36 
86  07 
86  43 


!  34  39 
!  34  13 

>  91  33 
i  31  0* 
!  34  36 

i  31  43 

I  33  06 

.  32  02 

t  31  35 

32  50 

!  33  54 
!  34  23 
t  32  57 
I  31  28 
'  33  17 

I  31  03 

31  32 
3?  31 

'  31  53 
i  31  10 

34  43 

'  34  15 

•  31  18 

'  33  46 

>  32  26 

32  50 

32  30 

33  00 

34  25 
32  21 

34  37 


85  41 

67  32 
66  38 

87  00 

68  15 
66  21 

88  14 
87  31 

86  38 
85  27 
85  55 

87  51 
83  52 
83  08 

87  11 

88  23 

B5  43 
65  46 

ee  17 


86  56 
86  59 

86  56 

87  51 


31  17 
i  31  23 
33  15 
31  53 


31  25 

I  30  32 

'  31  Ofc 

34  22 


87  02 
87  35 
86  33 
86  55 


86  36 
86  01 
85  43 


33  39 
32  42 
31  50 
31  30 

'  30  16 


32  11 
<  31  21 

31  37 

33  32 


3*  4.-9 

'  32  37 
32  54 
'  32  3B 
l  33  33 

34  11 

I  32  35 
I  31  01 


87  40 

86  17 

66  24 

67  3? 

87  39 
87  11 

86  33 
65  20 

86  19 

65  24 

87  56 

66  33 
66  33 
86  05 

68  01 
66  12 

85  43 

86  13 
83  24 
66  31 
86  33 

85  *6 
68  11 

86  22 


WILLIAM  W.  NOB DAN 
'  PALMER  GOOSEY 

,  FOREST  SERVICE 
i  SIDNEY  J.  HARDY,  SI 
JESSE  M.  CULP 

CITY  FILTER  PLANT 

BLANTON  JONES 

RAYMOND  SHREVE 
I  CIVIL  AERO.  ADM. 
I  MRS.  LESSIE  HILLER 

HENRY  L.  MC  QUEEN 

\,  CROW 
TVA -62 
'  ATMORE  STATE  FARM 
I  MRS.  MARTHA  1 .MOORE 

.  CONSERV.  SVC 
1.  NEIGHBORS 
i  GROVER  W.  WOODWARD 
,  TVA-43 

'  ALA.  POLY.  INST. 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 
i  MRS. BELLE  WHITEHEAD 
JOHN  R.  THOMAS 

,  WEATHER  BUREAU 
I  MRS. CARRIE  B. NORTON 

TVA-42 

MILFORD  H.  DOOLEY 
R.  E.  HENDERSON 
I  MRS.  CLARA  T.  PEAVY 
i  M.LOUISE  JONES 

>  GEO.  L.  HICKS 
I  EMMA  P.  H0LC0M8E 
.  POLY.  INST. 
H.  GRIFFIN,  JR 
ALA.  POLY.  INST. 


TVA-66 

).  HOLLIFIELD 
<  CHAS.  C.  SMITH 
ALABAMA  POWER  CO 


TOLL  I E  L.  HASKEW 
I  MARION  W , EAST ERL ING 
tDWARD  E.  POPE 
SAUL  R.  SMITH 

TVA-462-A 
i  MRS.   S.  CUNNINGHAM 

H.  CANADA Y 
i  MRS.  C.  GRESHAM 
i  REUBEN  P.  HARRIS 

.  W.  8.  FULTON 
CLAY  PLESS 
F.  SMITH 
TVA-503 

JAMES  M.  CREWS 


CIVIL  AERO.  ADM. 
CHARLIE  W.  CL CARMAN 
SARA  L.  ENGLISH 

'.  BERRY 
HARRY  E.  MAUGANS 

i.  HOL  BROOK 
CIVIL  AERO.  ADM. 
HAROLD  F.  YATES 

FOREST  SERVICE 
TVA-384 

FOREST  SERVICE 
576 

TERRELL  F.  CANNON 
TVA-387 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1  ALICE  C.  LAMAR 
H.  CHANDLER 
JOHN  W.  PATE 
i  MRS .  NELIA  MCKENZIE 
.  FRANKLIN  K.  EDGE 

NATURAL  GAS  CO 
FRANK  J.  FIELDS 

G.  MC  KEN2IE 
REBECCA  CAMPBELL 
'  WATER  PLANT 

.  ALABAMA  POWER  CO 

'  N.  KAMNER  C06BS 

i  CECILE  T.  LEWIS 

i  CLAUDE  CONN,  JR 

.  GULF  STATE  PARK 

TVA-403 
TVA-70 

Elmer  l.  shipman 
rex  cooper 
s.  forest  service 

x|NE  E.  WATSON 
ALA.  POLY.  INST. 
LUKE  JORDAN 
THOMAS  J.  HART 
FRANK  L.  HAYNES 

-65 

u.s.  weather  bureau 


i  FLOY  E.  OWEN 
ALABAMA  POWER  CO 

'  CLARENCE  H.  FINCHER 
ALABAMA  POWER  CO 
MRS.  MARY  K.  LEE 

<  RUFUS  M.  SEWELL 
1  PROF .E.J.  MURPHEY 
:.  YOUNG 


2  3  3 

s 

2  3  3 


2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 


2  3  5 
1 

2  3  5 


Station 

No. 

County 

1  4J 

Obser 
VAtion 
time 

1 

Refer 
table* 

Index  ! 

Longih 

1 

Temp 

Preop 

MADISON 
HAGELLA 
MAGNOLIA 
MARION  1  N 

4833 
50..*. 

mob 

TUSCALOOSA 
MADISON  1 
JEFFER50N 
MARENGO 
PERRY 

2  33  29 
■.'   3*  4? 

3  33  30 

1  32  06 

2  32  36 

67  20 

66  45 

67  39 
67  16 

260 
373 
634 
165 
230 

9A 

7A 

9* 

hi: 

CORPS  OF  ENGINEERS 
HARRY  R.  TAYLOR,  JR 
ALABAMA  POWER  CO 
DR.  T.  H.  GAILLARO 
BILLY  R .  SANDERS 

3 

2  3  3  7 
3 

C 

3  C 

MARION  JUNCTION 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELO 
MC  CALLA  2  NE 

3116 
5121 

3202 
ID! 

DALLAS 
DALLAS 

TALLAPOOSA  1 

MONTGOMERY 

JEFFERSON 

3  32  26 
3  32  26 
1  32  *0 
1  32  23 
7  93  21 

87  14 
87  13 

86  21 
86  39 

204 
200 
340 
163 
550 

6» 

H][ 

6A 
6P 

HID 
6A 

MRS .  MARGARET  SMITH 
ALA.  POLY.  INST. 
ALABAMA  POWER  CO 
U.S. ARMY  AIR  FORCES 
JAMES  B.  ELLIOTT 

3 

2  3  3  7 
2  3  3  6  7 
2  3  3  7 
3 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 
MIDWAY 

MILLERS  FERRY 
MILSTEAD 

5354 
<m; 

Mil 
5439 

CHOCTAW  1 
BIBB 

BULLOCK 
WILCOX 

MACON  1 

3  91  36 

3  92  33 

4  32  04 
1  92  06 
1  32  27 

86  27 

87  20 

07  22 
65  5* 

334 
600 
*90 
76 
206 

6A 

6A 

OA 

JOHN  R,  LAND 
U.S.  FOREST  SERVICE 
HAT HEW  W.  HALL 
BOOKER  T.  R1DGEWAY 
T.  C.  CARR 

3 
3 

C 

3 
3 

MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 
MONTE  SANO 
MONTEVALLO 

9*69 
54  76 

5329 
353  7 

CHILTON 
MOBILE 
MOBILE 

MADISON  1 
SHELBY 

?  32  *6 
9  30  41 
9  30  42 

2  3*  *5 

3  33  06 

66  27 
66  15 

66  31 
66  32 

350 
212 
71 
1650 
*62 

MID 

6A 
HID 

7A 

8A 

ALABAMA  POWER  CO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

R06T.G.6ETANC0URT,J 

TVA-530 

M.  P.  JETER 

S 

2  3  3  7 
2  3  3  7 

3 

3 

MONTGOMERY  Wp  AIRPORT 
MONTGOMERY  WB  CITY 
MOULT ON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
NATCHEZ 

5550 
■>  5 ',  b 

STM 
5785 

MONTGOMERY 
MONTGOMERY 
LAWRENCE  1 
COLBERT  1 
MONROE 

1  32  16 

1  32  23 

2  3*  29 
2  3*  43 
1  31  43 

66  2* 

66  16 

87  3? 

67  16 

198 

201 
630 
3*0 
182 

HID 
MIO 

mo 

HID 

»P 

MID 
7A 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
TVA-3B1 

CIVIL  AERO.  ADM. 
S.  B.  HELTON 

2  3  5      7  C 
2  3  3      7  C 

2  3  5  7 
3 

NEW  BROCKTON 
NEW6URG 
NEW  MARKET 
NEWTON 
ON  EON  7  A 

5843 
584? 
5862 
3879 

6121 

COFFEE 

FRANKLIN  1 
MAD  I  SON  1 
DALE 
BLOUNT 

5  31  29 
2  34  29 
2  3*  54 
5  31  20 
2  33  57 

63  36 
67  35 
86  26 
65  36 
86  29 

4  30 
660 
77* 
220 
657 

HIO 
7A 

7A 

7A 

E .  CARL  BOYETT 

TVA-644 

TVA-624 

BASCUM  N.  BROWN 
L.  E.  SELLERS 

C 

3 
3 
3 

2  3  3  7 

0RRV1LLE 
OZARK 

IPAINT  ROCK 
PALMERDALE  2  W 
PELL  CITY  3  NW 

6161 
6218 

c  ~.2t 

6246 
6326 

DALLAS 
DALE 

JACKSON  1 
JEFFERSON 
ST.  CLAIR 

1  92  18 
5  31  28 

2  34  40 

3  33  44 
7  33  36 

87  1* 

85  39 

86  20 
66  41 

66  21 

200 
360 
610 
796 
950 

8A 

6A 

6A 

8A 

7A 
6A 

EDWARO  6.  WARREN 
CITY  WATER  PLANT 
TVA -69 

GEORGE  T.  POSEY 
A.  F.  BOWMAN 

3 

2  3  5  7 
3  C 
3 

2  3  3  7 

PENNINGTON  LOCK  2 
PERRYVILLE 
PETERMAN 
P1CKENSVILLE 
PINE  HILL 

t  335 
C36? 

wit 

6*6  C 

CHOCTAW  1 

PERRY 

MONROE 

PICKENS  1 
WILCOX 

3  92  08 
9  92  97 
1  91  33 
3  99  13 
1  31  39 

88  02 

67  16 

68  16 
67  36 

20 
490 
195 
163 

no 

M 
HID 
TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CM.  PLUMMER 
MRS.  H1NTA  EDDINS 

mrs.  dora  i.  clay 

MRS.DELLA  L.  OAKLEY 

3 

PINE  LEVEL 
PLANTERSVILLE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PLEASANT  HILL 
PRATT VI LLE 

6668 
6306 
6321 
6526 
6640 

MONTGOMERY 
DALLAS 

JACKSON  1 

DALLAS 

AUTAUGA 

6  32  04 

1  92  39 

2  3*  37 
1  32  10 
1  32  26 

86  04 
66  56 

85  55 

86  33 
86  28 

506 
240 
633 
130 
281 

6P 

7A 
7A 
7A 
HID 
6P 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

0.  H.  BARNES 

TVA-693 

W.  0.  6R1NDLE 

COM  INENTAL  GIN  CO 

i 

C 

2  9  3  7 

PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 
REFORM 
RIVER  FALLS 

61  BA 
6719 

68*7 
693? 

MONTGOMERY 
CHOCTAW  1 
FRANKLIN  1 
PICKENS  1 
COVINGTON 

1  32  1J 
9  32  12 
7  3*  27 
3  33  29 
6  91  22 

66  15 
88  21 
68  09 
68  01 
86  32 

180 
260 
627 
242 
50 

BA 

■  ' 
84 
7A 
7A 

7A 

W.  E.  ELSBERRY 
MRS.  JAN1E  C.  BROWN 
TVA-493 

WILLIAM  T.  AMBROSE 
JOHN  R.  BRADLEY 

J 

2  3  3  7 
3 
9 
9 

RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERTSDALE  7  E 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLV1LLE  2 

69*2 
6988 
7025 
7126 
7131 

COVINGTON 
BALDWIN 
RANDOLPH 
FRANKLIN  1 
FRANKLIN  1 

6  31  22 
9  30  33 
4  33  09 
2  34  30 
2  3*  30 

86  51 

87  36 
85  18 
87  44 
87  4* 

60 
148 

745 
740 
870 

6P 
6P 

hi 

HID 
6P 
6A 
7A 
8A 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 
CARL  BOSECK 
JAMES  6.  BAILEY 
TVA- 72 5 

CLAUDE  E.  SPARKS 

C 

2  3  3  7 
2  3  3  7 
S 

2  3  3  7 

SAINT  BERNARD 

SAND  HT. STATE  FARM  API 

SAYRE 

SCOTT SBORO 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

7157 
7207 

730* 
7310 

CULLMAN 

DE  KALB  1 

JEFFERSON 

JACKSON  1 

JACKSON  1 

2  94  12 
2  34  17 
2  33  43 
2  34  41 
2  34  41 

66  47 
65  58 
86  58 
86  02 

86  01 

802 
1193 
304 
660 
660 

6P 
6P 

7A 
6P 

FR.  ROGER  LOT T 
ALA .  POLY.  INST. 
DORA  R.  WEBSTER 
MRS.  K1NZ IE  6080 
TVA-76-A 

2  3  3  7 
2  3  3  7 
3 

2  3  3  7 
3 

SEALE 
SEALE  6  W 
SELMA 

SHEFFIELD  TvA  NRSY 
SHOEMAKER  SPRINGS 

7328 
73  2  9 

7*15 

r*6o 

RUSSELL 
RUSSELL 
DALLAS 

COLBERT  1 
LIMESTONE  1 

4  32  18 
4  92  18 

1  32  23 

2  3*  46 

2  34  51 

B5  10 
85  15 

67  42 
87  12 

370 
550 
147 
505 
610 

SA 

FRED  E.  OOUM 
WILLIAM  G.  GALLUPS 
JOHN  0.  RHODES 

TVA-49 

TVA -682 

CLOSED  9/33 
3 

2  3  5  7 
3 
3 

SLOCOMB  4  5 
SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 
SUTTLE 
SWAIM 

7376 
7620 

7963 
7968 

GENEVA 
WILCOX 

DE  KALB  1 
PERRY 

JACKSON  1 

5  31  03 

1  32  00 

2  34  2* 

3  97  32 
2  34  53 

85  36 
8?  01 

86  02 

87  11 
86  13 

270 
225 
990 
1*5 
665 

7A 

7A 
7A 

PATRICK  H.  SMITH 
MRS.  EVA  R.  RAY 
TVA-75 

J.  F.  SUTTLE,  JR. 
TVA-383 

3 
3 
3 
3 
3 

SYLACAUGA  2  W 
SYLVAN 1 A 
TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 
TH0MA5V I LLE 

799* 
6012 
8024 
6032 
8176 

TALLADEGA 

DE  KALB  1 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

CLARKE  1 

7  33  10 
i  34  3* 
7  33  27 
7  33  16 
i  31  35 

06  17 

85  49 

86  06 
86  04 
67  44 

546 
1400 

565 
1919 

393 

8A 

OA 

8P 
6A 
BA 

ALABAMA  POWER  CO 

TVA-366 

C.  D.  WEAVER 

U.S.  FOREST  SERVICE 

LEROY  gates 

3 
9 

2  3  3  7 
3 

2  3  3  7 

THORSBY  1  SW 
THURLOW  DAM 
TONE  Y 
TRAFFORD 
TROY 

820* 
8215 

e?i9 

8203 
B923 

CHILTON 
ELMORE  1 
MADISON  1 
JEFFERSON 
PIKE  1 

1  32  3* 
L  32  32 

?    34  34 

Z  33  49 
0  31  49 

66  44 

65  54 
86  44 

66  44 
65  58 

200 
286 
750 
470 
590 

BA 

HID 
6A 

BA 

SOIL  CONSERV.  SVC 
ALABAMA  POWER  CO 
TVA- 5  06 

WILLIAM  P.  DOSS 
THOMAS  J.  DILLARD 

C 

3 

3  C 
3  C 
2  3  3      7  C 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  G  DAM 
TUSKEGEE 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 

8380 
8385 

?4.3y 
6446 

TUSCALOOSA 
TUSCALOOSA 
MACON  1 
BULLOCK 
PERRY 

7  33  14 
Z  33  13 
1  32  26 
i  32  08 
32  27 

87  37 
67  35 
85  42 

85  44 

87  31 

170 
152 
*59 
490 
273 

HID 

SP 
BA 

HID 

pp 

e* 

CIVIL  AERO.  ADM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
TUSKEGEE  INSTITUTE 
ALLEN  J,  BROWN 
J.  S.  BRANYON 

2  3  5  7 
9 

2  3  3  7 
2  3  3  ? 
9 

UNIVERSITY 
VALLEY  HEAD 
VANCE 
VERNON 
WADLEY 

845* 
e*b9 
8477 
6511 
8605 

TUSCALOOSA 
DE  KALB 
TUSCALOOSA 
LAMAR  1 
RANDOLPH  1 

i  33  12 
7  34  3* 
i  33  10 
»  33  45 
33  08 

67  33 
e*,  36 

67  13 

68  07 
63  34 

725 
1091 
485 
180 
640 

HIO 
8P 

MID 
BA 
7A 

mi: 

?A 

DR.  F.  H.  MITCHELL 
MRS.  CARRIE  DAL BY 
WM.  F .  VANCE 
COUNTY  AGENTS  OFFICE 
ALABAMA  POWER  CO 

2  3  3      7  C 
2  3  3  7 
3 

C 

3 

WALLACE 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 
WEST  BLOC TON 
WET UMPKA 

tit  1 
8648 
6686 
»s09 
6898 

ESCAMBIA 
ETOWAH 

LAUDERDALE  1 

BIBB 

ELMORE 

S  31  13 
I  34  04 
!  34  35 
1  39  07 
7  92  32 

67  13 

66  19 
86  04 

67  0? 
66  12 

153 
650 
4*5 
500 
205 

6P 

6A 

MRS.BUCIE  L.ANDREWS 
MRS. FLORENCE  PARKER 
J.  ELL IE  THREET 
RUPERT  M.  BEARD EN 
MRS.  D.  R.  WHITAKER 

3 
3 
3 
1 

7  3  3  7 

WHAT LEY 
WHEELER  DAM 
■HITFIELC  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STM  PL 
WILSON  DAM 

6667 
8673 
6923 
8936 
6980 

CLARKE  1 
LAWRENCE  1 
CHOCTAW  1 
JACKSON  1 
COLBERT  1 

1  31  39 
1  3*  *7 
I  32  17 
1  3*  53 
1  3*  46 

87  43 

67  21 

68  01 
83  45 
67  37 

170 
560 
30 
612 
530 

7A 
7A 

7A 
6A 

LEONARD  L.  COLEMAN 
TVA-52 

CORPS  OF  ENGINEERS 
TVA— 70*— A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 
3 
3 

3  C 
3 

WINF1EL0  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 

9103 
9330 

FAYETTE  1 
ELMORE  1 
LAUDERDALE  1 

1  33  53 
32  34 
I  3*  37 

6?  50 
69  3* 
67  33 

*68 

333 
790 

BA 

TA 

W.  W.  COTNEY 
ALABAMA  POWER  CO 
TVA -421 

9 

3 
3 

I     1-ALABAMA,     2-BLACK  WARAIOR.     3-CAHA8A,     4-CHATTAHOOCHEE.     5-CHOC T AWHATCHE E ■     6-CONECUH,     7-COOSA,     6-ESCAM81 A 


10-PEA,     11-TALLAPOOSAt     1 2-TENNESSEE ,  13-TOMBIG8FE 


I  /  / 1 


untixci  NOTES 


The  four  didlt  Identification  nuibtn 
Figures  and  Utter*  following  the  at 
Observation  tlaes  given  In  the  Stall' 
Delayed  data  and     ■: ructions  Will  be 


In  the  index  nuaber  coluas  of  the  Statl 
ion  niae,  such  as  12  SSW ,   indicate  dlst 

Index  are  In  local  standard  tlae. 
arrled  only  in  the  June  and  December  Is 


of  this  bullet 


Monthly  and  sea: 
Stations  appear 


snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  sooths  will  be  carried  in  the  Ju 
the  Index,  but  for  which  data  are  not   listed  in  the  tables,  are  either  alssing  or  rec 


ll  ' 


ured  In  the  st 

Sleet  and  hall  were  included  In  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1 

Asounta  Id  Table  3  are  froa  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,  S  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending 

Snow  on  ground  In  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  Measured  at  selected  stations  when  the  depth  o 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 


lae  of  obse 


For  these  statu 
ground  is  two 
In  the  snowpack 


-  No  record  In  Tables  3.6.7  and  th< 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Aaount  included  In  following  aeasu: 
/■'  Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  aonth . 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Statl 

rly  Pti 


t  lae  dlstrlbut 

Index  the  lette 


in  Table 
known . 


i Li. are  processed  for  special  purposes 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1   Inch  water  equivalent  to  evecy  yv  inches  of  new  snowfall. 
One  or  aore  days  of  record  alssing;     see  Table  5  for  detailed  dolly  record.     Degree  day  data,   if  carried  fit  thle  station,  have  been  adjusted  to  re 
nd  aonthly  total  froa  recording  gage.  \  ^ 

)  Che 
jf^r^mcnt^^Prlntlng  Offl 


R  Dally 

T  Trace,  an  aaount  too  i 
V     Includes  total  for  pr 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


OCTOBER  1953 
Volume  LIX  No.  10 


CHATTANOOGA:  1953 


ALABAMA  -  OCTOBER  1953 


A.  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 


Temperature 

Following  three  consecutive  months  with 
temperatures  below  normal,  the  mean  Oc- 
tober temperature  was  66.2°  ,  or  1.3°  above 
normal.     Highest  temperature  reported  was 
96°  at  Atmore  State  Farm  on  the  4th.  Low- 
est temperature  reported  was  25°  at  Valley 
Head  on  the  30th.     On  the  whole,  Alabama 
temperatures  were  quite  mild  during  October, 
1953,  and  were  considerably  higher  than  in 
October,   1952,  which  was  the  coldest  Oc- 
tober of  record. 

Scattered  light  frosts  were  reported  on 
the  29th  and  30th  nearly  to  the  coast. 
Killing  frosts  were  general  in  northern 
Alabama  and  heavy  frosts  in  central  Alabama 
on  the  31st. 

Precipitation 

Total  monthly  precipitation  was  0.57  in- 
ches, or  1.95  inches  below  normal.  Great- 
est monthly  total  was  1.56  inches  at  River 
Falls  and  the  least  was  none  at  Elba  and 
Wadley.     As  a  result  of  the  dry  weather, 
municipal  water  supplies  at  Tuscaloosa, 
Boaz  and  Albertville  were  seriously  low  at 
the  end  of  October.     The  U.  S.  Geological 
Survey  reports  as  follows:     "Runoff  was 
far  below  normal  over  most  of  the  State  but 
was  excessive  in  the  southeastern  part  owing 
to  heavy  rains  at  end  of  September;   flow  of 
Conecuh  River  at  Brantley  was  record-high 
for  October.     In  northwest  Alabama  runoff 
was  seriously  deficient,  and  at  end  of 
month  was  critical  in  the  Tuscaloosa  area. 
The  city  of  Tuscaloosa  faced  a  serious  water 
shortage  that  made  it  necessary  to  enact 
water-conservation  laws  with  heavy  fines 
for  violations.     Storage  in  Lake  Martin  was 
well  above  the  average  for  October.  Ground- 
water levels  generally  declined  but  they 
rose  in  the  key  well  in  the  heavily  pumped 
Selma  area  although  remaining  record-low 
for  the  month."     Forest  fires  were  numer- 
ous, there  being  a  total  of  786  fires  dur- 
ing the  month,  burning  over  an  area  of 
17,647  acres. 

Hail 

Light  hail  was  reported  in  the  Pel  City 
area  on  the  14th. 


Crops 

Soil  Moisture:     Dry  soils  hampered  plant- 
ing and  germination  of  winter  crops.  By 
the  end  of  the  month  the  shortage  of  mois- 
ture was  acute,  except  in  the  extreme 
southeastern  counties.     Cotton :  Weather 
ideal  for  harvesting;  picking  was  nearing 
completion  throughout  the  State  by  the  end 
of  October,  and  only  in  northern  areas  was 
there  an  appreciable  amount  left  in  the 
fields.     Corn :     Weather  ideal  for  harvest- 
ing.    Harvesting  was  about  complete  in  Sot: 
Alabama  and  was  about  two-thirds  complete 
in  the  remainder  of  the  State  by  month's 
end.     Peanuts :     Digging  of  peanuts  was 
nearing  completion  and  threshing  was  in 
full  swing  by  the  close  of  the  month.  Wea 
ther  was  ideal  for  harvesting.     Soy  Beans: 
Harvesting  and  combining  active  throughout 
the  month,  with  ideal  weather  conditions 
for  harvesting.     Hay:     Saving  late  hay  cor 
tinued  on  many  farms  throughout  October. 
Pecans :     Harvesting  began  about  the  middle 
of  the  month  and  was  in  full  swing  by  the 
end  of  October.     Yields  and  quality  were 
varied.     Winter  Grains  and  Grazing  Crops: 
Much  planting  of  winter  grains  and  grazing 
crops  was  carried  forward  during  the  first 
week.     These  crops  were  coming  up  to  good 
stands  in  areas  where  moisture  was  ample, 
mostly  in  the  southeast.     Dry  weather  dur- 
ing the  last  three  weeks  of  October  re- 
tarded planting  and  early  plantings  were 
needing  moisture  for  continued  growth. 
Miscellaneous :     Harvesting  of  sweet  pota- 
toes, grain  sorghums,  and  late  vegetables 
continued  throughout  the  month.  Pastures: 
During  the  first  decade  of  October,  pas- 
tures were  in  good  condition,  except  in 
the  Tennessee  Valley  and  western  counties. 
Dry  weather  during  the  last  two  decades 
of  the  month  left  pastures  very  dry  and  in 
poor  condition.     Livestock:     Livestock  wer  i 
in  generally  fair  to  good  condition.  Pas- 
tures were  short  and  supplemental  feeding 
was  necessary  on  most  farms  by  the  end  of 
the  month.     Water  for  livestock  was  short, 
particularly  in  northwestern  localities. 

Severe  Storms  and  Floods 

No  severe  storms  or  floods  occurred  during 
the  month.     -  A.R.L. 
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82.7 

53.0 

67.9 

2.2 

92 

1 

35 

30 

2 

o 

o 

o 

•  10 

_ 

2.81 

.10 

27 

.0 

0 

1 

WETUMPKA 

79.1 

54.5 

66.8 

-  .2 

88 

13 

38 

30+ 

61 

0 

0 

0 

0 

.65 

- 

2.04 

.52 

27 

.0 

0 

3 

0 1 V  I S I  ON 

66  .  6 

•  60 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

82.6 

56.3 

69.5 

90 

1 

40 

29+ 

1 

0 

0 

0 

1.45 

.68 

27 

.0 

0 

3 

ATMORE  STATE  FARM 

83.1 

55.8 

69.5 

96 

4 

37 

30 

2 

o 

o 

o 

.  0 

BAY  MINETTE 

82.7 

57.0 

69.9 

,  9 

90 

13+ 

37 

30 

41 

2 

o 

o 

0 

^*46 

3  89 

*42 

27 

,  0 

BREWTON  3  SSE 

82.2 

49.6 

65.9 

-  .8 

90 

13 

29 

30 

66 

1 

0 

2 

0 

.19 

2.88 

.15 

28 

,0 

0 

2 

CHATOM 

84.1 

48.8 

66.5 

91 

1  + 

29 

30 

69 

10 

0 

2 

0 

.78 

.45 

26 

,  0 

0 

4 

CITRONELLE 

82.3 

59.0 

70.7 

1.8 

90 

2  + 

38 

30 

44 

2 

o 

o 

o 

.55 

- 

2.78 

.50 

27 

,0 

0 

2 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

81.9 

55.5 

68.7 

89 

1  + 

39 

30+ 

44 

0 

0 

0 

0 

.51 

2.26 

•  28 

27 

,  o 

0 

4 

EVERGREEN  CAA  AP 

80.7 

49.2 

65.0 

-  1.7 

89 

13 

32 

30 

77 

0 

0 

1 

0 

.49 

2.27 

.47 

27 

,  0 

0 

2 

FAIRHOPE 

82.1 

58.6 

70.4 

.8 

88 

1  + 

37 

30 

37 

0 

0 

0 

0 

.25 

3.72 

.25 

27 

,0 

0 

1 

FORT  MORGAN 

79.4 

65.8 

72.6 

85 

2  + 

54 

30 

11 

0 

0 

0 

0 

.07 

.07 

27 

,0 

0 

1 

FRISCO  CITY 

83.1 

55.5 

69.3 

92 

13 

36 

30 

4 

0 

0 

0 

.58 

2.41 

.52 

27 

.0 

0 

2 

GENEVA 

83.4 

52.9 

68.2 

91 

1 

35 

30 

2 

0 

0 

0 

1.43 

1.07 

1.43 

27 

,0 

0 

1 

HEADLAND 

60.0 

M 

41 

30 

0 

0 

0 

.45 

•  45 

27 

.0 

0 

1 

LOCKHART 

80.7 

55.2 

68.0 

88 

1  + 

38 

29+ 

0 

0 

0 

0 

1.35 

.96 

2 

.0 

0 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

82.0 

57.8 

69.9 

.8 

89 

13 

37 

30 

42 

0 

0 

0 

0 

.18 

3.05 

.18 

27 

.0 

0 

1 

MOBILE 

80.9 

60.3 

70.6 

.7 

88 

14 

41 

30 

0 

0 

0 

0 

.66 

2.41 

.58 

27 

.0 

0 

2 

OZARK 

82.5 

55.1 

68.8 

1.0 

92 

1 

35 

30 

2 

0 

0 

0 

.54 

2.04 

.30 

16 

.0 

0 

3 

ROBERTSDALE  7  E 

82.7 

56.4 

69.6 

89 

13+ 

36 

30 

40 

0 

0 

0 

0 

1.03 

3.03 

.66 

26 

.0 

0 

2 

DIVISION 

69.0 

.68 

.0 

STATE 

c6.2 

1.1 

.57 

1.95 

T 

Precipitation 
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DAILY  PRECIPITATION 


:x)ison  central  tower 
fLberta 

ILbertville  1  s 

ll-EXANDER  CITY  6  Nt 
ILlCEVILLE 

WOALUSIA 
(MNISTON  CAA  AP 

RHVILLE 


ORE   STATE  FARM 
URN  3  SW 
AUGAV  It-LE 

MINETTE 
GREEN 

LE   MINA    2  H 
LINGSLEY 
M1NGHAM  MS  AP 
MINGMAm 


■TON  3  SSE 
OGEPORT  2  W 
NDIDGE 


HP  MILL    2  N¥ 
ISBON  HILL 
HTER  GROVE 

IpTREV  1 LLE 

ULOERSDURG 
PRONELLE 
I  (» I  BORNE 


Day  oi  month 


10     11  12 


13  I  14  I  15 


16     17  18 


19120  |  21     22    23    24    25  I  26  I  27    28  I  29  I  30 


SPRINGS 

STEAM  PLANT 
VtLLE 


OPOLIS  LOCK  4 
OPOLIS  LOCK  AND  DAM 
MAN  CAA  AIRPORT 


EEN  CAA  AP 
OPEN  PONO  TOWER 


BLK  POND  TwR 


<l£NSBORO 

Vnville 

Vf  SHORES  7  SSE 

HTERSVILLE  CITY  W  . 
WTERSVILLE  DAM 
•(EVVILLE 
hi  L  TON 

►r1sburg  cama8a  tower 
►Neville 

BLAND 

nil. AND  HOME 


»AN  DAM 

y YETTE 
L  (MM 


1.43 
.60 


IELO 

f*LL*  2  NE 
M 

PONOVILLE  TOWER 
ERS  FERRY 
TEAD 


Sm  BtlnMoi  Nomm  Following  Sutton  lnd*i 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


MONTGOMERY  WB  AP  R 
MONTGOMERY  W8  CI  TV 
MOUL  TON 

MUSCLE  SMOALS  CAA  AP 
NATCHEZ 

NEHBURG 
NEW  MARKET 
NEWTON 
ONEONT A 
ORRVILLE 

OZARK 
PAINT  ROCK 
PALMERDALE  2  H 
PELL  CITY  b  NW 
PENNINGTON  LOCK  ? 

PERRYV ILLE 
PICKENSV ILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERSV ILLE 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PRATTV ILLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 

REFORM 
RIVER  FALLS 
ROBERTSOALE   T  E 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE 

R JSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SAYRE 

SC0TTS80R0 

SCOTTSSORO  SUBSTA 

SEALE  6  W 

SELMA 

SHEFFIELD  TVA  NURSERY 
SHOEMAKER  SPRINGS 

SLOCOMB  *.  S 
SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 
SUTTLE 
SWAIM 

SYLACAUGA  ?  W 
SYLVAN  I A 
TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 
THOMASV ILLE 

THURLOW  OAM 
TONEY 
TRAFFORD 
TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 
TUSKEGEE 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 

UNIVERSITY  B 


HEAD 


VALLEY 
VANCE 
WAOLEY 
WALLACE 
WALNUT  GROVE 

WATERLOO 
WEST  BLOCTON 
WE  TUMPK A 
WHATLEY 
WHEELER  DAM 

WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK   STM  PLANT 
WILSON  DAM 
WINF [ELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 

YOUNGS  STORE 


Day  oi  month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


22     23  24 


25     26  27 


28    29  30 


3 


Sm  Biftmci  NotM  Following  Station  Lnd*x 
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DAILY  TEMPERATURES 


abl.  5 


Station 

Day  CM  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

11 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

29 

27 

28 

» 

30 

31 

1 

bB£RTV 1 LLE  1  S 

MAX 

88 

88 

84 

83 

83 

73 

71 

70 

75 

83 

87 

84 

81 

80 

83 

84 

83 

84 

86 

82 

83 

70 

72 

75 

70 

49 

54 

78  0 

MIN 

59 

63 

63 

48 

49 

39 

39 

42 

39 

53 

4b 

48 

56 

54 

46 

49 

46 

47 

46 

45 

45 

36 

45 

46 

46 

38 

33 

47.0 

EXANOtR  CITY  6  NE 

MAX 

85 

83 

83 

83 

83 

76 

74 

73 

76 

78 

82 

86 

86 

82 

81 

83 

84 

83 

81 

84 

89 

65 

85 

79 

80 

76 

73 

63 

61 

69 

71 

79  «  1 

MIN 

70 

67 

63 

59 

52 

59 

39 

44 

51 

42 

40 

43 

48 

57 

54 

50 

45 

48 

49 

47 

45 

45 

42 

52 

51 

45 

45 

45 

36 

32 

30 

48.2 

DALUSIa 

MAX 

90 

89 

85 

84 

84 

86 

81 

77 

71 

80 

79 

85 

88 

89 

88 

86 

87 

88 

89 

83 

85 

88 

86 

87 

82 

78 

H( 

75 

65 

61 

76 

82  .6 

M  1  N 

69 

70 

66 

64 

61 

64 

50 

54 

58 

56 

55 

59 

60 

60 

58 

62 

57 

55 

60 

59 

58 

57 

55 

56 

52 

51 

52 

43 

40 

40 

44 

56.3 

NISTON  CAA  AP 

MAX 

87 

85 

83 

84 

85 

75 

74 

73 

75 

80 

83 

87 

86 

84 

83 

83 

85 

84 

81 

87 

90 

83 

86 

78 

77 

77 

70 

57 

58 

70 

69 

79  .  3 

MIN 

70 

66 

61 

55 

53 

55 

46 

43 

49 

43 

43 

47 

53 

60 

61 

53 

49 

53 

54 

50 

49 

47 

44 

45 

36 

42 

51 

48 

39 

33 

30 

49.3 

WORE   STATE  FARM 

MAX 

B8 

87 

87 

96 

87 

B4 

76 

77 

80 

81 

86 

89 

90 

89 

88 

88 

88 

85 

85 

65 

87 

89 

88 

84 

8? 

80 

74 

70 

65 

70 

71 

63.1 

MIN 

70 

69 

67 

65 

61 

64 

54 

55 

59 

51 

51 

58 

58 

57 

56 

60 

53 

56 

59 

58 

55 

53 

55 

62 

^3 

54 

58 

43 

40 

37 

40 

55.8 

BURN   3  SH 

MAX 

85 

85 

84 

83 

83 

84 

78 

74 

75 

76 

78 

82 

86 

88 

84 

83 

83 

85 

82 

83 

82 

85 

64 

84 

ec 

75 

77 

76 

63 

61 

68 

79.9 

MIN 

71 

68 

64 

60 

59 

60 

46 

52 

53 

50 

46 

48 

52 

58 

58 

53 

50 

54 

55 

54 

53 

53 

50 

55 

43 

46 

55 

47 

37 

38 

35 

52.4 

Y  NINETTE 

MAX 

89 

87 

87 

87 

87 

70 

75 

79 

81 

83 

87 

89 

90 

89 

89 

90 

89 

85 

84 

86 

86 

88 

89 

83 

84 

79 

76 

70 

65 

70 

to 

62.7 

MIN 

70 

69 

67 

66 

62 

61 

51 

55 

59 

54 

53 

57 

57 

62 

60 

61 

58 

60 

60 

60 

58 

59 

59 

59 

64 

55 

it 

43 

40 

57 

43 

57.0 

LLE  MINA   2  N 

MAX 

88 

85 

83 

85 

85 

80 

73 

73 

74 

78 

85 

87 

85 

85 

84 

86 

87 

88 

84 

85 

89 

88 

87 

82 

76 

72 

60 

64 

60 

60 

71 

79.6 

MIN 

69 

65 

63 

53 

54 

54 

41 

40 

40 

41 

41 

46 

48 

55 

59 

60 

58 

58 

59 

58 

59 

59 

60 

52 

41 

45 

45 

46 

40 

29 

30 

50.6 

RM INGHAM  NB  AP 

MAX 

88 

85 

83 

83 

85 

76 

73 

73 

78 

81 

86 

90 

89 

85 

86 

85 

87 

85 

63 

85 

86 

87 

86 

76 

75 

75 

73 

57 

59 

69 

99 

79.9 

MIN 

70 

70 

66 

57 

53 

53 

44 

52 

49 

45 

46 

50 

55 

61 

60 

53 

50 

54 

55 

52 

51 

49 

48 

45 

39 

46 

69 

44 

36 

31 

33 

50.5 

IN  INGHAM 

MAX 

91 

89 

88 

89 

90 

82 

79 

78 

83 

84 

88 

93 

93 

89 

88 

89 

88 

90 

87 

90 

91 

91 

90 

80 

79 

77 

74 

64 

61 

74 

71 

83.9 

MIN 

70 

70 

65 

61 

57 

62 

46 

53 

54 

50 

54 

58 

62 

62 

65 

58 

58 

62 

61 

58 

59 

57 

55 

58 

44 

53 

58 

47 

36 

36 

40 

55.8 

EMTON    3  SSE 

MAX 

89 

87 

86 

86 

87 

77 

78 

75 

82 

80 

86 

89 

90 

88 

86 

SB 

86 

85 

82 

83 

86 

87 

88 

84 

Bu 

79 

78 

69 

64 

70 

72 

82.2 

MIN 

64 

62 

65 

62 

55 

59 

44 

50 

52 

48 

44 

48 

50 

54 

52 

55 

48 

56 

53 

47 

47 

45 

47 

50 

46 

46 

56 

39 

32 

29 

34 

49.6 

4DEN   3  NNW 

MAX 

B7 

84 

83 

84 

85 

76 

73 

76 

78 

81 

85 

89 

89 

89 

86 

85 

86 

86 

81 

82 

85 

87 

88 

81 

78 

78 

74 

67 

63 

69 

71 

80  .8 

MIN 

67 

66 

62 

58 

54 

62 

42 

45 

56 

46 

46 

54 

56 

54 

54 

49 

48 

48 

54 

55 

49 

47 

47 

55 

41 

4b 

54 

42 

38 

30 

33 

50.2 

<P 

HILL   2  NX 

MAX 

85 

82 

82 

82 

81 

83 

75 

72 

73 

75 

77 

80 

85 

87 

82 

80 

81 

83 

79 

80 

82 

84 

82 

83 

79 

73 

75 

73 

61 

59 

68 

78.2 

MIN 

70 

67 

62 

58 

54 

56 

43 

45 

49 

44 

43 

45 

50 

55 

56 

55 

48 

50 

53 

50 

50 

48 

45 

50 

40 

47 

50 

46 

38 

33 

32 

49.4 

i  ITREVILLE 

MAX 

91 

92 

87 

87 

86 

84 

78 

76 

78 

81 

82 

87 

89 

91 

86 

86 

85 

86 

86 

84 

85 

86 

89 

88 

S3 

76 

77 

73 

68 

67 

70 

82.7 

MIN 

66 

67 

66 

59 

51 

61 

42 

44 

48 

43 

42 

45 

50 

54 

62 

46 

47 

48 

52 

52 

47 

45 

44 

50 

33 

42 

54 

43 

33 

29 

30 

48.2 

iTOM 

MAX 

91 

89 

88 

89 

90 

80 

77 

80 

63 

85 

90 

90 

91 

91 

89 

89 

91 

90 

87 

87 

89 

90 

91 

83 

83 

78 

73 

69 

66 

71 

67 

84  1 

MIN 

67 

64 

63 

59 

53 

61 

43 

43 

52 

43 

41 

48 

54 

51 

50 

54 

45 

49 

50 

50 

46 

45 

46 

57 

44 

46 

55 

41 

33 

29 

32 

48.8 

'"RONELLE 

MAX 

St 

90 

87 

87 

87 

75 

74 

79 

80 

83 

88 

89 

90 

89 

88 

87 

87 

86 

85 

86 

86 

88 

88 

82 

81 

77 

73 

69 

63 

68 

70 

82  .  3 

MIN 

71 

70 

66 

66 

63 

63 

51 

65 

60 

56 

58 

60 

64 

60 

62 

62 

57 

67 

62 

62 

61 

62 

61 

63 

55 

57 

58 

41 

41 

38 

46 

59.0 

UNTON 

MAX 

86 

87 

84 

82 

83 

84 

75 

73 

74 

75 

77 

83 

87 

89 

85 

83 

82 

85 

S3 

84 

83 

85 

86 

85 

79 

75 

75 

72 

62 

60 

69 

79.7 

MIN 

69 

67 

64 

58 

52 

58 

44 

43 

52 

43 

43 

40 

50 

55 

56 

48 

47 

46 

51 

48 

46 

46 

45 

49 

35 

36 

47 

42 

38 

36 

30 

47.9 

t'OOVA 

MAX 

90 

87 

85 

86 

87 

82 

74 

75 

78 

80 

87 

91 

90 

89 

85 

86 

88 

86 

85 

86 

88 

89 

90 

85 

75 

76 

74 

65 

59 

69 

71 

MIN 

61 

61 

65 

58 

57 

62 

39 

38 

40 

40 

40 

42 

47 

52 

50 

44 

44 

46 

48 

45 

45 

44 

45 

53 

35 

40 

56 

48 

35 

26 

27 

46^2 

1-TON 

MAX 

es 

88 

85 

86 

87 

87 

76 

75 

79 

81 

S3 

87 

90 

92 

90 

90 

88 

88 

87 

85 

86 

88 

89 

90 

84 

78 

78 

76 

72 

63 

7  0 

83  4 

MIN 

70 

70 

65 

63 

57 

61 

44 

52 

56 

49 

54 

50 

60 

58 

60 

55 

50 

55 

56 

60 

56 

53 

52 

61 

45 

54 

57 

52 

35 

35 

36 

54.2 

1  ATUR 

MAX 

90 

86 

85 

84 

83 

74 

71 

75 

77 

77 

87 

86 

82 

81 

82 

85 

84 

87 

S3 

65 

85 

85 

65 

77 

72 

76 

71 

69 

58 

66 

66 

79  •  2 

MIN 

67 

67 

66 

60 

56 

59 

45 

46 

48 

47 

50 

55 

52 

60 

56 

51 

52 

55 

59 

56 

53 

52 

51 

56 

45 

48 

49 

46 

41 

35 

35 

52.2 

IIOPOLIS  LOCK  4 

MAX 

en 

89 

83 

84 

85 

83 

75 

72 

76 

79 

78 

88 

90 

91 

88 

84 

84 

82 

84 

64 

83 

80 

87 

89 

79 

71 

78 

71 

64 

63 

99 

80  .6 

MIN 

69 

70 

65 

63 

55 

56 

45 

49 

57 

51 

50 

49 

57 

57 

57 

51 

55 

54 

54 

58 

53 

52 

51 

63 

44 

49 

58 

43 

40 

34 

38 

53.1 

COPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

89 

90 

85 

66 

86 

85 

76 

73 

77 

80 

82 

B9 

92 

93 

90 

87 

86 

88 

86 

85 

85 

88 

89 

80 

78 

77 

72 

64 

62 

69 

82.3 

MIN 

69 

69 

63 

62 

55 

61 

45 

47 

55 

45 

47 

51 

56 

57 

58 

48 

51 

56 

53 

57 

51 

48 

48 

43 

49 

sc 

43 

36 

31 

33 

51.4 

t HAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

89 

86 

85 

86 

87 

82 

80 

77 

80 

79 

84 

88 

89 

86 

86 

85 

84 

86 

84 

84 

87 

88 

86 

84 

76 

61 

78 

67 

63 

67 

74 

81.9 

MIN 

69 

69 

68 

66 

62 

58 

51 

57 

58 

53 

51 

56 

55 

59 

58 

58 

55 

59 

59 

57 

55 

54 

53 

58 

50 

49 

62 

44 

40 

39 

39 

55.5 

f  AULA 

MAX 

85 

84 

84 

85 

85 

86 

78 

74 

79 

79 

82 

85 

87 

86 

S3 

84 

85 

84 

84 

84 

86 

85 

85 

85 

77 

79 

78 

72 

63 

69 

73 

81  .1 

MIN 

70 

68 

61 

53 

60 

60 

49 

53 

57 

51 

48 

52 

55 

58 

58 

56 

53 

57 

56 

54 

51 

50 

50 

54 

45 

46 

62 

46 

42 

42 

36 

53.3 

f RGREEN  CAA  AP 

MAX 

87 

85 

84 

84 

86 

79 

75 

72 

79 

79 

85 

88 

89 

87 

87 

86 

86 

84 

81 

83 

85 

86 

67 

81 

79 

78 

73 

66 

63 

69 

70 

80.7 

MIN 

68 

66 

65 

62 

56 

56 

43 

49 

56 

45 

42 

47 

50 

52 

51 

52 

46 

49 

51 

50 

47 

45 

44 

52 

42 

42 

55 

39 

37 

32 

35 

49.2 

f  RHOPE 

MAX 

88 

88 

87 

87 

86 

80 

77 

79 

81 

82 

85 

86 

86 

87 

84 

87 

85 

86 

84 

86 

86 

87 

67 

83 

81 

80 

77 

69 

65 

67 

73 

82  •  1 

MIN 

71 

70 

68 

68 

63 

66 

53 

58 

59 

54 

54 

60 

64 

60 

58 

63 

58 

59 

62 

60 

59 

57 

56 

63 

66 

55 

60 

44 

43 

37 

46 

58.  6 

TTE 

MAX 

93 

91 

93 

86 

88 

89 

79 

75 

76 

80 

89 

89 

92 

92 

89 

89 

SB 

88 

90 

89 

88 

88 

90 

91 

79 

78 

77 

75 

78 

75 

79 

85.1 

MIN 

59 

59 

58 

55 

44 

58 

38 

34 

40 

38 

42 

45 

47 

47 

44 

43 

41 

42 

43 

45 

43 

41 

42 

42 

31 

39 

45 

46 

29 

31 

26 

43.1 

MORGAN 

MAX 

83 

85 

85 

85 

84 

78 

75 

77 

78 

78 

80 

82 

82 

82 

82 

81 

82 

82 

81 

82 

81 

82 

84 

BO 

79 

80 

76 

70 

68 

65 

71 

79.4 

MIN 

74 

72 

71 

72 

72 

70 

62 

62 

64 

64 

62 

66 

66 

66 

65 

66 

65 

66 

71 

70 

68 

66 

70 

69 

64 

72 

65 

55 

55 

54 

37 

65.8 

CO  CITY 

88 

87 

85 

85 

85 

89 

72 

76 

76 

80 

82 

88 

92 

91 

89 

89 

90 

87 

85 

86 

84 

86 

68 

91 

82 

82 

79 

74 

68 

68 

72 

83.1 

MIN 

70 

69 

67 

65 

61 

63 

49 

55 

58 

51 

52 

58 

60 

59 

57 

61 

54 

55 

59 

60 

51 

55 

54 

61 

51 

53 

57 

41 

39 

36 

40 

55.5 

GSOEN  GAS  PLANT 

86 

85 

83 

82 

84 

76 

71 

70 

76 

81 

85 

89 

87 

83 

81 

83 

86 

85 

84 

83 

86 

84 

86 

74 

73 

76 

77 

67 

58 

66 

99 

79,2 

MIN 

65 

63 

62 

54 

46 

50 

43 

38 

44 

38 

38 

42 

46 

56 

56 

47 

43 

45 

47 

43 

44 

42 

41 

53 

37 

35 

56 

46 

36 

30 

27 

45.6 

GEVA 

91 

89 

86 

86 

87 

88 

82 

80 

76 

82 

81 

85 

89 

90 

86 

89 

87 

88 

86 

84 

84 

85 

88 

88 

86 

80 

91 

78 

68 

65 

70 

83  .4 

MIN 

69 

69 

67 

63 

60 

61 

49 

53 

59 

51 

46 

49 

53 

55 

55 

57 

53 

57 

56 

56 

53 

50 

50 

51 

49 

45 

50 

45 

36 

35 

39 

52.9 

G3KATER 

MAX 

88 

84 

84 

88 

85 

83 

76 

75 

75 

77 

79 

84 

87 

88 

84 

84 

84 

85 

84 

82 

85 

88 

87 

97 

80 

77 

76 

72 

61 

61 

70 

80  .6 

MIN 

70 

67 

65 

58 

58 

62 

42 

51 

53 

55 

57 

59 

53 

58 

60 

60 

60 

61 

60 

63 

64 

61 

63 

56 

46 

51 

59 

45 

37 

35 

47 

56.0 

G ;NS80R0 

MAX 

89 

88 

86 

87 

85 

79 

77 

79 

82 

84 

89 

91 

91 

90 

87 

87 

90 

88 

86 

85 

89 

91 

90 

83 

80 

78 

73 

66 

65 

73 

74 

83.3 

MIN 

69 

67 

64 

62 

59 

61 

47 

50 

55 

49 

50 

54 

57 

61 

60 

52 

55 

56 

59 

58 

56 

53 

51 

63 

43 

55 

54 

44 

37 

37 

35 

54.0 

NYILLE 

MAX 

88 

86 

87 

87 

88 

75 

77 

75 

80 

81 

86 

88 

90 

88 

85 

87 

87 

85 

86 

85 

87 

87 

87 

83 

77 

80 

74 

67 

62 

69 

73 

81  .8 

MIN 

68 

69 

66 

63 

61 

64 

48 

S3 

67 

54 

51 

53 

55 

58 

58 

58 

55 

56 

59 

60 

57 

57 

53 

59 

49 

49 

59 

42 

38 

40 

40 

55.5 

YV 1 LLE 

MAX 

89 

88 

85 

82 

85 

82 

73 

70 

73 

76 

78 

82 

86 

85 

83 

81 

83 

85 

84 

81 

84 

85 

85 

84 

70 

72 

74 

68 

58 

35 

92 

78.3 

MIN 

64 

66 

64 

60 

55 

55 

40 

40 

49 

47 

45 

46 

52 

54 

54 

55 

56 

57 

58 

57 

54 

55 

55 

S* 

42 

43 

49 

45 

35 

34 

40 

51  .0 

LAND 

MIN 

68 

66 

66 

66 

64 

64 

54 

58 

62 

56 

55 

61 

62 

66 

64 

63 

62 

64 

62 

68 

65 

64 

62 

64 

57 

57 

6S 

48 

42 

41 

44 

60.0 

'LAND  HOME 

85 

92 

82 

82 

82 

74 

73 

73 

77 

76 

83 

87 

89 

86 

84 

82 

84 

82 

81 

83 

93 

84 

83 

82 

73 

78 

73 

68 

61 

65 

72 

79.3 

MIN 

68 

69 

65 

61 

61 

63 

48 

53 

55 

55 

55 

54 

59 

60 

60 

60 

60 

57 

60 

59 

62 

60 

57 

50 

50 

50 

•><J 

40 

38 

42 

42 

56.2 

"  SVILLE  *  SSE 

MAX 

■9 

85 

S3 

85 

84 

74 

71 

72 

75 

79 

85 

85 

83 

83 

82 

84 

86 

85 

83 

85 

81- 

85 

85 

69 

73 

75 

70 

53 

57 

66 

6V 

MIN 

68 

64 

59 

59 

58 

4  ) 

41 

46 

43 

42 

46 

46 

61 

53 

50 

52 

51 

56 

53 

47 

48 

46 

44 

40 

40 

52 

45 

36 

29 

30 

48.6 

L- 

VETTE 

MAX 

8? 

83 

82 

82 

82 

76 

73 

73 

70 

77 

82 

86 

85 

82 

79 

81 

82 

80 

80 

82 

84 

82 

83 

60 

73 

75 

75 

65 

60 

67 

72 

77.9 

MIN 

62 

64 

61 

55 

55 

57 

42 

45 

51 

48 

48 

53 

53 

54 

56 

52 

52 

52 

53 

52 

52 

51 

49 

57 

42 

41 

56 

44 

36 

33 

36 

50.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  ■  Continued 


ALABA  « 
OCTOBER  19  3 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LIVINGSTON 

MAX 

B9 

85 

87 

87 

86 

78 

74 

78 

82 

88 

90 

92 

92 

91 

88 

86 

89 

90 

65 

85 

87 

89 

90 

80 

78 

76 

72 

65 

64 

70 

66 

M  IN 

69 

70 

48 

48 

50 

51 

56 

LOCKHART 

MAX 

68 

85 

84 

83 

83 

83 

77 

75 

76 

80 

79 

84 

87 

88 

85 

85 

85 

85 

85 

72 

84 

85 

86 

85 

82 

78 

81 

75 

66 

62 

68 

M  IN 

68 

68 

66 

59 

55 

58 

59 

5  7 

55 

5  7 

52 

MAO I  SON 

MAX 

91 

90 

87 

85 

86 

B6 

76 

73 

74 

78 

82 

87 

88 

82 

85 

84 

86 

85 

84 

85 

87 

82 

87 

87 

72 

74 

72 

72 

50 

60 

69 

MIN 

41 

48 

56 

50 

52 

56 

48 

32 

MARION   JUNCTION   2  NE 

87 

84 

84 

84 

84 

76 

74 

76 

79 

79 

86 

88 

90 

88 

87 

84 

85 

84 

83 

63 

85 

88 

87 

8  0 

76 

78 

74 

64 

63 

69 

70 

MIN 

48 

50 

50 

52 

MARTIN  DAM 

MIN 

MAXWELL  FIELD 

86 

8* 

83 

84 

85 

77 

75 

76 

77 

79 

82 

86 

87 

86 

82 

83 

84 

83 

80 

62 

85 

85 

86 

81 

72 

79 

74 

62 

62 

66 

71 

MIN 

72 

7  J 

69 

51 

58 

55 

5  3 

5b 

60 

62 

61 

58 

58 

60 

59 

58 

56 

55 

58 

46 

51 

51 

MOBILE  "B  AIRPORT 

88 

88 

87 

87 

87 

75 

75 

79 

80 

82 

87 

87 

89 

85 

87 

87 

87 

84 

84 

85 

85 

88 

87 

84 

82 

79 

75 

70 

64 

69 

70 

MIN 

71 

70 

68 

67 

63 

62 

53 

55 

59 

55 

54 

60 

60 

60 

60 

63 

59 

MOB  I LE 

8* 

87 

80 

86 

86 

87 

73 

73 

76 

78 

80 

82 

85 

88 

85 

84 

84 

85 

83 

83 

84 

85 

85 

87 

83 

80 

77 

75 

68 

63 

67 

MIN 

72 

72 

70 

69 

64 

67 

53 

56 

61 

56 

59 

64 

67 

67 

6  1 

67 

60 

62 

62 

61 

61 

57 

60 

63 

57 

62 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

88 

8* 

84 

85 

84 

75 

76 

76 

79 

80 

84 

88 

89 

87 

85 

85 

86 

84 

83 

83 

86 

88 

66 

80 

75 

79 

75 

63 

62 

70 

72 

MIN 

44 

40 

38 

MONTGOMERY   WB  CITY 

MAX 

87 

84 

83 

84 

86 

75 

75 

75 

78 

80 

84 

88 

89 

87 

84 

84 

85 

82 

81 

83 

84 

87 

86 

80 

73 

78 

74 

62 

62 

69 

73 

MIN 

68 

65 

62 

57 

50 

^  7 

56 

53 

58 

62 

0  3 

60 

58 

58 

60 

58 

58 

59 

51 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

MAX 

86 

84 

87 

85 

81 

71 

69 

72 

77 

80 

85 

86 

83 

83 

80 

84 

87 

85 

82 

83 

87 

85 

85 

69 

70 

74 

65 

51 

57 

65 

67 

MIN 

62 

41 

43 

31 

48 

49 

ONEONTA 

MAX 

89 

86 

85 

82 

81 

85 

75 

73 

72 

76 

81 

85 

90 

89 

86 

86 

83 

89 

86 

83 

85 

89 

85 

85 

72 

74 

76 

72 

51 

56 

66 

MIN 

* 

64 

47 

46 

49 

51 

48 

46 

45 

55 

36 

OZARK 

92 

88 

86 

84 

87 

87 

80 

80 

79 

80 

84 

84 

88 

90 

88 

86 

85 

84 

84 

64 

83 

86 

86 

87 

83 

76 

81 

78 

65 

63 

66 

MIN 

PELL  C I TY  5  N w 

85 

84 

84 

81 

81 

83 

74 

70 

70 

73 

77 

81 

86 

84 

82 

80 

81 

83 

81 

79 

82 

83 

83 

84 

73 

70 

75 

71 

56 

56 

66 

MIN 

^  2 

52 

46 

43 

51 

50 

4  8 

46 

45 

45 

38 

39 

47 

36 

32 

PRATT V I LLE 

MAX 

90 

85 

85 

85 

87 

76 

75 

77 

79 

80 

84 

87 

89 

87 

84 

85 

85 

85 

83 

84 

86 

86 

86 

81 

75 

78 

73 

64 

62 

69 

73 

MIN 

71 

70 

57 

57 

54 

5  1 

52 

55 

54 

50 

50 

49 

56 

41 

45 

37 

PUSHMATAHA 

88 

88 

86 

86 

86 

84 

78 

74 

78 

79 

84 

89 

90 

92 

89 

88 

86 

88 

86 

82 

84 

87 

87 

89 

73 

83 

76 

70 

66 

64 

70 

MIN 

47 

50 

49 

49 

53 

46 

49 

49 

62 

45 

42 

47 

42 

38 

31 

35 

88 

87 

86 

86 

88 

82 

77 

77 

82 

82 

87 

88 

89 

86 

88 

89 

88 

85 

84 

85 

85 

87 

88 

85 

83 

80 

77 

69 

64 

71 

72 

MIN 

70 

69 

67 

66 

6 1 

64 

52 

55 

59 

54 

52 

59 

59 

57 

56 

60 

57 

57 

60 

5  7 

56 

56 

ROCK  MILLS 

85 

86 

85 

85 

86 

79 

76 

74 

78 

81 

83 

88 

85 

83 

81 

85 

85 

83 

83 

67 

88 

84 

84 

82 

73 

75 

75 

69 

61 

70 

71 

MIN 

52 

46 

49 

48 

46 

46 

46 

44 

51 

36 

36 

59 

48 

39 

34 

30 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

89 

89 

89 

86 

84 

83 

73 

69 

76 

74 

87 

87 

88 

85 

86 

81 

84 

88 

89 

84 

85 

86 

86 

87 

72 

74 

74 

69 

52 

58 

67 

MIN 

62 

62 

56 

51 

54 

43 

42 

41 

43 

4  i 

SAI NT  BERNARD 

MAX 

90 

90 

88 

85 

86 

87 

74 

73 

75 

78 

80 

86 

90 

88 

87 

85 

65 

88 

86 

84 

88 

89 

86 

86 

71 

75 

78 

74 

51 

57 

67 

MIN 

62 

50 

41 

50 

49 

46 

46 

50 

47 

47 

4  1 

43 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

MAX 

87 

86 

83 

84 

84 

73 

72 

71 

75 

77 

82 

86 

83 

80 

80 

85 

84 

86 

83 

85 

87 

63 

84 

7* 

74 

76 

71 

62 

56 

67 

68 

MIN 

65 

37 

33 

SCOTT SB 0R0 

90 

87 

84 

84 

87 

77 

73 

73 

77 

80 

80 

87 

86 

88 

82 

86 

85 

87 

65 

87 

86 

88 

86 

73 

75 

77 

73 

60 

60 

69 

69 

MIN 

63 

42 

51 

SELMA 

MAX 

90 

87 

88 

88 

87 

78 

77 

79 

82 

82 

87 

89 

91 

90 

67 

87 

86 

87 

85 

85 

89 

89 

89 

82 

80 

81 

74 

67 

65 

73 

72 

MIN 

52 

52 

TALLADEGA 

MAX 

86 

85 

84 

83 

84 

75 

78 

73 

75 

79 

84 

88 

88 

86 

84 

88 

87 

85 

81 

84 

86 

65 

86 

77 

75 

78 

74 

67 

60 

69 

69 

MIN 

55 

48 

51 

53 

THOMASV ILLE 

87 

88 

85 

85 

85 

87 

77 

75 

78 

80 

83 

87 

90 

90 

89 

87 

86 

88 

86 

82 

85 

88 

90 

65 

80 

60 

77 

72 

66 

65 

70 

MIN 

60 

53 

53 

57 

TROY 

88 

88 

83 

83 

84 

74 

75 

73 

78 

77 

84 

87 

90 

87 

84 

85 

84 

85 

83 

81 

85 

84 

84 

81 

75 

79 

76 

64 

60 

66 

MIN 

59 

51 

62 

43 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

91 

87 

86 

88 

88 

79 

75 

79 

80 

85 

87 

92 

90 

89 

89 

88 

90 

88 

86 

86 

go 

91 

90 

78 

78 

76 

70 

59 

61 

70 

67 

MIN 

TUSKE6EE 

85 

87 

88 

83 

83 

83 

77 

75 

74 

79 

77 

82 

86 

88 

82 

80 

83 

84 

60 

83 

83 

84 

83 

83 

79 

84 

78 

75 

62 

64 

69 

MIN 

60 

56 

59 

54 

56 

54 

53 

51 

52 

56 

44 

56 

61 

41 

40 

45 

37 

UNION  SPRINGS 

MAX 

87 

92 

87 

86 

87 

88 

77 

78 

79 

81 

82 

84 

87 

90 

87 

86 

86 

87 

86 

84 

86 

68 

88 

88 

63 

77 

79 

77 

64 

63 

69 

MIN 

69 

67 

64 

57 

57 

57 

45 

52 

51 

51 

49 

53 

56 

58 

60 

56 

54 

58 

58 

56 

52 

53 

53 

59 

43 

49 

58 

40 

36 

35 

37 

UNIVERSITY 

MAX 

88 

84 

82 

86 

87 

75 

73 

75 

79 

81 

86 

91 

90 

88 

86 

86 

88 

86 

85 

85 

83 

85 

88 

80 

75 

75 

69 

57 

60 

69 

66 

MIN 

69 

67 

65 

60 

53 

5  3 

45 

60 

51 

45 

45 

49 

55 

62 

58 

51 

50 

54 

56 

55 

51 

50 

49 

49 

40 

48 

49 

42 

37 

33 

34 

VALLEY  HEAD 

MAX 

87 

90 

84 

86 

86 

7  3 

70 

74 

75 

80 

82 

81 

80 

76 

80 

82 

81 

80 

82 

84 

82 

82 

82 

80 

76 

74 

70 

61 

50 

50 

70 

MIN 

59 

59 

57 

59 

51 

54 

37 

41 

46 

41 

36 

39 

49 

50 

52 

44 

42 

40 

50 

49 

49 

40 

41 

40 

36 

37 

57 

41 

35 

25 

26 

WETUMPPCA 

MAX 

85 

82 

82 

83 

84 

74 

74 

75 

77 

78 

S3 

85 

88 

85 

80 

84 

85 

81 

81 

83 

85 

84 

85 

80 

74 

77 

73 

63 

62 

69 

71 

MIN 

72 

70 

67 

64 

60 

65 

46 

52 

56 

52 

49 

52 

56 

61 

60 

57 

54 

56 

56 

56 

54 

52 

52 

58 

43 

47 

63 

45 

40 

38 

38 
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_  120  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 

OCTOBER  19M 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 

E7AP 

.11 

.14 

.16 

.19 

.24 

.04 

.19 

.12 

.  14 

.11 

.07 

.16 

.01 

.21 

.09 

.09 

.10 

.12 

.15 

.07 

.04 

.23 

.11 

.14 

.15 

.07 

.15 

.13 

.03 

.11 

.09 

3.75 

HMD 

61 

3* 

57 

01 

40 

30 

74 

31 

37 

22 

14 

6 

10 

14 

11 

16 

15 

9 

21 

10 

21 

15 

11 

19 

27 

15 

56 

33 

43 

45 

19 

874 

KVAP 

.14 

.14 

.15 

.It 

.27 

.04 

.16 

.15 

.13 

.34 

.14 

.12 

.18 

.12 

.14 

.13 

.12 

.11 

.12 

.13 

.13 

.16 

.16 

.17 

.12 

.07 

.15 

.13 

.18 

.10 

.05 

4.43 

WIND 

21 

17 

43 

26 

26 

37 

3* 

25 

52 

13 

14 

21 

31 

11 

22 

20 

21 

13 

16 

13 

13 

22 

21 

38 

20 

19 

43 

77 

86 

30 

11 

642 

ETAP 

.14 

.16 

.20 

.  15 

.25 

.20 

.30 

.16 

.14 

.12 

.10 

.10 

.14 

.06 

.12 

.09 

.10 

.11 

.20 

.12 

.12 

.11 

.05 

.20 

.30 

.13 

.17 

.15 

.17 

.09 

4.48 

WIND 

as 

36 

30 

50 

70 

100 

75 

25 

56 

30 

20 

10 

S 

15 

10 

20 

20 

10 

30 

30 

25 

25 

30 

20 

20 

128 

42 

60 

140 

120 

10 

1283 

.MO POL  IS  LOCK  4 
AIMOPE 

DAM 


ART  I  N 


8««  reference  notes  fol  loving  Station  Innex. 
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STATION  INDEX 


_ 

Station 

& 

County 

5. 
| 

a 

1 

■s 

J 

Longitude 

8 
I 

0 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

|  Precip., 

abbevillc 

0000 

HENRY 

4 

31  3*. 

465 

MILL I AM  W.  NOROAN 

87  11 

MIC 

C 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

LAWRENCE 

87  20 

3 

8A 

AL6ERTVILLE  1  S 

MARSHALL 

* 

.  u 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

01*3 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

660 

CITY  FILTER  PLANT 

AL1CEVILLE 

BB  08 

7A 

3 

ANDALUSIA 

B6  30 

T* 

2  3  5 

j 

ANNISTON  CAA  AIRPORT 

CALHOUN 

MID 

ARLEY 

WINSTON 

* 

ASHLAND 

0369 

CLAY 

11 

33  16 

1010 

HENRY  L.  MC  OuEEN 

ASMV I ll£ 

66  16 

8A 

3 

L 1MEST0NE 

86  59 

7A 

3 

ATMORE  STATE  farm 

4P 

AUBURN  3  SW 

AUBURN  SCS  10 

042  7 

LEE 

u 

32  36 

700 

SOIL  CONSERV.  SVC 

AUTAUGAV1LLE 

86  39 

6A 

3 

BA Y  NINETTE 

87  47 

7P 

7P 

2  3  5 

7 

BELOREEN 

BELLE  MINA  2  N 

* 

BERRY 

07  AS 

FAYETTE 

2 

33  *0 

452 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

88  07 

MID 

C 

B  ILL  1 NGSLt Y 

86  43 

be. 

JEFFERSON 

2  '  5 

B ! RM1 NGHAM 

OH  3D 

JEFFERSON 

" 

BISHOP 

0854 

COLBERT 

12 

3*  39 

470 

TVA-42 

MARSHALL 

86  10 

7A 

MILFORD  H.  DOOLEY 

3 

C 

BRANTLEY 

CRENSHAW 

86  16 

3 

BREWTQN  3  SSE  • 

ESCAMB I A 

ftp 

ftA 

BRIDGEPORT  2  W 

1 .  n 

JACKSON 

MISS  M.LOUISE  JONES 

BRUNO  I  DOE 

1178 

PIKE 

5 

31  43 

515 

GEO.  L.  HICKS 

86  45 

BA 

ZEMMA   P.  HOLCQMBE 

3 

CAMDEN   3  NNW 

67  19 

5P 

5P 

Ala,  poly.  inst. 

2  3  5 

7 

WM.   H.  GRIFFIN,  JR 

C  AMP  HILL  2  NW 

TALI  A.P0Q5A 

ALA.  POLY.  INST. 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

2 

33  5* 

430 

MISS  MARY  C.  RAV 

CENTER  WOVE 

86  38 

7A 

3 

CENT  REV ILLE 

87  08 

2  3  3 

7 

6P 

CH I LDER5BURG 

C1TR0NELLE 

1685 

MOBILE 

9 

31  05 

331 

6P 

B.  0.  JONES 

CLA I  BORNE 

87  31 

7A 

3 

86  38 

7A 

7A 

2  3  5 

7 

BARBOUR 

COFFEE  SPRINGS 

GENEVA 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

12 

34.  45 

479 

TVA-462-A 

COLL INSV1LLE 

85  32 

7A 

3 

C0LLH8 1 A  1  H 

B5  OB 

3 

CORDOVA 

BA 

CUBA 

DADE V ILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

760 

DR.  W.  B.  FULTON 

OADEVILLE  2 

TALLAPOOSA 

85  46 

KID 

c 

88  17 

7P 

3 

DAN VI LLE 

OAVTON 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

3*  37 

573 

MRS.  FREDA  TRIMBLE 

DECATUR  * 

86  59 

7A 

3 

DECATUR  SuBSTAT ION 

MORGAN 

86  56 

3 

DEMOPOLIS  LOCK  A 

MARENGO 

7A 

DEMOPOLIS  LOCK  &  OAM 

MARENGO 

DOT HAN  CAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

31  14 

321 

CIVIL  AERO.  ADM. 

85  24 

MIO 

c 

66  04 

BA 

3 

EUFAULA 

* 

EUTAW  LOCK  7 

27*2 

GREENE 

2 

32  47 

114 

E.  8.  HOLBROOK 

87  02 

MID 

MID 

2  3  5 

7 

87  35 

MI[ 

5P 

2  3  5  6 

7 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

2848 

WINSTON 

2 

3*  0* 

650 

U.S.  FOREST  SERVICE 

86  34 

7A 

3 

87  30 

M 

8A 

2  3  5 

7 

FORT  DEPOSIT  1  W 

3  02 * 

LOWNDES 

6 

31  59 

480 

ALICE  C.  LAMAR 

BB  01 

BP 

BP 

2  3  3 

7  C 

85  43 

BA 

3 

c 

FRISCO  CITY 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

1ADSI  EN 

3 

H 

FRANKLIN  K,  EDGE 

GADSDEN  GAS  PLANT 

315* 

ETOWAH 

7 

3*  01 

565 

SO.  NATURAL  GAS  CO 

GA INESVILLE 

88  09 

7A 

FRANK  J.  FIELDS 

3 

GARDEN  CITY 

CULLMAN 

B6  45 

BA 

MRS .  G .  MC  KEN2 1 E 

3 

c 

REBECCA  CAMPBELL 

GOODWA  T  t  R 

00 

33 

CITY  WATER  PLANT 

G OR GAS 

SA30 

WALKER 

2 

33  39 

300 

ALABAMA  POWER  CO 

87  36 

6P 

6P 

N.   HAMNER  COBBS 

2  3  5 

7 

86  38 

5P 

CEC1LE  T.  LEWIS 

2  3  5 

7 

GREENVILLE  2 

MID 

CLAUDE  CONN,  JR 

gulf  shores  2  sse 

BALDWIN 

GULF  STATE  PARK 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

3578 

MARSHALL 

12 

3*  22 

610 

TVA-*03 

86  24 

7A 

3 

87  37 

?a 

7A 

ELMER  L-  SH I PMAN 

2  3  5 

7  C 

REX  COOPER 

3b-* 

Y 

6 

U.S .  FOREST  SERVICE 

HAYNEVILLE 

LOWNDES 

1 

32  11 

86  35 

200 

M 

MAKINE  E.  WATSON 

3 

85  20 

SP 

SP 

ALA.  POLY.   INST . 

2  3  5 

7 

CRENSHAW 

86  19 

SP 

5P 

LUKE  JORDAN 

2  3  5 

7 

CLEBURNE 

85  24 

BA 

THOMAS  J.  HART 

3 

FRANKLIN 

13 

3* 

87  56 

843 

6A 

FRANK  L.  HAYNES 

3 

MUNTSVILLE  SUBSTATION 

MKG 

MADISON 

L2 

3*  *3 

86  35 

611 

6A 

TVA-65 

3 

B6  35 

MID 

w  1 D 

U.S .  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

T 

86  05 

7A 

3 

JACKSON  LOCK  1 

A192 

CLARKE 

13 

31  33 

88  01 

10 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

C 

JACKSON  SHOALS 

*190 

TALLADEGA 

33  32 

86  12 

475 

SP 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

JACKSONVILLE 

4209 

CALHOUN 

7 

33  *9 

85  43 

710 

MID 

FLOY  E.  OWEN 

C 

JORDAN  DAM 

4.30* 

ELMORE 

7 

32  37 

86  15 

290 

5* 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

LAFAYETTE 

4.502 

CHAMBERS 

11 

32  54 

85  24 

830 

6P 

6P 

CLARENCE  M,  FINCHER 

2  3  5 

7 

LAY  DAM 

4603 

CHILTON 

32  58 

86  31 

*20 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

C 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

3 

33  33 

86  33 

636 

7A 

MRS.  MARY  K ,  LEE 

3 

LEESBURG 

•.627 

CHEROKEE 

34  11 

83  46 

5B9 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

3 

LIVINGSTON 

4798 

SUMTER 

13 

32  35 

88  11 

160 

7P 

7P 

PROF.  E.  J.  MURPHEY 

2  3  5 

7 

LOC  KMART 

4822 

COVINGTON 

9 

31  01 

86  22 

290 

8A 

BA 

H.  C.  YOUNG 

2  3  5 

7 

Station 

Index  No. ' 

County 

"a 
■S 

J 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Refer 

to 
tables 

S1 

Temp. 

Precip. 

1  Observer 

LOCK  17 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

6976 

B6  45 

573 

qo 

9A 

HARRY  R,  TAYLOR,  JR 

499b 

JEFFERSON 

86  51 

65* 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

MARENGO 

DR.  T .  H.  GA 1 LLARD 

PERRY 

billy  r,  Sanders 

1 

MARION  JUNCTION 

DALLAS 

3 

32  26 

MRS.   MARGARET  SMITH 

3 

MARION  JUNCTION  2  NE 

3121 

87  13 

200 

6P 

MART  IN  DAM 

5140 

TALLAPOOSA 

B5  55 

340 

bP 

ALABAMA  POWER  CO 

MAXWELL  FIELD 

MONTGOMERY 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

2  3  3  T 

MC  CALLA  2  NE 

JEFFERSON 

2 

33  21 

JAMES  B.  ELLIOTT 

MELVIN 

CHOCTAW 

13 

31  56 

JOHN  R.  LAND 

3 

MERT2  PONOVILLE  TOWER 

5382 

87  20 

600 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

539: 

B5  32 

490 

Mir 

MATHEW  W.  HALL 

Cj 

MILLERS  FERRY 

BOOKER  T .  H1DGEWAY 

MILSTEAO 

32  27 

T.   C.  CARR 

I 

MITCHELL  OAM 

CHILTON 

7 

32  48 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

MOBILE  W8  AIRPORT 

3*78 

88  15 

211 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  3      7  1 

b4C3 

88  02 

71 

BA 

OA 

ROBT . G . BET  ANCOURT , JR    2  3  3      7  | 

MON  T  E  SANO 

MAO  I  SON 

TVA-530 

3 

MONT  EVALLO 

HEL6Y 

33  06 

M.  P.  JETER 

3 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

MONTGOMERY 

1 

32  16 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  3      7  C 

MONTGOMERY  WB  CITY 

5  55  5 

MONTGOMERY 

86  IB 

201 

JP 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C 

5625 

LAWRENCE 

87  17 

630 

1L 

fl 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

COLBERT 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5      7  j 

NATCHE 

MONROE 

' 

31  43 

S.  B.  HELTON 

3 

NEW  BROCKTON 

COFFEE 

5 

31  23 

E.  EARL  BOYETT 

C 

NEWBURG 

564  J 

FRANKLIN 

12 

34  29 

87  35 

660 

7A 

TVA-L644 

NEW  MARKET 

5  »■<-.; i 

MADISON 

12 

34  54 

86  26 

774 

7A 

TVA-624 

DALE 

5 

31  20 

BASCUM  N.  BROWN 

s 

ONEONTA 

BLOUNT 

I 

33  57 

L.  E.  SELLERS 

2  3  5  7 

ORRVILLE 

DALLAS 

1 

32  18 

EDWARD  B.  WARREN 

hi- ik 

5 

8S  39 

380 

BA 

BA 

CITY  WATER  PLANT 

2  J  5      7  j 

PAINT  ROCK 

6226 

86  20 

610 

7A 

TVA -69 

i 

PALMEROALE  2  W 

JEFFERSON 

3 

GEORGE  T.  POSEY 

PELL  CITY  5  NW 

ST.  CLAIR 

7 

33  38 

A.   F.  BOWMAN 

2  3  3      7  ,j 

PENNINGTON  LOCK  2 

CHOCTAW 

1  3 

32  08 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PERRYVI LLE 

6  ?  b . 

PERRY 

3 

32  37 

87  06 

490 

BA 

C .  M.  PLUMMER 

PETERMAN 

MONROE 

1 

31  35 

87  16 

195 

MIO 

MRS.  MINT A  EDDINS 

C 

P ICKENSVILLE 

PICKENS 

1  3 

33  13 

MRS.  DORA  I.  CLAY 

3 

PINE  HILL 

WILCOX 

1 

31  39 

MRS .DELIA  L .  OAKLEY 

3 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

6 

32  04 

MRS.  ENA  C .  PAUL 

3 

PLANTERSVILLE 

DALLAS 

1 

32  39 

86  56 

2*0 

?A 

0.  H.  BARNES 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

JACKSON 

12 

34  37 

85  55 

633 

>A 

PLEASANT  HILL 

DALLAS 

1 

32  10 

W.  D.  GRINDLE 

a 

PRATT VI LLE 

AUTAUGA 

1 

32  28 

CONTINENTAL  GIN  CO 

2  3  5      7  J 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

PUSHMAT  AHA 

6719 

CHOCTAW 

88  21 

260 

BA 

B  6 

FRANKL IN 

8B  09 

627 

7A 

REFORM 

WILLIAM  T.  AMBROSE 

3 

RIVER  FALLS 

C0V1 NGTON 

b 

31  22 

JOHN  R.  BRADLEY 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

6 

31  22 

ROBERTSOALE  7  E 

6  936 

87  36 

148 

6P 

6P 

ROCK  MILLS 

RANDOLPH 

85  18 

745 

bP 

6A 

RUSSELLVILLE 

TVA-725* 

3 

RuSSELLVILLE  2 

FRANKL 1 N 

12 

34  30 

CLAUDE   E.  SPARKS 

2  3  5  7 

SAINT  BERNARD 

CULLMAN 

2 

3*  12 

SAND  MT.STATE  FARM  API 

7207 

12 

3*  17 

85  58 

1195 

6P 

6P 

72^2 

33  43 

86  58 

304 

7A 

DORA  R .  WEBSTER 

SC0TTS80R0 

JACKSON 

12 

ftp 

MRS.  KINZIE  6060 

2  3  5  7 

SC0TTS80R0  SUBSTATION 

JACKSON 

I  2 

34  41 

TVA-76-A 

3 

SEALE 

RUSSELL 

* 

32  IB 

73?9 

85  13 

550 

7A 

7366 

B7  00 

147 

9P 

7A 

SHEFFIELD  TVA  NRSY 

COLBERT 

TVA-49 

3 

shoemaker  spr ings 

LIMESTONE 

34  51 

TVA-682 

3 

SLOCOMB  4  s 

GENEVA 

5 

31  03 

Snow  hill 

?b;o 

87  01 

225 

7A 

MRS.  EVA  R.  RAY 

3 

lb  71 

86  02 

990 

TVA-75 

3 

■A 

J,  F.  SUTTLE,  JR. 

3 

JACKSON 

12 

34  33 

TVA-385 

3 

SYLACAUGA  2  W 

TALLADEGA 

7 

33  10 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

BO]  2 

85  49 

1400 

'A 

TVA- 3 86 

3 

TALLADEGA 

eo?4 

TALLADEGA 

B6  06 

565 

BP 

BP 

C.  D.  WEAVER 

2  3  3  7 

TALLADEGA  HORN  MTT  .  TWR 

TALLADEGA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

THOMASV ILLE 

CLARKE 

31  35 

LEROY  GATES 

2  3  S  7 

TH0R5BY  1  SW 

CHJLTON 

1 

32  54 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

THURLOW  DAM 

e;i  5 

85  54 

286 

BA 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

8239 

HAD! SON 

86  44 

750 

7* 

TVA- 5  06 

3  C 

TRAFFORD 

JEFF  ERSON 

WILLIAM  P.  DOSS 

3  C 

TROY 

PIKE 

i  0 

31  49 

THOMAS  J.  D I LLARD 

2  3  3      7  C 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  7 

TUSCALOOSA  LOCK  *>  DAM 

63B5 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  33 

152 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

TUSKEGEE 

MACON 

1 1 

32  26 

85  42 

459 

BP 

BP 

TUSKEGEE  INSTITUTE 

2  3  3  7 

UNION  SPRINGS 

ALLEN  J.  BROWN 

2  3  3  7 

UNIONTOWN 

PERRY 

1 

32  27 

J,  S.  BRANYON 

3 

UNIVERSITY 

8454 

TUSCALOOSA 

2 

33  12 

87  33 

225 

MID 

MID 

DR.  F.  H.  MITCHELL 

2  3  5      7  C 

VALLEY  HEAD 

6  4b  9 

85  36 

1031 

BP 

BA 

MRS.  CARRIE  DALBY 

2  3  5  7 

8677 

TUSCALOOSA 

3 

87  13 

*B5 

7A 

WM.   F.  VANCE 

3 

B317 

1  3 

33  45 

88  07 

160 

HID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

e 

WADLEY 

Be  05 

RANDOLPH 

11 

33  08 

85  34 

6*0 

7A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

WALLACE 

8637 

ESCAMBIA 

6 

31  13 

87  13 

153 

BA 

MPS. BIX  IE  L . ANDREWS 

3 

WALNUT  GROVE 

bb4fi 

86  19 

850 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WATERLOO 

BbBfc 

LAUDERDALE 

88  04 

*45 

6P 

J.  ELL  IE  THREET 

3 

WEST  BLOCTON 

BB09 

BIBB 

3 

33  07 

87  07 

500 

RUPERT  M.  BEARD EN 

3 

WETUMPKA 

B859 

ELMORE 

7 

32  32 

86  12 

205 

6P 

6A 

MRS.  0.  R.  WH I  TAKER 

2  3  3  7 

WHATLEY 

RB67 

CLARKE 

13 

31  39 

67  43 

170 

7A 

LEONARD  L.  COLEMAN 

3 

WHEELER  DAM 

8873 

LAWRENCE 

1  2 

87  21 

580 

7A 

TVA-52 

3 

WHITFIELD  LOCK  3 

B925 

CHOCTAW 

13 

32  17 

88  01 

30 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9  J 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

B936 

JACKSON 

1? 

34  33 

65  43 

612 

7A 

TVA-7  04-A 

3  C 

WILSON  DAM 

B960 

COLBERT 

12 

34  48 

87  37 

330 

fcA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WINFIELD  2  SW 

■998 

FAYETTE 

13 

33  S3 

87  30 

46S 

7A 

W.  W.  COTNEY 

3 

YATES  HYDRO  PLANT 

11  02 

ELMORE 

11 

32  3* 

83  5* 

335 

*>A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

YOUNGS  STORE 

B350 

LA'JDEROALE 

12 

3*  37 

87  53 

790 

7A 

TVA-621 

3 

t     1-ALA0AMA,     2-BLACK  WARRIOR,     3-CAHABA ,  *— CHATTAHOOCHEE ■     3-CHOCTAWHATCMEE,     6 -CONECUH,     7 -COOSA,     8-ESCAMBIA,     9-GULF ,     10-PEA,     1 1-TALLAPOOSa ,     12-TENNESSEEr  13-TOMBIGBEE 
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RKFKREMCI  NOTES 

I  The  four   digit  identification  ouabers  la  toe  Index  number  coluu  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  bus  In       There  will  be  oo  duplication  of  numbers  wlthlo  •  state. 
I  Figures  and  letters  following  tbe  station  nsae ,  such  as  12  SS* ,   lndlcite  distance  In  alles  snd  direction  frost  tbe  post  office. 
(Observation  times  given  in  tbe  Station  Index  are  in  local  standard  Use. 

-Delayed  data  and  corrections  sill  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

■Monthly  sod  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  aontbs  will  be  carried  In  the  June   Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the   Index,  but  for  which  data  are  not    listed  In  the  tables,   are  either  alsslng  or  received  too  Iste  to  be  Induced  In  this  Issue. 

iperature  °F..  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  slod  aoveaent   In  alles.     Degree  days  are  based  < 
e  pan  of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

et  and  hall  were  Included  In  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

unts  In  Table  3  are  froa  non-recording  gages,   unless  otherwise  Indicated. 

a  in  Tables  3,  3  snd  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  tbe  24  hours  ending  at   tlae  of  observation.     See  tbe  Station  Index  for  observation  tlae. 

*  on  ground  In  Table  7  Is  at  observation  tlae  for  all  except  feather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.M.,  C.S.T.  < 
lenient  of  snow  on  the  ground.  It  Is  aeasured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  Inches  or  wore.  Water  equivalent  sseples  are  nece 
successive  observations:  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of   local  variability   In  the  snowpnek  result    In  apparent    Inconsistencies  in  the  record. 

-  No  record  In.  Tnbles  3,  6,  7  snd  tbe  Station  index.     No  record  In  Tables  2  and  5  Is  Indicated  by  no  entry. 

♦  And  also  on  a   later  date  or  dates. 

*  Aaount    Included  In  following  Measurement .   tlae  distribution  unknown. 
//  Csge  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  s  full  month , 

C  Id  the  "Refer  to  Tables"  column  In  tbe  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  snd  are  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data. 

I  Water  equivalent  of  aoowfsll  wholly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  1   Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  alsslng;     see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.    If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aontb. 

R  Dally  values  and  monthly  total  froa  recording  gage. 

T  Trace,  an  aaount  too  saall  to  measure. 

V  Includes  totsl  for  previous  month. 

■crlptlon  Price:  IS  cents  per  copy,  aonthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Suaaary. 
ted  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent    to  the  Superintendent  of  Documents ,  Cove 

l.R.P.C.  Chattanooga,  Teno.   12/3/53    900 
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W.R.P.C.,  Chattanooga,  Tenn. 


Hourly  preclpit.ti.ill  data  fron  recorder  Stallone  .111  be  available  In  the  publication  "Hourly  Precipitation 
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HATTANOC3A:  1934 


ALABAMA  -  NOVEMBER  1953 


A.  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 


WEATHER  SUMMARY 


Temperature 

Average  temperature  for  November,  52.9°, 
was  1.3°  below  normal.     Highest  tempera- 
ture reported  was  86°  at  Dayton  on  the 
4th.     Lowest  temperature  reported  was  17° 
at  Valley  Head  on  the  28th. 

Precipitat  ion 

Precipitation  for  the  State  averaged  2.55 
inches,  or  0.86  inch  below  normal.  The 
greatest  monthly  amount  was  9.17  inches  at 
Robertsdale  7  E;  the  least  was  0.29  inch 
at  Russellville  2.     The  drought  continued 
in  north  Alabama.     The  U.  S.  Geological 
Survey  reports  as  follows  on  the  ground 
water:     "Preliminary  figures  indicate  that 
the  runoff  during  November  at  representa- 
tive stations  having  15  years  of  record 
was  the  lowest  on  record,  and  well  under 
previous  November  averages.     Elsewhere  in 
the  State  conditions  were  less  acute,  and 
in  southeastern  Alabama  November  runoff 
continued  above  normal.     Storage  in  Lake 
Martin  is  well  above  the  average  for  this 
season  of  the  year.     Water  levels  in  both 
key  wells  in  unpumped  areas  declined 
slightly,  and  the  level  in  the  key  well  at 
Scottsboro  was  record-low  for  November.  A 
record-low  level  for  November  was  observed 
in  the  key  well  in  the  heavily  pumped  Selma 
area  even  though  the  level  rose  seasonally 
more  than  3-1/2  feet  during  the  month." 
On  account  of  the  extended  drought  in  north 
Alabama,  municipal  water  supplies  were  seri- 
ously low  at  Albertville,  Boaz,  and  Tus- 
caloosa.    Forest  and  woods  fires  were 
numerous . 

The  unusually  brilliant  coloring  of  autumn 
foliage,  as  in  1952,  is  believed  due  to 
the  long  dry  period  before  frost  occurred 
during  the  last  few  days  of  October. 

Snow  and  Sleet 

A  trace  of  sleet  was  reported  at  Muscle 
Shoals  CAA  AP  and  Russellville  No.  2  on 
the  7th. 

Miscellaneous 

There  was  considerable  smoke  in  the  atmos- 
phere for  several  days  during  the  middle  of 
the  month.     Visibilities  were  so  low  that 
most  flying  was  restricted.     On  November 
17th,  a  pilot  reported  the  top  of  the  haze 
and  smoke  layer  in  the  Montgomery  vicinity 


to  be  at  4500  feet  at  8:30  a.m. 

Crops 

Soil  Moisture:     During  the  first  week  of 
November,  rains  came  to  the  extreme  south- 
ern part  of  the  State  to  alleviate  the 
drought  condition.     By  the  middle  of  the 
month  the  shortage  of  soil  moisture  was 
acute  throughout  the  State.     By  the  third 
week  in  November,  rains  were  of  consider- 
able benefit  in  central  and  south  Alabama,! 
but  the  shortage  of  soil  moisture  was  still 
critical  in  the  northern  third  of  the 
State.     At  the  end  of  the  month,  soil 
moisture  conditions  were  improved  through-i. 
out  the  State  as  a  result  of  general  rains- 
during  the  last  week,  with  most  areas  hav- 
ing sufficient  moisture  for  plant  growth, 
but  the  subsoil  was  still  dry,  especially 
in  northwest  Alabama.     Cotton:     Harvest ing» 
about  completed  by  month's  end.  Corn: 
Harvesting  over  90  per  cent  complete.  Pea- 
nuts:    Harvesting  about  completed.  Pecans; 
Harvesting  passed  its  peak  by  the  first  de- 
cade of  the  month,  but  was  continuing  at 
month's  end.     Soy  Beans  and  Grain  Sorghumai 
Combining  of  soy  beans  and  grain  sorghums : * 
was  practically  completed  by  the  end  of  tbX 
month.     Pastures :     The  condition  of  pas- 
tures ranged  from  critical  at  the  beginning 
of  the  month  to  fair  at  the  end.  Livestock 
The  condition  of  livestock  was  generally 
fair.     Supplemental  feeding  was  necessary 
throughout  the  month.     In  some  areas,  it 
was  necessary  to  haul  water  for  livestock 
on  account  of  the  drought.     Marketings  of 
livestock  increased  in  some  sections  of 
the  State  because  of  the  drought.     General : 
The  dry  weather  was  very  detrimental  to 
winter  grains  and  cover  crops.     Some  farmer 
were  planting  during  the  early  part  of  the* 
month,  but  germination  and  growth  were  pra: 
tically  at  a  standstill.     By  the  middle  of 
the  month,  winter  grain  and  legume  plant- 
ing were  behind  schedule,  and  winter  grain! 
that  were  up  were  yellowing  for  need  of 
moisture.     At  the  end  of  November,  fall 
planted  grains  and  cover  crops  were  showin: 
improvement  and  some  fields  were  being 
grazed,  but  the  low  temperatures  had  re- 
tarded growth;  some  late  plantings  were 
still  being  made,  but  progress  was  below 
normal  because  of  the  dry  fall. 

Severe  Storms  and  Floods 

None  occurred  during  the  month.     -  ARL 
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Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days 

with  precipitation 

3 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 

prevailing 

|  Average 

i  • 

II 

• 

§  i 

|  o  S 

1  1 

Date  of 
tastest  mile 

12:30  a 
CST 

6:30  a 
CST 

a 

o  t- 

n  in 
■■  o 

M 

6:30  p 
CST 

8 

4 
H 

01-09 

10-  49 

k 

1.00-199 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

„3 

e  •  - 

'  8  ? 

■5 -a  1 

IRMINGHAM  KB  AP 

N 

16 

6.8 

29 

SE 

20 

72 

77 

38 

54 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

— 
7 

70 

4.7 

3BILE  WB  AP 

M 

19 

10.4 

72 

77 

49 

70 

3 

3 

2 

0 

3 

0 

1, 

5.5 

3NTGOMERY  WB  CITY 

NEt 

lit 

4 

•  6t 

34t 

24t 

79t 

86| 

46t 

61t 

4 

2 

■Mi* 

2 

p'tr  1 

0 

10 

57 

4.6 

Urport 

Data 

'  I*  1 

COMPARATIVE  DATA 

NOVEMBER 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

r«r 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

Year 

Average 

I 

M 
01 

2 

Lowest 

Average 

No.  of  days 
.01  or  more 

84 
85 
86 
87 
88 

51.9 
53.0 
52.2 
53.7 
55.  1 

82 
85 
84 
84 
83 

15 
18 
18 
9 
20 

a 

4 

5 
1 
3 

.66 
.59 
.86 
.04 
.61 

6 
8 
9 

2 
6 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

59.8 
51.7 
50.7 
50.7 
56.5 

90 
86 
87 
86 
88 

18 

21 
11 
15 
16 

1.23 
2.07 
4.46 
1.84 

1.37 

3 
5 
8 
4 
3 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

57. 
56. 
53. 
51. 
56. 

3 
4 
1 
3 
2 

87 
90 
90 
85 
89 

23 
18 
15 
12 
11 

3.81 
3.41 
1.70 
3.19 
3.40 

6 
5 
5 
8 
6 

89 
90 
91 
92 
93 

52.3 
57.5 
52.4 
53.0 
53.  2 

82 
85 
90 
89 
86 

20 
23 
12 
18 
15 

5 
0 
4 
3 
2 

.03 
.47 
.89 
.99 
.78 

8 

2 
7 
7 
6 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

53.1 
56.9 
54.7 
51.5 
53.4 

86 
89 
89 
81 
81 

9 
20 
12 
20 
25 

4.01 
3. 19 
2.83 
1.38 
5.04 

7 
5 
5 
3 
7 

1939 
1940 
1941 
194  2 
194  3 

52. 
54. 
53. 
57. 
51. 

3 
1 
9 
2 
9 

85 
85 
85 
87 
87 

22 
12 
20 
19 
18 

0.85 
3.50 
2.51 
1.77 
3.40 

4 

9 

6 
5 
3 

u 

95 
96 
97 

P* 

51.8 
53.5 
58.  1 
55.4 
50.  5 

85 
84 
90 
85 
87 

11 
18 
14 
21 
12 

0 
1 
3 
1 
S 

.82 
.57 
.97 
.99 
.68 

3 
4 
7 
5 
10 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 

57.4 
51.0 
58.3 
57.2 
52.1 

87 
89 
87 
92 
80 

21 
18 
25 
18 

22 

4.53 
3.03 
3.64 
1.90 
5.24 

6 
6 
8 

5 
7 

1944 

194  5 
1946 
1947 
1948 

54. 

56. 
60. 
52. 
56. 

6 
8 

3 

B 
8 

85 
87 
88 
81 
87 

23 
16 
27 
22 
24 

3.65 
3.59 
5.00 
8.01 
15.30 

8 

6 
8 
12 
15 

56.1 

83 

18 

a 

.97 

6 

1924 

55.8 

90 

13 

0.25 

2 

1949 

52. 

9 

83 

18 

0.80 

3 

55.9 

86 

23 

3 

.81 

6 

1925 

52.7 

82 

18 

4.48 

7 

1950 

49. 

■1 

89 

-  2 

1.67 

6 

p2 

49.8 
58.9 
51.4 

84 
85 
65 

16 
21 
12 

1 
* 

a 

.86 
.13 
.07 

4 
6 
5 

1926 
1927 
1928 

50.2 
60.0 
53.4 

83 
88 
85 

20 
24 
16 

4.86 
3.75 
2.29 

8 
5 
4 

1951 
1952 
1953 

49. 

52. 
52. 

5 
8 
9 

89 
87 
86 

11 
19 
17 

3.62 
2.55 
2.55 

7 
6 
5 

52.7 
56.  1 
56.3 

86 
88 
87 

21 
20 
19 

a 
i 
a 

.95 
.81 
.44 

6 
6 
5 

1929 
1930 
1931 

54  .  3 
54.0 
60.8 

88 
85 
89 

10 
16 

25 

10.  39 
6.  99 
1.96 

13 
10 
4 

51.9 
57.5 

82 
88 

16 
15 

6 

l 

.20 
.55 

10 
4 

1932 
1933 

50.  1 
54.8 

79 
91 

20 
18 

3.76 
1.27 

8 
3 

All 
Years 

54. 

2 

3.41 

6 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes   following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


ALAE 
NOVEMBER  1 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowes) 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

|  Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

a 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  I 

Max. 

Mir. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

[     .01  or  More  | 

5  * 

8 1 

S  o 

NORTHERN  DI V  I S I  ON 

ALBERTVILLE   1  S 

63. 5M 

31.9M 

47. 7M 

-  3.3 

78 

4 

22 

29 

o 

0 

19 

o 

1.32 

- 

2.40 

.70 

22 

.0 

0 

*» 

1 

ANN  I S  TON   CAA  AP 

65.8 

35.  1 

50.5 

,  1 

82 

3 

25 

1  1 

432 

o 

0 

16 

o 

1.89 

1.92 

22 

.0 

1 

BELLE  MINA   2  N 

65.9 

34.6 

50.3 

81 

3 

22 

11  + 

438 

o 

o 

1  3 

o 

.97 

22 

•  0 

1 

BIRMINGHAM  WB  AP 

66.0 

37.2 

51,6 

-  ,4 

80 

3 

25 

28 

394 

0 

0 

10 

0 

1.62 

•  94 

22 

.0 

5 

1 

B I RM I NGHAM 

CORDOVA 

66.9 

33.3 

50.1 

-  2.4 

31 

3 

20 

28 

444 

o 

0 

17 

o 

1.37 

2.04 

.60 

20 

.0 

0 

3 

2 

DECATUR 

67.6 

38.2 

50,4 

•  5 

429 

o 

o 

g 

o 

•  95 

2.25 

•  40 

22 

«  0 

° 

5 

? 

FAYETTE 

67.9 

29.2 

78 

18 

18 

1  1  + 

o 

o 

2 1 

o 

3.00 

•  65 

23 

.  0 

0 

2 

1 

GADSDEN  GAS  PLANT 

66.2 

33.4 

49,8 

81 

3 

20 

29 

4  50 

0 

0 

14 

0 

1*88 

23 

0 

«*■> 

GOODW ATER 

66  .  6M 

39.8M 

53,2M 

.8 

81 

26 

28 

0 

0 

4 

1*99 

1  27 

*76 

22 

.  0 

° 

6 

1 

HALEY V  I LLE 

63.0 

36.3 

49.7 

79 

4 

22 

28 

o 

o 

1 1 

0 

u 

.86 

.40 

22 

.0 

0 

3 

0 

HUNTSV ILLE  **  SSE 

63.7 

34.0 

48.9 

78 

2+ 

24 

11  + 

477 

o 

o 

1  ^ 

o 

1.14 

- 

2.32 

.76 

22 

.0 

0 

1 

MADISON 

65.8 

35.0 

50.4 

-  .8 

82 

4 

21 

28 

o 

1 5 

1.35 

2.17 

.60 

22 

.0 

0 

5 

1 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

62.6 

36.8 

49.7 

-  .9 

78 

2 

25 

28 

450 

0 

11 

0 

.64 

_ 

2.81 

.34 

T 

0 

■* 

ONEONTA 

65.8 

34.3 

50.1 

-  .5 

79 

3 

22 

9 

0 

0 

15 

0 

1.38 

1.63 

.72 

23 

.0 

0 

1 

OCI   t      i~  1  TV     f-  MU 

63.8 

34.6 

49,2 

78 

4 

24 

28+ 

0 

0 

15 

0 

1.92 

•  7  7 

22 

* 

0 

ROCK   M I LL  S 

68. A 

34  .  5 

51,5 

8 1 

3 

2  3 

399 

0 

o 

16 

0 

"I? 

21 

• 

I 

RUSSELLV I LLE  2 

1 1  + 

0 

0 

17 

0 

.29 

•  21 

22 

T 

0 

3 

SAINT  BERNARD 

65.8 

32.9 

49.4 

-  1.2 

81 

4 

23 

29 

o 

o 

1  9 

o 

1.41 

- 

2.31 

•  63 

22 

.0 

0 

5 

? 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

64.7 

36.5 

50.6 

79 

2 

23 

28 

426 

o 

o 

1 5 

o 

2.05 

.82 

20 

.0 

0 

4 

2 

SCOTTSBORO 

65.7 

32,5 

49.1 

-  1,3 

80 

3 

20 

28 

472 

o 

o 

18 

0 

1,54 

1.74 

63 

22 

0 

_ 

1 

TALLADEGA 

67.0 

36.0 

51.5 

-  1.7 

81 

3 

24 

28 

397 

0 

0 

13 

0 

1.85 

1.45 

.91 

22 

.  0 

o 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

67.* 

37.4 

52.4 

-  1,0 

84 

3 

26 

11 

376 

0 

0 

11 

0 

1.71 

1,87 

.81 

20 

.  0 

o 

6 

\ 

UNIVERSITY 

R 

65.9 

39.0 

52.5 

-  .9 

83 

3 

29 

9+ 

372 

o 

o 

6 

0 

1  .98 

- 

1.60 

.87 

22 

.0 

0 

5 

2 

VALLEY  HEAD 

63.5 

29. 4M 

46.  5M 

-  2.9 

75 

16 

17 

28 

559 

o 

o 

0 

,0 

0 

5 

D  I  V  I  S I ON 

50.  1 

1.41 

T 

utrsrM  c    rvf  w  t  c  I^m 
M  1  'JULfc    Ul  V  1  b  1  UN 

ALEXANDER  CITY   A  NE 

67.4 

34.5 

51.0 

80 

3 

22 

10 

413 

o 

o 

15 

0 

1  .98 

.82 

22 

.0 

0 

5 

2 

AUBURN   *3  SW 

67.0 

39.7 

53,4 

-  2.1 

80 

4 

28 

26 

0 

0 

7 

0 

2.23 

,88 

.60 

23 

•  0 

o 

7 

2 

CAMDEN   3  NNW 

69.0 

38.9 

54,0 

80 

3  + 

25 

1  0 

328 

o 

o 

12!  0 

2.71 

1,14 

20 

.  0 

o 

4 

3 

CAMP   HILL   2  NW 

66.  5 

35.9 

51.2 

79 

4 

27 

11  + 

0 

0 

14  0 

1.63 

•  59 

23 

a  0 

o 

6 

1 

CENTREV I LLE 

67.8 

34.6 

51.2 

-  2.6 

81 

4 

22 

1 0 

0 

0 

14  0 

2.74 

.43 

1  ,40 

22 

,  0 

o 

6 

2 

CLANTON 

66.8 

35.0 

50.9 

-  2.7 

80 

4 

25 

9+ 

0 

0 

16 

0 

2.82 

.47 

1.00 

20 

.0 

0 

8 

3 

DAYTON 

69.  1M 

42  .OM 

5  5.6M 

86 

3 1 

2  8 

o 

o 

4 

° 

3.06 

DEMOPOL I S   LOCK  «V 

67.9 

39,  3 

53,6 

81 

4 

29 

1 1 

0 

0 

5 

o 

2.14 

,79 

1.11 

20 

•  0 

o 

4 

2 

DEMOPOL I S  LOCK  AND  DAM 

68.  2 

39,0 

53,6 

62 

25 

1  i 

0 

0 

6|  0 

2.10 

20 

.  0 

o 

5 

2 

EUF AULA 

69.2 

40,7 

55,0 

-  ,6 

80 

19 

30 

11  + 

300 

0 

0 

8|  0 

2.47 

.28 

•  93 

23 

o 

7 

2 

GREENSBORO 

69.8 

41.7 

55.8 

.8 

85 

3 

30 

28 

273 

o 

o 

3 

0 

3.12 

.02 

1.12 

22 

.0 

0 

6 

3 

GREENV I LLE 

68.5 

43.9 

56,2 

,  2 

79 

3+ 

3  J 

2  7 

263 

o 

o 

1 

0 

3.151 

.04 

1  •  1 9 

20 

o 

H I GHL  AND  HOME 

67,  1 

M 

79 

3 

o 

o 

0 

2.70 

.63 

•  92 

22 

.  0 

o 

5 

3 

LAFAYETTE 

66.0 

38.5 

52.3 

79 

3 

25 

28 

375 

0 

0 

9 

0 

1.97 

.90 

22 

.0 

0 

5 

LIVINGSTON 

68.3 

39.7 

54.0 

.8 

81 

3 

25 

1  1 

329 

0 

0 

8 

0 

2.40 

.59 

1.12 

20 

.0 

0 

5 

MARION   JUNCTION   2  NE 

68.3 

40.7 

54.5 

83 

19 

27 

10 

320 

o 

o 

7 

0 

3.14 

1.38 

20 

.0 

0 

4 

3 

MARTIN  DAM 

M 

1.87 

1.15 

.77 

22 

.0 

o 

5 

2 

MAXWELL  FIELD 

66.2 

44.0 

55.1 

79 

22 

35 

11  + 

294 

0 

0 

0 

0 

2.26 

.78 

20 

.0 

° 

6 

2 

MONTGOMERY   WB  AP 

R 

67.2 

41.2 

54,2 

-  1,0 

80 

3 

31 

1 0 

319 

0 

0 

4 

0 

2.56 

1.39 

1,02 

20 

,  o 

o 

6 

2 

MONTGOMERY  WB  CITY 

66.4 

45.0 

55,7 

-  .9 

79 

3 

34 

28 

272 

0 

0 

0 

0 

2.44 

1.33 

,85 

20 

a  0 

o 
u 

6 

2 

PRATTV I LLE 

67.  1 

40.3 

53  ,  7 

-  .8 

80 

3 

3 1 

1  1  + 

336 

0 

0 

6 

0 

2.75 

.  5- 

,97 

20 

a  0 

o 

2 

PUSHMATAHA 

67.4 

38.9 

53.2 

-  2.0 

82 

4 

28 

11 

o 

o 

9 

0 

3.53 

.11 

1.54 

20 

.0 

5 

2 

SELMA 

70.2 

42.1 

56.2 

-  .2 

83 

19 

31 

10 

270 

o 

o 

3 

0 

2.59 

.35 

.90 

20 

.0 

0 

5 

3 

TLiAkl  A  c  w  1  1    1  C 

1  ntJMAbv  I  LLb 

68.3 

41.5 

54.9 

-         ,  Q 

80 

3+ 

32 

1  0+ 

o 

o 

3 

0 

2.65 

.65 

1.18 

20 

a  0 

o 

6 

3 

TROY 

68  .  2M 

44  •  6M 

56 .  4M 

-  1.1 

61 

3  5 

1  0  + 

263 

o 

o 

0 

0 

2.81 

.51 

.  0 

o 

6 

1  US  P.  tot  t 

66.5 

41.7 

54.  1 

_  2.1 

80 

2  + 

3 1 

11  + 

325 

0 

0 

<. 

0 

1.79 

1,15 

1.03 

23 

•  0 

o 

£ 

2 

UNION  SPRINGS 

68.8 

40.2 

54.5 

-  1.1 

82 

4 

29 

28 

o 

o 

7 

o 

2.46 

.51 

.75 

23 

.0 

o 

8 

2 

WETUMPK.A 

66.9 

41.7 

54.3 

-  1.6 

79 

3 

31 

28 

320 

o 

o 

1 

0 

1.86 

1.37 

.62 

22 

.0 

0 

5 

2 

U 1 V 1 3 | UN 

54.0 

2.50 

a  0 

^ru  ithfdw  niuicinN 
suu  1  ncKn  lmvisiupi 

ANDALUSIA 

69.8 

43.9 

56.9 

81 

20 

33 

26 

o 

o 

0 

0 

5.32 

1.90 

22 

.0 

0 

6 

4 

ATMORE  STATE  FARM 

BAY  MINETTE 

69  8 

46  3 

58  1 

1  6 

83 

33 

1  0 

221 

o 

o 

0 

0 

5.97 

3  07 

0 

0 

_ 
I 

RREWTON  3  SSE 

69.5 

39.7 

54.6 

-  2.1 

80 

3+ 

27 

10 

311 

0 

0 

10 

0 

5.79 

2.76 

2.45 

22 

.0 

0 

6 

3 

CHATOM 

70.3 

40.0 

55.2 

82 

2  + 

25 

12 

304 

6 

0 

12 

0 

3.88 

1.38 

20 

.0 

0 

6 

3 

C I TRONELLE 

68.5 

47.7 

58.1 

-  1.2 

80 

3 

36 

10 

217 

0 

0 

0 

o 

6.05 

2.78 

2.20 

22 

.0 

0 

9 

* 

OOTHAN  CAA  AIRPORT 

68.3 

43.1 

55.7 

80 

3+ 

34 

11  + 

277 

0 

0 

0 

0 

4.25 

1  .20 

1.91 

22 

.0 

0 

6 

EVERGREEN  CAA  AP 

68.3 

39.4 

53.9 

-  2.9 

81 

19 

29 

11  + 

327 

0 

0 

9 

0 

4.11 

1.07 

1.17 

22 

.0 

0 

9 

3 

FA  I RHOPE 

70.3 

48.5 

59.4 

.6 

81 

3 

36 

10 

181 

0 

0 

0  0 

6.92 

3.80 

2.27 

20 

.0 

0 

7 

3 

FORT  MORGAN 

67.9 

55.4 

61.7 

75 

3 

47 

10+ 

122 

0 

0 

0 

0 

6.42 

2.27 

22 

.0 

0 

5 

3 

FRISCO  CITY 

69.6 

44.0 

56.8 

81 

4 

34 

10 

0 

0 

0 

0 

5.27 

2.25 

1.80 

22 

.0 

0 

9 

3 

GENEVA 

69.0 

41.2 

55.1 

81 

4 

30 

1 1 

0 

0 

3 

0 

4.71 

1.78 

1.11 

5 

.0 

0 

9 

4 

HEADLAND 

46.9 

M 

38 

10+ 

0 

0 

0 

0 

2.53 

.0 

0 

3 

LOCKHART 

68.1 

44.3 

56.2 

80 

4* 

33 

27 

0 

0 

0 

0 

6.59 

3.18 

22 

.0 

0 

7 

4 

MOBILE  WB  AIRPORT 

69.0 

47.  1 

58.1 

-  .6 

80 

3 

36 

10 

213 

0 

0 

0 

0 

4.54 

.74 

1.19 

20 

.0 

0 

8 

3 

MOB  I LE 

68.4 

48.4 

58.4 

-  1.0 

80 

4 

38 

12 

0 

0 

0 

0 

5.76 

2.03 

2.18 

5 

:S 

s 

7 

3 

OZARK 

68.9 

44.0 

56.5 

-  .9 

81 

4 

33 

27 

0 

0 

0 

0 

3.56 

.66 

1  .44 

22 

7 

2 

ROBERTSDALE  7  E 

70.6 

46,0 

58.3 

81 

3 

35 

27 

204 

0 

0 

0,  0 

9.17 

5.79 

3.28 

20 

.0 

0 

8 

4 

DIVISION 

57.1 

5.34 

.0 

STAT1" 

52.9 

-  1.3 

2.55 

.86 

T 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ible  3 


1  2 


7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  la 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


22     23  24 


25  I  26  I  27    28    29  30 


DISC*  CENTRAL  TOWER 
AERTA 

BERTV I LL t    I  S 
EKANOER  CITY  6  NE 
ICEVlLLt 

3AIUSIA 

NlSTON  CAA  AP 

LEV 

MVILLt 

MENS 

WORE  STATE  FARM 
BURN  3  SH 
T  AUGAV I L  L  £ 
V  NINETTE 
L.GREEN 

iLE   NINA    2  H 
LlNGSLE* 
MlNGHAM  wh  AP 
H  INGHAM 
HOP 

|lntlet 

In  TON  1  SSE 
DGEPORT  .  H 
INOIOOt 

.ERA 

©EN  3  NNM 

HILL  2  NN 
SON  HILL 
ITER  GROVE 


LDERSflURG 
RONELLf 
I  BORNE 

NTON 
YTON 

FEE  SPRINGS 
BFRT  STEAM  PLANT 
LlNSVILLE 


CY 

VILLE 
TON 
i  ATUR 
A  TUP  1 

I ATUR  SUBSTATION 

!  3PO|.t«i  LOCK  4 

I  VOL  IS  LOCK  AND  OAM 

(  -UN  CAA  AIRPORT 

I  I 

I  10 

i  »UL  A 

I  IN  LOCK  T 
' tGREEN  CAA  AP 
I  "OPE 

0  OPEN  POND  TOMER 


m  ROCK 

FffNCE  AT  LOCK 
*jf  DEPOSIT  1  m 
fj  MORGAN 

rj-  payne 
KRCO  CITY 


GfWATER 

■mi 

&  NSBORO 
(-UNV1LLE 
Cj  CHORES  2  SSE 

GftRSVlLLE  CITY  W  MKS 
Gi  ERSv | CLE  OAM 

KfTVILU 

H  L  T0*# 

M{|KP,UNG  CAHARA  TOMER 


F  I  ELD 
2  NE 


OAM 

•  AIRPORT 

"I* 

_  SANO 
•■0  "ALLO 


RECORD  HISSING 


RECORD  NISS1NG 


1  .06 
1.15 
.88 


1.9* 
2.95 

2.43 


1.70  .03 
■61  .22 


.16 
.96  .24 
.32  1.80 


1  .40 
.9? 


1.4? 

1.3B 
•  TO 


.24 

•  96 
2.27 

.19 
1.80 

•  70 
.05 

1  .09 

•  93 


1.12 
.86 
2.40 


1.23 

.72 
2.32 


.01  1.60 
L«7 


■  Following  SUttoo  taOmx 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


MONTGOMERY  WB  AP  R 
MONTGOMERY  WB  CITY 
MOUL TON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
NATCHEZ 

NEWBURG 
NEW  MARKET 
NEWTON 
ONEONTA 
ORRVILLE 

OZARK 
PAINT  ROCK 
PALMERDALE  2  W 
PELL  CITY  5  NW 
PENNINGTON  LOCK  7 

PERRYVILLE 
P  ICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERSVl LLE 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PRATTV 1LLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RED  RAY 

REFORM 
RIVER  FALLS 
ROBERTSOALE  7  E 
ROCK  MILLS 
"MtSSELLVILLE 

PllSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SAYRE 

SCOTTSBORO 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

SEALE  6  W 

SELMA 

SHEFFIELD  TVA  NURSERY 
SHOEMAKER  SPRINGS 

SLOCOMB  *  S 
SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 
SUTTLE 
SWAIM 

SYLACAUGA  2  W 
SYLVAN  I A 
TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 
THOMASV I LLE 

THURLOW  DAM 
TONEY 
T* AFFORD 
TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 
TUSKEGEE 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 

UNIVERSITY  B 

VALLEY  HEAD 
VANCE 
WADLEY 
WALLACE 
WALNUT  GROVE 

WATERLOO 
WEST  RLOCTON 
WETUMPK A 
WHATLEY 
WHEELER  DAM 

WHITrlELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK   STM  PLANT 
WILSON  DAM 
KINF1ELO  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 

YOUNGS  STORE 


1.B2 
1  .85 
1  .67 
2.65 

2.43 
•  79 
1.05 
2.81 
1.71 

1.85 
1.79 
?.46 
3.07 
1.98 


Day  of  month 


RECORD  MISSING 


.70 
125 


1.30  .37 
.68  2.43 

.04  .04 


8  9 


13     14  15 


19     20  21 


.28 
•  22 
.28 
1.19 

1.38 
.18 

1.00 
■  44 
1.05 

.05 
.97 


22     23  24 


25     26  27 


28    29  30 


.02  • 

.09 
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DAILY  TEMPERATURES 

NOVEMBER  1953 

Day  Ol  Month  | 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

8ERTV1LLE  1  S 

MAX 

70 

73 

77 

78 

74 

58 

si 

54 

54 

60 

61 

66 

60 

68 

71 

69 

73 

74 

76 

74 

10 

70 

56 

58 

51 

Al 

57 

45 

52 

63.5 

MIN 

32 

33 

36 

40 

46 

30 

28 

33 

24 

23 

25 

24 

26 

24 

28 

28 

30 

30 

33 

60 

54 

41 

38 

32 

30 

31 

24 

22 

31 

31.9 

EXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

7* 

78 

80 

76 

65 

56 

56 

56 

64 

65 

70 

7* 

70 

72 

74 

76 

75 

72 

77 

69 

72 

75 

67 

64 

58 

50 

65 

59 

56 

58 

67.4 

MIN 

44 

35 

37 

40 

46 

40 

26 

40 

26 

22 

24 

25 

25 

27 

27 

30 

28 

32 

43 

58 

57 

56 

39 

28 

34 

27 

34 

24 

25 

37 

34.5 

DALUS 1 ' 

MAX 

7* 

75 

78 

80 

79 

65 

55 

62 

SS 

62 

65 

ra 

72 

71 

7  0 

71 

75 

76 

80 

81 

70 

72 

75 

72 

74 

62 

60 

68 

65 

60 

69.8 

MIN 

46 

54 

52 

54 

50 

46 

36 

37 

44 

36 

38 

41 

42 

41 

43 

45 

45 

49 

53 

57 

56 

58 

41 

37 

40 

33 

3A 

37 

36 

37 

4  3.9 

NISTON  CAA  AP 

MAX 

76 

79 

82 

77 

58 

SS 

54 

58 

62 

62 

67 

72 

72 

73 

72 

75 

76 

70 

75 

67 

73 

70 

59 

61 

52 

49 

63 

51 

56 

58 

65.8 

M  1  N 

A3 

37 

40 

44 

43 

29 

28 

31 

26 

26 

25 

26 

30 

31 

30 

33 

30 

35 

47 

60 

55 

52 

36 

33 

34 

31 

30 

28 

27 

32 

35.1 

MORE   STATE  FARM 

MAX 

M  IN 

BURN   5  SW 

MAX 

73 

72 

78 

80 

75 

SS 

57 

56 

52 

64 

65 

68 

73 

70 

70 

75 

76 

75 

75 

77 

66 

75 

72 

60 

67 

55 

30 

64 

35 

60 

67.0 

MIN 

A8 

43 

42 

46 

49 

43 

33 

41 

38 

34 

31 

32 

35 

35 

36 

37 

36 

41 

55 

59 

57 

61 

43 

33 

34 

28 

29 

30 

30 

32 

39.7 

1  NINETTE 

MAX 

80 

81 

83 

70 

64 

60 

64 

53 

62 

66 

70 

73 

75 

71 

72 

79 

77 

7B 

78 

70 

76 

77 

65 

73 

63 

58 

73 

61 

61 

60 

69.8 

M  I  N 

S3 

SS 

S2 

55 

56 

41 

38 

47 

37 

33 

36 

37 

45 

40 

44 

49 

53 

5A 

56 

60 

57 

65 

40 

39 

39 

35 

36 

40 

45 

50 

46.3 

.IE  MINA   2  N 

MAX 

7S 

79 

81 

77 

61 

52 

52 

58 

63 

65 

68 

71 

68 

72 

74 

75 

75 

72 

78 

72 

76 

70 

66 

57 

53 

52 

56 

50 

62 

57 

65.9 

MIN 

38 

35 

38 

45 

48 

31 

28 

30 

23 

28 

22 

28 

25 

32 

30 

31 

30 

38 

44 

59 

AA 

42 

34 

36 

33 

33 

40 

22 

34 

34 

34.6 

JMINGHAM   MB  AP 

MAX 

74 

77 

BO 

77 

62 

53 

57 

59 

60 

62 

70 

70 

71 

72 

74 

74 

76 

74 

76 

69 

73 

73 

58 

59 

55 

51 

62 

51 

52 

59 

66.0 

M  I N 

A3 

40 

A3 

47 

40 

32 

32 

31 

26 

27 

28 

30 

32 

35 

34 

35 

35 

40 

51 

61 

58 

45 

37 

-0 

36 

34 

35 

25 

29 

34 

37.2 

IMINGHAM 

MAX 

MIN 

LUTON  3  SSE 

MAX 

72 

77 

BO 

71 

65 

58 

64 

55 

67 

66 

70 

72 

73 

70 

70 

77 

76 

80 

80 

7? 

78 

73 

68 

74 

64 

58 

73 

63 

57 

61 

69.5 

MIN 

SO 

47 

42 

46 

57 

42 

31 

45 

42 

27 

28 

28 

30 

28 

30 

38 

36 

AA 

47 

61 

S3 

60 

39 

33 

36 

30 

29 

31 

34 

46 

39.7 

IOEN   1  NNK 

MAX 

72 

78 

BO 

75 

64 

57 

59 

55 

63 

67 

70 

73 

73 

74 

70 

78 

78 

78 

80 

74 

76 

74 

68 

69 

63 

55 

69 

60 

58 

59 

69.0 

MIN 

A9 

47 

43 

48 

52 

36 

30 

46 

28 

25 

27 

27 

30 

39 

31 

30 

36 

A3 

46 

60 

5A 

61 

36 

32 

35 

32 

33 

31 

31 

49 

38.9 

IP  HILL   2  NH 

MAX 

72 

74 

78 

79 

75 

56 

56 

55 

53 

62 

64 

68 

72 

69 

70 

72 

75 

75 

75 

77 

65 

75 

73 

59 

65 

55 

49 

66 

54 

57 

66.5 

M  I N 

34 

38 

39 

42 

47 

42 

28 

33 

35 

29 

27 

27 

30 

30 

30 

32 

32 

34 

47 

55 

55 

57 

39 

32 

33 

32 

29 

28 

27 

33 

35.9 

ITREV1LLE 

MAX 

68 

76 

78 

81 

78 

66 

58 

54 

57 

60 

65 

70 

72 

74 

74 

74 

74 

76 

76 

78 

69 

74 

76 

59 

60 

58 

54 

65 

54 

56 

67.8 

M  I N 

36 

38 

38 

42 

45 

33 

29 

34 

23 

22 

23 

25 

27 

28 

29 

30 

33 

40 

40 

50 

58 

60 

38 

33 

30 

30 

30 

26 

29 

38 

34.6 

1  ,TOM 

MAX 

72 

82 

82 

74 

67 

63 

62 

55 

63 

69 

72 

75 

76 

74 

71 

80 

80 

75 

81 

74 

78 

76 

66 

71 

61 

59 

72 

65 

54 

61 

70.3 

MIN 

SI 

51 

52 

57 

50 

38 

30 

44 

29 

26 

26 

25 

31 

28 

29 

40 

41 

45 

47 

60 

57 

64 

35 

30 

37 

29 

30 

31 

40 

47 

40.0 

'  RONELIE 

MAX 

71 

79 

80 

71 

65 

60 

62 

54 

60 

66 

69 

71 

74 

70 

69 

76 

77 

74 

77 

71 

78 

74 

66 

71 

62 

54 

72 

62 

60 

59 

68.5 

MIN 

S7 

54 

S3 

58 

53 

40 

38 

45 

37 

36 

42 

45 

47 

45 

46 

52 

53 

56 

57 

61 

60 

64 

38 

42 

40 

38 

40 

39 

47 

47 

47.7 

1  NTON 

MAX 

71 

75 

78 

80 

77 

60 

55 

57 

54 

62 

64 

69 

71 

72 

71 

73 

75 

75 

75 

76 

66 

75 

71 

57 

64 

55 

51 

65 

53 

57 

66.8 

MIN 

37 

39 

38 

42 

49 

34 

28 

33 

25 

25 

25 

26 

29 

28 

29 

30 

30 

31 

45 

55 

57 

58 

37 

32 

33 

30 

31 

29 

28 

37 

35.0 

<  OOVA 

MAX 

75 

78 

81 

76 

69 

58 

56 

59 

61 

64 

69 

70 

70 

70 

71 

73 

75 

73 

79 

74 

79 

72 

62 

61 

56 

55 

62 

56 

51 

53 

66.9 

MIN 

38 

38 

42 

44 

49 

32 

27 

38 

22 

22 

23 

24 

24 

23 

23 

26 

28 

34 

40 

57 

60 

60 

33 

34 

28 

30 

31 

20 

24 

26 

33.3 

t  TON 

MAX 

68 

81 

83 

86 

78 

59 

55 

61 

56 

60 

73 

75 

73 

71 

77 

78 

79 

80 

70 

77 

72 

61 

68 

60 

55 

69 

56 

55 

69.1 

MIN 

SO 

47 

49 

40 

45 

43 

32 

32 

32 

33 

39 

38 

37 

40 

42 

50 

S3 

61 

55 

58 

38 

38 

36 

34 

38 

31 

36 

46 

42.0 

I  ATUR 

MAX 

70 

75 

73 

65 

60 

49 

57 

55 

59 

62 

63 

67 

6A 

67 

70 

70 

72 

72 

76 

69 

71 

69 

55 

58 

64 

48 

57 

45 

53 

54 

62.6 

MIN 

A3 

40 

43 

49 

47 

32 

36 

35 

32 

34 

30 

35 

31 

32 

32 

35 

35 

A3 

49 

60 

A7 

47 

38 

43 

35 

32 

37 

27 

28 

38 

38.2 

IK3POLIS  LOCK  A 

MAX 

69 

72 

79 

81 

75 

65 

55 

59 

55 

61 

61 

69 

72 

73 

71 

70 

76 

77 

78 

79 

71 

75 

74 

62 

67 

60 

57 

68 

54 

52 

67.9 

MIN 

37 

43 

44 

52 

48 

35 

32 

35 

31 

33 

29 

30 

35 

33 

32 

34 

39 

39 

52 

65 

53 

53 

37 

39 

35 

38 

40 

33 

33 

40 

39.3 

CPOPOLIS  LOCK   AND  DAM 

MAX 

67 

73 

80 

82 

75 

65 

S3 

60 

57 

62 

67 

71 

72 

74 

72 

70 

76 

79 

78 

79 

71 

75 

72 

62 

66 

59 

56 

66 

65 

51 

68.2 

MIN 

39 

42 

42 

49 

48 

34 

32 

39 

33 

33 

25 

27 

32 

31 

32 

35 

38 

A6 

52 

60 

51 

54 

37 

37 

33 

36 

35 

34 

39 

44 

39.0 

1  MAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

73 

75 

80 

73 

61 

58 

61 

56 

65 

67 

69 

73 

72 

71 

68 

75 

77 

78 

80 

70 

77 

71 

64 

69 

59 

55 

68 

60 

61 

63 

68.3 

MIN 

53 

SO 

46 

49 

49 

40 

35 

42 

40 

35 

34 

36 

39 

39 

41 

40 

41 

52 

54 

57 

54 

62 

41 

36 

41 

36 

3A 

36 

35 

47 

43.1 

■AULA 

MAX 

7A 

79 

79 

76 

62 

60 

59 

56 

57 

67 

69 

73 

75 

72 

71 

76 

75 

77 

80 

69 

78 

72 

71 

69 

62 

55 

68 

69 

67 

58 

69.2 

MIN 

52 

48 

44 

47 

47 

43 

32 

43 

35 

31 

30 

31 

33 

32 

33 

36 

30 

A6 

52 

60 

58 

59 

46 

35 

40 

35 

32 

35 

31 

45 

40.7 

tiRGREEN  CAA  AP 

MAX 

73 

77 

79 

74 

60 

57 

62 

54 

61 

65 

70 

72 

73 

70 

69 

78 

78 

78 

81 

73 

78 

76 

62 

71 

60 

56 

70 

59 

56 

58 

68.3 

f  PHOPE 

MIN 

51 

51 

42 

46 

51 

38 

31 

47 

38 

34 

29 

29 

32 

30 

30 

35 

35 

A7 

47 

60 

52 

48 

35 

32 

38 

32 

29 

35 

38 

40 

39.4 

MAX 

7A 

80 

81 

69 

64 

62 

66 

60 

62 

67 

69 

73 

72 

71 

76 

76 

79 

76 

76 

72 

76 

77 

68 

77 

68 

59 

70 

64 

6? 

64 

70.3 

MIN 

58 

56 

S3 

S7 

59 

A3 

41 

48 

40 

36 

37 

37 

43 

42 

45 

52 

51 

55 

60 

63 

55 

65 

43 

41 

46 

46 

4» 

42 

45 

51 

48.6 

P£TTE 

MAX 

73 

75 

77 

73 

77 

70 

56 

64 

63 

64 

66 

55 

74 

74 

74 

74 

77 

78 

75 

75 

76 

73 

68 

60 

61 

68 

55 

48 

54 

59 

67.9 

MIN 

30 

33 

37 

34 

46 

29 

25 

24 

21 

21 

18 

21 

25 

25 

27 

25 

29 

29 

43 

43 

39 

35 

30 

33 

25 

24 

30 

18 

25 

31 

29.2 

FT  MORGAN 

MAX 

71 

74 

75 

73 

68 

64 

64 

60 

60 

62 

64 

65 

68 

66 

66 

70 

72 

73 

73 

71 

71 

71 

68 

71 

68 

63 

69 

65 

64 

69 

67.9 

MIN 

62 

65 

63 

62 

60 

49 

50 

51 

48 

47 

52 

53 

64 

54 

52 

57 

59 

61 

66 

63 

64 

65 

47 

SO 

51 

51 

52 

48 

51 

54 

55.4 

FSCO  C 1  TV 

MAX 

70 

73 

80 

81 

74 

63 

60 

63 

52 

63 

68 

71 

74 

76 

71 

69 

73 

79 

78 

79 

72 

76 

77 

68 

70 

62 

38 

71 

62 

54 

69.6 

MIN 

49 

54 

48 

51 

56 

38 

37 

39 

36 

34 

36 

41 

46 

43 

A3 

44 

47 

AO 

54 

59 

57 

60 

39 

38 

38 

34 

38 

36 

40 

42 

AA.O 

GSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

76 

78 

81 

76 

63 

54 

56 

59 

61 

62 

69 

71 

71 

72 

75 

74 

75 

70 

76 

72 

74 

73 

63 

69 

53 

49 

59 

52 

56 

56 

66.2 

MIN 

38 

35 

34 

41 

48 

33 

28 

38 

33 

33 

21 

24 

22 

24 

25 

28 

25 

30 

42 

58 

53 

53 

39 

32 

33 

29 

28 

22 

20 

33 

33. A 

6EVA 

MAX 

75 

76 

75 

81 

72 

60 

56 

62 

56 

65 

67 

69 

68 

70 

70 

70 

76 

77 

77 

80 

70 

76 

72 

66 

72 

61 

58 

72 

61 

60 

69.0 

MIN 

47 

48 

AS 

48 

55 

46 

33 

38 

46 

34 

30 

32 

33 

35 

36 

37 

37 

40 

50 

58 

58 

60 

45 

35 

37 

34 

31 

35 

34 

40 

41  .2 

G  WATER 

MAX 

71 

75 

79 

81 

75 

55 

57 

56 

54 

63 

65 

'1 

75 

71 

75 

77 

77 

77 

72 

76 

65 

74 

69 

48 

62 

54 

60 

63 

56 

55 

66.6 

MIN 

42 

36 

36 

40 

46 

)6 

31 

37 

33 

35 

54 

59 

56 

58 

38 

39 

35 

32 

33 

26 

32 

41 

39.8 

G;NSBORO 

MAX 

75 

81 

85 

76 

68 

60 

62 

58 

65 

69 

74 

76 

76 

77 

73 

79 

79 

78 

80 

69 

76 

73 

62 

66 

62 

59 

70 

59 

52 

56 

69.8 

MIN 

52 

44 

48 

52 

47 

33 

35 

43 

31 

32 

34 

33 

39 

36 

37 

40 

41 

51 

57 

62 

53 

55 

37 

38 

35 

34 

36 

30 

42 

45 

41.7 

1 iNVI LLE 

MAX 

72 

77 

79 

78 

66 

57 

59 

54 

61 

65 

68 

72 

73 

70 

69 

76 

77 

77 

79 

70 

76 

75 

68 

ft« 

62 

55 

69 

62 

62 

58 

68.5 

MIN 

53 

SI 

49 

Si 

55 

41 

35 

47 

40 

37 

37 

Al 

43 

40 

40 

40 

41 

60 

54 

61 

56 

61 

39 

34 

36 

33 

31 

36 

39 

47 

43.9 

H-vvlLLE 

MAX 

67 

73 

75 

79 

65 

SB 

48 

52 

54 

58 

62 

66 

66 

68 

72 

72 

72 

73 

75 

67 

74 

62 

54 

53 

53 

*v 

56 

48 

47 

63.0 

MIN 

45 

45 

50 

50 

48 

28 

28 

30 

" 

35 

33 

35 

39 

37 

32 

32 

35 

35 

41 

55 

44 

44 

35 

35 

30 

26 

30 

22 

25 

33 

36.3 

f  >LANO 

MAX 

MIN 

55 

53 

S2 

55 

52 

46 

47 

45 

44 

38 

38 

39 

42 

43 

44 

46 

48 

64 

66 

61 

68 

60 

48 

A2 

44 

40 

39 

40 

38 

39 

46.9 

M-ILANO  HOME 

MAX 
M  IN 

72 

76 

79 

76 

68 

57 

58 

53 

58 

59 

66 

70 

69 

68 

6V 

74 

74 

74 

76 

71 

76 

75 

70 

67 

63 

53 

67 

59 

60 

56 

67.1 

M   SVILLE  A  SSE 

MAX 

73 

78 

IB 

64 

58 

SI 

52 

55 

60 

63 

67 

68 

67 

72 

72 

74 

73 

70 

74 

70 

75 

72 

64 

37 

32 

47 

46 

47 

54 

57 

63.7 

MIN 

37 

36 

38 

39 

47 

10 

34 

30 

26 

30 

24 

29 

28 

28 

2V 

30 

32 

36 

40 

59 

46 

41 

40 

39 

30 

33 

27 

24 

24 

36 

34.0 

Uvrrra 

MAX 

72 

77 

79 

75 

58 

56 

55 

54 

62 

63 

68 

69 

68 

68 

73 

73 

\73 

7J 

76 

64 

74 

72 

66 

65 

59 

30 

64 

57 

57 

57 

66.0 

MIN 

48 

43 

47 

46 

45 

IV 

28 

40 

31 

32 

31 

)4 

34 

35 

37 

41 

31 

41  1 

41 

57 

56 

56 

40 

34 

34 

28 

37 

25 

28 

40 

38.6 

Im  r.  >f«r«B  ■  8M>t««  •!»€  Station  I 

-  131  - 
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Table  5  Continued 


A  LA  ■ 
NOVEMBER  1" 


Slation 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

L I  V I NGSTON 

73 

79 

81 

75 

68 

56 

59 

57 

62 

67 

70 

73 

74 

74 

71 

76 

79 

77 

78 

74 

74 

73 

62 

66 

60 

57 

70 

56 

50 

57 

6 

M  IN 

48 

41 

41 

49 

49 

3  3 

32 

42 

29 

31 

25 

27 

33 

39 

30 

33 

38 

46 

51 

63 

59 

60 

38 

37 

32 

34 

36 

30 

38 

47 

3 

LOCKHART 

MAX 

73 

74 

74 

80 

70 

59 

55 

61 

55 

62 

64 

68 

72 

71 

69 

71 

77 

76 

79 

80 

69 

78 

72 

63 

72 

58 

56 

70 

59 

56 

61 

M  IN 

53 

50 

47 

50 

57 

45 

35 

45 

44 

36 

36 

39 

39 

38 

42 

42 

42 

49 

54 

62 

53 

63 

43 

36 

40 

35 

33 

38 

36 

4' 

MAO ! SON 

MAX 

70 

76 

80 

82 

64 

61 

48 

54 

58 

63 

65 

69 

71 

70 

73 

75 

75 

76 

74 

76 

70 

77 

70 

55 

56 

54 

49 

59 

49 

55 

6 

MIN 

37 

37 

45 

46 

48 

29 

32 

28 

22 

29 

24 

29 

26 

30 

32 

35 

33 

43 

51 

58 

42 

54 

34 

38 

29 

30 

32 

21 

23 

3 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

75 

77 

80 

76 

69 

58 

58 

55 

62 

65 

69 

72 

71 

72 

74 

77 

77 

80 

83 

70 

75 

72 

64 

67 

58 

53 

66 

61 

56 

56 

61 

MIN 

50 

42 

42 

47 

50 

33 

32 

42 

32 

27 

30 

30 

36 

32 

36 

37 

45 

51 

62 

60 

57 

60 

37 

33 

35 

33 

34 

30 

40 

46 

41 

MART  I N  OAM 

MAX 

MIN 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

73 

75 

78 

75 

62 

58 

56 

55 

63 

65 

68 

70 

70 

68 

67 

73 

71 

74 

77 

68 

75 

79 

55 

67 

58 

51 

65 

55 

59 

56 

61 

MIN 

55 

51 

50 

53 

50 

40 

38 

47 

40 

40 

35 

35 

42 

40 

40 

38 

38 

47 

54 

61 

59 

53 

43 

35 

41 

38 

38 

35 

39 

46 

4' 

MOBILE   UB  AIRPORT 

MAX 

70 

79 

80 

68 

66 

61 

65 

53 

62 

66 

69 

71 

74 

71 

73 

78 

78 

76 

76 

70 

75 

76 

61 

73 

62 

58 

72 

61 

62 

64 

6' 

MIN 

59 

55 

52 

59 

52 

42 

39 

46 

39 

36 

39 

42 

43 

42 

42 

51 

■  50 

56 

61 

58 

62 

50 

41 

42 

40 

38 

41 

41 

47 

48 

4' 

MOBILE 

MAX 

71 

69 

79 

80 

69 

64 

59 

63 

52 

60 

65 

67 

70 

72 

69 

72 

75 

78 

75 

75 

71 

75 

76 

62 

69 

62 

59 

72 

59 

63 

61 

MIN 

52 

57 

53 

59 

59 

44 

40 

46 

40 

40 

39 

38 

39 

46 

44 

46 

51 

56 

59 

62 

61 

64 

42 

43 

44 

43 

46 

43 

45 

50 

41 

MONTGOMERY   W8  AP 

MAX 

75 

79 

80 

76 

61 

59 

58 

55 

63 

66 

71 

73 

71 

70 

67 

76 

75 

76 

78 

69 

76 

74 

57 

67 

56 

52 

64 

57 

59 

55 

61 

MIN 

51 

48 

46 

50 

49 

37 

35 

46 

37 

31 

32 

32 

36 

36 

35 

36 

35 

43 

52 

58 

56 

52 

41 

35 

40 

37 

35 

32 

35 

49 

4 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MAX 

74 

78 

79 

76 

61 

58 

57 

53 

62 

64 

69 

73 

70 

71 

67 

75 

73 

74 

77 

67 

76 

74 

56 

67 

57 

50 

65 

55 

59 

55 

61 

MIN 

54 

51 

50 

53 

49 

41 

36 

46 

40 

40 

39 

40 

43 

40 

42 

41 

43 

47 

54 

62 

58 

55 

43 

41 

42 

38 

39 

34 

40 

50 

4! 

MUSCLE   SHOALS   CAA  AP 

MAX 

72 

78 

77 

63 

57 

48 

50 

54 

60 

64 

66 

68 

67 

70 

72 

73 

72 

69 

75 

68 

73 

66 

53 

55 

53 

49 

55 

46 

49 

55 

6; 

MIN 

44 

38 

40 

48 

37 

32 

38 

35 

28 

31 

27 

33 

30 

30 

33 

32 

34 

48 

50 

61 

42 

42 

40 

40 

33 

32 

32 

25 

30 

38 

31 

ONEONTA 

MAX 

69 

77 

79 

78 

76 

60 

52 

55 

58 

61 

62 

69 

70 

71 

72 

71 

72 

73 

74 

74 

68 

72 

75 

59 

62 

53 

50 

59 

50 

54 

6' 

MIN 

35 

36 

37 

44 

50 

29 

31 

33 

22 

24 

24 

27 

25 

29 

28 

28 

29 

33 

39 

60 

56 

58 

36 

36 

38 

32 

33 

23 

25 

30 

3' 

OZARK 

MAX 

75 

76 

76 

81 

75 

59 

59 

62 

57 

66 

68 

69 

74 

72 

72 

75 

73 

77 

76 

77 

70 

76 

72 

60 

68 

58 

56 

68 

59 

61 

61 

MIN 

52 

50 

49 

50 

57 

44 

35 

44 

44 

36 

34 

40 

44 

37 

44 

41 

42 

52 

53 

55 

58 

61 

43 

35 

38 

35 

33 

36 

37 

40 

4. 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 

68 

71 

74 

78 

74 

61 

52 

54 

56 

60 

60 

66 

68 

67 

68 

71 

72 

71 

70 

75 

63 

72 

68 

55 

56 

52 

48 

61 

50 

54 

6! 

MIN 

37 

37 

39 

40 

46 

35 

35 

36 

30 

36 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

32 

33 

38 

45 

54 

55 

36 

31 

31 

27 

30 

24 

24 

31 

3' 

PRAT  TV  1 LLE 

MAX 

75 

77 

80 

77 

64 

58 

5B 

55 

61 

64 

68 

72 

71 

69 

70 

74 

74 

73 

78 

67 

76 

74 

67 

65 

57 

52 

65 

56 

60 

55 

6' 

MIN 

50 

44 

42 

46 

53 

42 

35 

45 

37 

33 

31 

31 

34 

32 

34 

34 

34 

39 

53 

60 

57 

61 

40 

33 

36 

32 

31 

33 

31 

47 

41 

PUSHMATAHA 

MAX 

70 

71 

80 

82 

71 

66 

51 

57 

56 

62 

67 

70 

72 

74 

71 

71 

77 

78 

75 

77 

76 

75 

72 

62 

61 

60 

50 

61 

56 

51 

6' 

MIN 

46 

46 

42 

50 

47 

35 

30 

37 

32 

32 

28 

29 

34 

32 

31 

39 

41 

41 

45 

59 

52 

52 

37 

36 

36 

30 

35 

32 

37 

43 

31 

ROBERT  SDALE  7  E 

MAX 

75 

79 

81 

72 

62 

62 

66 

60 

63 

67 

71 

73 

75 

71 

74 

79 

78 

77 

77 

72 

77 

76 

69 

7* 

66 

59 

72 

66 

62 

61 

71 

MIN 

56 

53 

50 

54 

58 

43 

39 

49 

41 

36 

38 

39 

39 

40 

41 

49 

46 

53 

56 

61 

53 

63 

42 

37 

41 

37 

35 

40 

42 

50 

41 

ROCK  MILLS 

MAX 

74 

79 

81 

78 

68 

58 

54 

57 

65 

66 

71 

74 

71 

72 

76 

78 

77 

73 

77 

71 

71 

71 

68 

65 

62 

52 

64 

59 

57 

64 

61 

MIN 

44 

35 

38 

41 

47 

39 

26 

38 

26 

29 

24 

26 

28 

28 

28 

33 

29 

32 

39 

58 

58 

51 

41 

31 

32 

27 

24 

23 

23 

36 

3' 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

70 

75 

79 

80 

63 

61 

51 

53 

57 

60 

64 

69 

68 

68 

72 

73 

72 

75 

76 

77 

76 

74 

64 

51 

54 

55 

50 

58 

55 

49 

6' 

MIN 

38 

35 

38 

41 

49 

29 

36 

29 

26 

28 

22 

28 

27 

27 

30 

30 

32 

40 

47 

57 

37 

40 

37 

39 

29 

32 

32 

22 

27 

28 

3 

SAINT  BERNARD 

MAX 

71 

77 

79 

81 

72 

59 

51 

53 

56 

60 

62 

69 

68 

71 

73 

72 

74 

76 

75 

79 

70 

76 

73 

58 

55 

55 

50 

58 

49 

52 

6 

MIN 

31 

37 

38 

39 

49 

29 

29 

32 

28 

30 

26 

27 

27 

28 

29 

29 

30 

29 

36 

47 

47 

47 

34 

36 

34 

30 

30 

25 

23 

3  \ 

s: 

SAND  MT    STATE   FARM  API 

MAX 

75 

79 

78 

77 

62 

52 

55 

56 

60 

61 

67 

71 

68 

71 

71 

77 

75 

67 

76 

67 

75 

67 

60 

57 

52 

48 

55 

50 

53 

59 

6' 

MIN 

40 

37 

42 

48 

50 

31 

29 

34 

26 

30 

27 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

42 

42 

57 

56 

55 

42 

38 

31 

30 

34 

23 

25 

35 

3i 

SCOTTSBORO 

MAX 

76 

79 

80 

71 

60 

54 

56 

56 

55 

65 

69 

71 

71 

72 

71 

76 

75 

69 

76 

71 

76 

76 

58 

57 

53 

50 

59 

53 

56 

59 

6 

MIN 

36 

36 

38 

42 

45 

27 

30 

26 

21 

25 

23 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

30 

42 

59 

52 

52 

36 

33 

23 

31 

31 

20 

22 

34 

3: 

SELMA 

MAX 

77 

81 

82 

78 

71 

60 

62 

57 

64 

68 

72 

75 

75 

73 

70 

78 

78 

80 

83 

73 

78 

73 

65 

70 

61 

57 

69 

61 

58 

57 

7i 

MIN 

51 

46 

44 

50 

52 

37 

34 

46 

33 

31 

32 

32 

37 

35 

35 

37 

38 

47 

53 

62 

61 

62 

41 

35 

39 

37 

34 

34 

39 

50 

4 

TALLADEGA 

MAX 

75 

80 

81 

77 

69 

54 

56 

57 

61 

62 

68 

72 

73 

72 

73 

75 

75 

73 

79 

68 

77 

71 

63 

60 

55 

50 

59 

57 

57 

62 

6 

MIN 

45 

37 

40 

43 

50 

36 

30 

38 

27 

30 

25 

27 

28 

30 

30 

33 

30 

35 

46 

60 

53 

59 

37 

33 

35 

30 

30 

24 

25 

35 

3i 

THOMASV I LLE 

MAX 

67 

71 

eo 

80 

74 

65 

58 

60 

53 

61 

66 

70 

72 

74 

71 

70 

72 

78 

78 

79 

76 

74 

74 

62 

68 

60 

57 

70 

58 

52 

6i 

MIN 

48 

51 

46 

52 

48 

35 

34 

39 

34 

32 

32 

34 

39 

36 

37 

40 

43 

49 

51 

59 

58 

59 

37 

37 

36 

32 

36 

33 

38 

40 

4 

TROY 

MAX 

74 

74 

79 

Bl 

67 

58 

61 

54 

63 

65 

68 

73 

71 

71 

77 

76 

80 

67 

78 

71 

67 

72 

59 

54 

69 

58 

63 

59 

61  > 

MIN 

52 

52 

52 

50 

44 

34 

47 

43 

35 

39 

42 

44 

44 

43 

42 

48 

48 

59 

60 

62 

40 

18 

38 

35 

35 

35 

39 

4*  t 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

75 

80 

84 

76 

63 

55 

57 

61 

62 

67 

73 

72 

74 

74 

72 

77 

77 

75 

78 

69 

7* 

70 

60 

60 

58 

54 

67 

54 

52 

52 

6  < 

MIN 

46 

39 

40 

46 

44 

33 

35 

37 

29 

29 

26 

29 

32 

30 

32 

32 

35 

43 

55 

63 

51 

41 

38 

38 

32 

32 

35 

28 

34 

37 

3 

TUSKEGEE 

MAX 

70 

80 

79 

80 

75 

56 

57 

57 

53 

54 

65 

70 

71 

69 

69 

69 

70 

74 

73 

78 

70 

69 

74 

59 

67 

56 

51 

63 

55 

62 

6' 

MIN 

50 

49 

48 

47 

50 

44 

33 

43 

41 

40 

31 

33 

31 

38 

39 

39 

32 

40 

54 

59 

58 

60 

39 

33 

39 

35 

)4 

32 

33 

46 

4  ■ 

UNION  SPRINGS 

MAX 

72 

75 

80 

82 

80 

56 

61 

58 

53 

66 

66 

73 

74 

70 

71 

72 

75 

75 

72 

80 

68 

78 

72 

63 

70 

59 

53 

67 

63 

59 

6i  • 

MIN 

48 

50 

46 

49 

48 

42 

30 

39 

38 

31 

32 

34 

35 

34 

33 

34 

38 

46 

52 

55 

57 

59 

38 

36 

35 

32 

32 

29 

32 

43 

4>  • 

UNIVERSITY 

MAX 

74 

80 

83 

75 

62 

54 

56 

59 

61 

66 

70 

71 

73 

72 

69 

75 

78 

73 

77 

68 

73 

68 

58 

57 

55 

52 

64 

51 

50 

53 

6  1 

MIN 

47 

41 

*3 

48 

43 

33 

35 

39 

zy 

31 

29 

31 

35 

33 

36 

35 

37 

45 

56 

61 

61 

43 

39 

38 

32 

33 

36 

29 

34 

37 

3'  i 

VALLEY  HEAD 

MAX 

70 

72 

74 

72 

58 

54 

56 

58 

62 

65 

66 

67 

69 

73 

73 

75 

72 

70 

68 

66 

68 

65 

55 

55 

55 

53 

60 

49 

51 

54 

6  i 

MIN 

32 

33 

32 

31 

32 

24 

24 

24 

24 

31 

32 

34 

37 

37 

26 

26 

25 

32 

29 

31 

26 

17 

30 

36 

2'  • 

WETUMPKA 

MAX 

72 

75 

79 

75 

62 

60 

57 

55 

63 

67 

68 

73 

70 

69 

70 

72 

70 

72 

77 

70 

75 

74 

66 

66 

59 

53 

65 

56 

60 

56 

6  ■ 

MIN 

51 

46 

45 

48 

52 

4  i 

34 

41 

36 

34 

34 

34 

36 

35 

36 

38 

36 

42 

54 

62 

58 

60 

41 

35 

38 

35 

33 

31 

33 

49 

4  i 

Sec  reference  notes  following  Station  Index. 
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ibU6 


EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 
NOVEMBER  1953 


Day  of  month 


2 

3 

g 

g 

g 

g 

10 

12 

13 

IS 

16 

18 

21 

22 

23 

27 

2rt 

29 

30 

31 

Total  1 
or 

KMO POL  IS  LOCK  4 

EVAP 

.00 

.04 

.09 

.10 

.03 

.17 

.09 

.05 

.16 

.03 

.11 

.07 

.09 

.08 

.05 

.05 

.OH 

.06 

.11 

.19 

.08 

.11 

.07 

.07 

.08 

.10 

.  10 

.13 

.05 

.02 

2.53 

WIND 

8 

11 

10 

10 

30 

75 

43 

27 

27 

49 

29 

6 

12 

12 

7 

8 

8 

15 

40 

92 

47 

46 

30 

17 

55 

42 

48 

70 

36 

12 

922 

AIRROPE 

EVAP 

.10 

.11 

.  10 

.05 

.11 

.06 

.02 

.07 

.12 

.08 

.10 

.  09 

.08 

.04 

.08 

.08 

.07 

.06 

.04 

.11 

.02 

.13 

.  12 

.07 

.08 

.  10 

.01 

B2.33 

WIND 

8 

17 

20 

17 

38 

55 

22 

16 

50 

53 

10 

22 

14 

15 

8 

13 

11 

20 

31 

39 

21 

29 

43 

8 

78 

74 

60 

28 

17 

121 

956 

urriH  dam 

EVAP 

.06 

.10 

.08 

.07 

.01 

.14 

.07 

.09 

.20 

.27 

.13 

.10 

.06 

.08 

.13 

.05 

.00 

.04 

.11 

.25 

.05 

.08 

.12 

.10 

.00 

.08 

.05 

.16 

.03 

.11 

2.82 

WIND 

20 

10 

20 

20 

70 

90 

40 

30 

130 

140 

35 

35 

40 

40 

10 

26 

9 

22 

33 

50 

10 

50 

80 

10 

90 

50 

20 

120 

20 

30 

1330 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


STATION  INDEX 


ALA  d 

NOVEMBER  9 


Station 

Index  No. 

County 

<D 

1  Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
tame 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

County 

01 

(5 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser 
varion 
tame 

Refer 
1  to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Temp.  1 

Precip. 

4  Observer 

000  1 

31  34 

85  15 

465 

HID 

WILLIAM  W.  NORDAN 

C 

LOCK  17 

TUSCALOOSA 

33  29 

87  20 

280 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1  

34  13 

87  11 

795 

M 1 D 

PALMER  GODSEY 

c 

MADISON 

4971 

HAD  1 SON 

34  42 

9A 

HARRY  R.    TAYLOR  JR 

2  3  5 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

LAWRENCE 

34  21 

87  20 

990 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

MAGELLA 

A99* 

JEFFERSON 

ALABAMA  POWER  CO 

ALBERTA 

0140 

WILCOX 

1 

32  14 

67  25 

175 

BA 

SIDNEY  J.  HARDY,  5R 

3 

MAGNOLIA 

MARENGO 

1 

32  08 

DR.  T.  H.  GAILLARD 

ALBERTV1LLE  1  S 

MARSHALL 

1  2 

34  15 

86  13 

1114 

6A 

t>A 

JESSE  M.  CULP 

2  3  5 

MARION   1  N 

51  OB 

PERRY 

2 

SILLY  R.  SANDERS 

3 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

32  59 

85  52 

660 

5P 

IP 

CITY  F I LTER  PLANT 

2  3  5 

7 

MARION  JUNCTION 

5116 

32  26 

87  14 

204 

0178 

33  03 

88  03 

160 

7A 

BLANTON  JONES 

3 

lp 

0232 

COVINGTON 

31  19 

86  30 

330 

7A 

T* 

J,   RAYMOND  SHREVE 

2  3  3 

ANN 1ST ON  CAA  AIRPORT 

0272 

CALHOUN 

7 

33  35 

85  51 

599 

MID 

M|[ 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

MAXWELL  FIELD 

MONTGOMERY 

1 

jU.S.ARMY  AIR  FORCES 

2  3  5 

ARLEY 

0336 

WINSTON 

2 

34  04 

87  13 

500 

7A 

MRS.   LESSIE  HILLER 

MC  CALLA  2  NE 

JEFFERSON 

2 

IjAMES  8.  ELLIOTT 

5  1 

ASHLAND 

0369 

HENRY  L .  MC  QUEEN 

C 

3354 

31  56 

86  27 

354 

ASHVI lle 

0377 

33  50 

66  16 

570 

ia 

3 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

3  1 

0390 

LIMESTONE 

34  46 

66  59 

709 

3 

ATMORE  STATE  FARM 

0402 

ESCAMBIA 

B 

31  10 

07  29 

300 

4P 

ATMORE  STATE  FARM 

2  3  5 

7  C 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

1 

BOOKER  T .  R1DGEWAY 

3 

AUBURN  3  SW 

0422 

LEE 

11 

32  34 

85  31 

730 

CA 

MRS.  MARTHA    I .MOORE 

2  3  5 

7 

M1LSTEAD 

MACON 

11 

T.  C.  CARR 

3 

AUBURN  SCS  10 

0427 

32  36 

MI  0 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

M  ]  TCHELL  DAM 

546S 

32  46 

86  27 

350 

AUTAUGA VI LLE 

Autauga 

32  26 

86  39 

200 

L.A 

J.  B,  NEIGHBORS 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MID 

0383 

30  S3 

87  47 

268 

rp 

7^ 

GROVER  W.  WOODWARD 

2  3  5 

7 

MOB  I LE 

BELGREEN 

0631 

FRANKLIN 

12 

34  23 

87  52 

910 

3 

c 

MONTE  SANO 

MADISON 

1? 

TVA-530 

3 

BELLE  Ml HA  2  N 

LIMESTONE 

12 

34  42 

86  53 

600 

ALA.  POLY.  INST. 

MONTEVALLO 

SHELBY 

? 

M.  P.  JETER 

3 

07*8 

33  40 

87  36 

452 

M :  E 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

c 

5  5 !  C 

32  18 

66  24 

196 

HID 

MIL. 

BEXAR  2  SE 

0790 

34  10 

88  07 

529 

MID 

MRS. BELLE  WHITEHEAD 

c 

0823 

AUTAUGA 

32  40 

86  43 

380 

6A 

JOHN  R,  THOMAS 

MOULT ON 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

0831 

JEFFERSON 

2 

33  34 

86  4  5 

610 

M :  i 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

COLBERT 

12 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

BIRMINGHAM 

JEFFERSON 

2 

33  32 

MRS. CARRIE  B.HORTON 

NATCHEZ 

MONROE 

1 

S.  B.  HELTON 

3 

0854 

COLBERT 

34  39 

88  07 

470 

3 

NEW  BROCKTON 

584: 

31  23 

85  56 

450 

MIC 

MARSHALL 

M 

M I LFORD  H.  DOOLEY 

R     E  HENDERSON 

MAD  I  SON 

BREWTON  3  SSE 

ESCAMBIA 

6 

MRS. 'CLARA  T.  PEAVY 

NEWTON 

DALE 

5 

BASCUM  N.  BROWN 

3 

BRIDGEPORT  2  W 

JACKSON 

12 

MISS  M.LOUISE  JONES 

ON EON T A 

BLOUNT 

2 

L.  E.  SELLERS 

2  3  5 

B3UND IDGE 

i  i  ra 

31  43 

85  49 

515 

7A 

3 

6161 

32  18 

87  14 

200 

6A 

500 

ZEMMA  P.  HOLCOMBE 

CAMDEN  3  NNW 

ALA,  POLY,  INST. 

CAMPBELL 

CLARKE 

13 

WM.  H.  GRiFFIN,  JR 

PALMERDALE  2  W 

JEFFERSON 

3 

GEORGE  T.  POSEY 

3 

CAMP  HILL  2  NW 

TALLAPOOSA 

11 

ALA.  POLY.  INST. 

PELL  CITY  5  NW 

ST.  CLAIR 

7 

A.  F.  BOWMAN 

2  3  5 

CARBON  HILL 

1377 

33  54 

87  32 

430 

7A 

M]SS  MARY  C.  RAY 

3 

6335 

CHOCTAW 

32  08 

88  02 

20 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CENTER  GROVE 

C.   M,  PLUMME3 

CENTREV 1 LLE 

W.  D.  HOLLIFIELO 

MONROE 

MRS.  MINTA  EDDIN5 

CHATOM 

WASHINGTON  " 

13 

CHAS.  C.  SMITH 

PICKENSVILLE 

PICKENS 

13 

mrs.  Cora  i .  clay 

3 

CHILDERSBuRG 

TALLADEGA 

7 

ALABAMA  POWER  CO 

PINE  HILL 

WILCOX 

1 

MRS .DELLA  L.  OAKLEY 

3 

C  ITRONELLE 

1665 

MOB I LE 

31  05 

88  14 

331 

6P 

6P 

2  3  5 

7 

f  nee 

MONTGOMERY 

32  04 

86  04 

50c 

7A 

CLA I BORNE 

MONROE 

TOLL I E  L .  HA5KEW 

0.   H.  BARNES 

CLANTON 

MARION  W.EASTERL1NG 

3 

CLAYTON 

:  F25 

BARBOUR 

5 

31  53 

85  27 

590 

EDWARD  E.  POPE 

PLEASANT  HILL 

DALLAS 

1 

MRS.  W.R.  LANG 

COFFEE  SPRINGS 

GENEVA 

5 

31  10 

265 

SAUL  R.  SMITH 

PRATT VILLE 

AUTAUGA 

1 

h 

CONT INENTAL  GIN  CO 

2  3  5 

COLBERT   STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

34  45 

8  7  51 

479 

7A 

3 

C 

PRI MROSE  FARM 

6664 

MONTGOMERY 

32  18 

86  15 

180 

r.oi  if 

MRS     S.  CUNNINGHAM 

PUSHMATAHA 

COLUMBIA    1  W 

RED  BAY 

CORDOVA 

WALKER 

2 

MRS.  C.  GRESHAM 

REFORM 

PICKENS 

1  3 

WILLIAM  T.  AMBROSE 

3  '  i 

CUBA 

SUMTER 

13 

REUBEN  P.  HARRIS 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

b 

JOHN  R,  BRADLEY 

3 

2119 

32  50 

85  45 

760 

6A 

3 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

31  22 

66  31 

60 

MID 

DADFVILLF  2 

TALLAPOOSA 

H.  CLAY  PLESS 

R08ERTSDALE  7  E 

CARL  BOSECK 
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REFERENCE  NOTES 


ic  four  digit  Identification  nuabers  In  the  Index  nuatwr  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  do  duplication  of  nuabers  within 
Igvree  and  letters  following  thw  station  dim,  such  as  12  SS* ,    Indicate  distance   In  allee  and  direction  from  the  post  office, 
sserestloa  tlaes  given   in  the  Station  Index  are  to  local  standard  tlae. 

flayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  snd  December  Issues  of  this  bulletin. 

inthly  snd  ssssonsl  snowfall  and  beating  degree  days  for  tbe  preceding  12  Months  will  be  carried  Id  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

:atlons  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not   listed  in  the  tables,  sre  either  aleslng  or  received  too  Iste  to  be  Included  in  this  Issue. 

Otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  sre:     temperature  'f.,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  aovcarnt    In  slice.  Deg 
Of  65*  F.     Kvsporstloo  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  disaster  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

ad  hall  were  Included  In  snowfall  averages   In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

swats  In  Table  3  are  froa  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

i  Tsbles  3.  5  and  6  and  saowfall  data   Id  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at   tlae  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  tlae. 

i  ground  in  Table  7  Is  st  observation  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0:30  A.M.,  C.S.T. 

tbe  ground.  It  Is  aeasured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  Inches  or  aore.  Water  equivalent  saaples  are  nec 
at  Ions,  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  result   In  apparent   Inconsistencies  In  the  record. 

No  record  In  Tsbles  3,  6,  7  and  the  Station  index.     No  record  In  Tables  2  and  5  Is  Indicated  by  no  entry. 
And  also  on  a  later  date  or  dstes. 

Aaount   Included  In  following  aeasureaent ,   tlae  distribution  unknown. 
Cage  la  equ lpped  with  s  wlndah le Id . 
Adjusted  to  a  full  aontfa. 

In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  publlahed  later  In 
Hourly  Precipitation  Data. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  rstlo  of  1   Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

Ooe  or  aore  days  of  record  Biasing;     aee  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,    If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aonth. 
Dally  valuee  and  aonthly  total  froa  recording  gage. 
Trace,  an  aaount  too  aaall  to  aeasure . 
Includea  total  for  prrvlous  aonth. 

o  the  Superlnten 

W.R.P.C.,  Chattanooga,  Tonn.   —-  12/30/53    MS 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 


F.  W.  REICHELDERFER,  ChioJ 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


DECEMBER  1953 
Volume  LIX  No.  12 


CHATTANOOGA:  1954 


ALABAMA    -    LlfcLfcHBtK  I'JOJ 


A.  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 


WEATHER  SUMMARY 


Temperature 

December's  average  temperature  was  45.3°  ,  or  2.4°  below 
normal.     Highest  temperature  reported  was  78°  at  Fort 
Morgan  on  the  7th.     Lowest  temperature  reported  was  8° 
at  Scottsboro  on  the  18th.     Much  below  normal  tempera- 
tures prevailed  over  northern  Alabama  during  the  period 
December  17-19,  inclusive,  causing  considerable  minor 
damage  due  to  water  pipes  and  radiators  being  frozen  and 
to  utility  lines  contracting  and  breaking. 

Precipltat  ion 

Average  precipitation  for  the  State  was  10.40  inches,  or 
5.37  inches  above  normal,  and  is  the  greatest  December 
rainfall  in  70  years  of  record,   1884-1953.  Greatest 
monthly  amount,  21.84  inches,  was  reported  at  Roberts- 
dale  7  E;  the  least,  4.84  inches,  was  reported  at  Hodges. 
The  U.  S.  Geological  Survey  reported  on  ground  water  as 
follows:     "In  contrast  to  the  severe  drought  conditions 
existing  in  northwestern  Alabama  for  the  past  several 
month,  the  runoff  for  December  was  excessive  throughout 
the  State.     The  excessive  runoff  increased  from  north 
to  south  with  moderate  floods  occurring  in  the  Conecuh 
River  basin  in  southern  Alabama,  and  damaging  floods 
on  Styx  and  Fish  Rivers  in  Baldwin  County  in  southwest- 
ern Alabama.     Styx  River  near  Loxley  reached  a  stage 
about  2-1/2  feet  below  the  record  flood  of  1926  and  the 
highest  since    that  date.     The  maximum  daily  and  the 
average  discharge  for  the  key  station  Conecuh  River  at 
Brantley  were  highest  of  record  for  December.  Storage 
in  Lake  Martin  was  well  above  average.     Water  levels 
generally  rose  in  all  observation  wells  as  light  to 
moderate  rainfall  furnished  recharge  to  most  aquifers 
cropping  out  in  the  State."     A  stage  of  1.8  ft.  at 
Marion  Junction,  on  the  Cahaba  River,  on  December  1st 
and  2d,  were  the  lowest  stages  of  record  (1937-1953)  for 
December.     Previous  December  low  record  at  this  station 
was  2.0  ft.  on  December  1st  and  2d,  1941. 

Hail 

Moderate  hail  was  reported  at  Robertsdale  on  the  3d, 
enough  to  shatter  a  windshield.     Light  hail  was  reported 
at  Decatur  on  the  14th. 

Sleet 

14th:     Light  sleet  was  reported  at  Clanton,  Coffee 
Springs,  Collinsville ,  Decatur,  Dothan,  Garden  City, 
Greensboro,  Greenville,  LaFayette,  Leeds,  Midway,  Slo- 
comb,  Troy  and  Winfield. 

25th:     Light  sleet  was  reported  at  Chatom,  Fort  Deposit, 
Greenville,  Maxwell  Field,  Natchez  (also  on  24th),  Selma, 
and  Montgomery. 

25th :     Moderate  sleet  was  reported  at  McCalla. 

Snow 

14th:     Light  snow  was  reported  at  Alexander  City,  Auburn, 
Clanton,  Collinsville,  Decatur,  Fort  Payne,  Garden  City, 
Gorgas ,  Hamilton,  LaFayette,  Leeds,  Lockhart ,  McCalla, 
Palmerdale,  Sand  Mountain,  and  Winfield. 

25th:     Light  snow  was  reported  at  Fort  Deposit,  Natchez 
(also  on  24th),  Selma  and  Montgomery. 

Miscellaneous 

There  was  some  damage  by  high  winds  in  the  Clanton  area 
on  the  9th. 

Sometime  during  the  first  week  in  December  the  water  of 
the  Cahaba  River  at  Centreville  was  a  blood-red  color, 
due  to  mine  operations  up  near  Shades  Mountain  in  the 
Birmingham  area.     This  blood-red  color  had  disappeared 
by  December  22d.     The  blood-red  color  of  the  Cahaba 
River  water  was  noticeable  all  the  way  down  to  the  con- 
fluence of  the  Cahaba  and  Alabama  Rivers.     Even  after 
mixture  with  the  Alabama  River  water,  a  reddish  tint 
was  noticeable  at  Millers  Ferry  and  Claiborne. 

Crops 

First  Week:     Heavy  rains  occurred  throughout  the  entire 
State,  relieving  the  water  situation  ir_  northern  coun- 
ties, and  farm  ponds  and  streams  now  have  sufficient 
water  for.  livestock  needs.     Soil  moisture  is  now  con- 
sidered adequate.     Early  planted  grains  were  being  grazed 
in  south  and  central  portions.     Cover  crops  were  greatly 
improved,  but  warm  weather  was  needed  to  stimulate 
growth.     Second  Week:     All  areas  of  the  State  had  ade- 


quate moisture  for  plant  growth.     Warm  weather  was 
needed  to  stimulate  germination  and  growth  of  pastures 
and  fall  sown  crops.     Some  winter  grains  and  clovers 
were  planted.     Grazing  of  winter  grains  was  increasing, 
but  still  was  limited.     Most  herds  were  in  fair  con- 
dition, and  no  unusual  losses  had  taken  place.  Third 
Week:     Farm  activity  was  practically  at  a  standstill 
due  to  frequent  rains  during  the  first  three  weeks  in 
December.     In  many  areas  the  land  was  too  wet  to  be 
worked.     Winter  grains  and  cover  crop  growth  was  re- 
tarded by  the  cold  weather,  and  sub-freezing  tempera- 
tures in  the  northern  sections  of  the  State  may  have  dam 
aged  the  late  germinating  crop.     Livestock  was  in  fair 
condition;  supplemental  feeding  continued  and  the  feed 
supply  was  low  on  many  farms.     Fourth  Week:  Moderate 
to  heavy  rains  continued  during  the  week,  and  many 
fields  were  too  wet  to  be  worked.     Winter  grain  and 
cover  crops  had  sufficient  moisture,  but  growth  had 
been  retarded  by  the  cold  weather.     These  crops  were 
supplying  very  little,  if  any,  feed  for  the  herds  in  the 
State.     Most  herds  were  in  fair  condition,  except  in 
some  of  the  northern  counties  where  livestock,  especiall 
beef  cattle,  were  reported  to  be  in  poor  condition  for 
this  time  of  the  year.     In  the  northwest  section  many 
farmers  were  buying  all  the  feed  used  to  maintain  their 
livestock. 


Flash  Floods 

Owing  to  heavy  rainfall  on  the  3d  and  4th,  and  again  on 
the  5th  and  6th ,  there  were  two  periods  of  flash  floods 
in  South  Alabama,  resulting  in  estimated  damages  of 
$265,000.      (Please  note  the  two  rainfall  maps  in  this 
bulletin  covering  these  heavy  rains). 

Heaviest  rainfall  during  the  first  period  occurred  at 
Elba,  with   .12  inch  being  reported  on  the  3d  and  8.36 
inches  on  the  4th,  or  a  total  of  8.48  inches  for  the 
2-day  period.     This  period  of  rainfall  caused  consider- 
able damage  in  the  Thomasville-Evergreen-Brewton-Flor- 
ala  area. 

The  second  period  of  heavy  rains,  on  the  5th  and  6th,  1 
caused  greatest  damage  in  the  Fairhope-Robertsdale 
area.  Heaviest  rainfall  reported  during  this  period  | 
was  at  Fairhope,  with  0.50  inches  on  the  5th  and  9.80  j 
inches  on  the  6th,  or  a  total  of  10.30  inches  for  the  [ 
2-day  period.  (Please  note  rainfall  tabulations  shown 
below) . 

A  brief  summary  of  reports  received  is  given  as  follows:  i 

Baldwin  County  (Fairhope  Area) :     In  Baldwin  County  the 
flood  washed  out  bridges  and  approaches;  undermined 
bridges,  roads,  houses,  wharfs,  piling,  bulkheads,  and 
railroad  tracks  and  trestles;  washed  boats  and  house- 
boats down  the  streams,   (especially  Fish  River),  and 
into  Mobile  Bay.     Boats  and  houseboats  were  sunk  if 
their  anchorage  held  fast.     "This  was  one  of  the  worst 
floods  in  Baldwin  County  since  the  hurricane  waters  of 
1906."     Rail  service  from  Bay  Minette  to  Foley  was  in- 
terrupted several  hours  when  200  feet  of  the  roadbed 
was  washed  out  between  Robertsdale  and  Loxley.  Ap- 
proximately 25  County  bridges,  or  approaches  to  bridges, 
were  washed  out  in  the  County.     Numerous  homes  along 
Fish  River  were  evacuated  as  water  from  the  flash  flood 
rose  Sunday  morning  (December  6th) .     Total  damages  in 
Baldwin  County  were  estimated  at  $150,000. 

Baldwin  County  (Robertsdale  Area) :     A  flash  flood  oc- 
curred on  Blackwater  Creek,  washing  out  a  bridge  on 
heavily-traveled  U.  S.  Highway  90,  some  2-1/2  miles 
east  of  Robertsdale.     State  Highway  104  was  closed 
to  traffic  when  a  bridge  was  washed  out  at  a  creek  3 
miles  south  of  Robertsdale.     Part  of  the  Robertsdale 
residential  section  was  under  water  during  the  high 
waters  of  the  5th  and  6th. 

Clarke  County  (Thomasville  Area):     On  the  night  of 
December  3d,  3.57  inches  of  rain  fell  at  Thomasville. 
The  ensuing  flash  flood  washed  out  a  section  of  the 
Southern  Railway  tracks  and  caused  the  derailment  of  11 
freight  cars.     Total  damages  in  Clarke  County  were  es- 
timated at  $20,000. 

Covington  County  (Florala  Area):     Flash  floods  caused 
considerable  damage  to  roads  and  bridges  throughout 
the  Florala  area  and  Covington  County.     Several  ware- 
houses and  store  buildings  were  damaged.     The  main  high- 
ways    to  Andalusia  and  Hacoda  were  made  impassable  by 
the  flood  waters  for  several  hours.     Yellow  River,  on 
the  Florala- Andalus ia  road,  and  Flat  Creek,  on  the  Flor- 
ala-Hacoda  road,  reached  their  highest  peaks  in  many 
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years.     Ten  bridges  and  portions  of  many  roads  through 
Covington  County  were  washed  out  or  under  water.  Lake 
Jackson  at  Florala  had  the  highest  stages  in  many  years. 
Concrete  and  block  walls,  around  a  number  of  homes  in 
the  city  of  Florala,  were  undermined,  causing  long  spans 
of  the  walls  to  collapse.     Total  damages  in  Covington 
County  were  estimated  at  $60,000. 

Escambia  County  (Brewton  Area) :     Burnt  Corn  and  Murder 
Creeks  overflowed,  with  some  of  the  water  filling  the 
lower  streets  of  Brewton.     A  50-yard  section  of  heavily- 
traveled  U.  S.  Highway  31  caved  in  between  Brewton  and 
Pollard.     An  earth  dam  was  broken  at  Bonnie  Beach. 
Damages  in  Escambia  County  were  estimated  at  $30,000. 

Geneva  County  (Geneva  Area) :     Flash  flood  damages  were 
estimated  at  $5,000. 

Daily  Rainfall  for  Selected  Stations  in  South  Alabama 
for  the  5-Day  Period,  December  3-7,  1953,  Causing  Two 
Periods  of  Flash  Floods  and  Resulting  in  Damages  Esti- 
mated at  $265,000. 


STATION 

DAILY 

RAINFALL 

5 -DAY 

3 

4 

5 

6 

7 

TOTAL 

Andalusia 

11 

5 

36 

0 

3 

72 

0 

9.19 

Bay  Hinette 

* 

3 

80 

.41 

2 

39 

0 

6.60 

Brant  ley 

11 

6 

43 

0 

2 

18 

T 

8.72 

Brewton  3  SSE 

09 

4 

35 

0 

3 

10 

0 

7.54 

iBrundidge 

04 

3 

66 

T 

1 

91 

.22 

5.83 
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3. 

78 

3 

41 

.96 

1 

17 

0 

9.32 

iCitronelle 

91 

56 

.77 

1 

35 

0 

3.59 
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01 

5 

23 

0 

1 

70 

.03 

6.97 

(Clayton 

0 

4 

66 

0 

2 

30 

0 

6.96 

ICoffee  Springs 

02 

3 

•14 

0 

90 

1.56 

5.92 

Dothan  CAA  AP 

54 

1 

93 

.32 

1 

75 

0 

4.54 

Elba 

12 

8 

36 

.02 

2 

66 

.09 

11.25 

Cufaula 

05 

5 

98 

.17 

1 

53 

1.56 

9.29 

Evergreen  CAA  AP 

6 

36 

63 
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3 

14 

0 

10.55 
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2 

64 

04 
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9 

80 

0 

12.98 
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40 

* 

* 

6 

37+ 

.20 

6.97+ 

Fort  Morgan 

2 

00 

20 

1.35 

1 

64 

0 

5.19 
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04 

6 

90 

0 

1 

96 
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8.97 

Geneva 

03 

3 

03 

.02 

1 

46 
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4.66 
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09 
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57 

0 

1 

88 

0 

6.54 
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3 
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• 
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0 
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1 

95 

0 
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3 

43 
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2 

49 
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Jlobile  WB  Airport 

1 

10 

02 

1.56 

2 

90 

0 

5.58 
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32 

2 

89 

0 

4 

02 

0 

7.23 
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03 

4 

75 

0 

1 

40 

0 

6. 18 
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02 

3 

95 

0 

2 

25 

.05 

6.27 
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10 

6 

29 

0 

2 

91 

0 

9.30 
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* 

g 

30 

o 

3 

19 
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10 

2  9 
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2.46 

1 

74 

.71 

8 

30 

0 

13 

21 
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0 

1 

31 

.11 

61 

.64 

2 

67 

Thomasville 

.01 

3 

57 

0 

2 

02 

0 

5 

GO 

Troy 

0 

5 

80 

0 

1 

88 

0 

7 

68 

Wallace 

2.00 

1 

60 

0 

2 

60 

0 

6 

20 

Whatley 

0 

4 

30 

0 

1 

51 

0 

5 

8 1 

Floods  on  Larger  Streams 


As  a  result  of  heavy  rainfall  over  southeast  Alabama, 
during  the  period  December  3-7,  inclusive,  high  stages 
occurred  on  Pea  River  and  the  flood  stage  was  exceeded  at 
points  on  the  Conecuh  and  Choctawhatchee  Rivers.  Ex- 
cerpts from  a  report  made  by  »ur  Pensacola,  Fla.,  River 
District  are  given  below: 

"Flood  stages  were  reported,  during  the  month  of  December, 
1953,  on  the  Conecuh  and  Choctawhatchee  Rivers,  at  all 
reporting  points  except  Brewton.     Average  rainfall  over 
the  Pensacola  River  District ,   (which  includes  most  of  the 
large  rivers  in  southeast  Alabama),  during  the  month, 
was  14.73  inches,  most  of  which  fell  during  the  first 
part  of  the  month.     Rainfall  on  the  3d  and  4th  averaged 
more  than  5  inches  for  the  2-day  period  and  was  followed 
on  the  6th  by  more  than  2  inches.     Flood  stages  came 
with  and  followed  this  second  rain.     Flood  damage  was 
negligible  on  the  upper  reaches  of  the  rivers,  however, 
some  damage  was  reported  due  to  the  heavy  rains.  Flood 
damage  was  reported  at  Geneva  and  southward  on  the  Choc- 
tawhatchee River." 

Tornadoes 

A  tornado  struck  in  the  Napier  Field  vicinity,  about  10 
miles  north  of  Dothan,  between  7  a.m.  and  8  a.m.,  on 
December  6th.     One  eyewitness  described  the  funnel-shaped 
cloud  as  being  "black  as  night".     No  deaths  nor  injuries 
were  reported.     Damages  were  estimated  at  $7,000. 

A  tornado  struck  in  the  Headland  area  about  8  a.m.  on 
December  6th.     Considerable  damage  was  done  to  roofs, 
outhouses,  trees  and  signs.     One  eyewitness  said  he 
saw  the  "twister"  form  in  a  small  field  about  100  yards 
from  his  house  and  that  the  funnel-shaped  cloud  moved 
in  a  northeasterly  direction,  taking  parts  of  tin  roofs 
and  trees  in  Its  path.     In  some  residences  all  of  the 
window  panes  were  blown  out  and  the  walls  buckled. 
Path  of  this  storm  was  about  two  miles  long.  Several 
persons  reported  a  roaring  noise  as  if  a  plane  was 
passing  overhead.     Pieces  of  tin  were  wrapped  around 
trees  and  fence  posts.     No  deaths  were  reported.  One 
man  was  injured  when  his  house  collapsed.  Damages 
were  estimated  at  $10,000.     The  Red  Cross  reported  that 
15  homes  were  damaged  and  15  families  were  affected. 
A.R.L. 
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W.R.p.c,  Chattanooga,  Tenn.    ---  10/53_ 


Hourly  precipitation  data  from  recorder  stations  will  be  avallrble  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data" 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


ALA  BAH 

DECEMBER  195 


Wind  direction 


u  ©  > 
£62 

a. -a  a 


Wind  speed 

m.  p.  h 


o  +5 
Q  3 


Relative   humidity  averages 
percent 


Number  of  days  with  precipitation 


1 1 .3 


BIRMINGHAM  WB  AP 
MOBILE  WB  AP 
MONTGOMERY  WB  CITY 
tAlrport  Data 


NWt 


22 
13t 


9.1 
12.0 
7.9t 


29t 


14t 


79 
77 
82 1 


81 
83 
86t 


58 
62 
63t 


71t 


45f 


6.4 
6.9 
6.5t 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

09 

■ 

days 
more 

g 
1 
> 
< 

Hiqhef 

i 
3 

Averac 

No.  of 
.01  or 

1884 
1885 
1886 
1887 
1888 

47.9 
45.0 
43.1 
45.8 
46.3 

80 
74 
76 
73 
71 

6 
12 

0 
10 

13 

5.53 
3.42 
3.17 
9.04 
2.84 

10 
6 
7 

12 
6 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

58,4 
49.3 
49.6 
46.6 
49.0 

82 
80 
86 
78 
86 

20 
17 
12 
8 
14 

1.16 
2.30 
4.86 
4.56 
3.30 

3 
5 
8 
9 
6 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

48.4 
45.5 
46.8 
48.6 
44.7 

81 
86 
83 
82 
78 

0 
8 
12 
19 
8 

4.79 
3.82 
1.64 
5.65 
3.66 

9 
6 
4 
10 

6 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

46.0 
47.6 
43.5 
46.8 
41.7 

79 
76 
78 
78 
71 

12 
20 
0 
8 
11 

5.68 
4.74 
7.83 
5.72 
3.07 

9 
8 
10 
8 
6 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

47.1 
44.2 

50.9 
46.7 
51.0 

83 
75 
83 
77 
84 

15 
14 
10 
12 
18 

4.33 
6.43 
4.05 
6.24 
4.69 

8 
10 

8 
10 

8 

Temperature 

Precipitation 

»  v 

Year 

erage 

jbest 

west 

erage 

&o 
•0  s 

o  S 

< 

2 

■3 

< 

6  _i 
ZO 

1909 

41.3 

82 

6 

5.28 

9 

1910 

43.0 

75 

10 

3.52 

7 

1911 

50.6 

82 

14 

7.67 

11 

1912 

47.6 

82 

14 

6.39 

12 

1913 

47.9 

84 

15 

3.41 

8 

1914 

43.6 

80 

0 

5.10 

10 

1915 

47.2 

79 

14 

6.31 

9 

1916 

47.9 

81 

12 

4.40 

10 

1917 

40.4 

79 

4 

1.73 

6 

1918 

50.7 

82 

16 

5.85 

7 

1919 

47.7 

81 

12 

7.22 

7 

1920 

45.7 

76 

15 

7.83 

10 

1921 

51.3 

82 

21 

3.47 

7 

1922 

54.2 

84 

20 

7.46 

12 

1923 

54.6 

83 

22 

5.48 

11 

1924 

48.2 

87 

11 

7.22 

10 

1925 

44.8 

81 

3 

3.62 

7 

1926 

51.1 

87 

15 

6.30 

10 

1927 

46.8 

82 

10 

8.17 

10 

1928 

46.9 

78 

15 

2.02 

5 

1929 

45.7 

81 

-  4 

3.64 

7 

1930 

43.9 

75 

18 

2.82 

8 

1931 

55.6 

83 

25 

9.23 

14 

1932 

50.4 

80 

12 

9.50 

15 

1933 

56.5 

85 

15 

3.24 

7 

Temperature 

Precipitation 

S.S 

Year 

a 

IS 

It 

■ 

4} 

|  Avera 

Highe 

1 
t 

Avera 

No.  ol 
.01  or 

1934 

46.5 

80 

10 

3.48 

9  I 

1935 

40.8 

78 

7 

4.17 

8 

1936 

50.2 

80 

18 

7.21 

11 

1937 

46.8 

76 

4 

2.73 

8 

1938 

47.4 

79 

14 

2.63 

8 

1939 

49.2 

85 

15 

3.30 

7 

1940 

51.6 

80 

18 

6.25 

12 

1941 

50.2 

81 

19 

7.28 

8 

1942 

48.9 

82 

15 

8.17 

11 

1943 

46.8 

83 

9 

3.46 

8 

1944 

45.8 

78 

12 

3.81 

9 

1945 

41.7 

77 

6 

6.47 

12 

1946 

51.7 

84 

20 

2.76 

6 

1947 

48.7 

80 

17 

4.71 

9 

1948 

51.2 

82 

12 

4  .48 

10 

1949 

49.9 

82 

15 

4.01 

11 

1950 

42.3 

82 

7 

4.06 

9 

1951 

50.9 

87 

5 

7.48 

11 

1952 

46.5 

80 

14 

5.99 

10 

1953 

45.3 

78 

8 

10.42 

14 

All 

Years 

47.7 

5.03 

9 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA  ALABAMA 

DECEMBER  1953 


Station 

Temperature 

Precipitation 
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7 
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1 6 
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3.25 
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T 
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7 
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7ft 
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707 
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t° 
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R 
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-  - 

69 

5 

1  4 

18 

66? 

0 

0 

1? 

0 

9  4 
* 

3.79 

7ftR 
Z.OB 

q 
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A 

3 
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54.3 
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1.5 

72 

5 
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3  00 

1.98 

, 

.0 

0 

12 

7 

2 

DECATUR 
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42.5 

3.0 

5 

1 5 

1  8 

690 

0 

14 

0 

6.84 

1.80 

1.53 

It 

T 

0 

1 2 

z 

FAYETTE 

55.6 

29,  2 

4?  ,4 

72 

5 

10 

18+ 

0 

0 

20 

0 

0 

J' 

GADSDEN  GAS  PLANT 

53.5 

30.8 

42.2 

5 

1  0 

19 
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0 

0 

19 

0 

ft"  w 

1.70 

•  0 

0 

GOODWATER 
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44.7 

1 

70 

1  3 

18 

0 

0 

13 

0 

.71 

2.65 

T 

0 
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1 

HALE YV I LLE 

50.4 

30.  1 

40.3 

69 

1  1 

1  8 

1 

18 

6  77 

1.40 

.0 

0 

10 

7 

2 

HUNT SV ILLE   4  SSE 

?9  .  5 

40.2 

69 

5 

15 

760 

0 

2 

19 

0 

7.14 

1.73 

1.92 

9 

.  0 

0 

15 

- 

2 

5 1  .  7 

30.6 

41.2 

2.2 

69 

6 

10 

18+ 

0 

1 

17 

0 

6.95 

1.59 

1.91 

9 

.  0 

0 

12 

5 

2 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

50.5 

32.1 

41.3 

_ 

1.7 

70 

14 

IB 

728 

'  0 

2 

14 

0 

'?\ 

1.25 

3 

T 

0 

1  5 

5 

1 

ONEONTA 

52.1 

30.2 

41.2 

2.1 

67 

1  1 

18+ 

0 

2 

70 

0 

7.05 

1.55 

* 

•  0 

0 

1  1 

6 

3 

PELL   CITY   5  NW 

52.5 

29.6 

41.1 

69 

1  9 

0 

0 

21 

0 

10.71 

9 

.0 

° 

'  1 

9 

3 

ROCK  MILLS 

56  •  4 

33.4 

44,9 

4 

. 
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0 

17 
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.0 

18 

5 

1 
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fi 

10 

18 

0 

0 

0 

5.89 
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1  1 

7 

2 

SAINT  BERNARD 

52.4 

27.6 

40.0 

- 

4.0 

73 

6 

11 

18 

n 

0 

ll 

0 

9.09 

3.56 

1.98 

12 

T 

0 

1  1 

7 

3 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

52.4 

33.7 

43.1 

69 

5 

10 

18 

67? 

0 

7.70 

7.17 

9 

T 

0 

1  '. 

6 

3 

SCOTT  SBORO 

52.7 

31.4 

42.1 

1,4 

70 

5 

g 

18 

70? 

0 

Q 

. 

7.39 

1.92 

1  80 

9 

1  2 

A 

TALLADEGA 

55.1 

33.8 

44.5 

1.8 

71 

1  0 

19 

63? 

0 

0 

1  B 

0 

2.33 

T 

0 

1  E, 

7 

2 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

54.3 

33.2 

43.8 

2.6 

69 

1 4 

19 

654 

0 

0 

14 

0 

9*49 

3*70 

2.15 

j 

1  6 

UNIVERSITY 

R 

52.5 

33.4 

43.0 

- 

3.4 

67 

6 

16 

18  + 

678 

0 

0 

14 

0 

8,45 

2.66 

2.15 

3 

.0 

0 

1'. 

9 

3 

VALLEY  HEAD 

51.3 

26.5 

38.9 

- 

3.6 

66 

5 

11 

I  7 

80  3 

0 

2" 

22 

0 

.0 

0 

1  0 

D I  V I S I  ON 

42  •  1 

7.90 

T 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

56.4M 

32.7 

44,  6M 

70 

. 

9 

19 

639 

0 

0 

20 

0 

6  7? 

1.77 

, 

T 

0 

14 

5 

1 

AUBURN   3  SW 

56.  3 

35.6 

46,0 

*  1 

I* 

7 

18 

0 

0 

1  2 

0 

14.27 

8.67 

* 

4 

T 

° 

CAMDEN  3  NNW 

57.5 

36.6 

47.1 

4 

■  ' 

1  8 

550 

0 

q 

15 

0 

10.29 

1.67 

4 

1  7 

CAMP  HILL  2  NW 

55.6 

32.1 

43.9 

^  + 

J  " 

19 

0 

0 

18 

0 

i*?2 

3.70 

CENTREV I LLE 

53.6 

31.6 

42.6 

66 

1  3 

19 

0 

0 

18 

0 

12.5 

ft 

6. 

?.44 

.  0 

0 

j? 

CLANTON 

54  .4 

31.5 

43.0 

3*4 

70 

5 

13 

1  9 

j: 

l  2 

J* 

8.79 

3.33 

2..50 

T 

0 

14 

6 

3 

DAYTON 

55.5 

36.4 

46.0 

5  + 

16 

0 

13.29 

3  •  25 

4 

]  3 

4 

DEMOPOLIS  LOCK  * 

55. 7M 

34.  1M 

44.  9M 

ftO 

6 

j 

19 

0 

14 

10.60 

5.10 

2  •  36 

6 

"  0 

0 

1  ? 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

55. 6M 

34.  6M 

45. 1M 

7ft 
70 

16 

.19 

0 

0 

15 

0 

2  •  90 

4  + 

*  ft 

0 

1 

EUFAULA 

61  .OM 

39. 9M 

50. 5M 

4 

448 

0 

0 

0 

.83 

ft  1 
11.8 

5.98 

0 

* 

0 

1  8 

'GREENSBORO 

56.  1 

37,3 

46  •  7 

- 

1.7 

67 

4  + 

16 

1 8 

558 

_ 

1  2 

0 

12  86 

25 

2.44 

T 

0 

16 

9 

6 

UKCCINV  1  L  L  r 

58.3 

39.  7 

49,0 

4 

1 8 

490 

0 

_ 

o 

13.22 

8.03 

4 

T 

'i  7 

HIGHLAND  HOME 

57.5 

40  .  5M 

49  •  OM 

1  6 

72 

6 

24 

1  1.64 

6.39 

3*65 

4 

,  0 

1 3 

LAFAYETTE 

55.1 

34.1 

44,6 

71 

* 

12 

18 

6?* 

0 

0 

17 

0 

11.75 

3.40 

4 

T 

0 

1  4 

7 

3 

LIVINGSTON 

54.7 

34.7 

44  .  7 

1.6 

69 

14 

19 

6?0 

0 

0 

14 

0 

10.72 

5.31 

2.67 

3 

,  0 

0 

1  2 

1  0 

3 

MARION  JUNCTION  2  NE 

56.0 

3  7  ■  7M 

46  ,  9M 

68 

536 

0 

_ 

10  87 

2.83 

.0 

0 

16 

8 

3 

MART  I N  DAM 

57.4 

38,1 

47.8 

75 

6 

18 

1  9 

528 

0 

0 

10 

0 

8.78 

3.43 

2.60 

4 

* 

0 

MAXWELL  FIELD 

56.5 

39,3 

47.9 

73 

4 

21 

1  8+ 

522 

0 

0 

7 

0 

9.58 

3.07 

3 

0 

17 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

56.6 

37.4 

47.0 

19 

549 

0 

0 

10 

0 

9.82 

5,28 

T 

1  B 

9 

2 

MONTGOMERY  WB  CITY 

56.6 

40.0 

48.3 

2.4 

72 

, 

22 

18 

513 

0 

0 

7 

0 

7  94 
* 

3 

T 

0 

17 

7 

2 

PRATTV I LLE 

56.7 

37,8 

47.  3 

.  . 

72 

4 

19 

543 

0 

0 

12 

0 

8.27 

3.05 

1  30 

3 

.0 

15 

2 

PUSHMATAHA 

56.6 

33.0 

44.  8 

4.2 

69 

6 

15 

19 

12.37 

6.40 

2.90 

6 

.0 

0 

14 

6 

4 

SELMA 

58.6 

39.8 

49.2 

.0 

71 

4 

18 

19 

481 

0 

0 

f 

0 

11.12 

5.84 

2.78 

10 

T 

0 

14 

8 

3 

(THOMASVILLE 

56.8 

35.9 

46.4 

3.0 

70 

5 

18 

0 

11.51 

6.51 

4 

.  0 

1  s 

* 

TROY 

58.7 

40.8 

49.8 

1.8 

73 

6 

1 9 

18 

468 

17.80 

7.95 

5,80 

4 

T 

0 

ffUSKEGEE 

55.7 

35.8 

45.8 

3  7 

71 

18 

1  8 

0 

0 

9 

0 

* 

2  00 

0 

JNION  SPRINGS 

15 

18 

7*nft 

5.95 

.0 

0 

11 

2 

4ETUMPKA 

57.5 

39,  8 

48.7 

•  4 

72 

19 

1  8+ 

501 

0 

0 

7 

0 

8*03 

2*60 

3.23 

.0 

0 

14 

6 

3 

D I V  I S I  ON 

46 

11.03 

SOUTHERN  DIVISION 

INDALUSIA 

59.  8M 

38,5m 

49.2M 

74 

7 

23 

1  8+ 

0 

0 

_ 

16.20 

5.36 

.0 

0 

16 

6 

4 

ITMORE  STATE  FARM 

'ir  NINETTE 

60.1 

41.9 

51  .0 

74 

3 

24 

1  9 

429 

0 

13.26 

7.99 

17 

iREWTON  3  SSE 

61.4 

40.2 

50.8 

- 

.8 

75 

ft 

18 

19 

4  39 

0 

0 

9 

0 

1 4 .  96 

1 0.  06 

4.35 

.  0 

0 

:hatom 

59.3 

38.0 

48.7 

71 

2 1 

17 

19 

500 

0 

0 

15 

15.44 

3.78 

3 

J 

0 

16 

^ 

•  | TRONELLE 

59  •  3 

41  9 

50.6 

2.7 

7? 

25 

18+ 

440 

0 

10  0? 

4  38 

1.48 

.0 

0 

16 

3 

jOTHAN  CAA  AIRPORT 

40*6 

72 

4 

21 

1  9 

459 

0 

0 

9 

0 

13.61 

8.76 

2.06 

13 

0 

16 

9 

7 

iVERGREEN  CAA  AP 

58.9 

35.9 

47*1 

3.5 

72 

4+ 

17 

19 

537 

0 

0 

16 

0 

16.64 

1  1.64 

6.36 

3 

.  0 

0 

8 

3 

:AIRHOPE 

61.5 

42.8 

52.2 

2.2 

74 

* 

74 

19 

396 

0 

0 

4 

0 

1  9.  70 

14.71 

9.80 

6 

.0 

0 

1ft 

9 

4 

ORT  MORGAN 

61.8 

47.0 

54.4 

78 

34 

18 

327 

0 

0 

0 

0 

12.44 

2.05 

1 1 

.0 

0 

1  3 

6 

'R  I  SCO  CITY 

59  •  3 

38.4 

48.9 

72 

5 

70 

1  8 

0 

0 

9 

0 

14.81 

9.41 

6.90 

4 

T 

0 

IS 

7 

3 

•ENEVA 

60.2 

39.5 

49.9 

74 

5 

20 

19 

0 

0 

9 

0 

14.64 

9.92 

3.03 

4 

.0 

0 

1  S 

10 

6 

IEADLAND 

43.0 

M 

25 

18+ 

0 

0 

5 

0 

14.66 

3.43 

3 

.0 

0 

13 

OCKHART 

60.1 

40.  1 

50..  1 

73 

5+ 

23 

18+ 

0 

3 

2 

0 

14.75 

3.43 

4 

T 

0 

20 

9 

6 

WBILE  WB  AIRPORT 

59.8 

41.2 

50.5 

3.0 

73 

3* 

27 

18+ 

444 

0 

0 

0 

11.38 

6.04 

2.90 

6 

.0 

0 

17 

a 

5 

tOBILE 

59.8 

42.8 

51.3 

2.8 

74 

4+ 

29 

19+ 

0 

0 

5 

0 

13.93 

8.68 

4.02 

6 

.0 

0 

18 

7 

3 

I2ARK 

59.2 

38.7 

49.0 

2.8 

7S 

5 

21 

18 

0 

0 

10 

0 

17.56 

12.71 

6.29 

4 

.0 

0 

15 

9 

5 

OBERTSDALE  7  E 

62. 1M 

42.9 

52. 5M 

74 

6 

23 

19 

38? 

0 

e 

0 

71.84 

16.56 

8.30 

6 

T 

0 

1" 

1 1 

7 

'  DIVISION 

50.4 

15.  05 

T 

STATE 

45.3 

2.4 

10.40 

1.37 

T 

Sm  IUI*r«nc«  Nolw  Following  Station  Index 
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Station 

Total 

Day  of  month 

12  3 

I 

5  j 

g 

7 

7  1 

g 

10  j 

U 

12 

13 

14  j 

15 

16  |  17  |  18 

19  j  20 

21 

22  | 

23  |  24 

25  | 

26  1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

ADD  1  SON  CENTRAL  TOWER 

6.71 

1.56 

.76 

* 

1.36 

.71 

• 

.64 

•  78 

* 

•  43 

• 

1.11 

ALBERTA 

10.69 

2.53 

1  •  64 

2  •  12 

•  56 

1  *  40 

•  35 

•  64 

•  02 

•  33 

•  35 

•  09 

ALBERTVILLE  1  S 

7.17 

1.50 

•  70 

•  70 

1.10 

1  •  26 

.76 

•  07 

•  08 

•  06 

•  07 

.16 

•  60 

.  0  s 

ALEXANDER  CITY  6  Nc 

1.72 

•  39 

*  86 

•  43 

*28 

18 

•  1 7 

■  29 

•  02 

■  03 

1 

Al 1 CtVILLE 

7.63 

.03 

\  04 

1.31 

.64 

*82 

*44 

" 

*40 
.4 

02 

.70 

.54 

•  17 

ANDALUS I A 

16.20 

.11 

5.36 

3.72 

•  25 

1.12 

.32 

.58 

•  15 

.06 

2.10 

.28 

•  20 

•  32 

•  30 

•  93 

.38 

ANN  I STON  CAA  AP 

8.37 

1.36 

.12 

■  22 

.  14 

2*77 

•  60 

* 

•  54 

•  10 

•  03 

•  39 

•  69 

.70 

•  59 

.  3E 

ARLEV 

9.25 

•  08 

2.60 

.66 

1  •  54 

1  *  \2 

* 

•  60 

•  38 

•  15 

.39 

•  51 

T 

ASHVILLE 

2.05 

.16 

•  28 

1  *04 

•  58 

.  38 

•  1  7 

1*19 

.09 

ATHENS 

6.68 

.09 

1*50 

•  63 

1  "so 

76 

"  98 
* 

04 

* 

.15 

.57 

.10 

.02 

ATMORt   STATE  FARM 

RECORD 

MISSING 

AUBURN  3  SW 

14.27 

.21 

.03 

6.22 

1.60 

•  12 

■  65 

.02 

*74 

"it 

.53 

•  06 

•  04 

.05 

•  63 

•  37 

.05 

AUTAUGAVILLE 

8.06 

2.30 

•  55 

1  •  09 

•  75 

11 
•  11 

•  37 

•  66 

•  78 

•2C 

BAY  M1NETTE 

3.80 

•  41 

2  •  39 

. 

1 

•  73 

1  »08 

.10 

•  09 

.06 

•  86 

•  70 

BtLGREEN 

5.69 

.16 

1.12 

.67 

1  20 
* 

49 

57 

04 

* 

.54 

.48 

•  04 

BELLE  Ml NA  2  N 

- 

1,07 

.27 

1.60 

.15 

.60 

.10 

•SO 

.20 

.02 

.65 

B I LLINGSLEY 

6.78 

2.05 

.  30 

■  61 

1  .  02 

*r,B 

.59 

•  79 

•  11 

BIRMINGHAM  MB  AP  R 

9.04 

2.04 

•  05 

•  02 

•  85 

•  32 

2  •  06 

1.17 

•  27 

.  72 

.13 

•  07 

.01 

•  25 

•  04 

•  77 

•  19 

•  06 

8 i rm Ingham 

RECORD 

b i shop 

5.55 

.40 

•  93 

1.09 

83 
.6 

34 

15 

* 

.23 

.  5 

.65 

•  40 

•  05 

BOAZ 

7.48 

1.50 

.43 

•  12 

1.30 

.70 

1.41 

.02 

.71 

.01 

•  08 

.20 

.  18 

•  70 

.12 

BRANTLEY 

15.39 

.  1  1 

6.43 

2*18 

.1 

BREW TON  3  SSE 

14.96 

.05 

.09 

4.35 

3.10 

.  06 

•  36 

1  '  7<! 

*iq 

•  29 

1.70 

.73 

.21 

•  70 

.82 

•  2 

BRIDGEPORT  2  W 

■  76 

•  50 

•  95 

•  07 

BRUND I OGE 

12.77 

.04 

3.66 

T 

1.91 

•  22 

■  02 

.30 

.86 

.96 

.02 

1.40 

•  91  T 

.12 

.14 

1.28 

•  58 

.3 

CALERA 

9.54 

.02 

1.66 

.75 

2.41 

.45 

1*21 

.69 

.18 

.18 

.64 

•  18 

.75 

•22 

CAMUEN  3  NNW 

10.29 

1.35 

1  ,67 

■  47 

•  76 

1.30 

•  54 

1*21 

•  32 

*?o 

•  35 

•  80 

•  03 

•  06 

•  45 

•  20 

•  0< 

T 

CAMP  HILL  2  NW 

9.80 

.07 

3  •  70 

.47 

•  05 

•  95 

1  *  ft9 

•  02 

•  93 

•  18 

.33 

•  04 

■  59 

.09 

•  60 

•  25 

.04 

CARBON  HILL 

1  .75 

■  85 

1  •  80 

1 .  00 

.30 

•  77 

•  46 

•  04 

CENTER  GROVE 

9.27 

.19 

1.42 

•  10 

•  63 

1.42 

.64 

2.19 

.20 

.89 

•  11 

.  19 

.43 

.54 

T 

CENTREV ILLE 

12.57 

2.19 

1.64 

2.44 

1.34 

1.78 

.66 

•  10 

.27 

1.01 

.28 

.63 

•23 

CHATOM 

15.44 

3.78 

3.41 

•  96 

1.17 

1  .42 

1.16 

•  76 

•  40 

.18 

.  76 

.40 

•  04 

•  70 

.18 

•  05 

CHI LDERSBURG 

9.71 

.03 

2.16 

•  31 

1*25 

1.45 

1  .04 

•  88 

•  03 

•  50 

•  04 

■  20 

•  56 

•  13 

•  09 

.75 

.27 

C I TRONELLk 

.56 

1.35 

.05 

•  77 

1  .48 

.78 

.18 

•  09 

•  61 

.15 

•  47 

CLAIBORNE 

13.42 

*oi 

5.23 

1  .70 

•  03 

.15 

•  65 

1.85 

■  92 

•  06 

•  66 

.14 

•  72 

.05 

•  28 

•  46 

.50 

.01 

CLANTON 

8.79 

2.50 

.37 

.42 

.70 

1.25 

1.  10 

•  56 

.12 

.38 

.24 

.18 

.22 

.55 

.18 

CLAYTON 

13.20 

4*66 

2.30 

•  96 

■  82 

.78 

•  24 

.65 

1*  10 

.87 

.82 

COFFEE  SPRINGS 

16.32 

•  04 

.02 

3.44 

.90 

1  .56 

1  •  39 

.  70 

•  02 

2.35 

•  06 

1.2  1 

2.17 

•  28 

.11 

•  63 

1  .30 

•  U 

COLBERT  STEAM  PLANT 

.40 

1.56 

.65 

.93 

•  02 

.85 

.04 

•  66 

.26 

COLLlNSVILLE 

7.09 

1.53 

.10 

•  13 

1.28 

1.00 

1.05 

.67 

•  03 

•  30 

•  10 

.90 

COLUMBIA  1  W 

- 

1.97 

.04 

1.67 

1.00 

.25 

.56 

1.92 

.06 

1.00 

1.54 

- 

- 

- 

CORDOVA 

8.57 

.09 

1  .98 

.69 

.97 

•  98 

1  •  66 

•  38 

.13 

.56 

T 

.48 

.52 

•  11 

CUBA 

11.63 

.06 

2  .99 

2.36 

1.19 

•  37 

2.24 

•  46 

.09 

•  13 

•  39 

•  56 

.55 

•  24 

OAOEVILLE 

3.57 

.32 

■  08 

1*31 

•  98 

•  05 

.64 

•  24 

DANCY 

6.48 

1.66 

•  12 

■  1 1 

1*15 

•  94 

.64 

.17 

.05 

•  37 

1  .07 

.20 

DANVILLE 

6.10 

•  64 

1.14 

.87 

.91 

.30 

•  65 

.46 

•  20 

.25 

.50 

.18 

DAYTON 

13.29 

.15 

3.25 

2  .  54 

2.85 

•  22 

1 .34 

.53 

*  1 1 

•  33 

.81 

•  63 

.33 

•  20 

OECATUR 

6.84 

.02 

1  .53 

.76 

1  .  48 

•  17 

•  74 

•  84 

•  43 

•  10 

•  44 

DECATUR  4 

•  02 

1.47 

.  75 

1  •  55 

•  33 

'  ^  j 

.20 

•  04 

•  12 

•  58 

•  03 

DECATUR  SUBSTATION 

6^63 

•  06 

8 

* 

.80 

.08 

"  73 

"  64 

.  6 

.  2 

.24 

.45 

.03 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

10.60 

2.33 

2.36 

1.33 

.49 

1.25 

.63 

.03 

.21 

.69 

.40 

.60 

•  28 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

11.98 

.22 

2 .90 

2.90 

1.40 

.25 

1  .43 

.48 

.01 

•  15 

.17 

•  76 

.48 

•  55 

■  28 

OOTHAN  CAA  AIRPORT 

13.61 

.54 

1  .93 

•  32 

1*  75 

1.01 

•  13 

•  56 

2  «06 

•  05 

- 

1.01 

T 

1  «68 

T 

T  .02 

.45 

•  27 

•  12 

1.71 

ELBA 

.12 

•  02 

2.66 

.09 

•  32 

.02 

1  .89 

•  02 

•37  .17 

.  14 

•  06 

.82 

•BE 

.16 

EL  ROD 

9.01 

.1? 

1*56 

* 

98 

* 

67 

* 

2*  20 
* 

*48 
* 

05 

* 

.31 

.72 

.  0 

.12 

EUFAULA 

16.83 

.11 

.05 

5.96 

.17 

1.53 

1.56 

.96 

.72 

.57 

.03 

1.43 

.05 

.69 

•  56 

* 

• 

2.42 

EUTAW  LOCK  7 

11.04 

.02 

2  •  74 

2.  00 

1.12 

•  60 

1 .  88 

•  55 

•  38 

•  45 

.42 

•  63 

•  25 

evergreen  caa  ap 

16.64 

6.36 

•  63 

.42 

3.14 

.03 

.90 

.30 

•  71 

.23 

1.88 

•  23 

•  06 

.  15 

•  51 

FAIRHOPE 

19.70 

.04 

.50 

9.80 

■  05 

.06 

.83 

•  68 

•  56 

.90 

■  39 

•  08 

.14 

1.40 

•  31 

1.10 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

.40 

•  20 

.40 

1.20 

1.40 

1.60 

1.30 

1.30 

.50 

•  91 

1.29 

FALKVILLE 

6.96 

.06 

1.48 

.66 

1.52 

.35 

1.20 

.65 

.09 

■  21 

•  09 

•20 

.42 

•  03 

FALLS  CITY  BLK  "POND  TWR 

7.78 

.14 

2.02 

.56 

1.85 

.35 

.86 

•  61 

•  45 

•  05 

.30 

•  55 

•  02 

7.93 

1  .35 

.93 

1 .84 

•  36 

1.21 

.80 

.07 

•  23 

•  11 

•  90 

•  13 

FAYETTE 

2.10 

.92 

.10 

~ 

.10 

.20 

•  20 

.10 

* 

1.40 

•  90 

FLAT  ROCK 

6.37 

.75 

.56 

,09 

■  90 

•  85 

1  .  10 

.90 

.  10 

•  05 

.07 

•  07 

•  87 

•  06 

FLORENCE  AT  LOCK 

5.81 

.01 

1.82 

.69 

.86 

.41 

.69 

•  05 

.34 

.46 

.48 

FORT  DEPOSIT   1  W 

- 

.05 

.61 

3.35 

- 

•  70 

1.40 

.65 

.25 

•  22 

•  44 

.55 

•  24 

■  36 

•  44 

FORT  MORGAN 

12.44 

2.00 

.20 

1  .35 

1  .64 

.  30 

2.05 

* 

.90 

1*15 

•  30 

•  55 

•  10 

1.90 

FORT  PAYNE 

1.12 

1.25 

•  65 

1.18 

•  74 

•  06 

•  25 

■  11 

•  11 

•  63 

•  06 

FRISCO  CITY 

14.81 

.04 

6.90 

1  .  96 

•  07 

•  11 

.66 

1 .  79 

•  08 

.73 

.03 

•  02 

.74 

•  38 

*  1 1 

.04 

•  69 

•  42 

•  04 

GADSDEN 

8.91 

1.70 

.  15 

.30 

1.10 

1.65 

1.25 

.15 

.60 

.10 

.71 

•  30 

.80 

.10 

GAQSDEN  GAS  PLANT 

8.27 

1.70 

.11 

■  29 

1  .37 

1.26 

1.  10 

•  47 

.02 

•  45 

.  12 

.30 

.11 

.90 

■  05 

GAINESVILLE 

0.41 

T 

.11 

2.57 

1.16 

1.12 

•  35 

1 .  90 

.  39 

.09 

•  07 

T 

•  72 

.63 

•28 

T  * 

GARDEN  CITY 

2.15 

•  80 

1.72 

1*60 

*  14 

•  1  7 

■  40 

•  60 

GENEVA 

14.64 

.03 

3.03 

.02 

1.46 

.12 

1  .69 

•  61 

.32 

1  .73 

•  52 

•  84 

•  46 

1.12 

.56 

•  07 

•  27 

1*56 

•  21  . 

GOODWATER 

8.71 

2.65 

.40 

.95 

•  65 

.85 

.65 

.10 

•  69 

.45 

.36 

.50 

.46 

GORGAS 

B.57 

1.54 

•  43 

.19 

.60 

.66 

.91 

1.89 

.52 

.12 

•  49 

•  03 

.36 

•  76 

.05 

G5EENSRORO 

12.86 

1.62 

1.00 

1.02 

1.93 

.01 

.26 

1  .65 

.27 

•  42 

•  23 

•  02 

•  72 

.61 

•  53 

.13 

GREENVILLE 

4.57 

1.88 

.09 

.52 

1.81 

.61 

.•06 

T 

1.11 

•  02 

.66 

.08 

.02 

.92 

•  41 

.16  • 

GULF  SHORES  7  SSE 

14.42 

•  21 

•  25 

1.80 

2.00 

•  10 

2.05 

1.05 

.06 

.25 

1.30 

1.61 

•  02 

•  27 

.10 

3*20 

•  15  • 

GUNTERSV I LLE  CITY  W  WKS 

7.55 

1.40 

.85 

.04 

1.40 

.65 

1.40 

.80 

•  07 

.10 

.13 

.20 

.49 

.02 

GUNTERSVILLE  DAM 

7.28 

1.56 

.53 

.09 

.51 

1.03 

1.31 

.02 

■  93 

.12 

.10 

•  22 

•  05 

.17 

•  62 

.02 

HALEYVILLE 

6.77 

•  12 

1.38 

•  50 

1.40 

.96 

.55 

•  10 

.46 

•  55 

•  75 

HAMILTON 

.04 

'  3 

1.57 

•  55 

.90 

•  03 

.64 

.52 

•  07 

.31 

•  02 

.58 

.82 

.0  i 

HARR I SBURG  CAHABA  TOWER 

10.25 

1  .95 

1.62 

2.05 

•  45 

1.25 

.62 

.40 

•  90 

•  32 

.46 

•23 

HAYNEV I LLE 

8.31 

.03  .05 

2.97 

•  93 

T 

.46 

T 

1.58 

.88 

.75 

.12 

T 

T 

.54 

• 

HEADLAND 

14.66 

3.43 

* 

* 

1.78 

1.61 

•  23 

* 

2.44 

1.05 

1*80 

•  87 

• 

1.45 

HIGHLAND  HOME 

11.64 

1.18 

3,65 

1.25 

.89 

1.  10 

•  58 

.13 

.88 

•  45 

•  14 

•  19 

.70 

■  50 

HIGHTOWER 

.06 

2.25 

'i\ 

.07 

■  85 

•  40 

.  74 

•  39 

•  04 

.56 

•  26 

•23 

.62 

HODGES 

4.84 

.15 

1.27 

.  *■  - 

.72 

•  12 

•  50 

T 

.65 

•  48 

.52 

HUNTSV I LLE  SUBSTA 

6.86 

1.12 

.69 

.09 

1.70 

.74 

.81 

.62 

•  08 

.19 

.07 

•  17 

.54 

•  04 

HUNTSV ILLE  4  SSE 

7.14 

1.19 

•  05 

T 

•  64 

•  23 

1.92 

•  91 

.  12 

.54 

.22 

.08 

•  23 

.07 

.09 

.63 

.02 

* 

8.76 

1  .04 

•  21 

•  42 

1.92 

1.05 

.92 

1.93 

.18 

*  1 1 

•  26 

■  02 

•  16 

•  49 

•  05 

JACKSON  LOCK  1 

13.76 

6.24 

1.95 

.09 

•  68 

2.  15 

•  45 

■  02 

•  70 

•  45 

■  03 

.50 

.42 

•  10 

JACKSUN  SHOALS 

- 

.  16 

3.43 

1  .23 

•  32 

■  66 

.56 

.68 

.11 

* 

JORDAN  DAM 

8.35 

.09 

2.41 

.41 

.14 

.20 

.72 

1.14 

.02 

.77 

.04 

.68 

.64 

•  05 

.64 

•19 

.01  • 

LAFAYETTE 

11.75 

1.75 

3.40 

.90 

.75 

2.30 

.85 

.05 

•  25 

•  17 

.44 

•  09 

•  14 

.59 

.n  7 

LAY  DAM 

7.55 

2.06 

.24 

•  33 

.59 

1.45 

.99 

.57 

.10 

.25 

•  10 

.06 

.59 

•  18 

• 

LEEDS 

.06 

1.82 

.60 

.08 

1.50 

1.58 

1.08 

.70 

•  06 

.35 

.50 

.10 

•  10 

.91 

•  2i 

T  • 

LEESRURG 

8*9* 

1.75 

.29 

1  .47 

1*30 

1.17 

•  64 

.74 

.  14 

.17 

.97 

.14 

* 

L 1 V 1 NGSTON 

10.72 

2.67 

.20 

.90 

.90 

1.76 

1.08 

.70 

•  50 

•  12 

•  50 

.80 

.60 

• 

LOCKHART 

14.75 

.03 

.14 

3.43 

.15 

2.49 

'•'  .02 

.79 

1.14 

.47 

1.26 

•  01 

•  01 

1.58 

•  S3 

•  24 

•  14 

.07 

•  74 

.40 

.09  • 

LOCK  17 

9.82 

.06 

2.17 

.86 

.93 

.79 

2.21 

.45 

•  23 

.38 

.10 

.19 

•  52 

.77 

.14 

MADISON 

.04 

1.51 

.75 

1.91 

.90 

.77 

.16 

.20 

.03 

.44 

.22 

.02 

MAGELL A 

11.21 

2.66 

•  73 

.45 

1.21 

2.20 

1.54 

.02 

.76 

•  11 

•  10 

.19 

.04 

.12 

.80 

. : : 

MARION  1  N 

11.15 

Z.45 

1.74 

2.62 

1.54 

.66 

1.09 

♦ 

• 

.0; 

MARION  JUNCTION 

10.23 

2.31 

1.16 

2.34 

.35 

1.27 

.53 

.40 

•  91 

•  35 

•  49 

MARION  JUNCTION  2  NE 

10.87 

1.36 

1.01 

•  46 

.70 

2.63 

.03 

•  76 

.90 

.11 

•  44 

•  37 

.07 

•  72 

•  66 

•  33 

.06 

MARTIN  DAM 

8.71 

2.60 

•  01 

•  16 

.85 

T 

1.36 

.60 

•  40 

•  22 

.18 

•  55 

•  20 

•  49 

.  :■<-■ 

MAXWELL  FIELD 

03  3*K 

1.23 

•  10 

.62 

T 

•  49 

•  45 

.86 

.82 

.05 

•  65 

.01 

•  47 

T 

.06 

T 

•  53 

.06 

.  G 

MC  CALLA  2  NE 

11.23 

.03 

T 

2.46 

1.25 

.30 

1.  13 

1.80 

1*79 

•  71 

•  11 

.13 

•  21 

•  01 

T 

.18 

.88 

,22 

T  • 

MELV I N 

14. 5C 

.14 

2.76 

3.66 

2.32 

.42 

2.00 

•  45 

•  17 

.40 

1*15 

.03 

.49 

.30 

.19 

MERT2  PONDVI LLE  TOWER 

11.  96 

2.53 

2.47 

2.60 

.65 

1.87 

.15 

.50 

.20 

•  78 

.23 

MILLERS  FERRY 

10*51 

2.66 

1.37 

1.74 

.45 

1.53 

•  77 

.48 

.68 

•  25 

.26 

.  :  ) 

MILSTEAD 

12.81 

.16 

.10 

5.56 

2.10 

.17 

T 

.59 

1.49 

•  65 

•  08 

.40 

T 

.44 

.04 

T 

T 

.48 

.23 

.0*  . 

MITCHELL  DAM 

7.0S 

•  04 

1.76 

.20 

.25 

1.75 

.  10 

.81 

.65 

•  08 

.39 

.02 

•  41 

.07 

.52 

.04 

MOBILE  WB  AIRPORT 

11.36 

.03  1*10 

.02 

1.56 

2.90 

•  05 

•  38 

1.76 

.02 

.73 

1.26 

T 

.07 

.09  T 

.05 

T 

•  52 

•  19 

•  65 

.0)  • 

MOBILE 

13.93 

.22 

.32 

2.89 

4.02 

.56 

.27 

1.54 

•  46 

.33 

.20 

.92 

.05 

.43 

.03 

.06 

.95 

.63 

MONTE  SANO 

7.8! 

1.12 

.75 

"1.35 

.70 

1.00 

.73 

.  )8 

.62 

■  61 

•  25 

.61 

MONT£VALLO 

I  9.96 

1.85 

1.18 

2.50 

.65 

•  70 

•  35 

.50 

.75 

.75 

.50 
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DAILY  PRECIPITATION 


able  3— Continued 


 1 

Station 

Total  i 

Day  oi  month 

1   !  2  |  3 

4  | 

5 

6 

7  1 

8  1 

9 

10  | 

11 

12 

13  | 

1 

15 

16  |  17  |  18 

19  |  20  | 

21 

22  | 

23  24 

25  1 

26  1 

2'/ 

28 

29 

30 

31 

NT GOME RY  MB  AP  R 

9.8? 

•01  2.97 

1  31 

•  08 

.66 

•  02 

.56 

■  74 

.03 

.69 

■01 

•  37 

7  7 

•  04 

T 

•  54 

.06 

.08 

NTGOMERv  MB  C 1  TV 

1.0? 

•  OB 

.59 

T 

Is7 

!48 

.72 

'.  80 

.03 

.55 

.03 

•  43 

T 

.05 

T 

■  44 

.07 

.11 

ULTON 

5. A3 

.10 

1  .09 

.54 

1 .  15 

•  05 

.66 

.66 

.  - 

.17 

.03 

.30 

.60 

.  o .. 

ISCLF  SHOALS  CAA  AP 

3.16 

1.25 

T 

•  04 

.52 

•  22 

.65 

•  48 

.10 

.56 

.16 

.25 

•04 

T 

.10 

■  72 

.03 

. 

TCH£Z 

12.78 

.  1  1 

•  03 

4.75 

1.40 

.11 

.49 

1.75 

•  90 

•  04 

.03 

■  47 

■  24 

1.04 

.02 

.07 

.20 

•  S3 

.57 

•  03 

1*20 

1*12 

.72 

.56 

.62 

.08 

■  32 

. 

.83 

W  MARKET 

6  02 

1.04 

.78 

1.50 

.40 

.66 

.81 

•  0» 

.16 

.25 

•  33 

"WTON 

14.56 

T 

.02 

3.95 

2.25 

.05 

1.05 

.58 

.90 

1.01 

.13 

.88 

1.33 

.37 

.03' 

.68 

.  ■  ' 

.22 

iEONTa 

7.05 

1.55 

.52 

1 .34 

•  35 

1.24 

.85 

.03 

.14 

.28 

.70 

•05 

MVILLE 

10.77 

3.07 

1.11 

* 

3.01 

.87 

•  67 

1.00 

.07 

.08 

ARK 

6.29 

2.91 

.59 

.68 

.29 

1.50 

1*00 

.10 

.77 

.17 

.10 

.30 

1.30 

.16 

>|NT  ROCK 

8*78 

1.40 

.70 

1 .50 

1.23 

1.39 

1.15 

•  18 

.11 

.20 

.90 

.  0 1 

ILMERnALF  7  W 

7.99 

1.44 

.52 

1.66 

.21 

1.81 

.85 

.08 

.10 

•  34 

.77 

.06 

LL  C 1  TV  *  NM 

10.71 

1.79 

.63 

3.22 

.30 

1.25 

.58 

.08 

.34 

.65 

.20 

•  33 

.75 

•  17 

NNINGTON  LOCK  2 

2.90 

3.04 

2.55 

.58 

1.66 

.65 

.45 

1.10 

.06 

.65 

.41 

■  14 

'RRVVILLF 

10 

2.86 

1  .06 

2.03 

.63 

1.43 

.66 

.40 

.72 

.28 

.".5 

•  22 

CKENSVILLE 

6*  ?7 

1.60 

.45 

1.11 

1.11 

.40 

.40 

.60 

.60 

NC  MILL 

11.88 

4.10 

1.93 

1.00 

.25 

1.55 

.70 

.35 

.60 

7 

1.20 

T 

HE  LEVEL 

13.00 

.03 

5.01 

2.40 

2.02 

.47 

.58 

.03 

•  78 

.66 

•os 

.72 

.25 

.ANTERSVl LLC 

0.97 

2.40 

.75 

1.55 

1.20 

1.55 

.62 

.46 

.48 

.23 

.53 

.18 

.EASANT  GROVE  SCHOOL 

7  33 

1.15 

•  40 

1.55 

1*05 

1.20 

•  90 

.10 

.20 

•  IS 

.15 

.20 

.26 

tATTV  tLLE 

8*27 

30 

.97 

•  74 

•  90 

•  0} 

1.03 

.45 

.46 

.32 

.30 

.90 

.06 

.32 

.42 

•  OS 

ftMROSE  f  ARM 

9.24 

•  09 

.06 

3.95 

.69 

.07 

•  46 

1.10 

.35 

.74 

.03 

.10 

•  33 

.42 

7 

.06 

.19 

.43 

•  18 

JSHMATAHA 

12.37 

.12 

2.39 

2.90 

1.60 

.10 

2.28 

•  12 

.30 

■  21 

•  32 

.90 

.56 

.45 

.12 

'D  Bay 

5.57 

■  30 

1.40 

.79 

.65 

•  41 

•  42 

.  12 

•  12 

.03 

.80 

•  28 

:form 

RECORD 

MISSING 

.15 

'VSR  FALLS 

18  07 

6.30 

3.19 

.80 

•  20 

.40 

1.46 

• 

.60 

•  21 

1*60 

.86 

.19 

.25 

.74 

.18 

AERTSDALE  7  E 

21.84 

.02 

2.46 

1.74 

•  71 

8.30 

•  31 

•  11 

l.eo 

.86 

1.29 

•  50 

1 .03 

.06  .12 

•  49 

.50 

1.51 

•  01 

ICK  MILLS 

8.11 

.05 

3.10 

•  OS 

.27 

*  14 

.12 

.68 

.96 

.04 

.66 

.05 

.03 

•  43 

•  04 

•  54 

•  41 

•  04 

ISSELLVILLE 

5.95 

1.40 

.60 

1.10 

.60 

.65 

T 

.40 

.10 

.60 

.50 

ISSELLVILLC  2 

1.20 

T 

.58 

1.12 

.57 

.58 

•  09 

.30 

•  03 

.56 

.50 

INT  "ERNARp 

1.96 

.77 

1.32 

.86 

1.98 

.69 

.  ' 

•  40 

.03 

.28 

.64 

•  OS 

NO  MT   STATE  FARM  API 

7.70 

1.10 

.82 

.32 

2.17 

.10 

1.24 

.07 

•  64 

•  28 

.89 

.07 

VRE 

8.06 

.02 

.05 

1.91 

.66 

1 .0* 

.44 

1.67 

.65 

•  11 

•  18 

•  03 

.39 

■  68 

•  03 

OTTSRORO 

7.  39 

.  80 

.20 

.60 

1.80 

1.75 

.18 

•  70 

.13 

•  06 

1.08 

.05 

OTTSBORO  SUBSTA 

1.03 

.67 

.02 

.88 

•  90 

1.78 

.02 

.99 

.  1 1 

.08 

T 

.13 

•  98 

•  03 

4.00 

2.25 

•  35 

.74 

.86 

.10 

•  76 

•  80 

•  16 

•  35 

.60 

•  21 

LMA 

11.12 

T 

2*25 

.85 

T 

.02 

2.28 

1.87 

.67 

•  07 

•  34 

•  61 

.16 

7 

7 

•  16 

.79 

•  12 

.03 

CFFIELD  TVA  NURSERV 

5.73 

.01 

.21 

1  .42 

.78 

.8'. 

.01 

.46 

.65 

■  05 

.27 

•  01 

.62 

.37 

.  J 

OCMAKfR  SPRINGS 

5.75 

1.39 

.54 

1.51 

T 

.52 

.72 

T 

•  22 

• 

.80 

•  05 

□COMB  4  S 

1.31 

•  11 

.61 

.64 

.89 

.34 

•  03 

1.92 

.  ■ 

1.33 

•  50 

■  24 

•  70 

.79 

ON  HILL 

1064 

2.93 

.98 

.06 

.63 

1.89 

1.63 

.12 

■  08 

.48 

•  67 

.14 

.08 

•  IS 

•  55 

•  16 

UTH  MILL 

8.36 

1  .39 

.75 

1.77 

.47 

1.39 

.86 

•  13 

•  10 

•  64 

.77 

Ittle 

11.19 

2.48 

1.02 

2.02 

.65 

1.46 

• 

1.55 

2.01 

8.74 

1.13 

1.40 

2.33 

•  96 

1.00 

.91 

■  03 

.10 

.18 

.20 

.50 

LaCajGA  2  M 

1.51 

# 

1.72 

.82 

'' 

1.38 

.20 

•  38 

.90 

.13 

.11 

.54 

•  21 

1.VAN  I  A 

7*  34 

1.17 

•  65 

■  10 

wot 

.95 

1.24 

.88 

•  OS 

.11 

.24 

.12 

.75 

8.96 

1.31 

■  39 

.51 

2.33 

•  10 

.97 

.  19 

.50 

.04 

.07 

.31 

.98 

•  46 

.71 

.09 

Llaoega  HORN  mtn  twr 

7.38 

.05 

1.52 

.45 

• 

1.72 

• 

1.59 

• 

1.09 

• 

.96 

EmASV  1  LL  t 

11.51 

•  01 

3.57 

2.02 

1.30 

•  45 

1.39 

.05 

.65 

.05 

.57 

.61 

•  02 

.44 

.28 

•  10 

LftLOM  OAM 

5.02 

•  33 

•  46 

•42 

■  02 

•  58 

1.47 

.89 

.18 

•  33 

.02 

.54 

.06 

•  05 

•  49 

•  20 

.04 

1  5*9< 

* 

1.20 

•  67 

1.26 

•  40 

.70 

.91 

•  03 

.14 

.15 

•  45 

8.06 

1.75 

.70 

1.92 

1.77 

•  77 

•  13 

•43 

■  61 

BY 

12.80 

.02 

5.80 

1.88 

.07 

.62 

.80 

.52 

•  07 

1.27 

.15 

1.05 

.55 

BCALOOSA  CAA  AP 

9.49 

2.15 

T 

•46 

1.16 

■  21 

1.53 

1*36 

•  23 

.33 

.11 

.27 

•  22 

•  17 

.07 

•  95 

.17 

•  10 

BCALOOSA  LOCK  AND  OAM 

8.  72 

•05 

2 .49 

1.20 

•  05 

•  62 

1  .60 

•  24 

•  07 

.29 

.14 

.31 

•  S3 

•  21 

"*0 

2.00 

1  •  3C 

•  05 

1.50 

•  70 

■  10 

1.18 

.40 

.70 

.67 

.46 

.02 

Ion  springs 

12.03 

5  .95 

T 

1.65 

H 

.99 

T 

•  63 

•  04 

•  64 

T 

.75 

•  66 

•  45 

•  07  t 

13.95 

2.82 

2.20 

2  .40 

■  42 

1.60 

.58 

1.40 

.90 

■  80 

•  31 

■  vCRSlTr  R 

8.45 

2.15 

•  40 

.60 

.20 

1.15 

1.50 

.17 

.32 

•  08 

.12 

•  10 

.34 

•  10 

.85 

.25 

•  12 

■lev  head 

.03 

•  35 

•  35 

.98 

1.35 

•  90 

•  79 

9.  79 

2  .45 

1.72 

1 .68 

•  56 

1.82 

■  27 

.33 

•  64 

•  32 

8.62 

2.95 

.45 

.60 

1.05 

.80 

■  03 

.50 

1*14 

•60 

.LACt 

11.66 

2.00 

1  .60 

2.60 

•  70 

1.50 

.40 

1*61 

•  55 

■  45 

•  23 

.  ■ 

7.44 

1.71 

•  37 

.95 

.85 

1.35 

•  86 

• 

1.35 

HeRLOO 

5.96 

1.56 

2.04 

.12 

.16 

.12 

.40 

1.24 

•  32 

I  t  b hk ton 

11.70 

.15 

•  30 

2.40 

1.64 

2.40 

.60 

1.75 

.63 

.10 

•  14 

.70 

.74 

•  IS 

Hump  k  a 

8.03 

T 

.05 

3.23 

.08 

.09 

•  09 

1.  19 

1.14 

•  12 

.64 

.05 

7 

.07 

.57 

•  11 

T  , 

Itlev 

11.09 

4.30 

1.51 

•  37 

•  61 

1.51 

.78 

•  03 

•  48 

.20 

■  05 

.06 

.44 

.42 

•  13 

. 

5.95 

.02 

1.48 

•  73 

1.28 

.05 

.48 

.61 

.04 

•  10 

.02 

7 

.36 

.62 

.06 

.01  . 

ItFIELO  LOCK  3 

12.9<, 

2.40 

3.30 

1.96 

.70 

1.38 

.70 

•  42 

.85 

.12 

.43 

■  45 

•  23 

■oms  CRtEK  stm  plant 

6.95 

.71 

•  01 

.49 

1.14 

•  98 

1.59 

.06 

.80 

•  04 

.08 

.11 

.12 

.77 

•  OS 

Hson  OAM 

5. 79 

T 

1.85 

.65 

.90 

.02 

•  44 

•  63 

■  04 

.26 

7 

.40 

•  55 

•  OS 

■tFltLL.   2  SH 

7.01 

.18 

1.67 

.38 

1.52 

•  07 

.69 

.49 

.22 

•  47 

.05 

•  66 

.56 

•OS 

Hes  hydro  plant 

10.33 

.16 

4.72 

•  12 

.35 

.26 

.02 

•  51 

1.38 

•  03 

1 .00 

•  38 

.02 

.50 

•  54 

.18 

•  06  ! 

Bigs  store 

5.37 

.20 

1.15 

.95 

•  95 

.37 

.53 

•  06 

•  17 

.02 

.73 

.22 

•  02 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABA(  . 
DECEMBER  19! 


lable  5 

Day  Of  Month 

6 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

| 

<■ 

AL8ERTVILLE   1  S 

MAX 
MIN 

55 
27 

62 
28 

61 
34 

58 
47 

65 

33 

75 
34 

64 
29 

57 
27 

65 

32 

60 
30 

49 
30 

47 

32 

46 
32 

39 
29 

43 

27 

40 
18 

29 
12 

33 
11 

45 
39 

58 
41 

56 
27 

34 
17 

38 
11 

45 
21 

52 

24 

54 
28 

48 
36 

54 
45 

57 
28 

51  . 
28. 

ALEXANDER  CITY   6  NE 

MAX 
MIN 

63 
26 

63 
27 

62 
49 

70 
55 

69 

35 

69 

51 

62 
29 

62 
29 

62 
54 

61 
29 

58 
28 

58 
45 

51 
44 

49 

32 

47 
28 

52 
27 

42 
18 

38 
10 

52 
9 

45 
25 

63 
43 

60 
43 

55 
32 

52 
23 

49 

29 

57 
19 

51 
20 

22 

50 

53 

30 

56. 
32. 

ANDALUS I  A 

MAX 
MIN 

62 
40 

63 
41 

68 

44 

69 
55 

72 
53 

71 
60 

74 
38 

60 
37 

71 
37 

68 
36 

69 
50 

70 
45 

55 
40 

47 
30 

51 
31 

57 
29 

44 

23 

39 
23 

54 
24 

58 

43 

62 

50 

68 

39 

47 
28 

52 
29 

46 

31 

55 
38 

58 
40 

58 
45 

60 
42 

65 
35 

59. 
38. 

ANN  I STON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

61 
2B 

64 

32 

60 
51 

68 
44 

69 
41 

66 
41 

61 

30 

64 

34 

63 
40 

53 
32 

50 
33 

52 
44 

50 
40 

42 

35 

47 
3  1 

48 
28 

35 
22 

39 
16 

50 
13 

49 
29 

62 
45 

60 
42 

42 

27 

46 

23 

50 
27 

58 
21 

53 
24 

49 
40 

55 
48 

58 
40 

53 
28 

54. 
33. 

ATMORE   STATE  FARM 

MAX 
MIN 

AUBURN   3  SW 

MAX 
MIN 

60 
32 

61 

36 

63 
42 

64 
49 

70 
45 

70 
58 

72 
33 

61 

38 

63 
44 

64 
30 

55 
35 

54 
42 

55 
45 

50 
40 

42 
30 

48 
27 

53 
22 

38 
15 

38 
17 

53 
24 

54 

40 

64 
44 

60 
38 

43 

26 

52 

33 

47 
21 

56 
26 

59 
43 

56 
43 

59 
55 

60 
31 

56. 
35. 

BAY  MINETTE 

MAX 
MIN 

63 
40 

66 
43 

74 
59 

72 
56 

70 

52 

71 

59 

63 
40 

58 
40 

70 
57 

59 
35 

55 
39 

64 

50 

52 
49 

50 
40 

54 
28 

60 
31 

48 
30 

41 

25 

56 
24 

54 
38 

70 
49 

66 
56 

56 
36 

53 
27 

49 

36 

60 
27 

62 

32 

62 
51 

63 
59 

65 
58 

58 
34 

60. 
41. 

BELLE  M1NA  2  N 

MAX 
MIN 

59 
27 

63 

29 

56 
44 

66 
52 

70 
34 

68 
49 

57 
28 

61 

31 

62 
32 

55 
31 

47 
34 

50 
42 

47 

3a 

45 

33 

45 
27 

43 

33 

38 
16 

33 
12 

45 
IS 

47 
26 

54 

39 

56 
46 

46 

25 

36 

15 

48 

25 

55 
28 

54 
27 

54 
38 

53 
38 

57 
35 

49 
28 

52. 
31. 

BIRMINGHAM   WB  AP 

MAX 
MIN 

62 
34 

63 
34 

60 
54 

66 
41 

69 
39 

66 
37 

62 
30 

65 
34 

63 
39 

51 
33 

49 

35 

51 
44 

48 

42 

43 
34 

47 
29 

47 
27 

35 
20 

35 
14 

50 
16 

49 

34 

59 
49 

61 

36 

37 
24 

43 

19 

50 
27 

59 
21 

52 
26 

53 
42 

57 
49 

69 
38 

52 
28 

53. 
33. 

Bl  RM INGHAM 

MAX 
MIN 

BREWTON   3  SSE 

MAX 
MIN 

65 
40 

68 

32 

67 

55 

71 
61 

74 
46 

75 
61 

62 
36 

60 
34 

71 
56 

66 
34 

58 
34 

69 
53 

55 
50 

54 
41 

53 
28 

60 
27 

51 

30 

41 

25 

54 
18 

52 

33 

70 
47 

66 
58 

62 
37 

55 
29 

50 
37 

60 
22 

63 
25 

58 
49 

64 

55 

66 
56 

62 
36 

61.1 
40.) 

CAMDEN   3  NNW 

MAX 
MIN 

64 
37 

69 
32 

65 
39 

72 
57 

70 
40 

68 

60 

60 
30 

60 

30 

64 

56 

52 
30 

54 

30 

55 
46 

51 
47 

54 
39 

54 
28 

57 
29 

42 

23 

38 
13 

51 
14 

50 
32 

61 
46 

64 

51 

53 

35 

49 

25 

53 
35 

60 

25 

60 
28 

57 
45 

60 

53 

60 

52 

54 

29 

57. 
36. 

CAMP  HILL   2  NW 

MAX 
MIN 

57 
28 

62 
28 

64 
32 

62 
50 

71 
42 

69 

45 

70 
30 

61 

32 

62 
35 

63 

30 

55 
32 

55 
38 

56 
45 

48 
38 

43 
29 

47 
30 

52 
20 

36 
13 

38 
11 

50 
13 

55 

35 

64 

41 

59 

35 

42 

25 

50 
29 

47 

23 

55 
24 

54 

33 

58 
44 

58 

55 

60 
30 

55.1 
32.' 

CENTREV ILLE 

MAX 
MIN 

54 
38 

56 
34 

63 
43 

60 

53 

66 

37 

64 
40 

66 
29 

50 
29 

64 
31 

63 
30 

54 
30 

51 
38 

52 
42 

48 
40 

42 
28 

50 
30 

52 
21 

40 
14 

36 
13 

50 
17 

55 
38 

65 
45 

66 

32 

40 

20 

46 

22 

42 
18 

48 
20 

44 

25 

56 
42 

58 
52 

60 
29 

53. 
31. 

CMATOM 

MAX 
MIN 

63 
33 

68 

31 

69 
62 

70 
59 

68 

40 

68 

58 

61 
30 

59 
30 

69 

55 

57 
30 

50 
31 

53 
46 

54 
48 

50 
39 

54 
27 

59 
27 

50 
25 

43 
22 

53 
17 

53 
35 

71 

51 

67 

55 

55 
32 

51 

25 

53 
34 

62 

22 

61 

25 

63 
48 

63 
55 

63 
55 

59 
30 

59.' 
38.) 

CITRONELLE 

MAX 
MIN 

ol 
40 

68 
43 

71 
58 

72 
60 

69 
51 

69 
54 

69 
39 

56 
42 

69 
54 

55 
36 

54 
40 

55 
47 

52 
48 

49 
39 

53 
28 

58 
36 

47 
31 

40 

25 

54 
25 

54 

39 

70 
50 

65 
55 

55 
32 

50 
26 

52 
44 

60 
32 

63 

36 

62 
49 

63 
58 

64 

50 

59 
33 

59,1 
41. 

CLANTON 

MAX 
MIN 

55 
31 

62 
29 

62 
33 

60' 
54 

70 
38 

68 
40 

67 

29 

59 
27 

63 

29 

63 
32 

53 
30 

53 

41 

50 
46 

49 

39 

42 
28 

48 
28 

51 

22 

37 
16 

36 
13 

50 

15 

52 
36 

62 
47 

59 

30 

41 

24 

45 
24 

50 
22 

58 

24 

51 
26 

53 
42 

56 
51 

60 

30 

54.. 
31.1 

CORDOVA 

MAX 
MIN 

52 
34 

64 

27 

62 
42 

65 

55 

72 
40 

66 

53 

59 
24 

61 

23 

63 
52 

55 
26 

51 
34 

50 
43 

50 
44 

46 
34 

46 

25 

47 
32 

43 
16 

36 

9 

49 
9 

49 

26 

57 

58 
44 

53 
29 

43 
17 

48 

25 

55 
18 

60 

29 

50 
40 

56 
45 

60 
50 

58 
23 

54.1 
32.1 

DAYTON 

MAX 
MIN 

56 
41 

63 

40 

67 
43 

62 
58 

68 

47 

68 

51 

65 
32 

59 
36 

66 

39 

64 
31 

54 
36 

50 
45 

52 
42 

50 
40 

44 

28 

52 
29 

53 
23 

42 
17 

38 
19 

50 
27 

53 
38 

63 

53 

56 

32 

42 
24 

40 

29 

50 
31 

58 

33 

60 
36 

57 
47 

60 
52 

58 
30 

55. 
36.) 

DECATUR 

MAX 
MIN 

55 
33 

63 
32 

58 
49 

65 
50 

69 
37 

65 
40 

54 
31 

60 
35 

62 
51 

52 
31 

46 

35 

49 
43 

47 
40 

42 
34 

45 
28 

42 
34 

34 
21 

30 
15 

45 
18 

49 
32 

54 

43 

55 
42 

42 
26 

38 
16 

48 

26 

53 
24 

55 
28 

48 
40 

53 
45 

55 
44 

47 
27 

51. 
33. 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

MAX 
MIN 

56 
37 

59 
34 

61 
38 

63 
57 

62 
44 

69 
46 

66 
33 

60 
32 

65 
38 

63 
34 

54 
36 

47 
43 

53 
40 

53 
28 

54 

30 

51 
26 

40 
19 

37 
17 

48 

19 

54 

37 

67 
54 

56 
32 

49 
24 

45 
24 

44 

23 

59 

23 

58 
30 

58 
46 

60 
50 

61 
30 

55. 
34. 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  OAM 

MAX 
MIN 

57 

35 

60 
34 

65 
46 

63 

58 

68 
38 

70 
47 

65 
31 

60 

32 

62 
42 

63 

31 

56 
33 

50 
44 

48 
45 

51 
40 

44 
27 

52 
30 

51 

25 

41 
19 

37 
16 

48 

25 

52 

63 
52 

55 
31 

42 

23 

25 

52 

21 

61 
27 

55 
35 

58 
47 

60 
51 

60 
29 

55. 
34. 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
39 

67 

37 

67 
52 

72 
59 

69 

59 

70 
48 

63 
39 

69 
39 

71 
53 

58 
37 

62 
39 

69 

55 

56 
48 

49 
37 

50 
32 

59 
32 

43 

26 

42 

22 

53 
21 

53 
34 

64 

52 

61 

55 

55 
35 

54 

30 

46 

32 

55 
31 

60 
30 

60 
42 

66 
54 

63 

53 

56 
37 

59. 
40. 

EUFAULA 

MAX 
MIN 

68 

35 

67 

33 

62 

51 

73 
61 

70 

52 

71 
62 

64 

36 

63 
34 

70 
61 

63 
35 

62 
33 

68 

53 

58 
51 

55 
44 

50 
30 

59 
28 

48 

25 

42 
18 

S3 
10 

54 

31 

63 
46 

59 
48 

61. 
39. 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

64 
33 

67 

32 

65 
56 

72 
50 

72 
45 

72 
42 

61 

32 

60 
30 

70 
45 

56 
31 

61 
35 

63 
50 

54 
42 

46 

32 

51 
26 

58 
25 

43 
25 

39 

20 

54 
17 

53 
36 

69 
51 

65 
47 

47 

32 

53 
28 

49 
26 

58 

20 

61 

25 

58 
48 

63 
56 

64 

43 

58 
30 

58.  1 
35.  ' 

FA  I RHOPE 

MAX 
MIN 

65 
41 

68 

43 

72 
61 

74 

65 

70 

55 

70 

53 

64 

39 

64 
42 

71 
42 

64 

35 

57 
39 

66 

51 

54 
50 

50 
43 

52 
34 

60 
37 

56 
33 

45 
27 

54 
24 

55 
40 

69 
48 

66 

57 

62 

37 

55 
29 

50 
36 

59 
31 

63 
33 

63 
53 

64 
57 

64 
58 

61 
35 

61. 
42. 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

55 
34 

59 
24 

66 
29 

61 

54 

72 
31 

70 

39 

62 

23 

63 

23 

62 
26 

64 

29 

56 
3  1 

57 
38 

53 
40 

48 
40 

50 
23 

50 
28 

48 
18 

38 

10 

38 
10 

52 
12 

52 
29 

61 
45 

55 
28 

41 

18 

47 

2  1 

48 

26 

64 

34 

62 
34 

54 
40 

56 
48 

60 
21 

55. 
29. 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

62 
50 

70 
55 

72 
65 

72 
62 

72 
54 

74 

52 

78 
49 

75 
45 

76 

45 

68 
47 

66 
51 

58 
51 

56 
52 

55 
42 

53 
40 

60 
44 

55 
39 

45 
34 

54 
36 

60 
45 

60 
52 

65 

55 

55 
39 

50 

35 

49 

39 

54 
36 

60 
38 

62 
57 

63 
54 

61 
54 

56 
40 

61. 
47. 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

58 
38 

63 
41 

66 
49 

65 
58 

72 
50 

71 
57 

71 
35 

61 
41 

69 
46 

69 
34 

61 

37 

59 
45 

53 
47 

51 
39 

47 
28 

53 
32 

60 
26 

52 
20 

38 

24 

55 
34 

55 
41 

68 

50 

63 

34 

42 
26 

54 

20 

52 
27 

62 
30 

62 
37 

60 
46 

63 
57 

64 
33 

59. 
38. 

GADSDEN   GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

62 

23 

64 
26 

61 
41 

67 
51 

69 
30 

66 

50 

60 
27 

65 
28 

62 
51 

53 
30 

49 
29 

51 

39 

48 
39 

41 
34 

46 
30 

46 

30 

36 
16 

37 
1  1 

48 
10 

45 
24 

58 
36 

59 
46 

48 

28 

46 
17 

48 
28 

56 
16 

53 
18 

45 
35 

57 
40 

59 
48 

53 
25 

53. 
30. 

GENEVA 

MAX 
MIN 

65 
40 

63 
38 

68 
40 

70 

55 

74 

57 

70 

59 

71 
40 

62 

39 

69 
43 

70 
38 

57 
38 

68 
46 

67 
54 

57 
42 

50 
31 

52 
29 

50 
26 

45 
23 

43 

20 

50 
26 

56 
42 

67 
54 

64 

44 

48 

30 

57 
36 

45 
26 

56 
28 

60 
36 

59 
48 

68 

58 

65 
39 

60. 
39. 

GOODWATER 

MAX 
MIN 

57 
40 

63 
39 

62 
44 

61 

49 

70 
47 

70 

55 

69 
33 

64 

35 

61 

36 

60 
31 

51 

35 

51 
40 

52 
44 

47 
36 

41 
27 

46 

27 

51 
19 

39 
13 

40 
18 

52 
26 

53 
39 

62 

42 

57 
31 

42 

23 

52 
24 

50 
29 

58 
30 

51 
39 

53 
39 

56 

52 

59 

28 

54. 

34.!" 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

64 
40 

62 
42 

61 

54 

67 
54 

67 

43 

67 

51 

64 

32 

62 
35 

61 
53 

58 
30 

51 
35 

52 
45 

51 
46 

47 
39 

53 
26 

54 

31 

43 
24 

41 
16 

51 
19 

48 

37 

62 
47 

61 
48 

48 
31 

49 

23 

53 
34 

61 

25 

54 
26 

55 
43 

58 
49 

62 
49 

53 
30 

56. 
37. 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

65 
40 

66 

39 

63 
53 

73 
58 

72 
49 

72 
62 

62 
37 

68 

36 

69 

55 

64 
35 

60 
36 

62 
49 

53 
49 

51 
40 

50 
28 

55 
20 

47 
26 

39 
19 

S3 
21 

48 

35 

62 
46 

64 

52 

56 
36 

50 
25 

47 
36 

45 

26 

55 
28 

55 
44 

62 

53 

62 
55 

58 
33 

58. 
39. 

HALEYV I LLE 

MAX 
MIN 

57 
35 

60 

35 

61 

35 

58 

52 

64 
41 

69 
48 

59 
28 

59 
28 

60 
34 

60 
2  9 

51 

29 

45 
36 

49 
40 

45 
31 

38 
22 

44 
30 

40 
16 

31 
11 

33 
17 

48 

17 

48 
34 

56 
45 

50 
22 

33 
13 

38 
14 

47 
25 

55 
26 

52 
32 

46 
40 

52 
44 

55 
24 

50.' 
30. 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

44 

42 

52 

56 

60 

52 

44 

44 

59 

40 

42 

54 

51 

45 

35 

36 

29 

25 

25 

36 

48 

54 

40 

32 

35 

32 

35 

45 

47 

52 

42 

43.1 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

61 

63 
34 

59 
49 

71 

59 

69 

50 

72 
62 

62 
38 

59 
40 

68 

55 

62 
34 

55 
41 

62 

50 

54 
49 

52 
38 

49 

27 

58 

30 

50 
25 

38 
26 

51 
24 

47 
38 

60 
45 

63 
52 

56 
35 

48 

25 

45 
36 

55 
30 

58 
35 

56 
44 

61 

55 

61 
57 

57 
32 

57.' 
40.1 

HUNTSV I LLE  4  SSE 

MAX 
MIN 

59 
27 

62 
28 

59 
46 

64 

37 

69 
33 

66 

33 

57 
28 

59 
28 

62 
39 

49 
31 

49 

30 

49 
34 

47 

36 

39 
33 

44 

30 

42 

23 

31 
18 

32 
15 

45 
15 

48 

32 

56 

45 

57 
42 

34 
20 

39 
16 

45 
20 

53 
20 

53 
20 

47 
38 

53 
41 

56 
32 

49 
26 

50.1 
29.' 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

60 
31 

61 
29 

60 
46 

70 
53 

67 
42 

a 

51 

58 
30 

63 
27 

62 

52 

60 
28 

54 

30 

54 

43 

51 
42 

47 
34 

47 
27 

52 
28 

37 
17 

36 
12 

50 
16 

44 
29 

65 
41 

6  0 
44 

56 
33 

48 

23 

47 

32 

57 
24 

52 
26 

50 
37 

58 
48 

60 
52 

52 
29 

55. 
34. 

Sm  referauce  oo»e  following  Station  Icutox. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
OECEMBER  1953 


Station 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

b 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

V1NGST0N 

MAX 

58 

59 

63 

64 

66 

69 

56 

61 

64 

56 

51 

52 

51 

47 

49 

SO 

44 

37 

49 

48 

64 

62 

42 

43 

5  0 

57 

55 

37 

60 

60 

52 

54.7 

M  I  N 

35 

32 

55 

37 

30 

31 

22 

16 

14 

33 

47 

42 

29 

20 

34 

20 

27 

43 

50 

42 

28 

34*7 

CKHART 

63 

63 

67 

69 

73 

71 

71 

61 

68 

73 

56 

68 

68 

56 

48 

51 

58 

44 

41 

52 

61 

67 

64 

44 

53 

44 

56 

59 

63 

66 

64 

60.1 

MIN 

4J 

40 

47 

54 

54 

64 

38 

40 

36 

38 

*e> 

51 

41 

29 

29 

23 

27 

42 

52 

39 

29 

16 

30 

29 

44 

48 

58 

36 

40  •  1 

BISON 

58 

61 

64 

58 

67 

69 

63 

58 

62 

62 

51 

47 

50 

45 

38 

46 

44 

32 

35 

47 

48 

56 

56 

36 

41 

48 

57 

55 

46 

52 

50 

51.7 

M|N 

29 

34 

<,(, 

52 

34 

52 

27 

34 

38 

28 

3 1 

30 

36 

25 

29 

16 

10 

14 

27 

39 

46 

25 

13 

21 

18 

23 

34 

39 

44 

22 

30  .6 

9I0N   JUNCTION   2  HE 

61 

65 

61 

68 

67 

67 

59 

58 

65 

64 

53 

52 

53 

49 

49 

52 

47 

38 

48 

45 

60 

62 

52 

47 

SO 

56 

58 

55 

59 

60 

57 

56  .0 

MIN 

38 

34 

51 

57 

4  1 

54 

32 

29 

S3 

32 

32 

45 

47 

38 

27 

22 

32 

24 

36 

24 

27 

43 

50 

53 

31 

37.7 

RTIN  DAM 

60 

63 

63 

■'o 

71 

75 

68 

63 

72 

65 

56 

56 

52 

60 

48 

52 

46 

39 

58 

46 

64 

6 

55 

48 

44 

54 

54 

52 

58 

60 

57 

57.4 

MIN 

35 

34 

50 

58 

46 

51 

42 

34 

49 

35 

34 

47 

47 

35 

30 

32 

26 

23 

18 

32 

45 

44 

36 

28 

36 

28 

30 

40 

49 

S4 

32 

38.1 

XKELL  FIELD 

60 

67 

63 

73 

70 

70 

58 

62 

66 

3  3 

56 

58 

52 

46 

48 

53 

40 

39 

48 

52 

61 

62 

50 

49 

50 

57 

59 

54 

61 

62 

52 

56.5 

MIN 

39 

40 

54 

53 

48 

46 

37 

38 

46 

37 

39 

52 

46 

39 

33 

27 

21 

26 

6 

29 

32 

45 

53 

45 

35 

39.3 

BILE   HB  AIRPORT 

MAX 

6". 

67 

73 

73 

69 

69 

63 

64 

70 

55 

57 

58 

52 

49 

53 

60 

48 

42 

55 

57 

68 

67 

47 

53 

51 

60 

62 

64 

63 

65 

57 

MIN 

40 

45 

61 

54 

45 

39 

41 

47 

38 

43 

49 

44 

33 

30 

31 

27 

42 

46 

33 

28 

35 

29 

54 

59 

48 

35 

41.2 

BILE 

61 

63 

67 

74 

72 

74 

69 

61 

69 

69 

54 

60 

57 

53 

50 

53 

61 

47 

41 

55 

58 

65 

64 

45 

52 

51 

60 

61 

63 

62 

64 

»iN 

42 

4  5 

52 

65 

57 

62 

41 

5 1 

4  1 

48 

'■  0 

32 

35 

34 

30 

29 

34 

45 

51 

36 

29 

3  0 

36 

37 

42 

57 

55 

42.8 

NTGOMERY   WB  AP 

62 

65 

62 

72 

69 

69 

60 

61 

67 

56 

56 

58 

52 

46 

49 

53 

40 

40 

48 

52 

60 

64 

48 

51 

49 

57 

59 

55 

61 

62 

54 

MIN 

34 

36 

51 

51 

47 

45 

36 

36 

35 

34 

51 

46 

36 

3 1 

32 

26 

20 

19 

34 

48 

48 

37.4 

NTOOMERV  WB  CITY 

61 

64 

63 

72 

69 

69 

60 

61 

67 

54 

55 

57 

52 

46 

50 

53 

39 

39 

49 

51 

61 

63 

49 

50 

SO 

'58 

59 

56 

61 

62 

55 

MIN 

4  \ 

53 

56 

47 

39 

41 

45 

36 

5  J 

31 

34 

28 

23 

5 1 

40.0 

5CLE    SHOALS   CAA  AP 

56 

61 

59 

64 

70 

65 

57 

58 

63 

50 

43 

50 

44 

40 

44 

43 

31 

31 

46 

48 

54 

54 

33 

39 

49 

54 

55 

49 

51 

52 

51 

50  .5 

MIN 

34 

so 

43 

38 

36 

10 

36 

37 

3  3 

3  5 

42 

35 

27 

45 

28 

32.1 

lONTA 

55 

60 

62 

59 

65 

67 

63 

58 

63 

61 

52 

48 

5  0 

46 

40 

45 

42 

32 

31 

49 

49 

60 

58 

36 

40 

48 

58 

52 

51 

55 

59 

MIN 

27 

28 

38 

53 

33 

44 

27 

27 

29 

32 

31 

38 

43 

35 

28 

31 

18 

1 1 

30.2 

58 

65 

68 

66 

75 

72 

70 

64 

65 

67 

58 

67 

OH 

55 

48 

so 

58 

43 

42 

55 

59 

65 

61 

46 

55 

45 

46 

50 

64 

66 

64 

59.2 

MIN 

38 

6 1 

37 

3  0 

28 

41 

29 

28 

30 

39 

42 

46 

35 

38.7 

.L  CITY    S  Nw 

57 

58 

61 

59 

67 

69 

64 

57 

63 

62 

51 

50 

52 

47 

41 

45 

46 

33 

35 

46 

48 

58 

58 

38 

43 

48 

55 

51 

49 

56 

59 

MIN 

26 

29 

30 

<>  3 

36 

35 

28 

26 

31 

29 

29 

3  5 

43 

30 

* 

27 

29.6 

iTTVILLe 

62 

6* 

61 

72 

68 

69 

60 

61 

65 

62 

55 

58 

53 

51 

49 

53 

40 

39 

49 

48 

62 

62 

53 

50 

48 

57 

59 

52 

58 

60 

57 

56.7 

MIN 

29 

24 

20 

31 

45 

47 

34 

26 

36 

27 

* 

5 1 

54 

34 

37.8 

HMATAHA 

60 

59 

66 

64 

65 

69 

64 

59 

63 

63 

55 

55 

52 

51 

44 

53 

43 

38 

43 

55 

66 

66 

40 

52 

53 

61 

61 

60 

61 

61 

56.6 

MIN 

33 

42 

29 

33 

42 

42 

25 

29 

33.0 

ERTSDALE   7  E 

MAX 

66 

68 

70 

73 

69 

74 

66 

70 

67 

58 

67 

56 

52 

54 

61 

53 

43 

54 

54 

70 

67 

63 

56 

56 

61 

62 

62 

65 

66 

61 

62  •  1 

MIN 

* 

53 

60 

1 

60 

43 

63 

38 

52 

50 

41 

31 

59 

58 

35 

42.9 

K  MILLS 

63 

63 

61 

71 

70 

70 

62 

63 

62 

61 

55 

54 

52 

47 

46 

52 

45 

39 

51 

46 

63 

60 

58 

51 

47 

57 

55 

51 

57 

59 

58 

56  .4 

MIN 

40 

54 

36 

60 

29 

27 

53 

3 

28 

43 

*3 

37 

31 

27 

18 

13 

12 

25 

42 

8 

34 

26 

28 

18 

21 

38 

48 

52 

3 1 

33.4 

SELLVILLE  2 

56 

61 

59 

64 

69 

61 

57 

60 

62 

49 

50 

50 

45 

46. 

43 

43 

33 

33 

46 

•  49 

55 

51 

55 

54 

49 

56 

52.3 

MIN 

|5 

30 

33 

18 

10 

13 

21 

42 

45 

23 

13 

40 

41 

22 

29.8 

s  ■.- 

BERNARD 

57 

60 

66 

58 

64 

73 

64 

60 

64 

6  1 

50 

47 

49 

46 

39 

46 

44 

33 

36 

48 

49 

58 

55 

35 

40 

50 

59 

55 

47 

54 

58 

52  .4 

MIN 

26 

17 

11 

2 

13 

25 

45 

27 

16 

17 

18 

2 

39 

45 

25 

27.6 

ID  MT   STATE   FARM  API 

MAX 

6  0 

63 

56 

64 

69 

65 

61 

60 

60 

59 

49 

50 

46 

47 

43 

41 

34 

34 

49 

45 

54 

56 

48 

48 

45 

54 

53 

45 

54 

59 

54 

MIN 

28 

34 

45 

50 

38 

S3 

29 

26 

50 

43 

33 

41 

42 

32 

26 

"!7 

IfTSBORO 

60 

63 

57 

63 

70 

66 

58 

62 

60 

55 

51 

51 

48 

46 

45 

44 

34 

36 

49 

45 

53 

56 

51 

43 

48 

55 

51 

48 

51 

60 

55 

MIN 

25 

28 

48 

43 

33 

47 

26 

27 

53 

35 

34 

42 

43 

35 

30 

1  3 

5 

12 

23 

42 

25 

1 4 

22 

12 

20 

39 

42 

45 

23 

31  .4 

MAX 

66 

69 

61 

71 

70 

68 

64 

62 

66 

63 

55 

56 

54 

51 

52 

55 

47 

41 

52 

46 

63 

6? 

55 

52 

54 

60 

63 

57 

60 

62 

59 

MIN 

39 

38 

54 

59 

46 

63 

34 

35 

55 

35 

36 

47 

49 

42 

3  1 

27 

16 

27 

38 

26 

29 

39.8 

V.  A DEO A 

63 

65 

62 

70 

71 

67 

59 

68 

63 

60 

52 

51 

50 

47 

49 

49 

36 

36 

43 

49 

63 

60 

46 

46 

SI 

59 

54 

50 

56 

59 

54 

55  . 1 

MIN 

2  7 

3 1 

35 

29 

56 

3 1 

45 

29 

1 8 

10 

47 

22 

33.8 

Basville 

SB 

60 

65 

63 

70 

69 

68 

61 

68 

63 

54 

50 

51 

49 

44 

53 

56 

44 

38 

51 

55 

65 

60 

43 

49 

52 

60 

60 

60 

60 

61 

56  •  8 

MIN 

29 

24 

19 

2 

27 

37 

1 

25 

26 

29 

3 

60 

• 

32 

35.9 

MAX 

64 

66 

62 

72 

70 

73 

61 

62 

69 

63 

61 

65 

S3 

53 

51 

56 

42 

41 

53 

51 

61 

62 

56 

53 

46 

S8 

60 

55 

61 

61 

58 

58.7 

MIN 

31 

26 

19 

25 

38 

48 

52 

38 

26 

7 

30 

32 

** 

53 

56 

33 

40.8 

HaLOOSA  CAA  AP 

MAX 

60 

64 

61 

67 

67 

69 

62 

61 

63 

54 

48 

51 

48 

44 

50 

48 

38 

37 

51 

51 

57 

60 

40 

45 

52 

60 

51 

51 

56 

61 

55 

54.3 

MIN 

3 

32 

41 

36 

36 

29 

40 

30 

33 

45 

* 

36 

29 

10 

22 

15 

33 

50 

36 

27 

20 

26 

19 

25 

48 

38 

27 

33.2 

GEE 

MAX 

59 

63 

60 

63 

71 

67 

71 

61 

60 

6? 

60 

57 

53 

50 

44 

48 

54 

38 

)9 

50 

56 

58 

61 

43 

51 

42 

54 

58 

58 

57 

60 

55  .7 

MIN 

30 

35.8 

SPRINGS 

MAX 

71 

69 

61 

51 

47 

49 

41 

53 

56 

65 

64 

47 

54 

59 

64 

61 

MIN 

51 

57 

46 

39 

28 

32 

22 

15 

16 

26 

38 

4B 

37 

23 

26 

44 

46 

54 

30 

RSITY 

MAX 

60 

62 

59 

61 

65 

67 

59 

60 

61 

S3 

46 

49 

45 

42 

50 

47 

37 

36 

SO 

49 

56 

59 

39 

43 

49 

SB 

49 

51 

55 

58 

53 

52.5 

MIN 

40 

39 

53 

41 

37 

39 

30 

34 

37 

30 

37 

43 

43 

35 

28 

29 

22 

16 

16 

32 

49 

36 

25 

20 

27 

19 

25 

41 

47 

36 

26 

33.4 

Y  HEAD 

MAX 

56 

62 

63 

60 

66 

56 

54 

58 

59 

60 

55 

50 

49 

44 

39 

41 

30 

32 

40 

47 

56 

54 

45 

49 

46 

47 

S3 

35 

56 

60 

49 

51  .3 

MIN 

J3 

32 

31 

31 

36 

49 

24 

24 

36 

40 

31 

23 

23 

22 

25 

21 

1 1 

12 

14 

24 

38 

28 

23 

13 

12 

16 

16 

34 

34 

44 

23 

26.5 

pica 

MAX 

63 

65 

64 

72 

69 

70 

64 

63 

66 

65 

58 

58 

52 

52 

50 

54 

40 

40 

49 

49 

63 

61 

53 

51 

49 

57 

57 

54 

59 

61 

54 

57.5 

MIN 

34 

38 

53 

59 

45 

64 

35 

35 

55 

35 

37 

51 

SO 

41 

31 

34 

25 

19 

19 

33 

48 

50 

39 

27 

38 

26 

29 

44 

52 

54 

33 

39.8 

So*  r*f«r*oc«  ootmm  folio. lit*  Station  Intel. 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA  [ 
DECEMBER   195:  i 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total  1 
or 
ave  | 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 

.03 

.03 

.08 

.  18 

.06 

.00 

.09 

.08 

.11 

.10 

.10 

.02 

* 

• 

* 

* 

.34 

.09 

* 

.21 

.02 

.05 

.10 

.02 

.01 

.04 

1.7 

WIND 

19 

20 

104 

87 

14 

118 

46 

21 

58 

53 

37 

68 

• 

112 

48 

24 

81 

* 

152 

60 

56 

146 

139 

62 

17 

20 

49 

2 

13 

88 

171 

FA 1 RHOPE 

EVAP 

.04 

.05 

.10 

.02 

.10 

.11 

.03 

.02 

.02 

.10 

.09 

.06 

.09 

.11 

.02 

.05 

.01 

.06 

.09 

.05 

.05 

.05 

.01 

.02 

.07 

B1.7 

WIND 

21 

10 

44 

83 

12 

77 

32 

22 

16 

62 

28 

49 

43 

168 

64 

43 

55 

27 

15 

26 

30 

26 

108 

79 

40 

22 

18 

20 

19 

12 

70 

134 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.06 

.09 

.02 

.07 

.10 

.05 

.13 

.06 

.01 

.08 

.02 

.05 

.10 

.13 

.  16 

.06 

.00 

.06 

.06 

.06 

.06 

* 

.12 

.04 

.  14 

B2.1 

WIND 

25 

35 

80 

30 

20 

10 

20 

30 

160 

83 

27 

70 

40 

50 

40 

60 

160 

140 

30 

20 

60 

30 

230 

150 

50 

30 

30 

22 

11 

17 

130 

189 

I 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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ABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
DELAYED  DATA 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

fl 

• 

I 
< 

.1 

H 

a  u. 

X 

a 

Lowest 

s 

,3 

• 

1 

ST 
a 

No.  ol  Daye 

■3 

■2 

"3 

Is 

Greatest  Day 

m 

s 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  ol  Day* 

Mu. 

Mia. 

1 

•S-o 

•  § 
a  o 
hO 

«  c 

Z  o 

O 

o 

• 

7- 

5 

kl 

1  ( 

s2 

Z  * 

hi 

ft  1 
-3 

s 

!■ 

JULY  1953 

FAYETTE 

92.0 

69.3 

80. 

7 

102 

7 

53 

12 

22 

0 

0 

0 

4.91 

-  .74 

1.35 

20 

.0 

0 

n 

3 

2 

HEADLAND 

88.8 

73  .6 

81. 

2 

100 

6 

64 

11 

0 

17 

0 

0 

0 

4.  74 

1.36 

9 

.0 

0 

8 

4 

3 

AUGUST  1953 

TUSKEGEE 

92.6 

65.8 

79 

2 

1.6 

98 

7+ 

56 

24 

26 

0 

0 

0 

1.26 

-  2.95 

.37 

28 

.0 

0 

NOVEMBER  1953 

ATMORE  STATE  FARM 

72. 2M 

43. 711 

58. 

OH 

82 

3 

34 

10 

212 

0 

0 

° 

0 

2.00 

20 

.0 

0 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

1  JULY  1953 

.30 

.20 

.20 

.10 

.10 

.40 

.20 

1.35 

1.10 

.84 

.12 

4.91 

Udland 

.12 

.13 

1.15 

1.36 

.70 

1.13 

.06 

.10 

4.74 

.06 

.10 

T 

.41 

T 

.68 

.20 

1.01 

.15 

T 

.08 

.72 

.25 

.03 

.54 

.08 

T 

.15 

.92 

.26 

T 

T 

5.54 

H  AUGUST  1993 

■DMB1A  1  W 

.14 

.17 

2.85 

.87 

3.89 

Ikegee 

.35 

.07 

.08 

.05 

.37 

.20 

1.26 

B  NOVEMBER  1953 

BaU  STATE  FARM 

1.33 

2.00 

1.85 

.10 

DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

■ 

31 

Avet 

MAX 

97 

98 

95 

97 

97 

99 

102 

100 

92 

93 

80 

89 

96 

88 

90 

82 

84 

87 

90 

96 

87 

78 

!*= 

87 

93 

91 

94 

93 

94 

92 

96 

91 

92.0 

MIN 

77 

77 

79 

69 

81 

78 

73 

75 

65 

60 

53 

57 

62 

65 

68 

71 

71 

58 

73 

71 

73 

72 

66 

88 

64 

63 

67 

72 

72 

73 

69.3 

MAX 

92 

94 

92 

92 

95 

100 

94 

92 

91 

87 

84 

82 

84 

82 

82 

86 

86 

94 

90 

82 

82 

84 

8.', 

91 

89 

88 

90 

80 

90 

92 

M 

88.8 

MIN 

75 

75 

74 

76 

76 

76 

76 

72 

72 

70 

64 

78 

72 

78 

72 

73 

72 

72 

70 

72 

78 

re 

74 

74 

75 

69 

74 

74 

74 

74 

74 

73.6 

MAX 

94 

94 

95 

96 

94 

96 

98 

98 

98 

89 

96 

95 

97 

97 

97 

98 

96 

92 

95 

92 

85 

'10 

78 

81 

91 

92 

90 

90 

90 

87 

91 

92.6 

MIN 

69 

69 

72 

72 

73 

72 

69 

66 

68 

60 

62 

66 

66 

68 

62 

66 

85 

69 

68 

68 

69 

64 

64 

56 

57 

60 

68 

66 

64 

62 

63 

65.8 

MAX 

73 

79 

82 

77 

68 

61 

63 

63 

61 

65 

69 

73 

74 

76 

74 

78 

78 

79 

81 

79 

78 

re 

60 

73 

86 

71 

72.2 

MIN 

55 

52 

48 

51 

57 

40 

38 

37 

38 

34 

35 

37 

40 

42 

43 

39 

45 

52 

55 

48 

55 

41 

38 

38 

40 

37 

43.7 

AUGUST  1953 
■.KEGEL 

NOVEMBER  195: 
STATE  FARM 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CORRECTIONS 
MONTH:     ANNUAL,  1952 


Table  2: 


Leeds 


Annual  precipitation  should  be  42.83; 
annual  departure  from  normal  should  be 
-12.89. 


Table  2: 


Annual  departures  from  normal  for  the 
following  stations  should  be  as  indi- 
cated:    Birmingham  WB  AP,   -10.03;  Citro- 
nelle,  -10.54;  Dancy ,  -14.30;  Fairhope, 
-17.08;  Fayette,  -13.13;  Florence  at 
Lock,  -11.32;  Hamilton,  -15.71;  Martin 
Dam  -12.16;  Montgomery  WB  City,  -10.45; 
Muscle  Shoals  CAA  AP,  -10.49;  Ozark, 
-13.13;  Pushmataha,  -16.74;  Robertsdale 
7  E,  -12.88;  Talladega,  -10.50;  Thomas- 
ville,  -11.72;  Tuscaloosa  CAA  AP,  -16.35 
University,  -11.55;  Waterloo,  -10.27. 


MONTH:     MAY  1953 


Table  2: 


Camden  3  NNW 


Total  precipitation  should  be  3.07; 
number  of  days  with  precipitation  .01  or 
more  should  be  7 ,   .50  or  more  should  be 
3. 


Table  3: 


Camden  3  NNW 


MONTH:     NOVEMBER  1953 


Precipitation  on  the  19th  should  be  . 70 ,i 
total  for  the  month  should  be  3.07. 


Table  3: 


Montevallo 


Total  precipitation  should  be  2.32. 
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Station 
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8 
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time 
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to 
tables 

Index  1 

1 

i 

1 

•5 

3 
> 
a 
Q 

Temp 

Precip. 

A0BEVILL  E 
*00 1 SOft 

AODISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERT* 

ALBERTV 1  LLC  1  s 

0008 
0063 
00T1 
01*0 
01*6 

HENRY 

WINSTON 

LAWRENCE 

WILCOX 

MARSHALL 

2 
7 
1 
12 

31  3* 
3*  13 
3*  21 

32  1* 
36  13 

83  15 
87  11 
67  20 
87  25 
86  13 

463 

795 
990 
175 
1114 

6A 

HID 
HI! 
7A 
BA 
6A 

WILLIAM  W.  NORDAN 
PALMER  GOOSEY 
U.S.  FOREST  SERVICE 
SIDNEY  J.  HARDY,  SR 
JESSE  M.  CULP 

c 
c 

3 
3 

2  3  3  7 

ALEXANDER  CITY  6  NE 
ALICE  VI  LI.  E 
AMOALUSI* 

ANN  1ST  ON  CAA  AIRPORT 

UBLCV 

0163 
0178 
0232 
07  P! 
0398 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

COVINGTON 

CALHOUN 

WINSTON 

11 
13 
6 

2 

32  59 

33  06 
31  19 
33  35 
3*  0* 

85  52 

ee  os 

66  30 
85  51 

67  13 

660 
160 
350 
399 
500 

3P 

7A 
MID 

}P 
7A 

MID 
7A 

CITY  F  1LTER  PLANT 
SLANT ON  JONES 
J.  RAYMOND  SMREVE 
CIVIL  AERO.  ADM. 
MRS.  LESS1E  MILLER 

2  3  5  7 
3 

2  3  5  7 
2  3  3  7 
3 

ISHLANO 

IJHVILLE 
ITHENS 

ITMORE  STATE  FARM 
mjOURN  3  Sw 

0369 
0377 
0390 
0*02 
0622 

CLAY 

ST.  CLAIR 
LIMESTONE 
ESCAMBIA 
LEE 

11 

12 
8 
11 

33  16 

33  50 

34  *6 

31  10 

32  3* 

85  50 
66  16 
96  59 
87  29 
65  31 

1010 
370 
709 
300 
730 

8A 

MID 
BA 
7A 

8A 

HENRY  L.  MC  OuEEN 
S.  A.  CROW 
TVA-62 

ATMORE  STATE  FARM 
MRS.  MARTHA  I.MOORE 

C 

3 
3 

2  3  5      7  C 
2  3  3  7 

luauRN  scs  10 

II/TAUGAVILLE 
IAV  MINET1E 
IELCREEN 
ICLLE  NINA  2  N 

0627 
0660 
0383 
D631 
0635 

LEE 

AUTAUGA 
BALDWIN 
FRANKLIN 
LIMESTONE 

11 
1 
9 
12 
12 

32  36 
32  26 
30  33 
3*  28 
36  42 

65  29 

86  39 

87  *7 
67  52 
86  53 

700 
200 
268 
910 
600 

7P 

MIO 
6A 
7P 
7A 
4P 

SOIL  CONSERV.  SVC 
J.  B.  NEIGHBORS 
GROVER  W.  WOODWARD 
TVA-43 

ALA.  POLY.  INST. 

C 

3 

2  3  9  7 

3  C 
2  3  3  7 

IERRV 

IEaAR  2  SE 
IILCINcSLEy 

IJRMIN'HAM  MB  AIRPORT 
II RM  INGHAM 

0768 
0790 
0823 
0831 
0836 

FAYETTE 

MARION 

AUTAUGA 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

2 
13 

1 
2 
2 

33  40 
3*  10 

32  *0 

33  3* 
33  32 

87  36 

88  07 
86  43 
86  43 
86  50 

432 
329 
380 
610 
694 

MID 
5P 

MID 
MID 

6A 
Nil 

9P 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 
MRS. BELLE  WHITEHEAD 
JOHN  R.  THOMAS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS. CARRIE  8.H0RT0N 

C 

c 

9 

2  3  9     7  C 
2  3  5  7 

1 1 SHOP 

REWTON  3  SSE 
ft I DOE PORT  2  M 

0836 
0937 
1069 
1086 
1099 

COLBERT 
MARSHALL 
CRENSHAW 
ESCAMBIA 
JACKSON 

12 
2 
6 
6 

12 

3*  39 
34  13 
31  35 
31  0* 
3*  56 

88  07 
86  10 

86  16 

87  03 
85  45 

470 
1075 
264 
65 
660 

6P 

7A 

6A 
b(> 

TVA-42 

MILFORD  H.  DOOLEY 
R.  E.  HENDERSON 
MRS.  CLARA  T.  PEAVY 
MISS  M.LOUISE  JONES 

3 

3  C 
3 

2  3  5  7 
3 

■UNOIOGE 
ALCRA 

aMOEn  3  NNW 
AMPBELL 

AMP  HILL  2  FM 

1178 
12U 
1300 
1315 
1326 

PIKE 

Shelby 

WILCOX 
CLARKE 
TALLAPOOSA 

3 
7 
1 
13 
11 

31  *3 
33  06 

32  02 

31  55 

32  SO 

65  *9 

86  45 

87  19 
87  59 
85  41 

515 
500 
110 
93 
6B0 

5P 
6A 

7A 
8A 
SP 
MID 
6A 

GEO.  L.  HICKS 
ZEMMA  P.  H0LC0M8E 
ALA.  POLY.  INST. 
WM.   H.  GRIFFIN,  JR 
ALA .  POLY.  INST. 

3 
3 

2  3  5  7 

C 

2  3  5  7 

ARSON  HILL 
PITER  GROVE 
ENTREVIL'.E 

■iATCN 

*ILDEASBURG 

1377 
1692 
1520 
1566 
1613 

WALKER 
MORGAN 
BIBB 

WASHINGTON 
TALLADEGA 

2 
12 

3 
13 

33  54 

34  23 

32  37 
31  28 

33  17 

87  32 

86  36 

87  08 
86  15 
86  21 

430 
780 
230 
193 
480 

6P 

7A 
7A 

6P 
6A 

MISS  MARY  C.  RAY 
TVA-66 

W.  0.  HOLLI F I  ELD 
CMAS.  C.  SMITH 
ALABAMA  POWER  CO 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  7 
3 

ITMNELlE 
JtieORVE 
JOOCW 
AYTON 

Yf EE  SPRINGS 

1685 
1690 
1696 
1725 
1801 

MOBILE 
MONROE 

Chilton 

BARBOUR 

GENEVA 

9 
1 

5 
5 

31  05 

31  32 

32  51 
31  33 
31  10 

88  14 
87  31 
66  36 
B5  27 
63  55 

331 
183 
580 
590 
265 

6P 

7A 

6P 
7A 
7A 
5A 

8.  0.  JONES 
TOLLIE  L.  MA SKEW 
MARION  W. EAST ERL ING 
EDWARD  E.  POPE 
SAUL  R.  SMITH 

2  3  5  7 
3 

2  3  5  7 
3 
3 

JLOERT  STEAM  PLANT 
M.IINSVILLE 
JLUNBIA  1  W 
M  HW 

m 

1819 
1849 
1865 
I960 
2079 

COLBERT 
DE  KAL8 
HOUSTON 
WALKER 
SUMTER 

12 
7 
5 
2 

13 

3*  45 

34  15 

31  16 
33  *6 

32  26 

87  51 
85  52 
85  08 
67  11 

88  23 

479 
734 

130 
33* 
215 

5P 

7A 
7A 

TVA-462-A 

MRS.   S.  CUNNINGHAM 
REX  H.  CANADA Y 
MRS.  C.  GRESHAM 
REUBEN  P.  HARRIS 

3  C 

3 

3 

2  9  3  7 
3 

MVILLC 
DEVILLE  2 
NCy 
NVILLf 
YTON 

2119 
2126 

2161 

2169 
2188 

TALLAPOOSA 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

MORGAN 

MARENGO 

11 
11 
13 
12 
13 

32  50 

32  50 

33  00 
3*  25 
32  21 

85  45 
83  46 
88  17 
87  04 
87  39 

760 
730 
207 
595 
220 

8A 

MID 

DR.  H.  8.  FULTON 
H.  CLAY  PLESS 
E.  F.  SMITH 
TV A- 5 03 

JAMES  M.  CREWS 

3 

3 
9 

2  3  3  7 

CATL>fi 

CAtL*  SUBSTATION 
MOPOLiS  lCO. 
NQPOLIS  LOCK  OAM 

2207 
2216 
2221 
2260 
2263 

MORGAN 
MORGAN 
MORGAN 
MARENGO 
MARENGO 

12 
12 
12 
13 
13 

3*  37 
3*  35 
3*  36 
32  31 
32  31 

B6  56 

86  59 
66  58 

87  51 
87  50 

573 
582 
588 
100 
100 

5P 

9A 

BA 
BA 
BA 

MRS .  FREDA  TRIMBLE 

TVA-63-B 

TvA-411 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  7 
3 
3 

2  3  5  6  7 
2  3  5  7 

THAN  OA  AIRPORT 
PAULA 

2372 
2377 
2577 
2632 
2727 

HOUSTON 

HOUSTON 

COFFEE 

TUSCALOOSA 

BARBOUR 

9 
5 
10 
13 

31  14 
31  17 
31  23 
33  15 
31  33 

85  26 

85  24 

86  0* 

87  48 
85  OB 

321 
300 
20* 
252 
254 

MID 
SP 

WJIO 
MID 

7A 

CIVIL  AERO.  AOM. 
CHARLIE  W.  CLEARMAN 
SARA  L.  ENGLISH 
K.  V.  BERRY 
HARRY  E.  MAUGANS 

2  3  5  7 

C 

3 

9 

2  3  5  7 

I  AW  LOCK  ' 
IKAEEN  CAA  AP 

.CO  OPEN  POND  TOWER 

2762 
2763 
2013 
2832 
2860 

GREENE 

CONECUH 

BALDWIN 

COVINGTON 

MORGAN 

2 
6 
9 
9 
12 

32  47 
31  25 

30  32 

31  06 
34  22 

87  50 
87  02 
67  55 
86  33 
86  55 

114 
252 
23 
232 
620 

MIC 

MID 

7A 
MID 
SP 
8A 
7A 

E.  e.  HOLBROOK 
CIVIL  AERO.  ADM. 
HAROLD  F.  YATES 
U.S.  FOREST  SERVICE 
TVA-38* 

9  C 
2  9  5  7 
2  3  5  6  7 

3 

3 

.LS  CITY  BL<  PONO  TWR 

rETTE 
>T  ROCK 

WINCE  AT  LOCK 

2868 
2867 
2  B63 
2963 
2976 

WINSTON 
MAO  1  SON 
FAYETTE 
JACKSON 
LAUOEA0ALE 

2 
12 
13 
12 
12 

3*  04 
34  36 

33  41 

34  46 

34  47 

87  20 

86  34 

87  50 
85  41 
87  40 

650 
641 
350 
1360 
450 

8A 
7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 
TVA-576 

TERRELL  F.  CANNON 
TVA-38 7 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 
3 

2  9  5  7 
3  C 
3 

IT  CE°CS1T  1  W 

n  won 

SCO  CIT< 
■■A  £■. 

3026 
3033 
3063 
3103 
3131 

LOWNDES 
BALDWIN 
OE  KALB 
MONROE 
ETOWAH 

(. 
9 
7 
8 

31  59 

30  1* 
34  26 

31  26 
34  01 

86  36 
68  01 
63  43 
B7  24 
66  00 

460 
10 
679 
410 
554 

BP 
8A 

2P 
BP 
8A 
BA 
BA 

ALICE  C.  LAMAR 
WM.  H.  CHANDLER 
JOHN  W.  PATE 
MRS.  NELI A  MCKENZIE 
FRANKLIN  K.  EDGE 

3 

2  3  5      7  C 
3  C 

2  9  5  7 
3 

40EH  GAS  PLANT 
NESVILLf 

■ 

cw* 

3136 
)1«0 
3200 

3399 

ETOWAH 
SUMTER 
CULLMAN 
GENEVA 
COOSA 

7 
13 
2 
3 
7 

3*  01 

32  49 
01 

31  02 

33  04 

86  00 
8B  09 
86  45 

85  52 

86  03 

565 
150 
500 
107 
1010 

6P 

7A 
6A 

SO.  NATURAL  GAS  CO 
FRANK  J.  FIELDS 
MRS .  G.  MC  KENZIE 
REBECCA  CAMPBELL 
CITY  WATER  PLANT 

2  3  5  7 
3 

3  C 
2  9  5  7 
2  3  5  7 

^S 

. 

EMVILLE  2 

t  Shores  j  sse 

3630 
3511 
3519 
3326 
3539 

WALKER 

HALE 

BUTLER 

BUTLER 

BALDWIN 

2 
2 
6 
6 
,  9 

33  39 
32  42 
31  50 
31  SO 
30  16 

87  13 
67  36 
86  38 

86  38 

87  40 

300 
220 
444 
420 
10 

6P 
5P 

6P 
BA 

MID 
7A 

ALABAMA  POWER  CO 
N.  MANNER  COBBS 
CEC1LE  T.  LEWIS 
CLAUOE  CONN ,  JR 
GULF  STATE  PARK 

9 

2  3  5  7 
2  3  5  7 

C 

3 

TERSVJLLE  CITY  w  W^S 
TERSVI LLE  DAM 
EYVILlE 
ILTOM 

R156UftG  CAHABA  TOWER 

3578 
33B3 
3620 

3697 

MARSHALL 

MARSHALL 

WINSTON 

MARION 

PERRY 

12 
12 
2 
13 

34  22 
34  26 
3*  14 
34  08 
32  48 

66  17 

86  24 

87  37 
87  59 
87  11 

610 
611 
947 
498 
600 

7A 

7A 
7A 
7A 
7A 
8A 

TVA-403 
TVA-70 

ELMER  L.  SHIPMAN 

REX  COOPER 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3  C 
3 

2  3  5     7  C 
3 
3 

,i  .  . 

376* 
3761 
3B16 
36*2 
3699 

LOWNDES 

HENRY 

CRENSHAW 

CLEBURNE 

FRANKLIN 

\ 

3 

11 
13 

32  11 
31  21 
31  37 

33  32 
3*  20 

66  35 

85  20 

86  19 
83  2* 

87  56 

200 
370 
594 

64  3 

SP 
5P 

5P 
SP 
8A 
6A 

MAXINE  E.  WATSON 
ALA.  POLY.  INST. 
LUKE  JORDAN 
THOMAS  J.  HART 
FRANK  L.  HAYNES 

3 

2  9  9  7 
2  9  5  7 

9 

3 

T$V1LL €  SUBSTATION 
rSvlLLf  A  SSE 

6060 
*0t>« 
6099 
619] 

*1  99 

MAO  I  SON 
MADISON 
JACK SON 
CLARKE 
TALLADEGA 

12 
12 
12 
13 

34  43 
3*  42 
3*  34 
31  33 
33  32 

86  33 
66  33 
86  05 
68  01 
86  12 

611 
610 
1500 
10 
475 

M10 

6A 

MID 
7A 
7A 
SP 

TVA-65 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
TVA-7B 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ALABAMA  POWER  CO 

3 

2  9  3  7 
9 

3  C 
3 

ISOMVILLE 
1"(T1E 

m 

6209 
6306 
6302 
6603 
6619 

CALHOUN  . 

ELMORE 

CHAMBERS 

CHILTON 

JEFFERSON 

11 
9 

33  49 

32  37 
32  3* 

32  SB 

33  33 

85  45 

86  15 

85  24 

86  31 
86  33 

710 
290 
630 
420 
636 

6P 

MIC, 

6A 
6P 
6A 

7A 

FLOY  E.  OWEN 
ALABAMA  POWER  CO 
CLARENCE  H.  F1NCHER 
ALABAMA  POWER  CO 
MRS.  MARY  K.  LEE 

C 

9 

2  9  9  7 
9  C 
9 

SSion 

HAAT 

662T 
*  798 
4922 

cherokee 

Sumter 

covington 

13 
9 

34  11 
32  33 
31  01 

85  46 
68  11 

86  22 

569 
160 
290 

7P 

e* 

7A 
7P 
BA 

RUFUS  M.  SEWELL 
PROF.  E.  J.  MURPHEY 
H.  C.  YOUNG 

3 

2  9  9  7 
2  9  9  7 

(     l-ALABAMA,     2-6LACK  WARRIOR i     3-CAHABA,     * -CHATTAHOOCHEE i     5-CHOCTAWHATCHEE i     6 -CONE CUM, 
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Station 

Index  No. 
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| 
Q 

•3 

3 

> 
« 

a 

Obser 

vataon 
time 

Observer 

Reler 

to 
tables 

•8 

1 
& 

5 

3 

Temp 

n 
1 

LOCK  17 

TUSCALOOSA 

? 

33  29 

67  20 

280 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

4976 

9A 

9A 

HARRY  R,  TAYLOH,  JR 

4996 

JEFFERSON 

ALABAMA  POWER  CO 

MAGNOL I A 

MARENGO 

OR.  T .  m.  GAILLARD 

MARION  1  N 

PERRY 

2 

32  SB 

67  16 

230 

BILLY  R.  SANDERS 

3  C 

MARION  JUNCTION 

DALLAS 

3 

3?  26 

87  14 

20*. 

BA 

MRS .  MARGARET  SMITH 

3 

MARION  JUNCTION  2  NE 

DALLAS 

9 

32  26 

87  13 

200 

6P 

6P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5  7 

5140 

TALLAPOOSA 

1 1 

3?  *0 

63  35 

340 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  3  6  7 

MAXWELL  F I  ELD 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

66  21 

169 

M  I  f 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

2  3  3  7 

MC  CALLA  2  NE 

JEFFERSON 

? 

33  21 

66  59 

390 

tA 

JAMES  B.  ELLIOTT 

3 

MELVIN 

CHOCTAW 

1  ' 

31  56 

88  27 

394 

7A 

JOHN  fl.  LAND 

3 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

*3H2 

BIBB 

9 

32  33 

67  20 

600 

I/. 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

5991 

BULLOCK 

32  04 

65  32 

490 

MATHEW  W.  HALL 

C 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

1 

32  06 

87  22 

76 

BOOKER  T.  RIDOEWAY 

3 

M1LSTEAD 

MACON 

32  27 

83  5* 

206 

T.  C.  CARS 

3 

MITCHELL  DAM 

CHILTON 

7 

32  48 

66  27 

990 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

9 

MOBILE  WB  AIRPORT 

H  P8 

30  41 

88  19 

211 

MIC' 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  3  7 

MOB  1 LE 

'-S3 

30  42 

66  02 

71 

** 

ROBT .G.BETANCOURT , J 

MONTE  SANO 

MADISON 

12 

34  45 

86  31 

1690 

M0N7EVALL0 

SHELBY 

9 

33  06 

86  52 

462 

HA 

M.  P.  JETER 

MONTGOMERY  W8  AIRPORT 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

86  24 

198 

MIC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  9      7  C 

MONTGOMERY  WB  CITY 

bb  bb 

MONTGOMERY 

l 

32  23 

86  18 

201 

MID 

IP 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  3      7  C 

MOULT ON 

bb2t 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  17 

630 

TVA-381 

9  C 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

COLBERT 

12 

34  45 

67  37 

Mir. 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  7 

NATCHEZ 

MONROE 

1 

31  43 

87  16 

182 

S.  6.  HELTON 

9 

NEW  BROCKTON 

COFFEE 

5 

31  23 

83  56 

450 

MIC 

E.  EARL  80YETT 

C 

NEWBURG 

5847 

FRANKLIN 

12 

34  29 

67  33 

660 

A 

TVA*644 

3 

NEW  MARKET 

5662 

MADISON 

12 

3*  55 

66  26 

760 

7A 

TVA-624 

3 

NEWTON 

9973 

DALE 

b 

31  20 

65  36 

220 

7A 

BASCUM  N.  BROWN 

3 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  57 

86  29 

857 

L.  E.  SELLERS 

2  3  5  7 

ORRVILLE 

618)] 

DALLAS 

1 

32  16 

87  14 

200 

8A 

EDWARD  B.  WARREN 

3 

G 1 1 t 

DALE 

5 

31  28 

85  39 

360 

eA 

BA 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  5  7 

PAINT  ROCK 

G :  2 1 

JACKSON 

12 

34  40 

86  20 

610 

TVA -69 

9  C 

PALMERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

3 

33  44 

86  41 

796 

GEORGE  T.  POSEY 

3 

PELL  CITY  3  NW 

ST.  CLAIR 

7 

33  36 

66  21 

930 

A,  F.  BOWMAN 

2  3  9  7 

PENNINGTON  LOCK  2 

CHOCTAW 

19 

32  08 

88  02 

20 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

PERRYVI LLE 

>. 1  h . 

PERRY 

9 

32  37 

87  06 

490 

C.  M.  PLUMMER 

3 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

i 

31  36 

67  16 

195 

MIO 

MRS.  MI NT A  EODINS 

C 

PICKENSVILLE 

PICKENS 

13 

33  13 

88  16 

163 

MRS.  DORA  I.  CLAY 

3 

PINE  HILL 

WILCOX 

1 

31  59 

67  36 

110 

7A 

MRS.DELLA  L.  OAKLEY 

3 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

6 

32  04 

66  0* 

306 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

3 

PLANTERSVILLE 

6  '■!> 

DALLAS 

1 

32  39 

66  56 

240 

7A 

0.  H.  BARNES 

3 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

65!  1 

JACKSON 

1? 

34  57 

65  55 

633 

7A 

TVA-695 

3 

PLEASANT  HILL 

G :  2  G 

DALLAS 

1 

32  09 

66  55 

100 

Mir 

MRS.  W.R.  LANG 

C 

PRATTV1LLE 

664C 

AUTAUGA 

1 

32  26 

66  28 

261 

6P 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO 

2  3  3  7 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

1 

32  16 

66  15 

180 

II  1 1 

W.  E.  ELSBERRY 

3 

PUSHMATAHA 

b  7 1  9 

CHOCTAW 

19 

32  12 

86  21 

260 

eA 

BA 

MRS.  JANIE  C.  BROWN 

2  3  5  7 

RED  BAY 

6H0'^ 

FRANKLIN 

11 

34  27 

86  09 

627 

7A 

TVA-493 

3 

REFORM 

PICKENS 

19 

33  23 

B8  01 

242 

7A 

WILLIAM  T.  AMBROSE 

3 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

6 

31  22 

86  32 

50 

JOHN  R.  BRADLEY 

3 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

6 

31  22 

86  31 

60 

M  1  I 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

C 

ROBERTSOALE  7  E 

698B 

BALDWIN 

9 

30  33 

87  36 

148 

6P 

6P 

CARL  BOSECK 

2  3  5  7 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

33  09 

85  18 

745 

6P 

6A 

JAMES  8.  BAILEY 

2  3  5  7 

RUSSELLVILLE 

FRANKLIN 

12 

34  30 

87  44 

740 

TVA- 72 5 

9 

RUSSELLVILLE  2 

FRANKLIN 

12 

34  31 

87  44 

860 

BA 

CLAUOE  E.  SPARKS 

2  9  9  7 

SAINT  BERNARD 

CULLMAN 

2 

34  12 

66  47 

802 

7A 

FR.  ROGER  LOTT 

2  9  9  7 

SANO  MT . STATE  FARM  API 

7207 

DE  KALB 

12 

34  17 

65  58 

1195 

5P 

SP 

ALA.  POLY.  INST. 

2  9  5  7 

SAYRE 

JEFFERSON 

2 

33  43 

66  58 

304 

7A 

DORA  R.  WEBSTER 

9 

SCOTTSBORO 

JACKSON 

12 

34  41 

86  02 

660 

fP 

MRS .  KIN2IE  B060 

2  3  5  7 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

JACKSON 

12 

3*  41 

86  01 

660 

TVA-76-A 

9 

SEALE 

RUSSELL 

4 

32  16 

85  10 

370 

BA 

FRED  E.  OOUM 

CLOSED  9/53 

SEALE  6  W 

7?  2  9 

RUSSELL 

4 

32  18 

85  15 

550 

7A 

WILLIAM  G.  GALLUPS 

5 

SELMA 

7366 

DAL!  AS 

1 

32  25 

87  00 

147 

SP 

JOHN  0.  RHODES 

2  9  3  7 

SHEFFIELD  TVA  NRSY 

COLBERT 

12 

9*  46 

87  42 

509 

TVA-49 

3 

Shoemaker  springs 

LIME5T0NE 

12 

34  51 

87  12 

610 

TVA-682 

3 

SLOCOMB  4  S 

GENEVA 

5 

31  03 

85  36 

270 

6A 

PATRICK  H.  SMITH 

3 

SNOW  HILL 

7t-:o 

WILCOX 

1 

32  00 

87  01 

229 

7A 

MRS.  EVA  R.  RAY 

3 

SOUTH  HILL 

lb  '1 

DE  KALB 

12 

34  24 

86  02 

990 

T  VA-7  5 

9 

SUTTLE 

PERRY 

9 

32  32 

67  11 

145 

J.  F.  SUTTLE.  JR. 

9 

SWAIM 

JACKSON 

1  2 

3*  33 

86  13 

665 

TVA-385 

3 

SYLACAUGA  2  W 

TALLADEGA 

7 

33  10 

86  17 

5*8 

8A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

SYLVAN I A 

6012 

DE  KALB" 

12 

85  49 

1400 

7A 

TVA-366 

3 

TALLADEGA 

8024 

TALLADEGA 

33  27 

66  06 

565 

6P 

6P 

C.  0.  WEAVER 

2  3  3  7 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

TALLADEGA 

7 

33  18 

66  04 

1919 

SA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

THOMASVILLE 

CLARKE 

19 

31  35 

87  44 

395 

BA 

LEROY  GATES 

2  9  9  7 

T HOPS BY  1  SW 

CHILTON 

1 

32  54 

86  44 

200 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

T HUB LOW  DAM 

6213 

ELMORE 

11 

32  32 

65  54 

288 

BA 

ALABAMA  POWER  CO 

9 

TONEY 

8259 

MADISON 

12 

34  3* 

86  44 

750 

7A 

TVA-506 

9  C 

TRAFFORD 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86  44 

470 

WILLIAM  P.  DOSS 

9  C 

TROY 

83  ■  "' 

PIKE 

I  0 

31  49 

85  59 

5B0 

THOMAS  J.  OILLARO 

2  9  5      7  C 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

170 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  7 

TUSCALOOSA  LOCK  t  OAM 

o  ?  i  . 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

152 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

TUSKEGEE 

MACON 

11 

32  26 

85  42 

459 

6A 

BA 

TUSKEGEE  INSTITUTE 

2  3  3  7 

UNION  SPRINGS 

BULLOCK 

6 

32  08 

85  4* 

A90 

7A 

ALLEN  J.  BROWN 

2  3  3  7 

UNIONTOWN 

PERRY 

1 

32  27 

67  31 

273 

J.  S.  BRA NY ON 

9 

UNIVERSITY 

B454 

TUSCALOOSA 

2 

33  12 

67  33 

225 

MIO 

MID 

DR.  F.  H.  MITCHELL 

2  3  3      7  C 

VALLEY  MEAD 

B469 

DE  KALB 

7 

34  34 

65  36 

1031 

an 

BA 

MRS.  CARRIE  DALBY 

2  3  5  7 

VANCE 

8477 

TUSCALOOSA 

9 

33  10 

67  13 

463 

7A 

WM.  F .  VANCE 

3 

VERNON 

6517 

LAMAR 

19 

33  43 

88  07 

180 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

C 

WAD LEY 

8605 

RANDOLPH 

11 

33  08 

83  34 

640 

ALABAMA  POWER  CO 

9 

WALLACE 

8637 

ESCAMBIA 

6 

31  13 

87  13 

135 

BA 

MRS.BUCIE  L.ANDREWS 

3 

WALNUT  GROVE 

8648 

ETOWAH 

.  2 

34  04 

66  19 

650 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

9 

WATERLOO 

6686 

LAUDERDALE 

1? 

34  35 

88  04 

443 

6P 

J.  ELLIE  THREFT 

3 

WEST  BLOC TON 

8809 

BIBB 

3 

33  07 

87  07 

900 

7A 

RUPERT  M.  BEARD EN 

9 

WETUMPKA 

8659 

ELMORE 

7 

32  32 

86  12 

205 

BP 

t  A 

MRS.  0.  R .  WH I TAKER 

2  3  3  7 

WHAT LEY 

8867 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

7A 

LEONARD  L.  COLEMAN 

3 

WHEELER  DAM 

0879 

LAWRENCE 

12 

34  47 

87  21 

580 

u 

TVA-52 

3 

WHITFIELD  LOCK  3 

1923 

CHOCTAW 

13 

32  17 

88  01 

33 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

P93fc 

JACKSON 

12 

34  53 

83  45 

612 

7A 

TVA— 7 04- A 

3  C 

WILSON  DAM 

IMfl 

COLBERT 

12 

34  46 

87  37 

330 

fcA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WINFIELO  2  SW 

1998 

FAYETTE 

13 

33  33 

87  50 

468 

7A 

W.  W.  COTNEY 

3 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

n 

32  34 

85  54 

333 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

YOUNGS  STORE 

9390 

LAUDERDALE 

12 

34  57 

87  53 

790 

7A 

TVA-621 

3 

7-COOS*.     6-ESCAMBIA,     9-CULF,     10-PEA,     1 1-TALLAPOOSA ,     17-TENNESSEEi  13-T0MBIG8EC 
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REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  nre  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SS*.  indlcste  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  Uses  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  tlae. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not   listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Is 

dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  temperature  ,  precipitation  and  evapora 
Ion  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwli 

Sleet   and  hall  were  included  In  snowfall  averages  in  Table  1.  beginning  with  July  1948. 

Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Tables  3,   5  and  6  and  snowfall  data   In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at   time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  obs 

Snow  on  ground  In  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  valuei 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or  more.  Water 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of   local  variability  in  the  snowpack  result    In  apparent    Inconsistencies  in  the  record. 

No  record  in  Tables  3,  6.  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates). 

*     Amount    Included  In  following  measurement ,   time  distribution  unknown. 
//    Cage   Is  equ lpped  with  a  windshield. 
8    Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
Hourly  Precipitation  Data. 

E     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1    Inch  water  equivalent   to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

v    One  or  more  days  of  record  missing;     see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Dally  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
hlngton  25,  D.  C. 

W.R.P.C..  Chattanooga,  Tenn.   2/3/54    900 
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CHATTANOOGA:  1954 


ALABAMA  -  1953 


Arthur  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  were  above  normal  for  the  year  and  dur- 
ing the  months  of  January,  February,  March,  May,  June 
and  October.     Lowest  temperature  reported  as  8°  at 
Scottsboro  on  December  18th.     Highest  temperature  re- 
ported was  104°  at  Tuscaloosa  CAA  AP  on  June  19th. 
The  average  annual  precipitation,  59.33  inches,  was 
111  per  cent  of  normal.     Precipitation  was  below  nor- 
mal in  March,  June,  August,  October  and  November. 
The  greatest  annual  amount  of  precipitation  was  86.04 
inches  at  Eufaula. 

January 

Temperatures  were  above  normal,  although  freezing 
temperatures  extended  to  the  Coast  on  the  4th  and 
12th.     Precipitation  was  above  normal.     Five  tornadoes 
occurred  during  the  month,  injuring  two  people,  and 
causing  estimated  damage  of  $80,000.     Other  severe 
storms  caused  estimated  damages  of  $5,000.  Moderate 
floods  occurred  on  the  upper  Cahaba,  upper  Coosa, 
Warrior  and  Tombigbee  Rivers. 

February 

Temperatures  and  precipitation  were  above  normal. 
Snowfall  was  quite  general  over  the  northern  portion 
of  the  State  on  the  night  of  February  14-15,  although 
the  amount  of  snowfall  was  small,  being  only  a  trace 
at  most  stations  and  most  of  the  snow  melted  as  it 
fell.     At  Sand  Mountain  State  Farm  the  observer  stated 
"several  inches  of  snow  fell  on  the  night  of  the  15th. 
The  ground  was  wet  and  the  snow  melted  as  it  fell. 
This  was  the  heaviest  snow  in  several  years;  probably 
6  or  8  inches  in  all."     Frost  was  reported  nearly  to 
the  coast  on  the  9th,  13th,  16th  and  18th.  Freezing 
temperatures  were  reported  nearly  to  the  coast  on  the 
18th.     Flood  stages  were  reached  and  exceeded  on  the 
Warrior,  Tombigbee,  Coosa  and  Alabama  Rivers.  Four 
tornadoes  occurred  during  the  month,  killing  one 
person,  injuring  17  people,  and  caused  damages  es- 
timated at  $95,000. 

March 

March  made  the  third  consecutive  month  with  tempera- 
tures above  normal.     Frost  occurred  in  northern  and 
central  sections  on  the  5th,  6th,  26th,  27th  and  28th. 
Frost  occurred  near  the  Coast  on  the  26th.  Precipi- 
tation was  only  60  per  cent  of  normal.     Three  tor- 
nadoes occurred  during  the  month ,  injuring  two  people, 
and  causing  property  damages  estimated  at  $38,000. 
Other  severe  storms  during  the  month  injured  8  people 
and  caused  property  damages  estimated  at  $70,000. 

April 

Temperatures  were  below  normal.     Near-record  low  April 
temperatures  prevailed  over  the  State.     At  Birmingham, 
a  temperature  of  31°  on  the  21st  was  the  latest  date 
that  freezing  temperatures  have  been  recorded  since 
weather  records  began  in  1896.     Precipitation  was 
above  normal.     Several  severe  hail  storms,  over  rather 
wide  areas,  occurred  during  the  month.     Frost  was 
quite  general  throughout  the  northern  part  of  the 
State  on  several  dates  during  April;  frost  extended 
to  the  Coast  on  the  20th  and  21st.     Four  tornadoes  oc- 
curred during  the  month,  killing  6  people,  injuring 
207  people,  and  caused  estimated  damages  of  over 
$5,000,000.     Other  severe  storms  during  the  month  re- 
sulted in  damages  estimated  at  $33,000.     Two  boys  were 
killed  by  lightning. 

Mav 

Temperatures  were  above  normal.     Most  stations  report- 
ed daily  maximum  temperatures  of  90°  or  above  for  the 
last  10  or  12  days  in  May  and  the  first  day  or  two  in 
June,  making  this  period  an  unseasonably  long  hot 
spell.     Precipitation  was  above  normal.     Several  rather 
severe  hailstorms  occurred  during  the  month.     Six  tor- 


nadoes occurred  during  the  month,  killing  9  people,  in. 
juring  19,  and  caused  property  damages  estimated  at 
$277,000.     Other  severe  storms  during  the  month  injure- 
two  people  and  caused  property  damages  estimated  at 
$53,000.     Moderate  flooding  occurred  on  the  Warrior, 
Tombigbee,  Alabama  and  Tallapoosa  Rivers.     Flash  floodi 
occurred  in  portions  of  central  and  southeastern  Alabai 


June 

Temperatures  were  above  normal.  The  highest  temperatui 
during  1953,  occurred  at  Tuscaloosa  on  the  19th  when  tl  f 
temperature  reached  104°.  Precipitation  was  below  nor- 
mal. A  flash  flood  occurred  in  the  Eutaw  Lock  #  7  arei 
on  the  morning  of  June  15th,  drowning  several  hundred 
sheep,  and  caused  estimated  damages  of  $2500.  Severe 
storms  caused  damages  estimated  at  $73,600,  and  one 
person  was  killed. 

July 

Temperatures  were  slightly  below  normal.  Precipitatioi' 
was  above  normal.     Severe  storms  caused  considerable 
property  damages.     Six  people  were  injured  by  light- 
ning. 

August 

Temperatures  were  slightly  below  normal.  Precipitation 
was  below  normal.  Severe  thunderstorms  caused  consider- 
able damage.  Three  waterspouts  were  observed  simulta- 
neously in  Mobile  Bay  on  the  16th. 

September 

September  was  the  third  consecutive  month  with  tempera- 
tures below  normal.     Precipitation  was  above  normal. 
Tropical  hurricane  "Florence"  crossed  the  southeast 
corner  of  the  State,  causing  torrential  downpours  of 
rain,  flash  floods,  and  caused  crop  damages  estimated 
at  $3,002,000.     Moderate  to  severe  flash  floods  occurn  I 
in  several  counties  in  southeast  and  east-central  Ala- 
bama, causing  estimated  damages  of  $105,000. 

October 

Temperatures  were  above  normal.     Precipitation  was  onl} 
23  per  cent  of  normal.     Municipal  water  supplies  were 
becoming  seriously  low  at  Tuscaloosa,  Boaz  and  Albert- 
ville.     Forest  fires  were  numerous,  there  being  786 
fires,  burning  over  an  area  of  17,647  acres.  Scattered 
light  frosts  occurred  on  the  29th  and  30th  nearly  to 
the  Coast.     Killing  frosts  arere  general  in  north  Ala- 
bama and  heavy  frosts  in  central  Alabama  on  the  31st. 

November 

Temperatures  were  below  normal.     Precipitation  was  onlj 
75  per  cent  of  normal.     On  account  of  the  extended 
drouth  in  north  Alabama,  municipal  water  supplies  were 
seriously  low  at  Albertville,  Boaz,  and  Tuscaloosa. 
Forest  and  woods  fires  were  numerous. 

December 

Temperatures  were  below  normal.     The  lowest  temperature 
of  the  year,  8° ,  occurred  at  Scottsboro  on  the  18th. 
Much  below  normal  temperatures  prevailed  over  northern 
Alabama  during  the  period  17-19,   inclusive.  Average 
precipitation  for  the  State  was  10.40  inches,  or  5.37 
inches  above  normal,  and  was  the  greatest  December  rain 
fall  in  70  years  of  record,  1884-1953.     Owing  to  heavy 
rainfall  on  the  3d  and  4th,  and  again  on  the  5th  and 
6th,  there  were  two  periods  of  flash  floods  in  South 
Alabama,  causing  estimated  damages  of  $265,000.  High 
stages  occurred  on  Pea  River  and  the  flood  stage  was 
exceeded  at  points  on  the  Conecuh  and  Choc tawhatchee 
Rivers.     Two  tornadoes  occurred  during  the  month,  in- 
juring one  person,  and  causing  property  damages  es- 
timated at  $17,000.  -  A.R.L. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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-  ,9 

49.0 

-  2.6 

67.4 

77,8 

77,3 

70.8 

62.2 

49.2 

41.1 

60.8 

81.0 

•  9 

80.5 

.  '3 

74.9 

-  .9 

66.  7 

1.7 

53.7 

-  .8 

47.3 

-  1.1 

60.6 

•  0 

79,8 

- 

•  3 

74.8 

-  1.2 

66.2 

1.0 

53.2 

-  2.0 

44.8 

-  4.2 

64.9 

80.5 

79.8 

76.1 

69.6 

58.3 

52.  5M 

67.9 

79,1 

78.0 

72.8 

64,  3 

51.5 

44  .9 

63.0 

M 

63*3 

49.4 

41  *1M 

78.6 

78.5 

1 

•  1 

71.9 

-  1.5 

63.6 

1*9 

49.4 

-  1.2 

40.0 

-  4.0 

61.3 

78.2 

77.7 

72.0 

64.0 

50.6 

43.1 

61.9 

78.7 

•  4 

77.4 

.c 

71.6 

-  1.1 

63.9 

2.7 

49.1 

-  1.3 

42.1 

-  1.4 

61.8 

ll 

82.0 

81  .9 

.7 

77.0 

-  .2 

68.5 

3.0 

56.7 

-  .2 

49.2 

.0 

67.2 

u 

i    79. 3* 

-  al 

79,  1 

73.0 

-  2.1 

65.  1 

1.0 

51.5 

-  1.7 

44.5 

-  1.8 

81.2 

.3 

80.0 

.« 

75.6 

-  ,9 

67.8 

2.1 

54.9 

-  .8 

46.4 

-  3.0 

66.3 

1. 

80.5 

-  .1 

80.  If 

- 

75.4 

-  1.9 

68.?" 

.5 

56.  4M 

-  1.1 

49.8 

-  i.e 

66.2 

80.7 

-  ,7 

80.0 

-  1 

*C 

74.4 

-  1.9 

65.6 

.9 

52.4 

-  1.0 

43.8 

-  2.6 

64.5 

,  80.3 

-  .e 

79.2 

1 

.< 

74.9 

-  2.4 

67.1 

•  0 

54.1 

-  2.1 

45.8 

-  3.7 

64.8 

,  80.2 

-  •« 

80.3 

.1 

75.61" 

-  .7 

67.9 

2.2 

54.5 

-  1.1 

M 

)  79.7 

-  1.7 

79.8 

-  1 

.2 

74.7 

-  1.6 

65.6 

•  9 

52.5 

-  .9 

43.0 

-  3.4 

64.0 

i  77.5* 

•  2 

75.6 

-  1 

.1 

70.0 

-  2.3 

60.9 

,4 

46. 5f 

-  2.9 

38.9 

-  3.6 

59.8 

)  80.2 

-  us 

79.9 

-  1 

•  3 

74.9 

-  2,t 

66.8 

-  .2 

54.3 

-  1.6 

48.7 

65.6 

80.0 

-  .3 

79.5 

.2 

74.3 

-  1.2 

66.2 

1.3 

52.9 

-  1.3 

45.3 

-  2.4 

64.5 

KEW  SAME 
B I RM I NGHAM 

FALCO  OPEH  POND  TOWER 
FALLS  CITT  BLE  POND  TWR 
FORT  DEPOSIT  1  * 
HARRISBURG  CABABA  TOWER 

MARION   1  N 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

MOBILE 

WALLACE 


1  CHANGES  IN  STATION  NAMES 

OLD  NAME 

BIRMINGHAM  WB  CITT 
FALCO  5  NE 
FALLS  CITY  6  NW 
FORT  DBPOSIT 
HARRISBURG  S  SE 

MARION  1  SSE 
MERTZ  3  E 
MOBILE  WB  CITY 
WALLACE  2  NE 


Julr  1953 

March  1953 

March  1953 

Mar  1953 

March  1953 

January  1953 

March  1953 

July  1953 

Julj  1953 


RELOCATIONS 


CLANTON 

All 

equlpnent 

moved 

2  blocks  S 

May 

30, 

1953 

CLANTON 

All 

equlpaent 

aoved 

1/2  Bile  SE 

Septeaber 

23, 

1953 

DECATUR  4 

Rain  gage  moved  1.4 

Biles  S 

June 

26, 

1953 

FAYETTE 

All 

equipment 

aoved 

3/4  Bile  NNE 

March 

6, 

1953 

FORT  DEPOSIT  1  W 

All 

equipment 

aoved 

1.5  BlLes  W 

May 

4, 

1953 

GAINESVILLE 

All 

equlpnent 

aoved 

1/4  alle  s» 

July 

11, 

1953 

GOODWATER 

All 

equlpaent 

aoved 

1/4  mile  NE 

April 

29. 

1953 

MARION  1  N 

All 

equipment 

aoved 

3  miles  N 

January 

10, 

1953 

NEW  MARKET 

Ralo  gage  Moved  800 

feet  NE 

Noveaber 

13 

1953 

OZARK 

All 

equlpaent 

3/4  mile  NW 

May 

6, 

1953 

PLEASANT  BILL 

All 

equlpaent 

aoved 

1  alle  3 

Noveaber 

6. 

1953 

RUSSELLV ILLS  2 

All 

equlpaent 

aoved 

1  alle  N 

October 

28  , 

1953 

SEALE 

All 

equipment 

aoved 

1/2  Bile  NW 

February 

4, 

1953 

SEALE 

All 

equipment 

aoved 

1  Bile  SB 

March 

17, 

1953 

TALLADEGA 

All 

equipment 

aoved 

2  alles  NE 

Septeaber 

10, 

1953 

TBOMASVILLB 

All 

equipment 

aoved 

2.5  Biles  NW 

May 

27  . 

1953 

TRAFFORD 

All 

equipment 

aoved 

1/4  alle  NW 

January 

15  , 

1953 

TROY 

All 

equipment 

aoved 

1  alle  W 

Noveaber 

2, 

1953 

UNION  SPRINGS 

All 

equipment 

aoved 

2  blocks  W 

April 

27, 

1953 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Mm  2 


JaauAry 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

Auquxl 

September 

October 

November 

December 

Annual 

i 

1 

a 

i 

a 

a 

a 

g 

a 

0 

i 

a 

a 

Station 

• 

a 

1 

o 
a 
3 
3. 

1 

i 

£ 

ft 

i 

o 
a 

i 

$ 

a 

| 

o 

I 

] 

> 

o 

1 

• 

1 

o 
I 

ft 

j 

23 

3 

5. 

i 

t> 
3 
a 

i 

1 

1 

I 

a 

i 

i 

a 

£ 

| 

Q 

£ 

1 

f 

1 

s 

I 

1 

£ 

ft 

j 

s 
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Preci 

! 

1 

8. 

a 

2 

1 

1 
£ 

a 

i 

S. 

y— — 

i 

£ 

<s 

S 

£ 

i 

ADOI^O**1  CENTRAL  TOMER 

5 

.93 

8.62 

4 

59 

5.94 

b 

93 

.94 

5.08 

.33 

2,56 

.21 

1 

•  13 

6.71 

47.36 

3 

.14 

9.31 

4 

15 

9,51 

5 

.'- 

1.94 

6*02 

1  .95 

4.02 

.92 

2 

10.69 

99.  18 

•.LBERTv I LLE   1  S 

6 

1*14 

6.45 

1 

57 

4 

34 

-1 

.95 

!  4,73 

2 

78 

-1.43 

4.98 

74 

3.58 

-1 

.43 

.04 

-4 

,37 

2.57 

— 

.60 

.31 

-? 

•96 

1 

•  32 

-2.40 

T.17 

I 

•  81 

E44.56 

* » 

■ai 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

6 

.06 

7,17 

5 

20 

10,59 

7 

37 

4,69 

6.21 

2.41 

8.55 

•  50 

1 

•  96 

6.72 

67.53 

■.LICEVILLE 

6 

.06 

7.76 

4 

.21 

8.  12 

b 

2.03 

9.05 

.92 

1.25 

•  25 

1 

•  OS 

7.63 

54.27 

tNOAL  US  1  A 

3 

.76 

E  6.15 

2 

9.71 

0 

■< 

4.31 

7,53 

3.05 

11.13 

1.45 

5 

'. 

16.20 

E80.60 

INNISTON  CAA  AP 

8 

.89 

3*77 

5.68 

•  30 

84 

-2 

.25 

6.01 

1 

.20 

* 

•  12 

•  90 

3.96 

- 

3.51 

-1 

,32 

1  .36 

-2 

», 

4.51 

1 

•  80 

•  39 

~2 

:  1 

1 

-1.92 

8.37 

3 

.29 

62.49 

.2. 

ABLE* 

6 

.65 

8.42 

4 

52 

5.99 

3 

71 

1.10 

5,00 

.47 

1  .88 

•  51 

1 

•  12 

9.29 

48.62 

ASMV I LLE 

B 

.74 

3*29 

6  •  50 

1 

43 

3 

38 

-2 

.72 

4.88 

"'. 

5 

49 

1*34 

3.90 

51 

2  ,56 

-2 

•  69 

3,02 

-1 

.64 

3.59 

.  14 

.59 

-? 

.31 

1 

•  88 

-1.41 

9.19 

5 

59 

53.72 

- » 

•  67 

ATHENS 

5 

.69 

9.24 

3 

92 

6.  13 

9 

72 

1.28 

3,78 

,80 

4.78 

.25 

1 

•  01 

6.68 

49.04 

atmore  state  FARM 

4 

63 

7.40 

3 

66 

10.99 

2 

00 

4.61 

9,07 

3.30 

1  .98 

1.26 

:  3 

til 

:i4.27 

E69.23 

AUBURN    3  SM 

3 

1  1 

•  31 

7.91 

2 

40 

3 

S  1 

-2 

26 

12.99 

8 

•52 

6 

.09 

2  .55 

6.53 

2 

47 

3,98 

3.76 

-1 

.09 

6.96 

3 

•  00 

,93 

-1 

^~ 

2 

23 

-  .08 

14.27 

6 

76.35 

2] 

.92 

MJTAUGAV ILLE 

3 

19 

7.36 

2 

09 

10.48 

5 

00 

3.24 

5  .92 

1  .69 

5.81 

■  71 

3 

■ 

8.06 

60.27 

MR  TON 

9 

07 

8  .98 

4 

B2 

9.51 

)AV  MlNETTE 

•V 

.47 

-  «06 

5.96 

18 

3 

73 

-1 

BO 

10.42 

5 

34 

1 

81 

-2.86 

5.59 

10 

4.59 

-J 

■  81 

5.49 

■  6! 

2.65 

-3 

H' 

.46 

89 

5 

•97 

3.07 

13.26 

7 

64.40 

■  24 

IELGREEN 

5 

t2 

8.18 

4 

94 

7.86 

5 

00 

3.46 

6.67 

.07 

3.00 

•  13 

9.69 

91.22 

IELLE  M  [  NA  2  N 

9 

?3 

8  a  24 

3 

31 

6.12 

5 

1  D 

•  71 

5.6^ 

.27 

4.00 

■  26 

-  ' 

!  6.82 

E46. 72 

IILLINGSLEY 

5 

91 

E  6.63 

3 

31 

11 .05 

2 

45 

7,65 

-  55 

2,85 

4.90 

•  37 

2 

6.78 

E61.03 

1 1 RH I NGHAM  MB  AP 

7 

8? 

2.84 

6*01 

*84 

4 

31 

-2 

00 

4*97 

i<> 

4 

27 

.53 

1  .22 

-2 

00 

.40 

2*80 

-1 

«7! 

2.98 

.21 

•  21 

-2 

G  - 

1 

ft  .' 

-2.36 

9.04 

3 

79 

49.96 

-  3 

.96 

URMlNGMAM 

9 

30 

3.78 

6.96 

1 

00 

43 

-1 

2  7 

6.23 

1 

4. .' 

3 

81 

-  .14 

2*89 

8.10 

2 

2,53 

-1 

.73 

2.10 

-1 

.28 

•  29 

-2 

.13 

■  2 

:  ■; 

-1.21 

:10. 13 

4 

99 

E58.87 

3 

.60 

6 

41 

10.17 

6 

OB 

9.29 

4 

39 

1.83 

6  ,00 

.29 

2.51 

.17 

.66 

5.99 

54,25 

iQAZ 

6 

90 

6*76 

3 

c>a 

4.  52 

3 

ft  1 

6.80 

4  ,05 

1  .22 

2.76 

.41 

1 

•  99 

7.48 

51.85 

pRANTLEy 

4 

08 

.46 

5»33 

* 

2 

00 

-3 

B  D 

7.45 

3 

05 

5 

1  .97 

5.32 

92 

3,97 

-2 

.17 

3.57 

-1 

•  31 

9.42 

5 

.95 

•  03 

-? 

E 

4 

.44 

1.40 

15.39 

10 

4f 

67.82 

»* 

.03 

iREnTON  3  SSE 

60 

-  «0i 

6.45 

1 

J  7 

2 

48 

-2 

6.62 

2 

18 

66 

-1  .49 

3*75 

-1 

55 

-J 

•• 

4.43 

-1 

»7C 

7.53 

2 

•93 

•  IS 

-2 

B ! 

5 

•  7fi 

2.76 

14  .96 

10 

Ot 

63.04 

5 

.37 

Bridgeport  2  H 

9 

09 

1*14 

6.74 

4 

43 

-1 

4.  72 

04 

3 

42 

-  ,76 

2,15 

-2 

02 

7,46 

2 

.97 

■  91 

-3 

15 

3.56 

.91 

•  45 

-2 

BO 

.82 

-2.50 

6.94 

I 

97 

47.55 

-  4 

.63 

RUNDIDGE 

* 

41 

-  .16 

5.68 

1  -> 

•  2 

87 

-2 

D I 

8.35 

10 

2 

-  .39 

3*99 

~ 

54 

6  ,94 

1 

46 

1.61 

"3 

»7B 

10.97 

7 

.44 

.67 

-1 

>> 

7 

.73 

.00 

12.77 

7 

B 

63.95 

11 

.20 

ALERA 

6 

60 

1  .81 

7*46 

2 

'' 5 

2 

95 

-3 

24 

9*41 

4 

.00 

71 

1*37 

4.33 

19 

4,33 

-1 

- 

2.87 

-1 

»09 

4.71 

1 

.51 

.44 

-2 

-  4 

? 

•92 

-  .69 

9.54 

•  2* 

59.  96 

6 

■  64 

AMOEN   3  NNtJ 

9 

79 

8.38 

4 

26 

9.60 

3 

07 

4.45 

1  .94 

4.44 

•  6C 

2 

•71 

10.29 

58.  56 

AMP  MILL  2  NW 

86 

8.05 

2 

88 

9,  79 

6 

TO 

3.29 

7*73 

2,21 

8.46 

•  1  7 

•  63 

9 .80 

65.  57 

ARBON  mIll 

8 

60 

8  .40 

5 

00 

6*35 

5 

05 

3  ,65 

7,27 

.79 

2.55 

•  93 

1 

•  70 

8.12 

59.51 

lENTER  GROVE 

9.43 

7.19 

23 

3.64 

,89 

6.73 

.38 

9.27 

62.25 

Ienweville 

9 

38 

•  01 

7.33 

■  ft 

4 

17 

-1 

00 

6.33 

1 

25 

3 

42 

1.35 

3  ,95 

31 

4  ,04 

-I 

74 

.82 

-4 

.24 

3.55 

59 

,23 

-2 

■■■  2 

2 

.74 

-  .43 

12.97 

6 

92 

56.53 

.98 

,MATOM 

9 

66 

10.60 

4 

00 

10*51 

2 

40 

3.38 

6.89 

5.53 

,7? 

,76 

3 

r") 

15.44 

67.88 

wlLOERSBURG 
ITRONELLE 

7 

72 

6*56 

3 

50 

9.  18 

4 

70 

4  .44 

6,59 

1  .80 

5,90 

•  63 

1 

9.71 

62.61 

4 

2b 

-  .85 

6  .98 

9 

80 

-2 

44 

10.02 

4 

61 

91 

-3.95 

4,47 

91 

5  .37 

-2 

10 

8. 19 

1 

ft  j 

1  .48 

-3 

42 

.55 

-2 

78 

• 

-  s 

2.78 

10.02 

4 

38 

62.09 

-  2 

|LA1  BORNE 

9 

Q 

8.13 

3 

67 

7,19 

1 

90 

3.43 

6.10 

7.81 

2.93 

.71 

2  1 

13.42 

63.44 

6 

3? 

1*1? 

8*63 

3 

64 

-2 

2  0 

5 

1  0 

3 

53 

~ 

70 

3*44 

_2 

36 

-3 

1 

61 

"2 

j  ! 

2 

1 62 

3 

33 

56.  62 

2 

.74 

Lavtom 

6 

02 

1  .49 

E  6*09 

- 

3 

70 

-2 

02 

12.35 

8 

1  7 

61 

.90 

4,40 

16 

4.53 

-1 

24 

4.30 

.73 

9.45 

6 

- 

•  93 

-I 

99 

3 

- : 

•  35 

13.20 

6 

34 

E72.86 

20 

- 

OFFEE  SPRINGS 

-  »97 

6  .76 

an 

JO 

2 

37 

-2 

67 

7,41 

2 

64 

-2.42 

3,66 

41 

4.24 

-2 

31 

1  .65 

-2 

.00 

8.74 

4 

•  17 

1.04 

-1 

'ft 

* 

ft? 

1*71 

16.32 

11 

41 

61.75 

7 

.97 

pLBERT  STEAM  PLANT 

9 

B2 

9.09 

71 

9.53 

6 

70 

1.68 

4  .97 

.05 

3.98 

•  10 

.43 

9.67 

52.73 

3LL 1 NSV I LLE 

e 7 

6*98 

* 

23 

3.97 

* 

45 

3.97 

3.27 

2.16 

4.08 

.90 

1 

9 ! 

7.09 

30.24 

DL  U  M  8  I  A   1  M 

* 

L6 

6*70 

1 

50 

5,  31 

3 

24 

2.23 

7.10 

4.06 

•  40 

2 

.72 

Ell. 89 

E53. 36 

DRDOVA 

6 

1 .22 

7*26 

* 

3 

42 

-2 

28 

6,77 

1 

93 

05 

1.07 

3.76 

~ 

36 

4.81 

- 

74 

.93 

-3 

.40 

2.  10 

.49 

•  56 

-2 

1 

.37 

-2.04 

8.97 

9 

0( 

51.01 

-  2 

.43 

UBA 

37 

9.11 

6.85 

4.99 

3  .24 

1.26 

2.09 

•  87 

2 

•  57 

11.63 

55.68 

kOEVlLLE 

9 

02 

.26 

7«  5 

3 

36 

-2 

02 

10.27 

3 

8  0 

6 

3.01 

4.22 

08 

6.13 

84 

1.01 

-3 

98 

7.9? 

3 

.21 

•  15 

-2 

72 

1 

•  24 

-1.87 

9.14 

3 

6| 

62.09 

• 

- 

MCV 

** 

1.42 

5.62 

1 

02 

9.88 

* 

19 

* 

.14 

1.67 

-2 

25 

7.71 

3 

24 

1.09 

-2 

53 

I  1.43 

-1 

14 

•  06 

-2 

42 

1 

27 

-1.95 

6.48 

1 

H 

E50. 06 

1 

.23 

MWILLE 

* 

03 

5.88 

* 

42 

6.25 

3 

40 

2.05 

1  .37 

*  *t 

1*73 

•  14 

•  74 

6.10 

37.25 

Wton 

9 

8  7 

9.07 

3 

07 

10.  35 

* 

08 

2.08 

2.29 

*\l 

3 

]  S 

1 3.29 

61.61 

ECATUR 

?ft 

1*69 

7.99 

_ 

56 

2 

-2 

4.57 

09 

.39 

1  .65 

~2 

14 

4*37 

02 

" 

" 

-2.25 

44.23 

.47 

fCATUR  4 

6 

03 

7.81 

2 

00 

5.67 

3 

44 

1*32 

4.76 

11 

4. 

*2t 

•99 

6*92 

4  .4 

:CATUR  SUBSTATION 

6 

90 

8*44 

2 

80 

5.62 

3 

75 

1.61 

1.44 

3.43 
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Table  2- Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


April 


July 


August 


September 


MAXWELL  F I  ELD 
MC  CALL*  2  NE 
MELVIN 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 
MILLERS  FERRY 

MILSTEAO 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WS  AIRPORT 
MOBILE 
MONTE  SANO 

MONTEVALLO 
MONTGOMERY  WB  AP 
MONTGOMERY  WB  CITY 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NATCHEZ 
NEWBURG 
NEW  MARkET 
NEWTON 
ONEONTA 

ORRVILLE 
OZARK 
PAINT  ROCK 
PALMEROALE  2  W 
PELL  CITY  5  NW 

PENNINGTON  LOCK  2 
PERRYVILLE 
PICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 

PLANTERSV ILLE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PRATTV I LLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 

RED  BAY 
REFORM 
RIVER  FALLS 
ROBERTSOALE  7  E 
ROCK  MILLS 

RUSSELLVILLE 

RUSSELLVI LLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SAYRE 

SCOTTSBORO 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

SEALt 

SEALE  6  W 

SELMA 

SHEFFIELD  TVA  NURSERY 
SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB  *  S 
SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 

SUTTLE 
SWAIM 

SYLACAUGA  2  W 

SYLVANIA 

TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 
THOMASVILLE 
THURLOW  DAM 
TONEY 
TRAFFORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  AND  DA 
TUSKEGEE 
UNION  SPRINGS 

UNIONTOWN 
UNIVERSITY 
VALLEY  HEAD 
VANCE 
WAOLEY 

WALLACE 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 
WEST  BLOC TON 
WET',.MPK  A 

WHATLEY 
WHEELER  OAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK   STM  PLANT 
WILSON  OAM 

WINFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLAN'"' 
YOUNGS  STORE 

SECTION  AVERA6E 


3.75 
1.94 


3.09 
1.37 
2.86 


2.32 
2.10 
2*96 


1.95 
2.09 


8.31 
5.23 


2.88 
6.32 


1.35 
3.00 


1.63 
-2.39 
3.49 


1.61 
■1.38 


-3.  46 
l.*l 


1.00 
-1.07 


-4.0* 
-3.9? 
-3.35 


2.09 
6.06 


5.62 
6.66 
-1.18 


-1.26 
5.80 


-2.36 
-1.65 
-2.14 


62.96 
52.37 
E64.15 
<.5.38 
-.5.78 


REFERENCE  NOTES 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  *T;  precipitation  and  evaporation  In  Inches,   and  wind  movement   In  miles.     Evaporation  Is  measured  In  the 
standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  loot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

The  four  digit  Identification  numbers  In  the  lode*  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state,     figures  and  letters  following  the  station  came ,  such 

as  12  SS* ,    indicate  distance  in  alles  and  direction  from  the  Post  Office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  CHmatologlcal  Data. 

No  record, 
a    Also  later  date  (dates)  or  moo the. 
•     Amount  Included  in  following  measurement. 

B    Adjusted  to  full  month. 

C    Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be 

found  In  the  Annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 
E     Amount   is  wholly  or  partially  estimated. 

H     Leas  than  a  complete  month  of  record  available;    If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  of  record  are  missing;   see  monthly  CI lmatologlca 1  Data  for  detailed  daily  record. 

R     Data  from  recording  gage. 

T    Trace,  an  aaount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendeat 
of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington  25,  D.  C. 


fable  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ALABAMA 

1933 
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• 

£ 

Dale 

Lowest 

Data 

Last  spring 

minimum  of 

First  tall  m 

nimum 

of 

No.  of  days 
between  dates 

24*  or 
below 

28*  or 
below 

32°  or 
below 

32"  or 
below 

28*  or 
below 

24°  or 
below 

24"  or 
below 

28  '  or 
below 

32°  or 
below 

ALBERTVILLE  1  S 

99 

_ 

- 

_ 

■  4 

(22°) 

-21 

(25°) 

r97°  \ 

/9C°  \ 

11- 

-  9 

v24  ) 

309 

200 

192 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

96 

ft 

i 

9 

_ 

-  4 

(19°) 

21 

(27°) 

•~7 

IA 

in 

11- 

■10 

(22°) 

310 

200 

192 

ANDALUSIA 

100 

5 

29+ 

23 

1  2- 

18  + 

None 

18 

(29°) 

2 

"  18 

(29°) 

12 

*15 

(30° ) 

j  • 

*18 

(23  ) 

12-18 

(23°) 

- 

303 

300 

nil  ■  !  1    1    Unn  ftr 

6- 

10 

13 

12- 

-19 

1. 

-  4 

(23°) 

4- 

21 

(29°) 

4 

-21 

(29°) 

10- 

-31 

(30°) 

11- 

•  7 

(28°) 

12- 

■  17 

(22°) 

347 

200 

193 

4TM0RE  STATE  FARM 

102 

6- 

19 

None 

None 

2 

-18 

(29°) 

11- 

-11 

(31°) 

11- 

-26 

(28°) 

- 

- 

266 

>.UBURN  3  SW 

99 

_ 

_ 

15 

12- 

18 

- 

-  4 

(20°) 

~~ 

4 

(20°) 

* 

.  „. 
loa°  I 

12- 

-  1 

.  0. 

/9fl°  I 

■ 

.  e 

12- 

1  7 

(22°) 

347 

346 

211 

JAY  KINETTE 

99 

24 

12- 

19 

None 

r" 

4 

(28°) 

ill 

12- 

15 

/90°  \ 

12- 

■19 

(24°) 

345 

300 

3ELLE  MINA  2  N 

103 

6 

21 

12 

12- 

18 

None 

12 

(26°) 

*21 

(29°) 

10- 

30 

(29°  ) 

11 

7 

(28° ) 

11- 

-  9 

(23°) 

- 

299 

192 

1IRMI8GHAM  WB  AP 

99 

6- 

17+ 

14 

12- 

18 

1- 

4 

(23°) 

l- 

4 

(23°) 

4< 

-21 

(31°) 

10- 

30 

(31°) 

11- 

9 

(26°) 

12- 

•17 

(20°) 

347 

309 

192 

BIRMINGHAM 

103 

9- 

17 

None 

2- 

18 

(28°) 

2 

-18 

(28°) 

- 

- 

- 

- 

1REWT0N  3  SSE 

100 

18 

12- 

19 

4 

(22°) 

J" 

4 

(22°) 

91 

j^L' 

10- 

20 

/9H°  \ 

12- 

-19 

(18°) 

349 

310 

191 

:amden  3  NNW 

98 

5- 

•11 

13 

12- 

18 

None 

12 

(26°) 

10- 

30 

9 

12- 

17 

(23°) 

301 

192 

CAMP  HILL  2  NW 

98 

26 

11 

12- 

19 

4 

(22°) 

j" 

4 

(22°) 

"  3  2 

(32° ) 

10- 

-31 

(32° ) 

11- 

7 

(28°  ) 

12- 

17 

(20°) 

347 

307 

192 

"ENTREV I LLE 

100 

6- 

10+ 

13 

12- 

19 

1- 

4 

(20°) 

1- 

4 

(20°) 

4 

-21 

(30°) 

10- 

30 

(29°) 

11- 

9 

(23°) 

11- 

9 

(23°) 

309 

309 

192 

fHATOM 

102 

6- 

19 

17 

12- 

19 

1- 

12 

(24°) 

1- 

12 

(24°) 

4- 

-21 

(31°) 

10- 

30 

(29°) 

11- 

•  10 

(26°) 

12- 

-18 

(22°) 

340 

302 

192 

flTRONELLE 

101 

L 

19 

25 

12-18+ 

None 

None 

"f 

18 

(32°) 

12- 

15 

(28° ) 

12- 

•15 

(28°) 

None 

300 

lLANTON 

99 

*9+ 

13 

12- 

19 

_ 

19 

(23°) 

_ 

1H 

(23°) 

-21 

(31°) 

10-31 

(30°) 

11- 

7 

(28°) 

12- 

17 

(22°) 

301 

261 

193 

SoRDOVA 

102 

6* 

9 

12- 

18+ 

18 

(18°) 

21 

(27°) 

-21 

(27°) 

10- 

30 

(26°) 

10- 

30 

(26°) 

11- 

9 

(22°) 

264 

192 

192 

- 

17 

12- 

18 

None 

2- 

18 

(27°) 

2- 

-18 

(27°) 

11- 

7 

(32°) 

12- 

15 

(28°) 

12- 

•17 

(23°) 

- 

300 

262 

ECATVR 

101 

6- 

10+ 

15 

12- 

18 

None 

2- 

18 

(26°) 

2- 

-18 

(26°) 

11- 

6 

(32°) 

11 

28 

(27°) 

12- 

17 

(21°) 

- 

283 

261 

IIMOPOLIS  LOCK  4 

100 

_ 

„ 

17 

12- 

19 

None 

_ 

18 

(26°) 

11- 

7 

(32°) 

12- 

15 

(28°) 

12- 

•18 

(19°) 

300 

EMOPOI.IS  LOCK  t<  DAM 

100 

6- 

16 

12- 

19 

- 

4 

(24°) 

9 

18 

(25°) 

21 

(32°) 

10- 

30 

(31°) 

11- 

1 1 

(25°) 

12- 

IB 

(19°) 

348 

266 

192 

OTBAN  CAA  AP 

100 

21 

12- 

19 

None 

4 

(27°) 

-18 

(29°) 

12- 

15 

(32°) 

12- 

17 

(26°) 

12- 

18 

(22°) 

- 

347 

300 

lUFAULA 

- 

2- 

l  B 

(24°) 

2- 

18 

(24°) 

2- 

18 

(24°) 

11- 

7 

(32°) 

12-16 

(28°) 

12- 

18 

(18°) 

303 

301 

262 

VKRGREEN  CAA  AP 

99 

5- 

28+ 

17 

12- 

19 

2- 

is 

(23°) 

2- 

18 

(23°) 

4- 

-21 

(31°) 

10- 

30 

(32°) 

12- 

15 

(28°) 

12- 

18 

(20°) 

303 

300 

192 

[airhofe 

99 

- 

24 

12- 

19 

None 

None 

-18 

(30°) 

12- 

18 

(27°) 

12- 

18 

(27°) 

12- 

19 

(24°) 

303 

Utette 

102 

!r 

10 

12- 

18+ 

_ 

18 

(22°) 

18 

(22°) 

A 

20 

(29°) 

10- 

25 

(31°) 

10-31 

(26°) 

11- 

(24°) 

263 

255 

188 

ORT  MORGAN 

95 

18 

34 

12- 

18 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

RISCO  CITY 

102 

6- 

21 

20 

12- 

18 

None 

1- 

4 

(28°) 

2- 

is 

(29°  ) 

12- 

IS 

JJJ,  | 

12- 

15 

(28°) 

12- 

•18 

(20°) 

- 

345 

300 

'ADSDEN  GAS  PL 

100 

6- 

10 

10 

12- 

19 

2- 

17 

(21°) 

2- 

17 

(21°) 

4- 

(30 

10-30 

10- 

31 

(27°) 

11- 

11 

(21°) 

267 

256 

192 

SNEVA 

103 

20 

12- 

19 

*~ 

4 

(24°) 

^~ 

18 

(25°) 

-18 

(25°) 

11- 

1  1 

(30°) 

12- 

17 

(26°) 

12- 

18 

(23°) 

348 

302 

266 

pODWATER 

- 

13 

12- 

18 

18 

(24°) 

18 

(24°) 

A 

-21 

(30°) 

11- 

7 

(31°) 

11- 

28 

(26°) 

12- 

17 

(19°) 

302 

283 

200 

1EENSBORO 

102 

g_ 

17 

16 

12- 

18 

None 

^_ 

18 

(25°) 

-18 

(25°) 

11- 

9 

(31°) 

12- 

15 

(26°) 

12- 

17 

(24°) 

- 

300 

264 

1EENV ILLE 

100 

5- 

27+ 

19 

12- 

18 

1- 

4 

(24°) 

2- 

18 

(28°) 

2- 

-18 

(28°) 

11- 

27 

(31°) 

12- 

15 

(28°) 

12- 

18 

(19°) 

348 

300 

201 

Kletville 

98 

8- 

16 

11 

12- 

18 

2- 

18 

(20°) 

2- 

18 

(20°) 

4- 

19 

(30°) 

11- 

6 

(28°) 

11- 

6 

(28°) 

11- 

28 

(22°) 

283 

261 

201 

SADLAND 

102 

25 

12- 

18+ 

None 

^_ 

18 

(28°) 

18 

(28°) 

12- 

17 

(29°) 

12- 

18 

(25°) 

None 

303 

302 

JGHLAND  HOME 

97 

g_ 

g 

24 

12- 

19 

None 

4 

(26°) 

~ 

18 

(31°) 

12- 

15 

(27°) 

12  - 

19 

(24°) 

- 

345 

'JWTSV I  LLE  4  SSE 

101 

10 

15 

12- 

18+ 

- 

12 

(24°) 

5 

(27°) 

21 

(30°) 

10- 

30 

(29°) 

11- 

9 

(26°) 

1 1- 

1  1 

(24°) 

303 

261 

192 

1FAYETTE 

100 

fi- 

10 

12 

12- 

18 

2- 

18 

(23°) 

2- 

18 

(23°) 

4- 

20 

(32°) 

11- 

7 

(28°) 

11- 

7 

(28°) 

12- 

17 

(17°) 

302 

262 

201 

(VINGSTON 

100 

9- 

17 

14 

12- 

19 

2- 

18 

(24°) 

2- 

18 

(24°) 

4- 

21 

(32°) 

10- 

30 

(31°) 

11- 

1 1 

(25°) 

12- 

17 

(22°) 

302 

266 

192 

JCKHART 

99 

5. 

23 

12- 

18+ 

None 

_ 

18 

(25°) 

~~ 

18 

(25°) 

12- 

IS 

(29°) 

12- 

18 

(23°) 

12- 

18 

(23°) 

303 

300 

VDISON 

102 

10 

12- 

18 

5 

(23°) 

21 

(28°) 

21 

(28°) 

10- 

30 

(29°) 

11- 

8 

(28°) 

11- 

9 

(22°) 

249 

201 

192 

*It»  JUNCTION  2  NE 

100 

6~ 

8+ 

^' 

18 

(23°) 

18 

(23°) 

18 

(23°) 

10- 

30 

(32°) 

11- 

10 

(27°) 

12- 

17 

(22°) 

302 

265 

254 

18 

12- 

19 

2- 

18 

(26°) 

1  2- 

18 

(23°) 

303 

- 

— 

'iXWELL  FIELD 

100 

7- 

7+ 

21 

12-18+ 

None 

2- 

18 

(29°) 

2- 

18 

(29°) 

12- 

17 

(27°) 

12-17 

(27°) 

12- 

18 

(21°) 

- 

302 

302 

WILE  WB  AIRPORT 

101 

_ 

1Q 

27 

12- 

18+ 

None 

None 

^' 

1  H 

(32°) 

12- 

15 

(30°) 

12- 

18 

(27°) 

None 

300 

iBILE 

101 

1  o 

29 

12- 

19+ 

None 

None 

4 

(32°) 

12- 

18 

(30°) 

None 

None 

- 

- 

348 

NTGOMERY  WB  AP 

100 

8 

19 

12- 

19 

None 

18 

(27°) 

18 

(27°) 

11- 

10 

(31°) 

12- 

17 

(26°) 

12- 

IB 

(20°) 

- 

302 

265 

'NTGOMERY  WB  CITY 

98 

fi- 

1+ 

22 

12- 

18 

None 

None 

2- 

18 

(31°) 

12- 

15 

(31°) 

12- 

17 

(28°) 

12- 

18 

(22°) 

- 

- 

300 

'SCLE  SHOALS  CAA  AP 

102 

6- 

10 

14 

12- 

18 

None 

2- 

18 

(28°) 

2- 

18 

(28°) 

10- 

31 

(31°) 

11- 

9 

(28°) 

12- 

17 

(17°) 

- 

264 

255 

EONTA 

101 

- 

11 

12- 

18+ 

18 

(20°) 

*" 

21 

(28°) 

^- 

21 

(28°) 

10- 

30 

(30°) 

11- 

9 

(22°) 

11- 

9 

(22°) 

264 

202 

192 

ARE 

100 

5- 

9R 

21 

12- 

18 

None 

18 

(28°) 

18 

(28°) 

12- 

15 

(30°) 

1  2- 

17 

(27°) 

1  2- 

18 

(21°) 

302 

300 

LL  CITY  5  NW 

99 

11  + 

11 

12- 

19 

18 

(19°) 

(- 

21 

(28°) 

^~ 

21 

(28°) 

10- 

30 

(32°) 

11- 

11 

(27°) 

11- 

28 

(24°) 

283 

204 

192 

ATTV ILLE 

98 

fi- 

17+ 

12- 

19 

2- 

18 

(24°) 

2- 

1  8 

(24°) 

2- 

18 

(24°) 

11- 

11 

(31°) 

12- 

17 

(24°) 

12- 

17 

(24°) 

302 

302 

266 

SHMATAHA 

102 

6- 

20 

15 

12- 

19 

2- 

18 

(23°) 

2- 

18 

(23°) 

4- 

21 

(31°) 

10- 

30 

(31°) 

11- 

11 

(28°) 

12- 

18 

(19°) 

303 

266 

192 

BERTSDALE  7  E 

99 

23 

12- 

19 

None 

18 

(27°) 

18 

(27°) 

12- 

15 

(31°) 

12- 

18 

(25°) 

12- 

19 

(23°) 

303 

300 

CK  MILLS 
SSELLVI LLE  2 

99 

i 

12 

12- 

19 

18 

(19°) 

18 

(19°) 

21 

(29°) 

10- 

30 

(31°) 

11- 

7 

(26°) 

11- 

11 

(24°) 

266 

262 

192 

10 

12- 

18 

10- 

30 

(28°) 

10- 

30 

(28°) 

11- 

11 

(22°) 

- 

- 

- 

INT  BERNARD 

103 

9- 

1 

12- 

18 

2- 

18 

(20°) 

4- 

21 

(28°) 

4- 

21 

(28°) 

10- 

31 

(30°) 

1  l- 

9 

(28°) 

11- 

29 

(23°) 

284 

202 

193 

ND  MT  STATE  FARM  API 

99 

9- 

1 

10 

12- 

18 

2- 

18 

(21°) 

4- 

21 

(28°) 

4- 

21 

(28°) 

11- 

6 

(31°) 

11- 

9 

(26°) 

11- 

28 

(23°) 

283 

202 

199 

OTTSBORO 

101 

6- 

10+ 

8 

12- 

18 

2- 

18 

(20°) 

4- 

21 

(28°) 

4- 

21 

(28°) 

10- 

30 

(30°) 

11- 

6 

(27°) 

11- 

9 

(21°) 

264 

199 

192 

LMA 

101 

9- 

17 

18 

12- 

19 

1- 

4 

(26°) 

2- 

18 

(27°) 

2- 

18 

(27°) 

11- 

10 

(31°) 

12- 

17 

(27°) 

12- 

18 

(20°) 

348 

302 

265 

L  LAD  EG  A 

100 

6- 

10+ 

10 

12- 

19 

2- 

18 

(19°) 

4- 

21 

(28°) 

4- 

21 

(28°) 

10- 

30 

(31°) 

11- 

9 

(27°) 

11- 

28 

(24°) 

283 

202 

192 

3MASV ILLE 

6- 

20 

12- 

18 

None 

1- 

4 

(28°) 

2- 

18 

(30°) 

11- 

10 

(32°) 

12- 

15 

(26°) 

12- 

17 

(24°) 

345 

265 

DT 

99 

8- 

7+ 

19 

12- 

18 

None 

2- 

18 

(29°) 

2- 

18 

(29°) 

12- 

15 

(29°) 

12- 

17 

(26°) 

12- 

18 

(19°) 

302 

300 

3CALOOSA  CAA  AP 

6- 

19 

12- 

19 

2- 

18 

(23°) 

2- 

18 

(23°) 

4- 

21 

(31°) 

10- 

30 

(31°) 

11- 

11 

(26°) 

12- 

17 

(22°) 

302 

266 

192 

5KEGEE 

l98 

8- 

7+ 

18 

12- 

18 

2- 

18 

(23°) 

2- 

18 

(23°) 

4- 

22 

(32°) 

11- 

11 

(31°) 

12- 

17 

(24°) 

12- 

17 

(24°) 

302 

302 

203 

ION  SPRINGS 

99 

9- 

18 

15 

12- 

18 

Nc 

ne 

2- 

18 

(28°) 

2- 

18 

(28°) 

11- 

7 

(30°) 

12- 

17 

(22°) 

262 

tvERsnr 

101 

6- 

10+ 

16 

12- 

18+ 

2- 

18 

(24°) 

2- 

18 

(24°) 

4- 

21 

(31°) 

11- 

9 

(29°) 

12- 

15 

(28°) 

12- 

17 

(22°) 

302 

300 

202 

-.LEY  HEAD 

99 

9- 

1 

11 

12- 

17 

4- 

21 

(24°) 

4- 

21 

(24°) 

4- 

21 

(24°) 

10- 

30 

(25°) 

10- 

30 

(25°) 

11- 

6 

(24°) 

199 

192 

192 

rUMPKA 

96 

5- 

27+ 

19 

12- 

18+ 

None 

2-18 

(26°) 

2- 

18 

(26°) 

11- 

28 

(31°) 

12- 

17 

(25°) 

12- 

18 

(19°) 

302 

283 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec. 

Annual 

1EM0P0LIS  LOCK  4 

EVAP 

B2.75 

B3.31 

'3.84 

B4.82 

6.15 

4.73 

5.01 

4.73 

3.75 

2.53 

1.76 

DEP. 

WIND 

1705 

1570 

1363 

B  368 

562 

297 

444 

928 

874 

922 

1714 

■AIRH0PE 

EVAP 

B2.03 

B1.70 

B3.98 

B4.71 

B5.74 

B4.S2 

B5.72 

5.04 

B5.08 

4.43 

B2.33 

Bl  .76 

47.04 

DEP. 

.05 

-  .66 

.34 

-  .20 

-  .38 

-1.68 

-  .16 

-  .57 

.55 

.75 

-  .04 

.14 

-  1.86 

WIND 

1431 

1180 

879 

1075 

729 

757 

710 

556 

921 

842 

956 

1341 

11377 

IART1N  DAM 

EVAP 

B1.86 

B1.73 

B4.26 

B5.54 

B6.44 

B5.65 

B6.89 

6.69 

B6.34 

4.48 

2.82 

B2.15 

54.85 

DEP. 

WIND 

1157 

1412 

1228 

1490 

770 

690 

740 

720 

1405 

1285 

1330 

1890 

14117 

Stj-e  roferenc*  note*  following  Station  Index 

-  159  - 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

1  Precip.  ! 

> 

UJ 

Month 
opened 

Month 
closed 

ABBEVILLE 

0006 

HENRY 

* 

31  34 

85  15 

465 

c 

ADDISON 

oo6a 

WINSTON 

2 

3*  13 

87  11 

795 

c 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

LAWRENCE 

ALBERTA 

0140 

1 

32  14 

87  25 

175 

ALBERTVILLE  1  S 

01 A8 

MARSHALL 

12 

34  15 

86  13 

1114 

28 

2» 

12  3 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

85  52 

660 

1  1 

11 

1  2  3 

AL ICEV1LLE 

oi  ra 

PICKENS 

19 

33  08 

88  09 

160 

I  4 

2 

ANDALUSI A 

COVI NGTON 

16 

ANN  I  ST ON  CAA  A ] RPORT 

02  7  2 

7 

33  35 

85  51 

599 

7 

1 

0938 

2 

34  OA 

87  13 

500 

16 

ASHLAND 

0369 

CLAY 

11 

33  16 

85  50 

1010 

C 

A5HVILLC 

0977 

ST  CLAIR 

7 

33  50 

86  16 

570 

38 

2 

ATMORt  STATE  FARM 

0402 

6 

31  10 

87  29 

300 

]  0 

10 

AUBURN  3  SW 

0*22 

11 

32  34 

85  31 

730 

62 

76 

* 

AUBURN  SCS  10 

0627 

LEE 

11 

32  36 

85  29 

700 

C 

AUTAUGAVILLE 

0440 

AUTAUGA 

1 

32  26 

86  39 

200 

13 

2 

MAY 

BAY  MINETTE 

0583 

9 

30  53 

87  47 

268 

2  9 

35 

8ELGRE  EN 

0631 

12 

34  26 

87  52 

910 

18 

8ELLE  HINA  2  N 

0655 

LIMESTONE 

12 

34  42 

86  S3 

600 

5 

5 

1  2  3 

BERRY 

0746 

FAYETTE 

2 

33  40 

87  36 

452 

C 

BI LL I NGSLE Y 

0823 

1 

32  40 

86  43 

380 

19 

06  3 1 

JEFFERSON 

33  34 

86  45 

610 

16 

16 

t BIRMINGHAM 

0696 

JEFFERSON 

2 

33  32 

8b  50 

694 

66 

66 

1  2  3 

BISHOP 

0&54 

COLBERT 

12 

34  39 

88  07 

470 

16 

2 

1069 

CRENSHAW 

6 

31  35 

86  16 

284 

24 

i  084 

6 

31  04 

87  03 

85 

36 

39 

BRIDGEPORT  2  W 

1  099 

JACKSON 

12 

34  56 

85  45 

660 

58 

2 

BRUNDIDGE 

1  178 

PIKE 

5 

31  43 

85  49 

515 

24 

2 

13  00 

1 

32  02 

87  19 

110 

4 

* 

CAMP Be  LL 

1315 

13 

31  55 

87  59 

93 

CAMP  HILL  2  NW 

132* 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  41 

680 

5 

5 

1  2  3 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

2 

33  54 

87  32 

430 

15 

2 

CENTER  GROVE 

1520 

3 

32  57 

87  08 

230 

37 

37 

1  566 

13 

31  28 

88  15 

195 

5 

5 

CHILDERSBURG 

L615 

TALLADEGA 

7 

33  17 

86  21 

480 

17 

2 

CITRONELLE 

L685 

MOBILE 

9 

31  05 

88  14 

331 

65 

66 

12  3 

1694 

7 

32  51 

86  38 

580 

61 

61 

1725 

5 

31  53 

85  27 

590 

26 

COFFEE  SPRINGS 

i  e  o : 

GENEVA 

5 

31  10 

85  55 

265 

31 

2 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

12 

34  45 

87  51 

479 

3 

2  C 

COLUMBIA  1  H 

5 

31  18 

85  08 

130 

IB 

19-0 

2 

33  46 

87  11 

334 

33 

51 

CUBA 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

88  23 

215 

14 

2 

DADEV1LLE 

2119 

TALLAPOOSA 

1  1 

32  50 

85  45 

760 

41 

2 

TALLAPOOSA 

2141 

13 

33  00 

88  17 

207 

48 

0ANV1 LLE 

2149 

MORGAN 

12 

34  25 

87  04 

595 

9 

OAYTON 

2186 

MARENGO 

13 

32  21 

B7  39 

220 

6 

14 

1  2  3 

OECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  37 

86  58 

573 

72 

75 

1  2  3 

DECATUR  4 

MORGAN 

DECATUR  SUBSTATION 

2  22  1 

MORGAN 

12 

34  36 

86  58 

588 

5 

DEMOPOLIS  LOCK  A 

2240 

13 

32  31 

87  51 

100 

* 

6* 

4 

DEMOPOLIS  LOCK  &  DAM 

:  2  h  5 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

100 

3 

3 

12  3 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

31  14 

85  26 

321 

16 

36 

1  2  3 

2577 

10 

31  25 

86  04 

204 

26 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

87  48 

252 

1* 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

* 

31  53 

85  08 

254 

70 

70 

1  2  3 

EUTAW  LOCK  7 

27*2 

GREENE 

2 

32  47 

87  50 

114 

17 

2  C 

c  a ] rhOPE 

2613 

BALDWIN 

9 

30  32 

87  55 

23 

36 

36 

36 

9 

31  06 

86  33 

232 

5 

FALKVILLE 

2640 

MORGAN 

12 

34  22 

86  55 

620 

15 

2 

fFALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

28*8 

WINSTON 

2 

34  04 

87  20 

650 

13 

2 

2d  A3 

13 

33  41 

87  50 

350 

19 

28 

2945 

12 

34  46 

85  41 

1380 

15 

FLORENCE  AT  LOCK 

2976 

LAUDERDALE 

12 

34  47 

87  40 

450 

70 

2 

tFOST  DEPOSIT  1  W 

3  02'^ 

LOWNDES 

6 

31  59 

86  36 

480 

5* 

2 

FORT  MOR GAN 

5 

FORT  PAYNE 

304? 

7 

34  26 

85  43 

879 

12 

FRISCO  CITY 

3105 

8 

31  26 

87  24 

410 

5 

24 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

7 

34  01 

86  00 

554 

67 

70 

2 

GADSDEN  GAS  PLANT 

S154 

ETOWAH 

7 

34  01 

86  00 

565 

1 

1 

MAR 

1  2  3 

31-00 

CULLMAN 

2 

34  01 

86  45 

500 

13 

3255 

5 

31  02 

85  52 

107 

16 

29 

GOODWATER 

3399 

COOSA 

7 

33  04 

86  03 

1010 

bl 

61 

12  3 

GORGAS 

3430 

WALKER 

2 

33  39 

87  13 

300 

17 

2 

GREENSBORO 

3519 

6 

31  50 

86  38 

444 

7  2 

55 

3524 

6 

31  50 

86  38 

420 

GULF  SHORES  2  SSE 

3559 

BALDWIN 

9 

30  16 

87  40 

10 

5 

2 

GUNTERSV1LLE  CITY  HATER  WKS 

3576 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

610 

11 

2  C 

3  6  2  0 

2 

34  14 

87  37 

947 

1  7 

17 

36*4 

13 

34  08 

87  39 

498 

38 

f  HARP  I SBURG  C AH ABA  TOWER 

3697 

PERRY 

3 

32  48 

87  11 

600 

19 

2 

HAYNEVILLE 

3748 

LOWNDES 

1 

32  11 

86  35 

200 

15 

2 

HEADLAND 

3761 

5 

31  21 

85  20 

370 

4 

* 

3816 

6 

31  57 

86  19 

594 

6  2 

62 

H [ GHTOWER 

3842 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85  24 

10 

HODGES 

3899 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

845 

16 

2 

HUNTSVI LLE  SUBSTATION 

4060 

MADISON 

12 

34  43 

86  35 

611 

5 

2 

HUNTSVILLE  *  SSE 

4061 

MADISON 

12 

3*  42 

86  35 

610 

15 

30 

1  2  3 

HYTOP 

4099 

JACKSON 

12 

34  54 

86  05 

1500 

19 

2 

JACKSON  LOCK  1 

-.192 

CLARKE 

13 

31  33 

88  01 

10 

30 

2  C 

JACKSON  SHOALS 

4198 

TALLADEGA 

7 

33  32 

86  12 

475 

17 

2 

JACKSONVILLE 

4209 

CALHOUN 

7 

33  49 

85  45 

710 

C 

JORDAN  DAM 

4306 

ELMORE 

7 

32  37 

86  15 

290 

1  ? 

2 

LA  FAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

11 

32  54 

85  24 

830 

9 

5 

1  2  3 

Station 

Index  No. 

County 

a 

| 
O 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refe 
to 

table  | 

Temp. 

Precip.  ; 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

LAY  DAM 

460} 

CHILTON 

7 

32  58 

86  31 

2  ' 

LEEDS 

461  9 

JEFFERSON 

3 

33  33 

86  33 

636 

1  7 

LEESBURG 

462  r 

CHEROKEE 

34  11 

85  46 

569 

61 

I 

LIVINGSTON 

4  7  96 

32  35 

88  11 

160 

55 

51 

12  9 

LOCKHART 

COVINGTON 

1  6 

12  9 

LOCK  17 

TUSCALOOSA 

2 

1  * 

2  1 

MADISON 

MADISON 

1? 

34  42 

86  45 

573 

60 

60 

1  2  3 

4996 

JEFFERSON 

33  30 

86  51 

654 

17 

MAGNOLIA 

5004 

MARENGO 

1 

3  2  08 

87  39 

185 

l 

THAR  ION  1  N 

PERRY 

32  36 

230 

MARION  JUNCTION 

5116 

DALLAS 

3 

32  26 

87  14 

204 

1  6 

2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

DALLAS 

3 

1  2  3 

MARTIN  DAM 

5140 

TALLAPOOSA 

1 1 

32  40 

85  55 

340 

4 

29 

* 

1  2  3  t 

MAXWELL  FIELD 

5202 

MONTGOMERY 

32  23 

86  21 

165 

20 

20 

MC  CALLA  2  NE 

9233 

JEFFERSON 

? 

33  21 

66  59 

550 

3 

2 

MELVIN 

53  54 

CHOCTAW 

19 

31  56 

88  27 

354 

13 

2 

TMERTZ  PONDV1LLE  TOWER 

53  82 

BIBB 

3 

32  53 

B7  20 

600 

19 

2 

5397 

32  04 

85  32 

490 

1 

MILLERS  FERRY 

54  1  7 

32  06 

87  22 

7B 

2  3 

2 

MITCHELL  OAM 

CHILTON 

7 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE 

9 

12  3  | 

tMOBILE 

5483 

MOB  1 LE 

30  42 

88  02 

71 

82 

83 

MONTE  SANO 

5529 

MAD  I  SON 

34  43 

86  31 

1650 

1* 

MONT EVA LLO 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

MONTGOMERY 

1 

12  3  1 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MONTGOMERY 

1 

82 

1  2  3  <•  jt 

MOULTON 

562? 

LAWRENCE 

1  2 

34  29 

87  17 

630 

13 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AIRPORT 

5749 

COLBERT 

1  2 

34  45 

67  37 

536 

6* 

70 

12  3' 

NATCHEZ 

5  '85 

MONROE 

1 

2  I1 

NEW  BROCKTON 

COFFEE 

5 

NEWBURG 

FRANKLIN 

12 

87  35 

2  « 

NEW  MARKET 

5*6? 

MADISON 

1  2 

34  55 

86  26 

760 

11 

NEWTON 

3875 

DALE 

i 

31  20 

85  36 

220 

38 

ONEONTA 

BLOUNT 

2 

1  2  1  ' 

OR RV I LLE 

DALLAS 

I 

2  j 

OZARK 

DALE 

5 

52 

1  2  1  1 

PAINT  ROCK 

62  2£ 

JACKSON 

34  40 

86  2  0 

610 

18 

PALMERDALE  2  W 

6  2  46 

JEFFERSON 

33  44 

86  41 

798 

£ 

PELL  CITY  5  NW 

6328 

33  38 

3 

1  2  3 

PENNINGTON  LOCK  2 

CHOCTAW 

13 

2 

PERRYVILLE 

636? 

PERRY 

3 

32  37 

12 

2  1 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

31  35 

87  16 

195 

( 

PICKENSV1LLE 

6414 

33  13 

88  16 

163 

13 

2 

PINE  HILL 

1 

2 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

6 

» 

PLANT ERSV I LLE 

DALLAS 

1 

1 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6C?1 

JACKSON 

1  2 

34  57 

85  55 

633 

5 

PLEASANT  HILL 

6  52  6 

32  09 

86  55 

100 

(  1 

PRATTVILLE 

AUTAUGA 

1 

1   2  3 

PRIMROSE  FARM 

6684 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

2 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

1  3 

32  12 

63 

12  3 

RED  BAY 

6  8  05 

FRANKLIN 

12 

34  27 

88  09 

627 

9 

2 

REFORM 

634? 

33  23 

88  01 

242 

16 

2 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

6 

31  22 

2 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

6 

(  ill 

ROBERTSDALE  7  E 

69J  a 

BALDWIN 

9 

30  33 

12  3 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

33  09 

85  ia 

745 

19 

23 

1  2  3 

RUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

34  30 

87  44 

740 

2 

2 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

34  31 

1  2  3 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

1  2  3 

iAND  MT  STA  FARM  API 

72  07 

DE  KALB 

12 

34  17 

12  1 

72  8  2 

JEFFERSON 

33  43 

86  58 

304 

16 

2           1  | 

SCOTTSBORO 

7304 

34  41 

86  02 

660 

71 

72 

12  9      i  1 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

731  C 

34  41 

86  01 

660 

5 

2 

SEALE 

7326 

RUSSELL 

* 

32  18 

85  10 

370 

2  ■ 

SEALE  6  W 

7329 

RUSSELL 

32  IB 

85  15 

550 

SEPT 

2  \m 

7366 

1 

32  25 

87  00 

147 

7* 

74 

1  2  3 

SHEFFIELD  TVA  NRSY 

7415 

COLBERT 

34  46 

87  42 

505 

19 

2  91 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460 

LIMESTONE 

1  2 

34  51 

87  12 

2 

SLOCOMB  4  S 

7576 

GENEVA 

5 

31  03 

2         !  1 

SNOW  HILL 

7£  20 

WILCOX 

1 

32  00 

225 

2 

SOUTH  HILL 

7671 

34  24 

86  02 

990 

18 

2  B 

7963 

32  32 

87  11 

145 

9 

2 

796? 

34  53 

2  ; 

SYLACAUGA  2  W 

TALLADEGA 

7 

2         \  ] 

Sylvan  I a 

DE  KALB 

12 

34  34 

2          [  1 

TALLADEGA 

so:  4 

T  AL'-ADEGA 

33  27 

86  06 

565 

6* 

65 

1  2  3 

TALLADEGA  HORN  MTN.  TOWER 

8  03? 

TALLADEGA 

33  IB 

86  04 

1919 

5 

2 

TH0MASV1LLE 

31  55 

1  2  3 

T MORS BY  1  SW 

82  04 

CHILTON 

1 

32  54 

86  44 

C  £|l 

THURLOW  DAM 

621  5 

ELMORE 

11 

32  32 

85  54 

288 

TONEY 

62  59 

MAD  I  SON 

12 

34  54 

86  44 

750 

12 

2     C  IM 

TRAFFORD 

8  26  5 

JEFFERSON 

33  49 

86  44 

470 

12 

2  C 

TROY 

8  3  2  3 

PIKE 

10 

31  49 

85  59 

1  2  3  C 

TUSCALOOSA  CAA  AIRPORT 

8  38  0 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

170 

72 

73 

1  2  3 

TUSCALOOSA  LOCK  6  DAM 

8365 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

152 

2 

TUSKEGEE 

M39P 

11 

32  26 

85  42 

459 

55 

55 

I  2  9 

UNION  SPRINGS 

8438 

6 

32  08 

85  44 

490 

67 

87 

1  2  1 

UNION  TOWN 

8446 

32  27 

87  31 

273 

45 

2          t  1 

UNIVERSITY 

6*5* 

TUSCALOOSA 

2 

33  12 

87  33 

225 

73 

75 

1  2  J  C 

VALLEY  HEAD 

8*69 

DE  KALB 

7 

34  34 

85  36 

1031 

69 

59 

12  9 

e*  1 7 

TUSCALOOSA 

33  10 

87  13 

485 

13 

2  II 

VERNON 

8517 

33  45 

88  07 

180 

<  1 

WADLEY 

8605 

RANDOLPH 

33  08 

85  34 

640 

20 

2 

JWALLACE 

8637 

ESCAMBIA 

6 

31  13 

87  13 

135 

13 

2 

WALNUT  GROVE 

bt4  e 

ETOWAH 

2 

34  04 

86  19 

850 

12 

WATERLOO 

[:•;>■<  6 

LAUDERDALE 

34  55 

88  04 

445 

57 

2  | 

WEST  BLOC  TON 

-  8  09 

33  07 

67  07 

500 

13 

2  II 

WETUMPKA 

BS59 

ELMORE 

7 

32  32 

86  12 

205 

56 

62 

1  2  3 

WHATLEY 

866  1 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

1* 

2 

WHEELER  DAM 

88  7  5 

LAWRENCE 

1  2 

34  47 

87  21 

580 

18 

WHITFIELD  LOCK  3 

892  5 

CHOCTAW 

13 

32  17 

88  01 

33 

30 

2 

WIDOWS  CREEK  STEAM  PLANT 

8  >36 

JACKSON 

1? 

34  53 

85  45 

612 

* 

2    C  II 

WILSON  DAM 

898<i 

COLBERT 

12 

34  48 

87  37 

530 

5 

2 

W INF  I  ELD  2  SW 

8  99  4 

FAYETTE 

13 

33  55 

87  50 

468 

20 

2 

YATES  HYDRO  PLANT 

91  03 

ELMORE 

11 

32  34 

85  54 

335 

63 

2 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

12 

34  57 

67  53 

790 

5 

2 

t     1 "ALABAMA ■     2-BLACK  WARRIOR,     3-CAHABA,     4— CHATTAHOOCHEE i      5-CHOCTAWHATCHEE i     6-CONECUH,     7-COOSA,     8-ESCAM6IA,     9-&ULF,      10-PEA,     1 1-TALLAPOOSA ,     1 2-TENNESSEE i  13-T0MB:GBEE 
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CHATTANOOGA:  1954 


ALABAMA  -  JANUARY  1954 
A.  R .  Long,  Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 


Temperature 

Average  temperature  for  January  was  47.7°,  or  0.8°  above 
normal.     Temperatures  in  the  northern  division  of  the 
State  averaged  1.3°  above  normal;   in  the  middle  divi- 
sion, 0.8°  above  normal;  and,  in  the  southern  division, 
1.4°  above  normal.     Highest  temperature  reported  was 
79°  at  Chatom,  Selma,  and  Robertsdale  7  E  on  the  21st 
and  at  Thomasville  on  the  22d.     Lowest  temperature  re- 
ported was  11°  at  Russellville  2  on  the  12th. 

Precipitation 

Total  monthly  precipitation  averaged  4.09  inches,  or 
0.93  inches  below  normal.     Precipitation  in  the  northern 
division  of  the  State  averaged  2.38  inches  above  normal; 
in  the  middle  division,  3.11  inches  below  normal;  and, 
in  the  southern  division,  3.26  inches  below  normal.  In 
the  northern  portion  of  Alabama,  there  were  two  periods 
of  flash  floods,  due  to  heavy  rainfall,  while  many  sta- 
tions in  southern  and  central  sections  had  monthly  pre- 
cipitation totals  of  less  than  one  inch.     Greatest  monthly 
total  was  13.31  inches  at  Shoemaker  Springs;  the  least , 
0.53  inches  at  Tuskegee. 

The  U.  S.  Geological  Survey  reports  as  follows  on  ground 
water  conditions:     "Streamflow  ranged  from  just  above 
normal  in  the  southern  part  of  the  State  to  excessive 
in  the  northern  part.     There  was  much  flooding  of  low- 
lands along  streams  and  rivers  in  the  northern  part. 
Storage  in  Lake  Martin  was  well  below  average.  In 
general  ground-water  levels  rose  sharply  during  the  last 
half  of  the  month,  but  in  the  heavily  pumped  Selma  area, 
the  water  level  in  the  key  well  reached  a  new  record- 
low  for  January.     Water  levels  in  this  well  have  shown 
a  gradual  decline  over  a  period  of  5  years  of  record." 

Forest  fires  totaled  657  for  the  State,  during  January, 
mostly  in  the  south  and  central  portions,  as  a  result 
of  the  extremely  dry  weather. 

Sleet 

Light  sleet  occurred  on  the  11th  at  Birmingham,  Calera, 
Gadsden,  Gorgas  ,  Orrville  and  Pell  City.     Light  sleet 
occurred  on  the  22d  at  Carbon  Hill,  Falls  City  Black 
Pond  Tower,  Haleyville,  Hamilton  (also  on  29th),  Hodges 
and  Russellville. 

Snow 

A  trace  of  snow,  which  mostly  melted  as  it  fell,  occurred 
at  the  following  stations  on  the  11th:  Aliceville, 
Anniston,  Birmingham,  Clanton,  Cordova,  Dancy ,  Elrod, 
Greensboro,  Montgomery,  Palmerdale,  Pell  City,  St.  Ber- 
nard, Sayre,  Talladega,  Tuscaloosa  Caa  Airport,  and 
Vance.     22d:     Carbon  Hill,  Dancy,  Falls  City  Black  Pond 
Tower,  Gainesville,  Haleyville,  Hamilton  and  McCalla. 

Total  monthly  amounts  of  snowfall,  greater  than  a  trace, 
were:     Albertville  1  S,  0.5  inch;  Arley ,  0.7  inch;  Belle 
Mina  2  N,  2.5  inches;  Boaz ,  1.0  inch;  Carbon  Hill,  1.5 
inches;  Collinsville ,  0.5  inch;  Garden  City,  0.9  inch; 
Haleyville,  1.5  inches;  Hamilton,  0.7  inch;  Hodges,  2.2 
inches;  Leesburg,  1.0  inch;  Madison,  2.0  inches;  McCalla 
2  NE,  0.3  inch;  Muscle  Shoals  CAA  AP,  2.0  inches; 
Russellville  2,  1.3  inches;  Sand  Mountain  State  Farm, 
4.0  inches;  Valley  Head,  2.3  inches;  and,  Winfield  2  SW , 
2.0  inches. 

Crops 

Soil  Moisture:     Soil  moisture  was  ample  over  the  entire 
State  during  the  month,  and  was  excessive  in  northern 
counties.     Preparation  of  soil  was  delayed  by  wet  soils, 
during  the  first  half  of  the  month,  but  became  quite 
active  during  the  latter  half.     CROPS :     Winter  grains 
and  cover  crops  were  retarded  by  cool  weather  in  north- 
ern counties  during  the  first  three  weeks  of  the  month; 
however,  these  crops  made  excellent  growth  with  the  ad- 
vent of  warm  weather  during  the  last  week.     Some  stands 
of  late  planted  Crimson  Clover  were  killed  by  cold  wea- 
ther in  Lauderdale  County.     Planting  of  Irish  potatoes 
was  under  way  in  Mobile  and  Baldwin  Counties  by  the  end 
of  the  month.     Livestock:     While  some  winter  grazing 
was  possiblj  in  southern  counties,  supplemental  feeding 
was  necessary  in  most  northern  counties  throughout  the 
month.     The  condition  of  livestock  was  generally  fair 
to  poor,  especially  in  northwestern  counties  where 
cattle  were  thin  and  were  showing  a  protein  deficiency; 
emergency  feed  was  shipped  into  this  area. 


Flash  Floods 

There  were  two  periods  of  flash  floods  in  north  Alabama 
during  January.     Please  note  the  two  rainfall  maps  in 
this  bulletin  and  the  rainfall  table  shown  below. 

The  first  period  of  flash  floods  resulted  from  heavy 
rains  of  January  14-16.     Our  Birmingham  Weather  Bureau 
Office  reports  as  follows:     "In  the  Birmingham  area  heavi 
rains  during  the  evening  of  the  15th  caused  the  flooding 
of  numerous  homes  and  several  business  houses.     It  was 
reported  that  overflowing  Valley  Creek  rose  to  about 
knee  deep  in  about  ten  homes.     Traffic  was  halted  at 
several  intersections  and  underpasses.     One  underpass  wai 
still  closed  to  traffic  during  the  early  morning  of  the 
16th.     Although  no  heavy  damages  were  reported,  total 
property  damages  would  probably  amount  to  several  thou- 
sand dollars."    Local  flooding  was  also  reported  in  the 
Trussville,  Gadsden,  Albertville,  Boaz,  Sand  Mountain 
and  other  areas. 

The  second  period  of  flash  floods  resulted  from  the 
heavy  rains  of  January  20-22.     The  greatest  damage 
seems  to  have  been  in  Limestone  and  Madison  Counties. 
Incomplete  reports  received  at  this  office  are  given 
below: 

Madison  County  and  Huntsville  Area:     "More  than  126 
families  were  evacuated  from  the  Big  Cove  and  other 
areas,  during  the  night  of  January  21-22,  by  the  Red 
Cross,  National  Guard  troops,  Highway  patrolmen,  sher- 
iff's deputies,  and  volunteer  workers.     Some  resi- 
dences had  one  foot  of  water  in  them  at  the  peak  of 
the  flood." 

"The  upper  branches  of  Flint  River,  around  New  Market, 
Moore's  Mill,  Ryland  and  Three  Forks  of  Flint,  were 
hit  today  (21-22)  by  the  highest  waters  in  the  history 
of  those  areas.     Water  was  six  feet  deep  in  one  resi- 
dence.    Overflow  of  Mountain  Fork  Creek  swept  away  one 
residence  at  New  Market  and  flooded  two  others.  Homes 
were  flooded  in  Meridianville .     Roads  were  under  water 
in  every  section  of  Madison  County.     Practically  every 
wooden  bridge  in  the  northwest  section  of  Madison  County 
was  washed  away.     Farmers  who  had  been  praying  for  rain 
on  account  of  dry    wells  are  now  asking  that  the  rains 
stop . " 

Jackson  County:     "Mail  routes  and  school  bus  routes 
were  blocked  by  high  waters  in  Jackson  County." 

Limestone  County  and  Athens  Area:     "All  roads  between 
Athens  and  Huntsville  were  blocked;  many  bridges  were 
washed  out;  bridges  were  covered  by  water  on  Highway 
52  and  the  Nick  Davis  Road.     Overflow  from  Town  Creek 
rose  to  a  depth  of  several  iuches  in  two  stores  on  the 
21st.     Water  drove  a  number  of  families  from  their  homes, 
disrupted  bus  and  private  travel,  and  did  untold  damage 
to  roads  and  bridges  in  the  area.     Many  thousands  of 
dollars  worth  of  damage  has  been  done  to  county  roads 
and  bridges  in  Limestone  County." 

Morgan  County.  Hartselle  Area:     "Flash  floods  caused 
considerable  damage  to  roads  and  bridges  in  the  Hart- 
selle area." 

These  flash  floods  caused  an  estimated  damage  of 
$100,000. 

Floods  on  Larger  Streams 

As  a  result  of  heavy  rainfall  over  northwest  Georgia 
and  northeast  Alabama  during  the  periods  January  14-16 
and  20-22 ,  the  Coosa  River  at  Gadsden  was  above  the 
flood  stage,  20  feet,  from  the  17th  until  the  30th, 
with  crest  stages  of  23.8  feet  on  the  18th  and  24.3 
feet  on  the  25th.     Estimated  rural  damages,  caused  by 
this  flood,  are  $215,000. 

Our  Mobile  Weather  Bureau  Office  reports  as  follows: 
"On  January  15th  and  16th  rains  occurred  over  the 
Warrior  and  Tombigbee  watersheds  averaging  approxi- 
mately four  inches  over  the  upper  Warrior  and  Approxi- 
mately two  inches  over  the  upper  Tombigbee.     No  reports 
of  severe  damage  were  received  and  it  is  likely  that 
losses  were  small.     Floods  are  expected  at  this  season 
and  only  movable  equipment  is  used  by  logging  interests 
in  the  lowlands." 

The  Tennessee  River  was  above  the  flood  stage  at 
Florence,  Alabama  (18  feet)  from  January  17th  through 
the  28th.     Crest  stage  was  about  24.2  ft.  on  the  23d. 
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Severe  Storms 

hunderstorms ,  high  winds,  and  flash  floods  occurred 
n  northern  Alabama  on  the  night  of  January  15-16. 
The  most  severe  damage  from  strong  winds  occurred  in 
he  Albertville-Boaz  area  in  Marshall  County,  where 
everal  buildings,   including  a  small  aircraft  hangar, 
ere  destroyed  or  damaged.     About  2:30  a.m.   on  January 
6th,  high  winds  blew  down  a  concrete  block  warehouse, 
nd  500  broiler  chickens  were  lost  in  a  building  when 
he  current   failed,   letting  them  chill.     A  metal  hangar 
as  lifted  from  its  foundation  and  moved  18  feet.  Numer- 
ius  television  antennas  and  trees  were  blown  down." 

tally  Rainfall  for  Selected  Stations  in  North  Alabama  for 
■wo  Periods  of  Flash  Floods. 


Some  wind  damage  was  reported  in  Boaz  on  the  night  of  the 
15-16th . 

High  winds  on  the  15-16th  caused  slight  damages  to  bill- 
boards and  trees  in  the  McCalla  area. 

Property  damages,  caused  by  these  storms,  are  estimated 
at  $30,000. 

Neither  tornadoes  nor  hail  were  reported  during  the 
month.     -  A.R.L. 


3-Day  Periods,  January  14-16  and  20-22,   1954,  Causing 
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TOTAL  PRECIPITATION,   JANUARY  14-16,  1954 


Hourly  precipitation  data  froai  recorder  stations  will  be  avallrble  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data 
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TOTAL  PRECIPITATION,   JANUARY  21-23,  1954 
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Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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No.  ol  Day. 

Total 

.1 

3Z 
EZ 

ll 

Greatest  Day 

Q 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  of  Day* 

Max. 

Mln. 

3 

0 
H 

tS-r.  1 
9-9 

e 

| 

3 
£ 

i 
1 

or  More 

B  1 

St  j 

SI 

hi 

i  * 

bf 

Max.  De 
on  Grou 

• 

a 

NUn  1  nCKril    IV  1  v  ,    ■  .    1  . 



A.LBERTVILLE  1  S 

52.  1M 

30. OM 

41.  1M 

-  2.6 

68 

2^ 

17 

13 

0 

1 

19 

0 

7.59 

2.44 

3.10 

16 

.5 

0 

I 

s 

3 

aNNI^TON   CAA  AP 

56.1 

34.4 

46  *  3 

.  5 

72 

20 

22 

7 

575 

0 

0 

15 

0 

6.69 

1.61 

2.59 

15 

T 

0 

5 

4 

3 

JELLE  MINA  2  N 

56  •  5M 

33  .  7M 

45  •  1M 

70 

20 

16 

13 

609 

0 

0 

13 

0 

8.61 

2.77 

22 

2.5 

; 

5 

4 

i  I  KM  |  INGHAM    WB  1r 

57.5 

34.8 

46*2 

1.0 

20 

23 

12  + 

59 1 

0 

1 

16 

0 

6.35 

1.37 

2.78 

15 

T 

T 

11 

7 

4 

2 

||  RM  I  N&HAM 

lORDOVA 

59.4 

35.2 

47*3 

2.3 

74 

20 

19 

1 

542 

0 

0 

11 

0 

7.48 

2.29 

4.20 

16 

T 

T 

12 

6 

4 

2 

>ECATUR 

54.4 

35.4 

44  .  9 

2.5 

70 

20 

18 

1  3 

616 

0 

0 

11 

0 

9.33 

4.70 

2.87 

22 

? 

11 

4 

"AYETTE 

59.  0 

32 . 3 

45.  7 

73 

21  + 

21 

13  + 

0 

0 

15 

0 

7.45 

2.25 

3.60 

16 

.0 

0 

5 

3 

3 

(ADSOEN  GAS  PLANT 

56.6 

32.7 

44.  7 

1.1 

72 

20 

17 

1  3 

622 

0 

0 

15 

0 

8.88 

4.05 

16 

° 

7 

5 

3 

iOODWATER 

57,7 

35.5 

46  .6 

•  9 

72 

21  + 

22 

1  3 

0 

1 

12 

0 

2.75 

2.52 

.0 

0 

IALEYVILLE 

52.1 

M 

68 

20 

0 

1 

0 

9.24 

2.65 

16 

1.5 

8 

4 

4 

IUNTSV  1 LLE  4  SSE 

54,1 

31.8 

43*0 

70 

20 

15 

13 

677 

0 

1 

17 

0 

9.11 

4.38 

2.36 

21 

•  0 

°o 

7 

6 

4 

IAD  I  SON 

52.8 

31.3 

42.1 

-     .  1 

70 

21 

15 

13 

0 

1 

19 

0 

7.96 

3.33 

2.18 

22 

2.0 

8 

4 

4 

JUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

53.8 

34.5 

44.2 

2.3 

16 

12 

640 

0 

1 

13 

0 

8.52 

3.66 

2.37 

20 

2*n 

2 

11 

8 

fi 

3 

fNEONTA 

54.9 

31.7 

43.3 

.5 

7? 

28 

20 

7+ 

0 

1 

19 

0 

9.67 

4.41 

5.32 

16 

•  0 

0 

6 

5 

2 

FELL  CITY  5  NW 

55.  tt 

72 

21 

2 

0 

1 

18 

7.41 

4.00 

16 

T 

11 

7 

* 

1 

POCK  MILLS 

60.1 

72 

27 

20 

1 

562 

0 

0 

14 

s 

2  •  54 

2.46 

.0 

0 

IUSSELLV I LLL  2 

52.4 

300 

412 

70 

21 

1 1 

12 

0 

1 

20 

0 

1.3 

.A  INT  BERNARD 

54.5 

30.4 

42.5 

-  .6 

68 

21  + 

18 

13 

0 

1 

21 

0 

8.58 

3.07 

2.75 

16 

T 

T 

1 1 

9 

5 

4 

Land  mt  state  farm  api 

54.6 

33.5 

44.  1 

68 

20 

17 

13 

640 

0 

0 

16 

0 

7.65 

3.02 

16 

4.0 

8 

5 

3 

iCOTT  SBORO 

^QQ 

31  8 
* 

67 

20 

1  7 

1  3 

0 

1 

19 

n 

0 

•  0 

f ALLADEGA 

35.1 

7  * 

1.4 

- 4 

2 1 

535 

0 

0 

13 

0 

1.76 

1 6 

T 

0 

7 

4 

1 

[USCALOOSA  CAA  AP 

58  3 

46  5 

72 

23 

0 

0 

14 

0 

7*0& 

1*97 

3.45 

15 

T 

o 

8 

3 

2 

Iniversity 

R 

56.7 

34.9 

45.8 

.5 

71 

1  Q 

23 

13 

588 

0 

0 

1  3 

0 

•  0 

0 

ALLEY  MEAD 

52.7 

25.0 

38.9 

-  2.0 

20 

13 

13 

763 

0 

0 

29 

0 

7.41 

2.56 

2.3 

D I V  I S I  ON 

44.  3 

7 

.36 

•  8 

MIDDLE  DIVISION 

1  LEXANDER  CITY  6  NE 

60. 7M 

34.5 

4  7.6M 

72 

27 

18 

1 

519 

_ 

2.84 

.82 

16 

.0 

0 

4 

3 

0 

UBURN   3  SW 

.7 

73 

16+ 

0 

0 

13 

0 

3.68 

22 

.  0 

0 

3 

0 

aud^im  N5W|>j 

63.1 

38.4 

50.8 

78 

21 

24 

i 

442 

0 

0 

12 

0 

1.27 

•  56 

22 

.0 

o 

* 

1 

o 

MILL   2  w 

32  •  1M 

2 

i%? 

0 

0 

17 

0 

1.70 

.  94 

.  0 

Q 

2 

i! 

ENTREV I LLE 

ss'o" 
■ 

.2 

45*6M 

1 

72 

21  + 

20 

0 

0 

IB 

0 

4.05 

32 

* 

16 

.0 

0 

6 

3 

1 

LANTON 

58.0 

32.4 

45*2 

-  1.3 

22 

21 

1  + 

2.40 

2.80 

1.03 

22 

T 

I 

5 

I 

1 

AYTON 

59.4 

37.6 

48.5 

77 

22 

26 

1  2+ 

2 

1 2 

0 

2.28 

•  76 

16 

•  0 

0 

7 

2 

? 

'EMOPOLIS  LOCK  4 

58  .  6M 

35  .4M 

4  7.  OM 

21 

2 

0 

10 

2.63 

2.32 

1  .04 

16 

0 

1 

EMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

58.8 

35  •  5M 

4  7  .  2M 

25 

1 

1) 

0 

13 

0 

2.53 

1.06 

"n 

n 
0 

I 

1 

UFAULA 

64.7 

39  «  5 

52.1 

3.8 

75 

19+ 

26 

1 

398 

0 

0 

10 

0 

3.58 

.34 

22 

0 

PIREENSBORO 

60.9 

37.9 

49.4 

2.5 

75 

2j 

25 

12+ 

474 

0 

- 

° 

9 

0 

2.82 

_ 

1  .83 

.63 

1 6 

T 

0 

7 

2 

0 

IjREENVlLLE 

6  3.6 

39,7 

51.7 

2.8 

78 

21 

26 

1  + 

411 

0 

0 

6 

0 

1.71 

22 

•  C 

5 

1 

HIGHLAND  HOME 

62  .  7 

2.1 

74 

21 

2  5 

1  2 

0 

0 

4 

1.35 

3*36 

*74 

22 

•  0 

o 

4 

1 

■  'AFAYETTE 

60.6 

35.9 

48.3 

73 

2 1 

20 

12+ 

513 

0 

0 

15 

0 

1.62 

.60 

22 

•  0 

0 

4 

2 

0 

"  IVINGSTON 

61.0 

36.1 

48.6 

3.2 

75 

19  + 

24 

1  + 

500 

0 

0 

14 

0 

3.20 

1.33 

.85 

2 1 

.  0 

0 

6 

4 

0 

ARION  JUNCTION  2  NE 

60.4 

37.5 

49.0 

23 

12 

494 

0 

0 

1 2 

1.44 

.73 

16 

.0 

0 

5 

1 

0 

ART  IN  DAM 

M 

1.58 

3.39 

.65 

22 

•  0 

o 

4 

1 

0 

1'AXWELL  FIELD 

60.9 

39.7 

50.3 

76 

21 

27 

12 

461 

0 

0 

5 

0 

.85 

.46 

21 

.  0 

0 

3 

0 

c 

'PNT60MERY  WB  AP 

R 

61.6 

38.2 

49.9 

• 

78 

21 

26 

1 2 

46  7 

0 

o 

•8 

0 

.72 

3.88 

.26 

22 

T 

ft 

4 

0 

ft 
0 

>  ONTGOMERY  WB  CITY 

61.3 

40.5 

50.9 

.  6 

76 

2 1 

27 

1 2+ 

4  3  7 

0 

0 

4 

0 

.83 

3.78 

.20 

21  + 

T 

0 

4 

0 

0 

RATTv I LLE 

60.8 

37,9 

49  4 

1.2 

74 

21 

2  5 

1+ 

4  78 

0 

° 

10 

0 

1.50 

3  4< 

70 

21 

.0 

4 

1 

■  USHMATAHA 

61.1 

33.9 

47.5 

-  1.1 

78 

22 

20 

2 

0 

0 

16 

0 

2.38 

3.05 

1.16 

16 

.0 

0 

5 

1 

1 

ELMA 

63.4 

40.2 

51.8 

2.4 

79 

21 

27 

1 

409 

0 

ft 

0 

0 

1.25 

3.43 

.76 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

HOMASVILLE 

61.3 

37.2 

49.3 

.  8 

79 

22 

26 

12 

0 

0 

8 

0 

1.21 

3.80 

.44 

30 

.  0 

0 

3 

0 

ROY 

63  .  2M 

41.4 

52  .  3M 

1.2 

73 

21 

25 

1 2 

392 

0 

0 

4 

0 

.57 

_ 

4.22 

xr> 
.  30 

22 

.  0 

2 

0 

0 

USKEGEE 

61.9 

37.1 

.  3 

2  5 

12+ 

0 

0 

10 

0 

.53  - 

3  75 

32 

2 

.  0 

0 

2 

„ 

0 

NION  SPRINGS 

61  .4M 

35.  6M 

48.  5M 

.4 

0 

0 

9 

0 

.79 

3.71 

.75 

.0 

0 

1 

; 

0 

ETUMPKA 

60.9 

39.3 

50.1 

1.4 

74 

21  + 

26 

12 

459 

0 

u 

B 

0 

1.40 

3.16 

1.05 

22 

.0 

0 

3 

i 

1 

D I  V  I S I  ON 

• 

1.67 

|i    SOUTHERN  DIVISION 

1  ^DALUS!A 

62.3 

38.5 

50.4 

78 

22 

27 

12+ 

1.27 

.44 

.0 

0 

3 

o 

0 

1  JMORE   STATE  FARM 

66  . 1 M 

43  .  OM 

54  •  6M 

75 

19* 

2  7 

1  2+ 

328 

2.47 

22 

.  0 

5 

1 

IfY  MINETTE 

65.3 

42.4 

53.9 

1.0 

75 

19  + 

27 

12 

346 

J 

1.06 

3.47 

,  4  2 

22 

4 

REWTON   3  SSE 

66.3 

39.0 

52.7 

3.2 

24 

12 

388 

0 

0 

12 

0 

.94 

3.76 

.38 

*n 

0 

3 

0 

HATOM 

66.0 

39.2 

52.6 

70 

2 1 

21 

12 

392 

0 

0 

:? 

0 

1.74 

.88 

22 

0 

* 

0 

3 

0 

1 TRONELLE 

64.7 

43.6 

54.2 

1.7 

76 

19 

28 

13 

341 

1.18 

3.92 

.36 

22+ 

.0 

0 

4 

0 

0 

3THAN    CAA    A  I RPORT 

64.7 

40.5 

52.6 

77 

20 

28 

7+ 

380 

0 

0 

4 

0 

1.24 

3.25 

.37 

22 

■9 

0 

4 

0 

/ERGREEN  CAA  AP 

63.9 

35.9 

49.9 

-  ,7 

77 

21 

23 

1 

468 

0 

0 

14 

0 

1.45 

3.05 

.57 

30 

.  0 

0 

4 

1 

0 

MRHOPE 

66.9 

44.7 

55.8 

2.6 

28 

13 

292 

:) 

0 

3 

0 

1.19 

2.97 

.50 

.0 

0 

3 

1 

0 

I  DRT  MORGAN 

62.3 

48.3 

55.3 

70 

20 

34 

13 

292 

0 

0 

0 

0 

1.95 

.80 

.0 

0 

5 

2 

0 

>ISCO  CITY 

63.4 

38.8 

51.1 

77 

22 

26 

12 

0 

0 

6 

0 

2.47 

2.03 

1.38 

22 

.0 

0 

1  5 

2 

ENEVA 

64.4 

38.2 

51.3 

77 

21  + 

26 

7 

0 

0 

1 1 ) 

0 

1.77 

3.28 

.66 

11 

.0 

0 

i  3 

1 

0 

r ADLAND 

60.7 

46.3 

53.5 

74 

27 

33 

7* 

353 

0 

0 

0 

0 

1.35 

.0 

0 

flCKHART 

62.9 

39.9 

51.4 

76 

16+ 

27 

7+ 

a 

0 

6 

0 

.98 

.45 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

I  pBILE  WB  AIRPORT 

64.4 

42.6 

53.5 

.8 

73 

15+ 

29 

13 

359 

0 

0 

5 

0 

1.18 

3.67 

.37 

10 

.0 

0 

5 

0 

0 

1BILE 

62.2 

42.9 

52.6 

-  .5 

75 

28 

30 

13 

0 

0 

3 

0 

1.03 

3.80 

.50 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

:ark 

64.2 

38.5 

51.4 

•  6 

77 

21 

27 

7+ 

0 

0 

5 

0 

.84 

3.61 

.27 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

5BERTSOALE  7  E 

66.  7M 

42. 5M 

54.  6M 

79 

21 

28 

1+ 

330 

0 

0 

■. 

0 

1.27 

3.44 

.69 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

52.9 

1.38 

.0 

1  STATE 

47.  7 

.8 

4.09 

- 

.93 

•3 

I 

 1 

Precipitation 


ATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


4      5  6 


7      8      9      10     11     12     13     14     15     16     17     18     19  |  20  I  21     22  I  23     24     25     26     27     28     29     30  31 


ADDISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBERTV ILLE  1  S 
ALEXANDER  C I  TV  6  NE 
ALICEV1LLE 

ANOALUS1A 

ANN 1 STON  CAA  AP 

ARLEV 

ASHVILLE 

ATHENS 

ATMORE   STATE  FARM 
AUBURN  3  5W 
AUTAU6AV ILLE 
BAY  MINETTE 
BELGREEN 

BELLE  MlNA  2  N 
BILLINGSLEY 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

8  I RM INGHAM 

BISHOP 

BOAZ 

BRANTLE* 
BREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  W 
BRUNDIDGE 

CALERA 

CAMDEN  3  NNW 
CAMP  HILL  2  NW 
CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 

CENTREVILLE 
CHATOM 

CHILOERSBURG 
CI TRONELLE 
CLAIBORNE 

CLANTON 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS 
COLBERT  STEAM  PLANT 
COLLINSVILLE 

COLUMBIA   1  W 

CORDOVA 

CUBA 

DADEVILLE 
DANCY 

DANVILLE 
DAYTON 
DECATUR 
OECATuR  4 

DECATUR  SUBSTATION 

DEMOPOLIS  LOCK  4 
DEMOPOL1S  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
ELBA 
EL  ROD 

EUFAULA 
EUTAW  LOCK  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
F  A  I RHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKVILLE 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  ROCK 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT    1  H 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 

GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GENEVA 

GOODWATER 

GORGAS 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  2  SSE 


WKS 


GUNTERSV ILLE  CITY 
GUNTERSVILLE  DAM 
MALEYVILLE 
HAMILTON 

HARR I SRURG  CAHARA  TDWFR 

HAYNEVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
M IGHTOwER 

HODGES 

HUNTSVILLE  SUBSTA 
HUNTSV I LLE  4  SSE 
HYTOP 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 

JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
LAY  DAM 
LEEDS 
LEESBURG 

LIVINGSTON 
LOCKMART 
LOCK  17 
MADISON 
MAGELLA 

MARION  1  N 
MARION  JUNCTION 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 

MC  CALLA  2  NE 
MELVIN 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 
MILLERS  FERRY 
MILSTEAD 

MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 
MONTE  SANO 
MONTEVALLO 


RECORD  MISSING 


1.76 
8.37 
8.24 

7.4B 
2.27 


9.33 
8.60 
8.47 


4.29 
1.45 
1.19 


9.37 
7.61 
10.34 


2.29 

8.83 
8.51 
9.24 
8.28 
2.33 

.80 


25     .54  T 
•  28 

See  Reference 


•04  .99 
.65  1.28 
.10  2.78 
.06  1.05 


2.45 
3.40 
3.62 


.07  1.31  2.16 
.02  1.3912.30 
.02  1.3212.28 


.02 

2.62 
2.44 
2.83 
3.60 
3.08 

2.22 


3.71 
.70 
1.83 


•  07 

1.47  |3.37 


2.00 

Notes  Following  Station  Index 


1.87 
1.45 
1.07 


1.76 
•15  1*50 


1.70 
1.01 


1.6? 
1.42 
1.44 


1.05  2.36 


•05      .02  .45 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 
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Station 

0 

Day  of  month 

1    |   Z   |  3 

4       5  6 

7    1    A    1  Q 

I  I 

10  I 

11 

11  1 

12 

13  14 

15 

16  i 
16  | 

17  |  18 

19  j  20 

21 
Zl 

22  J 

23  | 

24 

25 
25 

26 

28     29  30 

31 

OHTGOMEftv  MR  AP  R 

T 

T 

T 

T 

•  15 

.01 

T 

.13 

•  26 

T 

ONTGOMERV  we  CI  TV 

•  04 

T 

•  03 

i  *3»i 

T 

.17 

oulton 

71 

•  03 

.02 

.58 

1*17 

1  .88 

2*36 

30 

USCLE   SHOALS  CAA  AP 

s 

5! 

T 

T 

ATCHEZ 

1 

20 

•OS 

•  21 

T 

.23 

.09 

EWBURG 

9 

36 

* 

•  BO 

•  72 

3*21 

2.16 

1.08 

•  35 

•  04 

CM  MARKET 

12 

43 

•  12 

• 

05 

* 

•  03 

t  .25 

^  *07 

3.17 

•  13 

1 

27 

*66 

•  12 

•  13 

•  07 

NEON T A 

9 

67 

•  05 

•  03 

.98 

•  01 

•  63 

5.32 

1  .  36 

*  .4 

•  86 

•  06 

•  33 

RRVlLLE 

84 

• 

** 

ZARK 

84 

•  27 

.07 

•  24 

•  26 

A  INT  ROCK 

11 

34 

02 

* 

* 

1  !*6 

•  20 

■>LM(ROALF  2  W 

7 

51 

•  4* 

3*20 

1*32 
* 

• 

ELL  C I  TV  5  NH 

7 

41 

•  04 

•  06 

.60 

.06 

•  11 

4  .00 

* 

'  \ 
1 

.37 

ENNINCTON  LOCK  2 

1 

63 

.15 

•  81 

•  10 

.28 

"  * 

[RRWILLE 

1 

6ft 

T 

.95 

.48 

•09 

■  14 

1 CKENSV 1 LLE 

4.  34 

•  20 

•  69 

* 

•  80 

1.00 

•  50 

' 

.6  3 

_ 

•  95 

INC  LEVEL 

2 

30 

83 

•  02 
* 

1~30 

•  12 

.ANTERSVILLC 

2 

05 

•  28 

•  83 

.  78 

.16 

.EASANT  GROVE  SCHOOL 

10 

09 

.05 

•  06 

.  15 

1.53 

2*70 

3.75 

7.25 

.13 

.23 

IATTV ILL  E 

1 

30 

•  01 

■  13 

02 

T 

.20 

ISMMATAHA 

2 

30 

10 

*  i 

1*16 

OO 

27 

.30 

•  36 

10  BAV 

8 

21 

•  03 

36 

*60 
* 

.12 

.  *  i ' 

2.45 

l!o5 

2.12 

38 

* 

FOR** 

9 

64 

■49 

.55 

•  22 

T 

•  65 

2.13 

T 

* 

.86 

.10 

.68 

VCR  FALLS 

2 

26 

•  20 

.28 

1»06 

iflCRTSDALE   7  E 

1 

27 

la 

* 

* 

*06 

0? 

* 

*24 
* 

.06 

<*  MILLS 

2 

54 

* 

*  1  > 

*67 

* 

SSCLLVILLE 

9 

60 

•  10 

20 

* 

'  70 

40 

I  10 

2  .30 

2  00 

240 

40 

SSELLV I LLE  2 

•  11 

.06 

•  09 

.06 

.02 

1.03 

2.10 

2.25 

.21 

•  07 

INT  AFRNARD 

S 

38 

.08 

•  1 1 

i  "  it 

03 

1  *87 

•  30 

•  |_ 

.03 

7 

* 

*  7« 

* 

3*02 

1*30 
* 

VRC 

7 

97 

02 

'  03 
* 

* 

* 

3*87 
* 

* 

*  •>* 

OTTSBORO  * 

10 

*05 

70 

1*37 
* 

20 

* 

1*70 

2*30 

*  i  ft 
* 

•  05 

OTTSBORO  SUBST A 

9.67 

.09 

.09 

•  03 

.67 

T 

.02 

1.53 

3.06 

1.61 

2.26 

•  13 

•  14 

ALF  A  * 

■a 

•  15 

•  14 

1 

23 

T 

.02 

.  10 

T 

T 

•  24 

T 

*  T6 

T 

.13 

J 

CFFICLO  TV A  NURSERv 

9. St. 

•  73 

2.54 

.01 

OC MAKER  SPRINGS 

13 

31 

•  30 

OCOMB  t  5 

71 

.46 

.16 

.09 

0t»  HILL 

1 

17 

22 

•  20 

8 

OB 

66 

* 

25 

* 

3*10 

?*09 
* 

•  03 

.07 

TTLE 

*99 

AIM 

11 

58 

.68 

•  09 

L.90 

3.07 

3  44 

2~3l 

09 

It  AC  AUG  A  ?  M 

1 

96 

•  27 

.02 

.16 

•  37 

•  74 

•  20 

LVANU 

9 

1? 

*  * 

1.30 

'*76 

1  "op 

2.70 

•  04 

4 

4ft 

•  18 

.38 

•  98 

*  u 

•  J* 

LLAOEGA  HORN  MTN  TMR 

1 

0  ' 

*  na 

no 

• 

1*05 

Bmasville 

1 

21 

.02 

,08 

* 

.06 

.09 

Lrlow  dam 

1 

20 

•  02 

■  39 

.60 

.06 

•  13 

HBV 

13 

I  0 

•  02 

■03 

07 

40 

fcFFORD 

8 

98 

* 

* 

* 

•  26 

.37 

!o6 

30 

■  16 

•  03 

BCALOOSA  CAA  AP 

T 

►  04 

- 

_ 

1.21 

•  02 

■  08 

3  45 

•  16 

•  97 

*39 

T 

.10  .22 

6CALOOSA  LOCK  AND  DAM 

6 

63 

•  04 

•  03 

1*34 

.04 

.05 

3.25 

.28 

•  92 

•  01 

.33 

•  34 

■usee 

53 

.03 

ION  SPRINGS 

•Q 

* 

.02 

| ON TOWN 

1 

11 

- 

- 

.80 

*eo 

T 

.23 

tvERSITv  R 

1  10 

05 

.53 

*48 

45 

•20  *03 

Jue*  HEAD 

7 

41 

• 

•  36 

.24 

3.38 

1.43 

2.00 

>ICE 

,p 

•  80 

* 

.06 

.96 

.68 

•  07 

1 

40 

■  65 

*75 

.LACE 

1 

20 

"  * 

•  10 

•25 

.NUT  GROVE 

9 

24 

93 

* 

4  44 

1*15 

1*17 

•  30 

'ERLOO 

9 

66 

•  61 

1*58 

2.60 

2.48 

•  40 

1.39 

■  19 

•  21 

»T  BLOC  TON 

89 

.10  .u 

•10  .15 

.11 

•  05 

2.05 

.19 

.84 

•  13 

•  30 

•51 

1 

40 

T 

.19 

T 

1.05 

.02 

T 

•  14 

-TLE» 

1 

06 

.09 

•01 

.19 

•  02 

•  33 

•  02 

•29 

.11 

IELER  DAM 

10 

92 

.05 

.12 

•  73 

•  04 

1  .45 

2.38 

•  03 

3.33 

7.26 

.22 

T 

•  31 

•   tTFIClD  LOCK  3 

1 

7ft 

T 

.16 

•  65 

•  33 

•  30 

•  12 

K)MS  CREEK  STM  PLANT 

11 

94 

.10 

•  13 

.10 

•  65 

1.21 

3.37 

•  02 

2.98 

2.63 

.23 

ISON  OAM 

i  g 

►  15 

.07 

•  22 

.32 

.  1  1 

•  05 

1.23 

2.52 

2.33 

2*34 

.30 

•03 

•  41 

[•MELD  7  Sw 

8 

01 

.16 

.46 

•  10 

1*09 

1.93 

2.33 

1.57 

•  06 

■  20 

•02 

ICS  HYDRO  PLANT 

1 

80 

.29 

1.39 

.06 

•  12 

("NGS  STORE 

9 

.77 

•  02 

.36 

•  35 

.09 

1*70 

2.25 

2.68 

1.35 

•  41 

T 

•  56 

Sm  R«l«r*nc«  NolM  Following  Station  lnd*i 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JANUARY  195* 


Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19  | 

20  j 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avel 

ALBERTVILLE   1  S 

MAX 
MIN 

49 

23 

55 

23 

53 
24 

55 
26 

48 
33 

43 

22 

53 
23 

59 
27 

62 
39 

54 

29 

35 
21 

26 
17 

35 
18 

46 
31 

62 
44 

26 

37 
26 

63 

32 

63 
36 

68 

4» 

60 
38 

43 
28 

55 
30 

45 

35 

60 
37 

65 
46 

67 
27 

47 
26 

35 

52.1 
30.0 

ALEXANDER  CITY   6  NE 

MAX 
MIN 

IB 

21 

52 

22 

58 

38 

53 
38 

59 
20 

63 
23 

64 
26 

64 

45 

58 

33 

40 
23 

45 
23 

50 
31 

69 
45 

67 
44 

52 
30 

67 
25 

69 

40 

70 
42 

71 

61 

68 

35 

55 
34 

49 

34 

62 
38 

68 

38 

72 
55 

62 
30 

62 
27 

59 
44 

63 
33 

60.7 
34.3 

ANOALUS I  A 

MAX 
MIN 

55 
29 

61 
32 

68 
38 

70 
41 

69 
42 

63 
38 

60 
30 

61 

31 

69 
37 

70 
42 

71 

35 

48 

27 

41 

27 

46 

27 

68 
41 

74 

60 

68 
40 

62 
35 

70 
38 

74 

50 

72 
56 

78 
45 

46 

35 

42 
36 

44 

42 

54 
44 

65 
48 

70 
37 

60 
36 

65 
36 

68 
37 

62.3 
38.5 

ANN  I STON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

57 
24 

62 
26 

62 
32 

58 

26 

54 

35 

47 

29 

56 

22 

64 

27 

62 

32 

62 
41 

42 
30 

34 

23 

46 

23 

45 
34 

66 
43 

65 
36 

48 
29 

63 
32 

70 
40 

72 
51 

70 
61 

67 
34 

57 
35 

47 
39 

65 
39 

67 
41 

70 
42 

52 
32 

56 

34 

54 
42 

60 
31 

58.1 
34.4 

ATMORE   STATE  FARM 

MAX 
MIN 

70 
53 

62 
37 

63 
29 

69 
34 

73 
43 

70 
58 

59 
33 

49 

27 

50 
27 

63 
36 

74 
60 

73 
58 

60 
36 

69 
34 

75 
45 

73 

57 

75 
65 

74 

36 

43 
35 

65 

35 

63 
44 

70 
41 

73 
62 

69 
40 

70 

35 

69 
50 

63 
48 

66.1 
43.0 

AUBURN   3  SW 

MAX 
MIN 

53 
24 

58 
27 

64 
38 

68 
29 

62 
34 

58 
30 

53 
26 

56 
28 

62 
32 

66 
40 

66 

35 

45 
23 

39 
24 

45 

25 

64 
36 

73 
53 

62 
28 

57 
32 

65 

40 

71 
48 

70 
53 

73 
46 

47 

35 

52 

37 

47 
38 

57 
40 

68 

52 

72 
34 

62 
30 

58 
35 

57 
39 

59.7 
35.2 

BAY  MINETTE 

MAX 
MIN 

63 
30 

67 
40 

71 

54 

73 
40 

65 
51 

63 

35 

64 

30 

69 

35 

74 

44 

68 
53 

56 

32 

39 
27 

50 
28 

65 
36 

73 
61 

70 
50 

56 
36 

68 
34 

75 
49 

72 
59 

74 
65 

66 

37 

41 

34 

64 

35 

63 
45 

74 
54 

75 
55 

63 
36 

71 
37 

65 
44 

64 
49 

65.3 
42.4 

BELLE   MINA   2  N 

MAX 
MIN 

56 
35 

62 
30 

61 

35 

62 
27 

50 
35 

45 

34 

55 
21 

66 
30 

62 

38 

62 
32 

39 
26 

35 
19 

39 
16 

41 

29 

62 
40 

60 
37 

48 
31 

60 
26 

66 

39 

70 
53 

68 
44 

45 

30 

50 
30 

65 
43 

67 
44 

63 
48 

62 

37 

57 
33 

56 
34 

60 
36 

56.9 
33.7 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 
MIN 

58 
25 

65 
30 

60 
31 

60 

26 

56 
38 

49 

27 

55 
23 

63 

30 

66 
41 

59 
35 

44 

28 

32 
23 

43 

23 

54 

36 

67 
54 

67 
36 

42 
29 

63 
30 

66 
43 

73 
57 

68 
47 

49 

32 

52 
32 

51 
41 

62 
41 

66 
46 

66 
38 

53 
30 

59 
35 

54 
40 

60 
31 

57.5 
34.8 

BIRMINGHAM 

MAX 
MIN 

BREWTON  3  SSE 

MAX 
MIN 

62 
25 

68 
30 

78 
52 

70 
32 

65 
47 

64 

29 

63 
25 

72 

27 

73 
35 

68 
56 

57 
34 

47 
24 

50 
27 

67 
29 

74 
58 

71 
54 

59 
33 

71 
27 

74 
41 

72 
49 

77 
65 

70 
39 

52 
35 

62 
32 

59 
43 

72 
41 

78 
61 

65 
37 

70 
28 

59 
47 

65 
48 

66.3 
39.0 

CAMDEN   3  NNW 

MAX 
MIN 

59 
24 

65 

29 

67 
56 

65 
27 

60 
46 

60 

33 

61 

25 

68 
28 

70 
38 

67 
58 

59 
35 

40 

27 

48 
29 

61 

30 

72 
54 

69 
45 

50 
36 

69 
26 

72 
38 

72 
46 

78 
66 

68 

38 

47 

35 

56 
31 

61 
41 

70 

43 

68 

59 

65 
28 

62 
29 

63 
46 

63 
42 

63.1 
38.4 

CAMP  HILL   2  NW 

MAX 
M  IN 

54 
22 

58 
24 

64 

30 

66 
26 

62 
28 

58 
34 

52 
26 

58 

25 

65 
27 

65 
34 

64 
34 

44 

22 

38 
22 

45 
24 

35 

71 

56 
26 

55 
30 

65 
32 

70 
45 

70 
46 

72 
45 

48 
34 

52 

37 

48 

37 

60 
40 

69 
49 

71 
30 

65 
29 

68 
31 

55 
36 

59.7 
32.1 

CENTREV ILLE 

MAX 
MIN 

54 
20 

52 
24 

64 

30 

65 

26 

62 

29 

58 

32 

54 

21 

66 

26 

66 

28 

66 
34 

62 
32 

45 
23 

38 
25 

44 
26 

60 
38 

68 
54 

54 
36 

47 
26 

66 
30 

68 
45 

72 
58 

72 
39 

40 

32 

50 

35 

49 
38 

62 
42 

65 
50 

60 
31 

56 
29 

60 
35 

52 
35 

58.0 
33.2 

CHATOM 

MAX 
MIN 

63 
23 

69 
30 

70 
52 

71 
29 

63 
47 

63 
31 

66 
24 

70 
28 

71 
34 

67 

55 

60 
32 

45 

21 

50 
27 

66 
29 

72 
61 

71 

57 

58 
34 

69 

25 

78 
41 

77 
57 

79 
65 

73 
36 

40 

34 

62 
39 

66 
40 

69 
46 

71 
63 

67 
33 

70 
29 

66 
47 

64 
45 

66.0 
39.2 

CITRONELLE 

MAX 
MIN 

61 

35 

67 
43 

69 
49 

72 
42 

64 
51 

62 

36 

64 

33 

68 

38 

72 
44 

67 
58 

58 
32 

41 
29 

49 
28 

68 
38 

72 
62 

69 
55 

56 
36 

68 

33 

76 

50 

73 
60 

75 
65 

66 
36 

40 
34 

64 

35 

64 
44 

69 
52 

71 
61 

62 
36 

70 
40 

61 
51 

64 
47 

64.7 
43.6 

CLANTON 

MAX 
MIN 

52 
21 

59 
21 

64 
31 

65 

26 

63 
26 

58 

32 

54 
23 

58 
23 

63 
27 

65 
33 

61 
33 

45 
24 

35 
24 

44 
24 

58 
37 

68 
55 

55 
34 

46 

26 

64 
30 

67 
42 

70 
51 

75 
40 

41 

33 

53 
34 

50 
39 

59 
40 

66 
48 

70 
31 

54 
29 

60 
31 

54 
37 

58.0 
32.4 

CORDOVA 

MAX 
MIN 

59 
19 

62 
23 

64 

43 

60 
20 

58 
34 

61 

33 

59 
23 

65 
40 

66 

45 

64 
45 

48 

29 

41 
21 

45 

21 

46 

31 

67 
47 

67 
40 

41 
34 

65 

25 

70 
45 

74 
54 

70 
50 

50 
33 

47 

33 

51 

35 

65 
42 

70 
40 

67 
48 

60 
27 

59 
30 

57 
47 

61 

33 

59.4 
35.2 

DAYTON 

MAX 
MIN 

52 
28 

61 
37 

63 
46 

65 

32 

66 
44 

58 

35 

58 
27 

61 
35 

70 
45 

69 
49 

65 
31 

45 
26 

38 
26 

48 

28 

63 
41 

72 
51 

51 
36 

46 

27 

62 

32 

73 
50 

73 
60 

77 

35 

37 

33 

43 

32 

55 
44 

59 
45 

69 

52 

68 

30 

58 

32 

60 
37 

56 
39 

59.4 
37.6 

DECATUR 

MAX 
MIN 

57 
30 

61 
33 

58 
40 

55 
28 

50 
36 

46 

35 

55 

25 

65 
34 

61 
45 

59 
33 

38 

27 

33 
20 

39 
18 

42 

33 

63 
41 

64 

36 

37 

32 

60 
29 

65 
42 

70 
57 

67 

43 

43 

31 

43 

30 

49 

37 

63 
45 

65 
47 

62 
45 

45 
29 

57 

36 

60 
44 

55 
35 

35.* 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

MAX 
MIN 

53 
25 

61 
21 

68 
34 

63 
28 

65 

39 

58 

35 

61 
28 

61 
32 

69 
34 

70 
38 

64 

32 

44 
27 

36 
27 

46 

30 

63 
39 

72 
54 

55 
36 

45 
28 

75 
61 

67 
36 

37 
33 

42 
34 

54 

39 

68 
45 

67 
51 

67 
33 

56 
35 

58 
35 

54 

39 

35.4 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

54 
25 

62 
30 

68 
38 

64 
28 

64 

33 

58 

32 

56 

26 

61 
30 

68 

36 

69 
40 

64 

32 

45 
26 

36 
26 

46 

29 

64 
40 

70 
52 

51 
36 

47 

27 

68 
33 

73 
49 

7* 
61 

68 

35 

37 
33 

36 

34 

55 

59 
44 

67 
46 

65 

32 

57 

32 

56 

39 

54 
39 

58*8 
35.5 

DOTHAN  CAA  rtlRPORT 

MAX 
MIN 

60 
31 

67 
34 

72 
50 

69 
40 

66 
42 

62 
36 

59 
28 

65 
34 

70 

39 

73 
53 

57 
33 

46 

28 

49 
28 

67 
35 

75 
55 

69 
41 

59 
34 

70 
36 

75 
50 

77 
53 

74 
63 

68 

35 

57 
36 

50 

37 

54 
44 

73 
45 

74 

50 

61 
39 

65 

35 

60 

51 

64 
41 

64.7 
40.5 

EUFAULA 

MAX 
MIN 

60 
26 

68 
31 

72 
56 

67 
33 

67 
48 

59 
32 

60 
29 

65 
31 

70 
34 

72 
51 

62 
38 

45 
27 

49 

27 

65 
33 

74 

53 

71 
42 

58 

32 

69 
31 

75 
45 

75 

57 

72 
63 

65 

36 

58 
38 

50 
37 

56 
38 

73 
45 

72 
56 

67 

35 

64 

31 

61 
47 

65 
43 

64.7 
39.5 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

62 
23 

64 

29 

69 
38 

68 

31 

63 

33 

62 
29 

62 
23 

68 

27 

71 

34 

69 
43 

49 

29 

44 

27 

48 

28 

65 
30 

73 
59 

69 

37 

56 

30 

70 
26 

72 
40 

71 
50 

77 
66 

67 

35 

53 
34 

60 

35 

61 
43 

67 
42 

74 
46 

60 

32 

68 

29 

55 
47 

64 
35 

63.9 
35.9 

FAIRHOPE 

MAX 
MIN 

60 
34 

73 
43 

69 
58 

71 
40 

66 

56 

64 

42 

65 

31 

70 
36 

76 

47 

68 
56 

56 

33 

46 

29 

49 
28 

69 
39 

73 
60 

71 

50 

60 
35 

70 
36 

76 

51 

75 
61 

77 
67 

66 

39 

55 

35 

68 

42 

65 
48 

74 

53 

75 
60 

65 
39 

69 
39 

66 
49 

67 
50 

66.9 
44.7 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

58 
24 

54 
30 

68 
32 

62 
24 

61 
24 

54 

28 

52 
20 

60 
23 

68 
34 

70 
34 

64 
25 

43 
23 

34 

21 

44 
21 

46 
24 

67 
40 

47 

27 

69 
46 

71 
48 

72 
47 

73 
47 

73 
35 

56 
31 

50 
33 

51 
41 

64 
41 

61 
47 

57 
28 

59 
30 

57 
38 

64 
36 

59. 0 
32.3 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

56 
45 

67 
49 

66 

56 

64 

49 

63 
48 

62 
48 

58 

42 

61 
45 

67 

54 

64 

58 

58 
35 

47 

37 

46 

34 

65 
44 

68 
57 

65 

53 

56 
41 

65 
45 

65 

56 

70 
60 

66 

61 

66 
41 

56 
38 

62 

42 

62 
54 

65 
56 

69 

56 

63 
46 

65 
44 

62 
51 

61 
53 

62.3 
48.3 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

59 
28 

64 
36 

65 
43 

71 
39 

70 
45 

65 
36 

64 

28 

64 

33 

70 

42 

72 
46 

67 

32 

51 
26 

45 

27 

52 
30 

65 
41 

73 
57 

62 

35 

57 
34 

71 

40 

74 

50 

71 
60 

77 

37 

40 
33 

48 

34 

52 
39 

64 

43 

68 
50 

70 
35 

61 

35 

71 
45 

62 
45 

63. * 
38.8 

GAOSDEN   GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

59 
20 

60 
21 

59 
46 

56 
21 

55 
31 

46 

31 

57 
19 

64 

21 

65 
27 

56 
44 

41 

29 

33 
21 

44 
17 

41 

26 

63 
34 

53 

37 

44 

33 

62 
28 

66 

35 

72 
45 

66 

55 

61 
40 

55 
30 

49 

37 

64 

34 

68 

39 

64 

54 

54 

28 

57 

34 

61 

39 

60 
36 

32.7 

GENEVA 

MAX 
MIN 

57 
28 

63 
32 

67 
44 

73 
37 

69 
38 

57 
34 

62 
26 

59 

28 

67 

32 

69 
44 

72 
40 

58 
28 

47 
28 

49 

30 

70 
40 

75 

56 

66 
34 

60 
32 

70 
33 

75 

51 

77 
55 

77 
45 

47 
38 

57 
38 

53 
43 

58 
45 

73 
52 

77 
39 

63 

32 

70 
33 

60 
48 

64*1' 
38.2 

GOODWATER 

MAX 
MIN 

54 
33 

59 
37 

64 
38 

56 
29 

61 
32 

58 

33 

53 
26 

52 
35 

63 
38 

63 
40 

60 
31 

44 

23 

32 
22 

45 

25 

53 
34 

65 

53 

56 
30 

51 
32 

65 
38 

68 

43 

72 

52 

71 

39 

40 

32 

56 

36 

50 
37 

60 

39 

67 

51 

72 
30 

57 

32 

63 
42 

58 

37 

57.7 
35.5 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

62 
27 

66 
35 

68 
50 

64 
31 

61 
41 

59 
35 

58 
26 

67 
35 

68 
43 

61 
43 

48 
31 

39 
25 

45 
25 

65 
38 

70 
51 

68 
40 

52 
36 

66 

28 

70 
46 

72 
55 

75 
59 

59 
33 

46 
33 

53 
32 

57 
41 

63 
45 

67 
46 

61 
29 

58 
33 

55 
45 

66 

37 

GREENVI LLE 

MAX 
MIN 

62 

26 

65 
31 

68 

52 

68 
34 

62 
50 

59 
36 

60 
29 

68 
30 

70 
35 

67 
51 

58 
33 

43 
26 

47 
27 

63 
34 

73 
54 

71 
48 

53 
36 

67 
33 

70 
42 

70 
49 

78 
64 

71 
40 

55 
34 

55 
37 

60 
42 

69 
47 

68 

55 

60 
34 

67 

33 

63 
46 

63 
44 

39.7 

HALEYV I LLE 

MAX 
MIN 

50 

55 

61 

54 

57 

52 

45 

54 

63 

62 

54 

40 

31 

40 

57 

64 

38 

34 

60 

68 

66 

48 

40 

39 

48 

60 

61 

56 

47 

54 

57 

52.1 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

54 
43 

58 
44 

64 

52 

63 
41 

59 
45 

59 
43 

62 
33 

64 

37 

65 
45 

66 
60 

45 
40 

44 

35 

45 
33 

62 
40 

70 
58 

66 

50 

55 
40 

65 
44 

69 

55 

70 

57 

6a 
64 

66 
42 

51 
42 

56 
44 

51 
47 

66 

52 

74 

59 

63 
44 

65 
42 

60 
52 

58 
51 

60.7 
46.3 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

60 

65 

68 

57 

66 
45 

62 

50 

57 
37 

58 

32 

66 

39 

68 

40 

67 
55 

60 
32 

41 

25 

45 

26 

62 
35 

71 
56 

69 
46 

56 
35 

67 
35 

67 
48 

68 
51 

74 
64 

70 
35 

52 
34 

57 
37 

61 
41 

69 

68 
58 

67 
35 

64 
37 

58 

60 

67.7 
41.7 

HUNTSV I  LLE  4  SSE 

MAX 
MIN 

57 
27 

61 
25 

55 
30 

54 
30 

51 
33 

45 

23 

53 
22 

63 
25 

65 
48 

57 
33 

39 
27 

29 
18 

38 
15 

49 
30 

64 
42 

59 
34 

37 
27 

60 
25 

62 
40 

70 
52 

64 

34 

39 

30 

47 

30 

49 

37 

62 
43 

66 
46 

63 
34 

46 
30 

57 
33 

59 
35 

56 
29 

34.1 
31.8 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

67 
27 

65 
28 

67 
51 

62 
30 

57 
42 

5. 
32 

56 

23 

63 

30 

65 
31 

64 
46 

57 
31 

38 
20 

45 
20 

49 

30 

72 
44 

70 
42 

54 
29 

64 

26 

70 
40 

68 

47 

73 
62 

67 

36 

53 
34 

47 
36 

58 
36 

64 
45 

11 

61 
30 

63 
29 

57 
44 

60 
36 

60.6 
35.9 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

VINGSTON 

MAX 

63 

68 

63 

66 

59 

57 

64 

59 

69 

61 

48 

36 

46 

65 

71 

69 

46 

65 

7S 

75 

73 

66 

51 

57 

59 

64 

oo 

59 

57 

53 

62 

61 

.0 

MIN 

24 

30 

*l 

26 

38 

31 

25 

31 

41 

37 

31 

25 

25 

32 

58 

40 

35 

24 

41 

45 

58 

33 

32 

37 

44 

46 

45 

30 

32 

46 

37 

36 

•  1 

CKHART 

MAX 

55 

60 

65 

72 

69 

65 

61 

60 

68 

70 

70 

47 

43 

47 

69 

76 

69 

58 

70 

73 

72 

71 

45 

55 

33 

54 

68 

76 

59 

67 

62 

62 

.9 

MIN 

28 

34 

45 

40 

51 

36 

27 

35 

39 

47 

34 

27 

27 

30 

41 

58 

35 

36 

46 

48 

56 

44 

36 

39 

44 

45 

52 

38 

32 

40 

48 

39 

•  9 

01  SON 

MAX 

51 

58 

62 

55 

55 

54 

47 

54 

65 

61 

42 

41 

30 

40 

56 

64 

40 

38 

60 

64 

70 

49 

35 

45 

49 

64 

66 

56 

47 

57 

62 

52 

.8 

MIN 

2* 

29 

36 

23 

34 

26 

20 

30 

28 

30 

26 

16 

15 

17 

32 

39 

34 

25 

41 

46 

48 

33 

28 

32 

40 

44 

51 

26 

29 

38 

30 

31 

.3 

R10N   JUNCTION   2  NE 

MAX 

58 

66 

66 

63 

58 

56 

58 

62 

69 

65 

47 

39 

45 

52 

73 

70 

47 

65 

69 

74 

78 

.  70 

47 

32 

53 

67 

69 

58 

60 

54 

63 

60*4 

MIN 

25 

31 

53 

29 

42 

33 

25 

30 

38 

46 

32 

23 

26 

36 

48 

42 

36 

27 

43 

51 

63 

35 

33 

32 

40 

42 

56 

31 

30 

45 

39 

37 

.5 

RTIN  DAM 

MAX 

MIN 

XMELL  FIELD 

MAX 

56 

64 

69 

63 

59 

56 

55 

64 

67 

67 

47 

41 

45 

53 

72 

69 

53 

67 

69 

70 

76 

68 

53 

5? 

54 

70 

72 

SB 

61 

56 

61 

60 

9 

MIN 

27 

33 

45 

35 

44 

35 

30 

32 

39 

*7 

34 

27 

28 

38 

52 

39 

38 

34 

49 

50 

66 

38 

37 

40 

41 

48 

46 

36 

35 

46 

43 

39 

.7 

BILE   MB  AIRPORT 

MAX 

61 

67 

71 

70 

64 

64 

64 

65 

71 

66 

48 

44 

49 

68 

73 

68 

58 

68 

73 

73 

72 

67 

41 

64 

64 

70 

73 

63 

70 

62 

05 

64.4 

MIN 

32 

45 

48 

43 

42 

36 

32 

37 

47 

44 

32 

30 

29 

40 

60 

40 

35 

35 

53 

62 

64 

37 

35 

38 

49 

54 

48 

39 

39 

51 

45 

42.6 

BILE 

MAX 

56 

59 

67 

71 

67 

64 

64 

60 

65 

70 

65 

49 

44 

50 

65 

70 

68 

56 

67 

73 

69 

68 

47 

43 

54 

63 

71 

75 

61 

63 

63 

62 

•  2 

MIN 

33 

40 

50 

43 

56 

41 

35 

38 

42 

51 

33 

31 

30 

31 

49 

59 

36 

36 

41 

55 

63 

39 

35 

35 

42 

50 

56 

40 

39 

50 

50 

42 

.9 

MTG0MERY  WP  AP 

MAX 

60 

65 

70 

65 

60 

57 

57 

65 

67 

68 

48 

40 

46 

53 

73 

69 

52 

67 

69 

71 

78 

67 

53 

52 

54 

71 

73 

60 

62 

54 

64 

ol 

.6 

MIN 

28 

31 

43 

33 

40 

35 

29 

30 

36 

45 

33 

26 

27 

36 

52 

38 

36 

32 

46 

50 

65 

36 

36 

38 

39 

46 

46 

36 

32 

45 

40 

38 

.2 

<TG0MERY  WB  CITY 

MAX 

59 

65 

69 

64 

60 

56 

57 

66 

67 

67 

47 

40 

44 

56 

72 

68 

53 

68 

69 

70 

76 

68 

53 

50 

54 

70 

73 

59 

62 

55 

0? 

61 

•  3 

MIN 

31 

35 

49 

37 

49 

38 

32 

36 

43 

45 

34 

27 

27 

37 

56 

38 

36 

35 

48 

S3 

66 

36 

36 

38 

38 

48 

46 

37 

35 

46 

42 

40 

.5 

5CLE  SHOALS  CAA  AP 

MAX 

56 

63 

55 

55 

51 

45 

57 

65 

64 

57 

37 

27 

37 

52 

61 

58 

34 

59 

68 

70 

61 

39 

40 

50 

65 

61 

62 

44 

58 

59 

5B 

53 

.8 

MIN 

35 

36 

33 

27 

37 

29 

25 

35 

46 

31 

26 

16 

18 

33 

52 

34 

29 

29 

44 

58 

39 

30 

29 

36 

47 

49 

32 

27 

37 

37 

34 

34 

.5 

:onta 

MAX 

50 

58 

63 

58 

60 

52 

45 

55 

66 

65 

56 

39 

30 

41 

55 

65 

45 

39 

61 

65 

67 

62 

38 

52 

47 

63 

68 

72 

50 

59 

99 

54 

.9 

MIN 

23 

24 

26 

23 

23 

32 

20 

25 

29 

35 

28 

21 

20 

20 

35 

45 

32 

27 

35 

40 

55 

37 

30 

32 

38 

42 

51 

28 

29 

42 

37 

31 

.7 

iSK 

MAX 

59 

63 

72 

73 

69 

65 

60 

59 

67 

70 

70 

47 

45 

49 

68 

74 

66 

59 

70 

75 

77 

76 

47 

57 

49 

65 

74 

75 

62 

68 

59 

64 

.2 

MIN 

34 

33 

38 

34 

44 

36 

27 

34 

41 

39 

35 

27 

27 

29 

35 

57 

32 

35 

42 

49 

54 

46 

36 

36 

39 

45 

54 

37 

35 

43 

40 

38 

.5 

.L  CITY  5  NX 

MAX 

51 

56 

62 

59 

57 

53 

48 

55 

60 

62 

58 

41 

32 

43 

53 

66 

52 

44 

61 

65 

72 

68 

41 

53 

49 

60 

66 

67 

63 

58 

54 

55 

.8 

MIN 

21 

23 

29 

25 

26 

33 

21 

22 

28 

32 

32 

23 

21 

21 

34 

51 

33 

25 

27 

38 

44 

40 

32 

35 

34 

38 

44 

29 

30 

35 

39 

31 

.1 

1  iTTVILLE 

MAX 

60 

63 

69 

63 

59 

56 

58 

63 

66 

65 

59 

41 

45 

51 

71 

69 

53 

63 

67 

68 

74 

67 

51 

52 

52 

69 

72 

59 

61 

55 

63 

00 

•  8 

MIN 

25 

28 

48 

30 

40 

31 

25 

29 

33 

47 

41 

26 

27 

36 

49 

45 

38 

31 

42 

47 

60 

38 

36 

38 

40 

42 

53 

35 

31 

44 

41 

37.9 

MMATAHA 

MAX 

55 

62 

69 

59 

66 

64 

60 

64 

67 

70 

63 

47 

38 

47 

64 

70 

57 

49 

66 

75 

76 

78 

45 

49 

59 

66 

67 

66 

58 

59 

59 

61 

.1 

MIN 

2* 

20 

34 

28 

27 

25 

25 

32 

34 

45 

31 

25 

26 

27 

37 

51 

36 

25 

26 

50 

63 

33 

32 

34 

45 

43 

45 

31 

30 

33 

33 

33.9 

ERTSDALE  7  E 

MAX 

62 

71 

73 

74 

68 

65 

63 

68 

74 

69 

56 

47 

49 

64 

75 

70 

63 

69 

73 

71 

79 

67 

44 

65 

63 

74 

78 

69 

71 

67 

66 

.7 

MIN 

28 

39 

59 

37 

55 

36 

28 

33 

41 

56 

33 

28 

28 

36 

59 

55 

35 

33 

48 

60 

65 

39 

35 

35 

45 

51 

61 

37 

33 

47 

42 

.5 

1  HILLS 

MAX 

S3 

62 

66 

62 

57 

54 

57 

65 

63 

64 

51 

42 

45 

46 

69 

68 

54 

63 

69 

68 

70 

69 

54 

45 

60 

66 

72 

67 

60 

59 

62 

60 

.1 

MIN 

20 

21 

48 

23 

35 

26 

21 

24 

26 

38 

33 

23 

22 

28 

42 

38 

28 

27 

38 

41 

60 

37 

35 

35 

36 

40 

47 

29 

28 

47 

35 

33 

•  3 

SELLV 1 LLE  2 

MAX 

49 

56 

61 

53 

57 

52 

49 

58 

62 

63 

43 

39 

29 

38 

60 

65 

43 

33 

60 

68 

70 

46 

39 

40 

50 

64 

61 

51 

48 

56 

60 

52.4 

MIN 

22 

28 

37 

22 

25 

32 

19 

30 

30 

37 

24 

11 

15 

18 

35 

40 

32 

25 

29 

42 

45 

33 

28 

28 

38 

45 

47 

25 

21 

37 

31 

30 

■  0 

NT  BERNARD 

MAX 

S3 

57 

64 

55 

57 

52 

46 

55 

65 

63 

55 

38 

30 

42 

58 

64 

46 

35 

62 

67 

68 

59 

36 

45 

47 

66 

68 

61 

60 

58 

57 

54 

.5 

MIN 

23 

23 

25 

24 

24 

28 

21 

22 

27 

35 

28 

20 

18 

19 

32 

45 

31 

24 

29 

42 

56 

35 

29 

30 

39 

41 

48 

27 

27 

37 

33 

30.4 

S  D  MT   STATE   FARM  API 

MAX 

56 

57 

59 

64 

49 

45 

53 

60 

60 

56 

45 

35 

38 

36 

58 

61 

45 

57 

62 

68 

65 

59 

52 

47 

61 

66 

62 

50 

54 

56 

57 

54 

■  6 

MIN 

28 

32 

34 

25 

38 

30 

23 

31 

39 

43 

27 

19 

17 

29 

35 

36 

30 

28 

37 

48 

57 

30 

29 

34 

35 

42 

50 

26 

32 

40 

34 

33 

■  5 

SjTTSSORO 

MAX 

58 

61 

58 

51 

51 

45 

53 

61 

62 

57 

42 

32 

42 

40 

58 

62 

48 

53 

63 

67 

66 

58 

50 

48 

63 

66 

63 

51 

57 

62 

56 

55 

iO 

MIN 

22 

21 

42 

23 

32 

27 

20 

24 

35 

42 

30 

20 

17 

26 

38 

39 

32 

25 

33 

44 

52 

32 

32 

38 

36 

39 

49 

25 

31 

31 

28 

31 

8 

SHA 

MAX 

62 

67 

71 

66 

61 

59 

60 

69 

70 

67 

53 

44 

50 

53 

73 

72 

52 

69 

72 

72 

79 

73 

52 

53 

55 

71 

72 

63 

62 

59 

65 

63.4 

MIN 

27 

32 

54 

32 

47 

37 

26 

32 

39 

52 

35 

28 

28 

39 

50 

45 

37 

31 

44 

52 

65 

40 

35 

37 

42 

44 

56 

35 

34 

46 

42 

40 

2 

TlAOEGA 

MAX 

59 

65 

63 

62 

56 

50 

57 

64 

65 

6  1 

47 

37 

49 

51 

65 

66 

47 

66 

71 

74 

71 

67 

59 

50 

65 

70 

70 

53 

60 

58 

60 

59 

9 

MIN 

22 

26 

47 

25 

38 

30 

21 

25 

34 

46 

31 

23 

22 

31 

48 

39 

34 

26 

36 

46 

61 

34 

33 

39 

38 

40 

50 

30 

30 

44 

40 

35 

il 

T 1ASVILLE 

MAX 

61 

62 

61 

67 

69 

60 

61 

64 

68 

71 

65 

49 

40 

50 

63 

70 

52 

51 

68 

73 

71 

79 

44 

40 

57 

62 

73 

68 

58 

67 

55 

01 

3 

MIN 

« 

35 

37 

33 

39 

36 

28 

33 

40 

♦5 

32 

26 

27 

29 

42 

51 

31 

30 

35 

50 

62 

36 

33 

35 

38 

45 

49 

33 

34 

41 

42 

37 

2 

t  v 

MAX 

62 

65 

71 

68 

63 

60 

60 

66 

69 

70 

57 

42 

47 

64 

72 

56 

69 

71 

70 

73 

68 

55 

49 

56 

71 

70 

61 

66 

60 

64 

63.2 

MIN 

32 

38 

56 

40 

48 

35 

29 

38 

40 

53 

33 

25 

26 

35 

56 

47 

34 

37 

50 

51 

64 

36 

35 

37 

40 

48 

58 

34 

38 

47 

43 

41 

4 

T  IALOOSA   CAA  AP 

MAX 

60 

65 

62 

60 

60 

53 

57 

66 

67 

59 

47 

34 

43 

55 

68 

67 

39 

64 

72 

72 

69 

48 

45 

55 

64 

62 

64 

58 

58 

53 

62 

56 

3 

MIN 

23 

28 

34 

26 

33 

30 

24 

28 

38 

37 

30 

25 

24 

37 

54 

38 

30 

26 

39 

57 

46 

32 

33 

35 

41 

46 

40 

31 

32 

42 

33 

34 

6 

T',;egee 

MAX 

58 

54 

65 

67 

63 

58 

54 

57 

65 

6S 

67 

45 

40 

47 

59 

72 

61 

55 

66 

72 

70 

74 

51 

50 

63 

73 

77 

72 

62 

71 

65 

61 

9 

MIN 

28 

32 

40 

35 

43 

35 

31 

29 

29 

43 

35 

25 

25 

27 

37 

49 

31 

33 

39 

49 

54 

44 

38 

35 

40 

50 

56 

36 

31 

38 

33 

37 

1 

U1)N  SPRINGS 

55 

59 

69 

67 

61 

59 

57 

66 

69 

69 

46 

40 

41 

72 

56 

68 

78 

55 

7* 

74 

60 

67 

51 

61 

4 

MIN 

27 

33 

33 

37 

34 

25 

28 

36 

41 

32 

22 

23 

26 

56 

41 

48 

46 

49 

49 

29 

31 

34 

38 

35 

6 

UyERSITY 

MAX 

59 

63 

61 

60 

58 

52 

55 

64 

66 

56 

42 

33 

41 

53 

67 

65 

43 

64 

71 

71 

67 

45 

43 

53 

62 

61 

62 

55 

56 

50 

61 

56 

7 

MIN 

24 

33 

33 

27 

37 

32 

25 

30 

41 

36 

28 

24 

23 

35 

52 

37 

31 

27 

44 

57 

45 

31 

31 

34 

44 

45 

39 

30 

33 

41 

33 

34 

9 

V..EY  MEAD 

MAX 

52 

60 

60 

53 

52 

51 

43 

46 

so 

55 

36 

38 

38 

39 

60 

54 

48 

53 

60 

64 

63 

63 

60 

54 

60 

58 

60 

47 

46 

51 

58 

52 

7 

MIN 

27 

23 

26 

23 

30 

27 

28 

21 

19 

19 

14 

15 

13 

14 

26 

24 

25 

17 

24 

27 

27 

27 

31 

35 

32 

29 

32 

29 

32 

33 

28 

29 

a 

HIIMPKA 

MS* 

57 

65 

69 

60 

59 

58 

56 

63 

66 

65 

52 

41 

45 

50 

70 

67 

52 

64 

70 

69 

74 

66 

53 

52 

57 

68 

74 

60 

62 

59 

64 

60 

9 

MIN 

28 

30 

48 

30 

46 

37 

28 

30 

35 

48 

37 

26 

27 

38 

50 

42 

37 

31 

47 

48 

65 

40 

37 

38 

40 

45 

58 

34 

33 

44 

40 

39 

3 

S».  r.f.r»oc.  not*,  rollowln.  Station  Ind.i. 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 
JANUARY  195* 


Day  of  month 


Station 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

a 

0 
S- 

5> 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 

.05 

.04 

.07 

.  09 

.08 

.  07 

.  11 

.05 

.  10 

.04 

.03 

.08 

• 

.  12 

.01 

.  18 

.  10 

.  20 

• 

.10 

.05 

.06 

.01 

.15 

.09 

.06 

.01 

1.95 

WIND 

10 

8 

47 

33 

18 

32 

73 

7 

46 

32 

70 

95 

95 

56 

60 

131 

14  5 

50 

* 

220 

60 

117 

50 

82 

40 

49 

121 

41 

25 

43 

1856 

FA  I  MOPE 

EVAP 

.05 

.03 

.06 

.07 

.07 

.10 

.10 

.02 

.05 

.00 

.09 

.05 

.06 

.02 

.02 

.07 

.10 

.04 

.05 

.04 

.05 

.12 

.05 

.02 

.03 

.05 

.03 

.  11 

.  10 

.03 

.06 

1.74 

WIND 

13 

19 

34 

12 

44 

37 

29 

15 

25 

52 

80 

58 

30 

35 

50 

60 

68 

20 

24 

46 

13 

96 

38 

43 

24 

29 

36 

38 

30 

17 

21 

1136 

MARTIN  DAD 

EVAP 

.01 

.03 

.06 

.06 

.10 

.13 

.09 

.01 

.08 

.00 

.04 

.07 

.14 

.04 

.04 

.26 

.09 

.05 

.04 

.01 

.04 

.05 

.05 

.04 

.01 

.03 

.  10 

.22 

.06 

.00 

.11 

2.06 

WIND 

10 

20 

30 

30 

40 

70 

100 

10 

20 

20 

90 

130 

85 

35 

30 

148 

140 

41 

14 

27 

50 

80 

90 

50 

12 

2 

5 

241 

30 

20 

70 

1740 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


otaboo 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALB  F  R  TV  I LLE   1  S 

ANNISTON  CAA  AIRPORT 

BELLE  HI  NA  2  N 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

CL  ANTON 

CORDOVA 

DECATUR 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GREENSBORO 
HALE  YV I  LLE 
MADISON 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 
MONTGOMERY  WB  CITY 
MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
PELL  CITY  5  NW 
RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  STATE  FARM  API 
TALLADEGA 
TUSCALOOSA  CAA  AP 
VALLEY  HEAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 

2.5 

T 
T 

T 

3 

T 
1.5 
2.0 

T 

T 

2.0 

2 

T 
1.3 

T 
T 

4.0 

T 

T 
2.3 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

County 

Longitude 

Obser 
vataon 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Index 

! 

1 

Elevati 

Temp. 

Precip 

ABBEVILLE 
ADO  1  Sen 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERT a 

AiSERTVILLE  1  S 

0008 
006) 

0071 
CI*.. 
0148 

MENRY 

WINSTON 

LAWRENCE 

WILCOX 

MARSHALL 

2 
2 
1 

12 

31  34 
34  13 
34  21 
92  14 
34  1ft 

83  15 
87  11 

67  20 
67  2ft 
B6  13 

46ft 

793 
990 
175 
1114 

MID 
M 1  D 
7A 
8A 
6A 

WILLIAM  M.   NOR DAN 
PALMER  GOOSEY 
U.S.  FOREST  SERVICE 
SIDNEY  J.  HARDY,  SR 
JESSE  M.  CULP 

3 

9 

2  3  3 

C 

c 

ALfAAMCER  CITY  6  NE 
AUCfVILLE 

■JMISTON  CAA  AIRPORT 

AfiCtT 

01  S3 

01  !  H 

0252 
0272 
0938 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

COVINGTON 

CALHOUN 

WINSTON 

13 
6 

2 

32  59 
93  03 
31  19 

33  3ft 

34  04 

85  52 
66  OS 

86  30 
85  51 

87  13 

660 
160 
330 
599 
500 

ftp 

7A 
HID 

ftP 
7A 

MIC 

7A 

CITY  FILTER  PLANT 
8LANT0N  JONES 
J.  RAYMOND  SHREVE 
CIVIL  AERO.  ADM, 
MRS.  LESSIE  H1LLER 

2  3  5 
9 

2  9  5 
2  3ft 

3 

7 

ASHLAR 

ASHVlLLE 
ATHENS 

ATMORE  STATE  FARM 

AAJtUflN   3  SW 

OSS* 

0977 
0990 
OA  02 
0422 

CLAY 

ST.  CLAIR 
LIMESTONE 
ESCAMBIA 
LEE 

11 
7 

L3 
6 

11 

33  16 

33  30 

34  48 

31  10 

32  34 

83  50 
86  16 

86  59 

87  29 
85  31 

1010 
370 
709 
300 
730 

*P 

|A 

8A 

HENRY  L.  MC  QUEEN 
S.  A.  CROW 
TVA-62 

ATMORE  STATE  FARM 
MRS.  MARTHA   | .MOORE 

3 
3 

2  9  5 
2  3  5 

C 

7  C 

AUBURN  SCS  10 
AUTAuGA V1LLE 
MV  NINETTE 
MLGREE.N 
6CILE            2  N 

0427 
0440 
OSS  3 
0631 
0639 

LEE 

AUTAUGA 
BALDWIN 
FRANKLIN 
LIMESTONE 

11 

12 
12 

32  36 
32  26 
90  99 
34  29 
3*  42 

85  29 

66  39 
B7  47 

67  52 

86  53 

700 
200 
268 
910 
600 

AP 

HID 

T>A 

7P 
7A 

SOIL  CONSERV  SVC 
J.  B.  NEIGHBORS 
GROVE R  W.  WOODWARD 

TVA-43 

ALA.  POLY.  INST. 

3 

2  3ft 
3 

2  3  5 

C 

! 

c 

7 

«RR» 

BCXAR  2  SE 

•IUIHoSLEY 

ft | RM I N' HAM  MB  AIRPORT 

BIRMINGHAM 

0T4B 
0790 
0  3  2  3 
0031 
0636 

FAYETTE 

MARION 

AUTAUGA 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

2 
19 
1 
2 
2 

33  40 

34  10 

32  40 

33  34 
33  32 

87  36 

88  07 
86  43 
86  45 
66  90 

452 
529 
360 
610 
694 

MID 
SP 

M  1 D 

MIC 

MID 
5P 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 
MRS. BELLE  WHITEHEAD 
JOHN  R.  THOMAS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS. CARRIE  B.HORTON 

3 

2  9  9 
2  3  5 

C 

7  C 
7 

Blftw? 

boa; 

6RANTLE v 

brewkn  i  sse 

6*1C  ">Ee:iT  7  M 

0834 
099  1 
1069 
J  084 
1099 

C0L6ERT 
MARSHALL 
CRENSHAW 
ESCAMBIA 
JACK SON 

12 
2 
6 
6 

12 

34  39 
34  13 

31  35 
31  04 
34  56 

68  07 
86  10 

86  16 

87  03 
63  Aft 

470 
1073 
264 
85 
660 

6P 

7A 
6A 
9P 

TVA-42 

MILFORD  H.  DOOLEY 
R.  E.  HENDERSON 
MRS.  CLARA  T.  PEAVY 
MISS  M. LOUISE  JONES 

3 
9 

2  9  5 
3 

C 

7 

tauNO :  dge 
ou.e«A 

CAMDEN  3  n:<- 
CAMPBELL 

CAMP  MILL  2  :i»> 

11TB 
1286 
1300 
1315 
1324 

PIKE 

SHELBY 

WILCOX 

CLARKE 

TALLAPOOSA 

9 
7 

13 
)  1 

31  43 
33  06 

32  02 

31  55 

32  50 

8ft  49 

86  45 

87  19 
87  59 
85  41 

ftlft 
500 
110 
93 
680 

5P 

8A 

ftp 

MIC 

GEO.  L.  HICKS 
ZEMMA  P.  hOLCOMBE 
ALA.  POLY.  INST. 
WM.  H.  GRIFFIN,  JR 
ALA .  POLY.  INST. 

3 
3 

2  3ft 
2  3  5 

7 

c 

7 

CARBON  MILL 
CENTER  iROVE 
ORTIREVILLE 
CNATCM 

CNlLOl RSBuRC 

137T 
1492 
152  0 
1366 
1613 

WALKER 
MORGAN 
BI66 

WASHINGTON 
TALLADEGA 

2 
12 

3 
13 

33  54 

34  23 

32  57 
31  28 

33  17 

87  32 

86  38 

87  08 

88  1ft 
66  21 

430 
780 
230 
195 
480 

7A 
6P 

7A 
7A 
7A 
6P 

MISS  MARY  C.  RAY 
TVA-66 

W.  D.  H0LL1FIELD 
CKAS.  C.  SMITH 
ALABAMA  POWER  CO 

3 
3 

2  3  5 
2  3ft 
3 

7 

CITAOHELLE 
CLAIBORNE 
CLANTON 

Clayton 

coffee  sprinos 

1685 
1690 
1694 
1723 
180T 

MOBILE 
MONROE 
CHILTON 
BARBOUR 
GENEVA 

9 
1 
7 
3 
S 

31  09 
31  32 
92  51 
91  59 
31  10 

8B  14 
B7  31 
86  38 
8ft  27 
85  5ft 

991 
183 
960 
390 
265 

6P 
7A 

6P 
7A 
7A 
5A 
6-1 

B.  0.  JONES 
TOLL! E  L.  HASKEW 
MARION  W. EASTERL ING 
EDWARD  E .  POPE 
SAUL  R.  SMITH 

2  3  5 
9 

2  3  5 
3 
3 

T 

colbert  steam  plant 
:ollinsv:lle 
col'»*6;j  i  * 
COTOv; 

CUBA 

1819 
1849 

:  863 

1  440 

2079 

COLBERT 
DE  KALB 
HOUSTON 
WALKER 
SUMTER 

12 
7 
5 
2 

19 

34  45 
34  15 

91  18 
33  46 
32  26 

87  51 
85  52 
65  08 
B7  11 
68  23 

479 
794 
130 
334 
215 

ftp 

7A 
7A 

TVA-462-A 

MRS.  S.  CUNNINGHAM 
REX  K.  CANAOAY 
MRS .  C.  GRLSHAM 
REUBEN  P.  KARRIS 

3 
3 
3 

2  3ft 
3 

C 

' 

BAMVILL: 
DAWVILLf  2 
DAMCt 
CAhViLLf 
DATTON 

2119 
2124 

2141 

2149 
I1M 

TALLAPOOSA 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

MORGAN 

MARENGO 

11 
11 
19 
12 
19 

92  50 

32  50 

33  00 

34  2  5 
32  21 

85  45 
85  46 
B8  17 

87  39 

760 
730 
207 
59ft 
220 

MID 

DR.  W.  8.  FULTON 
H.  CLAY  PLESS 
E.  F.  SMITH 
TVA-503 

JAMES  M.  CREWS 

3 

3 
3 

2  3  5 

c 

DECAK* 
Of CAT  A 

CfCATL*  SL'BSTAT  .ON 
DfeMOPOL.S  LOC*  4 
&EMCPOl:S  LOT*.  6  DAM 

2707 
2216 
2221 

:?40 

2243 

MORGAN 
MORGAN 
MORGAN 
SUMTER 

MARENGO 

12 
12 
12 
19 
.3 

34  37 
34  36 
34  36 
32  31 
32  31 

86  SB 
66  59 

86  56 

87  51 
87  50 

573 
S82 
-588 
1O0 
100 

SP 
8A 

8A 
9A 
8A 

MRS.  FREDA  TRIMBLE 

TVA-63-6 

TVA-411 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 
9 
3 

2  3  5  6 
2  3  5 

7 

OaiHAfc  CAi  AIRPORT 

DOTHAh  *  v 

ELBA 

2372 
2377 
2377 
2632 
2727 

HOC ST  ON 

HOUSTON 

COFFEE 

TU5CAL0CSA 

BARBOUR 

5 
5 

10 

17 

31  14 

31  17 
31  25 
33  1ft 
31  53 

6ft  26 
85  24 
66  04 
87  48 
85  06 

321 
300 
204 
252 
254 

MID 
5P 

MIC 
MID 
8A 
7A 
8A 

civil  aero.  acm. 
charlie  w.  clearhan 
Sara  l.  English 

K.  V.  BERRY 
HARRY  E.  MAUGANS 

2  9  5 

3 
9 

2  3  5 

7 

C 

EUT AM  LX<  » 
IVffBoAEIti  C*A  AO 
*AlfcHC«< 

»AUC  0=EN  PONt  TCWE*. 
r«UEVILLE 

2742 
2763 
2613 
2632 
2840 

GREENE 

CONECUH 

BALDWIN 

CGVIKGTON 

MORGAN 

2 

9 

9 
1? 

32  41 
31  25 

30  32 

31  06 
34  2  2 

87  50 
87  02 
87  S5 
86  33 
86  55 

114 

252 
23 
232 
620 

MIC 
MIC 

7A 
MJC 
5P 
SA 

E.  B.  H0L6RCOK 
CIVIL  AERO.  ADM. 
HAROLD  F.  YATES 
U.S.  FOREST  SERVICE 
TVA-384 

3 

2  9ft 
2  3  5  6 

9 

3 

■  c 

7 
7 

FALLS  C ITT  BL<  POND  TfcR 

FASLE  * 

FAYETTE 

FLAT  ROC* 

'LCAtKCE  AT  LOC «. 

284B 
2867 
2663 
2945 
2976 

w;nstcn 

MADISON 
FAYETTE 
JACKSON 
LAUDERDALE 

2 
12 
13 
12 
12 

34  04 

34  36 

33  41 

34  46 

34  47 

67  20 
96  34 
67  30 
B5  41 
67  40 

650 
6*1 
350 
1380 
450 

8A 

7A 
7A 
8A 
7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 
TVA-576 

TERRELL  p,  CANNON 
TVA -3 87 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 
3 

2  3ft 
3 
3 

7 

C 

FORT  CfPCSIT  ]  k. 
FORT  MOW  an 
FOR  PArhE 
FB1SCC  C ITi 
iOTDCh 

3024 
3095 
3043 
310S 
3131 

LCfcKCES 
BALDWIN 
OE  KALB 
MONROE 
ETCWAH 

6 
9 

8 

31  59 

30  14 
34  26 

31  26 
34  01 

66  36 
66  01 
83  43 
87  24 
K6  00 

460 
10 
679 
410 
554 

BP 

;o 
8A 

a« 

84 

ALICE  C.  LAMAR 
WM.  H.  CHANDLER 
JOHN  W.  PATE 
MRS .  NELIA  MCKENZIE 
BOBBY  G.  WILLIAMS 

3 

2  9ft 
3 

2  3  ft 
3 

7  C 

c 

MMCLK  PLANT 
UtNCSviLLF 
GARDEN  CITY 

C-000MATER 

31 SA 
3160 
3200 
323ft 
3399 

ETOWAH 
5UMTER 
CULLMAN 
GENEVA 
COOSA 

7 
13 
2 
ft 

34  01 
32  49 
34  01 
31  02 

66  00 
88  09 
86  45 
85  52 
66  03 

565 
150 
500 
107 
1010 

6P 

\  A 

7A 

SO.  NATURAL  GAS  CO 
FRANK  J.  FIELDS 
MRS.  G.  MC  KENZIE 
REBECCA  CAMPBELL 
CITY  WATER  PLANT 

2  3  5 
3 
3 

2  3ft 
2  3  5 

T 

C 

7 

«UNSfc> 

GREENVILLE 
"RElNvlLlE  2 
6U4S  3XOPES  2  SSE 

3430 
3511 
1514 
3*24 
3539 

WALKER 

HALE 

BUTLER 

BUTLER 

BALDWIN 

2 
2 
6 

<V 

33  39 
3?  42 
31  30 
31  50 
30  16 

87  13 
B7  36 
86  38 

86  38 

87  40 

300 
220 

420 
10 

6P 
SP 

6A 
6P 
6A 
Hit 
7A 

ALABAMA  POWER  CO 
N.  KAMNER  CO66S 
CECILE  T.  LEWIS 
CLAUDE  CONN,  JR 
GULF  STATE  PARK 

3 

2  3  5 
2  3  5 

3 

7 
T 

C 

BATE ASVlLLF  CITY  W  WvS 

euniRSviLLE  pav 

wu.cyville 

maw;ltcn 

mARRISBU"..  CAHABA  tcwe  r 

3ft78 
3363 
3620 
3644 
9697 

MARSHALL 

MARSHALL 

WINSTON 

MARION 

PERRY 

12 
12 

2 
13 

ft 

34  22 
34  2b 

34  14 

34  09 
32  46 

86  17 

86  24 
67  37 

87  39 
B7  11 

610 
611 
947 
496 
600 

7A 

7A 

8A 

TVA-403 
TVA-70 

Elmer  l.  shipman 

rex  cooper 

u.s.  forest  service 

3 
3 

2  3ft 
3 
3 

7  C 

MAVKVILLE 

MfAOLAIC 

•* !  CMLAnC  HOME 

HlCHTCNtR 

NOTTS 

3746 
3761 
3616 
3642 
3B99 

LOWNOES 

HENRY 

CRENSHAW 
CLEBURNE 
FRANKLIN 

1 
5 
6 
11 
19 

32  11 
31  21 
31  37 

33  32 

34  20 

66  35 

65  20 

66  19 
6ft  24 
87  56 

200 
370 
594 
1173 
643 

ftP 
ftp 

5P 
ftP 

OA 

6A 

HAXINE  E,  WATSON 
ALA.  POLY.  INST. 
LUKE  JORDAN 
THOMAS  J.  HART 
FRANK  L.  HAYNES 

9 

2  3ft 
2  3ft 

S 

3 

7 

•WMSVtLLf  SU65TAT  ICN 
HJMTSVIuf  A  SSE 
M*TC* 

JACKS*  LOC*  1 

XtSO  'X1ALS 

4060 
6091 
4099 
6192 
4198 

MADISON 
MAD  1  SON 
JACKSON 
CLARKE 
TALLADEGA 

12 
1? 
13 

34  43 

34  42 

34  34 

33  32 

86  35 
86  3ft 
86  Oft 
BB  01 
86  12 

611 
610 
1500 
10 
473 

MIfl 

MID 

7A 

to 

TVA-65 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
TVA-76 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ALABAMA  POWER  CO 

3 

2  3ft 
3 
3 
3 

T 

C 

JACKSONVILLE 
XWOAN  cam 

LAAAYfTTt 

LAV  DAM 
If  EOS 

4209  CALHOUN 
4306 lELMOPE 
4302  CHAMBERS 
4603  CHILTON 
4619  JEFFERSON 

7 
T 
1 1 
7 
3 

33  49 

32  37 
32  34 

32  56 

33  33 

B5  45 
86  19 
6ft  24 
66  31 
66  33 

710 
290 
B30 
420 
636 

6P 

MI& 

6P 
e» 

FLOY  E.  OWEN 
ALABAMA  POWER  CO 
CLARENCE  H.  FINCHER 
ALABAMA  POWER  CO 
MRS .  MARY  K.  LEE 

3 

2  3ft 
3 

c 

7 

c 

lEISOup 

IIV1HOSTO 
LXKMART 

4627 
4  796 
4B22 

cherokee 

Sumter 

covington 

T 
19 
9 

34  11 

32  33 
31  01 

63  46 
66  11 
86  22 

369 
160 
290 

70 

84 

7A 
7P 
8A 

RUFuS  M.  SEWELL 
PROF.  E.  J.  MURPHEY 
M.  C.  YOUNG 

3 

2  3ft 
2  9  3 

? 

1 

Station 

2 

J3 

County 

i 
& 

a 

Js 

8 

• 

a 

Obser 
vabon 
time 

Oha« 

Refer 
table* 

Temp. 

Precip 

TUSCALOOSA 

2 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAD  1  SON 

MADISON 

12 

S73 

9A 

9A 

HARRY  R.  TAYLOR,  JR 

JEFFERSON 

33  30 

66  31 

634 

ALABAMA  POWER  CO 

MAGNOL 1 A 

MARENGO 

32  08 

67  39 

163 

DR.  T.  H.  GAILLARO 

c 

MARION  1  N 

3108 

PERRY 

32  38 

67  16 

230 

6ILLY  R.  SANDERS 

9  C 

MARION  JUNCTION 

9116 

DALLAS 

9 

32  26 

67  14 

204 

8A 

MRS.   MARGARET  SMITH 

9 

MARION  JUNCTION  2  NE 

9121 

DALLAS 

9 

32  26 

67  13 

200 

6P 

6P 

ALA.  POLY.  INST, 

2  9  9  7 

MARTIN  DAM 

M  4  0 

ELMORE 

32  40 

63  5ft 

340 

ALABAMA  POWER  CO 

2  9  5  6  7 

MAXWELL  FIELD 

mo: 

MONTGOMERY 

32  23 

86  21 

163 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

2  9  9  7 

MC  CALLA  2  NE 

••:?3 

JEFFERSON 

33  21 

86  39 

550 

JAMES  6.  ELLIOTT 

S 

MELVIN 

1994 

CHOCTAW 

13 

31  36 

86  27 

354 

'A 

JOHN  R.  LAND 

9 

MERT2  PONDVILLE  TOWER 

3 1 B 1 

BIB8 

9 

32  33 

67  20 

600 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

9 

9997 

BULLOCK 

32  04 

8ft  32 

490 

MATHEW  W.  HALL 

C 

MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOx 

32  06 

67  22 

76 

BOOKER  T.  RIOGCWAV 

9 

MlLSTEAD 

9499 

MACON 

32  27 

63  94 

206 

T.  C.  CARR 

9 

MITCHELL  DAM 

S 1 G ! 

CHILTON 

7 

32  48 

66  27 

390 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

9 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5478 

MOBILE 

9 

30  41 

66  1ft 

211 

MID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  19  7 

9489 

MOB 1 L  E 

30  42 

66  02 

71 

ROBT . G. BET ANCOURT , JR    2  9  9  7 

MONTE  SANO 

MAO  I  SON 

34  45 

86  91 

1630 

TVA-530 

» 

MONTEVALLO 

5597 

SHELBY 

33  06 

86  92 

462 

M.  P.  JETER 

9 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

9550 

MONTGOMERY 

1 

32  IB 

86  24 

196 

HID 

MIC' 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C 

MONTGOMERY  WB  CITY 

3ft9! 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

86  16 

201 

HID 

SP 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  9      7  C 

MOULT  ON 

LAWRENCE 

34  29 

67  17 

690 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

974? 

COLBERT 

34  4; 

87  37 

536 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  7 

NATCHEZ 

MONROE 

182 

5.  8.  HELTON 

9 

NEW  BROCKTON 

3642 

COFFEE 

5 

31  23 

8ft  56 

430 

Mir 

E.  EARL  BOYETT 

C 

NEW  BURG 

SBAT 

FRANKLIN 

1? 

34  29 

87  3ft 

660 

7A 

TVA-644 

3 

NEW  MARKET 

966! 

MADISON 

1? 

34  35 

66  26 

760 

NEWTON 

S679 

DALE 

5 

31  2C 

85  36 

220 

6ASCUM  N.  BROWN 

3 

ONEONTA 

2 

L.  E.  SELLERS 

2  3  3  7 

0RRV1LLE 

6161 

DALLAS 

X 

32  18 

87  14 

200 

6A 

EDWARD  B.  WARREN 

3 

OZARK 

6216 

DALE 

! 

31  26 

8ft  39 

380 

flA 

BA 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  9  7 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

11 

34  40 

66  20 

610 

PALMERDALE  2  W 

ti<.6 

JEFFERSON 

3 

33  44 

86  41 

799 

GEORGE  T.  POSEY 

*9 

;a 

7A 

A.  F.  BOWMAN 

2  3ft  7 

PENNINGTON  LOCK  2 

6  S  J ! 

CHOCTAW 

19 

32  06 

B6  02 

20 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

PERRYVI LLE 

6362 

PERRY 

3 

32  37 

67  OB 

490 

6A 

C.  M.  PLUMMER 

3 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

1 

31  3ft 

B7  16 

193 

HID 

MRS    M1NTA  EDDINS 

PICKENSV1LLE 

6414 

PICKENS 

)  3 

33  13 

68  16 

163 

MRS.  DORA  I.  CLAY 

3 

MRS.DELLA  L.  OAKLEY 

3 

PINE  LEVEL 

6466 

MONTGOMERY 

32  04 

86  04 

306 

7A 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

3 

PLANTERSVILLE 

650B 

DALLAS 

1 

32  39 

86  56 

240 

0.  H.  BARNES 

3 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

12 

34  37 

B5  55 

633 

7A 

PLEASANT  HILL 

DALLAS 

1 

32  09 

66  55 

100 

HID 

MRS .  W.R.  LANG 

C 

PRATT VlLLE 

1 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO 

2  3  3  7 

PRIMROSE  FARM 

6684 

MONTGOMERY 

1 

32  IB 

66  15 

180 

.  f 

W.  E.  ELSBERRY 

3 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

68  21 

260 

ex 

6A 

MRS.  JAN IE  C.  BROWN 

2  9  9  7 

RED  BAY 

680! 

FRANKLIN 

34  27 

88  09 

627 

REFORM 

6B41 

PICKENS 

33  23 

68  01 

242 

WILLIAM  T.  AMBROSE 

9 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

JOHN  fi.  BRADLEY 

3 

RIVER  FALLS  2  NE 

.  943 

COVINGTON 

b 

31  22 

86  31 

60 

HID 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

C 

ROBERTSOALE  7  E 

698  6 

BALDWIN 

9 

30  33 

87  36 

148 

fcp 

6P 

CARL  BOSECK 

2  9  ft  7 

ROCK  MILLS 

RANDOLPH 

33  09 

85  18 

745 

JAMES  B.  BAILEY 

2  3  5  7 

RUSSECLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

34  30 

87  44 

740 

TVA-725 

9 

RUSSELLVILLE  2 

FRANKL IN 

CARL  C  VAN  SITTERT 

2  5  5  7 

SAINT  BERNARD 

7197 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  47 

802 

7A 

7A 

FR.  ROGER  LOTT 

2  9  9  7 

SAND  MT. STATE  FARM  API 

7207 

DE  KALB 

1  2 

34  17 

85  56 

1195 

ftP 

3P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  9  9  7 

SAYRE 

7282 

JEFFERSON 

33  43 

86  58 

304 

DORA  R .  WEBSTER 

5C0TTSB0R0 

7304 

JACKSON 

34  41 

86  02 

660 

MRS.  K1NZIE  8080 

2  9  9  7 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

TVA-76-A 

3 

SEALE 

7328 

RUSSELL 

32  IS 

65  10 

370 

8A 

FRED  E.  OOUM 

CLOSED  9/53 

SEALE  6  W 

■3;  <* 

IWSSELL 

4 

32  18 

85  15 

550 

7A 

WILLIAM  G.  GALLUPS 

3 

SELMA 

7966 

DALLAS 

32  25 

87  00 

147 

JOHN  0.  RHODES 

SHEFFIELD  TVA  NRSY 

'MS 

COLBERT 

34  46 

67  42 

TVA-49 

3 

SHOEMAKER  SPRINGS 

LIMESTONE 

*io 

TVA— 682 

3 

S LOC OMB  4  S 

7576 

GENEVA 

S 

31  03 

85  96 

270 

6A 

PATRICK  H.  SMITH 

3 

SNOW  HILL 

76?  0 

WILCOX 

1 

92  00 

87  01 

225 

7A 

MRS.  EVA  R.  RAY 

3 

SOUTH  HILL 

7671 

DE  KALB 

34  24 

66  02 

990 

TVA-75 

3 

SUTTLE 

7963 

PERRY 

32  32 

67  11 

145 

J.  F.  SUTTLE,  JR. 

3 

TVA-3B5 

3 

SYLACAUGA  2  W 

7994 

TALLADEGA 

7 

99  10 

86  17 

548 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

SYLVANIA 

6  01  2 

DE  KALB 

12 

94  94 

Bft  49 

1400 

7A 

TVA-366 

3 

TALLADEGA 

8024 

TALLADEGA 

33  27 

86  06 

565 

C.  0.  WEAVER 

2  3  3  7 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

ec-: 

TALLADEGA 

33  IB 

86  04 

1919 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

THOMASVILLE 

LEROY  GATES 

2  3  9  7 

THORSBY  1  SW 

B  2  04 

CHILTON 

1 

32  54 

200 

KID 

SOIL  CONSERV.  SvC 

C 

TMURLOW  DAM 

6215 

ELMORE 

11 

32  32 

85  54 

288 

ALABAMA  POWER  CO 

TONEY 

6259 

MADISON 

94  94 

86  44 

750 

TVA -5  06 

3  C 

TRAFFORD 

8269 

JEFFERSON 

33  49 

86  44 

470 

WILLIAM  P.  DOSS 

3  C 

THOMAS  J.  OILLARD 

2  3  5      7  C 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

8380 

TUSCALOOSA 

2 

99  14 

87  37 

170 

Mil 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  3  7 

TUSCALOOSA  LOCK  6  DAM 

636S 

TUSCALOOSA 

2 

93  13 

87  35 

132 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

TUSKEGEE 

6998 

MACON 

32  26 

85  42 

459 

TUSKEGEE  INSTITUTE 

2  3  ft  7 

UNION  SPRINGS 

6438 

BULLOCK 

32  06 

65  44 

460 

EDMOND  L.  T1LLCRY 

2  5  9  7 

UN  t  ON TOWN 

1 

7A 

J.  S.  BRA NY  ON 

UNIVERSITY 

8434 

TUSCALOOSA 

? 

33  12 

87  33 

225 

MID 

MID 

DR.  F.  H.  MITCHELL 

2  3  5      7  C 

VALLEY  HEAD 

6469 

DE  KALB 

34  34 

63  36 

1031 

BP 

BA 

MRS.  CARRIE  CAL6Y 

2  9  9  7 

VANCE 

6477 

TUSCALOOSA 

3 

33  10 

87  13 

485 

7A 

WM.  F .  VANCE 

3 

VERNON 

8317 

LAMAR 

1  3 

33  45 

88  07 

180 

M  ' " 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

C 

RANDOLPH 

11 

TA 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

WALLACE 

«637 

ESCAMBIA 

6 

31  13 

87  IS 

15ft 

BA 

MRS.BUCIE  L .ANDREWS 

3 

WALNUT  GROVE 

8648 

ETOWAH 

2 

34  04 

86  19 

630 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

3 

WATERLOO 

8666 

LAUDERDALE 

1? 

94  39 

88  04 

443 

6P 

J.  ELL  I E  THREET 

3 

WEST  BLOC TON 

ft  909 

BIBB 

? 

33  07 

87  07 

500 

7A 

RUPERT  H.  BEARDEN 

3 

WETUMPKA 

Bl  99 

ELMORE 

7 

3?  3  2 

86  12 

203 

6P 

64 

MRS.  0.  9.  WHITAKER 

2  3  3  7 

WHAT LEY 

6867 

CLARKE 

1  3 

31  39 

87  43 

170 

7A 

LEONARD  L.  COLEMAN 

3 

WHEELER  DAM 

8879 

LAWRENCE 

12 

34  47 

87  21 

360 

7A 

TVA- 52 

3 

WHITFIELD  LOCK  3 

692  ft 

CHOCTAW 

19 

32  17 

88  01 

33 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

B936 

JACKSON 

12 

34  93 

83  45 

612 

7A 

TVA-70*-* 

3  C 

WILSON  DAM 

I  MO 

COLBERT 

12 

34  46 

67  37 

530 

iA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

W1NFIEL0  2  SW 

8998 

FAYETTE 

13 

33  33 

67  50 

468 

W.  W.  COTNEY 

3 

YATES  HYDRO  PLANT 

1:  03 

ELMORE 

11 

32  34 

83  54 

333 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

YOUNGS  STORE 

I9K 

LAUOE°DALE 

12 

34  37 

67  53 

790 

7A 

TVA-621 

3 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identif i cat Ion  numbers  In  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 
.  Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  Hates  given  in  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  Hissing  or  received  too  late  to  be  included  in  tbls  Issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  teaperature  °F, ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  In  alles.  Degree  days  are  based  on  a  dally 
average  of  65"  F.     Evaporation  Is  aeasured  In  the  standard  leather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hall  were  included  In  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 

Aaounts  In  Table  3  are  froa  non-recording  gages,  unless  other  wise  Indicated. 

Data  in  Table  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tiae  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  tlae. 


Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  tiae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.M.,  C.S.T.  WTR  EQUIV  in  Table  7  means  the  »at< 
equivalent  of  snov  on  the  ground.     It  Is  aeasured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  laches  or  more.     Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  froa  different  polntl 

for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

-     No  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  Is  indicated  by  no  entry. 


t    And  alBo  on  a  later  date  or  dates. 
•     Aaount  Included  in  following  measurement,   tiae  distribution  unknown. 

O    Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"   Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 

Hourly  Precipitation  Data. 

E    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H{   One  or  aore  days  of  record  missing;     see  Table  S  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R'   Dally  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 
T    Trace,  an  aaount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  aade  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  Bhould  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

W.R.P.C.,  Chattanooga,   Tenn.    3/8/54    950 
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WEATHER  SUMMARY 


TEMPERATURE 

February  was  rather  mild,  with  a  mean  temperature  of 
52.7°,  or  3.6°  above  normal.     Temperatures  in  the 
northern  division  of  the  State  averaged  4.6°  above 
normal;  in  the  middle  division,  3.6°  above  normal;  and, 
in  the  southern  division,  3.2°  above  normal.  Highest 
temperature  reported  was  83°  at  Lockhart  on  the  16th 
and  17th.     Lowest  temperature  reported  was  17°  at 
Russellville  2  on  the  8th. 

PRECIPITATION 

Average  precipitation  for  the  State  was  3.16  inches, 
or  2.07  inches  below  normal.     Precipitation  in  the 
northern  division  of  the  State  averaged  1.90  inches 
below  normal;  in  the  middle  division,  1.94  inches  be- 
low normal;  and,  in  the  southern  division,  2.77  inches 
below  normal.     Greatest  monthly  total  was  6.88  inches 
at  Maxwell  Field;  the  least,   1.20  inches  at  Mobile. 

As  a  result  of  the  record-breaking  December  1953  rain- 
fall over  the  entire  State  and  the  unusual  flash  flood 
rains  in  the  northern  division  in  January,  1954,  soil 
moisture  was  sufficient  for  the  growth  of  crops  and 
preparation  of  the  soil,  despite  the  great  deficiency 
in  rainfall  during  February.     For  the  first  two  months 
of  1954,  the  northern  division  of  the  State  had  pre- 
cipitation averaging  105  per  cent  of  normal;  the  middle 
division,  50  per  cent  of  normal;  and,  the  southern  di- 
vision, 40  per  cent  of  normal. 

Forest  fires  were  numerous  during  January  and  February, 
especially  in  the  southern  portion  of  the  State  as  a 
result  of  the  dry  weather.     During  January,  there  were 
657  forest  fires,  burning  over  11,250  acres  of  timber 
land.     During  February,  preliminary  figures  indicate 
that  there  were  2,721  forest  fires  in  Alabama,  burning 
over  122,374  acres  of  forest  and  wood  lands,  ranking 
among  the  worst  February  forest-fire  months  in  Alabama. 

SLEET 

A  trace  of  sleet  was  reported  at  Fort  Deposit  1  W  on 
the  7th  and  at  Russellville  2  on  the  28th. 

SNOW 

Traces  of  snow,  which  mostly  melted  as  it  fell,  were 
reported  at  the  following  stations  on  the  following 
dates:     19th:     Alberta.     28th:     Albertville,  Birming- 
ham WB  Airport,  Boaz,  Decatur,  McCalla  2  NE,  and  Sand 
Mountain  State  Farm. 

HAIL 

20th:     Light  hail  reported  at  McCalla  2  NE.  27th: 
There  were  three  separate  falls  of  fairly  heavy  hail 
at  Madison  on  the  27th  at  10:30  p.  m. ,  11  p.  m. ,  and 
midnight.     28th:     Light  hail  reported  at  Pell  City 
and  Vance. 

MISCELLANEOUS 

There  was  a  considerable  amount  of  dust  in  the  air  over 
Alabama  on  the  20th  and  21st.     This  dust  was  picked  up 
by  high  winds  over  Colorado,  eastern  New  Mexico,  Okla- 
homa and  Texas. 

CROPS 

Soil  Moisture:     Soil  moisture  was  generally  ample  for 
crop  growth  during  the  first  half  of  the  month.  Gener- 
al rains  during  the  last  two  weeks  were  very  benefi- 
cial, and  at  the  end  of  the  month  soil  moisture  was 
ample  to  excessive  in  all  sections  of  the  State.  Winter 
Grains  and  Cover  Crops:     With  temperatures  generally 
above  normal  and  ample  moisture,  these  crops  made  good 
to  excellent  growth  throughout  the  State  during  Febru- 
ary, affording  good  grazing  in  southern  counties,  limit- 
ed grazing  in  central  counties,  and  some  grazing  in 


northern  counties  by  month's  end. 

Miscellaneous :     Some  early  corn  was  planted  in  south 
Alabama  for  hogging.     Gardens  were  planted  throughout 
the  month.     In  the  southwestern  counties  some  water- 
melons and  cucumbers  were  planted.     Potato  planting 
was  about  completed  at  the  end  of  February;  some  earl; , 
planted  potatoes  were  up  as  high  as  6  inches  and  were 
being  cultivated. 

Livestock :    Cattle  T#ere  generally  in  fair  condition, 
but  were  improving  with  improved  grazing  conditions. 
Supplemental  feeding  was  continued  during  February, 
but  the  amount  fed  was  being  reduced  as  grazing  inpro 
ed. 

TORNADOES 

A  small  tornado  occurred  in  Chilton  County  about  2  a.l  i 
on  February  28,  1954.     The  storm  moved  along  a  path  s 
170  yards  wide  and  about  10  miles  long  in  a  SW  -  NE  d 
rection.     Major  damages  were  reported  in  the  Mt.  Plea:  > 
ant,  New  Salem,  Collins  Chapel,  and  Mineral  Springs 
communities,  which  are  located  east  of  U.  S.  Highway 
31  between  Clanton  and  Thorsby,  Alabama.     Some  trees 
were  twisted  off  and  some  uprooted;  some  outbuildings 
were  demolished  and  were  widely  scattered  over  the 
countryside;  garages,  small  outbuildings,  chicken  hou 
and  barns  were  destroyed;  and  windows  were  blown  out, 
roofs  damaged  and  porches  torn  from  a  few  modern  home 
It  is  believed  that  neither  deaths  nor  injuries  were  i 
ported  due  to  the  fact  that  the  storm  occurred  at  nigx 
in  a  rather  isolated  section,  and  everyone  was  indoor 
also,  the  track  of  the  storm  was  mostly  over  open  cou: 
try.     Many  people  reported  a  rumbling  train-like  nois 
in  the  air.     There  was  some  evidence  of  cyclonic  curv 
ture  in  the  debris.     Property  damages  were  estimated 
$5000  and  crop  damages  at  $200.     The  latter  was  cause- 
by  posts  and  wire  being  blown  down  in  a  commercial  de 
berry  field. 

SEVERE  STORMS 

On  February  20th,  about  4:25  a.  m. ,  a  severe  thunder- 
storm, accompanied  by  high  winds,  struck  the  Leeds  ar 
Several  plate  glass  windows  were  blown  out  in  the  bus  - 
ness  district;  a  few  trees  were  uprooted;  and  many  la  T 
limbs  were  torn  from  trees.     Between  10  p.  m.  on  the 
27th  and  1  a.  m.  on  the  28th,  rather  high  and  frighte 
ing  winds  were  reported  in  the  Madison  area,  with  thr 
separate  falls  of  fairly  heavy  hail  around  10:30  p.m. 
11  p.m. ,  and  midnight  on  the  27th. 

"Between  midnight  and  1  a.m.  on  February  28th,  strong 
winds  accompanying  a  severe  thunderstorm  did  consider 
able  damage  in  the  western  section  of  Birmingham,  alo  i 
a  path  approximately  1  mile  long  and  a  few  hundred  fe 
wide,  running  WSW-ENE.     Several  houses  were  heavily 
damaged  and  many  received  minor  damage,  mostly  to  roo  i 
and  porches.     Several  family  garages,  numerous  trees, 
sign  boards,  metal  awnings,  wooden  fences,  and  some 
telephone  poles  were  blown  down.     A  number  of  cars  in 
used  car  lot  were  damaged  by  falling  poles  and  flying 
debris.     Several  plate  glass  windows  were  blown  out  i 
the  worst  area  of  the  storm.     Seven  plate  glass  windo  I 
and  other  damage  were  caused  to  a  downtown  business 
house.     Damages  were  estimated  at  $12,500.     No  injurii  i 
nor  deaths  were  reported." 

Between  2:30  a.  m.   and  4:30  a.  m.  on  February  28th,  a 
severe  thunderstorm,  accompanied  by  high  winds  and  an 
unusual  electrical  display,  occurred  in  the  Heflin  ar'  : 
Limbs  were  torn  from  trees,  and  there  was  consider abl 
damage  to  electric  and  telephone  lines. 

FLOODS 

Four  stations  on  the  Tombigbee  River    were  above  the 
flood  stage  on  January  31st,  receding  from  January 
crests,  but  were  within  their  banks  by  February  4th. 
A.R.L. 
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BIRMINGHAM  WB  AP 
HOB  ILK  WB  AP 
MONTGOMERY  WB  CITY 
tAlrport  Data 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 


SSW 
SWt 


u  ■  > 
STB  S 

cuxi  a 


Wind  speed 

m    p  h 


12 
12 
15t 


8.3 
13.8 
11.  Of 


J  "3 


48 


32t 


!j  o  ! 

i  1 


1 
II 

Q  J 


28 


28t 
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Relative   humidity  averages 
percent 


M  (J 


70 
72 
72t 


82 
82T 


46 

53 
47t 


49 
66 
53t 


Number  of  days  with  precipitation 


Hi 


9 
10 
8 


75t 


4.3 
4.1 

3  .9t 


COMPARATIVE  DATA 


Yeai 


1884 
1885 
1886 
1887 
1888 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 


Temperature 


53.6 
43.3 
44.2 
57.5 
51.7 

46.1 

57.4 


48.1 
51.5 
46.4 

40.1 
44.5 
43.6 
41.3 
48.8 

49.7 
40.0 
46.0 
49.5 
45.1 


86 
81 

78 

B0 
84 


80 
82 


20 
9 


Precipitation 


5.92 
3.72 
3. 17 
5.68 
5.29 

4.00 
6.56 
8.81 
3.46 
6.41 

7.35 
2.68 
5.80 
6.46 
2.16 

6.04 
8.43 
4.22 

6.72 
10.68 

3.95 
7.46 
2.47 
4.99 
6.35 


Temperature 

Precipitation 

Year 

« 

f 

■ 

01 

o< 

Ave] 

J3 
0> 

s 

J 

a 

Avei 

1909 

51.1 

89 

5 

7.55 

1910 

45.7 

80 

-  4 

5.38 

1911 

54.5 

84 

15 

3.30 

1912 

43.6 

76 

2 

4.98 

1913 

47.5 

80 

10 

5.77 

1914 

46.1 

82 

13 

4.07 

1915 

48.8 

74 

17 

4.74 

1916 

47.4 

80 

10 

4.02 

1917 

48.6 

85 

2 

5.51 

1918 

53.9 

86 

9 

2.38 

1919 

47.8 

80 

17 

6.89 

1920 

46.5 

77 

11 

4.04 

1921 

51.0 

81 

16 

5.34 

1922 

54.2 

83 

15 

6.06 

1923 

47.6 

83 

10 

5.97 

1924 

46.8 

81 

12 

4.64 

1925 

53.0 

82 

19 

3.52 

1926 

50.7 

80 

20 

4.34 

1927 

58.1 

85 

22 

6.33 

1928 

47.8 

83 

11 

3.55 

1929 

45.9 

78 

12 

8.84 

1930 

53.1 

86 

19 

2.25 

1931 

49.8 

77 

18 

3.41 

1932 

57.8 

86 

22 

5.48 

1933 

48.8 

84 

-  2 

6.21 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

B 

c 

« 

1 

Avert 

Highi 

* 
& 

Aven 

1934 

45.2 

80 

9 

4.66 

1935 

49.8 

82 

10 

4.43 

1936 

46.0 

80 

-  7 

7.32 

1937 

48.6 

83 

14 

4.93 

1938 

55.2 

85 

18 

1.89 

1939 

53.1 

87 

10 

10.25 

1940 

45.4 

82 

10 

6.88 

1941 

43.7 

72 

17 

2.77 

1942 

44  .5 

79 

11 

4.70 

1943 

50.6 

83 

7 

2.30 

1944 

55. 1 

86 

10 

7.30 

1945 

52.6 

85 

10 

7. 12 

1946 

50.8 

78 

17 

6.64 

1947 

42.1 

80 

9 

1.99 

1948 

51.7 

86 

14 

6.41 

1949 

53.9 

84 

12 

6.20 

1950 

54.4 

84 

19 

4. 19 

1951 

50.3 

85 

-  2 

3.10 

1952 

51.9 

83 

20 

4.15 

1953 

49.8 

84 

16 

7.35 

1954 

52.7 

83 

17 

3.16 

All 

Years 

49.1 

5.23 

Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Station 

Temperature 

p 

recip 

lation- 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ol  Da 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 

s 
J. 

|     .50  or  More 

s 

3  * 

si 

hi 

NORTHERN  DIVISION 

ALBER  T V  I LL  E    1  S 

59. 4M 

" 

* 

16 

o 

o 

o 

3.33 

1.55 

*  Q1 

j 

5 

c 

ANNISTON  CAA  AP 

64.1 

tn*A 

2.9 

15  + 

o 

o 

3 

o 

3.47 

1.91 

* 

6 

c 

BELLE   MINA   2  N 

6  5  .  0 

36.1 

7Q 

27 

0 

0 

11 

0 

*n 
* 

BIRMINGHAM  WB  Ap 

R 

64.6 

.8 

512 

27 

381 

0 

0 

10 

0 

3  37 

80 

97 

28 

Q 

s 

c 

<«.  UK UU  »  M 

68.** 

35.6 

52.0 

6.0 

79 

27  + 

1 8 

8 

365 

0 

o 

_ 

3.69 

1.40 

1.36 

28 

•  0 

0 

5 

] 

DECATUR 

64*  1 

40.0 

52.1 

8.1 

78 

27 

23 

8 

360 

2.10 

2.33 

.65 

28 

T 

0 

5 

1 

f 

FAYETTE 

63.9 

32.2 

48.1 

77 

20 

8 

0 

0 

16 

0 

1  .  80 

3.69 

1.30 

17 

.  0 

2 

2 

s 

6A0SDEN   GAS  PLANT 

64  .6 

37,0 

50.8 

2  1 

1 

39 

0 

0 

10 

0 

5 

; 

oUUU W  A  1  t  K 

64.7 

39.2 

52.0 

4.9 

75 

11  + 

?0 

8 

0 

7 

3.49 

_ 

2.12 

.98 

24+ 

.0 

0 

6 

4 

C 

li  A  1   CVUll  1  C 

MALt  f v I ULt 

60.8 

33.6 

47.2 

77 

28 

18 

8 

- 

0 

0 

2.93 

.85 

28 

.0 

0 

5 

4 

n    Ifi  !      i    ll   I   F  L. 
nUnl  1  3  V  I  ill      *»      ■  < 

62.4 

37.2 

49.8 

78 

27 

23 

13 

*8 

2.67 

1.93 

.75 

28 

.0 

0 

2 

( 

MAD  I  SON 

62.1 

35.3 

48.7 

4.5 

76 

20 

8 

0 

0 

11 

0 

3.06 

1.52 

1.07 

28 

T 

0 

5 

3 

; 

MUSCLE   SHOALS   CAA  AP 

60.6 

38.5 

49.6 

6.4 

78 

97 

22 

8 

0 

0 

7 

0 

4.22 

- 

.42 

1.05 

20 

.0 

0 

7 

4 

63.3 

36.4 

49. 

6.1 

78 

11  + 

0 

0 

10 

0 

3.73 

1.67 

•  8 

17 

.  o 

o 

6 

s 

C 

Dpi  1       ("1  TV     C,  MU 

34  2 

48 

11 

0 

0 

15 

0 

3.58 

1.05 

28 

T 

o 

6 

1 

DCSC  K  Mill' 

66*5 

50*9 

75 

15  + 

1  + 

390 

0 

0 

13 

0 

2  66 

5 

c 

RUSSELLV I LLE  2 

63.2 

32.9 

48.1 

79 

28 

17 

8 

o 

15 

o 

2.68 

.93 

20 

.0 

0 

l> 

3 

c 

SAINT  BERNARD 

63.5 

32.6 

48.1 

2.4 

78 

28 

22 

8  + 

u 

o 

16 

o 

3.85 

- 

1.07 

1.15 

28 

.0 

0 

5 

5 

1 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

61.8 

37.8 

49.8 

74 

15  + 

?1 

0 

416 

o 

o 

8 

o 

3.18 

1  .00 

28 

7 

0 

5 

] 

SCOTTSBORO 

63 

35  3 

49 

6  3 

77 

15  + 

1  8 

429 

o 

0 

11 

0 

2.63 

2.21 

o 

TALLADEGA 

66*3 

36  .  8 

51.6 

3.9 

79 

15  + 

1 9 

3 

371 

0 

0 

11 

0 

3.40 

2,10 

1.03 

24 

.  o 

o 

5 

4 

1 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

67.0 

38.6 

52.8 

5.7 

79 

27 

24 

8 

337 

o 

o 

ft 

o 

2.17 

- 

2.86 

.65 

20 

.0 

0 

4 

3 

( 

UN  I  VERS  I TY 

R 

65.5 

39.6 

52.6 

5.5 

77 

10  + 

23 

8 

342 

o 

o 

7 

o 

2.17 

2.86 

.65 

20 

.0 

0 

5 

2 

c 

VALLEY  HEAD 

62  .9 

33.3 

48.1 

4.9 

7 

10 

20 

* 

467 

o 

o 

12 

o 

4.19 

* 

•  0 

0 

DIVISION 

50.0 

3.10 

7 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

67.0 

34  ,9 

51.0 

78 

27 

20 

1 

38  7 

0 

o 

1 5 

o 

3.02 

1.00 

20 

.  0 

0 

5 

] 

AUBURN  3  SW 

65.5 

37.0 

51.3 

.  1 

16+ 

25 

B 

o 

q 

4.11 

1.34 

0 

5 

CAMDEN   3  NNW 

Rn 

27 

0 

0 

7 

0 

1  *4fl 

20 

*  0 

6 

CAMP  HILL  2  NW 

64*7 

35*9 

50*3 

70  + 

22 

0 

0 

12 

0 

3*35 

1  *06 

2j 

5 

; 

CENTREVILLE 

66.8 

34.4 

50.6 

1  .  1 

78 

22 

8 

0 

2.52 

_ 

3.05 

.95 

20 

.0 

0 

5 

2 

t 

CLAN  TON 

A7  **! 

49.9 

1.9 

28 

23 

o+ 

o 

1  <<a 

0 

1  .86 

28 

1? 

( 

DAYTON 

54.7 

on 

16  + 

25 

j! 

0 

o 

6 

o 

3.05 

1.01 

Vl. 

"  n 

4 

; 

DEMOPOLIS  LOCK  * 

674 

an 

28 

21 

0 

0 

7 

0 

1.11 

*  0 

3 

; 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

68.1 

4o"i*M 

54*  3M 

80 

28 

27 

8 

0 

0 

5 

o 

9*QO 

2.99 

1.10 

20 

n 

n 

3 

EUFAULA 

70.5 

41.0 

55.8 

5.8 

80 

16 

27 

8 

258 

0 

5 

0 

1.94 

_ 

3.58 

1.01 

24 

:°0 

0 

6 

1 

: 

GREENSBORO 

27 

23 

8 

276 

_ 

J? 

2  76 

2.37 

.  94 

20 

•  0 

5 

2 

c 

GREENV I LLE 

69*7 

41*9 

55*8 

5*6 

79 

10+ 

25 

8 

255 

0 

0 

, 

4.83 

1.36 

26 

5 

HIGHLAND  HOME 

68. 2M 

42. 3M 

55. 3M 

3.5 

78 

10  + 

24 

8 

267 

o 

o 

3 

o 

4.55 

_ 

1.09 

1.75 

24 

.0 

0 

4 

3 

: 

LAFAYETTE 

66.0 

38.7 

52.4 

78 

27 

23 

8 

346 

0 

7 

0 

3.83 

1.40 

20 

.0 

0 

4 

; 

L I V  I NGSTON 

68.7 

40.5 

54.6 

6.2 

no 

27 

24 

8 

287 

0 

6 

0 

.0 

0 

MARION   JUNCTION   2  NE 

67.9 

40.5 

54.2 

79 

27 

24 

8 

301 

0 

0 

7 

0 

2.93 

1.50 

20 

.0 

0 

5 

3 

i 

MARTIN  DAM 

M 

3.46 

1.95 

1.54 

20 

.0 

0 

3 

MAXWELL  FIELD 

66.8 

43.6 

55.2 

80 

2  7 

27 

8 

278 

0 

0 

2 

0 

6.88 

5.09 

20 

.0 

3 

I 

• 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

6  7.1 

41,4 

54.3 

2.7 

79 

1 0+ 

26 

8 

296 

0 

0 

5 

0 

3.40 

1.33 

1.49 

20 

•  0 

0 

5 

2 

] 

MONTGOMERY  WB  CITY 

66.7 

43.9 

55.3 

2.7 

79 

27 

26 

8 

271 

0 

0 

1 

0 

3.26 

1.53 

1.48 

20 

.  0 

o 

4 

2 

i 

PRATTV I LLE 

67.3 

39.2 

53.3 

3.2 

79 

27 

25 

8 

321 

J? 

0 

^ 

4.39 

_ 

.93 

1  .78 

20 

.0 

0 

5 

3 

PUSHMATAHA 

69.3 

39.1 

54.2 

3.8 

80 

27  + 

26 

8+ 

n 

2.64 

3.22 

1.01 

20 

.0 

0 

4 

3 

1 

SELMA 

tt  *i 

t'i 

10+ 

26 

254 

4 

J: 

3.97 

_ 

.  0 

° 

I 

THOMASV I LLE 

69*0 

41  K 
43  X 

on 

28 

24 

^ 

n 

2*45 
* 

i  *7t 

7n 
\ 

] 

TROY 

,q  , 

3,3 

56. 

3.5 

79 

15+ 

24 

24  2 

0 

o 

2 

0 

2.30 

_ 

3.25 

1  .04 

24 

*n 
•  0 

I 

j 

TUSKEGEE 

66.8 

39.4 

53.1 

2.5 

77 

11  + 

23 

8 

7 

3.55 

1.60 

1.25 

20 

.0 

0 

4 

3 

2 

UNION  SPRINGS 

67. 5M 

40. 7M 

54. 1M 

3.7 

80 

1 6 

24 

8 

J: 

2.83 

3.13 

1.11 

24 

.0 

0 

4 

1 

WE  TUMPKA 

67.1 

42.  1 

54  .6 

4.5 

77 

27 

26 

287 

J: 

0 

3.96 

1.58 

1.33 

28 

.0 

0 

5 

4 

] 

DIVISION 

53  9 

* 

* 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

56.1 

80 

16 

26 

8+ 

0 

_ 

2.85 

•  95 

2 1 

a  0 

0 

4 

3 

c 

ATMORE   STATE  FARM 

71.5 

44*9 

58.2 

80 

27 

26 

8 

193 

3.28 

1  .74 

20 

•  0 

0 

4 

2 

] 

BAY  MINETTE 

69.9 

43*9 

56.9 

1.5 

60 

27 

26 

8 

229 

0 

0 

3 

0 

1.77 

_ 

4.01 

.88 

24 

.0 

0 

2 

2 

c 

BREWTON  3  SSE 

71.0 

38.9 

55.0 

1.5 

80 

26 

4  + 

285 

0 

0 

8 

0 

5.11 

.27 

2.34 

20 

.0 

0 

4 

2 

CHATOM 

71.1 

40.0 

55.6 

80 

2  7 

24 

8+ 

274 

0 

0 

8 

0 

2.68 

.85 

20 

.0 

0 

5 

3 

C 

C I TRONELLE 

70,7 

4  5.5 

58.1 

3.6 

27 

0 

0 

1 

0 

o 

* 

1 

c_ 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

68.9 

42.7 

55.8 

80 

16 

27 

8 

256 

0 

0 

2 

0 

3.05 

2.19 

1.32 

20 

.0 

0 

3 

3 

EVERGREEN  CAA  AP 

69.0 

39.2 

54.1 

2.2 

79 

15  + 

26 

8 

306 

0 

0 

7 

0 

3.69 

1.86 

1.77 

20 

.0 

0 

5 

1 

FA  I RHOPE 

70.0 

47.3 

58.7 

3.0 

79 

27 

29 

t 

186 

0 

1 

0 

1.93 

3.16 

.98 

20 

.0 

0 

4 

0 

FORT  MORGAN 

66.5 

51.2 

58.9 

80 

27 

33 

9 

170 

1.30 

.85 

20 

.0 

0 

3 

! 

0 

FRISCO  CITY 

70.5 

41.8 

56.2 

78 

16  + 

24 

8 

0 

0 

3 

0 

4.91 

.34 

3.63 

20 

.0 

0 

4 

2 

1 

GENEVA 

70. 2M 

39.5 

54. 9M 

80 

11  + 

27 

8  + 

0 

0 

7 

0 

2.16 

3.44 

1.01 

21 

.0 

0 

3 

2 

1 

HEADLAND 

67.0 

49.8 

58.4 

75 

33 

8 

182 

0 

0 

0 

0 

2.74 

.94 

20 

.0 

0 

3 

3 

c 

LOCKHART 

68.9 

42.3 

55.6 

83 

16  + 

26 

8  + 

0 

0 

3 

0 

2.73 

1.20 

24 

.0 

4 

2 

1 

MOBILE   WR  AIRPORT 

69.5 

45.9 

57.7 

2.7 

78 

27 

27 

8 

213 

0 

0 

1 

0 

1.54 

3.02 

.98 

20 

.0 

s 

3 

1 

0 

MOBILE 

67.8 

47.4 

57.6 

2.1 

75 

27 

28 

8 

0 

0 

2 

0 

1.20 

3.  16 

.74 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

OZARK 

!  69.3 

42.5 

55.9 

2.9 

79 

16  + 

25 

8 

0 

0 

3 

0 

2.64 

3.04 

1.15 

24 

.0 

0 

6 

2 

1 

ROBERTSDALE  7  E 

70.8 

44.6 

57.7 

80 

27 

26 

8 

206 

0 

0 

2 

0 

3.33 

2.10 

1.30 

20 

.0 

0 

3 

3 

2 

DIVISION 

56.7 

2.68 

.0 

STATE 

S?.7 

3.6 

3.16 

2.07 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 

Table  3  FEMUART  1»5» 


g 

Day  ol  month 

Station 

.  1 

i 

Aft     1      Aft  1 

H 

1 

 ' — 

_    1  n 
 1  

4 

5  ]  6 

7  |  8  |  9 

|  1 

10  11 

 1  L 

12 

1  | 

1 J 

16 

 L 

17  | 

18 

19 

1 

20 

1 

Zl 

22  1  23 

1  1 

1  no 

25  26 

 1  

27 

28  1  29  1  30 

31 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

2.91 

■  99 

.00 

- 

ALBERTA 

3.06 

.03 

.59 

U26 

•00 

•80 

•  10 

ALBERTVILLE   1  S 

•  ST 

■  57 

•  02 

•67 

■  T2 

•  90 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

3.02 

*  15 

•  4S 

1  .00 

•AT 

.79 

AL ICEV1 LLE 

•  06 

•OS 

*  19 

.60 

.27 

.30 

ANDALUSIA 

2.09 

.06 

.12 

•OS 

•00 

■  60 

ANN  1 STON  CAA  AP 

3.47 

.30 

.75 

.51 

.56 

.42 

.93 

ARLEY 

•  90 

.69 

T 

•  80 

•  62 

1  .38 

•40 

3*99 

.34 

•  90 

•T6 

1*03 

ATHENS 

2*41 

.33 

•02 

.01 

1.05 

•  20 

•  29 

•  99 

ATMORE  STATE  FARM 

3.28 

•  21 

.37 

1.74 

•01 

.05 

AUBURN    1  SW 

4.11 

■  02 

.02 

.45 

•  40 

1.33 

1.10 

■  03 

•  74 

AUTAL>OA  V  I  LLE 

•  20 

.46 

•  91 

•OS 

1.13 

BAT  M|N£TTE 

.83 

•  88 

•  06 

BEL&REEN 

.18 

.  0  2 

•  31 

.40 

BELLE  NINA  2  N 

_ 

•  47 

.47 

_ 

.  If 

.69 

BILLINGSLEY 

4.09 

.09 

.35 

1.33 

•OS 

1*33 

B 1 RN 1 NGHAM   wB   AP  R 

3.37 

.36 

•  56 

T 

.67 

.70 

.01 

•OT 

b I  Shop 

A>*02 

•  13 

•  63 

2.26 

.40 

.60 

BOAZ 

3*6% 

•  36 

.50 

■  60 

■  23 

•OS 

1*01 

BRANTLEY 

3.04 

.01 

•  32 

.23 

.30 

1*14 

•  06 

BREnTon  3  SSE 

5.11 

•  15 

2.34 

L.10 

.79 

*73 

BRIDGEPORT  2  W 

3*36 

T 

.22 

.83 

.64 

.61 

1.06 

BRUNO  1 DGE 

2.67 

T 

T 

.10 

•  07 

••3 

1.34 

.16 

.37 

CALERA 

3.87 

•  10 

•  39 

1  10 

19 

84 

CAMDEN  5  NNW 

3.30 

•  04 

.11 

■  45 

1.40 

.10 

.  FO 

CAMP  HILL   2  NN 

3.33 

•  12 

T 

•  47 

1.06 

•88 

.09 

CARBON  HILL 

3.49 

•  30 

.23 

.90 

.70 

•43 

.89 

CENTER  GROVE 

3.95 

•  10 

•  32 

.04 

•  06 

•  AT 

USA 

CENTREVlLLE 

2.52 

•  20 

•  13 

95 

03 

30 

CHATOM 

2.60 

T 

•  30 

■  79 

.65 

.22 

'.3 

CHI LDERSBURG 

4.21 

.10 

.30 

•  50 

•  0? 

.05 

1*10 

CITRONfLLE 

.01 

.02 

•  12 

•  94 

.10 

.20 

.01 

CLAIBORNE 

4.24 

•  01 

•  09 

2.77 

•  13 

.69 

•  39 

CLANTON 

3.75 

.10 

•  90 

•  B7 

•  53 

■8  - 

.95 

CLAYTCN 

RECORD 

MISSING 

COFFEE  SPR I NGS 

2.09 

•  12 

•  09 

•  62 

1.40 

•  46 

COLBERT  STEAM  PLANT 

4.99 

.12 

•  IS 

•  00 

2*68 

.44 

•  80 

COLL  1 NSV I LLE 

.40 

•  20 

•  15 

1*10 

.86 

CDLWI*  1  W 

_ 

T 

.04 

.  06 

.90 

1.10 

.12 

CORDOVA 

3.09 

.22 

.86 

.75 

.50 

1.30 

1.87 

•  05 

•  05 

•  60 

•AS 

•  28 

DADEV I LLE 

,7? 

•  07 

•  56 

.30 

1.75 

.00 

.00 

.78 

DANCV 

1  .40 

•  06 

•  16 

•  03 

.50 

•  13 

.13 

.37 

DANVILLE 

2.45 

.50 

.94 

.43 

•  20 

.38 

DAYTON 

3*05 

.06 

•  24 

1.01 

•83 

.91 

DECATUR 

2.10 

T 

.07 

.24 

.  0 ; 

•  03 

.43 

■  36 

.31 

•  65 

DECATUR  4 

1 .90 

•  06 

.27 

T 

.29 

•  29 

. 1  1 

.75 

DECATUR   SUB ST*  T I  ON 

2.33 

•  05 

.25 

.02 

•  42 

•  91 

.33 

.75 

DENOPOL I  *  LOCK  * 

2.02 

.08 

■  OB 

•  95 

1.11 

.60 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2.99 

.08 

■  08 

1.10 

]  .08 

.65 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

3.05 

T 

■  01 

.01 

T 

•  09 

1.3? 

•  T8 

.0? 

•  82 

ELBA 

RECORD 

MISSING 

ELROO 

1.90 

.08 

.05 

.26 

■  92 

•  44 

.55 

EUFAUL  A 

1.94 

.05 

•  15 

•  13 

.73 

1*0] 

,21 

.  16 

EUTAH  LOCK  7 

2.43 

.12 

•  26 

.93 

•65 

•  47 

EVERGREEN  CAA  AP 

3.09 

T 

•  02 

.5? 

1.77 

.16 

•04 

.58 

FAIRMOPE 

1.93 

.17 

•  98 

•T3 

•  10 

FALCO  OPFN  POND  TOWFR 

1.81 

1.35 

1  .00 

.86 

FALKVI LLE 

2*92 

•  34 

.07 

■  55 

.70 

•08 

.58 

FALLS  CITY  flLK  POND  TMP 

2.70 

.23 

.37 

.47 

•S3 

.46 

farlev 

3.42 

• 

•  36 

.05 

•  53 

•  76 

•se 

1.14 

FAYETTE 

1 .80 

1.30 

.30 

CLAT  ROCK 

2.57 

■  02 

.06 

•  ST 

•  30 

.:  i 

.99 

FLORENCE  AT  LOCK 

4.85 

T 

.36 

.03 

1.00 

2.22 

.3? 

.72 

FORT  DEPOSIT  1  H 

3.0ft 

T 

.20 

.00 

1.0? 

.82 

.94 

FQRT  MORGAN 

1  .30 

•  03 

.63 

.29 

•  19 

^ORT  PAYNE 

3.09 

.  18 

•  12 

*  36 

•  37 

.22 

1.84 

FRISCO  CITY 

4.91 

.04 

•  11 

3.03 

•03 

•02 

.  1  O 

GAOSDEN 

3.02 

T 

.16 

•  69 

.46 

.05 

1.05 

1.29 

GADSDEN  GAS  PLANT 

2.56 

.18 

•  09 

.30 

•  31 

1.12 

GAINESVILLE 

2*42 

•  15 

•  02 

•  19 

.74 

•  04 

»Afl 

•  62 

GARDEN  CITY 

3.95 

.54 

•  07 

•  07 

1.29 

GENEVA 

2.16 

•  02 

•  OS 

1.01 

•  30 

•  7? 

GOOOWATER 

3.49 

•  10 

.00 

.39 

•  20 

.90 

.90 

GORGAS 

3.40 

.07 

•  00 

•  86 

•  74 

.43 

1.22 

GREENSBORO 

2.76 

•  16 

.20 

•03 

,  *  *  7 

.40 

GREENVILLE 

4.03 

.06 

•  42 

•  57 

1.16 

1.36 

GULF  SHORES  2  SSE 

2.26 

•  21 

in 

GUNTERSV ILLE  CITY  W  WKS 

2  .70 

.  15 

.20 

•  45 

•  97 

•  34 

.79 

GUNTERSVILLE  DAM 

3.02 

•  23 

•  41 

.66 

•  20 

.49 

1.03 

HALE YV I LLE 

2.93 

.30 

•00 

•  92 

.78 

.20 

•89 

HAMILTON 

2.00 

.15 

T 

T 

•  05 

•22 

•  36 

HARRISBUR&  CAHABA  TOWER 

2.70 

.13 

•  35 

.98 

•  04 

■09 

.33 

KAYNE V ILLE 

T 

•  02 

•  57 

•02 

•  9? 

HEADLAND 

2.74 

.94 

.90 

•90 

H 1 GHL  *NO  HOME 

4.55 

.18 

•  05 

1.37 

1.75 

1*20 

MIGHTOMER 

2.94 

.11 

•  10 

•  90 

.00 

.77 

•00 

HOOCES 

- 

.49 

1.04 

1.40 

MUNTSVlLLE  SUBST  A 

2  19 

29 

T 

.21 

•  96 

■  09 

•  32 

.32 

MUNTSVILLE  *  SSE 

2.67 

.29 

.06 

•  02 

•  30 

.21 

•  92 

•  49 

•  03 

T 

.73 

HYTOP 

3.30 

•  02 

.10 

•  01 

.90 

.00 

■  43 

■  04 

JACKSON  LOCK  1 

3.13 

•  02 

•  24 

1.81 

.03 

1.03 

J»CKSON  SHOALS 

3.67 

•  21 

.05 

•  70 

.0? 

1.09 

'  JORDAN  DAM 

02 

•  20 

•  09 

1.44 

•80 

.00 

.87 

LAFAYETTE 

3.83 

•  31 

•  99 

1.40 

.09 

.72 

UW  DAM 

3.41. 

•OT 

.02 

•  40 

.38 

•  73 

.92 

.92 

LEEDS 

3.92 

•  02 

•  41 

•  74 

T 

.80 

•  24 

•  67 

1.04 

LEESBURd 

RECORD 

MISSING 

L I VINGSTON 

•  09 

•  11 

•  04 

1*19 

.32 

•  34 

LOCKHART 

2.73 

T 

T 

•01 

•  19 

.94. 

1.20 

.39 

LOCK  IT 

2.65 

•  23 

•  03 

•  03 

•  32 

•  64 

.01 

.30 

•  83 

MAO  1  SON 

3.06 

•  33 

•  47 

.97 

•S3 

1.07 

"•Aftf  LLA 

3.43 

•  11 

•  18 

•  60 

•  39 

•  IT 

•  60 

1*00 

MARION 

2.07 

•  20 

1.39 

•OS 

.03 

.24 

■*RION  JUNCTION 

3.13 

.02 

•  33 

1*40 

•83 

.39 

-*»10N  JUNCTION  2  NE 

2.93 

•  10 

•02 

1.30 

•  10 

.61 

.94 

<*»HN  DAN 

3.46 

•  27 

1.94 

.84 

1.01 

-AitfELL  field 

6.00 

T 

T 

T 

•  04 

05 

03 

1.23 

•C  CALL  A  2  NE 

2.99 

.11 

.  OA 

•  91 

.01 

.10 

.81 

.90 

«ELV|N 

•  30 

1.28 

L.OA 

•  06 

•ERTt  RONOVILLE  TOMER 

2.29 

•  19 

.80 

.Oft 

.40 

1 ' LLERS  FERRY 
-ILSTEAO 

3.30 

.10 

•  29 

1.73 

.9^ 

•23 

3.04 

•  20 

•  22 

1.10 

•82 

.62 

HTCNtU.  DAN 

3.45 

.00 

.40 

•  28 

•St 

•  04 

1.09 

«8ILE  WB  AIRPORT 

1.54 

T 

.02 

T 

T 

.10 

.90 

.31 

T 

•  04 

MtU 

1.20 

.03 

.74 

•41 

•02 

WE  SAMO 

f^TEV  ALLO 

2.73 
3.99 

.30 

•  22 

.69 

.99 

.72 
1.60 

•32 
■82 

.92 

•  02 

S—  R.l.r.r^.  Nola  Following  SUttoO  tod.. 


DAILY  PRECIPITATION 


Total 

Day  of  month 

Station 

1   1   2  1  3 
1  1 

4   |   5   |  6 

7 

8   |  9 

10  |  11  | 

12 

13  |  14  |  15 

16 

17  1  18 

19 

20 

21 

22  23 

24 

25  26 

27 

28  |  29  |  30 

31 

MONTGOMERY  MB  AP  R 
MONTGOMERY  HB  CITY 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
NATCHEZ 

3.40 
3.26 
2.84 
4,22 
3.75 

T 

T 
T 

.01 
.01 

•48 

T 

.90 
.09 

T 
7 

7 

.13 

.09 

.70 

T 

.57 
.23 

.04 
•  02 

.98 

1.49 
1.48 
•  54 
1.05 
1 .90 

7 

•  24 

.2B 
.30 

7  .36 

.47 
.46 
.11 

.90 

.52 

.98 

.90 
.72 
.11 
.43 

NEMBURG 
NEW  MARKET 
NEWTON 
ONEONT  a 
ORRVILLE 

2.63 

2.28 
3,73 
4.04 

.07 

•  43 
.14 

.50 

.45 
1.11 

.82 
■  63 

.56 
1.16 

.68 

.05 

•  86 

•  17 

•  64 

.21 
.63 

1.22 
.79 

2.46 

■  10 

.96 

.71 
.10 
.77 
.31 

OZARK 
PAINT  ROCK 
PALMEROALF  2  W 
PELL  CITY  5  NW 
PENNINGTON  LOCK  ? 

2.64 
2.64 
3.58 
3.58 
3.33 

.20 
.  30 
•  35 

.33 
.33 
.97 
.56 
.60 

.16 
.57 
.67 
.67 
1.25 

.55 
•  18 

1.15 
.44 
.94 
.55 

1.00 

.10 

.35 
1.10 

.70 
1.05 

.46 

PFRRW ILLE 
PICKFNSVILLF 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERSVILLE 

3.57 

3.29 
3.97 

.05 
.10 

.31 
.70 
.30 

.02 

1.22 
.60 

.19 

1.05 

.06 

1.10 
1.43 
•  32 

.95 
.20 

.96 
.90 

.96 

.20 

.69 
1.10 

PLEASANT  GROVF  SCHOOL 
PRATTV JLLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 

3.07 
4.  39 
3.91 
2*61, 
4*76 

.01 
•41 

.12 

.40 
.01 

1.10 

.10 
.17 
.41 

.18 

.50 
1.78 
1.76 
1.01 
2.83 

.30 
.60 
1.01 
.92 
•  55 

1.05 
1.23 
1.04 
.53 
.55 

REFORM 
RIVER  FALLS 
ROBERTSOALE  7  E 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE 

2.91 
3.79 
3.33 
2.94 
2.60 

.35 
■  04 

.05 

.10 

.55 
.50 

.93 
.34 
1.30 

1.20 

1.11 
•  93 

.67 
1.14 

•  74 
.74 

•  40 

.06 

.96 

1.16 
1.29 
.51 
.30 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SAVRE 

SCOTTSBORO 

2.6B 
3.85 
3. IB 
3.10 
2.63 

.02 
■  08 
.  IS 
.07 
.30 

.05 
.62 

.21 

T 

•  46 
.46 

.79 
.64 

.86 

.93 
.60 
.60 
•  35 
.60 

•  03 
.02 

.33 
.56 
.94 
.57 

.53 
1.15 
1.00 

.80 
1.25 

SCOTTSBORO  SU8STA 

SEALE  6  W 

SELMA 

SHEFFIELD  TVA  NURSERY 
SHOEMAKER  SPRINGS 

2.64 
2.31 
3.97 
4.91 
3.40 

.02 
•  05 

.07 
T 

.55 
.61 

.01 

.47 
.20 
•  33 
.93 
1.12 

T 

.62 
.56 
.69 
2.28 
.63 

•  06 
•47 

.46 
1.10 
1.00 

.55 

.72 
.43 

1.23 
.59 

1.04 

SLOCOMR  <t  S 
SNOW  H ILL 
SOUTH  HILL 
SUTTLE 
SWAIM 

2.76 

2.71 
4.05 
3.31 

.  14 
•  50 

T 

•  35 

.55 
1.15 
.29 
.75 

.25 
1.97 

1.10 
.79 

1.19 
•  27 

.62 
.90 
.72 
.87 
.52 

.70 
1.02 
.70 
.93 
.90 

SVLACAUGA  ?  W 
SYLVAN  I A 
TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 
T  HOMASV I LLE 

2.99 

3.40 
3.18 
2.94 

.12 
.31 
•  04 

.07 
.02 

.39 

.55 

•  33 
.40 

.45 
.25 

•  02 

.23 
.35 

1.75 

.22 

•  17 

•  50 

7 

1.05 
.70 
1.03 
1.04 
.74 

1.20 
1.00 
.94 
.80 
.16 

THURLOW  DAM 
TONE" 
TR AFFORD 
TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

3.41 

2.67 
2.30 
2.17 

.35 
.08 

.02 
.30 

7  .01 

.17 
.20 

.61 
1.29 
.35 

T 

7 

.02 

.33 
.67 
.05 
.65 

1.35 
•  54 

.60 

.75 
.30 
.65 
1.04 

.10 

.02 

.58 
.69 
.65 
.50 
.59 

TUSKEGEE 
UNION  SPRINGS 
UNIONTOWN 

UNIVERSITY  R 

2.34 

2.83 
2.99 
2.17 

>oe 

.10 

.02 

.42 

.38 

.35 
.24 
T 

.70 
1.25 

1.32 
.65 

•  98 

.52 

.68 
1.00 
1.11 

.85 

.50 
.93 
.50 
.82 
.48 

VALLEY  HEAD 
VANCE 
WADLEY 
WALLACE 
WALNUT  GROVE 

4.19 

3.4C 
3.2C 

•  33 

.55 

.10 

•  35 
.65 

•  60 

.46 
.70 

•  47 
.60 
1.10 
.64 

.85 
.75 
•  50 

3*38 
.74 
.85 
.80 
.70 

WATERLOO 
WEST  RLOCTON 
WETUMPKA 

WHEELER  DAM 

5.20 
3*99 
3.96 
3.75 
2.85 

.20  .10 

.25 

•  16 
•10  .29 

.21 
7 

•  02 

•  08 

•  47 

•  15 

.03 

7  7 

1.68 

7 

•  23 
.39 
.90 

1.93 

.87 
2.21 
.73 

1.30 

•  65 

•  01 

.25 

.86 
.81 
.75 
.11 

.07 

.97 

.54 
1.33 
.35 
.55 

WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK    STM  PLANT 
WILSON  DAM 
W INFIELD  2  - 
YATES  HYDRO  PLANT 

3.46 
3.40 
4.69 
2.82 
3.30 

T 

.04 
.04 
.02 
.11 

.  4H 

.03 

7 

.03 
.06 

T 

.22 
1.11 
.97 
.92 
•  41 

.03 

1.39 
.10 

2.18 
.77 

.60 

.05 
1.47 

1.12 
.62 
.47 
.13 
.77 

.04 

.69 
.90 
.57 
.75 
.58 

YOUNGS  STORE 

4,77 

•  .71 

.02  .01 

1 

.01 

1.05 

2.05 

.32 

.60 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
FEBRUARY  195* 


Station 

Day  Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  | 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

28 

29 

30 

31 

ALBERTVILLE  1  S 

MAX 
MIN 

55 
25 

62 
25 

63 

37 

55 
27 

54 
2B 

53 
30 

43 
23 

45 

23 

69 
32 

73 
42 

54 
27 

44 

26 

10 

66 

77 

66 

55 
30 

58 
)0 

60 
46 

39 

65 
39 

63 

44 

55 
37 

71 
39 

59 
41 

59.4 
34.6 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 
MIN 

65 
?0 

69 
32 

65 
28 

59 
23 

59 
30 

66 

25 

58 
32 

50 
23 

74 
31 

74 
30 

71 
55 

60 
29 

63 
21 

70 
4  D 

76 

75 

65 

6: 

28 

60 
43 

66 

52 

65 
36 

71 
33 

71 

31 

68 

41 

73 
31 

70 
51 

78 
38 

73 
37 

67.0 
34.9 

ANDALUMA 

MAX 
MIN 

62 
39 

72 
4  1 

70 
44 

71 
33 

63 
32 

62 
37 

70 
39 

54 
26 

48 

26 

74 
38 

75 
48 

76 
39 

59 

35 

TO 

36 

75 

60 

78 

68 
39 

67 
52 

66 
54 

76 
45 

73 
44 

75 
48 

70 
41 

64 
43 

76 
55 

79 
52 

78 
47 

69.7 
42.4 

ANN  I STON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

64 
26 

66 
35 

61 
35 

.  58 
29 

57 
34 

62 
30 

47 
29 

49 

23 

72 
32 

75 
33 

67 
42 

50 
29 

62 
28 

68 
47 

76 
53 

70 

61 

62 
33 

59 
46 

67 
53 

64 

39 

69 

37 

70 
38 

59 

39 

72 
35 

66 
47 

76 
47 

67 
35 

64.1 
37.4 

ATMORE   STATE  FARM 

MAX 
MIN 

6* 

70 

71 

71 

71 

70 

65 

S3 
26 

75 
38 

76 
50 

73 
58 

72 
38 

71 
37 

75 
52 

78 
58 

77 

75 

68 

40 

68 
49 

72 
59 

71 
42 

76 
41 

75 
44 

70 
48 

74 
40 

77 
58 

80 
50 

65 
43 

71.5 
44.9 

AUBURN   )  SW 

MAX 
MIN 

61 

64 

68 

64 

57 

58 

30 

64 

52 

50 

71 

35 

76 

68 

33 

53 
33 

64 

S5 

73 
48 

77 

77 

66 

36 

60 
41 

64 

47 

65 
38 

64 

36 

70 
36 

72 
46 

57 
33 

72 
41 

70 
44 

77 
53 

65.5 
37.0 

BAY  NINETTE 

MAX 
MIN 

70 

72 

74 

66 

65 

71 

55 

52 

76 

75 

74 

65 

70 

73 

77 

76 

7u 

65 
42 

71 
54 

68 
50 

70 
38 

72 
40 

74 
45 

63 
42 

73 
39 

71 
59 

80 
60 

70 
43 

69.9 
43.9 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 
MIN 

65 
25 

63 
35 

61 
41 

56 
?6 

55 
29 

55 
28 

50 
22 

50 
27 

74 

32 

74 

32 

64 
49 

54 
27 

62 
25 

70 
40 

75 
52 

73 
54 

65 
42 

60 
30 

63 
44 

70 
40 

63 
38 

66 

70 
41 

64 
41 

74 
36 

69 
39 

79 
42 

75 
35 

65.0 
36.1 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 
MIN 

65 

67 

61 

59 

59 

60 

45 

49 

74 

76 

65 

48 

64 

72 

76 
57 

68 
51 

60 
39 

62 
30 

61 
49 

70 
50 

66 

39 

69 
39 

70 
44 

59 
39 

75 
36 

65 
45 

77 
54 

68 

35 

64.6 
37.8 

BIRMINGHAM 

MAX 
MIN 

BREKTON   3  SSE 

MAX 
MIN 

70 

73 

73 

68 

64 

71 

58 

52 

75 

77 
4  1 

74 

71 
39 

71 

26 

73 
45 

79 
55 

77 

7U 

64 
30 

69 

I  g 

69 

53 

69 
37 

76 
34 

74 
36 

67 
47 

75 
33 

77 
56 

80 

54 

71 
43 

71.0 
38.9 

CAMDEN   3  NNM 

MAX 
MIN 

67 
27 

72 
4 1 

71 
36 

66 
27 

62 

32 

70 
32 

65 
47 

51 
27 

78 
34 

77 
49 

72 
57 

67 

35 

69 
26 

74 
48 

79 
58 

78 

66 

61 
31 

61 
39 

70 
55 

68 

41 

74 
39 

75 
39 

61 
49 

77 
37 

75 
58 

60 

52 

78 
•  41 

70.1 
41  .3 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 
MIN 

60 

63 

67 

62 

57 

58 

65 
30 

50 
22 

49 
24 

70 
38 

74 

67 

30 

52 
28 

62 
30 

71 
50 

75 

75 

65 
31 

60 
33 

63 
47 

66 
40 

63 
36 

69 
38 

70 
41 

57 
33 

75 
37 

71 
48 

75 
56 

64.7 
35.9 

CENTREVILLE 

MAX 
MIN 

60 

65 

68 

65 

62 
30 

62 

67 
30 

52 

50 

75 
30 

77 

68 

30 

54 
24 

66 

30 

7* 
54 

16 

75 

65 
30 

65 
35 

64 

53 

68 

38 

67 
35 

68 

38 

73 
36 

62 
32 

75 
35 

70 
40 

78 
44 

66.8 
34.4 

CMATOM 

MAX 
MIN 

70 
28 

72 
37 

72 
32 

67 

27 

65 

31 

71 
29 

67 
38 

51 

24 

73 
35 

77 
50 

74 

54 

69 

36 

72 
24 

78 

55 

78 

79 

69 

66 
31 

63 
37 

72 
58 

70 
33 

76 

34 

72 
38 

63 
45 

76 
34 

78 
57 

80 
58 

72 
42 

71.1 
40.0 

CITRONELLE 

MAX 
MIN 

70 

72 

72 

67 

65 

72 

61 

50 

25 

77 

77 
50 

74 

67 
38 

70 

35 

75 
54 

76 
54 

79 

70 

66 
43 

64 
49 

71 
58 

69 
39 

76 
46 

75 
49 

63 
48 

76 
44 

77 
59 

80 
56 

68 
43 

70.7 
45.5 

CLANTON 

MAX 
MIN 

60 
24 

65 

67 

63 

60 

58 

65 

50 
23 

48 

23 

72 
36 

76 
4  5 

69 

50 
24 

63 
26 

72 
49 

76 

75 
42 

64 
31 

59 
32 

63 
49 

69 

37 

65 
37 

70 
37 

71 
37 

59 
34 

73 
34 

68 

45 

78 
46 

65.3 
34.4 

CORDOVA 

MAX 
MIN 

67 

68 

64 

61 

60 

61 

56 

50 

75 

78 
30 

73 

55 

65 
20 

74 

77 
57 

75 

72 

64 
28 

67 
43 

72 
50 

69 
37 

70 
34 

71 
35 

64 
44 

75 
33 

74 

44 

79 
39 

79 
37 

68.4 
35.6 

DAYTON 

MAX 
MIN 

63 
31 

68 
44 

70 
44 

69 

30 

63 
35 

60 
37 

68 

34 

52 
25 

49 

32 

72 
45 

77 

52 

73 
31 

53 
32 

69 
45 

75 
57 

8  .: 

78 

65 
36 

61 

45 

62 

52 

72 
41 

66 

41 

73 
46 

73 
46 

60 
41 

71 
53 

70 
55 

80 
44 

67.6 
41.8 

OCCATUR 

MAX 
MIN 

65 
29 

64 
43 

55 

43 

58 

30 

56 

32 

55 
35 

48 

31 

49 

23 

72 
35 

75 
38 

67 
49 

50 
26 

64 

29 

71 
51 

76 

68 
56 

59 
42 

62 
34 

63 
46 

71 

53 

63 
41 

64 
44 

71 
45 

55 
43 

75 
40 

70 
40 

78 
48 

72 
35 

64.1 
40.0 

DEMOPOL1S  LOCK  4 

MAX 
MIN 

61 
3  1 

68 
31 

68 

42 

61 
30 

64 
31 

61 
34 

67 

34 

50 
21 

50 
26 

79 
38 

78 

50 

72 
34 

50 
33 

68 
29 

75 
55 

77 
55 

77 

64 
3  7 

62 

61 

68 
45 

71 
4  1 

73 
42 

74 
40 

60 
45 

77 
46 

71 

52 

80 
44 

67.4 

39.4 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

62 
29 

69 
35 

68 

36 

66 
28 

65 
35 

62 
34 

66 

51 
27 

51 
31 

78 
45 

78 
52 

72 
33 

52 
29 

69 
41 

76 
58 

77 
56 

76 
43 

67 
35 

63 
44 

62 
51 

72 
40 

68 

42 

75 
44 

73 
45 

60 
38 

76 
50 

72 
52 

80 
38 

68.1 
40.4 

OOTHAN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
3* 

70 
38 

71 
41 

61 

32 

60 

37 

67 

35 

53 
38 

51 
27 

72 
33 

78 
47 

76 

55 

61 

68 
33 

75 
44 

79 
53 

BO 
55 

70 
47 

67 
38 

67 
49 

70 
58 

68 
46 

74 
43 

75 
43 

58 

43 

73 

40 

75 
52 

79 
56 

65 
38 

68.9 
42.7 

EUFAULA 

MAX 
MIN 

68 
3  1 

71 
37 

71 

36 

61 

32 

61 

35 

68 

31 

60 
41 

51 
27 

74 

35 

77 
41 

76 
55 

OB 
37 

68 

30 

77 
45 

79 
47 

BO 
51 

74 
48 

67 
35 

65 
47 

78 

57 

68 
40 

74 
38 

75 
38 

68 
48 

73 
35 

70 
55 

79 
52 

73 
44 

70.5 
41  .0 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

68 

30 

71 
37 

72 

64 

29 

63 
30 

70 
30 

56 

51 
26 

75 
39 

77 
41 

71 

58 

68 

28 

7* 
49 

79 
49 

77 
bO 

68 

37 

66 

65 

69 

67 

74 

74 
38 

61 

74 

76 
58 

79 
56 

64 
38 

69.0 
39.2 

FAIRHOPE 

MAX 
MIN 

69 
40 

72 

44 

70 
48 

66 

33 

65 
40 

70 
38 

61 

47 

53 
29 

68 
43 

70 
53 

71 
58 

65 
42 

69 
38 

73 
54 

77 
61 

78 
62 

75 
48 

71 
43 

68 
11 1 

69 
60 

69 
4  7 

75 
41 

77 
47 

64 
46 

71 
43 

73 
60 

79 
59 

73 
46 

70.0 
47.3 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

63 
24 

65 

25 

64 

38 

67 

23 

57 

27 

59 
28 

63 
31 

49 
20 

50 

22 

68 

30 

71 

32 

61 
28 

51 
22 

59 

32 

63 

70 

76 

69 

30 

55 
30 

64 

32 

61 
33 

68 

35 

72 
37 

70 
36 

58 
33 

74 
33 

66 
42 

77 
40 

63.9 
32.2 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

63 
46 

65 
52 

64 

53 

60 
41 

62 
48 

66 

43 

59 
49 

58 

34 

65 
33 

69 

67 

70 
57 

63 
46 

66 

45 

70 
58 

70 
62 

72 

67 

65 
52 

67 
57 

67 
60 

66 
54 

69 
49 

70 
54 

65 
51 

70 
55 

71 
62 

80 
49 

64 
48 

66.5 
51.2 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

64 
37 

70 
43 

72 
40 

72 

32 

68 

35 

65 
35 

71 
42 

56 
24 

51 

29 

76 
41 

77 
52 

72 
35 

67 
35 

71 
38 

74 
54 

78 

77 

72 
40 

68 
46 

64 
49 

71 
40 

70 
42 

77 
43 

74 
46 

66 
39 

75 
47 

78 
58 

78 
47 

70.5 
41.8 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

65 
21 

67 
32 

59 

33 

57 
23 

57 
34 

60 
26 

51 
30 

47 
24 

72 
28 

76 
30 

65 
56 

54 
29 

64 

28 

69 
43 

76 

71 

60 

61 
33 

62 
43 

68 
54 

64 

39 

67 

37 

69 

35 

60 
46 

73 
35 

67 

45 

77 
43 

71 
37 

64.6 
37.0 

GENEVA 

MAX 
MIN 

65 
31 

68 
33 

73 
36 

73 
30 

63 

30 

64 

31 

71 
40 

55 
27 

52 
27 

74 
37 

80 
47 

75 
42 

63 
30 

70 
38 

77 
46 

BO 

50 

77 
49 

72 
36 

66 
38 

71 
52 

66 

4? 

70 
18 

75 
40 

77 
42 

62 
36 

77 
46 

78 

55 

56 

70.2 
39.5 

GOOOMATEft 

MAX 
MIN 

64 

22 

65 
43 

67 
43 

63 
28 

58 
34 

58 

37 

64 

31 

50 
20 

48 

26 

73 
45 

75 
5  1 

69 
28 

54 

31 

62 
40 

68 

75 

72 

65 
34 

6 

34 

60 
46 

64 
4  1 

64 
44 

70 
48 

69 
46 

59 
39 

72 
48 

69 

50 

75 
44 

64.7 
39.2 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

68 

30 

71 
41 

68 

37 

66 

29 

64 
34 

69 

34 

56 

34 

51 

23 

78 

31 

77 
42 

72 
55 

58 

3  0 

66 

31 

75 

53 

76 
58 

75 

68 
42 

64 
34 

63 
46 

69 

56 

71 
38 

76 
42 

72 
45 

63 
45 

76 
39 

71 
49 

79 
53 

72 
40 

69.1 
41  .0 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

68 

33 

71 
39 

70 
35 

62 
31 

60 
39 

70 
33 

60 
44 

50 

25 

75 

33 

79 
43 

73 
56 

65 

35 

68 

33 

74 
48 

78 

77 
53 

72 
47 

65 
38 

62 
46 

67 
55 

66 
38 

74 
39 

75 
41 

67 
47 

76 
35 

76 
55 

79 
56 

73 
42 

69.7 
41  .9 

KALEYVILLE 

MAX 
MIN 

56 

lb 

63 
24 

64 
40 

55 

25 

57 
29 

55 
28 

53 

48 
18 

47 

71 

74 

57 

42 

63 

72 
50 

72 
57 

67 

40 

52 

60 

53 

60 

63 

65 

67 

54 

73 

62 

77 
37 

60.8 
33.6 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

62 
46 

65 
50 

67 
SO 

67 
39 

58 
45 

64 

43 

64 

48 

48 

33 

69 

47 

72 
62 

71 
60 

71 
44 

63 
40 

g  . 

51 

74 
56 

75 
58 

75 
52 

65 
45 

60 
53 

65 
60 

63 
53 

69 

51 

70 

62 

70 
50 

68 

47 

69 
58 

72 
59 

72 
43 

67.0 
49.8 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

66 
41 

69 
45 

68 

37 

58 
29 

58 

37 

68 

38 

62 
42 

49 

24 

73 
34 

78 
45 

72 
56 

67 

34 

66 

32 

73 
47 

78 
32 

77 
56 

71 
46 

62 
36 

60 
*7 

65 
53 

65 
40 

71 
42 

73 
49 

67 
47 

74 
37 

74 
54 

78 
40 

68.2 
42.3 

HUNTSVILLE  A  SSE 

MAX 
MIN 

64 
27 

63 
39 

56 
30 

56 
?B 

55 
35 

55 
35 

40 

25 

47 

25 

70 
33 

7* 

35 

60 
33 

48 

29 

62 

23 

it 

5  0 

75 
57 

68 
46 

56 
44 

59 
30 

62 
47 

70 
49 

63 
45 

63 
40 

70 
40 

36 
39 

74 
35 

64 
40 

78 

53 

70 
34 

62.4 
37.2 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

65 
31 

68 
45 

65 
38 

58 

?8 

58 

35 

65 
35 

55 
34 

50 
23 

70 
34 

76 
44 

67 
55 

1 1 
30 

62 

25 

7] 
42 

76 
45 

76 

M 

64 

42 

58 

31 

57 
42 

65 
50 

64 

40 

70 
42 

73 
30 

63 

41 

73 
36 

70 
31 

78 

41 

71 
42 

66.0 
38.7 

Am*  r*f«r»iK»   r  ■  m ■  folloviBC  SHUod 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALAB/ 
FEBRUARY  1> 


lame  3  -  LonnnuM 

Day  Of  Month 

Station 

1 

z 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.. 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

69 
28 

70 
39 

68 

35 

65 
28 

62 
33 

68 

32 

51 
34 

51 
24 

78 

35 

78 
41 

72 
55 

56 

32 

69 
26 

75 
50 

76 
59 

77 
58 

65 
42 

64 
33 

63 
46 

70 
57 

68 

37 

74 
39 

73 
42 

62 
51 

77 
37 

71 
49 

80 
53 

72 
39 

6f 
4C 

LOCKHART 

MAX 
MIN 

62 
33 

67 
40 

69 
44 

70 

31 

62 

39 

62 

69 

55 

50 

73 

75 

73 

56 

68 

75 

50 

83 

54 

83 
48 

74 

68 

68 

66 

68 

75 

73 

61 

73 

75 

77 
51 

66 
42 

MAD  I  SON 

MAX 
MIN 

67 
26 

65 
38 

65 
34 

59 
2  5 

58 
28 

58 
3  1 

57 
28 

42 
20 

48 

22 

71 
36 

73 
5  0 

57 

40 

53 

69 
52 

74 
59 

66 
24 

68 

29 

59 
41 

62 

50 

69 

37 

64 
38 

69 

4  1 

58 

35 

72 
38 

60 
42 

61 
4  1 

76 
34 

62 
35 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 
MIN 

66 
28 

67 
40 

65 
38 

62 
28 

60 
36 

65 

32 

59 
35 

48 

24 

75 
32 

77 
43 

72 
55 

66 

28 

66 
30 

74 

50 

76 
56 

78 
54 

65 
43 

62 
35 

62 
46 

71 
52 

64 

39 

72 
38 

73 
43 

59 

47. 

75 
38 

69 

52 

79 
52 

73 
39 

67 
40 

MARTIN  OAM 

MAX 
MIN 

MAXWELL  FIELD 

MAX 
MIN 

65 

35 

68 
44 

67 
40 

60 

33 

60 
40 

66 
38 

52 

49 
27 

73 

77 

70 

54 

66 

74 

78 
55 

77 
56 

65 
47 

59 

60 

67 

66 

72 

74 

60 

74 

69 

80 

68 
38 

66 
43 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
40 

71 
45 

74 
45 

68 

33 

65 

39 

70 
40 

55 
37 

51 

27 

74 
39 

73 
51 

75 
55 

61 
4  1 

67 

37 

70 
56 

75 
61 

77 
59 

71 
47 

68 

67 

71 

70 

75 

73 

63 

72 

75 

78 

68 

37 

69 
45 

MOBILE 

MAX 
MIN 

63 
40 

67 
44 

72 
49 

74 
38 

67 
42 

65 

43 

66 

45 

54 
26 

51 
30 

74 

74 

74 

59 
40 

62 

71 
59 

73 
61 

71 
50 

68 

61 

67 

69 

70 

72 

69 

63 

73 

75 

74 
49 

67 
47 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 
MIN 

66 

•32 

68 

42 

67 

39 

60 

32 

60 
39 

66 

34 

52 
32 

48 

26 

74 

37 

79 
42 

70 
48 

57 
34 

67 
31 

74 
47 

78 

76 
52 

67 
46 

60 

60 
48 

67 
52 

64 
43 

72 
43 

74 
42 

60 
44 

74 
40 

70 
54 

79 
54 

68 
39 

67 
41> 

MONTGOMERY   WB  CITY 

MAX 
MIN 

66 
35 

68 

45 

65 
41 

60 

33 

60 
41 

66 
39 

50 

33 

49 
26 

74 
38 

78 
48 

70 
50 

55 
36 

66 

35 

73 
49 

77 
53 

77 
58 

66 
47 

60 
38 

60 
50 

66 

55 

64 

45 

72 
46 

73 
47 

60 
4  7 

75 
43 

70 
56 

79 
56 

68 
38 

66 

43 

MUSCLE   SHOALS   CAA  AP 

MAX 
MIN 

63 
29 

63 
45 

52 
34 

57 
30 

56 

30 

52 
35 

36 
25 

49 

22 

71 

38 

73 
39 

63 
33 

41 
24 

62 
28 

72 
54 

72 
60 

66 
45 

59 

39 

59 
3  5 

66 
45 

64 
50 

64 
43 

65 
45 

64 

46 

54 
39 

73 
46 

58 
39 

7B 

45 

45 
34 

60 
38 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

58 
23 

65 
26 

65 
34 

58 

25 

58 
34 

56 
30 

59 

30 

44 

22 

47 

26 

72 
33 

78 

62 
26 

48 
26 

63 

72 
55 

75 
56 

68 
41 

58 
31 

60 
46 

61 
47 

71 
36 

62 
36 

68 
36 

70 
46 

58 

34 

74 
38 

65 
45 

78 
40 

63 
36 

OZARK 

MAX 
MIN 

65 
37 

67 

39 

71 
43 

70 
30 

69 
38 

72 

3  5 

69 

53 
25 

50 
28 

73 

71 

68 

62 

70 
40 

75 
49 

79 
55 

79 
46 

69 

68 

67 

68 

68 

74 

75 

58 

74 

76 

79 
59 

69 
42 

PELL   CITY   5  NW 

MAX 
MIN 

58 
23 

63 

27 

64 
36 

60 
29 

57 
31 

55 
29 

60 

30 

45 
24 

46 

23 

71 

32 

77 
40 

68 

28 

47 

23 

60 
26 

69 
48 

74 

55 

66 
41 

59 
30 

■  60 
30 

63 

66 
38 

63 

37 

70 

69 

56 
32 

73 
35 

63 
39 

76 
44 

62 
34 

PRATTV I LLE 

MAX 
MIN 

66 
29 

69 
38 

67 
33 

60 
29 

60 

33 

67 

3  1 

56 
40 

50 
25 

73 
3 1 

77 
34 

69 
54 

57 

65 

74 

77 
49 

78 
51 

66 
45 

59 

58 

68 

65 

72 

74 

61 

75 

70 

79 

72 
42 

67 
39 

PUSHMATAHA 

MAX 
MIN 

62 
28 

69 

29 

69 
37 

68 
28 

66 
34 

62 
32 

69 
34 

50 
26 

51 
26 

77 
49 

78 
55 

71 

32 

62 
26 

76 
32 

76 
50 

77 
59 

79 
43 

65 
32 

63 
37 

64 

55 

70 
38 

69 
41 

75 

73 
4  1 

62 
40 

77 
50 

80 

52 

80 

43 

69 
39 

ROBERTSOALE  7  E 

MAX 
MIN 

70 
33 

72 
41 

73 
43 

66 
32 

66 
37 

70 

35 

65 
46 

53 
26 

71 

37 

72 
51 

72 
5  7 

70 
4  1 

68 
36 

70 
5 1 

77 
58 

78 
60 

73 
46 

71 

65 

67 

72 

77 

76 

69 

73 

73 

60 

74 
45 

70' 

ROCK  MILLS 

MAX 
M  IN 

63 
22 

67 
31 

64 

27 

58 

25 

57 
33 

64 

25 

59 

33 

50 
26 

71 

29 

74 
30 

72 
4  5 

65 

29 

60 

22 

70 
43 

75 
4  7 

75 
51 

72 
42 

63 

57 

65 

64 

69 

71 

69 

71 

70 

75 

73 
41 

66 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

57 
23 

65 
24 

66 
38 

56 
24 

59 
25 

58 
26 

55 
25 

39 
17 

49 
18 

73 
32 

75 
45 

60 
25 

59 
22 

65 

30 

73 
45 

73 
58 

67 
4  1 

61 

61 

62 

66 

63 

67 

67 

57 

74 

64 

79 
36 

63 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

66 
24 

65 
25 

67 
33 

58 
27 

59 
27 

56 
29 

56 
29 

42 

22 

49 

22 

.73 
29 

75 

32 

55 
26 

41 

23 

64 

29 

74 
50 

75 
56 

66 

40 

59 
29 

62 
29 

63 
45 

70 
36 

63 

36 

67 
36 

70 
36 

68 

32 

74 
33 

60 
39 

78 
39 

63. 
32. 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

MAX 
MIN 

62 
26 

63 

56 

54 

53 

55 

50 

45 

69 

73 
40 

63 

53 

59 

65 

74 
53 

68 

55 

57 
39 

59 

60 

62 

60 

64 

68 

59 

70 

66 

74 

69 
34 

61. 

SCOTTSBORO 

MAX 
M  I N 

63 

67 

58 

56 

58 

58 

48 

47 

71 

73 

59 

50 

63 

68 

77 
56 

71 
5  1 

60 
41 

60 

62 

68 

65 

6H 

70 

62 

73 

66 

77 

70 
36 

63, 

SELMA 

MAX 
MIN 

69 
30 

70 
40 

68 
37 

64 

32 

63 
39 

70 
34 

62 
38 

50 
26 

72 
36 

79 
41 

72 
58 

60 
34 

70 
30 

75 
51 

79 
56 

78 
56 

69 

45 

63 
38 

62 
48 

73 

54 

68 

43 

75 
40 

74 
43 

63 
49 

77 
39 

71 
54 

75 
55 

75 
40 

69. 
42 1 

TALLADEGA 

MAX 
MIN 

66 

67 

64 

60 

58 

64 

51 

50 

75 

77 

69 

53 

64 

70 

79 
54 

74 

55 

62 
42 

63 
3 1 

62 

69 

54 

66 

35 

70 

72 

60 

75 

67 

79 

71 
37 

60. 

THOMASV ILLE 

MAX 
MIN 

63 
32 

69 

71 
39 

70 
30 

66 

36 

63 
35 

70 

37 

52 
24 

50 
28 

77 
42 

78 
52 

72 
34 

56 
34 

70 
41 

74 
57 

77 
57 

78 

66 

40 

65 
45 

62 

50 

71 
39 

69 
41 

75 
45 

74 
45 

62 

75 
50 

77 
58 

60 
44 

69. 

TROY 

MAX 
M  IN 

68 
38 

71 
42 

71 
40 

62 
31 

61 

38 

70 
37 

59 
43 

50 
24 

75 
33 

78 

45 

76 
57 

63 

35 

69 

35 

73 
48 

79 
50 

76 
54 

69 
4  7 

66 

63 

66 

66 

74 

74 

64 

74 

76 

79 

69 
40 

69, 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

66 
26 

69 
38 

63 
34 

64 
27 

62 
34 

64 

30 

48 

29 

50 
24 

77 
30 

77 
35 

68 

43 

52 
31 

65 

27 

74 
55 

74 

71 

54 

65 
4  1 

66 
35 

64 

52 

70 
51 

66 

40 

74 
3  7 

71 
40 

60 
40 

77 
36 

66 

79 

69 
33 

67. 

TUSKEGEE 

MAX 
MIN 

62 
31 

72 
44 

67 
40 

65 
31 

58 
37 

65 
39 

71 
40 

54 
23 

49 
30 

72 
45 

77 
51 

69 
28 

58 
31 

68 

28 

69 

77 
54 

77 
45 

65 
34 

61 

46 

68 

51 

66 
44 

64 
38 

70 
40 

73 
40 

58 
38 

73 

72 
40 

71 
37 

66. 

UNION-  SPRINGS 

MAX 
MIN 

65 
34 

70 
45 

68 
31 

58 

36 

58 
34 

66 
39 

52 
24 

50 
34 

74 

50 

76 

50 

72 
35 

58 

34 

68 

35 

75 
51 

80 
52 

78 
41 

67 

65 

64 

65 

64 

71 

73 

73 

73 

71 
46 

67. 

UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

66 
27 

68 
41 

61 
35 

62 
29 

60 
35 

62 
31 

47 
29 

49 

23 

76 

35 

77 
46 

67 
40 

49 

29 

64 
30 

71 
54 

73 
58 

70 
53 

64 
42 

63 
34 

63 
50 

70 
50 

66 
40 

74 

38 

71 

45 

58 

43 

75 
38 

67 
45 

77 
53 

65 

35 

65. 
39. 

VALLEY  HEAD 

MAX 
MIN 

59 
20 

60 
31 

57 
22 

56 
26 

56 
35 

60 

33 

55 
21 

49 

21 

67 
30 

73 
37 

64 

39 

52 
34 

64 

25 

60 
40 

64 
51 

64 
47 

65 
41 

66 
28 

68 

34 

66 
45 

67 
27 

66 
32 

67 

34 

62 
36 

70 

35 

66 

36 

69 
39 

70 
32 

62. 
33. 

WETUMPKA 

MAX 
MIN 

65 
30 

69 
41 

67 
39 

61 

31 

60 
37 

68 

33 

55 
41 

51 
26 

74 

36 

76 
40 

71 

57 

57 
35 

67 
31 

72 
47 

76 
56 

76 
57 

66 

45 

60 
35 

59 
50 

66 

56 

67 
43 

72 
39 

73 
41 

59 

50 

74 
37 

72 
54 

77 
48 

69 
44 

67. 
42. 

**•  r«for«DC4t  oot*«  following  Station  lottex. 
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T«bl.  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 
FEBRUARY  195A 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

hi 

DE80P0LIS  LOCK  4 

EVAP 

.06 

.  11 

.11 

.27 

.10 

.16 

.12 

.07 

.13 

.15 

.  12 

.11 

.20 

.13 

.11 

.11 

.02 

.  10 

.16 

.05 

.25 

.  12 

.13 

.13 

.29 

.  19 

.26 

3.76 

WIND 

28 

34 

32 

101 

40 

29 

98 

127 

39 

44 

97 

122 

81 

60 

105 

92 

106 

56 

67 

122 

52 

52 

76 

60 

116 

KH 

189 

2139 

FAIRHOPE 

EVAP 

.07 

.09 

.11 

.12 

.10 

.09 

.11 

.11 

.11 

.09 

.04 

.27 

.03 

.05 

.11 

.07 

.14 

.10 

.02 

.06 

.18 

.12 

.06 

.24 

.11 

.09 

.07 

.17 

2.93 

WIND 

14 

28 

55 

48 

42 

17 

66 

76 

100 

86 

43 

69 

30 

58 

52 

46 

47 

35 

25 

46 

62 

26 

1 

85 

40 

84 

11 

119 

1411 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.09 

.07 

.09 

.15 

.12 

.15 

.  14 

.15 

.18 

.04 

.29 

.20 

.20 

.05 

.08 

.08 

.10 

.06 

.16 

.  11 

.09 

.05 

.12 

.14 

.14 

.24 

• B3.54 

WIND 

30 

23 

77 

80 

100 

35 

110 

180 

11 

34 

50 

190 

50 

30 

42 

43 

95 

48 

36 

66 

46 

24 

40 

75 

37 

78 

38 

101 

1769 

i 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

& 

County 

Longitude 

on 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

to 
tables 

Index  1 

& 

1 
a 
J 

X3 

m 

s 
a 

Temp 

Precip. 

ABBEVILLE 
ADDISON 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBERTVILLE  1  S 

0  06  3 

0071 
01*0 
0146 

HENRY 

WINSTON 

LAWRENCE 

WILCOX 

MARSHALL 

2 
2 
1 

31  34 
34  13 
34  21 

32  14 

87  11 
87  20 
87  25 
86  13 

465 
795 
990 
175 
1114 

» 

M  1  0 

7A 

3A 
6A 

WILLIAM  W.  NORDAN 
PALMER  GOOSEY 
U.S.  FOREST  SERVICE 
SIDNEY  J.  HARDY,  SR 
JESSE  M.  CULP 

c 

3 
3 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ALICEVILLE 

ANDALUSIA 

ANN  1ST ON  CAA  AIRPORT 
ARLEY 

01  7  y 
0252 
0272 
0336 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

COVINGTON 

CALHOUN 

11 
13 

7 

32  59 

33  03 
31  19 
33  35 

BB  08 

86  30 
85  51 

87  13 

660 
160 
350 
599 
500 

Hit 

7A 
7A 
MIC 

CITY  FILTER  PLANT 
BLANTON  JONES 
J.   RAYMOND  SHREVE 
CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  7 
3 

2  3  5  7 
2  3  5  7 

ASHLAND 
ASHVILLE 
ATHENS 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  3  SN 

0377 

0402 
0422 

CLAY 

ST.  CLAIR 
LIMESTONE 
ESCAMBIA 

11 

7 
12 
^8 

33  16 

33  50 

34  4B 
31  10 

86  16 
B6  59 

87  29 
85  31 

1010 
570 
709 
300 
730 

■ifl 

7A 

4P 

HENRY  L.  MC  QUEEN 
S.  A.  CROW 
TVA-62 

ATMORE  STATE  FARM 

C 

3 
3 

2  3  5      7  C 

AueURN  SC5  10 
auTauGAVILLE 
BAY  M1NETTE 
BELGREEN 
BELLE  MINA  2  N 

0440 
0583 
0631 
0655 

LEE 

AUTAUGA 
BALDWIN 
FRANKLIN 
LIMESTONE 

11 
1 
9 

1  Z 

32  36 
32  26 
30  53 
34  26 

86  39 

87  47 
87  52 
86  53 

700 
200 
268 
910 

7P 

6A 

SOIL  CONSERV.  SVC 
J.  B.  NEIGHBORS 
GROVE R  W.  WOODWARD 
TVA-43 

C 

3 

2  3  5  7 
3  C 

BERRY 
BEXAR  2  SE 
SILLINGSLEY 
BIRMINGHAM  W8  AIRPORT 
BIRMINGHAM 

0790 
0823 
0831 
0636 

FAYETTE 

MARION 

AUTAUGA 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

2 
13 
1 

2 

33  40 

34  10 

32  40 

33  34 

88  07 
66  43 
86  45 
86  50 

452 
529 
380 
610 
694 

KID 
5P 

MIC 
6A 
Mil 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 
MRS. BELLE  WHITEHEAD 
JOHN  R.  THOMAS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS .CARRI E  B. HORTON 

C 

c 

3 

2  3  5      7  C 
CLOSED  1 0/53 

BISHOP 
BOA  2 

BRANTLEY 

8REWT0N  3  SSf 
BRIDGEPORT  2  W 

095  7 

1069 
1084 
1099 

COLBERT 
MARSHALL 
CRENSHAW 
ESCAMBIA 

12 
2 

6 

34  39 
34  13 
31  35 
31  04 

86  10 

86  16 

87  03 
B5  45 

470 
1075 
274 
65 
660 

6P 

7A 

6A 
5P 

TVA-42 

MILFORD  H.  DOOLEY 
R.  E.  HENDERSON 
MRS.  CLARA  T.  PEAVY 
MISS  M. LOU  1 SE  JONES 

3 

3  C 
3 

2  3  5  7 

BRUNDIDGE 
CALERA 

CAMDEN  3  NNW 
CAMPBELL 

1268 
1300 
1315 
1324 

PIKE 

SHEUBY 

WILCOX 

Clarke 

tallapoosa 

5 
7 
1 
13 

31  43 
33  06 

32  02 
31  55 

86  45 

87  19 
87  59 
85  41 

515 
500 
110 
93 
660 

SP 

8* 
5P 
MIt 
6A 

GEO.  L.  HICKS 
2 EMMA  P.  H0LC0M8E 
ALA.  POLY.  INST. 
WM.   H.   GRIFFIN,  JR 
ALA.  POLY,  INST. 

3 

2  3  5  7 

C 

CARBON  HILL 

CENTER  GROVE 

CENTREVILLE 

CH4T0M 

CHI LDERSBUfiG 

1492 
1520 
1566 
1615 

WALKER 
MORGAN 
BIBB 

WASHINGTON 
TALLADEGA 

2 
12 

3 
13 

33  54 

34  23 
32  57 
31  2B 

66  36 

67  08 
88  15 
86  21 

430 
780 
230 
195 
4B0 

7A 
6P 

[a 

T- 
6P 

MISS  MARY  C.  RAY 
TVA-66 

W.  D.  H0LL1FIELD 
CHAS.  C.  SMITH 
ALABAMA  POWER  CO 

3 
3 

2  3  5  7 
2  3  5  7 

CITRONELLE 
CLAIBORNE 
CLANTCN 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS 

1  690 

1725 
1807 

MOBILE 
MONROE 
CHILTON 
BARBOUR 

9 
1 
7 
5 

31  05 

31  32 

32  51 
31  53 

87  31 
66  38 
85  27 
85  55 

331 
183 
5B0 
590 
265 

7A 

7A 

5A 

6'. 

b.  0.  j ones 
toll  ie  l.  haskew 
marion  w.easterling 
edward  e.  pope 

SAUL  R.  SMITH 

2  3  5  7 
3 

2  3  5  7 
3 

COLBERT  STEAM  PLANT 
COLLINSVILLE 
COLUMBIA  1  W 
CORDOVA 

1  fci-4 

1665 
1940 
7079 

COLBERT 
DE  KALB 

HOUSTON 

WALKER 
SUMTER 

12 
5 

34  45 
34  15 
31  IB 

85  52 
85  08 

87  11 

88  23 

479 

334 
215 

5P 

7A 
eA 

TVA-462-A 

MRS.   S.  CUNNINGHAM 
REX  H.  CANADAY 
MRS.  C.  GRESHAM 
REUBEN  P .  HARRI S 

3  C 

3 

3 

2  3  5  7 

DADEV I LLf 
PADFVILLF  2 
DANCY 
DANVILLE 

[l24 
2141 
2149 
2168 

TALLAPOOSA 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

MORGAN 

MARENGO 

11 
11 
1? 
12 

32  50 

32  50 

33  00 

34  25 

85  46 
88  17 
87  04 
67  39 

760 
730 
207 
595 
220 

7A 

MIC 
7P 

7A 

DR.  W.  B.  FULTON 
H.  CLAY  PLESS 
E.    F .  SMITH 
TVA-503 

JAMES  M.  CREWS 

C 

3 
3 

DECATUR 

DKATUfi  A 

DECATUR  SUBS7AT ION 

DfcMOPOLIS  LOCK  4 

DEMCP0L1S  LOC".  0  DAM 

2216 
2221 
2240 
2245 

MORGAN 
MORGAN 
MORGAN 
SUMTER 

MARENGO 

12 
12 
12 
13 

34  37 
34  35 
34  36 
32  31 

66  59 

86  58 

87  51 
87  £0 

573 
582 
53B 
100 
100 

7A 
8A 

8A 
7A 
8A 

MRS .  FREDA  TRIMBLE 

TVA-63-8 

TVA-411 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  7 
3 
3 

2  3  5  6  7 

DOThAN  CAA  AIRPORT 

DOThAN  A  N 

ELBA 

ELROC 

EUFAULA 

2377 
2577 
2r32 
2727 

HOUSTON 

HOUSTON 

COFFEE 

TUSCALOOSA 

BARBOUR 

5 
5 
10 
13 

31  14 
31  17 
31  25 
33  15 

85  24 
B6  04 
67  48 
65  06 

321 
300 
204 

262 
254 

5P 

MID 
8A 
7A 

CIVIL  AERO.  ADM. 
CHARLIE  W.  CLEARMAN 
SARA  L.  ENGLISH 
K.  V.  BERRY 
HARRY  E.  MAUGANS 

2  3  5  7 

C 

3 

3 

EuTAW  LOCK  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FAIRHOPE 

t ALCC  OPEN  POND  TOWER 

£763 
2813 
2832 
2840 

GREENE 
CONECUH 
BALDWIN 
COVINGTON 

2 

6 

9 
9 

32  47 
31  25 

30  32 

31  06 

87  02 
67  55 
66  33 
66  55 

114 
252 
23 
232 
620 

MIC 
MID 

MJO 
5P 

7A 

E.  e.  H0L8R00K 
CIVIL  AERO.  ADM. 
HAROLD  F.  YATES 
U.S.  FOREST  SERVICE 

3  C 
2  3  5  7 
2  3   5  6  7 

3 

FALLS  CITY  BLK  POND  TVR 

FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  ROCK 

FLORENCE  AT  LOCK 

2«t  ■ 
2883 
2945 
2976 

WINSTON 
MADISON 
FAYETTE 
JACKSON 
LAUDERDALE 

2 
12 
13 
12 

34  04 
34  36 

33  41 

34  46 

86  34 

87  50 
85  41 
87  40 

650 
641 
350 
1360 
A50 

BA 

7A 
BA 
7A 
7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 
TVA-576 

TERRELL  F.  CANNON 
TVA-387 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 
3 

2  3  5  7 
3  C 

FCRT  DEPOSIT  1  W 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

3035 
3  OA  3 
3105 
3151 

LOWNDES 
BALDWIN 
OE  KALB 
MONROE 
ETOWAH 

6 
9 
7 
8 

31  59 

30  14 
34  26 

31  26 

88  01 
65  43 
87  24 
B6  00 

480 
10 
879 
410 
554 

BP 

8A 

BP 
BA 
BA 
BA 

ALICE  C.  LAMAR 
WM.    H.  CHANDLER 
JOHN  W.  PATE 
MRS.  NEL] A  MCKENZIE 
BOBBY  G.  WILLIAMS 

3 

2  3  5      7  C 
3  C 

2  3  5  7 
3 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GENEVA 
GOODWATER 

3160 
3200 
3255 
3399 

ETOWAH 
SUMTER 
CULLMAN 
GENEVA 

7 
13 

2 
5 

34  01 

32  49 
34  01 
31  02 

33  04 

66  09 
66  45 
85  52 
66  03 

565 
150 
500 

1010 

6P 
7A 

7A 
6A 
7A 
7A 

SO.  NATURAL  GAS  CO 
FRANK  J.  FIELDS 
MRS.  G.  MC  KENZIE 
REBECCA  CAMPBELL 
CITY  WATER  PLANT 

2  3  5  7 
3 

3  C 
2  3  5  7 
2  3  5  7 

GORGAS 

greensboro 
greenville 
greenville  2 
gulf  shores  2  sse 

3511 
3519. 
3524. 
3559 

WALKER 
HALE 
BUTLER 
BUTLER 

2 
2 
6 
6 
9 

33  39 
32  42 
31  50 
31  50 
30  16 

87  36 
06  38 

86  38 

87  40 

300 
220 
444 
420 
10 

6P 
5P 

6P 
BA 
MID 
7A 

ALABAMA  POWER  CO 
N.  HAMNER  C0B8S 
CECILS  T.  LEWIS 
CLAUOE  CONN ,  JR 
GULF  STATE  PARK 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  7 

C 

3 

GUNTtRSVILLE  CITY  W  WKS 
GUNTERSV1LLE  DAM 
HALE YVILLE 
HAMILTON 

HARRISBURu  CAHAgA  TOWER 

ith: 
3620 
3644 
3697 

MARSHALL 
MARSHALL 
WiNSTON 
MARION 

12 
12 
2 
13 

34  22 
34  26 

34  14 

34  06 

86  24 

87  37 
87  59 
87  11 

610 
611 
947 

600 

7A 

7A 

8A 

TVA-403 
TVA-70 

ELMER  L.  SHIPMAN 

REX  COOPER 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3  C 
3 

2  3  5      7  C 
3 
3 

HAYNEVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
MIGHT OWER 

3748 
3761 
3816 
3842 
3B9S 

LOWNDES 
HENRY 
CRENSHAW 
CLEBURNE 
FRANKL IN 

1 
5 
E 
11 

32  11 
31  21 
31  57 

33  32 

66  35 

85  20 

86  19 
85  24 

87  56 

& 

594 
1175 

5P 
5p 

B  A 

5P 
5P 
BA 
6A 

MAX 1NE  E.  WATSON 
ALA.  POLY .  INST. 
LUKE  JORDAN 
THOMAS  J.  HART 
FRANK  L.  HAYNES 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  7 

3 

3 

HUMSVILLE  SUBSTATION 
MUNTSVILLE  *  SSE 
HYTCP 

JACKSON  SHOALS 

4060 
4068 
4  09  9 
4192 
a198 

MADISON 
MADISON 
JACKSON 

TALLADEGA 

12 
12 
12 

34  43 
34  42 
34  54 

33  32 

66  35 
86  35 
86  05 
68  01 
86  12 

611 
610 
1500 
10 
475 

M :  D 

64 

MX 
7A 
7  A 
^P 

TVA-65 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
TVA-78 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ALABAMA  POWER  CO 

3 

2  3  5  7 
3 

3  C 
3 

JACKSONVILLE 
JORDAN  OAM 
LAFAYETTE 
LAY  DAM 
LEEDS 

4209 
4306 
4502 
4603 
4619 

CALHOUN 

ELMORE 

CHAMBERS 

CHILTON 

JEFFERSON 

7 

1 1 
7 
3 

33  49 

32  37 
32  54 

32  SB 

33  33 

65  45 
B6  15 
85  24 

66  31 
66  33 

710 
290 
830 
420 
636 

6P 

MU 

6P 
G  a 
7A 

FLOY  E.  OWEN 
ALABAMA  POWER  CO 
CLARENCE  H.  FINCHER 
ALABAMA  POWER  CO 
MRS.  MARY  K.  LEE 

C 

3 

2  3  5  7 
3  C 
3 

LEESBURG 

LIVINGSTON 

LOCKHART 

4627 

i  r9l 

4822 

CHEROKEE 

SUMTER 

COVINGTON 

7 
13 

9 

34  11 

32  35 
31  01 

85  46 

86  11 
86  22 

589 
160 
290 

8  A 

7A 

?p 

8A 

RUFUS  H.  SEWELL 
PROF.  E.  J.  MURPHEY 
H.  C.  YOUNG 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  7 

j     1 -ALABAMA ,     2-BLACK  WARRIOR,     3-CAHABA,  4— CHATTAHOOCHEE i  5— CHOCTAWHATCHEE  >  6-CONECUH, 
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_ 

btation 

Index  No. 

County 

Drainage  * 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obaer 
vabon 
time 

Observer 

Refei 
to 

Temp. 

Precip. 

LOCK  17 

4855 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

280 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

MADISON 

4976 

MAD  1 SON 

12 

34  42 

86  45 

573 

4  A 

9A 

HARRY  R.    TAYLOR,  JR 

2  3  5 

MAGELLA 

JEFFERSON 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

MAGNOLIA 

MARENGO 

DR.  T.  H.  GA1LLARD 

MARION 

PERRY 

BILLY  R.  SANDERS 

3 

MARION  JUNCTION 

5116 

DALLAS 

3 

32  26 

87  14 

204 

BA 

MRS.   MARGARET  SMITH 

3 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

3 

32  28 

87  13 

200 

8P 

6P 

ALA.   POLY.  INST. 

2  3  5 

MARTIN  DAM 

5-1  A  0 

ELMORE 

1  1 

32  40 

85  55 

340 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  5  6 

MAXWELL  FIELD 

52  02 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

86  21 

165 

MIC 

MID 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

2  3  5 

MC  CALLA  2  NE 

5233 

JEFFERSON 

2 

33  21 

86  59 

550 

6A 

JAMES  8.  ELLIOTT 

3 

MELVIN 

5354 

CHOCTAW 

13 

31  56 

86  27 

354 

7A 

JOHN  R.  LAND 

3 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

5382 

BIBB 

3 

32  53 

87  20 

600 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

MIDWAY 

539. 

BULLOCK 

- 

3;  a*. 

86  32 

490 

M  1  [i 

MATHEW  W.  HALL 

MILLERS  FERRY 

541  1 

WILCOX 

32  06 

87  22 

78 

BOOKER  T .  RIDGEWAy 

3 

MILSTEAD 

5-?r< 

MACON 

1  1 

32  27 

85  54 

206 

T.  C.  CARR 

3 

MITCHELL  DAM 

5465 

CHILTON 

_ 

32  48 

86  27 

350 

6A 

ALABAMA  POWFR  CO 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE 

9 

30  41 

88  15 

211 

MID 

m:: 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

MOBILE 

5«,*3 

MOBILE 

9 

30  42 

88  02 

71 

B  a 

ROBT .G . BET ANCOURT , JR    2  3  5 

MONTE  SANO 

5V9 

MADISON 

1  2 

34  45 

86  31 

1650 

7A 

TVA- 530 

3 

MONT EVA LLO 

5537 

SHELBY 

3 

33  06 

B6  52 

462 

M.  P.  JETER 

3 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

555C 

MONTGOMERY 

32  18 

86  24 

198 

MID 

Mil 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

MONTGOMERY  WB  CITY 

55  5  5 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

86  18 

201 

m  i  n 

5P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5. 

MOULT ON 

563  ! 

LAWRENCE 

12 

3A  29 

87  17 

630 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5749 

COLBERT 

12 

34  45 

87  37 

536 

Mlr 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  1 

NATCHEZ 

5785 

MONROE 

1 

3i  43 

87  16 

182 

S.  B.  HELTON 

3 

NEW  BROCKTON 

56A2 

COFFEE 

, 

31  23 

85  56 

450 

MID 

E .  EARL  BOYETT 

NEWBURG 

5647 

FRANKLIN 

12 

34  29 

87  35 

660 

7A 

TVA-644 

3 

NEW  MARKET 

5B62 

MADISON 

12 

34  55 

86  26 

760 

NEWTON 

587? 

DALE 

5 

31  20 

86  36 

220 

7A 

BASCUM  N.  BROWN 

3 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  57 

86  29 

657 

-A 

7A 

L.  E.  SELLERS 

2  3  5 

ORRVILLE 

DALLAS 

32  18 

87  14 

200 

BA 

EDWARD   B.  WARREN 

OZARK 

6218 

DALE 

5 

31  28 

85  39 

380 

8A 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

2   3  5 

PAINT  ROCK 

62  21 

JACKSON 

12 

34  40 

86  20 

610 

PALMERDALE  2  W 

b2<*<, 

JEFFERSON 

3 

33  44 

86  41 

798 

GEORGE  T.  POSEY 

3 

PELL  CITY  5  NW 

6326 

ST.  CLAIR 

33  38 

86  21 

950 

A.  F.  BOWMAN 

2  3  5 

PENNINGTON  LOCK  2 

6335 

CHOCTAW 

i  } 

32  08 

88  02 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

PERRYVILLE 

6362 

3 

32  37 

87  08 

490 

8  A 

C.  M.  PLUMMER 

3 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

i 

31  35 

87  16 

195 

m  : : 

MRS.  MINTA  EDD I N5 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

13 

33  13 

68  16 

163 

MRS.  DORA  I .  CLAY 

3 

PINE  HILL 

6460 

W I LCOX 

1 

31  59 

87  36 

110 

7A 

MRS.OELLA  L.  OAKLEY 

3 

PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

32  04 

86  04 

506 

7A 

MRS.  ENA  C .  PAUL 

3 

PLANT ERSVILLE 

6508 

DALLAS 

1 

32  39 

86  56 

240 

7  A 

0.  H.  BARNES 

3 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

12 

34  57 

85  55 

633 

PLEASANT  HILL 

6  52* 

DALLAS 

1 

32  09 

86  55 

100 

MIL 

MRS.  W.R.  LANG 

PRATT VI LLE 

66A0 

AUTAUGA 

32  2B 

86  26 

281 

6P 

6P 

CONT 1 NENTAL  GIN  CO 

2  3  5 

PRIMROSE  FARM 

66B4 

MONTGOMERY 

, 

32  18 

86  15 

160 

J  r 

W.  E.  ELSBERRY 

3 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

1  3 

32  1? 

68  21 

260 

6A 

MRS.  JANIE  C.  BROWN 

2  3  5 

RED  BAY 

6805 

FRANKLIN 

12 

34  27 

88  09 

627 

7A 

REFORM 

6647 

PICKENS 

13 

33  23 

86  01 

242 

7A 

WILLIAM  T.  AMBROSE 

3 

RIVER  FALLS 

6  93  "> 

COVINGTON 

6 

31  22 

86  32 

50 

7A 

JOHN  R.  BRADLEY 

3 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

60 

M !  r. 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

ROBERTSDALE  7  E 

698£ 

BALDWIN 

9 

30  33 

87  36 

148 

6P 

6P 

CARL  BOSECK 

2   3  5 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

33  09 

85  18 

745 

6P 

6A 

JAMES  B.  BAILEY 

RUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

12 

34  30 

37  44 

740 

TVA- 72 5 

3 

RUSSELLV1LLE  2 

7131 

FRANKL I N 

12 

34  31 

87  4A 

880 

CARL  C  VAN  SITTERT 

2   3  5 

SAINT  BERNARD 

7157 
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The  four  digit  Identification  nuabera  In  the  Indvx  number  coluao  of  the  Statloo  Indei  are  assigned  od  a  atate  baele.     There  will  b«  no  duplication  of  nuabera  within  a  atate. 


figures  and   letter*  following  the  station  naae ,    euch  aa  12  S3*,    Indicate  dlataac*  in  all**  and  direction  from  the  poet  offic*. 
Observation  tlaea  given  to  the  Station  Index  are  In  local  atandard  t  late . 

Delayed  data  and  correct  lona  el  1 1  be  carried  only  la  the  June  and  Oeceaber  laauea  of  thin  bulletin. 

Monthly  aod  aeaaonal  anoefall  and  heating  degre*  daye  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  leaue  of  thla  bulletin. 

Stat  lot™  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  oot  Hated  la  the  tables,   are  either  alaelng  or  received  too  late  to  be  Included  la  thla  laeue. 

Unless  otherwise   Indicated,  dimensional  unlta  used  In  thla  bulletin  are:     temperature  *F. ,   precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  movement    la  alloa       Degree  daya  are  based  os  a  daily 
average  of  65"  F.     Evaporation  la  measured  In  the  atandard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unleaa  othorwla*  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  ball  were  Included   In  anowfall   averagea  In  Table  1,   beginning  with  July  IMS. 

Amount*  In  Table  3  are  froa  non-recording  gagea,   unleaa  other  wise  Indicated. 

Data  lo  Table  3,   5  and  e  aod  anowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  houra  ending  at   time  of  obaervatlon.     See  tbe  Station  Index  for  observation  tla*. 

5bow  on  ground  In  Table  7  la  at  obaervatlon  tlae  for  all  except  leather  Bureau  and  CAA  atatiooa.  For  these  atatloaa  anow  on  ground  valuea  are  at  6:30  A.M.,  C.9.T.  WTt  EQOIT  la  Tabla  7  a*  earn  tbe  water 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  la  Manured  at  aelected  atatiooa  when  tbe  depth  of  snow  on  the  ground  la  two  Inchea  or  wore .  Water  equivalent  aaaplaa  are  aeceaaarlly  taken  froa  different  polota 
for  auccesalve  obaervat Ions ;   consequently  occasional  drifting  and  other  cauaea  of  local  variability  In  the  aoowpack  reault    la  apparent    1 ncona 1 nt enc 1 ea  In  the  record. 

-     No  record  in  Tablea  3,  6,  7  and  tbe  Station  Index.     No  record  In  Tablea  2  and  3  la  Indicated  by  no  entry, 
e    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•     Aaount   included   lo  following  aeaaureaent,    tlae  distribution  unknown. 

ft)    Data  In  tbe  coluan  formerly  headed  No.  of  Daya  .01  or  aore  have  been  changed  to  No.   of  Daya  .10  or  aore  effective  January  1,  1954. 
//    Gage  la  equipped  with  a  wlndableld. 
B    Adjusted  to  a  full  aonth. 

C     In  tbe  "Refer  to  Tables"  coluao  In  the  Station  Index  the  letter  "C   Indicates  recorder  stations.     These  atatloaa  are  processed  for  special  purposes  and  ars  published  later  la 
Hourly  Precipitation  Data. 

I     Water  equivalent  of  anowfall  wholly  or  partly  estimated,    using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  lachea  of  new  anowfall. 

■    One  or  aore  daya  of  record  Biasing;     aee  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data.    If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent   the  value  for  a  full  month, 
B     Dally  values  and  monthly  total   froa  recording  gage, 
T     Trace,  an  amount  too  small   to  measure 
T     Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price       15  cents  per  copy,   monthly  and  annual;  SI. 30  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  tbe  Superintendent 
of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  ahould  be  aent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Waahlagton  25,  D.  C. 

f.B.P.C. ,  Chattanooga,  Twan.  3/31/54  ---  000 
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Hourly  precipitation  data   from  recorder  stations  will  be  available  In 


publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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CHATTANOOGA:  1954 


A.   R.   Long,  Section  Director  -  Montgomery 


WEATHER  SUMMARY 


Temperature 

Following  two  consecutive  months  with  above  normal  tem- 
perature, March's  mean  temperature  was  54.6°,  or  1.3° 
below  normal.     Temperatures  in  the  northern  division  of 
the  State  averaged  1.3°  below  normal;   in  the  middle 
division,   1.6°  below  normal;  and,   in  the  southern  di- 
vision,  1.8°  below  normal.     Highest  temperature  reported 
was  89°     at  Eufaula  on  the  24th;  at  Greenville  and  Mont- 
gomery WB  Airport  on  the  25th;  and  at  Camden  3  NNW  and 
Selma  on  the  31st.     Lowest  temperature  reported  was  19° 
at  Alexander  City  6  NE  on  the  7th. 

Precipitation 

March  precipitation  averaged  3.61  inches,  or  2.45  inches 
below  normal,  making  the  third  consecutive  month  with 
precipitation  below  normal.     Precipitation  in  the  north- 
ern division  of  the  State  averaged  2.68  inches  below 
normal;   in  the  middle  division,   1.68  inches  below  nor- 
mal; and,   in  the  southern  division,   1.65  inches  below 
normal . 

For  the  first  three  months  of  1954  the  northern  division 
of  the  State  has  had  only  86  per  cent  of  normal  rain- 
fall;  the  middle  division  only  58  per  cent;  the  southern 
division  only  50  per  cent;  and,  only  67  per  cent   for  the 
entire  State.     As  a  result  of  the  continued  dry  weather, 
there  were  some  2,403  forest  and  woods  fires  reported 
during  March,   burning  over  some  102,309  acres.  Greatest 
monthly  total  precipitation  was  6.34  inches  at  Thomas- 
ville;   the  least,   1.24  inches  at  Decatur  and  Moulton. 
Greatest  24-hour  precipitation  was  2.56  inches  at  Bay 
Minette  on  the  27th. 

Sleet 

A  trace  of  sleet  was  reported  at  Troy  on  the  4th. 
Snow 

Snowfall  in  south  Alabama  is  an  unusual  occurrence.  On 
March  5th  and  6th  snow  fell  over  south  Alabama,  with 
amounts  ranging  from  a  trace  at  Montgomery  to  2.2  inches 
at  Brewton.     Our  Mobile  office  reports  as  follows:  "2.0 
inches  of  snow  on  the  6th  was  the  greatest  amount  of 
snowfall  in  March  for  over  eighty  years;   it  was  also  the 
greatest  amount  of  snowfall  any  month  this  century  (since 
1899).     Maximum  snow  depth  was  two  inches".     Some  inter- 
esting statistics  on  the  snowfall  are: 


STATION 


TOTAL  SNOWFALL 
(inches) 


Bay  Minette 
Brewton  3  SSE 
Geneva 
Greenville 
Lockhart 
Mobile  Airport 
Mobile  City 
Newton 
River  Falls 
Robertsdale  7  E 


0.4 

2.2 


GREATEST  DEPTH 
(inches) 


DATE 


6th 
6th 


6th 
6th 
6th 


0.3 
2.0 


A  trace  of  snow  was  reported  at  Cullman  and  McCalla  on 
the  1st;  at  Decatur  and  Hamilton  on  the  3d;   at  Brundidge, 
Camden,  Montgomery,  Pushmataha,   Selma,  Thomasville  and 
Troy  on  the  5th;  at  Coffee  Springs,  Dothan  CAA  Airport, 
and  Slocomb  on  the  6th. 


About  4  p.m.   on  March  13th,   a  severe  hail  storm  struck 
the  Chatom  area,   causing  estimated  damages  of  $30,000. 
Some  216  window  panes  were  broken  in  the  Chatom  school 
plant,  consisting  of  5  buildings.     One  building  had  to 
be  recovered  as  well  as  the  west  side  of  the  main  build- 
ing.    The  hail  storm  covered  a  radius  of  approximately  3 
miles.     Some  of  the  hail  stones  were  described  as  being 
as  large  as  baseballs. 

13th :     Hail  was  also  reported  at  Ft.  Deposit,   Ft.  Mitch- 
Greenville,   in  south  Macon  County,   and  at  Thomas- 


ell 
ville 


14th :     Light  hail  fell  at  Calera  about  5:30  p.m. 
Frosts 

Frosts  were  quite  numerous  in  the  northern  half  of  the 
State,  especially  during  the  first  ten  days.     At  Clanton, 
more  frosts  occurred  during  the  first  ten  days  of  March 
than  during  the  entire  month  of  February.     Frosts  were 


reported  to  the  coast  on  the  4th.  Freezing  temperatures 
were  recorded  at  every  temperature  station  except  Headla. 
and  Ft.  Morgan,  sometime  during  the  month. 

Crops 

Soil  Moisture:     Although  March  was  the  third  consecutive 
month  with  precipitation  below  normal,  soil  moisture  was 
sufficient  for  land  preparation  throughout  the  month. 
Rains  during  the  latter  part  of  the  month  resulted  in  so 
moisture  being  ample  to  excessive  in  all  areas  of  the 
State,  but  subsoils  were  still  very  dry  at  month's  end. 
Winter  Grain  and  Cover  Crops :     Growth  of  winter  grains 
and  cover  crops  was  retarded  by  the  below-normal  tempera 
tures  during  the  1st  and  3d  weeks  of  the  month;  however, 
above-normal  temperatures  during  the  2d  and  4th  weeks 
resulted  in  good  growth.     Cold  weather  damaged  some  graz 
ing  in  northern  counties  and  grazing  was  considerably  be 
low  normal  in  Lowndes  and  Montgomery  counties  for  this 
time  of  the  year.     Corn:     Planting  of  early  corn  for  hog 
ging  was  fairly  general  in  central  and  southern  counties 
and  some  early  corn  was  planted  as  far  north  as  Randolph 
and  Talladega  counties.     Cotton :     Some  cotton  was  plant e' 
in  southern  counties.     Truck :     Tomato  transplanting  was 
under  way  in  Houston  County,  and  various  truck  crops  wer 
planted  in  Conecuh  County.     Gardening  was  active  through 
out  the  State.     Miscellaneous :     Lespedeza  was  planted  an 
some  pastures  were  seeded  during  the  latter  part  of  the 
month.     Livestock :     Cattle  were  generally  in  fair  to  goo> 
condition  during  the  month,  and  herds  improved  as  winter 
grazing  increased.     Supplemental  feeding  was  discontinue' 
in  southern  counties,  but  was  still  necessary  in  central 
and  northern  counties. 


A  tornado  occ 
p.m.  on  the  1 
storm  which  s 
night.  This 
truction  1  mi 
nied  by  high 
Several  barns 
Property  dama 
$250  worth  of 
reported. 


Tornadoes 

urred  in  the  Ft.  Mitchell  area  about  8:40 
3th,  and  is  believed  to  have  been  the  same 
truck  Ft.   Benning,  Ga. ,  a  little  later  that 
tornado  moving  SW-NE,  left  a  path  of  des- 
le  long  and  1/2  mile  wide.     It  was  accompa- 
winds,  rain,   lightning  and  light  hail. 

and  small  frame  houses  were  demolished, 
ges  were  estimated  at  $15,250,  including 
poultry.     Neither  deaths  nor  injuries  were 


A  small  tornado  struck  the  Headland  community  of  Houston 
County  about  2:30  p.m.   on  March  29th.     A  warm  front  over 
lay  the  area  at  12:30  p.m.  on  the  29th.     First  report  of 
this  tornado  was  received  from  Mr.  C.  W.  Clearman,  ob- 
server at  Dothan  4  N.     He  noticed  the  black  cloud  which 
formed  west  of  his  place  shortly  after  2  p.m.   and  moved 
northeastward.     Mr.  Clearman  reported  broken  clouds, 
heard  thunder  once,   saw  no  lightning,  and  there  was  no 
rain  nor  wind  at  his  place,  although  the  tornado  appar- 
ently struck  the  ground  some  five  miles  northeast.  Mr. 
Robert  Hudgins,   a  private  pilot  from  Montgomery,  was 
flying  in  the  area  at  the  time  and  first  reported  the 
tornado  by  radio  to  the  CAA  station  at  Dothan.     He  was 
flying  at  an  altitude  of  1,000  feet  when  he  noticed  the 
funnel-shaped  cloud  some  3  or  4  miles  away.     He  said  the 
tornado  appeared  to  dip  toward  the  ground  on  three  dif- 
ferent occasions,   and  each  time  he  noticed  a  blue  flash. 
On  one  of  the  earthward  dips  of  the  funnel,  he  noticed 
what  appeared  to  be  a  large  barn  exploding  upward  into 
the  air.     Mr.  Hudgins  stated  that  the  air  was  smooth  at 
the  time  he  noticed  the  tornado,  some  3  or  4  miles  east 
of  him,  but  he  had  encountered  severe  turbulence  pre- 
viously in  an  effort  to  get  around  the  severe  thunder- 
storms in  the  area.     Path  of  this  storm  was  about  100 
yards  wide  and  about  1  1/2  miles  long,  moving  in  a  SW-NE 
direction.     Trees  were  uprooted,  several  homes  were 
damaged,  as  well  as  several  barns  and  a  church.  Telephoni 
and  power  lines  were  blown  down.     Neither  injuries  nor 
deaths  were  reported.     Property  damages  were  estimated  a 
$10,000. 

Severe  Storms 

March  13th:     A  severe  windstorm  in  Crenshaw  County  dur- 
ing the  p.m.   of  the  13th  destroyed  one  home.  Damages 
were  estimated  at  $2000. 

March  13th:     Between  9  p.m.   and  midnight,  rather  high 
winds,  accompanied  by  heavy  rain  and  lightning,  struck 
Phenix  City,  destroying  5  homes  and  damaging  15  others 
and  destroying  5  other  buildings  and  damaging  7  others. 
Damages  were  estimated  at  $30,000. 

March  13th:     A  severe  thunderstorm,  accompanied  by  high 
winds  and  hail,  swept  through  a  section  of  south  Macon 
County  between  8  p.m.   and  11  p.m.     Several  small  houses 
were  damaged  and  about  one  mile  of  power  lines  were 
(Continued  on  Page  29) 
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Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
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Number  of  days  with  precipitation 

i 

d 
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time  from 
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Direction 
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Date  of 
fastest  mile 

12:30  a 
CST 
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CST 
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01-09 
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01 

o> 
k 

1.00-199 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Averaqe 
sky  cover 
sunrise  lo  su 

BIRMINGHAM  WB  AP 

S 

16 

7.8 

33 

SW 

31 

72 

78 

48 

51 

2 

4 

2 

2 

1 

0 

11  58 

... 

MOBILE  *B  AP 

sw 

14 

13.2 

78 

82 

54 

70 

4 

2 

5 

1 

0 

1 

13  " 

6.1 

MONTGOMERY  WB  CITY 

NWf 

16t 

9.8t 

30t 

NWt 

13t 

73t 

83t 

48t 

55t 

5 

2 

1 

3 

0 

0 

11        64 1 

S.9t 

t  Airport  Data 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

1 

ft 

• 

« 

i 

■ 

ft 
t 

> 
< 

£ 

J3 

> 
< 

1884 

58.6 

84 

26 

8.95 

1885 

50.0 

82 

14 

3.41 

1886 

53.0 

89 

18 

9.70 

1887 

55.2 

80 

19 

1.99 

1888 

53.8 

83 

16 

9.78 

1889 

54.2 

85 

20 

3.21 

1890 

53.4 

84 

10 

4.87 

1891 

52.6 

85 

20 

8.27 

1892 

51.9 

87 

11 

6.37 

1893 

53.8 

84 

13 

3.53 

1894 

58.6 

88 

15 

4.70 

1895 

54.9 

89 

20 

7.50 

1896 

52.9 

92 

20 

5.07 

1897 

60.4 

89 

22 

9.58 

1898 

59.7 

89 

23 

3.09 

.  1899 

55.9 

91 

4 

6.43 

1900 

52.9 

87 

17 

5.75 

1901 

53.4 

84 

11 

6.  31 

1902 

54.6 

82 

17 

8.60 

1903 

58.? 

85 

26 

5.83 

1904 

58.8 

89 

23 

3.64 

1905 

60.0 

90 

26 

3.91 

1906 

52.0 

85 

20 

8.98 

1907 

65.0 

93 

29 

2.97 

1908 

62.8 

92 

25 

4.81 

1909 

56.6 

89 

25 

8.69 

1910 

61.5 

93 

19 

1.20 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

1936 
1937 


Temperature 


55.0 
57.1 
62.3 
56.7 
52.8 

64.0 
56.1 
54.9 
51.0 
57.9 

49.6 
56.9 
55.9 
59.6 
52.4 

49.8 
51.6 
55.6 
54.6 
61.9 

59.7 
53.3 


90 
85 
B6 
87 
80 

9  1 
89 
89 
83 


89 
85 
89 
87 
90 

85 
89 
89 
93 
81 


89 
87 
83 
90 

90 
85 


20 
18 
19 
11 
20 


27 
23 
16 
19 
13 

13 
19 
22 
20 
19 

2  - 
12 
24 
14 


27 
20 


Precipitation 


2.42 
9.66 
9.49 
3.58 
3. 19 

3.00 
9.44 
0.82 


7.15 
7.25 

4.80 
10.20 
6.28 
3.40 
3.11 

6.26 
4.97 
6.28 
14.77 


5.66 

3.82 
4.50 
6.61 
6.27 
7.36 

3.91 
4.49 


Temperature 

Precipitation 

Year 

« 

1 

ft 

o> 
■ 

1 

9 

Aver 

M 

a 

i 

Aver 

1938 

63.3 

90 

23 

6.37 

1939 

59.1 

89 

16 

5.  18 

1940 

54.9 

86 

21 

5.28 

1941 

50.1 

87 

15 

4.58 

1942 

55.3 

85 

22 

7.26 

194  3 

54.1 

86 

7 

9.82 

1944 

57.3 

86 

22 

10.72 

1945 

64.6 

89 

27 

4.93 

1946 

61.2 

92 

25 

7.89 

1947 

49.7 

87 

14 

7.03 

1948 

59.3 

89 

19 

9.52 

1949 

54.8 

90 

17 

6.16 

1950 

53.3 

88 

19 

6.77 

1951 

57.1 

87 

24 

9.10 

1952 

54.  2 

87 

21 

6.75 

1953 

58.9 

88 

23 

3.65 

1954 

54.6 

89 

19 

3.61 

All 

Years 

55.9 

6.06 

Data  in  this  table  have  been  weighted  on  an  areal  basis. 


WEATHER  SUMMARY  (Continued) 


blown  down  between  Hardaway  and  Downs.     Damages  were 
estimated  at  $500. 

March  25tfi;     A  47-year  old  housewife  was  killed  when 
lightning  struck  her  home,  and  the  electric  charge  appar- 
ently passed  through  a  light  cord  and  struck  her  while 
she  was  preparing  a  meal.     One  corner  of  the  house  was 
damaged  and  part  of  the  chimney  knocked  off  by  the  light- 
ning. 

March  26th;     About  9:30  a.m.   a  severe  thunderstorm,  ac- 


companied by  high  winds,  struck  the  Logan  Community  of 
Lowndes  County,  causing  minor  damages. 

March  29th:     High  winds  were  reported  in  the  Mitchell's 
Store  area  of  Crenshaw  County  about  4:30  p.m.  Eight 
outbuildings  were  damaged  and  some  timber  and  fencing 
were  blown  down.     Damages  were  estimated  at  $500. 

Floods 

None  occurred  during  the  month.   -  A.R.L. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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Snow.  Sleet.  Hail 
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e 
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NORTHERN  DIVISION 
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49. 4M 
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2  3 

0 

4 

_ 

2.85 

3.44 

•  65 

14 

•  0 

7 

2 

0  1 

65.5 

40.9 

5  3.2 

—  ,5 

85 

25 

24 

7 

3  86 

0 

1 1 

2.73 

3,36 

1.16 

2  7 

.  0 

0 

6 

2 

1 

BELLE  MINA  7  N 

*  *  *? 

0 

0 

13 

o 

BIRMINGHAM  WB  AP 

R 

65.3 

41*5 

53*4 

84 

24 

383 

0 

0 

10 

0 

3  51 

2  80 

1  19 

*0 

5 

3 

1 

CORDOVA 

67.  1 

40.0 

53.6 

-  2.2 

84 

12 

21 

7 

377 

0 

0 

14 

0 

3.93 

_ 

1  .77 

.89 

13 

.0 

0 

7 

5 

0 

DECATUR 

6  3.6 

4  2.0 

52.8 

•  3 

82 

}  2 

2  5 

4 
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7 

T 

I 

4 

1 

0  i 

FAYETTE 

38.2 

1  I 

4,08 

.75 

77 

4 

2 

GADSDEN  GAS  PLANT 

64*1 

52*7 

_ 

82 

23 

7 
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0 

0 

11 

0 

3*93 

14  + 

*  0 

3 

2  :! 

GOODWATER 

64.4 

43.0 

53.7 

-  1.7 

84 

26 

22 

4 

0 

0 

8 

0 

4.  19 

_ 

1.46 

1.36 

27 

.0 

0 

3 

1  '! 

HALEYV I LLE 

60.5 

M 

2.61 

.92 

19 

.0 

0 

6 

3 

HUNTSV ILLE  4  SSE 

61.4 

37.9 

49.7 

81 

25 

24 

4  + 
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0 

0 

14 

0 

3.97 

1.79 

1.51 

31 

.0 

0 

7 

3 

1  1 

MADI SON 

61  .6 

38.7 

50.2 

-  2.7 

79 

13  + 

20 

16 

0 

0 

11 

0 

1.78 

_ 

3.95 

.73 

19 

.0 

0 

5 

j; 

0 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

61.1 

40.4 

50.8 

-  1.5 

81 

24 

24 

4 
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0 

0 

9 

0 
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- 

3.88 

.75 

31 

.0 

0 

2 
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0 

0 

13 

0 
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3 
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pa 

26 

23 

0 

0 

12 

0 

3.28 
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1  .00 

77 

*  n 

•  0 

z. 

7 

3 

1 

ROCK  MILLS 

68.5 

40.5 

2  2 
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0 

0 

12 

0 

2 

1  04 

20 

7 

3 

J  j 

RUSSELLV I LLE  2 
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35.1 

48.3 

83 

25 

20 

4 

! 

J? 

1.36 
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19 
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0 

3 

n 

0 

SAINT  BERNARD 

62.8 
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82 

13 

23 

4  + 

_ 
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- 
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14 

T 

0 

9 
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1 
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^ 

2 
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o 

12 
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3 
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41 
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13 

21 
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0 

0 

12 

0 

2  68 
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27 
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^ 
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42.1 
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- 
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1.14 

27 

.0 

0 
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2 
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3 
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20 
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0 

DIVISION 
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T 
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10 

7*Q3 

2  92 
* 

1*16 

70 

"  0 
* 

CAMDEN  3  NNW 
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n 

CAMP  HILL  2  NW 

52*2 
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0 
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22 
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.0 

0 
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3 

0 
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o 
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o 

o 
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DEMOPOLIS  LOCK  4 
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4  3  .  7M 
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86 

13 

25 

? 

0 

0 

7 

3*30 

2.34 

1.24 

o 

2 

DEMOPOLIS  LOCK   AND  DAM 

56.2 

87 

13  + 

4+ 

0 

0 

8 

0 

3*57 

28 

0 

2 

EUFAULA 

70.8 

45.5 

58.2 

.  8 

89 

24 

25 

7 
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0 

0 

8 

3.56 

- 

1.84 

.0 

0 

GREENSBORO 

o 

o 

5 

o 

0 

5 

3 

GREENVILLE 

70.5 

4  5.5 

5  8.0 

89 

25 

26 

J+ 
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1*45 
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28 

'  ^ 

T 

5 

* 

HIGHLAND  HOME 

69.3 

45.9 

57.6 

-  1.6 

87 

31 

25 

4 
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0 

0 

4 

0 

4.26 

_ 

1.66 

1  .49 

14 

.0 

0 

5 

4 

i 

LAFAYETTE 

67.3 

43.9 

55.6 

86 

24 

22 

4 
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0 

0 

7 

0 

5.52 

2.00 

26 

.0 

0 

4 

3 

LIVINGSTON 

68.8 

42.8 

55.8 

-     ,  5 

86 

24 

25 

4 
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° 

0 

4.85 

.39 

2.40 

27 

.0 

0 

6 

3 

2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

68.9 

43.7 

56.3 

87 

25 

25 

4 
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0 

0 

9 

0 

3.39 

1.54 

27 

•  0 

0 

5 

2 

2 

MARTIN  DAM 

M 

3.46 

- 

2.24 

1.02 

19 

.0 

0 

6 

m 

1 

MAXWELL  FIELD 

68  .  1 

46.9 

57.5 

0 

0 

1 

0 

4,26 
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13 

T 

0 

5 

3 
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_ 
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0 
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0 

4 

3 

3  ; 

MONTGOMERY  WB  CITY 

67.4 

46.9 

57.2 

_       ,  g 

88 

25 

28 

297 

0 

0 

1 

0 

4,42 

1.98 

1.63 

19 

0 

5 

3 

2 

PRATTVILLE 

69.2 

44.3 

56.8 

-  .8 

88 

24+ 

25 

4 

310 

o 

o 

o 

3.75 

- 

1.95 

i.20 

19 

•  0 

0 

6 

4 

1 

PUSHMATAHA 

68.8 

42.6 

55.7 

-  2.3 

85 

13  + 

26 

4 

J: 

n 

u 

3.11 

2.39 

1.22 

19 

T 

0 

3 

3 

2 

SELMA 

70.6 

46.4 

58.5 

268 

t 

3.38 

2.04 

.91 

28 

.  0 

0 

7 

3 

0 

THOMASV I LLE 

68.1 

45.0 

56.6 

_  lt5 

87 

25 

26 

0 

0 

0 

7 

4*' 

3 

TROY 

69.0M 

46  •  2M 

57.6M 

_  1,2 

87 

24  + 

25 

282 

0 

0 

4 

0 

3*04 
* 

7*94 
* 

1  *« 
1.5 

7n 

0 

7 

2 

TUSKEGEE 

66.5 

40.4 

53.5 

-  4.3 

84 

31 

21 

15 

0 

0 

3.56 

- 

1.85 

.0 

0 

UNION  SPRINGS 

M 

2.86 

3.18 

.0 

0 

WETUMPKA 

68.5 

46.5 

57.5 

.  4 

88 

24  + 

290 

4.55 

1.31 

2.00 

14 

.0 

0 

7 

4 

DIVISION 

56.  1 

3,99 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

67.7 

45*7 

56.7 

87 

14 

28 

o 

o 

4 

o 

0 

6 

2 

2 

ATMORE  STATE  FARM 

70.0 

46.5 

58.3 

85 

24  + 

29 

268 

o 

o 

5 

o 

3*53 

1  *54 

27 

0 

^ 

BAY  MINETTE 

69.4 

47,6 

58.5 

-  1,6 

85 

24 

29 

4  + 

263 

0 

0 

5 

0 

4.10 

_ 

1.52 

2.56 

27 

.4 

0 

3 

i 

BREWTON  3  SSE 

70.5 

45.7 

58.1 

-  .1 

86 

25  + 

26 

4  + 

277 

0 

0 

9 

0 

4.45 

.59 

2.53 

28 

2.2 

2 

6 

6 

3 

i 

CHATOM 

71.0 

44.4 

57.7 

88 

31 

23 

4 

294 

o 

o 

6.14 

2.00 

27 

T 

0 

6 

3 

3 

CITRONELLE 

70.0 

49.0 

59.5 

-  1.4 

87 

31 

29 

4 

243 

0 

0 

3 

0 

2.70 

- 

3.54 

.97 

27 

.0 

0 

6 

2 

0 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

69.8 

46.3 

58.1 

88 

24 

0 

0 

4 

0 

0 

2 

EVERGREEN  CAA  AP 

68.5 

44.5 

56.5 

-  1.6 

87 

25 

25 

7 

310 

0 

0 

8 

0 

3.46 

2.23 

1.75 

27 

•  0 

0 

4 

2 

FA  I RHOPE 

69.8 

49.1 

59.5 

.6 

84 

13 

29 

4 

237 

0 

0 

3 

0 

2.88 

1.89 

1.15 

6 

5 

FORT  MORGAN 

65.8 

52.9 

59.4 

77 

25 

35 

6 

207 

0 

0 

0 

0 

2.85 

1.00 

6 

.0 

0 

3 

3 

I 

FRISCO  CITY 

68.1 

45.4 

56.8 

86 

14 

27 

4 

0 

0 

6 

0 

3.74 

1.40 

1.84 

28 

.0 

0 

6 

3 

GENEVA 

73. 5M 

45.5 

59. 5M 

88 

25  + 

27 

6 

0 

o 

7 

0 

3.05 

2.66 

1.17 

28 

1 .  5 

T 

6 

6 

.? 

1 

HEADLAND 

65.5 

52.4 

59.0 

80 

24 

35 

4 

233 

0 

0 

0 

0 

2.15 

27 

.0 

0 

2 

2 

LOCKHART 

67.0 

46.5 

56.8 

85 

26 

28 

7 

0 

0 

5 

0 

3.50 

1.74 

28 

.4 

0 

5 

2 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

68.3 

48.3 

58.3 

-  1.2 

82 

31 

29 

4 

250 

0 

0 

1 

0 

4.18 

3.08 

2.08 

27 

1.6 

1 

6 

7 

2 

1 

MOBILE 

65.5 

49.5 

57.5 

-  2,6 

82 

31 

31 

4 

0 

0 

2 

0 

5.01 

2.11 

2.54 

28 

1.6 

2 

6 

7 

OZARK 

68.6 

45.7 

57.2 

-  2.8 

88 

25  + 

27 

4  + 

0 

0 

5 

0 

3.83 

1.51 

1.65 

28 

.0 

0 

*  4 

2 

ROBERTSDALE  7  E 

70.3 

47.2 

58.8 

84 

13 

26 

4 

249 

0 

0 

6 

0 

3.60 

1.52 

1.47 

19 

2.0 

0 

6 

3 

> 

DIVISION 

5*8.  1 

3.80 

.6 

STATE 

54.6 

-  1.3 

3.61 

2.45 

.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Day  of  month 


10  I  11  I  12 


13     14  15 


25     26  27 


ADDISON  CENTRAL  TOMER 
ALBERTA 

ALBERTvlLLE  1  S 
ALEXANDER  CI  TV  e»  Nt 
AUCEVILU 

ANOAL  US  1  A 

ANN 1ST  ON  CAA  AP 

ARLE  ¥ 

ASHVlLLE 

ATHENS 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN    '  SW 
AUT AUGAV I LLE 
BAV  -INETTE 

BELGREEN 

BELLE  MINA  2  N 
BILLtNGSLEY 

BIRMINGHAM   MB   AP  R 

BISHOP 

ROAZ 

BRANTLEY 
BREMTON  3  SSE 

Bridgeport  ?  w 

BRUNO  1 OGF 
CALERA 

CAMOEN  3  NNW 
CAHP  "ILL  2  NW 
CARBON  M|LL 
CENTFR  GROWE 
CENTREV ILLE 

CMATOw 

CHlLOERiauRG 
CITRONELLE 
CLAIBORNE 
Ct ANTON 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS 
COLBERT   STEAM  PLANT 
COLLINSVILLE 
COLUMBIA   1  M 

CORDOVa 
CUBA 

DADEV ILLE 

OANC* 

DANVILLE 

DAVTon 
DECATUR 
nCCAT'JR  t. 

DECATUR  SUBSTATION 
DCNOPOLIS  LOCK  * 

OENOPOLIS  LOCK  AND  OAm 

OOTHAN  CAA  AIRPORT 

ELBA 

EL  ROD 

EUPAULA 

EuTAm  LOCK  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FAIRhOPE 

jfalco  open  pond  tomer 

J  FALKVlLLE 

■  FALLS  CI  TV  BLK  POND  TmR 
\ f ARLE* 
■i  F  AYE  T  T  E 

I  FLAT  ROC« 

FLORENCE  AT  LOCK 

JFORT  DEPOSIT   1  w 
J FORT  MORGAN 

Sport  PAVNE 
1  FRISCO  CITV 
[jGAOSDEN 

KAOSOEN  GAS  PLANT 
[{GAINESVILLE 
{GARDEN  CITY 
GENEVA 
UG00DWAT£R 

KOMAS 

>«EENr>BORO 
GREENVILLE 
KULF  SHORES  2  SSE 
sGUNTERSVILLE  CITV  M  MKS 

pMTERSVILLE  OAM 
IfWUTWlLLE 
►HAMILTON 

*HARR I SBURG  CAHABA  TOWER 
'HAVNE V  I LL  t 

[heaolano 

iHIGHLANO  HOME 

fclGHTOMER 

HOOGES 

ViUNTSVILLE  SUBSTi 

HUHTSv  I  LL  £  <•  SSt 
1  m  v  TOP 

Ijackson  LOCK  1 

"JACK SON  SHOALS 
lUMDAN  DAM 

h-AFAYETTE 


ON  JUNCT ION 

ON  JUNCTION  2  N£ 

IN  OAu 

ELL  F1ELO 

ALLA  ?  NE 


Z  PONOVILLE  TOMER 
CBS  FERRV 
(YE  AD 
HELL  DAM 


I  SANO 
CVALLO 

lONERv  MB  AP 


3.53 
2.93 
3.13 


4.45 
3.22 
3.10 


3.7*. 
2.66 
1.^8 

3.47 
1.24 
1  .AO 
1.72 
3.30 

3.57 
2.99 
4.67 
3.30 
3.56 


3.65 
3.91 
4.26 


3.97 
2.38 
5.82 


3.50 
2.90 
1.78 
3.09 
4.20 

3.67 
3.39 
3.46 
4.26 
2.88 


.09 
.51 

.07 


1.00 
.03  .07 


.27  .35 
.02 

1.93 

.76  1.08 
•  18 
1.20 

1.00 


.50 
•  82 
.13 


.09 

•  23 

.13 

.38 

1<30 

Notw  Following  SUHoo  loAmx 


.20  .35 
•  01  T 


.02  .39 
.54 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


MONTGOMERY  W6  CITY 
MOUI.TON 

MUSCLE  SHOALS  C>*  AP 

NATCHEZ 

NEWBURG 

NEW  MARKET 
NEWTON 
ONEONTA 
ORRVf LLE 
OZARK 

PAINT  ROCK 
PALMEROALE  2  H 
PELL  CITY  f>  NW 
PENNINGTON  LOCK  ? 
PERRYVILLE 

f>  ICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERSVILLE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

PRATTV I LLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 
REFORM 

RIVER  FALLS 
R03ERTSDALE  7  E 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLV1LLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SAYRE 

SCOTTSBORO 
SCOTTSBORO  SUBSTA 

SEALE  6  W 
SELMA 

SHEFFIELD  TV A  NURSERY 
SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB  4  S 

SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 
SUTTLE 
SWAIM 

SYLACAUGA  2  W 

SYLVAN  I A 
TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

TMOMASVILLE 

THURLOW  DAM 

TONEY 

T RAF FORD 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

TUSKEGEE 
UNION  SPRINGS 
UN  I  ONTO WN 

UNIVERSITY  R 
VALLEY  HEAD 

VANCE 
WAOLEY 
WALLACE 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 

WEST  BLOC TON 
WETUMPKA 
WHATLEY 
WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

WILSON  QAM 

W INF  I  ELD  2  SW 

YATES  HYDRO  PLANT 

YOUNGS  STORE 


2.28 
3.84 
3.28 
3.81 


2.50 
6.26 
4.43 
3.90 


2.6B 
2.57 
6.34 
4.31 

1.61 
4.12 
3.04 
2.68 
3.35 

3.56 
2.86 
4.19 
3.31 


5.36 
1.61 
3.74 


ALABAMA. 
MARCH  1954 


Day  of  month 


T  T 
.03  T 


8      9      10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20  I  21 


.17 
.42 
•  05 


1*25 
•18  .61 
.25  1.10 


1.20 
1.50 
1.22 


.14  1.08 
1.47 
.20  1.04 


•  47 
.45 


23     24     25     26     27  28 


T         ,06  T 


.15  .94 


2.65 
1.35 
1.75 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  ^liK 


Station 

Day  Ol  Month 

0 

o> 

2 

1 

2 

3 

4 

6 

A 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

1 
< 

AL8ERTV 1 LLE  1  S 

MAX 

MIN 

30 

47 

29 

59 
33 

39 
24 

39 
24 

42 
21 

48 

23 

59 

24 

65 

31 

68 
41 

72 
45 

75 
53 

Bl 

58 

45 
28 

44 

27 

49 
30 

61 
32 

69 

35 

74 

47 

53 
32 

61 

32 

65 
5S 

73 
58 

78 
50 

66 

50 

61 
49 

62 
49 

71 
51 

77 
50 

60.2 
38.6 

ALEXANDER  C 1  TV  6  NE 

MAX 
MIN 

54 
26 

63 
26 

55 
31 

47 
22 

50 
33 

55 
JO 

64 

19 

68 

25 

70 
28 

76 

33 

79 
54 

85 
62 

86 
64 

70 
36 

51 
30 

55 
26 

63 
26 

70 
27 

64 

71 
46 

65 
41 

68 

31 

75 
54 

85 
62 

85 

55 

71 
54 

62 
SO 

62 
49 

72 
45 

82 
64 

84 
67 

68.0 
40.7 

MHMLU5IA 

MAX 
MIN 

52 
31 

58 
33 

56 
38 

54 
28 

50 
30 

52 
35 

53 
31 

63 
39 

70 
41 

71 
44 

76 
51 

80 

56 

82 
67 

87 
43 

65 
35 

54 

33 

57 
36 

63 
38 

70 
39 

70 
53 

74 
48 

65 
46 

73 
48 

86 

62 

83 
59 

81 
58 

70 
56 

66 

52 

70 
56 

76 

61 

83 
69 

67.7 
45.7 

ANN  1 STON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

52 
90 

62 
32 

50 
30 

44 

26 

47 

33 

52 
29 

63 
24 

66 

29 

69 

33 

75 
37 

75 

53 

83 
61 

83 
53 

53 
36 

48 
31 

54 
32 

66 

30 

71 
33 

67 
43 

69 
48 

59 
38 

67 

32 

72 

53 

80 

57 

85 

57 

71 
52 

59 

52 

59 
46 

72 
51 

81 
66 

77 
42 

65.5 
40.9 

ATMORt   STATt  FARM 

MAX 
MIN 

60 
32 

59 
31 

57 
37 

53 
29 

bl 

38 

52 
38 

65 

31 

65 
36 

70 

35 

74 
44 

76 
42 

83 

53 

84 
56 

6  1 
41 

56 
35 

58 

32 

66 
40 

70 
37 

74 
57 

74 

55 

74 
47 

74 

45 

82 
52 

85 
65 

85 
66 

78 
58 

65 

SS 

72 
54 

80 
61 

83 
68 

84 
70 

70.0 
46.5 

AUBURN   3  SW 

MAX 
MIN 

57 
28 

53 
30 

60 
39 

50 
22 

47 

29 

50 
35 

55 
23 

62 
30 

67 
34 

69 

37 

75 
47 

80 
52 

S3 

43 

54 
29 

50 
28 

56 
29 

62 
31 

70 
44 

63 

53 

70 
43 

63 
39 

68 
46 

79 

59 

86 

57 

86 

56 

66 
54 

56 

50 

62 
51 

70 
57 

82 
67 

65.0 
41  .4 

BAY  MINETTE 

MAX 
MIN 

61 
30 

53 
35 

59 
36 

53 
29 

51 
38 

50 
32 

65 
30 

63 
35 

69 
37 

72 
45 

77 
57 

80 
65 

83 
67 

HI 

41 

57 
35 

59 
29 

66 
41 

69 

39 

73 
56 

75 
55 

70 
47 

75 
45 

81 

56 

85 

65 

S3 
67 

73 
58 

69 

S3 

71 

55 

73 
59 

83 
68 

82 
70 

69.4 
47.6 

BELLE  MINA  ?  N 

MAX 
MIN 

49 

2° 

62 
30 

60 

33 

42 

22 

46 
29 

52 
24 

63 
28 

69 

29 

70 

33 

78 
38 

73 
56 

80 
56 

78 
64 

66 
32 

48 

25 

54 
24 

64 
28 

70 
32 

70 
51 

68 
43 

53 
40 

62 
31 

65 
45 

64 
51 

75 

52 

65 
46 

64 
52 

72 
41 

70 

52 

66 

S 

62 
40 

63.9 
38.8 

31 RM I NdHAM  WR  AP 

MAX 
MIN 

52 
29 

63 
33 

49 
29 

44 
24 

49 
32 

53 
30 

63 

25 

67 
31 

69 
34 

76 
40 

78 
55 

83 
61 

71 
52 

52 
35 

49 
29 

53 
27 

63 
32 

70 
34 

70 
S3 

69 

44 

57 
37 

67 

35 

72 
58 

82 
62 

84 

56 

68 

52 

59 
31 

62 
51 

73 
51 

ti! 
67 

77 
38 

65.3 
41.5 

JREKTON   3  SSE 

MAX 
MIN 

59 
28 

59 
29 

56 
39 

56 

26 

51 
38 

51 

i2 

65 

26 

69 

30 

70 
32 

75 
37 

80 
56 

80 
67 

76 
65 

75 
43 

56 
36 

59 
29 

67 

35 

69 

31 

72 

55 

75 
57 

71 
45 

75 

40 

82 
47 

84 
64 

86 
66 

76 
58 

69 

S3 

74 

55 

78 

59 

83 
70 

86 
70 

70.5 
45.7 

TAMDEN    3  NNW 

MAX 
MIN 

58 
30 

61 
31 

56 
39 

51 
25 

50 
36 

56 
36 

62 
28 

67 

32 

71 
32 

77 
45 

82 
49 

85 
64 

86 
66 

82 
40 

54 
34 

57 
27 

65 
29 

71 
31 

72 
49 

74 
47 

67 
47 

74 

41 

81 

57 

87 
66 

86 

66 

81 

59 

59 
54 

69 

55 

80 

51 

83 
64 

89 

71 

70.7 
45.2 

:AMP  MILL   2  NW 

MAX 
MIN 

57 
28 

52 
27 

60 
32 

47 
22 

43 
24 

49 

33 

50 

22 

63 
27 

65 
32 

6  1 
33 

74 
44 

78 
56 

80 
63 

SI 
40 

52 
29 

SO 
29 

55 
32 

62 

30 

67 

32 

63 
50 

69 
40 

61 

35 

65 
38 

75 
57 

84 

54 

82 
56 

70 
56 

57 
48 

61 
61 

70 
57 

SO 
67 

64.2 
40.1 

TENTRFVILLE 

MAX 
MIN 

50 
27 

55 
28 

64 
35 

50 
23 

47 
30 

54 
35 

52 
22 

64 

27 

67 
29 

71 
35 

76 
42 

Bl 
60 

86 
63 

B3 
36 

55 
27 

54 
25 

56 

31 

65 

32 

70 
37 

71 

42 

73 
43 

64 
38 

72 
42 

77 
58 

85 
63 

86 

53 

78 

52 

59 
49 

66 

54 

73 
60 

82 
63 

67.3 
40.7 

:hatok 

MAX 
MIN 

60 
27 

63 
29 

58 
37 

50 

23 

53 

35 

57 
36 

67 

24 

66 
29 

71 
29 

77 
44 

82 
51 

83 
65 

85 
63 

67 
38 

57 
31 

59 
27 

65 
36 

70 
30 

77 
56 

74 
48 

70 
42 

77 
38 

83 
52 

86 

65 

83 
67 

75 
60 

61 

53 

70 
54 

82 
51 

85 
65 

88 
70 

71  .0 
44.4 

'.  I  TRONELLE 

MAX 
MIN 

68 
31 

60 
38 

56 
38 

51 
29 

52 
37 

54 
39 

65 
34 

63 
40 

72 
38 

75 
48 

60 
58 

82 
66 

84 
68 

71 
39 

56 
34 

69 
32 

65 
42 

73 
42 

70 
62 

74 
54 

68 
48 

68 
48 

83 
56 

83 
65 

83 
68 

73 
57 

60 
58 

72 
54 

80 
57 

84 
68 

87 
70 

70.0 
49.0 

ILANTON 

MAX 
MIN 

47 
28 

52 
29 

62 
31 

47 
25 

43 
25 

48 

33 

53 
24 

63 
25 

67 
29 

67 
32 

75 
41 

80 
57 

84 

65 

85 
38 

50 
30 

50 
30 

54 

30 

63 
29 

68 

32 

67 
46 

69 
41 

60 
36 

67 
40 

75 
56 

84 

59 

84 
54 

73 
S3 

55 
52 

64 
47 

7  0 

55 

81 
64 

64.7 
39.9 

lORDOVA 

MAX 
MIN 

53 
25 

65 
28 

58 

35 

45 

22 

49 
32 

54 
29 

64 

21 

69 

25 

70 
29 

78 
35 

79 
54 

84 
60 

74 
56 

64 
32 

50 
27 

50 
22 

64 

30 

71 
27 

73 
so 

72 
42 

64 

40 

70 
30 

70 
57 

82 
60 

82 
62 

69 

52 

65 
57 

65 
43 

72 
42 

79 
65 

77 
SO 

6/.1 
40.0 

IAYTOM 

MAX 
MIN 

6  ! 
30 

55 
37 

65 
37 

50 
26 

41 
36 

SO 
38 

55 
29 

65 
36 

67 

37 

70 

46 

72 

54 

83 
63 

86 
68 

84 

36 

51 
29 

52 
28 

56 
33 

63 
3B 

69 
44 

73 
49 

73 
43 

60 
43 

72 
62 

79 
62 

86 

64 

86 

57 

75 
53 

56 

53 

69 

53 

72 
62 

82 
62 

67.1 
45.1 

IECATUB 

MAX 
MIN 

31 

63 
34 

56 
34 

40 
25 

45 
32 

50 
28 

63 
28 

68 

35 

70 
40 

75 
*  5 

70 
56 

82 
60 

77 

61 
34 

47 

52 
32 

59 
34 

71 
37 

70 
51 

66 

47 

52 
38 

63 

35 

65 
53 

HO 

56 

79 

53 

67 
48 

64 
S3 

68 
44 

72 
50 

68 
58 

59 
40 

63.6 
42.0 

IeMOPOLIS   LOCK  4 

MAX 
MIN 

48 

29 

57 
31 

66 

36 

52 
27 

45 
27 

50 
36 

49 
25 

58 
34 

64 
34 

73 
37 

78 
50 

84 
62 

86 
66 

82 
36 

52 
32 

63 
34 

70 
36 

74 
48 

73 
47 

72 
44 

73 
57 

eo 

69 

85 
51 

72 
54 

57 
52 

68 

52 

78 

56 

82 

59 

68.3 
43.7 

JEMOPOLIS  LOCK   AND  DAM 

MAX 
MIN 

28 

58 

35 

67 
38 

48 
27 

45 
30 

50 
38 

55 
27 

65 
31 

65 

33 

72 
45 

78 

5  3 

85 
62 

87 

82 
35 

51 

52 
32 

56 
31 

64 

35 

72 
47 

73 
46 

72 
46 

62 
44 

74 
51 

82 
62 

87 
67 

85 
56 

75 
54 

66 

52 

70 

53 

78 
61 

82 
5B 

6B.0 
44.4 

KJTHAN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

56 
32 

59 
34 

58 
38 

50 
28 

51 
39 

48 

33 

63 
29 

69 
34 

71 
41 

77 
44 

80 
53 

83 
66 

82 
61 

61 
42 

55 
37 

58 
32 

66 
39 

70 
38 

65 
53 

76 
58 

67 
47 

72 
39 

82 
48 

Sh 

61 

87 
57 

71 
58 

78 

54 

70 
63 

78 

55 

85 
69 

87 
62 

69.8 
46.3 

iUFAULA 

MAX 
MIN 

57 
31 

62 
31 

59 
44 

5? 
26 

51 
38 

S5 
38 

65 

25 

70 
32 

73 
40 

78 
43 

82 
49 

83 
65 

B2 
62 

75 
47 

56 
32 

58 
31 

66 
31 

73 
34 

67 
42 

75 
58 

69 
47 

71 
39 

81 

51 

89 

66 

87 
58 

78 
58 

69 
S3 

66 

53 

71 
53 

86 

6  s 

88 

6B 

70.8 
45.5 

ERGREEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

57 
32 

55 
30 

54 
34 

50 
27 

51 
36 

54 
31 

65 
25 

66 
33 

70 
32 

75 
39 

81 
49 

83 
64 

85 
56 

56 
41 

54 
34 

56 
32 

66 

35 

69 

31 

71 
57 

73 
55 

65 

45 

73 
42 

83 
47 

85 
65 

87 
65 

62 
57 

61 

53 

70 
55 

77 
60 

83 
66 

85 
50 

6B.5 
44.5 

iA  IRHOPE 

MAX 
MIN 

60 
38 

54 
38 

60 
41 

54 
29 

51 
37 

59 
32 

62 
32 

62 
42 

66 

36 

71 
47 

77 
57 

80 
65 

84 
68 

74 
43 

57 
38 

60 
33 

64 
41 

71 
42 

71 
57 

75 
57 

71 
48 

73 
46 

80 
56 

82 
66 

83 
68 

74 

59 

77 
55 

71 
55 

79 
59 

81 
68 

81 
70 

69.8 
49.1 

jAVETTF 

MAX 
MIN 

45 
25 

54 
27 

64 
31 

43 
23 

45 
30 

54 
31 

57 
22 

65 
27 

67 
32 

70 
36 

77 
40 

79 
52 

81 
63 

77 
40 

53 
25 

52 
22 

54 
27 

63 
29 

66 
43 

59 
44 

67 

35 

57 
36 

69 

36 

71 
60 

79 
64 

80 
52 

79 

SI 

58 
45 

64 
49 

73 
55 

69 

33 

64.2 
38.2 

loRT  MORGAN 

MAX 
MIN 

63 
44 

65 
48 

56 
44 

50 
38 

51 
42 

49 

35 

50 
38 

60 
48 

64 
48 

69 
55 

72 
58 

74 
63 

76 
61 

62 
45 

55 
44 

57 
42 

62 
47 

67 

49 

69 
60 

70 
59 

65 
55 

67 

54 

73 
60 

75 
65 

77 
66 

75 
61 

73 
57 

69 
60 

74 
64 

76 
68 

76 

62 

65.8 
62.9 

iRISCO  CITv 

MAX 
MIN 

51 
30 

60 
34 

56 
35 

50 
27 

51 
31 

54 
34 

68 
29 

68 

37 

65 
35 

71 
46 

75 
52 

81 
57 

83 
66 

<t, 

39 

58 

32 

58 
31 

60 
36 

68 
37 

70 
54 

74 
52 

75 
45 

70 
46 

75 

52 

83 
62 

81 
65 

81 
54 

69 

SS 

61 
52 

64 
54 

75 
60 

79 
68 

68.1 
45.4 

IIaosden  gas  plant 

MAX 
MIN 

51 

29 

62 
30 

43 
37 

42 
26 

45 
31 

51 
30 

62 

23 

67 
29 

69 

32 

74 
37 

74 
54 

82 
58 

78 
60 

56 
38 

45 
30 

52 
29 

63 
34 

70 
32 

66 
46 

65 
46 

58 
40 

65 

34 

67 

55 

66 

S3 

00 
54 

69 
52 

65 

SO 

59 
52 

74 
47 

Bl 
64 

77 
45 

64.1 
41.2 

MAX 
MIN 

31 

31 

45 

29 

29 

27 

49 

33 

65 
31 

69 
34 

74 

38 

74 
48 

81 
57 

84 
65 

81 
46 

60 
38 

60 
31 

60 
39 

68 
34 

71 
38 

68 
59 

78 

49 

68 

43 

75 
45 

86 

Si) 

8B 
69 

88 

65 

IV 

58 

80 

55 

72 
55 

78 
62 

82 
69 

73.5 
45.5 

XKMATER 

MAX 

MIN 

4  4 

27 

52 
32 

62 

35 

43 
22 

46 
29 

50 
33 

55 
30 

63 
37 

67 
44 

70 
46 

76 

53 

78 
58 

82 
65 

83 

36 

52 
28 

52 
27 

56 
32 

64 

46 

69 

49 

62 

42 

69 
39 

62 
36 

67 
46 

75 
59 

82 
57 

84 

55 

75 
SO 

53 
49 

62 

50 

71 
56 

71 
65 

64.4 
43.0 

REENSRORO 

MAX 
MIN 

57 
29 

65 
36 

55 
36 

47 

25 

54 

35 

59 
>< 

66 
28 

66 

33 

72 
34 

77 
47 

82 
53 

85 
62 

82 
66 

66 
15 

55 
30 

60 
28 

64 
34 

70 
35 

73 
54 

73 
46 

64 
41 

70 

4  0 

78 
66 

85 
63 

83 
64 

75 
55 

68 

53 

69 
46 

75 
54 

81 
63 

83 
51 

44  !l 

IEENVILLE 

MAX 
MIN 

56 
28 

60 
32 

53 
38 

48 

26 

52 
34 

55 
34 

64 

28 

68 

33 

72 
36 

77 

40 

83 
51 

B4 
64 

86 

64 

79 
41 

54 

32 

57 

32 

66 
38 

72 
36 

70 
52 

73 
64 

69 
46 

73 
45 

82 
51 

64 

89 

62 

79 
54 

5  B 
55 

71 
52 

74 

55 

BS 
67 

88 
68 

70.5 
45.5 

ILEYVILLE 

MAX 
MIN 

40 

49 

60 

40 

40 

44 

50 

60 

66 

65 

73 

74 

80 

71 

40 

45 

SO 

60 

68 

72 

60 

52 

64 

68 

79 

76 

68 

55 

65 

71 

72 

60.5 

EADLAND 

MAX 
MIN 

53 

57 
43 

56 
43 

52 
35 

48 

42 

45 
39 

59 

37 

65 
45 

67 
50 

71 

52 

73 
56 

76 
67 

73 
68 

72 
so 

55 
43 

54 
38 

62 
43 

66 
46 

64 

60 

69 
61 

61 

55 

67 
51 

76 

55 

SO 
G  s 

79 
63 

74 
62 

61 
57 

63 
S3 

71 
60 

77 
70 

79 
71 

65.5 
52.4 

1GHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

55 
29 

58 

37 

52 
37 

46 

25 

49 

33 

52 
34 

62 
34 

67 
38 

69 
42 

76 
43 

81 

S3 

82 
65 

86 

65 

81 

41 

52 
31 

54 
30 

63 
37 

69 
41 

67 
54 

71 

53 

63 
45 

69 

42 

80 
51 

85 
64 

86 

60 

78 
52 

68 

52 

74 
53 

83 
56 

83 
60 

87 
67 

69.3 
45.9 

JNTSVILLE  *  SSE 

MAX 
MIN 

48 

29 

61 

31 

45 
27 

40 
24 

44 

27 

30 
24 

60 

28 

67 
30 

69 

37 

73 
38 

68 

SS 

80 
56 

72 
49 

49 
34 

48 

25 

52 
26 

65 
30 

69 

30 

69 

45 

61 
41 

52 
32 

60 
29 

64 

53 

77 
56 

81 

47 

67 
46 

58 
51 

66 

43 

73 
50 

67 
45 

49 
36 

61  .4 
37.9 

•FAYETTE 

MAX 
MIN 

53 
26 

63 
30 

48 
38 

42 
22 

50 

33 

58 

34 

64 

26 

68 

36 

70 
39 

76 

4J 

80 

51 

84 
61 

83 
63 

69 
- 

50 

30 

54 
28 

60 
32 

70 
34 

A3 
48 

70 
48 

62 
40 

77 
43 

85 
60 

86 
64 

77 
56 

68 
59 

62 
50 

59 
48 

70 
48 

81 
64 

84 
66 

67.3 
43.9 

IVINGSTON 

MAX 
MIN 

58 
28 

66 

34 

57 
36 

45 

25 

51 
36 

51 
38 

66 
26 

61 
31 

72 
33 

78 
41 

84 
56 

85 
63 

77 
53 

60 
33 

52 
30 

56 
28 

62 
31 

70 
32 

75 
53 

73 
45 

61 
41 

74 

43 

80 

51 

66 

82 

59 

73 
52 

1,- 

S3 

70 
50 

78 

52 

Si 

62 

83 
45 

68.8 
42.8 

It*  rifHII  not**  folio*. Stktloa  l»ttea. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


ALABA  1 
MARCH  19  ( 


LOCK.HART 
MAO  I  SON 

MARION   JUNCTION   2  NE 
MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 

MONTGOMERY   WB  AP 
MONTGOMERY   WB  CITY 
MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 


PELL  CITY  5  NW 

PRATTVILLE 

PUSHMATAHA 

ROBERTSOALE  7  E 

ROCK  MILLS 

RUSSELL V I LLE  2 

SAINT  BERNARD 

SANO  MT   STATE   FARM  API 

SCOTTSBORO 

SELMA 

TALLADEGA 

THOMASV ILLE 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSKEGEE 
UNION  SPRINGS 
UNIVERSITY 
VALLEY  HEAD 


MAX 
MIN 


MAX 
M  IN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Ol  Month 


50  60 
31  33 


54  61 
33  36 


60  60  59 
34      39  37 


51  60  59 
36     40  38 


53     60  54 

32     33  35 


53  59 
33  38 


50  61  40 
30     34  28 


30     29  35 


60  60  55 
30     34  40 


45  50  61 
27     27  28 


55     61  54 

29     32  37 


50  58  66 
29     30  34 


47  59  54 
27     31  32 


62  62 
28  28 


53  65  53 
27     28  37 


29     33  35 


55  64  47 
27     32  31 


57  53  61 
31     31  39 


57  53  61 
30     33  38 


55  63  46 
27     33  31 


49  46 
25  24 


56  62  55 
32     33  40 


53  49  50 
29     35  32 


43  42  46 
21      27  23 


45      51  55 


47  50  55 
28      38  40 


52  50  51 
29     39  33 


31     35  32 


28     37  37 


46  50  54 
28     37  40 


40  45  50 
24      31  28 


23     29  28 


54  50  50 
27      34  33 


23     25  30 


25      37  36 


51      48      5  1 

26     32  35 


53  54  46 
26     37  32 


46      49  54 

22     33  28 


40  40  46 
20     22  24 


43  42  45 
23     23  27 


39     43  50 

22     28  27 


43     47  52 

23     23  22 


48  53  58 
28      37  39 


45  49  54 
21      31  31 


53      49  52 

26     33  34 


25     36  34 


45     50  57 

25     35  32 


50      45  51 

26     31  37 


43     48  53 


27     37  38 


48  63  67 
28     35  36 


51  62  68 
23     30  34 


62  67  71 
27     31  33 


63     65  67 


64  62  69 
34      41  39 


49      64  62 

34      43  41 


63  65  68 
29     34  38 


64  65  68 
33      38  45 


61  66  68 
28      34  42 


50  62  68 
23     26  31 


53  64  70 
27     35  34 


50  61  66 
25     29  30 


65  66  68 
27     31  33 


55  66  68 
27     32  38 


68  69  69 
30     35  36 


64  68  69 
21      26  30 


50      61  67 

22     23  26 


50  63  70 
•23     24  29 


59     66  66 

23     32  37 


62  66  71 
20     22  28 


61  67  71 
30      34  37 


64      68  71 

21      27  31 


57      66  68 

29      34  34 


38     44  38 


67      67  71 

25     30  32 


49      60  67 

26     32  37 


65     67  71 

27     32  35 


61  67  70 
29      38  44 


65  67  70 
29     34  36 


10      11  12 


68  73  78 
44     50  60 


70  74  69 
40      54  56 


77  82  85 
44     5  3  62 


76  82  84 
47      55  64 


70  76  78 
47      58  66 


65  71  76 
46     56  61 


78  83  84 
43      54  61 


76  82  84 
47     55  64 


73  73  80 
47     58  62 


69  72  75 
38     52  57 


73  77  80 
41     45  59 


68  7  5  76 
35     39  52 


77  62  85 
38     50  59 


72  77  84 
47     52  60 


72  79  79 
46     51  62 


76  78  82 
33     52  63 


67  76  74 
31      45  54 


69  75  74 
32      37  55 


73  68  79 
40     52  59 


75  67  77 
35     49  59 


78  83  66 
46      57  57 


77  76  85 
40      55  62 


72  77  83 
46     55  61 


77  82  85 
40     56  63 


71  70  78 
36     41  52 


76  80  83 
43     56  62 


74  72  78 
50     52  53 


77  82  82 
42     56  64 


81  81  56 
66      44  36 


79  73 
63  33 


86  62  53 
61      37  30 


84  57  53 
58      41  33 


80  57  57 
57     40  36 


74     75  55 


84  54  52 
57     40  33 


63     56  52 


72  45  46 
42     32  28 


84     70  47 


62  83  57 
60     45  34 


83      74  48 

62     36  29 


86  78  52 
64     42  31 


65  83  53 
60      35  30 


66     42  37 


82     80  50 


79  72  48 
62     31  22 


82  67  48 
61      33  27 


58      34  26 


74  60  49 
57     35  28 


86  68  55 
67      39  32 


86     66  49 

65      37  30 


84  85  53 
67     37  31 


85  74  55 
65     43  32 


71  53  51 
52     35  30 


81  83  55 
63      34  21 


69  53  51 
53     33  28 


74  49  45 
40     26  25 


84  69  54 
66     42  34 


16 


54  57  65 
32     39  35 


49  5  3  6  3 
20     29  34 


29     32  31 


57     63  71 


60  65  69 
34      40  44 


56  57  65 
35     39  45 


57  63  70 
32     36  36 


56     62  69 

35     38  42 


52  60  67 
29     34  35 


46  50  63 
29     30  30 


55  58  67 
31     36  36 


47  51  62 
28     33  30 


56     63  69 


54      57  60 

27      30  30 


60      67  69 

31      40  37 


55  63  70 
30     27  29 


41  52  62 
23     27  27 


47  51  6  3 
27     30  31 


50  61  68 
28      29  37 


54  63  70 
22     27  29 


59  65  72 
31     35  35 


25     30  29 


55  57  66 
31      36  37 


57  67  72 
29      37  42 


55  62  68 
28     33  30 


57  53  62 
23      34  32 


55  62  68 
29     34  33 


51  59  66 
26     33  33 


58  62  68 
31     35  35 


68  67  74 
54     59  49 


69      68  63 


72  70  65 
53      49  42 


69  72  63 
53     54  47 


64     71  76 

59     58  50 


69     70  64 

53     55  45 


67  71  63 
54     55  46 


73  61  53 
53      43  38 


69  66  64 
47      47  38 


72  68  74 
54      58  48 


69  67  67 
39     47  39 


68  72  63 
47      51  45 


69      72  80 

35      40  42 


72  76  71 
57     56  47 


67  70  69 
40     46  40 


29     32  29 


71      69  64 

34     45  38 


63  63  55 
47      46  37 


67  65  58 
49     45  38 


54      50  45 


66  69  60 
43      44  42 


70  75  75 
39     49  44 


66      70  63 


72  68  60 
52      46  41 


62  55  59 
46     4?  35 


66  73  65 
54      52  45 


66  73  81 
43     48  62 


52  62  65 
30     42  54 


70  78  86 
41      54  65 


70  79  87 
46     57  67 


70     79  81 

48     56  65 


69  70  73 
50      57  65 


43      56  65 


70  79  87 
44      57  65 


61  62  81 
35     51  57 


55     67  70 


49     51  64 


35     36  54 


43      55  63 


71      72  82 

40     52  62 


72  81  81 
45     52  64 


67  76  82 
31      50  54 


55  63  65 
32     33  51 


54  68  68 
30     38  56 


62     65  69 

32     50  54 


64  68  65 
33     46  53 


45      57  66 


70      75  81 

33     55  57 


65      75  82 


71      81  87 


70  75  84 
40      58  65 


69      79  82 

37      41  54 


70  76  83 
40     58  65 


62  60  60 
38     44  51 


42     57  65 


83  85  66 
62      58  58 


61      45  51 


87  72  65 
61      56  53 


62     57  55 


80  71  72 
69     59  55 


79  67 
59  59 


62     56  53 


78  82  83 
56      54  49 


60      57  56 


73  84  67 
56     43  50 


88  80  62 
58     57  54 


85  80  75 
68     55  52 


83      75  76 

67     58  55 


84     82  73 

45     55  51 


83  73  68 
63     50  51 


79  81  70 
60      48  50 


78  68  62 
53      50  47 


79  70  58 
58      45  50 


87  79  65 
62      59  55 


65  69  62 
60     50  51 


87     84  67 


87      77  60 

59      57  54 


79      72  60 

58     53  54 


80  79  76 
51      48  50 


80  69  59 
56     52  51 


75  69  62 
56     49  50 


86  70  60 
61      57  56 


28     29     30  31 


76  72  76  82 
53     59     62  69 


57  66  72  67 
42     48     58  43 


66      78      63      84  68. 


66      74      83      87   j  68. 

55     55  67 


70  76  81  62 
55     61     69  51 


70  70  71  62 
54     58     66  71 


53     5  1  66 


64  72  84  87 
54     54     68  48 


71      72      68  45 


57  60  72  78 
50     50     55  50 


71  64  76  84 
52     58     60  69 


60  59  72  80 

50  47  53 

65  71  83 

54  52  63  65 

74  75  79  81 

50  50  58  62 

72  80  81 

55  59  67 

59  72  81  83 

49  46  64  67 


57  68  72  62 
41     43     53  43 


57      68      74  79 


63     72  77 
48      46     64  47 


68  75  77  67 
47      43     60  43 


71  78  84  89 
54     53     64  63 


74  82  81 
45      61  57 


56  65  80  83 
52     55     62  69 


66     72     83  87 

52     54  67 


69  75  79  75 1 
44     52  65 


60  68  70  84 
44     53     56  60 


66  74  77  74 
45     52     64  39 


64  72  83  88 
54     51     67  68 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 
MARCH  196* 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

oi 

DEHOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 

.05 

.07 

.20 

.28 

.13 

.  13 

.  10 

.08 

.08 

.06 

.43 

.22 

.20 

.24 

.06 

.25 

.13 

.19 

.10 

.14 

.15 

.09 

.04 

.11 

B4.38 

WIND 

78 

25 

126 

134 

92 

52 

6 

35 

39 

23 

116 

135 

152 

145 

* 

274 

* 

96 

61 

38 

76 

84 

76 

70 

187 

58 

75 

40 

46 

40 

2379 

FAIRHOPE 

EVAP 

.13 

.02 

.12 

.15 

.12 

.02 

.04 

.07 

.11 

.  11 

.10 

.10 

.12 

.26 

.18 

.18 

.  13 

.10 

.03 

.15 

.18 

.17 

.09 

.13 

.  14 

.13 

.04 

.03 

.04 

.07 

.08 

3.34 

WIND 

69 

51 

73 

78 

40 

20 

30 

25 

45 

14 

18 

32 

26 

159 

86 

67 

22 

22 

33 

53 

58 

20 

12 

19 

30 

40 

21 

15 

28 

16 

32 

1254 

HART IN  DAD 

EVAP 

.03 

.07 

.  14 

.24 

.  17 

.  18 

.13 

.10 

.14 

.14 

.12 

.19 

.13 

.31 

.24 

.26 

.22 

.11 

.02 

.13 

.22 

.17 

.  13 

.16 

.  21 

.10 

.04 

.03 

.08 

.21 

B4.57 

WIND 

69 

35 

130 

157 

100 

80 

60 

17 

25 

29 

49 

64 

66 

150 

210 

170 

55 

22 

21 

41 

111 

50 

16 

44 

50 

30 

60 

20 

20 

32 

39 

2022 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 


Day  of  month 


1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13    14    15     16     17    18     19    20    21    22    23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


ANDALUSIA 
BAY  NINETTE 
BREWT0N  3  SSE 
CAMDEN  3  NNW 
CHAT0H 
DECATUR 

D0TBAN  CAA  AIRPORT 

TAIRHOPE 

5INEVA 

;reenville 

.0CKBART 
IaWELL  FIELD 
(0B1 LE  IB  AIRPORT 

I0BILE 

lOWTGOKERY  WB  AIRPORT 
ONTCOMERY  fB  CITY 
USBMATAHA 
OBERTSDALE  7  E 
AIKT  BERNARD 
ROMASVILLE 
ROY 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  reference  notes  following  St»tlon  Index 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
MARCH  1954 


Station 

Index  No. 

County 

Dwinaget 

Latitude 

Elevation 

Obser 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

County 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Refer 

to  | 
tables 

. 

Temp 

Precip. 

Temp  . 

Precip  J 

Observer 

ABBEVILLE 

HENRY 

WILLIAM  W.   NOR DAN 

LOCK  17 

TUSCALOOSA 

2 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ADDISON 

-  Oi.  3 

WINSTON 

2 

3*  13 

67  11 

795 

MID 

PALMER  G0D5EY 

C 

MAD  I  SON 

-.976 

MAD I  SON 

34  42 

86  45 

573 

9A 

9A 

HARRY  R.  TAYLOR,  JR 

2  3  5 

7  ' 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

0071 

LAWRENCE 

2 

3*  21 

87  20 

990 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

MAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

33  30 

86  51 

634 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

9 

ALBERTA 

WILCOX 

SIDNEY  J.  HARDY ,  SR 

MAGNOLIA 

MARENGO 

1 

DR.  T.  H.  GAILLARD 

C 

ALBERTVILLE  1  S 

MARSHALL 

JESSE  M.  CULP 

MAR  ION 

PERRY 

2 

BILLY  R.  SANDERS 

C 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

TALLAPOOSA 

CITY  FILTER  PLANT 

MARION  JUNCTION 

DALLAS 

9 

a  a 

MRS.  MARGARET  SMITH 

9 

AL ICEV1LLE 

01  7B 

13 

33  03 

88  08 

160 

7A 

BLANTON  JONES 

3 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

3 

32  28 

B7  13 

200 

6P 

6P 

ALA.   POLY.  INST. 

2  3  3 

7 

ANDALUSIA 

COVINGTON 

6 

31  19 

66  30 

350 

7A 

J.    RAYMOND  SHREVE 

2  3  3 

7 

MART  IN  DAM 

^!aO 

ELMORE 

1  1 

32  40 

85  55 

340 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  3 

6  7 

ANN  I STON  CAA  AIRPORT 

CALHOUN 

CIVIL  AERO.  ADM, 

2  3  3 

7 

MAXWELL  FIELO 

MONTGOMERY 

1 

165 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

2  3  5 

7 

ARLEY 

WINSTON 

MRS.  LESS1E  H1LLER 

3 

MC  CALLA  2  NE 

JEFFERSON 

2 

550 

JAMES  B.  ELLIOTT 

3 

ASHLAND 

CLAY 

HENRY  L.  MC  QUEEN 

C 

MELVIN 

CHOCTAW 

19 

31  36 

86  27 

354 

JOHN  R.  LAND 

3 

ASHVILLE 

03  J  7 

7 

33  50 

86  16 

570 

SA 

3 

MERTZ  PONDVI LLE  TOWER 

5382 

BIBB  # 

3 

32  53 

67  20 

600 

bA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

0390 

L 1MEST0NE 

12 

34  48 

86  59 

709 

7A 

3 

5397 

BULLOCK 

32  04 

85  32 

490 

MIO 

MATHEW  W.  HALL 

C 

ATMORE  STATE  FARM 

ESCAMBIA 

ATMORE  STATE  FARM 

2  3  5 

j  e 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

1 

BOOKER  T.  RIDGEWAY 

3 

AUBURN  3  SW 

LEE 

MRS.   MARTHA  I.MOORE 

2  3  5 

7 

MILSTEAD 

MACON 

1 1 

85  54 

206 

T.  C.  CARR 

3 

AUBURN  SCS  10 

LEE 

SOIL  CONSERV.  SVC 

c 

MITCHELL  DAM 

CHILTON 

7 

32  48 

86  27 

350 

bA 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

AUTAU6AVILLE 

04*0 

AUTAUGA 

1 

32  26 

86  39 

200 

6" 

J.  B.  NEIGHBORS 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5478 

MOBILE 

9 

30  41 

86  IS 

M  !  [ 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

BAY  MINETTE 

05B3 

9 

30  S3 

87  47 

266 

7P 

7P 

GROVER  W.  WOODWARD 

2  3  5 

7 

5483 

MOB  I L  E 

9 

30  42 

68  02 

71 

HA 

R06T .6. BETANCOURT, J 

2  3  5 

7 

BELGREEN 

FRANKL IN 

3 

c 

MONTE  SANO 

MAD  I  SON 

12 

34  45 

66  31 

1650 

7A 

TVA- 530 

I 

BELLE  MINA  2  N 

LIMESTONE 

ALA .  POLY .   I N5T . 

2  3  5 

7 

MONTEVALLO 

5537 

SHELBY 

9 

33  06 

86  52 

462 

M.  P.  JETER 

3 

BERRY 

FAYETTE 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

c 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

5550 

MONTGOMERY 

; 

32  16 

86  24 

196 

HID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  9  5 

7  C 

BEXAR  2  SE 

13 

34  10 

68  07 

529 

MID 

MRS. BELLE  WHITEHEAD 

c 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MONTGOMERY 

l 

32  23 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

b ill ingsley 

0  ■■ :  3 

AUTAUGA 

32  40 

66  43 

360 

6A 

JOHN  R .  THOMAS 

3 

MOULTON 

5625 

LAWRENCE 

l  ? 

?.A  29 

87  17 

630 

7A 

TVA-381 

3 

c  '■ 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

JEFFERSON 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5749 

COLBERT 

1  2 

34  45 

87  37 

536 

MID 

HID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

BIRMINGHAM 

0636 

JEFFERSON 

33  32 

86  50 

5P 

5P 

MRS. CARRIE  B.HORTON 

CLOSED  10/53 

NATCHEZ 

s 

MONROE 

1 

31  43 

87  16 

182 

S.  B.  HELTON 

9 

BISHOP 

COLBERT 

TVA-42 

3 

NEW  BROCKTON 

5842 

COFFEE 

b 

31  23 

85  36 

450 

MID 

E  .  EARL  BOYETT 

80A2 

MARSHALL 

2 

34  13 

86  10 

1075 

7A 

MILFORD  H.  DOOLEY 

| 

c 

NEWBURG 

FRANKLIN 

12 

TVA-^644 

3 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

31  35 

86  16 

274 

7A 

R.  E.  HENDERSON 

NEW  MARKET 

5862 

MAD  I  SON 

i  :■ 

34  55 

66  26 

760 

7A 

TVA-624 

3 

BREWTON  3  SSE 

.  C 34 

ESCAMBIA 

6 

31  04 

87  03 

85 

6A 

MRS.  CLARA  T.  PCAVY 

NEWTON 

5e  rs 

DALE 

5 

31  20 

85  36 

220 

7A 

BASCUM  N.  BROWN 

3 

BRIDGEPORT  2  W 

1099 

JACKSON 

12 

34  56 

85  45 

5P 

MISS  M. LOUISE  JONES 

ONEONTA 

G  .  2  I 

BLOUNT 

i 

33  57 

86  29 

857 

7A 

7A 

L.  E.  SELLERS 

2  3  5 

7 

BRUNO  IDG E 

1178 

PIKE 

5 

31  43 

65  49 

515 

7A 

GEO.  L.  HICKS 

3 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

i 

32  18 

87  14 

200 

BA 

EOWARD  B.  WARREN 

3 

CALERA 

12B8 

SHELBY 

7 

33  06 

66  45 

500 

8A 

ZEMMA  P.  HOLCOMBE 

3 

OZARK 

DALE 

5 

CITY  WATER  PLANT 

CAMOEN  3  nnw 

]  3  00 

WILCOX 

1 

32  02 

87  19 

110 

5P 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

12 

34  40 

86  20 

610 

7A 

TVA -69 

3 

'c 

CAMPBELL 

1315 

13 

31  55 

67  59 

93 

MID 

WM.  H.  GRIFFIN,  JR 

PALMERDALE  2  W 

t  246 

JEFFERSON 

3 

33  44 

86  41 

798 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

3 

CAMP  HILL  2  NW 

1  ?■  i  4 

TALLAPOOSA 

32  50 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

PELL  CITY  5  NW 

6328 

ST.  CLAIR 

7 

33  38 

86  21 

950 

6A 

6A 

A.   F.  BOWMAN 

2  3  5 

7 

CARBON  HILL 

1  377 

WALKER 

2 

33  54 

B7  32 

430 

7A 

MISS  MARY  C.  RAY 

3 

PENNINGTON  LOCK  2 

6993 

CHOCTAW 

19 

32  08 

86  02 

20 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9 

CENTER  GROVE 

MORGAN 

12 

34  23 

66  38 

760 

7A 

TVA-66 

3 

PERRYVI LLE 

PERRY 

3 

C.  M.  PLUMMER 

CENTR^VILLE 

1520 

BIBB 

3 

32  57 

67  06 

230 

7A 

7A 

W.  D.  HOLLIFIELD 

2  3  5 

7 

PET  ERMAN 

6370 

MONROE 

1 

31  35 

67  16 

195 

HID 

MRS.  MI  NT A  EDOINS 

C  1 

CHATOM 

1  566 

WASHINGTON 

CHAS.  C.  SMITH 

2  3  5 

7 

P1CKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

13 

33  13 

68  16 

163 

7A 

MRS.   DORA    I.  CLAY 

3 

CHILDERS8URG 

161  5 

TALLAOEGA 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

PINE  HILL 

6460 

WILCOX 

1 

31  59 

87  36 

110 

MRS .OELLA  L.  OAKLEY 

3 

C1TR0NELLE 

1665 

MOBILE 

6P 

6.  0.  JONES 

2  3  5  # 

7 

PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

t. 

32  04 

66  04 

506 

7  A 

MRS.    ENA  C.  PAUL 

3 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

1 

31  32 

87  31 

183 

7A 

TOLLIE  L.  HASKEW 

3 

PLANTERSVILLE 

DALLAS 

1 

0.   H.  BARNES 

CLANTON 

1694 

CHILTON 

7 

32  51 

86  38 

580 

7A 

7; 

MARION  W.EASTERLING 

2  3  5 

7 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6  521 

JACKSON 

12 

34  57 

85  55 

633 

7A 

TVA-695 

3 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

5 

31  53 

85  27 

600 

BA 

CHARLES  L.  WESTON 

3 

PLEASANT  HILL 

6526 

DALLAS 

1 

32  09 

66  55 

100 

MID 

MRS .  W.R.  LANG 

c  ; 

COFFEE  SPRINGS 

1607 

GENEVA 

5 

85  55 

265 

SAUL  R.  SMITH 

3 

PRATT  VI LLE 

6640 

AUTAUGA 

1 

32  2B 

66  28 

281 

6P 

6P 

CONT INENTAL  GIN  CO 

2  3  5 

7 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1B19 

COLBERT 

1  2 

34  45 

87  51 

TVA-462-A 

3 

C 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

1 

j  or*. 

W.  E.  ELSBERRY 

3 

COLLINSVILLE 

1649 

DE  KALB 

7 

34  15 

85  52 

734 

w 

MRS.   S.  CUNNINGHAM 

3 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

8B  21 

260 

HA 

BA 

MRS.  JAN  IE  C.  BROWN 

2  3  5 

7 

COLUMBIA  1  W 

1665 

HOUSTON 

5 

31  ie 

65  06 

130 

7A 

REX  H.   CANADA Y 

RED  BAY 

FRANKLIN 

12 

34  27 

68  09 

627 

7A 

TVA-493 

3 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

2 

33  46 

B7  11 

334 

5P 

a  a 

MRS.  C.  GRESHAM 

REFORM 

P ICKENS 

1  3 

33  23 

88  01 

242 

7A 

WILLIAM  T,  AMBROSE 

3 

CUBA 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

88  23 

215 

76 

REUBEN  P.  HARRIS 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

6 

31  22 

86  32 

50 

7A 

JOHN  P.  BRADLEY 

3 

DADEVILLF 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  45 

760 

DR.  W.  6.  FULTON 

3 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

6 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

c  r 

DADEVI LLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

65  46 

730 

Alt 

H.  CLAY  PLESS 

C 

ROBERTSDALE  7  E 

C.98t 

BALDWIN 

9 

30  33 

87  36 

146 

6P 

*6P 

CARL  BOSECK 

2  3  3 

7 

DANCY 

2141 

PICKENS 

13 

33  00 

8B  17 

207 

E.  F.  SMITH 

ROCK  MILLS 

T02S 

RANDOLPH 

33  09 

85  16 

745 

6P 

6A 

JAMES  8.  BAILEY 

2  3  5 

7 

DANVILLE 

2149 

MORGAN 

34  25 

TVA-503 

RU5SELLV1LLE 

FRANKLIN 

12 

TVA- 72 5 

DAYTON 

21B8 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

220 

JAMES  M.  CREWS 

2  3  5 

RUSSELLV1 LLE  2 

7131 

FRANKLIN 

12 

34  31 

67  44 

CARL  C  VAN  SITTERT 

T  ' 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  57 

86  56 

573 

5P 

BA 

MRS.    FREDA  TRIMBLE 

2  3  5 

7 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  47 

802 

FR.  ROGER  LOTT 

7 

DECATUR  4 

MORGAN 

12 

86  59 

582 

7A 

TVA-63-B 

3 

SAND  MT, STATE  FARM  AP] 

7207 

DE  KALB 

12 

34    1  7 

85  58 

1195 

5P 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

OECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

12 

14  36 

86  56 

586 

BA 

TVA-411 

3 

SAYRE 

7?e: 

JEFFERSON 

2 

33  A3 

86  5B 

304 

7A 

DORA  R.  WEBSTER 

3 

DEMOPOLJS  LOCK  4 

2240 

Sumter 

13 

32  31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SCOTTSBORO 

JACKSON 

1  2 

34  41 

86  02 

6P 

MRS.  KINZIE  8080 

7 

DEMOPOLIS  LOCK  6  DAM 

2245 

MARENGO 

.  3 
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REVERENCE  NOTES 


The  four  digit  Identification  numbers  In  the  Index  nuaber  coluan  of  the  Station  lndei  are  assigned  on  a  state  basis.     There  sill  be  no  duplication  or  numbers  slthln  a  state. 
Figures  and  letters  following  the  station  naae .  such  aa  12  SSW,   Indicate  distance  In  allee  and  direction  froa  the  post  office. 
Observation  tlaes  given  In  the  Station   Index  are  In  local  standard  tlae. 

Delayed  data  and  corrections  sill  be  carried  only  In  the  June  and  Docoaber  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  aonths  will  be  Carried  In  the  June  lsauo  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  wblch  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  Biasing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dlaenslonal  units  used  lo  this  bulletin  are:     teaperature  °F. ,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  aoveaent   In  alien.     Degree  days  are  based  on  a  dally 
average  of  65*   F.     Evaporation  Is  aeasured  In  the  standard  Weather  Bureau   type  pan  of  4   foot  dloaeter  unless  otherwise  shown  by  footm to  following  Tsbla  6. 

Sleet  and  hall  were  Included  in  snowfall   averages  In  Table  1,   beginning  with  July  IMS. 

Aaounta  In  Table  3  are   from  non-recording  gages,   unless  other  wise  Indicated. 

Data  In  Table  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  observation.     Seo  the  Station  Index  for  observation  tlae. 

Snow  on  ground  In  Table  7  Is  at  observation  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.H.  ,  C.S.T.  WTR  EQUIV  In  Table  7  asans  the  water 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  aeasured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  Inches  or  aore.  Water  equivalent  saaples  nre  necessarily  taken  froa  different  points 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

-     No  record  In  Tables  3,  6,  7  and  tbs  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  Is  Indicated  by  no  entry. 

•     Aaount   Included  In   following  aeasureaent.   tlae  distribution  unknown. 

fl)    Data  In  the  coluan  formerly  hended  No.  of  Days  .01  or  aore  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  aoro  effective  January  1,  1954. 
//    Cage  Is  equipped  with  a  windshield. 
8     Adjusted  to  a  full  aonth. 

C    In  the  "Refer  to  Tables"  coluan  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  Indicates  recorder  stations.     These  stations  nre  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  lo 
Hourly  Precipitation  Dsta. 

E    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  aore  days  of  record  alsalng;     see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  aonth. 
R     Aaounta  frost  recording  gage  (These  saounts  are  essentially  accurate  but  any  vary  slightly  froa  the  aaounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  aaount  too  saall  to  aeasure. 
V     Includes  total  for  previous  aonth. 

Subscription  Price:     15  cents  per  copy,  aonthly  and  annual;  $1.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Suaaary.)     checks  and  aoney  orders  should  be  aado  payable  to  tbo  Suporlntondcnt 
>t  Documonts.     Roalttances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaents.  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

W.R.P  C. ,  Chattanooga,  Tenn.    5/4/54    900 
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Temperature 

Mean  temperature  for  April  was  67.8°,  or  4.2°  above  normal, 
making  it  the  warmest  April  since  1927,  and  the  fourth 
warmest  April  in  71  years  of  record,  1884-1954.  Tempera- 
tures in  the  northern  division  of  the  State  averaged 
4.6°  above  normal;   in  the  middle  division,  4.0°  above 
normal;  and,   in  the  southern  division,  4.7°  above  normal. 
Highest  temperature  reported  was  92°  at  Andalusia  on 
the  15th;   at  Greenville  and  Troy  on  the  14th;  and, 
at  Geneva  on  the  14th  and  27th.     Lowest  temperature 
reported  was  28°  at  Valley  Head  on  the  1st. 

Precipitation 

Precipitation  averaged  3.48  inches,  or  1.03  inches  below 
normal,  making  April  the  fourth  consecutive  month  with 
precipitation  below  normal.     Precipitation  in  the  north- 
ern di-vision  of  the  State  averaged  0.73  inches  below 
normal;   in  the  middle  division,  1.06  inches  below  normal; 
and,  in  the  southern  division,  2.36  inches  below  normal. 

For  the  first  four  months  of  1954  the  northern  division 
of  the  State  has  had  only  85  per  cent  of  normal  rainfall; 
the  middle  division  only  62  per  cent;  the  southern  divi- 
sion only  50  per  cent;  and,  only  69  per  cent  for  the 
entire  State.     As  a  result  of  the  continued  dry  weather, 
the  forest-fire  hazard  is  increasing.     During  April, 
there  were  670  forest  and  woods  fires,  buring  over 
some  15,522  acres  of  woodlands. 

The  U.  S.  Geological  Survey  reports  as  follows:  "Stream- 
flow  generally  continued  far  below  normal  throughout 
the  Stpte  for  the  third  consecutive  month.     A  few  small 
rises  occurred  in  some  streams  from  heavy  local  precipi- 
tation on  the  16th.     Storage  in  Lake  Martin  at  end  of 
month  was  near  normal.     Unusually  low  ground-water 
levels  were  observed  throughout  the  State.  Record- 
low  levels  for  April  were  observed  in  the  key  wells 
at  Scottsboro,  Boligee,  and  Selma." 

Hail 

5th:     Light  hail  reported  at  Alexander  City. 

13th:     Hail,  ranging  from  light  to  heavy,  occurred  over 
■ost  of  eastern  and  southern  Alabama.     Hailstones  ranging 
fron  1/2  inch  to  3/8  inch  were  reported  at  Alexander  City. 
Several  moderate  hailstorms  were  reported  east  of  Brundidge 
in  eastern  Pike  County.     Light  hail  ,  with  stones  about  the 
size  of  peas,  was  reported  in  the  Clayton  area.  Hail- 
stones, about  1/2  inch  in  diameter,  were  reported  4  miles 
NE  of  Dothan;  the  hail  occurred  between  2:30  p.m.  and 
2.45  p.m.,  and  some  of  the  hailstones  remained  unmelted 
at  sunset.     Hail,  with  stones  reported  to  average  1/2 
inch  in  diameter,  and  with  some  of  the  larger  hailstones 
being  the  size  of  a  50-cent  piece  and  some  as  large  as 
hen  eggs,  caused  an  estimated  damage  to  crops  of  $5500 
in  the  Headland  area.    Heavy  hail,  with  some  stones 
described  as  being  as  large  as  marbles,  occurred  in  the 
Eagle  Creek  Community  near  Dadeville.  stripping  foliage 
from  trees  and  damaging  several  roofs.     Heavy  hail 
caused  an  estimated  damage  of  $500  near  Lafayette. 
Heavy  hail  was  reported  in  the  Hurtsboro  area  of  Russell 
County.     Heavy  hail,  lasting  about  15  minutes,  occurred 
at  Ope Ilka:  the  stones  were  described  as  being  the 
size  of  bird  eggs;  one  windshield  was  cracked  by  the 
hailstones.     Light  hail  was  reported  at  Midway.  Heavy 
hail  was  reported  about  11  miles  south  of  Phenix  City. 

24th:     Light  hail  was  reported  in  eastern  Chambeio 
County. 

28th :     Light  hail  occurred  at  the  Birmingham  Airport. 
Frost 

Frost  was  quite  general  over  north  Alabama  on  the  1st 
and  2d.     Minor  frost  damage  to  fruits  and  vegetables 
was  reported  in  the  Albertville  area. 

Fog 

Fogs  were  quite  numerous  during  the  month.     Fog  was 
recorded  on  9  days  at  Chatom  in  southwest  Alabama  and 
on  14  days  at  Robertsdale  in  southeast  Alabama. 

Crops 

Soil  Moisture:     Soil  moisture  was  generally  adequate 
throughout  the  State,  except  the  southwestern  counties 
which  were  needing  rain  at  the  end  of  the  month. 


Director  ,  Montgomery 
SUMMARY 

Winter  Grain  and  Cover  Crops:     Under  favorable  weather 
conditions,  these  crops  made  excellent  growth  during  the 
first  half  of  April  and  were  in  good  condition  by  month' 
end.     Oats  were  heading  out  in  many  central  and  southern 
counties.     Crimson  clover  was  blooming  in  central  and 
southern  counties  and  alfalfa  and  lespedeza  were  being 
harvested  in  some  areas.     Corn:     About  fifty  per  cent  of 
the  State's  corn  crop  was  planted  by  the  end  of  April. 
Early  planted  corn  was  up  in  southern  counties  and  was 
knee  high  in  some  extreme  southern  counties.  Cotton: 
About  seventy-five  per  cent  of  the  State's  cotton  crop 
was  planted  by  the  month's  end,  and  the  crop  was  up  to 
good  stands  in  southern  counties,  where  early  planted 
cotton  is  being  chopped.     Peanuts:     Approximately  sevent 
five  per  cent  of  the  State's  peanut  crop  was  planted. 
Early  planted  peanuts  were  up  to  good  stands  in  many 
areas.     Truck:     Cultivation  of  cucumbers  and  watermelons 
was  active  in  southern  counties.     The  strawberry  harvest 
was  under  way  in  Butler  and  Conecuh  counties  by  mid-mont 
and  in  Chilton  County  by  the  end  of  the  month.  Potato 
harvest  was  begun  in  southwestern  counties.     Snap  beans 
were  blooming  in  the  Sumter  County  area.     Peaches  were 
sizing  in  the  Chilton  County  area.     Hay  and  Pastures: 
Some  hay  and  silage  was  harvested.     Hay  crops  and  pas- 
tures were  in  good  condition.     Some  soybeans  were  planten 
in  southweatern  counties.     Livestock:     Most  herds  were  i' 
good  condition  as  a  result  of  the  improvement  in  pasture 
and  grazing  crops.     Supplemental  feeding  was  discontinue 
except  for  dairy  herds. 

Flash  Floods 

A  heavy  rainfall  of  2.35  inches,  which  fell  in  a  period  I 
about  one  hour,  occurred  in  the  Pinson  area  during  the 
afternoon  of  the  25th.     Water  from  the  overburdened 
streams  flowed  through  the  town's  streets  and  marooned 
houses  in  many  low-lying  sections.     Four  houses  directly^ 
across  the  street  from  Pinson  School  were  surrounded  by  i 
three  feet  of  water,  and  water  was  up  nearly  to  the  top 
of  gasoline  pumps  in  one  shopping  center  filling  station 
Many  automobiles  were  stalled  along  a  half  mile  stretch  I 
of  the  Tarrant-Pinson  road  during  the  height  of  the  stor  \ 
Much  of  the  Bradf ord-Pinson  road  was  under  water. 

Tornadoes 

A  small  tornado  first  struck  the  Cliff  Hundley  farm, 
about  2  miles  east  of  Enterprise  along  the  Ozark 
Highway,  about  8  a.m.  on  the  16th.     A  farmhand  was 
coming  to  his  home  to  escape  the  rain.     When  he  was  abou  : 
100  yards  from  his  house,  a  funnel  of  whirling  wind 
"picked  me  way  up  into  the  air  and  carried  me  about  20 
yards.     When  I  was  dropped  to  the  ground,  I  saw  my  house 
lean  to  the  right  and  splinter  into  bits."     One  person 
was  injured.     Three  houses  were  destroyed,  and  several 
other  buildings  were  damageJ.     It  is  believed  that  this 
same  tornado  lifted  and  struck  again  about  8:30  a.m. 
about  3  miles  east  of  Ozark  on  the  Skipperville  Road. 
Here  the  storm  path  was  from  SW  to  NE ,  and  about  1/2 
mile  long  and  100  yards  wide.     Two  tractors  and  one  true: 
were  heavily  damaged.     One  large  and  3  small  barns  were 
severely  damaged  and  one  dwelling  was  about  50  per  cent 
demolished.     Total  damages  are  estimated  at  $20,000. 

Severe  Storms 

5th:     A  severe  thundersquall  occurred  near  Ashford, 
Houston  County,  about  1:30  p.m.,  destroying  a  barn  and 
one  dwelling.     Trees  were  uprooted  and  power  lines  were 
blown  down.     Damages  were  estimated  at  $3,000. 

13th:  High  winds  and  heavy  hail,  accompanying  a  severe 
thunderstorm,  struck  about  5:30  p.m.   about  11  miles  sout  i 
of  Phenix  City.     Four  buildings  were  destroyed  and 
several  dwellings  were  damaged.     Damages  were  estimated 
at  $2000. 

16th :     A  squall  line  moved  across  Alabama  on  the  morning 
of  the  16th,  causing  high  winds  and  considerable  damage 
in  many  areas  of  the  State.     A  peak  gust  of  65  m.p.h. 
from  the  SSW  was  recorded  at  the  Montgomery  Airport 
station  at  7:40  a.m.     Trees  were  uprooted  and  some  barns 
were  damaged  in  the  Hunter  Station  and  Gordonsville 
Communities  near  Montgomery. 

In  the  Birmingham  area,  two  cars  were  damaged  by  falling 
trees.  Damages  in  the  Birmingham  area  were  estimated  at 
$800. 

The  main  power  transmission  lines  between  Opelika  and 
Martin  Dam  were  blown  down  by  the  high  winds. 

(Continued  on  Page  41) 
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WEATHER  SUMMARY  (Continued) 


bout  6  a.m.,  high  winds  wrecked  a  sawmill  in  the 
stumpka  area.     Several  houses  were  unroofed.  Many 
rees  were  uprooted,  and  some  large  trees  had  their 
sps  twisted  off.     Ten  homes  were  damaged.     One  other 
Uilding  was  destroyed  and  one  damaged.     Three  people 
tore  injured.     North  of  Wetumpka ,  along  Alabama 
ighway  111,  a  large  chicken  house  was  demolished, 
prches  and  roofs  were  considerably  damaged  on  several 
uildings,  and  several  large  trees  were  blown  down 
:ross  the  highway.     Damages  were  estimated  at  $13,000. 

Igh  winds  damaged  roofs,  power  lines,  and  trees  In  the 
•antley  area. 

Id.     A  workman  was  shocked  by  lightning  during  a 


thunderstorm  at  Sayre. 

24th:     Lightning  struck  power  lines  in  Bessemer,  at  the 
SW  corner  of  4th  Avenue  and  19th  Street  ,  shocking  one 
person.     A  5-year  old  boy  was  killed  by  lightning 
during  a  severe  thunderstorm  in  Homewood. 

28th:     A  dwelling  was  struck  by  lightning,  and  burned 
in  the  resulting  fire,  during  a  thunderstorm  in  the 
Shannon  Community,  some  9  miles  NE  of  McCalla.  Damages 
were  estimated  at  $2000. 

Floods 

No  floods  occurred  on  the  larger  streams  during  the  month. 
A.R.L. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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ADO  I  SON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

AL8ERTV1LLE   1  S 
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ALICEV ILLE 

ANDALUSIA 
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Table  3 -Continued 
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T 

T 

T 

7 

•  88 
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T 

T 
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5.14 

1.07 

.10 
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•  22 
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.30 

■42 
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4.69 
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2.10 

T 

T 
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.65 

.48 
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1.97 

T 
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T 
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.0? 
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T 
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1.19 
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* 

50 
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•  52 
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.08 
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2.90 
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.09 
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.03 
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5.43 
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.03 

2.60 
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3.76 
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.16 

•  89 
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30 
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3.30 

3.10 
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.25 

•  42 

3.34 
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•  38 

1  .78 
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3*69 

.60 

•  60 

*  03 

•  20 

•  18 

•  82 

•  33 

.25 

•  04 

.55 

.09 

PRATTV ILLE 

3.91 

•  03 

•  11 

2  98 

07 

.25 

•  17 

•  30 

PRIMROSE  FARM 

1*94 

T 

.77 

•  12 

•  03 

- 

•  96 

PUSHMATAHA 

2.73 

.27 

T 

.20 

1.63 

•  18 

.45 

REO  BAY 

6.85 

1.18 

•  67 

•  63 

*  53 

1.85 

•  07 

•  10 

•  02 

1.00 

.80 

REFORM 

RECORD  MISSING 

RIVER  FALLS 

•  27 

86 

* 

.73 

.23 

ROBERTSDALE  7  E 

1 .27 

•  29 

.06 

.57 

.24 

.09 

.02 

ROCK  MILLS 

2.35 

•  42 

.03 

.17 

•  55 

■  06 

.22 

.79 

•  11 

RUSSELLVILLE 

6.55 

1 . 05 

•  90 

.60 

•  20 

2«80 

•  40 

•  40 

•  20 

RUSSELLVILLE  2 

5.85 

1  •  02 

•  75 

•  60 

•  14 

7 

.09 

.15 

SAINT  BERNARD 

3.83 

T 

•  89 

•  13 

.  16 

7  .03 

38 

61 

*  1  ? 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

3.79 

.35 

.04 

1  .  83 

.70 

•  50 

•  01 

.  36 

SAYRE 

3.55 

.36 

.10 

•  09 

•  56 

•  31 

.40 

1.00 

•  59 

•  14 

SCOTTSfiORO 

- 

.20 

.05 

•  88 

.10 

•  15 

.05 

•  10 

.05 

.78 

•  25 

•  10 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

4.69 

2*04 

.05 

.70 

T 

.  10 

.18 

■  03 

•  7B 

.19 

SEALE  6  W 

.55 

30 

•  15 

•  10 

SELMA 

3.83 

T 

T 

•  1 1 

2*90 

•  29 

.16 

T 

T 

.31 

•  06 

SHEFFIELD  TVA  NURSERY 

5.51 

.78 

.24 

.05 

♦ 

.64 

.01 

2.37 

•  20 

* 

.20 

.07 

.95 

SHOEMAKER  SPRINGS 

6.26 

•  72 

•  48 

•  50 

3.10 

.22 

.18 

1  •  06 

SL0C0M8  *  S 

3.34 

•  03 

.04 

•  95 

•  81 

•  06 

•  06 

SNOW  HILL 

3.82 

2  60 

*  1 

.23 

•  20 

.43 

.05 

SOUTH  HILL 

4.10 

1.18 

■  10 

.04 

•  68 

.01 

.11 

•  45 

.73 

.27 

•  53 

SUTTLE 

- 

3.35 

- 

- 

- 

SWAIM 

4,15 

.  74 

•  09 

.  57 

.  18 

•  59 

•  54 

.20 

•  43 

•  08 

•  14 

•  59 

SYLACAUGA  2  W 

3.91 

1.53 

•  12 

* 

1  .06 

•  40 

•  80 

SYLVAN  I  A 

4*26 

.92 

•  66 

.70 

.11 

.10 

.45 

TALLADEGA 

4.13 

T 

T 

2.47 

■  01 

■  50 

•  04 

■  29 

.12 

.70 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

4.28 

.03 

•  01 

•  41 

•  87 

1.20 

.21 

•  19 

•  60 

.76 

THOMASVILLE 

4.03 

7 

•  43 

3.37 

.07 

•  07 

* 

•  09 

™ 

THURLOW  DAM 

2*20 

.10 

.13 

•  56 

•  14 

•  10 

•  26 

•  35 

TONEY 

5.53 

.68 

.50 

.13 

•  05 

2  00 

.87 

.10 

1*20 

TR AFFORD 

4.12 

.50 

•  SO 

1.00 

.70 

1 .35 

•  07 

TROY 

1.27 

.09 

.25 

•  51 

.10 

.20 

T 

.03 

.09 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

3.95 

T 

•  34 

•  21 

T 

•  22 

T 

.71 

■  21 

.51 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

3*62 

.07 

•  37 

■  22 

1  .60 

•  36 

•  34 

•  60 

.06 

TUSKE6EE 

1*20 

.12 

•  36 

UNION  SPRINGS 

RECORD  MISSING 

UNlONTOWN 

3.70 

T 

.53 

2.52 

•  35 

•  30 

UNIVERSITY  R 

3.40 

•  40 

•  1  7 

•  50 

*  *  1  T 

•  50 

•  03 

•  40 

VALLEY  HEAD 

4.23 

•  69 

.  96 

*  38 

.  1  7 

•  45 

•  1 1 

•  54 

VANCE 

3*31 

■  22 

.  15 

•  16 

WADLEY 

4.19 

.15 

1  .98 

•  20 

•  06 

1.80 

WALLACE 

1.95 

•  55 

.60 

.10 

•  70 

WALNUT  GROVE 

" 

•  50 

* 

.80 

•  44 

WATERLOO 

5.47 

•  30 

1*08 

2.06 

.16 

•  14 

•  96 

•  31 

•  46 

WEST  BLOCTON 

5.30 

•  04 

.  09 

1.11 

1  18 

1  80 

WETUMPK A 

3.77 

T 

1.47 

.27 

•  23 

.49 

.45 

.25 

.61 

WHATLEY 

4*67 

.02 

2.09 

•  10 

.47 

.02 

.54 

1.08 

.13 

.22 

WHEELER  DAM 

5.99 

■  94 

•  58 

.61 

.06 

2.15 

•  95 

T 

.02 

•  04 

.64 

WHITFIELD  LOCK  3 

3.61 

7 

.29 

1.81 

•  14 

.38 

.72 

.27 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

2.85 

1.08  .01 

.44 

.04 

.08 

.07 

•  45 

•  02 

.58 

.On 

WILSON  DAM 

6.36 

.79 

.69 

.51 

.14 

1.58 

1.09 

7 

•  25 

.00 

1.22 

WINFIELO  2  SW 

5*95 

.47 

.03 

.48 

.42 

2.8? 

lie 

.05 

.07 

.18 

.80 

•  06 

•  30 

.11 

YATES  HYORO  PLANT 

2.26 

•  25 

.  10 

.14 

.41 

.17 

.16 

.14 

.17 

.72 

VQUNGS  STORE 

5.46 

.52 

.25 

•  02 

.91 

.53 

1  .87 

■  25 

1.11 

3m  EWt«r*nc«  tiotm  Following  Station  Indax 
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ALABAMA 
APRIL  195* 


Station 

Day  Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t 
< 

ALBERTVILLE   1  5 

MAX 
MIN 

6  3 
33 

57 
34 

74 

37 

50 

52 

62 

64 

52 

50 

5? 

56 

63 

41 

40 

40 

52 

55 

58 

59 

59 

59 

62 

61 

75 
61 

76.8 
52.4 

ALEXANDER  CITV  6  NE 

MAX 
MIN 

38 

32 

37 

42 

83 

51 

60 

58 

53 

47 

75 
50 

53 

58 

52 

60 

56 

80 
57 

40 

36 

40 

43 

69 

61 

85 
54 

AO 

85 
55 

83 
55 

81 
59 

79 

55 

87 

58 

81  .0 
50.7 

ANDALUSIA 

MAX 
MIN 

86 

45 

70 
45 

77 
51 

84 

53 

8B 

55 

89 
62 

85 
66 

68 

63 

86 
56 

88 
57 

8 1 
58 

85 
64 

86 
60 

90 
64 

92 
66 

89 

70 

73 
45 

80 
47 

5? 

85 
55 

60 

ftl 

62 

60 

61 

65 

67 

6B 

89 
65 

85.2 
58.5 

ANNI STON  CAA  AP 

MAX 
MIN 

38 

78 

38 

43 

46 

83 

55 

78 
64 

82 
60 

jt, 

56 

72 
48 

77 
52 

79 
57 

62 

53 

77 
53 

60 

60 

72 
47 

43 

80 
39 

83 

45 

82 

52 

61 

60 

59 

79 
61 

84 

60 

83 
61 

59 

82 
63 

78 
60 

83 
63 

79.7 
53.9 

ATMORF    STATE  FARM 

MAX 
MIN 

42 

53 

50 

55 

55 

66 

65 

65 

56 

57 

59 

66 

59 

63 

66 

65 

45 

46 

49 

51 

62 

62 

61 

61 

61 

66 

67 

69 

67 
68 

85.0 
59.1 

AUBURN   )  5W 

MAX 
MIN 

84 
40 

68 
44 

74 
44 

44 

57 

B2 
60 

81 
57 

83 
58 

79 
50 

73 
49 

74 
53 

82 
54 

85 

62 

82 
61 

87 
60 

67 

70 
42 

40 

80 
45 

50 

61 

60 

61 

63 

59 

58 

86 
56 

62 

58 

83 
63 

80.9 
54.7 

BAY  M I NETTE 

MAX 
MIN 

43 

52 

55 

60 

55 

66 

65 

67 

57 

61 

61 

65 

60 

64 

65 

75 
55 

43 

47 

49 

50 

61 

ft? 

ftl 

61 

A2 

61 

A4 

65 

68 

87 
70 

83.6 
59.2 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 
MIN 

58 
31 

75 
33 

75 
40 

84 
44 

83 

53 

82 
66 

85 

63 

83 
51 

75 
42 

73 
53 

75 
58 

75 
51 

9  0 

so 

85 
56 

84 
57 

78 
48 

62 
41 

81 
46 

61 

50 

82 
49 

76 

59 

81 

57 

82 
60 

83 

52 

84 
58 

87 
59 

85 
60 

82 
62 

76 
70 

83 
64 

79.2 
52.7 

3IRMINGHAM  HB  AP 

MAX 
MIN 

34 

35 

43 

49 

56 

64 

66 

52 

43 

52 

59 

60 

52 

59 

66 

47 

43 

43 

48 

50 

64 

61 

6? 

6? 

62 

60 

62 

63 

63 

83 
65 

79.5 
54.8 

JREWTON    3  SSE 

MAX 
MIN 

78 
45. 

7  5 
50 

47 

51 

51 

83 
64 

63 

64 

55 

61 

55 

87 
59 

55 

65 

62 

77 

60 

73 
41 

8 1 
39 

81 

42 

43 

82 

56 

80 
60 

57 

57 

87 

57 

68 

61 

64 

65 

88 

A5 

83.6 
55.7 

:amden  3  NNW 

MAX 
MIN 

40 

43 

8  3 
43 

86 

47 

86 

50 

62 

67 

63 

80 
48 

47 

56 

62 

50 

56 

65 

79 

56 

71 
41 

80 
41 

82 
44 

8 1 

45 

80 

52 

80 

55 

57 

58 

85 
58 

60 

67 

65 

86 

63 

62.0 
53.9 

IAMP  HILL   2  NW 

MAX 
MIN 

38 

39 

40 

82 
43 

54 

57 

60 

47 

72 
51 

73 
55 

8 1 
59 

82 
60 

59 

58 

60 

63 

42 

37 

40 

45 

54 

58 

56 

58 

56 

55 

56 

60 

56 

81 

61 

79.0 
52.6 

ENTREVILLE 

MAX 
MIN 

80 
39 

35 

40 

85 
45 

8ft 
43 

89 

62 

83 
68 

84 

62 

45 

82 
55 

76 
54 

82 

62 

52 

89 

59 

90 
59 

62 

41 

39 

43 

44 

55 

57 

59 

59 

57 

57 

58 

62 

60 

61 

62 

81  .9 

53.2 

HATOM 

MAX 
MIN 

82 
39 

76 
49 

65 

45 

85 
47 

87 

53 

85 

63 

88 

67 

83 
64 

87 
51 

81 

61 

86 

54 

81 

63 

90 
52 

90 
58 

85 
62 

58 

44 

40 

43 

44 

51 

56 

55 

57 

57 

87 

59 

87 

62 

63 

6ft 

89 

69 

84.5 
55.1 

ITRONELLE 

MAX 
MIN 

41 

52 

56 

56 

85 
56 

66 

69 

68 

85 

55 

78 
62 

60 

82 
66 

60 

66 

83 
66 

58 

73 
44 

8 1 

51 

81 

54 

84 

54 

63 

61 

78 
61 

64 

62 

87 

63 

8? 
62 

64 

63 

85 
66 

88 

69 

86 
70 

62.7 
60.0 

LANTON 

MAX 
MIN 

38 

36 

41 

47 

51 

59 

64 

59 

47 

52 

54 

58 

51 

57 

59 

65 

42 

41 

77 
45 

47 

56 

58 

57 

60 

80 

57 

57 

60 

63 

83 
59 

80 
61 

79.8 
53.4 

DRDOVA 

MAX 
MIN 

31 

30 

80 

37 

42 

49 

86 

64 

86 

60 

59 

40 

54 

57 

79 
59 

H  1 
49 

59 

86 
63 

50 

40 

39 

44 

44 

51 

53 

79 
59 

60 

55 

60 

63 

59 

58 

85 
62 

81  .1 
51.7 

»YTON 

MAX 
MIN 

37 

41 

48 

56 

57 

60 

61 

65 

51 

57 

59 

63 

55 

60 

64 

62 

42 

48 

49 

51 

60 

60 

61 

59 

60 

60 

63 

63 

64 

82 
61 

80.5 
56.6 

:CATUR 

MAX 
MIN 

35 

37 

45 

45 

55 

66 

65 

51 

46 

54 

59 

55 

54 

60 

82 
66 

48 

43 

49 

54 

53 

59 

60 

64 

60 

60 

61 

65 

65 

63 

83 

65 

78.4 
55.4 

;  [MOPOLIS  LOCK  A 

MAX 
MIN 

EMOPOLIS  LOCr    AND  DAM 

MAX 
MIN 

39 

39 

43 

51 

56 

66 

67 

64 

50 

57 

57 

56 

54 

58 

65 

84 

54 

65 
43 

72 
44 

80 
47 

50 

56 

60 

59 

83 
58 

84 

58 

66 
58 

63 

84 

67 

87 
66 

84 
67 

81  .7 
55.7 

;>TMAN  CAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

50 

53 

48 

53 

60 

63 

62 

62 

56 

56 

56 

63 

63 

88 
65 

87 
65 

75 

52 

69 
47 

77 
45 

81 
48 

63 

53 

83 

63 

85 
61 

64 

61 

85 

63 

84 

62 

65 
62 

87 

65 

89 
66 

88 
67 

91 
63 

83  .3 
58.4 

'PAULA 

1 

MAX 
MIN 

47 

50 

44 

88 

50 

60 

61 

60 

60 

53 

54 

54 

62 

62 

64 

61 

58 

45 

42 

83 
47 

54 

61 

56 

58 

63 

53 

89 
61 

62 

87 
65 

66 

87 
62 

83.6 
56 .« 

ER6REEN  CAA  AP 

MAX 
MIN 

42 

48 

44 

48 

52 

64 

65 

65 

54 

58 

57 

61 

55 

65 

65 

49 

44 

39 

47 

8  3 
45 

81 

57 

81 

62 

83 

58 

85 
60 

84 

58 

86 
59 

87 
65 

85 
68 

65 

88 

67 

82.5 
56.2 

IRHOPE 

MAX 
MIN 

47 

54 

58 

57 

56 

69 

69 

66 

59 

64 

59 

63 

60 

63 

63 

62 

46 

51 

53 

61 

83 
62 

82 
61 

60 

61 

86 
62 

63 

88 
67 

90 
69 

88 
69 

83.4 
60.5 

YETTE 

MAX 
MIN 

33 

31 

37 

40 

45 

58 

63 

63 

72 
42 

81 
45 

58 

61 

51 

83 
55 

85 
58 

82 

59 

65 
40 

72 
40 

80 
45 

78 

45 

84 

51 

84 

55 

85 
56 

61 
59 

82 

55 

87 

56 

87 

59 

64 
62 

60 

•61 

85 
63 

79.8 
51.6 

}>T  MORGAN 

MAX 
MIN 

52 

60 

63 

62 

63 

68 

69 

69 

66 

67 

65 

66 

70 

69 

69 

63 

59 

55 

56 

60 

65 

67 

66 

66 

66 

69 

69 

71 

73 

85 
73 

77.6 
65.2 

1SC0  CITV 

MAX 
MIN 

40 

43 

50 

51 

54 

66 

65 

64 

88 

55 

59 

60 

78 
64 

59 

62 

64 

66 

42 

43 

78 
47 

50 

62 

62 

61 

61 

60 

59 

64 

65 

67 

87 
67 

80.1 
57.7 

3SDEN   GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

62 
37 

75 
34 

81 
42 

82 
4* 

81 
52 

80 
63 

81 
64 

71 
59 

74 
44 

74 
52 

75 
56 

62 

54 

55 

60 

77 
51 

66 
41 

81 
39 

82 
44 

82 
47 

83 
56 

82 
57 

84 

58 

83 
60 

84 

53 

86 

57 

86 
59 

85 
63 

77 
62 

85 
63 

79.2 
52.9 

4EVA 

MAX 
MIN 

50 

50 

47 

'  50 

57 

62 

63 

58 

55 

58 

62 

62 

57 

65 

65 

67 

45 

42 

46 

49 

56 

60 

60 

61 

62 

61 

63 

63 

64 

91 
63 

85.3 
57.4 

JOWATtR 

MAX 
MIN 

72 
37 

67 
40 

54 

59 

85 

54 

83 

57 

63 

63 

47 

50 

53 

8 1 
60 

59 

61 

62 

64 

40 

49 

54 

55 

61 

59 

59 

AO 

61 

62 

63 

63 

59 

71 
62 

79.2 
56.3 

r.ENSBORO 

MAX 
MIN 

39 

41 

45 

53 

56 

64 

65 

63 

49 

56 

59 

63 

57 

60 

65 

53 

43 

43 

51 

52 

60 

60 

60 

59 

61 

85 
61 

63 

67 

64 

84 

66 

82.0 
36.6 

RENVILLE 

MAX 
MIN 

41 

49 

50 

52 

57 

61 

63 

63 

54 

79 

55 

56 

64 

59 

65 

64 

68 

71 
41 

44 

47 

51 

61 

59 

59 

61 

61 

60 

63 

87 
67 

67 

89 
62 

64,2 
57.5 

►  EWILLE 

MAX 
MIN 

32 

32 

40 

78 
50 

55 

56 

65 

63 

44 

46 

53 

54 

54 

57 

62 

57 

41 

44 

53 

54 

80 
56 

60 

61 

60 

7B 
60 

87 
60 

62 

64 

60 

72 
62 

74.6 
54.0 

1 

POLAND 

MAX 
MIN 

55 

58 

54 

60 

65 

65 

66 

66 

61 

60 

60 

72 

66 

66 

69 

56 

53 

53 

37 

61 

68 

63 

66 

67 

66 

66 

66 

70 

70 

67 

63.1 

t-HLAND  HOMF 

MAX 
MIN 

78 

35 

72 
48 

60 
61 

85 

56 

64 

59 

82 
62 

84 

62 

81 

62 

79 
5» 

76 
55 

83 

55 

82 
61 

87 
59 

88 

65 

85 
64 

81 
66 

68 
40 

79 
47 

80 
50 

80 

55 

80 
69 

79 
59 

78 
59 

78 
62 

83 
61 

B5 
62 

84 

62 

85 
66 

84 
66 

87 
62 

81 .2 
38.2 

■ItSVILLE  4  SSE 

MAX 
MIN 

56 

32 

74 

33 

77 
40 

84 

45 

82 
50 

82 
60 

85 
64 

78 

49 

76 

45 

73 
50 

72 
58 

76 
58 

73 
55 

85 
58 

83 
65 

69 

47 

68 

42 

81 

43 

80 

53 

82 
49 

81 
61 

81 
60 

80 
61 

83 
56 

82 
59 

85 
60 

87 
64 

82 
62 

75 
64 

83 
66 

78.6 
53.6 

l|A  YETTE 

MAX 
MIN 

75 
38 

76 
40 

82 
41 

86 

52 

80 

54 

79 
58 

82 
60 

79 
54 

70 
48 

73 
50 

83 

55 

83 
39 

80 
58 

85 
58 

85 

62 

74 
57 

68 
41 

79 
43 

82 
48 

85 
48 

80 
56 

S3 

56 

83 
61 

80 
38 

85 
58 

86 
59 

85 
60 

82 
64 

80 
56 

83 
60 

80.4 
53.7 

LINGSTON 

MAX 

MIN 

64 

39 

77 
39 

82 

42 

86 

51 

86 

55 

85 

64 

86 

66 

86 

63 

81 
49 

74 
58 

83 
58 

79 
64 

65 

54 

89 
59 

82 

65 

76 
56 

74 
42 

81 

43 

81 
48 

82 
49 

83 
54 

81 
58 

80 
59 

84 

57 

85 

57 

85 
60 

85 

62 

85 
66 

85 
64 

85 
67 

81.9 
55.6 

•m  rtf«r*MM  Botti  (olloflif  Btttloo 
-   45  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  Continued 


ALA8A* 
APRIL  19! 


Day  Ol  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

« 

LOCKHART 

MAX 
MIN 

47 

48 

74 
48 

83 
53 

86 
58 

62 

66 

87 
63 

83 
57 

85 
59 

79 
57 

64 

60 

87 

66 

89 

66 

0  5 
63 

72 
45 

70 
42 

80 
48 

54 

64 

83 

62 

84 

62 

84 

62 

86 
60 

87 

60 

86 
60 

86 
67 

68 

85 
66 

58 

MAD  I  SON 

MAX 
MIN 

49. 
31 

57 
33 

75 
42 

78 
47 

84 
54 

83 
63 

81 
61 

84 
51 

65 
42 

76 
53 

74 
58 

74 
53 

76 

51 

74 
56 

86 
63 

8? 
54 

65 
37 

69 
42 

86 
48 

79 
52 

83 
56 

82 
58 

82 
61 

84 
56 

83 
59 

83 
59 

86 
60 

85 
59 

82 
67 

76 
64 

77 
53 

MARION  JUNCTION   2  NE 

MAX 
MIN 

6  5 
37 

76 
40 

63 
44 

"6 

50 

85 

52 

86 

65 

84 

64 

78 

63 

79 

50 

72 
48 

82 
59 

82 
61 

85 
56 

89 
59 

84 
63 

75 
53 

69 
42 

79 
44 

79 
49 

80 
49 

81 

59 

81 

59 

81 
60 

82 
60 

85 
59 

86 
59 

85 
61 

87 
65 

83 
63 

84 
63 

81 
55 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

MAXWELL  FIELD 

MAX 
MIN 

68 
43 

74 
46 

83 
61 

85 
56 

86 
58 

83 
64 

83 
65 

82 
61 

80 

55 

75 

55 

83 
59 

85 
65 

87 
60 

89 
66 

87 
66 

73 
49 

72 
47 

80 
49 

82 
54 

83 
54 

84 

63 

82 

63 

83 
63 

77 
65 

85 

62 

88 
64 

85 
66 

85 
65 

86 

66 

89 
65 

82 
59 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

7  0 

44 

76 
54 

81 

60 

84 

60 

82 
58 

61 
69 

84 
69 

86 
66 

85 

59 

75 
63 

82 
60 

85 
64 

90 
62 

86 
65 

84 

65 

75 
50 

73 
45 

77 
48 

79 
52 

85 
54 

84 
62 

84 
62 

86 
61 

85 
62 

87 
63 

85 
65 

86 
63 

86 
66 

86 
69 

B7 
70 

R2 
60 

MOBILE 

MAX 
MIN 

82 
45 

69 
47 

75 
56 

81 

59 

83 
59 

81 
66 

78 
69 

80 

70 

83 
60 

84 
64 

78 
63 

61 
65 

85 
64 

89 
69 

84 
71 

80 
65 

74 
48 

74 
51 

76 
52 

75 

53 

85 
64 

84 
64 

80 
63 

84 
64 

84 

65 

86 
66 

83 
67 

80 
73 

83 
73 

82 
73 

80 
62 

MONTGOMERY   WB  AP 

MAX 
MIN 

69 
41 

74 

45 

82 
49 

66 

52 

86 
56 

82 
61 

84 
64 

81 

60 

80 

54 

74 

54 

83 

55 

85 
63 

87 
57 

89 
63 

86 
64 

73 
49 

70 
46 

80 
45 

82 
49 

83 
50 

83 

61 

83 
60 

82 

60 

76 
64 

84 

61 

86 

62 

86 

63 

86 
64 

83 
64 

89 

63 

".1 

56 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MAX 
MIN 

68 
42 

72 
46 

83 
52 

85 

57 

85 
58 

82 
62 

81 

65 

81 

60 

79 

55 

73 
53 

83 

56 

85 
65 

87 
60 

89 
66 

85 
64 

71 
49 

70 
45 

80 
49 

81 

55 

82 

57 

82 
64 

81 
62 

82 
62 

76 
64 

83 
62 

86 
63 

84 

65 

84 
66 

85 
65 

87 
65 

81 
58 

MUSCLE   SHOALS   CAA  AP 

MAX 
MIN 

58 
33 

75 
33 

79 
43 

82 
49 

82 
60 

82 
69 

84 

65 

70 

52 

76 
44 

69 

55 

73 
61 

74 
54 

78 
55 

86 
60 

80 
66 

66 
47 

69 
43 

80 
52 

79 
55 

82 

54 

80 
60 

80 
60 

76 
63 

82 
57 

82 
61 

84 
61 

83 
67 

76 
61  ' 

77 
62 

82 
66 

77 
55 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

73 
34 

58 
32 

78 

40 

78 
44 

84 

52 

85 
63 

82 
62 

85 
62 

66 
44 

75 
45 

76 
56 

72 
57 

78 
49 

82 
56 

88 

62 

85 
64 

66 
40 

70 
39 

81 
44 

82 
46 

82 
59 

83 
56 

81 

61 

81 

60 

80 
57 

82 
56 

87 

57 

88 
63 

85 
62 

78 

63 

79 
52 

OZARK 

MAX 
MIN 

86 
47 

72 
51 

76 
49 

83 
53 

88 

55 

87 

62 

85 

64 

86 

62 

85 

55 

82 
55 

80 
56 

87 
63 

88 

62 

89 
64 

88 
65 

86 

70 

73 
41 

74 

43 

80 
49 

83 
53 

85 
60 

84 

59 

86 

59 

85 
60 

86 
61 

87 
61 

88 

64 

86 
66 

66 
68 

87 

63 

8  3 
58 

PELL  CITY   5  NW 

MAX 
MIN 

79 

35 

61 

33 

75 

35 

78 
41 

83 
45 

82 
51 

79 
64 

80 

58 

72 
48 

74 
50 

74 
52 

75 
58 

79 
53 

80 
56 

86 
58 

83 
52 

67 
43 

68 
37 

79 
40 

80 
45 

80 
48 

80 
55 

80 

54 

81 
61 

80 
57 

82 
56 

84 

56 

84 
60 

85 
60 

77 
59 

78 
50 

PRATTV I LLE 

MAX 
MIN 

69 
41 

75 
44 

83 
45 

86 
48 

86 
54 

83 
63 

84 
63 

81 

59 

80 
54 

75 
54 

93 
58 

84 

62 

88 

55 

89 

63 

85 
61 

76 
54 

71 

43 

80 

42 

80 
46 

82 
49 

83 
59 

82 
62 

83 
62 

79 
64 

85 

59 

86 

60 

86 
61 

87 
64 

82 
61 

87 
68 

82 
55 

PUSHMATAHA 

MAX 
MIN 

86 
38 

65 
43 

75 
42 

83 

52 

85 
53 

86 

65 

85 
67 

87 

65 

75 
50 

82 
51 

82 

53 

84 

54 

78 

53 

86 
58 

88 
61 

86 
61 

73 
43 

73 
43 

BO 
47 

80 
47 

82 
51 

80 
56 

79 
58 

80 

55 

86 

55 

85 

55 

84 
59 

85 
68 

86 

65 

88 
65 

8] 
54 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 
MIN 

79 
46 

75 
52 

83 

53 

85 
56 

83 
54 

82 

68 

83 
67 

86 
68 

86 
58 

83 
64 

84 
58 

84 
61 

90 
59 

87 
62 

84 
64 

78 
64 

74 
46 

79 
44 

79 
46 

85 
50 

82 
61 

82 
61 

84 

59 

84 
58 

86 
59 

85 
59 

85 
60 

85 
65 

87 
67 

86 
67 

83 
58 

ROCK  MILLS 

MAX 
MIN 

62 
39 

77 

35 

84 
39 

85 

42 

84 

52 

60 

53 

80 

55 

82 
53 

76 
51 

72 
50 

83 
55 

85 
57 

84 

60 

86 
5B 

86 
57 

79 
S3 

70 
42 

80 
37 

83 
41 

82 
44 

84 

59 

83 
54 

84 

54 

83 
60 

84 

53 

86 
57 

85 
54 

84 
59 

83 
57 

85 
58 

81 
51 

RUSSELLV I LLE  2 

MAX 
MIN 

48 

32 

5  7 
31 

64 

33 

-  73 
39 

82 
46 

82 
61 

82 
64 

74 

49 

62 

43 

78 
49 

68 

54 

79 
53 

73 
50 

72 
53 

87 
63 

80 
57 

60 
40 

69 

44 

79 
46 

78 
45 

83 

53 

80 
56 

81 
60 

79 

56 

77 
56 

83 

55 

83 
58 

83 

59 

77 
60 

75 
63 

74 
50 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

54 
32 

58 
32 

75 
40 

79 
41 

64 
48 

84 

54 

82 
63 

86 

61 

66 
43 

80 
45 

74 

54 

76 
56 

76 
50 

78 
54 

87 
58 

82 
64 

65 
38 

67 
40 

82 

45 

82 
47 

85 
54 

84 

56 

84 

58 

82 

59 

83 

56 

85 
57 

88 

58 

85 
61 

83 
61 

74 
61 

78 
51 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

MAX 
MIN 

59 
33 

72 
35 

81 
44 

79 
50 

81 
51 

77 
62 

82 
63 

74 

55 

72 
46 

73 
50 

72 
55 

77 
57 

74 
56 

80 
60 

82 
58 

68 
52 

64 
42 

78 
45 

78 
52 

81 

52 

80 
59 

80 
57 

80 
59 

83 
57 

80 
58 

82 
58 

82 

62 

83 
64 

75 
61 

82 
62 

77 
53 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

62 
32 

75 
33 

80 
39 

84 

42 

82 
50 

80 
64 

85 
59 

75 
50 

75 
45 

74 
53 

75 
59 

80 
50 

70 
49 

85 

52 

85 
53 

70 
46 

68 
41 

81 
39 

82 
44 

84 

54 

84 

55 

84 

56 

81 
60 

85 
59 

83 
59 

86 
59 

87 
58 

87 
67 

82 
65 

80 
62 

79 
51 

SELMA 

MAX 
MIN 

70 
40 

76 
44 

84 
47 

87 
51 

87 

55 

84 

64 

84 

65 

83 

65 

83 

53 

76 
55 

79 

59 

79 
64 

88 
;o 

90 
62 

87 
65 

75 
55 

69 
45 

79 

45 

82 
49 

82 
51 

80 
61 

7  9 
61 

85 
62 

86 
62 

89 
60 

87 

61 

86 

64 

87 
67 

86 

63 

89 
64 

82 
57 

TALLADEGA 

MAX 
MIN 

63 
37 

78 

34 

79 
42 

85 
45 

82 
49 

82 
63 

83 
61 

74 
59 

77 
49 

77 
52 

78 
57 

81 
61 

81 
51 

88 
58 

86 
61 

76 
48 

69 
39 

80 
38 

83 
44 

83 
48 

83 
57 

83 

57 

84 

56 

83 
62 

84 

58 

84 

58 

85 
58 

81 

63 

79 
59 

85 

59 

80 
52 

THOMASVILLE 

MAX 
MIN 

89 
38 

66 
47 

76 
42 

84 
51 

85 
56 

87 

65 

84 

67 

82 

67 

74 
53 

83 
58 

82 
61 

85 
60 

82 
57 

88 
61 

89 
66 

85 
62 

68 
41 

73 
45 

80 
49 

82 
50 

83 

57 

82 
60 

81 
60 

81 
60 

83 

60 

86 
60 

86 
65 

86 
61 

86 
69 

87 
67 

82 
57 

TROY 

MAX 
MIN 

78 

43 

75 
51 

84 
51 

89 
54 

88 
58 

81 
61 

84 

63 

64 

62 

78 
54 

86 

55 

87 
62 

89 
63 

92 
63 

86 
65 

72 
57 

70 
43 

80 
51 

83 

5 1 

83 
56 

83 

62 

83 

60 

54 

61 

77 

63 

86 
61 

89 

63 

86 

64 

87 
66 

87 

66 

90 
64 

83 
58 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

63 
36 

76 
36 

85 
41 

86 
48 

85 

53 

83 
66 

85 
68 

74 

56 

83 
48 

71 
56 

80 
61 

79 
61 

87 
57 

88 
60 

80 
67 

6  8 
4  6 

72 
41 

80 
41 

80 
48 

86 
48 

85 

57 

85 

60 

83 
60 

85 
60 

87 

59 

85 

58 

83 

63 

83 

65 

80 
64 

85 

65 

81 

55 

TUSKEGEE 

MAX 
MIN 

80 
37 

70 
38 

72 
50 

S3 
50 

82 
51 

80 
59 

81 
57 

82 
60 

75 
59 

82 
58 

80 

53 

79 
59 

84 
61 

84 
58 

80 
60 

79 
61 

78 
42 

78 
40 

80 
42 

86 
44 

86 
50 

84 
56 

89 
58 

79 
50 

80 
51 

64 
51 

86 

53 

87 
54 

84 
49 

80 
55 

80 
52 

UNION  SPRINGS 

MAX 
MIN 

UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

62 
35 

77 
37 

82 
42 

83 
48 

85 

53 

82 
65 

34 
67 

73 

54 

80 

47 

70 
54 

79 
60 

78 

60 

87 

56 

89 

62 

80 
67 

67 
45 

70 
41 

80 
41 

82 
48 

86 

50 

82 
61 

83 
61 

83 
60 

81 

60 

85 
69 

84 

59 

83 
64 

82 
64 

80 
63 

82 
65 

SC 
54 

VALLEY  HEAD 

MAX 
MIN 

62 
28 

76 
34 

74 
41 

75 
43 

75 
46 

78 
60 

78 

59 

78 
51 

76 
50 

77 
50 

76 

52 

76 

53 

77 
51 

82 
56 

83 
51 

73 
50 

62 
41 

72 
44 

75 

46 

78 
49 

80 

52 

76 

54 

78 

55 

80 

54 

81 

52 

81 

51 

82 
54 

81 
54 

85 
54 

85 

68 

77 
50 

WETUMPKA 

MAX 
MIN 

70 
41 

76 
44 

83 
46 

85 
4  9 

82 
51 

80 

61 

82 
64 

81 
60 

78 
51 

75 
53 

61 
57 

85 
62 

86 

55 

87 
64 

82 
65 

74 
56 

71 
45 

77 
44 

78 

47 

83 

52 

80 
61 

81 

6? 

80 
62 

78 
63 

8? 
61 

84 

62 

82 
62 

83 
66 

80 
61 

85 
63 

SC 
it 

B4M  rofereac»  not««  following  Station  ladax. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 
APRIL  1954 


Day  of  mODth 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

FAIRHOPE 

EVAP 

.25 

.  10 

.  15 

.15 

.  17 

.13 

.14 

.18 

.20 

.11 

.  13 

.16 

.21 

.19 

.11 

.25 

.21 

.20 

.21 

.  13 

.13 

.18 

.  16 

.15 

.  21 

.  17 

.  16 

.17 

B5.04 

WIND 

77 

10 

18 

12 

7 

13 

17 

29 

34 

22 

19 

23 

26 

13 

8 

72 

• 

107 

10 

21 

27 

3 

15 

14 

11 

12 

15 

17 

9 

24 

685 

HART IN  DAM 

EVAP 

.31 

.18 

.14 

.22 

.13 

.14 

.07 

.00 

.31 

.16 

.12 

.11 

.15 

.27 

.26 

.12 

.26 

.18 

.  19 

.24 

.  18 

.  17 

.15 

.07 

.09 

.29 

.24 

.14 

B5.  19 

WIND 

159 

40 

20 

18 

32 

50 

20 

17 

63 

17 

63 

55 

35 

20 

20 

SO 

80 

30 

17 

18 

22 

20 

9 

24 

20 

16 

14 

20 

20 

3« 

1023 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

a> 

a> 

c5 

Latitude 

Longitude 

a 

> 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Reler 

to 

Station 

Index  No. 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Refer 

to 
tables 

Temp 

Precip. 

Temp. 

Precip. 

Observer 

ABBEVILLE 

00£i 

31  34 

85  15 

MIO 

WILLIAM  W.  NORDAN 

LOCK  17 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

2B0 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

ADO  I SON 

PALMER  GOOSEY 

MADISON 

4^?6 

MAD 1  SON 

i; 

34  42 

B6  45 

573 

<5A 

<)fl 

HARRY  R.    TAYLOR,  JR 

2  3  5 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

3 

33  30 

86  51 

634 

frA 

ALABAMA  POWER  CO 

ALBERTA 

WILCOX 

i 

175 

SIDNEY  J.  HARDY,  SR 

3 

MAGNOLIA 

50< 

MARENGO 

I 

32  08 

87  39 

185 

H  1 1 

DR.  T.  H.  GAILLARD 

ALBERTVILLE  1  S 

MARSHALL 

12 

1114 

JESSE  M.  CULP 

2  3  5  7 

MARION 

5108 

PERRY 

2 

32  38 

87  16 

210 

BA 

BILLY  R.  SANDERS 

0163 

TALLAPOOSA 

32  59 

85  52 

5P 

jp 

CITY  FILTER  PLANT 

MARI ON  JUNCT ION 

5116 

3 

32  26 

87  14 

204 

HA 

MRS .   MARGARET  SMI T H 

3 

AL ICEVI LLE 

BLANTON  JONES 

MARION  JUNCT ION  2  NE 

5121 

ALA .    POLY .    INST . 

COVINGTON 

350 

J.   RAYMOND  SHREVE 

2  3  5  7 

5l40 

ELMORE 

ALABAMA  POWER  CO 

ANN  I  ST ON  CAA  AIRPORT 

CALHOUN 

7 

599 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  3  7 

MAXWELL  FIELD 

MONTGOMERY 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

ARLEY 

WINSTON 

2 

500 

MRS,  LESSIE  H1LLER 

3 

MC  CALLA  2  NE 

JEFFERSON 

JAMES  B.  ELLIOTT 

0369 

33  16 

85  50 

1010 

M  1 C 

HENRY  L.  MC  QUEEN 

C 

53  54 

CHOCTAW 

1 3 

31  56 

B8  27 

354 

JOHN  R .  LAND 

3 

570 

S.  A.  CROW 

3 

MEPTZ  PONDVI LLE  TOWER 

M 

U.S.  FOREST  SERVICE 

L IMESTONE 

3 

MATHEW  W.  HALL 

ATMORE  STATE  FARM 

ESCAMBIA 

8 

300 

4P 

ATMORE  STATE  FARM 

2  3  5       7  C 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

BOOKER  T .  RIDGEWAY 

AUBURN  3  SW 

LEE 

11 

730 

8A 

MRS.  MARTHA  I.MOORE 

2  3  5  7 

M1LSTEA0 

MACON 

T.  C.  CARR 

AUBURN  SCS  1 0 

0427 

11 

32  36 

65  29 

700 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

5463 

CHILTON 

7 

32  4B 

86  27 

360 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

AUTAUGAV  J  i_LE 

AUTAUGA 

200 

6A 

J.  B.  NEIGHBORS 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BAY  MINETTE 

268 

GROVE R  W.  WOODWARD 

2  3  5  7 

MOBILE 

ROBT . G . BE  T  ANC  OUPT , J 

BELGREEN 

FRANKLIN 

12 

910 

TVA-43 

3  C 

MONTE  SANO 

MADISON 

TVA-530 

BELLE  MINA  2  N 

LIMESTONE 

12 

600 

5P 

5P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5  7 

MONT  EVALLO 

SHELBY 

M.  P.  JETER 

0748 

33  40 

87  36 

MID 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

-■  3  3 1 

MONTGOMERY 

1 

32  IB 

86  24 

19B 

MID 

MID 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  ' 

MRS. BELLE  WHITEHEAD 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MONTGOMERY 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

AUTAUGA 

JOHN  R.  THOMAS 

MOULTON 

LAWRENCE 

BIRMINGHAM  UB  AIRP„n[ 

JEFFERSON 

2 

610 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

COLBERT 

CIVIL  AERO.  ADM. 

BIRMINGHAM 

JEFFERSON 

2 

694 

MRS. CARRIE  B.HORTON 

CLOSED  10/53 

NATCHEZ 

MONROE 

S.  B.  HELTON 

0054 

COLBERT 

34  39 

86  07 

7A 

NEW  BROCKTON 

5842 

b 

31  23 

65  36 

450 

MID 

E .  EARL  80YETT 

< 

MARSHALL 

M1LF0RD  H.  DOOLEY 

NEWBURG 

BRA NT LEY 

CRENSHAW 

274 

R.  E.  HENDERSON 

MAD  1  SON 

6REWTON  3  SSE 

ESCAMBIA 

6 

85 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

2  3  5  7 

: NEWTON 

DALE 

BASCUM  N.  BROWN 

BRIDGEPORT  2  W 

JACKSON 

12 

660 

MISS  M.LOUISE  JONES 

3 

BLOUNT 

L.  E.  5ELLERS 

BRUND 1 DGE 

U7B 

31  43 

85  49 

7A 

GEO.  L.  HICKS 

ORRVILLE 

6161 

1 

32  18 

B7  14 

200 

8A 

3 

: EMMA  P.  HOLCOMBE 

OZARK 

ALA.  POLY.  INST. 

JACKSON 

CAMPBELL 

CLARKE 

13 

93 

WM.   H.   GRIFFIN,  JR 

C 

JEFFERSON 

GEORGE  T.  POSEY 

CAMP  HILL  2  NW 

TALLAPOOSA 

11 

680 

ALA .  POLY.  INST. 

2  3  5  7 

ST.  CLAIR 

A.   F.  BOWMAN 

CARBON  HILL 

J  577 

WALKER 

33  54 

87  32 

7A 

MISS  MARY  C.  RAY 

PENNINGTON  LOCK  2 

6335 

i  i 

32  08 

88  02 

20 

3 

CENTER  GROVE 

MORGAN 

PERRY VI LLE 

RA 

CENTREVI LLE 

W,  D.  HOLLIFIELD 

CHATOM 

WASHINGTON 

13 

195 

CHAS.  C.  SMITH 

2  3  5  7 

PICKENS 

MRS.  DORA  1 .  CLAY 

CH1LDERSBURG 

TALLADEGA 

7 

460 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

WILCOX 

MRS .DELLA  L .  OAKLEY 

C  ITRONELLE 

L685 

31  05 

SB  14 

6P 

6P 

PINE  LEVEL 

64  6  6 

6 

32  04 

86  04 

506 

3 

CLAIBORNE 

MONROE 

TOLL! E  L .  HASKEW 

PLANT  ERSV I LLE 

7A 

MARION  W.EASTERLING 

CLAYTON 

BARBOUR 

5 

600 

CHARLES  L.  WESTON 

3 

DALLAS 

MRS.   W.R.  LANG 

COFFEE  SPRINGS 

GENEVA 

5 

265 

SAUL  R.  SMITH 

3 

AUTAUGA 

CONT 1  MENTAL  GIN  CO 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

34  45 

B7  51 

7A 

PRIMROSE  FARM 

66B4 

MONTGOMERY 

1 

32  16 

86  15 

180 

-i  O) 

COLL INSVI LLE 

MRS .    S .   CUNN I NGHAM 

PUSHMATAHA 

MRS.  JAN  IE  C.  BROWN 

2  3  5 

COLUMBIA  1  W 

HOUSTON 

REX  H.  CANADAY 

CORDOVA 

WALKER 

2 

334 

MRS .  C.  GRESHAM 

2  3  5  7 

REFORM 

PICKENS 

WILLIAM  T .  AMBROSE 

CUBA 

Sumter 

13 

215 

REUBEN  P.  HARRIS 

3 

COVINGTON 

JOHN  R.  BRADLEY 

2119 

TALLAPOOSA 

32  50 

85  45 

BA 

>R.  W.  B.  FULTON 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

| 

31  22 

86  31 

60 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

C 

TALLAPOOSA 

i,  CLAY  PLESS 

ROBERTSDALE  7  E 

CaRL  BOSECK 

2  3  5 

7 

RANDOLPH 

JAMES  B.  BAILEY 

2  3  5 

DANVILLE 

MORGAN 

12 

595 

TVA-503 

3 

RUSSELLVILLE 

FRANKLIN 

TVA-725 

DAYTON 

MARENGO 

13 

220 

JAMES  M.  CREWC 

2  3  5  7 

FRANKLIN 

CARL  C  VAN  SITTERT 

2207 

'ORGAN 

34  37 

86  56 

5P 

MRS.  FREDA  TRIMBLE 

SAINT  BERNARD 

7137 

CULLMAN 

2 

34  12 

66  47 

802 

7A 

FR,  ROGER  LOT T 

2  3  5 

7 

DECATUR  4 

MORGAN 

SAND  MT. STATE  FARM  API 

ALA .  POLY .    INST . 

CECATUR  SUB5TAT ION 

MORGAN 

j  (.  ,  (  ,  >,  e  (j 

DORA  R.  WEBSTER 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

SUMTER 

13 

100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  6  7 

JACKSON 

MRS.  k!nzie  BOBO 

2  3  5 

DEMOPOLIS  LOCK  fc  DAM 

MARENGO 

13 

100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  7 

JACK SON 

TVA-76-A 

LOTKAN  CAA  AIRPORT 

2372 

■1  OUST  ON 

31  14 

85  26 

MID 

All 

C IVIL  AERO.  ADM. 

SEALE 

732  8 

* 

32  IB 

85  10 

370 

8A 

FRED  E.  ODUM 

CLOSED 

1/53 

DOTHAfi  A  N 

HOUSTON 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 

SEALE  6  W 

WILLIAM  G.  GALLUPS 

Sara  l.  English 

JOHN  0.  RHODES 

2  3  5 

7 

ELROC 

TUSCALOOSA 

13 

252 

K.  V.  BERRY 

3 

COLBERT 

TVA-49 

eUFAULA 

2727 

BARBOUR 

254 

HARRY  E.  MAUGANS 

2  3  5  7 

SHOEMAKER  SPRINGS 

LIMESTONE 

TVA-682 

3 

EUTAW  LOCK  7 

2742 

32  47 

87  50 

114 

7A 

E.  B.  HOLBROOK 

SLOCOMB  4  S 

7576 

5 

31  03 

85  36 

270 

6A 

PATRICK  H,  SMITH 

| 

EVERGREEN  CAA  AP 

CONECUH 

252 

I  IVIL  AERO.  ADM. 

SNOW  HILL 

MRS.  EVA  R.  RAY 

FAIhHGPE 

SP 

HAROLD  F .  YATES 

SOUTH  HILL 

FALCC  OPEN  POND  TOWER 

:OVINGT0N 

9 

232 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

5UTTLE 

PERRY 

J.  F.  SUTTLE i  JR. 

FALKVILLE 

MORGAN 

12 

620 

TVA-384 

3 

SWA1M 

JACKSON 

TVA-365 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

2B46 

34  04 

87  20 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SYLACAUGA  2  W 

7994 

TALLADEGA 

33  10 

86  17 

548 

8A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

FARLEY 

MADISON 

SYLVAN  1  A 

12 

FAYETTE 

TERRELL  F.  CANNON 

TALLADEGA- 

TALLADEGA 

C.    D.  WEAVER 

7 

FLAT  ROCK 

JACKSON 

12 

1380 

TVA-387 

3  C 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

TALLADEGA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FLCRENCE  AT  LOCK 

LAUDERDALE 

12 

450 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

TH0MASV1LLE 

CLARKE 

LEROY  GATES 

FCRT  DFPCS1T  1  W 

3024 

LOWNDES 

31  59 

86  36 

L  P 

ALICE  C .  LAMAR 

THORSBY  1  SW 

B204 

CH 1 LTON 

1 

32  54 

a!  V 

200 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

FORT  MCRCAN 

i^M.  H.  CHANDLER 

THURLOW  DAM 

ALABAMA  POWER  CO 

FORT  PAYNE 

JOHN  W.  PATE 

TONEY 

MAD  I  SON 

friscg  cm 

MONROE 

8 

410 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

2  3  5  7 

TRAFFORD 

JEFFERSON 

WILLIAM  P.  DOSS 

c 

GADSDEN 

ETOWAH 

7 

554 

BOBBY  G.  WILLIAMS 

3 

TROY 

PIKE 

THOMAS  J.  DILLARD 

GADSDEN  GAS  PLANT 

31 

ETCWAH 

34  01 

86  00 

6P 

7A 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

67  37 

170 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

GAINESVILLE 

TUSCALOOSA  LOCK  6  DAM 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GARDEN  CITY 

;ul  lman 

TUSKEGEE 

TUSKEGEE  INST  I TUTE 

GENEVA 

5 

107 

REBECCA  CAMPBELL 

2  3  5  7 

UNION  SPRINGS 

BULLOCK 

JAWC5  0.  CHAPPELL 

COODWATER 

COOSA 

T 

1010 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  5  7 

UN  I ONTOWN 

PERRY 

J.  S.  BRANYON 

3^.30 

33  39 

87  13 

6A 

UNIVERSITY 

-  494 

2 

33  12 

B7  33 

225 

MID 

MID 

DR.  F,  H.  MITCHELL 

2  3  5 

;* 

GREENSBORO 

VALLEY  HEAD 

MRS .  CARR I E  DALBY 

GREENVILLE 

VANCE 

WM .    F  .    VA  NC  E 

c-REtNVILLE  2 

BUTLER 

6 

420 

CLAUDE  CONN,  JR 

C 

VERNON 

LAMAR 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

c 

GULF  SHORES  2  SSE 

BALDWIN 

9 

10 

GULF  STATE  PARK 

3 

WADLEY 

RANDOLPH 

ALABAMA  POWER  CO 

GUNTfcRSVTLLE  CITY  W  W*S 

3578 

MARSHALL 

34  22 

86  17 

WALLACE 

8637 

ESCAM8 I A 

6 

31  13 

87  13 

155 

BA 

MRS . BUC IE  L . ANDREWS 

GUNTERSV1LLE  DAK 

MARSHALL 

WALNUT  GROVE 

MRS . FLORENCE  PARKER 

HALEYVILLE 

WATERLOO 

J .  ELL  I E  THREET 

HAMILTON 

MARION 

13 

34  08 

87  59 

496 

7A 

REX  COOPER 

3 

WEST  BLOC TON 

BIBB 

» 

33  07 

87  07 

500 

RUPERT  M.  BEARDEN 

3 

HAfiRI SBURG  CAHABA  TOWER 

3697 

PERRY 

3 

32  48 

B7  11 

600 

BA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

WETUMPKA 

6859 

ELMORE 

32  32 

86  12 

205 

6P 

6* 

MRS.  D.  R.  WH I TAKER 

2  3  5 

7 

HAYNEV ILLE 

3746 

LOWNDES 

32  11 

86  35 

6  A 

WHATLEY 

8867 

13 

31  39 

B7  43 

170 

LEONARD  L .  COLEMAN 

HEADLAND 

3761 

31  21 

B5  20 

4P 

WHEELER  DAM 

6875 

1? 

34  47 

87  21 

580 

3 

h:chland  home 

3816 

CRENSHAW 

31  57 

86  19 

SP 

WHITFIELD  LOCK  3 

8925 

1? 

3?    1  7 

86  01 

33 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

HICHTCNER 

3842 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85  24 

1175 

(JA 

THOMAS  J.  HART 

3 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

8936 

JACKSON 

1? 

34  53 

85  43 

612 

TVA-704-A 

3 

C 

HOOGES 

3899 

FRANKLIN 

13 

34  20 

67  56 

845 

6A 

FRANK  L.  HAYNES 

3 

WILSON  DAM 

e**o 

COLBERT 

12 

34  46 

87  37 

530 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

huntsville  Substation 

4060 

34  43 

86  35 

6  A 

WINFIELD  2  SW 

13 

33  55 

87  SO 

468 

3 

HUNTSVILLE  *  SSE 

4068 

MADISON 

12 

34  42 

86  35 

610 

MID 

M  I  D 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5  7 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

B5  54 

335 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

HVTCP 

4099 

JACKSON 

12 

34  54 

86  05 

1500 

TVA-78 

3 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

12 

34  57 

87  53 

790 

7A 

TVA-621 

3 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

13 

31  33 

86  01 

10 

7  A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  C 

JACKSON  SHOALS 

4196 

TALLADEGA 

33  32 

86  12 

475 

bP 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

JACKSONVILLE 

4209 

CALHOUN 

33  49 

65  45 

710 

MID 

FLOY  E.  OWEN 

C 

JOPOAN  DAM 

4306 

ELMORE 

7 

32  37 

86  15 

6  A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

LAFAYET1E 

4502 

CHAMBERS 

11 

32  54 

85  24 

B30 

[  ■' 

CLARENCE  H.  FINCHER 

2  3  5  7 

LAY  DAM 

4603 

CHILTON 

32  58 

86  31 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3  C 

LEEDS 

4619 

JEf PERSON 

3 

33  33 

66  33 

636 

7A 

MRS .  MARY  K,  LEE 

3 

LEESBURG 

4627 

CHEROKEE 

34  11 

65  46 

589 

RUFUS  M.  SEWELL 

3 

LIVINGSTON 

SUMTER 

13 

32  35 

6B  11 

160 

7P 

PROF.   E.  J.  MURPHEY 

2  3  5  7 

LOCKHART 

4822 

COVINGTON 

31  01 

86  22 

290 

9A 

H.  C.  YOUNG 

2  3  5  7 

1      1-ALABAMA |      2-BLACK  WARR IOR ,      3-CAHABA ,      4-CHATTAH00CHEE | 


5-CHOCTAWHATCHEE i  6-CONECUHi 


'-COOSA,     8-ESCAMBIA,     9-GULFi     10-PEA,     1 1 -TALLAPOOSA . 


NESSEE.     1 3-TOMB 1 GBEF 


REFERENCE  NOTES 


The  four  digit   Idont  1  f  lcat  Ion  □  unborn  la  tb«  Index  nuaber  rolwn  of  the  Station   Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  vlll  be  no  duplication  of  Busbars  within  a  Stats. 
Figures  and  letters  following  the  statloa  naae,  such  as  12  S3*,   Indicate  distance  In  alien  and  direction  frosi  the  post  office. 
Observation  tlaen  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  t lao . 

Delayed  data  and  corrections  elll  be  carried  only  In  the  Juns  aod  Dsceaber  lssuss  of  this  bulletin. 

Monthly  aod  seasonal  snowfall  aod  beating  degree  days  for  the  preceding  12  s>ontha  elll  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the   Index,   but   for  whlcb  data  are  not  listed  In  the  tables,   are  either  alsslng  or  received  too  late  to  bs  Included   In  this  Issue. 

Poises  otherwise  Indicated,   dlasnslooal  units  used  In  this  bulletin  are:      tesperaturs  '7. ,   precipitation  and  evaporation  la  Inches,  aad  wind  aoveaent    In  alien       Degree  days  are  baaed  on  a  daily 
average  of  65'  F.     Evaporation  la  Measured  In  the  standard  leather  Bureau  type  pan  of  4   foot  disaster  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Slsst  aod  hall  were  Included  la  snowfall  avsragss  In  Table  1,   beginning  with  July  1948. 

Aaounta   la  Table  3  are  froa  non-recording  gages,   unless  otbsr  wise  Indicated. 

Data  In  Table  3,  5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  observation.     Sse  tbe  Station  Index  for  obssrvatlon  t las . 

Snow  on  ground  lo  Table  7  la  at  obssrvatlon  tlae  for  all  sxcept  Weather  Bursau  and  CAA  statloaa.  For  thsae  statloas  snow  on  ground  valuss  ars  at  6:30  A.M.,  C.9.T.  WTf  BQOIV  Is  Tabls  7  aeans  the  w 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  aeasured  at  selected  statloas  vhea  tbe  depth  of  sno*  on  ths  ground  is  two  laches  or  aors.  Watsr  equlvslsnt  saaplea  are  necessarily  takso  froa  different  pol 
for  successive  observations:  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  lo  ths  snovpack  result  In  appareat   Inconsistencies  In  ths  rscord. 

-  No  record  In  Tables  3.  6.  7  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  3  la  lndlcatsd  by  no  entry. 

♦  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Aaouat   lacludsd   In  following  aeasureaent ,    tlae  distribution  unknown. 

0  Data  la  ths  coluan  foraerly  beaded  No.  of  Days  .01  or  aore  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  aors  effective  January  1,  1954. 

//  Gags  In  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  Booth. 

C  In  the  "Refer  to  Tablea"  coluan  In  the  Station   Index  tbe  letter  "C"    Indicates  recorder  stations.     These  stations  ars  procssssd  for  special  purpoasn  and  am  published  latsr  Is 

E  lat«I  equivalent  of  snowfall  sbolly  or  partly  estlaated,  using  a  ratio  of  1  loch  water  equivalent  to  every  10  locoes  of  new  aoowf al 1 . 

H  One  or  aors  days  of  record  alsslng;     see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  tbls  atstlon,  have  bnna  adjusted  to  roprsaeat  tbe  value  for  a  full  sooth . 

R  Aanuntn  froa  recording  gage  (These  aaounta  are  essentially  accurate  but  aay  vary  slightly  froa  the  aaouats  to  be  published  later  lo  Hourly  Precipitation  Data). 

T  Trace,  ao  aaouat  too  aaall  to  aeasure. 

V  locludon  total  for  previous  Booth. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  aonthly  and  annual ;  51.50  par  year.  (Tsarly  subscription  lacludes  the  Aooual  Suaoaary.)  Check*  and  aooey  orders  'should  bs  aads  payabls  to  ths  Superlotsadeat 
of  Docuaen**      °-»lttaaces  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaentn.  Coveraaent  Printing  Office,  lanhlagtoa  25,  0.  C. 

V.R.P.C. ,  Chattaaooga,  Tana.   6/2/34    873 
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ALABAMA  -  MAY  1954 


A.  R.  Long,  Section 
WEATHER 

Temperature 

Following  an  abnormally  warm  April,  mean  temperature 
67.8°,  or  4.2°  above  normal,  May  was  abnormally  cool, 
with  a  mean  temperature  of  66.4°,  or  5°     below  normal. 
May,  1954,  was  the  second  coolest  May  in  71  years  of 
record,  1884-1954,  being  exceeded  by  May,  1917,  when 
the  mean  temperature  was  66.1°.     Temperatures  in  the 
northern  division  of  the  State  averaged  5.3°  below 
normal;   in  the  middle  division,  5.1°  below  normal; 
and,  in  the  southern  division,  3.3°  below  normal. 
At  Birmingham,  the  mean  temperature  for  the  month 
was  65.1°,  being  the  second  coolest  May  of  record, 
and  almost  equaling  the  record  of  65°  in  1917;  the 
low  of  40°  on  the  21st  was  the  lowest  ever  recorded 
so  late  in  the  spring,  breaking  the  previous  record 
of  44°  on  May  28,  1907;  the  low  of  44°  on  the  22d 
equaled  the  lowest  ever  recorded  so  late  in  the 
spring.    Highest  temperature  reported  was  98°  at 
Greenville  and  Tuskegee  on  the  31st.     Lowest  tempera- 
ture recorded  was  33°  at  Tuskegee  on  the  5th  and  6th. 
(Please  see  temperature  map) . 

Precipitation 

Average  precipitation  was  2.24  inches,  or  1.63  inches 
below  normal,  making  May  the  5th  consecutive  month 
with  precipitation  below  normal.     Precipitation  in  the 
northern  division  of  the  State  averaged  1.15  inches 
below  normal;  in  the  middle  division,  1.84  inches 
below  normal;  and,  in  the  southern  division,  2.74 
inches  below  normal. 

For  the  first  five  months  of  1954  the  northern  di- 
vision of  the  State  has  had  only  83  per  cent  of  normal 
rainfall;  the  middle  division  only  60  per  cent;  the 
southern  division  only  48  per  cent;  and,  the  State, 
only  67  per  cent.    At  Citronelle,  the  5-month  deficit 
in  rainfall  was  18.35  inches,  or  only  34  per  cent  of 
normal.     At  Mobile,  "rainfall  continued  below  normal 
for  May  to  establish  driest  five-month  period,  January 
through  May,  on  record  dating  back  to  1871.  Severe 
drought  conditions  temporarily  relieved  by  late  May 
rainfall."     (Please  see  precipitation  map).     As  a 
result  of  the  continued  dry  weather,  there  were  248 
forest  and  woods  fires  during  the  month,  burning 
over  7,243  acres. 

The  U.  S.  Geological  Survey  reports  as  follows: 
"Streamflow  in  general  continued  far  below  normal 
throughout  the  State  for  the  fourth  consecutive  month, 
ranging  down  to  nearly  a  third  of  normal  in  the  south- 
east.    Storage  in  Lake  Martin  was  near  normal.  Ground- 
water levels  generally  remained  appreciably  below 
average,  and  a  record-low  level  for  May  was  observed 
in  the  key  well  in  Scottsboro." 

Hail 

29th:     Light  hail  was  reported  in  downtown  Bessemer. 
Frost 

Light  frost  was  fairly  general  over  the  northern  half 
of  the  State  on  the  5th  and  21st;  some  stations  also 
reported  frost  on  the  4th  and  6th.     Light  frost  was 
reported  as  far  south  as  Thomasville  on  the  5th. 
Light  frosts  and  low  temperatures  severely  damaged 
crops  and  vegetables  in  the  Albertville  area  where 
about  75  per  cent  of  the  cotton  crop  had  to  be  re- 
planted and  about  25  per  cent  had  to  be  replanted 
twice . 

Crops 

Soil  Moisture:     Moisture  was  sufficient  in  the  northern 
counties,  but  soils  in  the  central  counties  were  getting 
dry.     Rain  is  needed  badly  in  the  southern  parts  of 
the  State.     Small  Grains:     Harvesting  of  small  grains 
was  active  in  southern  counties  during  the  latter  part 
of  the  month.     Corn:     Planting  was  active  and  about 
70  per  cent  of  the  crop  had  been  planted  by  the  end 
of  the  first  week  in  May;  early  planted  fields  in 
southern  counties  were  beginning  to  tassel.     Corn  was 
severely  damaged  by  frost  in  northern  counties  during 


Director,  Montgomery 
SUMMARY 

the  second  week.     On  account  of  continued  abnormally 
cool  weather,  corn  was  in  fair  condition  and  made 
little  growth  during  the  third  week  of  the  month. 
With  the  advent  of  warmer  weather,  the  crop  made 
satisfactory  growth  during  the  last  week  of  the  mont 
Cotton:     Crop  severely  damaged  by  the  abnormally 
cool  weather  during  the  first  three  weeks  of  the 
month,  and  frosts  in  northern  and  central  counties 
during  the  first  half  of  May;  in  some  northern 
counties,  as  much  as  75  per  cent  of  the  crop  had  to 
be  replanted,  and  in  DeKalb  and  Etowah  Counties  many 
fields  have  been  replanted  as  many  as  3  to  4  times 
in  order  to  get  a  stand;     in  the  central  counties, 
stands  are  fair  and  little  replanting  was  necessary; 
in  the  southern  section,  planting  was  completed  by 
month's  end,  and  chopping  was  in  progress  on  some 
farms,  although  the  crop  was  stunted  and  retarded 
by  the  abnormally  cool  weather.     Farm  experts  at 
Auburn  Polytechnic  Institute  estimate  that  the  abnor 
mally  cool  weather  caused  some  $500,000  direct  damag 
to  the  cotton  crop  and  may  result  in  an  indirect 
loss  of  $10,000,000  due  to  reduced  yields.  Peanuts: 
About  90  per  cent  of  the  crop  was  planted  and  many  j 
fields  were  up  to  good  stands  during  the  first  week 
of  May.     The  crop  was  severely  damaged  by  the  cool, 
dry  weather  and  stands  were  poor  by  the  close  of  the 
month.     Truck:     1st  week  —  Strawberry  harvest  was 
nearing  completion  in  central  and  southern  counties. 
Truck  crops  retarded  by  cold  weather.     Tomatoes  and 
snap  beans  were  injured  by  frost  in  northern  countie 
2d  week  —  Potato  harvest  about  half  finished  in 
Baldwin  County  and  was  beginning  in  Escambia  County. 
3d  week  —  Truck  crops  in  northern  counties  damaged 
by  frosts  and  cold  weather.     Many  fields  of  cucumber 
in  Mobile  County  were  a  failure  as  a  result  of  the 
drought .     4th  week  —  Irish  potato  harvest  was  over 
half  completed.     Tomatoes  were  being  marketed  from 
southeastern  counties.     The  watermelon  crop  was  in 
good  condition.     Snap  bean  harvest  started  in  Sumter 
County.     Pastures  and  Hav:     A  considerable  amount 
of  hay  was  harvested  and  many  farmers  put  up  grass 
silage  during  the  first.decade  of  May.  Pastures 
were  in  generally  good  to  excellent  condition  in 
northern  counties,  but  were  in  poor  condition  in 
southern  counties  due  to  lack  of  rain.     Lawns  and 
pastures  were  parching  in  some  southern  and  central 
sections.     Livestock:     The  condition  of  livestock 
was  generally  good  throughout  the  month. 

Local  Storms 

1st :     A  rather  severe  thunderstorm  struck  Reform 
about  6  p.m.,  causing  coasiderable  property  damage; 
TV  aerials  were  snapped,  a  barn  and  a  garage  were  ') 
blown  down  as  well  as  many  telephone  lines.  Damages 
were  estimated  at  $1000. 

13th:     Seventeen  telephone  poles  were  blown  down  on nj 
U.  S.  Highway  31,  on  the  southern  edge  of  Montgomerj , 
during  a  very  severe  local  thunderstorm  during  the 
afternoon.     Two  large  trees  were  blown  down  across 
an  automobile  at  the  Court  Street  Trailer  Park, 
wrecking  the  car.    TV  antennas,  trellises  and  shrub- 
bery were  severely  damaged  in  the  Cloverland  and 
Edgemont  sections;  awnings  and  neon  signs  were  blow! 
down.     Wind  velocities  were  estimated  at  70  m.p.h. 
Total  damages  were  estimated  at  $10,000. 

29th:     During  a  thunderstorm  in  the  Birmingham  area 
on  the  afternoon  of  the  29th,  lightning  struck 
in  several  places ,  causing  considerable  damage  to 
power  facilities  and  other  minor  damage;  several 
power  lines,  supplying  Birmingham  and  outlying 
areas ,  were  knocked  out ,  in  some  cases  for  3  1/2 
hours . 

May  31st:     A  13-year  old  boy  was  struck  by  lightninf 
while  he  was  sitting  on  the  kitchen  sink  in  his  how 
at  Camden;  he  was  quickly  revived  by  members  of  the 
family;  a  physician  said  rubber  soled  shoes  he  was 
wearing  saved  his  life. 

Tornadoes  and  Floods 

None  reported  during  the  month.  -  A.R.L. 
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Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area 
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74.6 

54.1 

4*6 

91 

3 1 

39 

4 

1 

o 

o 

o 

3.56 

- 

1.29 

13 

.  0 

tONEONTA 

76.3 

50.4 

63.4 

_ 

5.1 

90 

3+ 

38 

5+ 

121 

2 

0 

0 

0 

2.44 

- 

2.00 

1  .01 

14 

.0 

0 

PELL  CITY  5  NW 

75.7 

50.9 

63.3 

96 

3 

38 

5 

2 

o 

o 

o 

1.02 

.38 

4 

.0 

0 

ROCK  MILLS 

79.6 

50.2 

64.9 

95 

30+ 

38 

78 

3 

o 

o 

0 

1 .47 

1.88 

1 9 

.0 

0 

RUSSELLV 1 LLE  2 

73.9 

50.6 

62.3 

90 

31 

36 

4 

1 

0 

0 

o 

2.87 

.90 

3 

.0 

0 

SAINT  BERNARD 

74.8 

51.1 

6  3.0 

4.9 

89 

3 

38 

0 

0 

0 

0 

5.00 

.51 

2.01 

28 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

74.1 

52.0 

63.1 

92 

31 

38 

4+ 

135 

1 

0 

0 

0 

2.57 

.61 

3 

.0 

0 

SCOTTSBORO 

77.6 

51.0 

64.3 

- 

3.8 

95 

31 

36 

1 0 

113 

2 

0 

0 

0 

4.18 

.20 

.90 

13 

.0 

0 

TALLADEGA 

77.8 

52.2 

65.0 

- 

5.6 

96 

31 

38 

6+ 

93 

2 

0 

0 

0 

1.77 

2.13 

1.08 

3 

.0 

0 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

78.2 

54.0 

66.1 

z 

5.7 

94 

30 

40 

5 

78 

2 

0 

0 

0 

2.18 

1.96 

1.05 

3 

.0 

0 

UNIVERSITY 

76.4 

54.5 

65.5 

6.3 

92 

30 

40 

4 

88 

1 

0 

0 

° 

1.86 

2.28 

1.06 

3 

.  0 

o 

VALLEY  HEAD 

75.0 

49.6 

62.3 

- 

4,9 

88 

31 

38 

4 

134 

0 

0 

0 

0 

3.17 

1.09 

.80 

4 

.0 

0 

DIVISION 

64.2 

2.91 

.0 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

78.7 

49.5 

64.1 

95 

31 

35 

6 

100 

2 

0 

0 

0 

1.46 

.81 

18 

.0 

0 

AUBURN  3  W 

78.7 

54.0 

66.4 

- 

5.2 

95 

31 

42 

4 

2 

0 

0 

0 

2.32 

1.22 

1.00 

3 

.0 

0 

CAMDEN   3  NNW 

79.3 

54.5 

66.9 

94 

30+ 

39 

5 

58 

3 

0 

0 

0 

1.96 

•  56 

11 

.0 

0 

CAMP  HILL  2  NW 

77.1 

52.5 

64.8 

93 

31 

39 

6 

1 

o 

o 

o 

1.73 

.83 

4 

.0 

0 

CENTREVILLE 

79.9 

53.5 

66.7 

- 

3,8 

94 

31 

39 

6+ 

2 

0 

0 

0 

1.50 

2.57 

.57 

30 

.0 

0 

CLANTON 

77.3 

52.6 

65.0 

- 

5.7 

93 

31 

39 

6+ 

1 

0 

0 

0 

1.31 

2.53 

.38 

13 

.0 

0 

DAYTON 

77.8 

56.7 

67.3 

90 

31 

41 

1 

0 

0 

0 

2.19 

.67 

28 

.0 

0 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

78. 3M 

57. 6M 

68.  OM 

92 

31 

42 

4 

2 

0 

0 

0 

1.24 

.26 

28 

•  0 

0 

DEMOPOLIS  LOCK   AND  DAM 

78. 4M 

55.  1M 

66.  8M 

93 

31 

43 

6 

3 

0 

0 

0 

1.62 

.60 

1 

.0 

0 

EUFAULA 

81.1 

56.2 

68.7 

- 

4.0 

94 

31 

42 

22 

30 

1 

0 

° 

0 

3.10 

- 

.42 

1.15 

14 

.0 

0 

GREENSBORO 

79.5 

56.3 

67.9 

- 

4.2 

93 

30+ 

41 

4 

42 

2 

0 

0 

0 

2.33 

2.11 

.62 

29 

.0 

0 

GREENVILLE 

82.1 

56.8 

69.5 

- 

3.8 

98 

31 

42 

5 

26 

0 

0 

0 

.74 

3.13 

•  15 

28 

.0 

0 

HIGHLAND  HOME 

78.2 

57.2 

67.7 

- 

4.8 

95 

31 

43 

4+ 

44 

2 

0 

0 

1.47 

- 

2.12 

.45 

2 

.0 

0 

LAFAYETTE 

77.8 

95 

40 

4 

3 

o 

s 

o 

3.48 

.91 

31 

LIVINGSTON 

78.7 

55.5 

67.1 

- 

4.9 

92 

30+ 

41 

4  + 

65 

3 

0 

0 

0 

1.31 

2.33 

.63 

3 

.0 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

55.6 

M 

41 

4  + 

0 

0 

1.05 

.30 

26 

.0 

0 

MARTIN  DAM 

94 

42 

5 

2 

o 

o 

o 

1.71 

1.57 

.65 

3 

MAXWELL  FIELD 

79.7 

59.3 

69.5 

97 

31 

48 

4+ 

22 

2 

0 

o 

0 

.93 

.57 

13 

.0 

0 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

79.6 

56.7 

68.2 

- 

4.3 

96 

31 

44 

6 

36 

2 

o 

o 

o 

1.48 

1.98 

1.02 

13 

.0 

0 

MONTGOMERY  WB  CITY 

78.6 

59.0 

68.8 

- 

4.7 

96 

30 

46 

4 

33 

2 

0 

o 

0 

1.32 

2.04 

.58 

3 

.0 

0 

PRATTVILLE 

79.6 

56.1 

67.9 

- 

3.0 

96 

31 

44 

4  + 

44 

3 

0 

0 

0 

.87 

2.46 

.56 

3 

.0 

0 

PUSHMATAHA 

2 

0 

0 

0 

2.76 

30 

.  0 

o 

SELMA 

81.4 

57.1 

69.3 

- 

3.6 

95 

31 

42 

5 

29 

b 

0 

0 

0 

2.27 

1.46 

.90 

29 

.0 

0 

THOMASVILLE 

79.0 

56.8 

67.9 

- 

4.7 

31 

3 

0 

0 

0 

3.15 

1.11 

1.43 

28 

.0 

0 

TROY 

80.9 

57.8 

69.4 

- 

3.7 

95 

30 

42 

5 

34 

4 

0 

o 

0 

1.17 

- 

2.42 

.65 

14 

.0 

0 

TUSKEGEE 

80.0 

48.1 

64.1 

- 

8.3 

98 

31 

33 

5+ 

4 

0 

0 

0 

1.95 

.97 

1.02 

18 

.0 

0 

UNION  SPRINGS  6  W 

■  0 

o 

WETUMPKA 

77.6 

57.5 

67.6 

- 

5.0 

91 

30  + 

45 

4+ 

45 

2 

0 

0 

0 

.83 

2.72 

.54 

4 

.0 

0 

DIVISION 

67.3 

1.85 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

83.7 

57.7 

70.7 

94 

2  + 

44 

5 

5 

0 

0 

0 

.36 

.15 

29 

.0 

0 

ATMORE  STATE  FARM 

82.5 

57.8 

70.2 

31 

20 

3 

0 

0 

0 

1.87 

.80 

19 

.0 

0 

BAY  MINETTE 

81.9 

58.7 

70.3 

- 

3.0 

93 

30 

44 

5 

15 

3 

0 

0 

0 

1.87 

- 

2.80 

•  84 

19 

.0 

0 

BREWTON   3  SSE 

81.9 

54.5 

68.2 

4.2 

95 

3 1 

39 

5 

39 

3 

o 

o 

o 

1.20 

2.95 

•.67 

20 

CHATOM 

81.2 

54.4 

67.8 

94 

31 

39 

5 

47 

5 

0 

0 

0 

2.22 

.57 

29 

.0 

0 

CITRONELLE 

80.1 

60.0 

70.1 

- 

3.5 

97 

31 

44 

4 

19 

3 

0 

0 

0 

2.33 

2.53 

.89 

19 

.0 

0 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

81.9 

57,3 

69.6 

31 

17 

.95 

2.23 

.31 

1 3 

.0 

0 

EVERGREEN  CAA  AP 

80.4 

53.9 

67.2 

5.7 

93 

31 

40 

5 

59 

2 

0 

0 

0 

1.04 

- 

4.08 

•  59 

29 

.0 

0 

FA  I RHOPE 

82. 4M 

59.  4M 

70. 9M 

2.1 

92 

2+ 

44 

5 

17 

o 

o 

n 

1.15 

- 

3.53 

.46 

27 

.0 

0 

FORT  MORGAN 

79.6 

66.5 

73.1 

85 

1  + 

53 

4 

5 

0 

0 

0 

0 

.41 

.  14 

28 

.0 

0 

FRISCO  CITY 

83.5 

57.2 

70.4 

94 

31 

40 

5 

7 

0 

0 

0 

.37 

4.22 

.23 

20 

.0 

0 

GENEVA 

85.3 

56.0 

70.7 

31 

9 

0 

0 

0 

2.74 

.30 

29 

.0 

0 

HEADLAND 

77.1 

62.3 

69.7 

90 

30+ 

51 

5 

15 

2 

0 

0 

0 

.31 

.23 

28 

.0 

0 

LOCKHART 

81.2 

57.9 

69.6 

90 

31 

41 

5 

1 

0 

0 

0 

2.84 

1.08 

27+ 

.0 

0 

MOBILE  W8  AIRPORT 

81.4 

59.6 

70.5 

2.9 

91 

30 

46 

4+ 

13 

2 

0 

0 

0 

2.93 

1.71 

2.05 

28 

.0 

0 

MOBILE 

79.9 

61.5 

70.7 

3.6 

89 

31 

47 

4+ 

0 

0 

c 

.69 

4.04 

.31 

27 

.0 

0 

OZARK 

82.0 

57.5 

69.8 

3.7 

93 

31 

45 

4 

4 

0 

°o 

0 

1.51 

1.92 

.81 

14 

.0 

0 

ROBERTSDALE  7  E 

82.6 

57.7 

70.2 

90 

30 

43 

5 

15 

1 

0 

0 

0 

3.31 

2.19 

1.82 

28 

.0 

0 

DIVISION 

70.0 

1.47 

.0 

STATE 

06.4 

5.0 

2.24 

1.63 

.0 

No.  ot  Day* 


4  1  0 
4      2  1 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 

Table  3  "A"  "36 


Station 

Total 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4  5 

6 

- 

7 

8 

1 

9 

10  I 

'  L 

1 

12 

13 

14 

1 

15 

16  I  17  1  18 

__1  1 

19 

20  21 

1 

22  1  23  1  24 

1  1 

25  |  26 

27 

28 

29 

30 

31 

A001SON  CENTRAL  TOWER 

3  .93 

i.e. 

. 

1.39 

• 

•  OS 

ALBERTA 

1.61 

.  10 

.11 

.18 

.03 

.03 

.02 

7 

7 

•  10 

T 

•  86 

ALBERTvILLE  1  S 

A. 11 

.10 

1.03 

.31 

.23 

1.60 

.13 

.29 

•  07 

7 

.49 

ALEXANOER  CI  TV  6  NE 

1.46 

•  20 

.02 

.03 

.03 

.22 

.13 

.02 

.81 

7 

ALICEVILLE 

** 

.00 

.20 

.98 

.36 

•  OT 

•  06 

•  0. 

.41 

.08 

7 

7 

•  12 

•  02 

ANDALUS I  A 

•  36 

.08 

.03 

•00 

.15 

ANN  1 STON  CAA  AP 

•  •70 

.46 

.13 

T 

.32 

.05 

T 

.13 

7 

.41 

ARLEY 

3*33 

.20 

•  00 

.74 

.23 

.28 

.00 

.10 

.20  .20 

AJMVlLLE 

2*30 

•  01 

.  16 

.36 

.15 

•21 

•  70 

ATHENS 

4.66 

• 

.93 

.  17 

.63 

1.88 

.02 

.13 

•  05 

•  50 

.45 

ATHORE  STATE  FARM 

1.87 

.80 

.10 

•  15 

•  20 

.62 

AUBURN  3  SH 

2*32 

1 .00 

.18 

.02 

•  02 

.  15 

.17 

.70 

T 

AUTAUGAV I LLE 

1*33 

.11 

.08 

•  23 

•  21 

.26 

.23 

•  41 

BAY  HINETTE 

1.87 

.84 

•  03 

.23 

.02 

.13 

.62 

BELGREEN 

2*93 

1.02 

.24 

.06 

•  33 

.18 

1.10 

BELLE  M I NA  2  N 

3,93 

,00 

.26 

.86 

•  90 

.13 

.13 

•  43 

.30 

BILL 1NGSLEY 

.  :o 

•  09 

.20 

■  02 

7 

7 

7 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

3.23 

T 

.78 

.07 

T 

T 

.23 

.02 

.02 

7 

7 

7 

1.67 

.42 

7 

BISHOP 

4.98 

•  04 

1  R03 

.20 

•  13 

.56 

•  90 

•  07 

■  13 

.05 

.86 

.33 

BOAZ 

3.01 

.  n 

.35 

•  46 

•  23 

.02 

■18  .01 

•  12 

.07 

.20 

BRANTLEY 

•  69 

.42 

.12 

•  16 

BREwTON  3  SSE 

1*20 

.13 

.03 

.67 

.17 

.13 

.07 

BRIDGEPORT  2  W 

3.40 

.63 

.18 

T 

•  69 

.35 

•  35 

.12 

.13 

.00 

.03 

8RUNOJDGE 

1.06 

.01 

T 

T 

7 

.15 

.06 

.62 

■  02 

.03 

T 

7 

.12 

7 

.03 

CALEB* 

1.3* 

•  33 

.07 

.03 

.04 

.20 

.04 

■  05 

.04 

.62 

. :  8 

CAMDEN  3  NNH 

1.06 

•  31 

.12 

.36 

.13 

•  03 

7 

.09 

.06 

.60 

CAMP  HILL  2  NW 

1.73 

.83 

T 

.55 

T 

.33 

T 

7 

CARBON  HILL 

2.39 

.30 

.66 

.70 

.33 

.53 

.03 

CENTER  GROVE 

3.74 

.36 

.39  7 

•  34 

.19 

2.11 

.20 

.10 

.20  7 

7 

1.10 

.30 

.18 

CENTREVlLLE 

1.30 

.42 

.10 

.08 

■  14 

.06 

•  13 

•  37 

CHATOH 

2.22 

T 

.36 

.  18 

.02 

.27 

.03 

.55 

.02 

•  02 

.57 

CMl LDERS8URG 

1  .A3 

.55 

.40 

.01 

.15 

.30 

.02 

.10 

.02 

CI  TRONELLE 

2.33 

•  42 

.89 

.16 

.63 

•  30 

.05 

:la 1  BORNE 

1.62 

.22 

.17 

.03 

.02 

.37 

.27 

.38 

.16 

:lanton 

1.31 

.27 

•  06 

.10 

•  00 

.38 

.23 

.03 

•  14 

'LAYTON 

2*07 

.30 

.08 

•  11 

•  80 

.50 

.08 

:OFFEE  SPRINGS 

.23 

.05 

.32 

.03 

.33 

.11 

.30 

I0L8ERT  STEAM  PLANT 

4.36 

1.12 

.20 

.27 

.30 

.10 

.11 

1.03 

1.43 

:OLLINSVILLE 

2.22 

.03 

.50 

.25 

.35 

.28 

•  06 

.28 

.20 

■  25 

:OLUMSIA   1  » 

•  79 

.26 

.20 

•  23 

:ordova 

3*36 

.24 

.98 

•  07 

.28 

1.66 

•  06 

.21 

.08 

:uba 

) ,  0  2 

.10 

.10 

.38 

.23 

.03 

.42 

.  06 

.75 

.02 

.02 

7 

.20 

.25 

.35 

MOCVILLE 

2.16 

•  32 

■  03 

•  97 

.60 

•  04 

)ANCY 

2.77 

.21 

1.63 

•  37 

•  03 

.20 

.  05 

.42 

.04 

DANVILLE 

3.92 

1.15 

.16 

1.00 

1.00 

.06 

.55 

2,19 

.09 

.07 

.  18 

.10 

•  10 

.33 

.29 

•  07 

.03 

7 

.67 

•  36 

CCATUR 

T 

.63 

.35 

.  16 

T 

.39 

1.06 

.10 

.07 

.11 

7 

•  56 

•  04 

•  12 

lECATUR  4 

3.31 

.61 

.32 

.12 

•  33 

1.08 

■  06 

.06 

.10 

.36 

•  14 

•  11 

iECATUR  SUBSTATION 

3.09 

.38 

.33 

.16 

•  43 

.93 

■  01 

.06 

.12 

.01 

.28 

•  20 

lEMOPOLIS  LOCK  4 

1  ,24 

.12 

.06 

.20 

.09 

•  12 

.20 

.19 

•  26 

EMOPOLIS  LOCK  ANO  OAM 

1.62 

.SO 

.15 

.16 

.22 

.03 

.  13 

.05 

.02 

•  22 

OTHAN  CAA  A IRPORT 

•  10 

.31 

7 

7 

.10 

.09 

.01 

7 

•  29 

.03 

•  01 

.01 

LBA 

.71 

.02 

.06 

.10 

.19 

.19 

•  13 

LROO 

2.37 

.48 

•  80 

.11 

.20 

.10 

.48 

•  60 

UFAULA 

3.10 

•  02 

•  12 

.10 

.03 

1.03 

1.15 

7 

•  05 

UTAH  LOCK  ' 

1.78 

.80 

•  32 

.12 

.07 

.22 

.13 

•  10 

VERGREEN  CAA  AP 

1  .04 

.10 

.03 

.02 

T 

.07 

.16 

.03 

.50 

AIRHOPE 

1.15 

.  33 

.02 

•  20 

■  46 

.12 

•  02 

ALCO  OPEN  POND  TOWER 

2.32 

.07 

.11 

.63 

•  70 

•  11 

.40 

•  50 

ALKVILLE 

2.66 

.68 

.33 

.08 

.44 

.35 

.03 

7 

•40 

.35 

ALLS  CITY  8LK  PONO  TdR 

3*33 

1.03 

.30 

•  29 

.32 

.65 

•  06 

•  23 

.23 

ARLE* 

3*74 

•  30 

.50 

.20 

•  24 

• 

1.45 

.11 

.03 

•  21 

.70 

1  IIayette 

1.15 

.10 

.65 

•  40 

1  lLAT  ROCK 

3.41 

.23 

.38 

.21 

.31 

.26 

.08 

.20 

.20 

.30 

•  10 

1.03 

.05 

1  'iLORENCE  AT  LOCK 

3*76 

..2 

.21 

T 

.12 

.62 

.89 

•  12 

.12 

.08 

.31 

.37 

1  CRT  DEPOSIT   1  H 

•  60 

.42 

.02 

.07 

7 

■  09 

IbflT  MORGAN 

•  41 

.03 

.03 

.07 

.10 

•  14 

IpRT  PAYNE 

2*60 

T 

T 

.11 

.56 

.11 

.33 

.43 

•  00 

.21 

.09 

.10 

.39 

.12 

.00 

3ISC0  CIty 

•  37 

T 

7 

7 

7 

.03 

.07 

.23 

7 

•  04 

2»25 

.23 

.60 

.35 

.05 

.35 

.25 

.10  .05 

.05 

K  IkoSDEN  GAS  PLANT 

2*01 

.12 

•  47 

.31 

.18 

.37 

.10 

.02  .05 

•  33 

.06 

UklNESVlLLE 

.31 

•  32 

1.10 

.09 

T 

.10 

.09 

.36 

.04 

T 

.04 

.13 

4.58 

•  40 

.84 

•  27 

.58 

1.83 

•  16 

.50 

1»12 

•  02 

■  01 

.21 

.27 

.18 

•  09 

•  30 

.06 

:300WA  TE  R 

2«32 

■  65 

.06 

•  66 

.30 

.80 

•  07 

•  33 

•  02 

■  23 

3.24 

.13 

■  03 

.09 

•  10 

'EENSROPO 

.0". 

•  41 

.01 

•  20 

T 

.32 

.01 

.61 

.20 

.11 

.62 

IfitEENVlLLE 

.74 

.03 

.11 

•  01 

.06 

.  13 

T 

.00 

.02 

.14 

.13 

Hjbi-F  SHORES  2  SSE 

1.85 

•  11 

•  22 

.30 

.09 

.28 

•  94 

1.42 

K  WNTERSV I LLE  CITY  W  WKS 

4.86 

•  20 

.43 

.  10 

.30 

.86 

.13 

.03 

•  28 

1*00 

BhNTERSVILLE  DAM 

•  30 

.61 

.10 

•  27 

1.66 

.11 

.01 

.07 

.02 

.32 

.54 

■  tLEYVILLE 

3*27 

.82 

.30 

•  25 

•  25 

.33 

.12 

•  34 

• 

•60 

K  VMtLTON 

3.50 

.14 

1*10 

•  61 

•  16 

.  17 

•  16 

•  01 

.03 

•  93 

T 

.33 

■  |iRR|SBURG  CAHABA  TOWER 

1.92 

•  39 

•  26 

•  10 

•  30 

•  23 

•04 

BhYNEVILLE 

•  90 

.32 

T 

.28 

.11 

T 

.19 

T 

7 

■  23 

■08 

B Ighland  HOME 

1.47 

•  43 

•  05 

•  05 

.22 

.40 

.08 

.10 

•  12 

m  [Ightower 

1.80 

.04 

•  80 

.15 

■  42 

•  39 

2.97 

.46 

.12 

.37 

•  19 

.01  ,08 

Hntsville  SUBSTA 

4.25 

.37 

.45 

.30 

.40 

.36 

.05 

.15 

1.03 

.34 

•  31 

1  Jntsville  *  SSE 

.30 

.31 

.31 

.00 

.31 

■  13 

.09 

1.40 

.63 

3*84 

.03 

•  40 

.06 

.21 

1.06 

•  24 

.06 

.09 

.49 

.10 

1.06 

•04 

i  ,CKSON  LOCK  1 

1.34 

•  21 

•  07 

.07 

.02 

.16 

.17 

•  43 

.21 

■  CkSOn  Shoals 

2.19 

•  06 

.07 

•  43 

.64 

•  06 

•  17 

1    ft DAN  OAM 

2.23 

.24 

.02 

.00 

.03 

1.28 

•  97 

.01 

■  Ffavette 

3 .48 

.37 

•  33 

.55 

.70 

.20 

•  91 

I  LY  OAM 

.16 

•  09 

.  13 

•  13 

.  ' 

.14 

.02 

.39 

U30 

•  11 

.26 

■  17 

■  03 

.01 

•  02 

7 

T 

•  40 

•  32 

ESBURG 

1*97 

•  71 

.49 

•  22 

.03 

.10 

.06 

m  KINGSTON 

1*31 

•  33 

•  03 

.31 

•  02 

.02 

ujHAR 

T 

.09 

.05 

7 

.41 

1.00 

.13 

1.08 

2  15 

•  32 

•  63 

.06 

.03 

•  33 

. .  g 

•  OS 

•  03 

.1. 

Iris 

3.93 

•  71 

•  37 

.03 

.27 

•  49 

•  49 

.03 

.19 

•  53 

•  80 

•  02 

SELLA 

1.93 

,  30 

•  32 

.02 

•  02 

•  29 

•  01 

•  03 

.02 

•  01 

•  43 

4«25 

.62 

1.62 

.32 

.30 

•  76 

•  63 

.22 

1  p ION  JUNCTION 

: .»? 

T 

.15 

•  19 

.  n 

.10 

.01 

.29 

.00 

Irion  junction  2  ne 

1*03 

.12 

.i- 

.06 

.02 

.13 

.30 

.14 

.02 

Vf*TlN  DAM 

1.71 

.63 

.03 

.69 

.02 

•  30 

•  02 

CAll*F?E«If 

T 

.03 

.04 

T 

7 

.06 

T 

.37 

T 

•  20 

7 

7 

.01 

7 

T 

HI 

l\<>\ 

.46 

.00 

7 

>0( 

.16 

.42 

•  03 

•  01 

.01 

7 

.00 

•  23 

•  03 

•  14 

.v  In 

5.99 

.30 

.09 

.13 

.90 

>2( 

.22 

3.07 

|  PT2  PONOVILLE  T0*E8 

1.29 

.31 

•  11 

.28 

.20 

•  30 

■  Llcrs  PERRY 

•  81 

•  40 

.  :. 

.10 

■  OS 

•  13 

.03 

.06 

■  LSTEAO 

1*78 

.31 

.03 

•  02 

T 

.70 

T 

.62 

T 

1*47 

.07 

.07 

.93 

.03 

.09 

.20 

Vfll-E  NB  AIRPORT 

2.93 

T 

.  1 1 

7 

•  01 

.02 

•  11 

.00 

.33 

2.05 

•  13 

.69 

.  g  < 

.06 

.08 

.31 

•  10 

•  00 

m  »TE  SANO 

4.62 

.33 

.46 

.34 

•  33 

.80 

•20 

■  12 

.03 

.76 

1.06 

•  13 

llTEVALLC 

2*63 

1.70 

6 

1.09 

HTGOMERY  hB  AP  R 

.01 

.13 

7 

T 

.05 

T 

1.02 

7 

■  12 

T 

7 

.03 

.10 

7 

7 

Smm 
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DAILY  PRECIPITATION 


ALAI 

Table  3-Continued   "**  1 


Station 

Total 

Day  of  month 

•  tola 

A     1     R    1  fi 

|  | 

J  | 

g  | 

g 

10  i 

11  ] 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  |  23  1  24 

25  [  26 

27 

28  | 

29 

30 

31 

MONTGOMERY  HB  CITY 

1*32 

•  58 

•  05 

T 

.04 

T 

•29 

T 

•  34 

T 

T 

.02 

T 

T  ] 

MOULTON 

3.16 

.83 

•  37 

.16 

•  42 

•  79 

•  05 

•  05 

07 

•  21 

.06 

•  30 

MUSCLE  SMOALS  CAA  AP 

3.56 

.67  .26 

•  01 

•  34 

1*29 

•  15 

* 

*17 

•  02 

•  28 

NATCHEZ 

1.10 

■  17 

•  02 

*°* 

•  02 

•  11 

*  '**• 

*tn 

•  33 

_  j 

>«! 

'  1 

NEW8URG 

3.99 

1.02 

.65 

NEW  MARKET 

3.2*. 

.35 

.25 

•  33 

•  33 

.57 

•  35 

•  02 

•  26 

•  36 

•  14 

•  30 

NEWTON 

1.33 

•  11 

.62 

•  03 

.09 

■  36 

.10 

ONEONTA 

2.4* 

.33 

.  58 

1 . 01 

•  °* 

.09 

.39 

ORRVILLE 

•  09 

.02 

™ 

OZARK 

1.51 

•  34 

.81 

•  15 

.  19 

PAINT  ROCK 

3*44 

.60 

•  32 

■  20 

•  34 

•  39 

•  07 

.10 

.05 

.12 

.50 

.43 

•  12 

PALMERDALE  2  W 

4.70 

•  41 

.66 

.18 

.90 

•  08 

2*45 

PELL  CITY  5  NW 

1.02 

•  07 

•  38 

•  10 

T 

•  25 

*7i 

PENNINGTON  LOCK  2 

2.16 

PERRYV ILLE 

1,19 

•  68 

•  13 

•  17 

•  21 

PICKENSVILLE 

2*30 

.60  .40 

•  40 

•  90 

PINE  HILL 

.60 

.80 

•  33 

T 

PINE  LEVEL 

1.19 

.  13 

.  02 

•  42 

PLANTERSVILLE 

1.04 

•  10 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

4.57 

•  45 

■  20 

•  11 

.72 

■  68 

•  35 

.33 

•  34 

*  85 

PRATTV ILLE 

.87 

•  56 

■  03 

•  10 

•  15 

•  03 

PR  IMPOSE  FARM 

.79 

.13 

•  03 

•  04 

.03 

.41 

•  02 

.01 

.12 

PUSHMATAHA 

5.48 

.52 

•  16 

T 

•  52 

•  51 

•  99 

2.76 

RED  BAY 

3.92 

.03  2,16 

.16 

•  06 

•  26 

.48 

•  03 

•  64 

.10 

REFORM 

RECORD  MISSING 

RIVER  FALLS 

.59 

.20 

T 

.16 

T 

•  13 

.10 

T 

ROBERTSOALE  7  E 

3*31 

.02 

.02 

•05 

.39 

.53 

1.62 

.46 

ROCK  MILLS 

1.47 

•  03 

•  26 

•  21 

•  02 

•  03 

•  33 

•  49 

T 

•06 

RUSSELLVILLE 

3.00 

.90 

.30 

•  60 

.70 

•  50 

RUSSELLVILLE  2 

2.87 

•  90 

■  08 

•  SO 

•  87 

T 

•  52 

SAINT  BERNARO 

5.00 

•01  .38 

.71 

•  33 

.  14 

.86 

•  05 

•  03 

2.01 

.41 

.05 

5ANO  MT  STATE  FARM  API 

2.57 

.61 

•  18 

•  44 

•  47 

.il 

.17 

•  03 

•  47 

•  09 

SAYRE 

3.05 

•06  .17 

.96 

.07 

.13 

.67 

.02 

•  10 

•  38 

•  07 

.42 

SCOTTSBORO 

4.18 

.BO 

•  10 

.90 

.80 

•  35 

•  13 

•  78 

•  30 

SCOTTS80RO  SUBSTA 

4.15 

.39 

•  54 

■  20 

•  55 

•  54 

•  37 

•31 

•  06 

•  15 

•  27 

•  37 

•  40 

SEALE  6  - 

3.54 

.51  .99 

.66 

•  25 

•  30 

•  83 

SELMA 

2.27 

T 

.10 

T 

T 

T 

.10 

.07 

.31 

•  02 

T 

•07 

T 

•  05 

•  50 

•  90 

•  15 

SHEFFIELD  TVA  NURSERY 

3*71 

•  91 

.17 

•  15 

.60 

1.14 

•  08 

•  06 

•  07 

•  02 

■  26 

•  25 

SHOEMAKER  SPRINGS 

4.20 

•  80 

•  32 

* 

* 

1.91 

•  47 

•  09 

•  61 

SLOCOMB  4  S 

1 .25 

T  T 

•  24 

•  07 

•  34 

•  28 

•  32 

T 

SNOW  HILL 

2.28 

•  25  T 

.  15 

.  30 

•  25 

•  30 

•  43 

•  50 

•  10 

SOUTH  HILL 

2.53 

•  47 

.29 

•  52 

•  24 

.48 

•  10 

•  33 

•  10 

SUTTLE 

1*69 

1.23 

•  46 

SWAIM 

3.75 

.70 

•  32 

■  26 

•  50 

.72 

•  38 

•  16 

•  56 

•  06 

.07 

SYLACAUGA  2  W 

1.53 

.22 

•  59 

•  14 

•  11 

•  03 

•  44 

SYLVAN  I A 

3.47 

•30 

.45 

.  18 

•  64 

•  25 

•  29 

.42 

.04 

.19 

•  16 

•  28 

.27 

TALLADEGA 

1.77 

1.08 

T 

•  29 

•  24 

•  03 

.06 

•  07 

TALLADEGA  MORN  MTN  TWR 

1.05 

•  21 

.40 

•44 

T 

THOMASVILLE 

3.15 

.15  .04 

•  IB 

•  02 

.03 

•  45 

.  5y 

•  07 

•  04 

•  06 

1.43 

•  09 

THURLOW  DAW 

2.91 

.25 

1*65 

1*01 

TONEY 

4.15 

•  31 

.26 

•  12 

.72 

•  98 

•  09 

•  35 

.15 

•40 

.37 

.40 

TRAFFORD 

4.56 

1.53 

•  15 

.88 

.10 

1.73 

.17 

TROY 

1.17 

•  15 

■  09 

.  09 

•  65 

.  14 

•  05 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

2. IB 

.03     .03  1.05 

•  10 

•  01 

T 

•  02 

.  14 

•  19 

•  07 

•  03 

T 

T 

•  01 

.16 

T 

•  34 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

.62 

•03  a32 

•  95 

•  13 

•  04 

.02 

•  26 

•  31 

.03 

•  04 

■  11 

.38 

TUSKEGEE 

1.95 

1*02 

.93 

UNION  SPRINGS  6  W 

UNIONTOWN 

1.20 

.25 

.05 

•  60 

•  30 

UNIVERSITY  R 

1.B6 

•03  1*06 

•  13 

■  18 

•  14 

•  05 

.07 

•  20 

VALLEY  HEAD 

•  52 

.80 

•  15 

.81 

•  71 

•  18 

T 

VANCE 

1*09 

.68 

•  18 

T 

•23 

WADLEY 

1.96 

.61 

.50 

•  15 

•  70 

WALLACE 

•  55 

.40 

•  15 

WALNUT  GROVE 

1.62 

•  65 

•  42 

.55 

WATERLOO 

3.11 

1  «oo 

.68 

•  10 

.  10 

.50 

•  40 

•  10 

.23 

WEST  BLOCTON 

1.95 

•  70 

■  55 

.10 

.40 

.10 

WETUMPKA 

.83 

•  54 

•  10 

.07 

■  12 

T 

WHATLEY 

1.71 

.07 

.05 

.02 

•  10 

.06 

•  01 

•  41 

•24 

•  06 

.69 

WHEELER  DAM 

4.75 

1*10 

.23 

.20 

T 

.79 

1.19 

•  11 

•  22 

T 

.09 

T 

T 

•  82 

T 

WHI  TFIELD  LOCK  3 

1.47 

.10 

.06 

•  02 

•  23 

.12 

•  13 

•  02 

.57 

•  22 

WIDOWS  CREEK   STM  PLANT 

3.31 

.30 

.41 

•  22 

.40 

•  40 

.05 

.35 

.28 

.01 

.87 

.02 

WILSON  OAM 

4.04 

.97 

.24 

T 

•  12 

.55 

1.38 

•  11 

•  14 

•  07 

•  02 

•23 

•  02 

.19 

W  INFIELD  2  SW 

3.57 

.21  1.66 

•  69 

•  13 

.16 

•  13 

•  01 

T 

■  18 

•  33 

.07 

YATES  HYDRO  PLANT 

1.13 

.27 

•  01 

.04 

.51 

.30 

YOUNGS  STORE 

3.27 

1.52 

■  11 

.01 

•  06 

.50 

•  29 

•  02 

•  10 

•  08 

•  01 

.55 

T 

.02 

Sm  Bafor.DC  Nofo.  Following  Station  Inuox 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
MAY  1954 


Station 

Day  Of  Month 

| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

i  r 

TT 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.BERTVILLE  1  S 

MAX 

82 

as 

68 

55 

63 

71 

63 

66 

65 

70 

70 

64 

63 

76 

75 

77 

75 

75 

6/ 

67 

80 

83 

84 

81 

83 

SO 

85 

M  1 N 

62 

»0 

39 

39 

40 

41 

44 

39 

39 

44 

32 

53 

51 

51 

54 

38 

51 

SO 

41 

42 

51 

52 

55 

61 

62 

63 

64 

so!' 

.EXANDER  CITV  6  NE 

MAX 

85 

87 

83 

63 

71 

74 

80 

73 

69 

73 

69 

79 

72 

67 

67 

80 

80 

78 

80 

75 

73 

78 

83 

as 

85 

82 

83 

88 

87 

93 

89 

78.7 

MIN 

64 

63 

60 

40 

38 

35 

44 

SO 

40 

50 

50 

46 

56 

54 

51 

42 

45 

5  0 

53 

47 

96 

38 

41 

46 

46 

55 

58 

65 

58 

56 

59 

49.5 

(DALUS1A 

MAX 

92 

94 

,3 

88 

r« 

74 

78 

si 

80 

78 

79 

74 

89 

88 

74 

78 

84 

88 

87 

78 

n 

78 

83 

88 

92 

88 

83 

84 

85 

86 

94 

66 

66 

70 

46 

44 

49 

51 

56 

54 

51 

59 

53 

65 

57 

S3 

54 

55 

61 

63 

60 

so 

50 

56 

57 

52 

64 

63 

65 

61 

68 

69 

57.7 

W1STON  CAA  AP 

MAX 

84 

87 

72 

62 

68 

72 

75 

69 

69 

69 

74 

77 

67 

65 

67 

79 

79 

!t 

81 

66 

72 

75 

84 

84 

85 

81 

83 

84 

85 

94 

>< 

76.8 

MIN 

70 

68 

48 

42 

43 

39 

48 

48 

46 

48 

50 

51 

57 

56 

52 

48 

51 

57 

53 

45 

40 

43 

46 

54 

52 

60 

63 

67 

63 

64 

66 

52.8 

TMORE   STATE  FARM 

MAX 

91 

89 

89 

68 

74 

77 

83 

82 

80 

77 

79 

84 

79 

73 

76 

80 

87 

3  7 

85 

77 

76 

82 

88 

85 

85 

85 

65 

85 

85 

91 

93 

68 

70 

66 

43 

43 

48 

SO 

59 

51 

59 

58 

54 

65 

56 

52 

50 

56 

80 

64 

60 

47 

48 

55 

54 

56 

60 

66 

67 

68 

69 

68 

57.8 

J8URN  3  SK 

MAX 

85 

86 

87 

79 

66 

71 

74 

78 

73 

68 

72 

68 

82 

76 

69 

68 

81 

80 

80 

82 

70 

75 

80 

83 

85 

84 

82 

84 

66 

91 

95 

78.7 

MIN 

66 

66 

61 

42 

44 

43 

48 

57 

43 

54 

50 

50 

62 

57 

54 

45 

50 

52 

S3 

50 

43 

45 

53 

50 

50 

62 

64 

66 

60 

63 

63 

54.0 

Vt  NINETTE 

MAX 

89 

90 

93 

70 

75 

80 

82 

cO 

83 

82 

82 

80 

76 

70 

74 

85 

85 

BC 

80 

76 

78 

83 

88 

85 

79 

80 

82 

85 

86 

93 

01 

81.9 

MIN 

70 

70 

55 

45 

44 

50 

32 

60 

52 

52 

58 

54 

61 

57 

55 

56 

60 

62 

65 

60 

96 

S3 

57 

60 

58 

66 

66 

68 

70 

67 

66 

58.7 

■LLE  NINA  2  N 

MAX 

81 

88 

7* 

66 

69 

75 

75 

72 

72 

70 

75 

69 

69 

63 

75 

80 

81 

82 

78 

68 

73 

75 

81 

86 

85 

82 

83 

84 

85 

89 

>> 

77  .4 

MIN 

69 

69 

48 

37 

40 

41 

54 

41 

54 

40 

45 

54 

53 

55 

52 

51 

55 

63 

51 

49 

41 

45 

55 

54 

52 

60 

62 

65 

64 

61 

64 

53.0 

RM INGHAM  MB  AP 

MAX 

84 

86 

69 

61 

68 

73 

76 

72 

68 

69 

73 

74 

66 

67 

70 

80 

80 

78 

82 

67 

72 

76 

83 

84 

83 

83 

82 

84 

63 

90 

82 

76  .6 

MIN 

70 

67 

44 

39 

39 

41 

53 

45 

50 

52 

54 

54 

56 

56 

52 

48 

53 

59 

S3 

45 

40 

44 

47 

58 

57 

60 

66 

65 

64 

60 

6  I 

53.5 

IEMTON   3  SSE 

MAX 

88 

90 

S< 

69 

7* 

77 

84 

'9 

78 

78 

77 

84 

83 

71 

75 

83 

86 

B6 

77 

76 

77 

82 

88 

86 

86 

81 

82 

85 

87 

92 

95 

MIN 

66 

68 

64 

46 

39 

40 

44 

5  3 

44 

34 

53 

48 

66 

57 

49 

51 

48 

54 

60 

56 

41 

42 

48 

55 

50 

62 

66 

68 

65 

68 

6  5 

54.5 

IMDEN   3  NNM 

MAX 

86 

90 

84 

67 

71 

75 

80 

76 

72 

67 

64 

77 

73 

70 

71 

80 

82 

8? 

84 

82 

7  5 

78 

83 

86 

82 

82 

80 

86 

86 

94 

94 

79.3 

MIN 

67 

66 

55 

44 

39 

40 

48 

i» 

48 

51 

53 

52 

60 

57 

58 

48 

50 

57 

64 

58 

40 

42 

48 

54 

53 

58 

64 

66 

67 

60 

65 

54.5 

lMP  HILL  2  NW 

MAX 

83 

84 

65 

77 

65 

70 

74 

77 

71 

70 

71 

69 

80 

70 

66 

65 

78 

79 

70 

78 

68 

73 

77 

82 

85 

84 

81 

84 

85 

86 

s  i 

77  1 

MIN 

66 

68 

68 

40 

41 

39 

41 

46 

45 

52 

53 

47 

54 

55 

SO 

44 

48 

58 

59 

50 

41 

41 

46 

52 

52 

55 

63 

65 

62 

63 

83 

52.5 

NTREVILLE 

MAX 

85 

87 

89 

78 

67 

73 

77 

80 

75 

70 

73 

69 

79 

68 

71 

74 

81 

81 

82 

84 

It 

76 

78 

85 

88 

88 

85 

84 

92 

87 

94 

79.9 

MIN 

67 

67 

67 

41 

-0 

39 

50 

99 

46 

52 

53 

52 

54 

58 

59 

46 

50 

55 

57 

49 

19 

40 

47 

51 

52 

58 

65 

68 

65 

60 

6  s 

53.5 

ATOM 

MAX 

91 

90 

82 

68 

74 

78 

81 

re 

72 

72 

68 

78 

74 

70 

75 

84 

85 

55 

81 

76 

77 

83 

87 

85 

63 

86 

87 

92 

89 

92 

94 

81.2 

70 

69 

56 

43 

39 

40 

50 

57 

46 

57 

52 

51 

59 

55 

46 

47 

49 

58 

61 

58 

43 

42 

48 

51 

50 

56 

65 

69 

70 

65 

64 

54.  4 

TRONELLE 

MAX 

BB 

90 

80 

66 

72 

77 

82 

77 

78 

75 

75 

'6 

73 

69 

74 

83 

83 

84 

78 

75 

75 

80 

84 

85 

81 

80 

85 

86 

84 

90 

97 

80.1 

MIN 

72 

72 

56 

44 

46 

52 

55 

61 

57 

59 

57 

55 

62 

57 

55 

57 

58 

62 

65 

61 

52 

53 

60 

60 

61 

65 

67 

70 

70 

69 

7  0 

60.0 

tNTON 

MAX 

83 

85 

87 

78 

63 

70 

74 

78 

72 

68 

70 

68 

78 

71 

69 

71 

79 

78 

80 

80 

67 

74 

76 

83 

85 

84 

82 

77 

85 

87 

93 

77.3 

m  In 

65 

65 

65 

41 

44 

39 

42 

51 

45 

52 

53 

51 

54 

56 

56 

46 

51 

55 

57 

51 

39 

41 

46 

51 

53 

58 

60 

64 

60 

39 

6] 

52.6 

)DOVA 

MAX 

83 

89 

72 

62 

69 

75 

74 

72 

69 

74 

75 

77 

70 

64 

73 

80 

81 

81 

81 

68 

72 

76 

64 

86 

86 

83 

83 

87 

87 

92 

94 

78  0 

MIN 

68 

66 

50 

37 

36 

37 

49 

41 

47 

49 

49 

51 

54 

55 

53 

48 

51 

59 

51 

44 

36 

40 

43 

48 

52 

S3 

54 

63 

64 

60 

it 

50.6 

rroN 

MAX 

85 

87 

37 

76 

63 

69 

75 

BO 

73 

72 

65 

66 

78 

65 

70 

75 

79 

8: 

81 

80 

71 

73 

79 

85 

86 

85 

84 

77 

87 

89 

9.i 

77.8 

MIN 

68 

67 

66 

41 

42 

45 

55 

56 

53 

55 

53 

54 

58 

56 

59 

52 

49 

61 

62 

55 

9^ 

47 

52 

58 

58 

62 

66 

67 

66 

63 

65 

56.7 

CATUR 

MAX 

81 

89 

73 

58 

65 

73 

70 

67 

68 

66 

71 

70 

59 

61 

70 

76 

78 

78 

77 

65 

58 

68 

80 

85 

82 

81 

83 

83 

79 

87 

93 

MIN 

70 

70 

48 

40 

44 

45 

57 

47 

57 

47 

49 

57 

54 

55 

53 

52 

61 

64 

55 

51 

46 

48 

51 

57 

61 

63 

64 

65 

68 

64 

6  6 

55.8 

(lOPOLIS   LOCK  A 

MAX 

84 

86 

87 

73 

63 

70 

75 

81 

73 

66 

65 

76 

73 

73 

76 

79 

81 

80 

83 

71 

74 

71 

83 

87 

85 

86 

77 

89 

90 

92 

78.3 

MIN 

65 

68 

66 

42 

49 

47 

55 

se 

50 

54 

58 

56 

54 

54 

50 

53 

98 

62 

57 

54 

56 

53 

51 

60 

65 

69 

69 

66 

67 

63 

57.6 

IiOPOl:      LOC«    AN!)  DAM 

MAX 

86 

84 

88 

72 

07 

71 

76 

80 

78 

71 

67 

67 

76 

64 

67 

75 

80 

81 

81 

83 

70 

75 

84 

87 

85 

86 

78 

90 

90 

93 

78  .4 

MIN 

66 

68 

60 

44 

44 

43 

51 

55 

44 

55 

53 

53 

56 

56 

SO 

52 

59 

61 

55 

45 

45 

50 

57 

61 

66 

66 

60 

61 

62 

55.1 

■HAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

90 

91 

87 

71 

75 

77 

84 

78 

79 

78 

74 

86 

86 

75 

77 

80 

84 

86 

74 

77 

76 

81 

87 

as 

86 

79 

82 

85 

84 

92 

93 

81.9 

MIN 

67 

68 

55 

48 

44 

47 

48 

55 

48 

57 

57 

55 

63 

60 

53 

53 

57 

60 

64 

55 

48 

48 

33 

56 

55 

66 

65 

67 

67 

68 

»" 

57.3 

EAULA 

MAX 

88 

89 

84 

70 

74 

78 

82 

82 

77 

73 

68 

84 

82 

70 

71 

79 

83 

64 

81 

78 

78 

81 

86 

86 

84 

80 

85 

89 

87 

88 

94 

MIN 

66 

66 

68 

45 

43 

43 

47 

58 

46 

56 

56 

51 

58 

62 

54 

51 

55 

55 

63 

58 

47 

42 

51 

54 

53 

63 

63 

67 

66 

64 

58 

56  '.2 

ERGREEN  CAA  AP 

MAX 

88 

89 

84 

67 

7; 

76 

81 

76 

73 

75 

66 

83 

80 

71 

73 

81 

84 

85 

79 

73 

73 

82 

87 

86 

83 

84 

83 

84 

89 

90 

93 

80  4 

MIN 

68 

67 

50 

45 

40 

41 

46 

4  8 

44 

57 

52 

50 

60 

57 

51 

47 

50 

53 

60 

49 

41 

42 

49 

55 

52 

61 

67 

67 

67 

69 

66 

53.9 

FiRHOPE 

MAX 

90 

92 

83 

70 

75 

76 

81 

81 

82 

78 

82 

82 

78 

74 

78 

83 

83 

86 

80 

79 

76 

80 

87 

87 

83 

87 

88 

90 

90 

9; 

82.4 

MIN 

72 

70 

60 

47 

44 

50 

50 

58 

53 

60 

57 

55 

66 

59 

54 

56 

39 

64 

62 

61 

97 

48 

57 

59 

67 

67 

70 

71 

69 

69 

59.4 

F  :TTt 

MAX 

83 

83 

87 

77 

58 

69 

71 

71 

64 

74 

70 

72 

74 

65 

70 

72 

72 

78 

84 

84 

69 

75 

73 

79 

85 

87 

79 

84 

86 

87 

37 

76  .4 

MIN 

65 

66 

60 

44 

42 

40 

45 

-8 

54 

47 

52 

52 

54 

54 

51 

54 

52 

SO 

49 

46 

46 

46 

52 

*7 

49 

49 

50 

58 

65 

65 

64 

52.1 

Mr  MORGAN 

MAX 

85 

85 

85 

69 

72 

74 

80 

7  8 

80 

76 

77 

78 

79 

79 

77 

78 

83 

83 

80 

76 

75 

78 

81 

82 

80 

78 

81 

83 

85 

83 

8  6 

79.6 

MIN 

75 

75 

60 

S3 

56 

63 

63 

67 

62 

65 

64 

63 

67 

63 

65 

66 

71 

71 

68 

63 

62 

68 

68 

69 

70 

69 

73 

73 

72 

72 

66.5 

BcO  CITV 

MAX 

91 

90 

92 

86 

74 

75 

80 

84 

79 

74 

77 

69 

83 

80 

74 

84 

85 

88 

89 

80 

78 

77 

84 

90 

90 

87 

86 

87 

89 

91 

04 

MIN 

67 

67 

70 

43 

40 

46 

49 

59 

49 

57 

34 

54 

63 

55 

53 

SO 

55 

59 

63 

59 

46 

49 

55 

58 

54 

64 

65 

67 

67 

67 

68 

57^2 

•/■DEN  GAS  PLANT 

MAX 

86 

87 

SO 

59 

67 

73 

73 

5  9 

68 

67 

74 

74 

65 

65 

69 

80 

79 

76 

79 

65 

72 

74 

83 

85 

87 

83 

84 

86 

85 

91 

95 

76  8 

MIN 

68 

66 

51 

40 

39 

39 

48 

46 

48 

41 

45 

49 

55 

55 

51 

48 

51 

39 

" 

52 

41 

42 

44 

48 

S3 

58 

63 

66 

64 

58 

6  3 

51.7 

Gl 

MAX 

94 

94 

94) 

83 

75 

78 

80 

56 

83 

83 

83 

80 

88 

88 

82 

w 

84 

90 

90 

77 

60 

84 

86 

92 

91 

90 

80 

83 

87 

86 

95 

M  IN 

65 

66 

60 

47 

42 

42 

45 

53 

45 

58 

54 

51 

61 

60 

57 

52 

53 

54 

62 

60 

46 

50 

50 

56 

32 

61 

64 

64 

64 

65 

66 

S6?0 

SC»a-  =  s 

MAX 

89 

85 

87 

76 

64 

70 

74 

79 

71 

68 

70 

68 

76 

69 

67 

68 

80 

80 

79 

79 

6! 

72 

78 

83 

84 

83 

82 

61 

86 

87 

93 

77.2 

MIN 

66 

66 

66 

40 

40 

44 

54 

49 

52 

51 

51 

50 

56 

55 

S3 

54 

58 

61 

58 

52 

*3 

48 

52 

60 

60 

63 

62 

67 

64 

65 

68 

55.7 

Wnsboro 

MAX 

86 

88 

79 

66 

73 

77 

80 

73 

75 

67 

67 

78 

68 

70 

79 

80 

81 

82 

82 

71 

77 

80 

86 

87 

85 

83 

79 

89 

88 

93 

93 

79  .5 

MIN 

67 

68 

32 

41 

42 

46 

53 

52 

53 

54 

S3 

54 

56 

56 

S3 

56 

S3 

60 

61 

54 

46 

49 

54 

58 

60 

63 

64 

65 

67 

64 

60 

56.3 

•iVILLE 

MAX 

89 

91 

84 

70 

77 

78 

82 

7  9 

75> 

77 

67 

81 

84 

71 

75 

85 

87 

85 

80 

77 

79 

80 

86 

90 

85 

85 

78 

85 

91 

95 

08 

MIN 

65 

66 

70 

45 

42 

47 

49 

se 

49 

56 

54 

S3 

65 

56 

51 

52 

53 

57 

62 

57 

48 

48 

54 

S7 

56 

63 

64 

63 

65 

67 

67 

56.8 

■M'V1LL< 

MAX 

89 

78 

93 

64 

96 

63 

70 

66 

66 

66 

66 

71 

7P 

55 

63 

70 

75 

76 

77 

75 

64 

68 

71 

70 

80 

81 

79 

79 

80 

78 

87 

72  .  1 

MIN 

64 

62 

6? 

38 

38 

44 

55 

43 

44 

44 

SO 

34 

32 

53 

S3 

53 

38 

62 

55 

49 

43 

49 

51 

59 

60 

63 

62 

63 

67 

62 

68 

54.2 

Cj.AND 

MAX 

82 

84 

80 

66 

99 

71 

79 

75 

73 

74 

67 

81 

77 

68 

69 

75 

81 

81 

73 

73 

72 

77 

82 

83 

81 

75 

78 

83 

80 

90 

90 

77.1 

MIN 

71 

72 

36 

ss 

91 

34 

57 

63 

S3 

61 

60 

60 

69 

64 

60 

58 

63 

66 

69 

61 

S3 

55 

61 

64 

63 

70 

68 

66 

67 

68 

70 

62.3 

Hand  home 

MAX 

87 

88 

ea 

.3 

69 

72 

78 

72 

72 

68 

63 

78 

81 

72 

70 

77 

80 

S3 

70 

70 

73 

77 

84 

84 

80 

80 

80 

82 

85 

92 

93 

78.2 

MIN 

65 

67 

61 

43 

43 

50 

50 

3)7 

54 

55 

55 

54 

64 

57 

56 

52 

55 

37 

62 

55 

49 

S3 

57 

59 

38 

39 

63 

65 

65 

63. 

67 

57.2 

MVILLE  4  SSE 

MAX 

83 

88 

67 

38 

67 

73 

66 

6  8 

71 

67 

72 

71 

60 

64 

71 

79 

79 

79 

77 

67 

70 

70 

82 

84 

85 

61 

83 

B2 

60 

88 

93 

75.1 

MIN 

70 

65 

♦7 

61 

45 

42 

SO 

43 

49 

45 

43 

54 

S3 

53 

S3 

49 

50 

58 

55 

47 

41 

44 

45 

32 

S3 

60 

63 

65 

65 

62 

64 

52.8 

•Al ETTt 

MAX 

85 

85 

80 

6, 

70 

73 

79 

72 

70 

71 

66 

81 

71 

63 

63 

70 

81 

80 

76 

68 

73 

78 

83 

84 

83 

80 

83 

85 

90 

93 

95 

77.8 

MIN 

66 

64 

60 

40 

42 

43 

50 

54 

49 

51 

49 

56 

55 

30 

49 

S3 

37 

57 

51 

44 

46 

49 

32 

S3 

60 

60 

65 

60 

62 

64 

53.7 

.I^GSTON 

MAX 

86 

87 

73 

63 

71 

76 

84 

74 

70 

70 

66 

74 

64 

67 

78 

81 

82 

•2 

84 

72 

73 

81 

83 

86 

64 

85 

78 

89 

90 

92 

92 

78.7 

MIN 

69 

69 

51 

41 

41 

42 

31 

52 

50 

S3 

53 

55 

SS 

38 

49 

S3 

60 

61 

54 

43 

44 

37 

34 

37 

62 

66 

66 

67 

67 

67 

55.5 

ftoiti  following  Station  Io4«i. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


A I ABA* 

MAY  19! 


Station 

Day  Ol  Month 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

g 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LOCKMART 

MAX 

89 

89 

89 

84 

70 

74 

77 

83 

78 

80 

79 

79 

64 

86 

71 

75 

76 

82 

87 

88 

86 

80 

80 

76 

84 

90 

MIN 

68 

68 

71 

47 

41 

46 

51 

57 

48 

59 

59 

53 

66 

58 

53 

54 

55 

57 

62 

60 

50 

48 

52 

60 

55 

65 

66 

65 

65 

68 

69 

MADISON 

MAX 

85 

82 

87 

67 

60 

60 

63 

79 

80 

80 

79 

66 

71 

72 

82 

86 

84 

82 

84 

85 

81 

88 

MIN 

68 

68 

63 

37 

38 

40 

52 

40 

50 

39 

44 

53 

52 

53 

50 

50 

56 

62 

49 

48 

40 

43 

51 

53 

57 

59 

62 

65 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

87 

89 

80 

MIN 

65 

66 

52 

41 

41 

43 

51 

■  64 

54 

50 

55 

53 

53 

58 

59 

50 

52 

57 

62 

55 

45 

45 

52 

60 

58 

61 

64 

64 

65 

63 

67 

MARTIN  DAM 

MAX 

86 

88 

87 

63 

68 

72 

75 

70 

75 

66 

80 

79 

76 

75 

76 

82 

84 

84 

80 

82 

85 

85 

90 

94 

MIN 

66 

65 

59 

45 

48 

42 

44 

57 

45 

55 

53 

51 

61 

57 

51 

48 

52 

53 

57 

51 

50 

45 

56 

53 

50 

59 

62 

67 

60 

63 

63 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

89 

89 

82 

66 

73 

75 

80 

75 

73 

67 

66 

81 

78 

69 

72 

82 

83 

81 

77 

75 

78 

85 

86 

85 

83 

82 

83 

84 

94 

97 

MIN 

70 

71 

51 

48 

48 

50 

56 

57 

54 

58 

56 

56 

61 

61 

58 

53 

59 

62 

66 

54 

50 

51 

56 

60 

60 

67 

68 

70 

67 

67 

72 

MOBILE  KB  AIRPORT 

MAX 

87 

88 

69 

85 

80 

78 

77 

84 

87 

84 

81 

83 

85 

84 

84 

91 

90 

MIN 

73 

72 

51 

46 

46 

52 

53 

61 

55 

60 

59 

56 

61 

56 

53 

55 

58 

64 

64 

57 

50 

51 

58 

61 

61 

68 

68 

69 

71 

68 

70 

MOBILE 

MAX 

84 

85 

84 

83 

68 

76 

76 

61 

79 

77 

70 

85 

62 

83 

83 

82 

63 

83 

89 

MIN 

74 

73 

70 

47 

47 

51 

55 

62 

56 

62 

60 

58 

57 

59 

56 

58 

62 

57 

69 

62 

52 

53 

58 

63 

59 

68 

68 

72 

73 

73 

73 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

73 

8 1 

60 

7 1 

7  3 

80 

60 

82 

80 

84 

86 

95 

96 

MIN 

67 

69 

49 

45 

45 

44 

51 

53 

51 

57 

54 

53 

60 

60 

55 

51 

56 

61 

64 

54 

49 

48 

52 

58 

57 

65 

65 

68 

64 

66 

66 

MONTGOMERY   MB  CITY 

MAX 

79 

78 

84 

63 

81 

80 

63 

85 

96 

95 

MIN 

69 

70 

50 

46 

47 

50 

55 

59 

54 

57 

55 

55 

61 

59 

55 

53 

61 

62 

65 

56 

50 

52 

56 

63 

62 

67 

66 

69 

65 

68 

72 

MUSCLE   SHOALS   CAA  AP 

MAX 

85 

59 

70 

7  2 

57 

62 

75 

82 

79 

82 

84 

63 

87 

91 

MIN 

70 

64 

45 

39 

41 

45 

52 

44 

52 

45 

48 

55 

53 

54 

52 

53 

58 

61 

53 

51 

43 

47 

48 

56 

59 

62 

63 

66 

67 

63 

67 

ONEONTA 

MAX 

85 

80 

90 

68 

58 

66 

75 

7  5 

80 

80 

78 

80 

61 

71 

72 

83 

89 

83 

84 

8  5 

86 

86 

90 

MIN 

68 

63 

60 

39 

38 

38 

48 

42 

49 

40 

45 

50 

54 

55 

53 

50 

47 

58 

51 

51 

38 

42 

44 

51 

52 

57 

62 

66 

62 

57 

61 

OZARK 

MAX 

91 

91 

90 

85 

71 

74 

77 

61 

83 

78 

7  7 

72 

5b 

85 

7  1 

82 

84 

84 

77 

76 

76 

83 

88 

89 

87 

82 

84 

85 

84 

93 

MIN 

66 

67 

71 

45 

46 

48 

57 

52 

47 

55 

59 

53 

66 

58 

52 

51 

54 

57 

63 

60 

47 

49 

54 

57 

56 

64 

63 

68 

64 

67 

67 

PELL  CITY   5  NW 

MAX 

74 

82 

84 

83 

61 

62 

85 

82 

90 

MIN 

65 

64 

64 

40 

38 

42 

51 

44 

40 

39 

48 

49 

52 

54 

53 

45 

50 

52 

53 

50 

42 

42 

43 

43 

52 

57 

58 

64 

64 

57 

62 

PRATTV I LLE 

MAX 

90 

80 

63 

72 

7  7 

81 

75 

72 

70 

65 

80 

78 

71 

72 

81 

75 

86 

66 

86 

86 

86 

86 

95 

96 

MIN 

68 

67 

63 

44 

47 

44 

51 

58 

47 

50 

55 

58 

60 

60 

55 

49 

53 

57 

61 

54 

46 

45 

55 

54 

53 

61 

62 

68 

62 

66 

65 

PUSHMATAHA 

MAX 

89 

89 

73 

80 

6  5 

65 

73 

61 

81 

84 

76 

81 

84 

86 

83 

64 

85 

66 

90 

90 

MIN 

68 

69 

65 

40 

40 

41 

51 

55 

48 

49 

52 

52 

55 

55 

54 

48 

52 

59 

60 

55 

43 

48 

49 

54 

56 

58 

65 

66 

66 

63 

63 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

87 

88 

84 

74 

76 

79 

80 

81 

65 

79 

66 

8 1 

81 

74 

77 

85 

85 

83 

60 

80 

83 

88 

90 

89 

MIN 

71 

67 

59 

46 

43 

47 

48 

57 

49 

59 

55 

51 

65 

59 

53 

54 

58 

60 

66 

59 

47 

46 

54 

56 

54 

66 

66 

67 

70 

68 

68 

ROCK  MILLS 

MAX 

86 

86 

79 

74 

72 

76 

79 

77 

69 

73 

72 

80 

78 

63 

65 

82 

79 

80 

78 

84 

87 

84 

80 

85 

85 

90 

95 

95 

MIN 

67 

63 

48 

41 

42 

38 

45 

51 

42 

48 

50 

45 

52 

54 

51 

46 

47 

51 

54 

49 

39 

40 

42 

45 

47 

56 

59 

66 

5e 

59 

60 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

79 

80 

85 

56 

59 

66 

74 

67 

69 

68 

67 

74 

69 

56 

63 

78 

78 

76 

66 

?1 

73 

81 

84 

63 

80 

82 

85 

82 

90 

MIN 

65 

66 

63 

36 

37 

37 

45 

39 

53 

39 

44 

51 

52 

52 

51 

48 

48 

56 

47 

48 

37 

42 

44 

49 

54 

57 

59 

65 

65 

61 

59 

SAINT  BERNARD 

MAX 

85 

80 

89 

71 

57 

66 

72 

69 

66 

67 

68 

72 

75 

61 

64 

70 

78 

85 
85 

MIN 

63 

65 

63 

38 

40 

39 

49 

42 

41 

40 

44 

51 

S3 

54 

54 

48 

48 

59 

57 

50 

42 

42 

45 

45 

54 

53 

59 

59 

64 

60 

63 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

MAX 

75 

72 

80 

83 

82 

81 

84 

82 

82 

86 

92 

MIN 

66 

65 

50 

38 

38 

39 

55 

42 

50 

38 

43 

51 

53 

62 

52 

52 

54 

60 

51 

50 

38 

42 

45 

53 

55 

58 

61 

64 

64 

58 

66 

SCOTTSBORO 

MAX 

89 

78 

60 

68 

74 

66 

70 

72 

69 

74 

75 

66 

67 

73 

80 

82 

79 

MIN 

69 

69 

48 

37 

40 

38 

59 

38 

46 

36 

42 

50 

52 

55 

53 

49 

49 

61 

48 

48 

38 

43 

44 

50 

52 

58 

59 

65 

62 

61 

63 

SELMA 

MAX 

70 

82 

71 

83 

82 

82 

90 

87 

86 

85 

94 

95 

MIN 

67 

66 

55 

43 

42 

45 

51 

57 

51 

57 

54 

54 

59 

59 

60 

50 

54 

61 

65 

56 

47 

47 

52 

59 

57 

64 

67 

70 

65 

67 

69 

TALLADEGA 

MAX 

86 

87 

76 

61 

68 

73 

78 

70 

70 

69 

71 

78 

66 

66 

69 

80 

77 

81 

74 

72 

75 

84 

85 

86 

84 

85 

86 

84 

92 

96 

MIN 

68 

67 

52 

41 

41 

38 

47 

46 

44 

50 

52 

48 

56 

55 

53 

46 

50 

57 

55 

50 

38 

42 

44 

52 

51 

59 

62 

70 

61 

60 

62 

THOMASV I LLE 

MAX 

90 

66 

80 

70 

67 

63 

77 

67 

69 

8 1 

83 

83 

81 

75 

75 

82 

85 

87 

84 

85 

81 

87 

90 

92 

MIN 

69 

68 

65 

43 

41 

45 

52 

58 

50 

55 

51 

52 

60 

54 

54 

51 

53 

59 

63 

58 

48 

46 

55 

59 

57 

62 

65 

67 

65 

65 

69 

TROY 

MAX 

82 

78 

82 

84 

79 

75 

76 

80 

89 

89 

85 

82 

81 

82 

86 

95 

94 
94 

MIN 

66 

67 

61 

44 

42 

47 

53 

56 

52 

55 

52 

54 

65 

58 

54 

53 

60 

59 

63 

57 

48 

50 

61 

60 

59 

66 

66 

65 

63 

67 

68 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

86 

68 

63 

70 

78 

77 

75 

68 

72 

70 

76 

62 

68 

75 

MIN 

69 

66 

46 

41 

40 

41 

53 

48 

50 

51 

54 

54 

56 

56 

54 

49 

52 

61 

56 

48 

43 

44 

50 

56 

56 

62 

64 

63 

66 

62 

64 

TUSKEGEE 

MAX 

70 

70 

7  1 

68 

78 

69 

71 

70 

70 

79 

77 

76 

71 

80 

62 

64 

83 

78 

78 

82 

90 

88 

85 

83 

89 

88 

94 

96 

MIN 

61 

64 

59 

39 

33 

33 

43 

47 

34 

38 

38 

43 

50 

54 

44 

39 

41 

49 

50 

51 

41 

41 

43 

40 

44 

56 

64 

63 

63 

63 

64 

UNION   SPRINGS   6  W 

MAX 

87 

86 

85 

80 

88 

MIN 

UNIVERSITY 

MAX 

83 

86 

67 

62 

69 

75 

76 

72 

66 

71 

70 

75 

60 

65 

74 

81 

82 

79 

82 

66 

73 

74 

83 

86 

84 

81 

77 

87 

86 

92 

84 

M  IN 

68 

66 

46 

40 

41 

42 

53 

48 

51 

51 

54 

54 

55 

55 

54 

48 

52 

62 

56 

49 

43 

45 

51 

59 

59 

63 

64 

67 

65 

62 

66 

VALLEY  HEAD 

MAX 

80 

76 

69 

69 

72 

70 

67 

67 

70 

72 

72 

72 

70 

65 

70 

78 

78 

77 

79 

70 

72 

76 

eo 

80 

80 

80 

82 

79 

79 

85 

88 

MIN 

64 

42 

40 

38 

*2 

40 

44 

41 

48 

47 

47 

45 

51 

50 

51 

55 

54 

57 

42 

43 

40 

46 

40 

45 

54 

56 

63 

66 

65 

60 

62 

WETUMPKA 

MAX 

84 

86 

80 

67 

71 

74 

78 

73 

72 

69 

65 

77 

77 

68 

71 

77 

79 

81 

80 

70 

7* 

78 

81 

82 

64 

79 

80 

82 

84 

91 

91 

MIN 

69 

70 

71 

45 

45 

46 

51 

59 

49 

57 

55 

54 

61 

59 

55 

51 

56 

56 

63 

56 

46 

47 

55 

58 

55 

64 

66 

69 

64 

65 

65 
 1 

8 


81. 
57. 


75. 
52. 


55. 
78. 


81. 

59.  I 


79, 
56. 

78i 
59. 

74 1, , 
54. 

76 
50 


79 
56, 


79, 
54. 


82  ■ 
57 


79  >l 
50 


73  P 
50 


74  1 
52  ; 


77  Si 
51 


81 

57 


80  : 

48 


See  reference  notes  following  Stmtlon  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 

MAY  1954 


Day  of  month 


auuoo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0  ► 
H  < 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 

.15 

.17 

.09 

.  17 

.17 

.13 

.17 

.24 

.08 

.06 

.  11 

.10 

.07 

.06 

.09 

.11 

.17 

.00 

.44 

.18 

.11 

.30 

.17 

.  17 

.18 

.03 

.  15 

.25 

.14 

B4.40 

WIND 

29 

25 

69 

67 

42 

6 

21 

46 

24 

35 

57 

24 

60 

30 

12 

6 

21 

23 

58 

37 

18 

15 

16 

12 

32 

41 

7 

2 

29 

B  923 

FA  I  MOPE 

EVAP 

.18 

.21 

.17 

.23 

.21 

.24 

.20 

.24 

.23 

.  19 

.21 

.14 

.21 

.15 

.13 

.25 

.25 

.23 

.14 

.26 

.29 

.28 

.24 

* 

.40 

.09 

.26 

.  10 

.18 

.20 

.27 

6.38 

WIND 

7 

7 

50 

98 

43 

35 

22 

39 

25 

26 

20 

IS 

56 

53 

46 

27 

38 

50 

33 

52 

46 

42 

14 

* 

30 

6 

5 

7 

25 

15 

12 

944 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.34 

.18 

.22 

.35 

.31 

.21 

.19 

.  36 

.12 

.21 

.07 

.14 

.07 

.05 

.11 

.20 

.13 

.08 

.17 

.30 

.15 

.21 

.26 

.30 

.  10 

.28 

.15 

.  14 

.17 

.22 

.16 

5.95 

WIND 

23 

26 

31 

222 

148 

46 

22 

118 

30 

47 

15 

19 

25 

33 

29 

27 

15 

15 

21 

121 

69 

27 

18 

25 

10 

24 

20 

20 

20 

20 

10 

1296 

The  four  digit  Identification  numb 
Figures  aii  letters  following  the  i 
JMirt.it'..  r.    -.r       given  Id  the  Sta 


REFERENCE  NOTES 

n  in  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  vlll  be  | 
atlon  name,  sucb  as  12  SSW,   Indicate  distance  la  alios  and  direction  from  the  post  office, 
on  Index  are  In  local  standard  time. 


of  numbers  wlthli 


delayed  data  and  corrections  elll  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

loathly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  «U1  be  carried  lo  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Itatlooa  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  la  tbla  lssu 


Host  mad  hall  sere  Included  lo  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Its  lo  Table  3  are  from  aoa-recordlag  gages,  unless  other  vise  Indicated. 

in  Table  3.  5  and  6  and  snowfall  data  la  Table  7  are  for  the  24  hours  eadlag  at  time  of  observation.     Sea  the  Station 

on  ground  in  Table  7  Is  at  observation  tlae  for  all  except  leather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow 
raleot  of  saow  oa  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  Inches 
luccasslve  observations:  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  lo  the  snow/pack  result 


ndex  for  observation  time. 

ground  values  are  at  6:30  A.M.,  C.S.T.  WTB  K)(JIV  In  Table  7  means  the  water 
aore.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points 
n  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 


-  No  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  Is  Indicated  by  no  entry. 

«-  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  locluded  In  following  measurement,  time  distribution  unkaown. 

ft  Data  In  the  column  formerly  beaded  No.   of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  I,  1954. 

//  Cage  Is  equipped  with  a  windshield. 

D  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  the  Statloa  Index  the  letter  "C"   Indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and 
Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  laches  of  new  snowfall. 

II  One  or  sore  days  of  record  missing;     see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  th« 

R  Amounts   from  recording  gage    (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  la  Hourly  Precipitation  Data) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  aonth. 


published  later  In 

lue  for  a  full  month. 
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STATION  INDEX 


Station 

County 

4 

on 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Index! 

I 

I 

Longih 

I 

Temp  | 

|  Precip. 

ABBEVILLE 
ADDISON 

ADD  I SON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

DOM 
0063 
0071 
0140 
0148 

HENRY 

WINSTON 

LAWRENCE 

WILCOX 

MARSHALL 

2 
2 
: 

31  34 
34  13 
34  21 

32  14 

85  15 
87  11 
87  20 
87  25 

86  13 

465 

795 
990 
175 
1114 

6« 

HID 
KID 

8A 

bA 

WILL  I AM  W.  NOR DAN 

PALMER  GOOSEY 
U.S.  FOREST  SERVICE 
SIDNEY  J.  HAROY,  SR 
JESSE  M.  CULP 

c 
c 

3 
3 

ALEXANDER  CITY  6  NF 
AL ICEVI LLC 
ANDALUSIA 

ANN 1STON  CAA  AIRPORT 

0163 
017B 
D252 
0272 

03  3". 

TALLAPOOSA 
PICKENS 
COVINGTON 
CALHOUN 

11 

13 

6 

7 
2 

32  59 

33  08 
31  19 
33  35 

85  52 
88  08 

86  30 
85  51 

87  13 

660 
160 
350 
599 
500 

SP 

7A 
MID 

SP 

HID 
7A 

city  filter  plant 
Slant on  jones 
j.  raymond  shreve 
civil  aero.  adm. 
mrs.  lessie  hiller 

2  3  5  7 
3 

2  3  5  7 
2  3  3  7 
3 

ASHLAND 
ASHVILLE 
ATHENS 

A  T MORE  STATE  FARM 
AUBURN  3  SW 

0  3  6  9 
0377 
0  3  90 
0402 
0422 

CLAY 

ST.  CLAIR 
LIMESTONE 
ESCAMBIA 

1  1 

7 

12 
6 

33  16 

33  50 

34  48 

31  10 

32  34 

85  50 

86  16 

86  59 

87  29 
85  31 

1010 
570 
709 
300 
730 

OA 

HID 
OA 
7A 

8A 

HENRY  L.  MC  OUEEN 
S.  A.  CROW 
TVA-62 

ATMORE  STATE  FARM 
MRS.  MARTHA  I.MOORE 

C 

3 
3 

2  3  5      7  C 
2  3  9  7 

AUBURN  SCS  10 
AUTAUGAVILLE 
BAY  MINETTE 
8ELCREEN 
BELLE  NINA  2  N 

042  1 
0*40 
058  i 
0631 
0655 

LEE 

AUTAUGA 
BALDWIN 
FRANKLIN 
LIMESTONE 

11 
1 
9 

12 

32  36 
32  26 
30  33 
34  28 

85  29 

86  39 

87  47 
B7  52 
86  53 

700 
200 
268 
910 
600 

7P 
5P 

HIO 
6A 
7P 

SP 

SOIL  CONSERV.  SVC 
J.  B.  NEIGHBORS 
GROvER  W.  WOODWARD 
TVA-43 

ALA.  POLY.  INST. 

C 

2  3  5  7 

3  C 
2  3  5  7 

BERRY 
BEXAR  2  SE 
8 1 LL INGSLE Y 
BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

0748 
D790 
0823 
06-?  1 

D836 

FAYETTE 

MARION 

AUTAUGA 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

2 
1? 

2 

33  40 

34  10 

32  40 

33  34 

87  36 

88  07 
B6  43 
86  45 
86  50 

452 
529 
380 

610- 
694 

MID 
SP 

HID 
HIO 
6A 

Mil 

5P 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 
MRS. BELLE  WHITEHEAD 
JOHN  R.  THOMAS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS. CARRIE  B.HORTON 

C 

c 

3 

2  3  5      7  C 
CLOSED  10/53 

B 1  SHOP 
BOAZ 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  W 

09S  ' 
1  069 
1084 
1099 

COLBERT 
MARSHALL 
CRENSHAW 
ESCAMBIA 

12 
2 
6 
6 

34  39 
34  13 
31  35 
31  04 

88  07 
86  10 

86  16 

87  03 
85  *5 

470 
1075 
274 
85 
660 

6P 

7A 
7A 
7A 
6A 
SP 

TVA-42 

MILFORD  H.  DOOLEY 
R.  E.  HENDERSON 
MRS.  CLARA  T.  PEAVY 
MISS  M.LOUISE  JONES 

3 

3  C 
3 

2  3  5  7 

BRUNOIOGE 
C AL  ERA 

CAMDEN  3  NNW 

CAMPBELL 

CAMP  HILL  2  NW 

i28e 
1300 
1315 
1324 

PIKE 

SHELBY 

WILCOX 

CLARKE 

TALLAPOOSA 

5 
7 
1 
13 

31  43 
33  06 

32  02 
31  55 

85  49 

86  45 

87  19 
87  59 
85  41 

515 
500 
110 
93 

5P 
6A 

7A 
8  A 
5P 
HID 
6A 

GEO.  L.  HICKS 
ZEMMA  P.  HOLCOMBE 
ALA .  POLY.  INST. 
WM.   H.   GRIFFIN,  JR 
ALA.  POLY.  INST. 

3 
3 

2  3  5  7 

C 

2  3  5  7 

CARBON  HILL 

CENTER  GROVE 

CENTREVILLE 

CHATOM 

CH I LDERSBURG 

1377 
1492 
1520 
I  566 
1615 

WALKER 
MORGAN 
BIBB 

WASHINGTON 
TALLADEGA 

2 
12 

3 
13 

33  54 

34  23 
32  57 
31  28 

37  32 

86  38 

87  08 
B8  15 
86  21 

430 
780 
230 
195 
480 

7A 
6P 

7A 
7A 

6P 
6A 

MISS  MARY  C.  RAY 
TVA-66 

W.  0.  HOLL I F I  ELD 
CHAS.  C.  SMITH 
ALABAMA  POWER  CO 

3 
3 

2  3  5  7 
2  3  5  7 

C1TRONELLE 
CLAIBORNE 
CLANTON 
CLAYTON 
COFFEE  SPRINGS 

1685 

16  90 

1694 
1728 

lec? 

MOBILE 
MONROE 
CHILTON 
BARBOUR 

9 
1 

5 

31  OS 

31  32 

32  51 
31  53 
31  10 

88  14 
87  31 
86  38 
85  27 
85  55 

331 
183 
580 

265 

6P 
7A 

6P 

7A 
6A 
6A 

B.  0.  JONES 
TOLLIE  L.  HASKEW 
MARION  W. EASTERL ING 
CHARLES  L.  WESTON 
SAUL  R.  SMITH 

2  3  5  7 
3 

2  3  5  7 
3 
3 

COLBERT  STE-tM  PLANT 
COLLINSVILLE 
COLUMBIA  1  W 
CORDOVA 

1819 
L849 
1865 
1940 
2079 

COLBERT 
DE  KALB 
HOUSTON 
WALKER 
SUMTER 

12 
7 

5 
2 

34  45 
34  15 
31  18 
33  46 

B7  51 
85  52 
85  08 

87  11 

88  23 

479 
734 
130 
334 
215 

5P 

7A 
7A 
7A 
BA 
7A 

TVA-462-A 

MRS.   S.  CUNNINGHAM 
REX  H.  CANADAY 
MRS.  C.  GRESHAM 
REUBEN  P.  HARRIS 

3  C 

3 

3 

2  3  5  7 

DADEVILLE 
DADEVILLE  2 
DANCY 
DANVILLE 

2119 
2124 
2141 
2 :  -  l 
2i  be 

TALLAPOOSA 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

MORGAN 

MARENGO 

11 
11 
13 
12 

32  50 

32  50 

33  00 

34  25 

65  45 
85  46 
68  17 
B7  04 
67  39 

760 
730 
207 
595 
220 

7A 

6A 
«ID 
7P 
7A 
7A 

DR.  W.  B.  FULTON 
i.  CLAY  PLESS 
E.  F.  SMITH 
TVA-503 

JAMES  M.  CREWS 

C 

3 

3 

DECATUR 
OECATUR  * 

DECATUR  SUBSTATION 
OEMOPOLIS  LOCK  * 
OEMOPOLl?  LOCK  6  OAM 

2216 
2221 
2240 
2245 

MORGAN 
MORGAN 
MORGAN 
SUMTER 
MARENGO 

12 
12 
12 
13 

34  37 
34  35 
34  36 
32  31 

86  56 
86  59 

86  58 

87  51 
87  50 

573 
582 
586 
100 
100 

SP 

eui 

BA 
BA 

7A 

C£ 

MRS.  FREDA  TRIMBLE 

TVA-63-B 

TVA-411 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  7 
3 

2  3  5  6  7 
2  3  6  7 

DOT HAN  CAA  AIRPORT 

DOT HAN  4  N 

ELBA 

ELROD 

EUFAULA 

2372 
2577 
212  1 

HOUSTON 

HOUSTON 

COFFEE 

TUSCALOOSA 

BARBOUR 

5 
5 
10 
13 

31  14 
31  17 
31  25 
33  15 

85  26 
65  24 

86  04 

87  48 
85  08 

321 
300 
204 
262 
254 

MID 
5P 

MID 
MID 
BA 

CIVIL  AERO.  ADM. 
CHARLIE  W.  CLEARMAN 
SARA  L.  ENGLISH 
K .  V.  BERRY 
HARRY  E,  MAUGANS 

2  3  5  7 

C 

3 

3 

2  3  5  7 

EUTAW  LOCK  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKV1LLE 

z  T42 
2763 
2tl  J 
2832 
2840 

GREENE 

CONECUH 

BALDWIN 

COVINGTON 

MORGAN 

2 
9 
1  2 

32  47 
31  25 

30  32 

31  06 
34  2  2 

87  50 
87  02 
87  55 
86  33 
B6  55 

114 
252 
23 
232 
620 

MID 
5o 

HID 
SP 
8A 
7A 

E.  e.  HOLBROOK 
CIVIL  AERO.  A DM. 
HAROLD  F.  YATES 
U.S.  FOREST  SERVICE 
TVA-384 

3  C 
2  3  5  7 
2  3  5  6  7 

3 

3 

FALLS  CITY  BLK  PONO  TWR 

FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  ROCK 

FLORENCE  AT  LOCK 

286  i 
2883 
!  94  5 
2976 

WINSTON 
MADISON 
FAYETTE 
JACKSON 
LAUDERDALE 

2 
12 
13 
12 

34  04 
34  36 

33  41 

34  46 

67  20 

66  34 

67  50 
85  41 
87  40 

650 
641 
350 
1380 
450 

« 

7A 
BA 

U.S  .  FOREST  SERVICE 
TVA-576 

TERRELL  F.  CANNON 
TVA-3B7 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 
3 

2  3  5  7 
3  C 
3 

FORT  DEPOSIT  1  W 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

303! 
3  04  ? 
3105 
3151 

LOWNDES 
BALDWIN 
DE  KALB 
MONROE 

7 

a 

31  59 

30  14 
34  26 

31  26 

88  01 

85  43 
87  24 

86  00 

480 
10 
879 
410 
554 

6P 

'ba 

4P 

6A 
8A 

8A 

ALICE  C.  LAMAR 
WM.  H.  CHANDLER 
JOHN  W.  PATE 
MRS.   NELIA  MCKENZIE 

3 

2  3  5      7  C 
3  C 
2  3  5  7 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GENEVA 
GOODWAT  ER 

5  1 1.  0 

3200 
3?  55 
3399 

ETOWAH 
SUMTER 
CULLMAN 
GENEVA 

7 
13 
2 
5 

34  01 
32  49 
34  01 
31  02 

88  09 
86  45 

85  52 

86  03 

565 
150 
500 

1010 

pa 
7A 

SO.  NATURAL  GAS  CO 
FRANK  J.  FIELDS 
MRS.   6.  MC  KENZIE 
REBECCA  CAMPBELL 
CITY  WATER  PLANT 

2  3  5  7 
3 

3  C 
2  3  5  7 

GORGAS 
GREENSBORO 
GREENVILLE 
GREENVILLE  2 
GULF  SHORES  2  SSE 

3511 
3519 
3524 
3559 

WALKER 
HALE 
BUTLER 
BUTLER 

2 
2 
6 
G 

33  39 
32  42 
31  50 
31  50 

67  36 
66  38 

66  38 

67  40 

220 

420 
10 

6P 
5P 

6P 
8A 
MID 
7A 

ALABAMA  POWER  CO 
N.  HAMNER  C06BS 
CECILE  T.  LEWIS 
CLAUDE  CONN,  JR 
GULF  STATE  PARK 

2  3  5  7 
2  3  5  7 

C 

GUNTERSV ILLE  CITY  W  WKS 
GUNTERSVI LLE  DAM 
HALEYV1LLE 
HAMILTON 

HARR1 SBuRG  CAHABA  TOMER 

3578 
3583 
36?  c 

3697 

MARSHALL 
MARSHALL 
WINSTON 
MARION 

12 
12 
2 
13 

34  22 
34  26 

34  14 

34  06 

86  17 

86  24 

87  37 
87  59 
87  11 

610 
611 
947 
498 
600 

7A 

7A 
BA 

TVA-403 
TVA-70 

ELMER  L.  SH1PMAN 

REX  COOPER 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3  C 
3 

2  3  5      7  C 

HAYNEVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
HICHTOWER 
HODGES 

3748 

3761 

3816 
3842 
3899 

LOWNDES 
HENRY 
CRENSHAW 
CLEBURNE 

1 
5 
c 
11 

32  11 
31  21 
31  57 

33  32 

86  35 

85  20 

86  19 
65  24 

87  56 

200 
370 
59*. 
1175 

4P 

5P 

BA 

OA 
6A 

MAX 1NE  E.  WATSON 
ALA.  POLY .  INST. 
LUKE  JORDAN 
THOMAS  J.  HART 
FRANK  L .  HAYNES 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  7 
3 

HUNTSVI LLE  SUBSTATION 
HUWTSVILLE  A  SSE 
HYTOP 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 

A  06  0 

4066 
4099 
4192 
4196 

MAD  I  SON 
MADISON 
JACKSON 

TALLADEGA 

12 
12 
12 

34  43 
34  42 
34  54 

33  32 

66  35 
66  35 
86  05 
66  01 
66  12 

611 
610 
1500 
10 
475 

HID 

HIO 

7A 
SP 

TVA-65 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
TVA-78 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  5  7 
3 

3 

JACKSONVILLE 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
LAY  DAM 
LEEDS 

4209 
4306 
4502 
"•c  0? 
4619 

CALHOUN 

ELMORE 

CHAMBERS 

CHILTON 

JEFFERSON 

7 
7 
11 
7 
3 

33  49 
32  37 
32  54 

32  58 

33  33 

85  45 

86  15 

85  2* 

86  31 
86  33 

710 
290 
830 
420 
636 

6P 

HID 
6A 
6P 

7A 

FLOY  E.  OWEN 
ALABAMA  POWER  CO 
CLARENCE  H.  FINCHER 
ALABAMA  POWER  CO 
MRS.  MARY  K.  LEE 

C 

3 

2  3  5  7 
3  C 
3 

LEESBURG 
LIVINGSTON 
LOC KMART 

4627 
4798 
4822 

CHEROKEE 

SUMTER 

COVINGTON 

7 

13 
■-> 

34  11 

32  35 
31  01 

85  46 
88  11 

86  22 

589 
160 
290 

7*P 
8A 

7P 
BA 

RUFUS  M.  Sf WELL 
PROF.  E.  J.  MUPPHEY 
H.  C.  YOUNG 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  7 

]      1— ALABAMA i      2-BLACK  WARRIOR!      3-CAHABA,      4-CHATTAH00CHEE ,      5-CHOCTAWHATCHEE .  6-CONECUH, 
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Station 

|  Index  No. 

1  Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

LOCK  17 

4853 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

280 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

MADISON 

4976 

MADISON 

12 

34  42 

86  45 

573 

9A 

9A 

HARRY  R.  TAYLOR,  JR 

2  3  5 

7  1 

MAGELLA 

JEFFERSON 

654 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

MAGNOLIA 

MARENGO 

B7  39 

1B5 

HID 

JR.  T.  H.  GAILLARD 

< 

MARION 

B I LLY  R  .  SAWER5 

3 

( 

MARION  JUNCTION 

5116 

DALLAS 

3 

32  26 

87  14 

204 

6A 

MRS .  MARGARET  SMITH 

3 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

3 

32  26 

87  13 

200 

6P 

6P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

MART  IN  OAM 

Si  40 

ELMORE 

1 1 

32  40 

e5  55 

340 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  5 

6  7 

MAXWELL  FIELO 

5202 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

B6  21 

165 

MID 

M  1  D 

U.S. ARMY  A  J  R  FORCES 

2  3  5 

7  ^ 

MC  CALLA  2  NE 

5233 

JEFFERSON 

2 

33  21 

66  59 

550 

6A 

JAMES  8.  ELLIOTT 

3 

MELVIN 

5354 

CHOCTAW 

13 

31  56 

88  27 

354 

7A 

JOHN  R.  LAND 

MERTZ  PONDV1LLE  TOWER 

5382 

BIBB 

Si 

32  53 

87  20 

600 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

MIDWAY 

5397 

BULLOCK 

4 

32  04 

85  32 

MID 

MATHEW  W.  HALL 

( 

MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

1 

32  06 

87  22 

78 

BOOKER  T .  R IDGEWAY 

3 

5439 

11 

32  27 

85  54 

206 

T.  C.  CARR 

3 

MITCHELL  DAM 

5465 

CHILTON 

7 

32  46 

86  27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5470 

MOBILE 

9 

30  41 

88  15 

211 

HID 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

MOBILE 

5463 

MOBILE 

9 

30  42 

88  02 

71 

8A 

8A 

R03T . G . BETANCOURT , JR    2  3  5 

7  ■ 

MONTE  SANO 

5529 

MADISON 

12 

34  45 

86  31 

16S0 

7A 

TVA-530 

3 

MONT EVA LLO 

5537 

3 

33  06 

66  52 

462 

BA 

M.  P.  JETER 

3 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

5350 

MONTGOMERY 

, 

32  18 

86  24 

198 

MID 

HIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

?  ( 

MONTGOMERY  WB  CITY 

55  55 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

66  18 

201 

MID 

SP 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  i 

MOULT ON 

5t>?5 

LAWRENCE 

1? 

34  29 

87  17 

630 

7A 

1 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5  F49 

COLBERT 

)  I 

34  45 

67  37 

536 

MID 

HIO 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

5785 

1 

31  43 

87  16 

182 

S.  B.  HELTON 

3 

NEW  BROCKTON 

5842 

COFFEE 

t 

31  23 

85  56 

450 

MID 

E  .  EARL  B0YET1 

NEWBURG 

5847 

FRANKLIN 

i  2 

34  29 

67  35 

660 

7A 

TVA-644 

3 

NEW  MARKET 

566? 

MADISON 

12 

34  55 

96  26 

760 

7A 

NEWTON 

5875 

DALE 

5 

31  20 

8  5  36 

220 

7A 

8ASCUM  N.  BROWN 

3 

6121 

2 

33  57 

86  29 

857 

7A 

L.  E.  SELLERS 

2  3  5 

7 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

32  18 

67  14 

200 

EDWARD  B.  WARREN 

3 

OZARK 

6218 

DALE 

S 

31  28 

65  39 

380 

8A 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  5 

7 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

12 

34  40 

86  20 

610 

PALMEROALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

3 

33  44 

86  41 

798 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

3 

PELL  CITY  5  NW 

6328 

ST.  CLAIR 

7 

33  38 

66  21 

950 

6A 

6A 

A.   F.  BOWMAN 

2  3  5 

T 

PENNINGTON  LOCK  2 

6-  " 

CHOCTAW 

32  08 

88  02 

20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

PERRYVI LLE 

6  3b:- 

PERRY 

3 

32  37 

87  06 

490 

8A 

C.  M.  PLUMMER 

3 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

1 

31  35 

67  16 

195 

MID 

1 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

1  i 

33  13 

68  16 

163 

MRS !  DORA  I.  CLAY 

3 

PINE  H  LL 

6460 

WILCOX 

1 

31  59 

87  36 

110 

7A 

MR S.DEL LA  L.  OAKLEY 

3 

PINE  LEVEL 

S466 

MONTGOMERY 

32  04 

86  04 

506 

7A 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

3 

PLANTERSVILLE 

65CP 

DALLAS 

1 

32  39 

86  56 

240 

7A 

0.  M.  BARNES 

3 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

12 

34  57 

85  55 

633 

7A 

PLEASANT  HILL 

6526 

DALLAS 

1 

32  09 

86  55 

Hit 

MRS.  W.R.  LANG 

PRATT  VILLE 

6640 

AUTAUGA 

1 

32  28 

86  28 

281 

6P 

CONT INENTAL  GIN  CO 

2  3  5 

7 

PRIMROSE  FARM 

6664 

MONTGOMERY 

l 

32  18 

86  15 

180 

SIOON 

W.  E.  ELSBERRY 

3 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

88  21 

260 

8A 

BA 

MRS .  JANIE  C .  BROWN 

2  3  5 

REO  BAY 

6805 

FRANKLIN 

1/ 

34  27 

88  09 

627 

REFORM 

6647 

PICKENS 

13 

33  23 

88  01 

242 

WILLIAM  T.  AMBROSE 

3 

RIVER  FALLS 

693  1 

COVINGTON 

6 

31  22 

86  32 

50 

JOHN  R.  BRADLEY 

3 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

b 

31  22 

86  31 

60 

M  [  D 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

ROBERTSDALE  7  E 

69BB 

BALDWIN 

9 

30  33 

87  36 

148 

6P 

CARL  BOSECK 

2  3  S 

7 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

33  09 

85  16 

745 

6° 

6A 

JAMES  B.  BAILEY 

2  3  5 

7 

RUSSELLV1 LLE 

7126 

FRANKLIN 

1  2 

34  30 

67  44 

740 

TVA-725 

3 

RUSSELLV1 LLE  2 

7131 

FRANKLIN 

12 

3*  31 

87  44 

860 

7A 

7A 

CARL  C  VAN  SITTERT 

2  3  5 

7 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

, 

34  12 

66  47 

802 

7A 

7  A 

FR.  ROGER  LOTT 

2  3  5 

7 

SAND  MT. STATE    FARM  API 

7207 

DE  KALB 

i  :■ 

34  17 

85  56 

1195 

6P 

6P 

ALA,  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

SAYRE 

72B2 

JEFFERSON 

2 

33  43 

66  58 

304 

DORA  R.  WEBSTER 

3 

SC0TTS60R0 

7304 

JACKSON 

12 

34  41 

86  02 

660 

CP 

'p 

MRS.  KINZ1E  BOEO 

2  3  5 

7 

r3io 

1? 

34  41 

86  01 

660 

TVA-76-A 

3 

SEALE 

7328 

RUSSELL 

32  18 

85  10 

370 

8  A 

FRED  E.  OOUM 

CLOSED 

9/53 

SEALE  6  W 

7329 

RUSSELL 

I 

32  18 

85  15 

550 

WILLIAM  G.  GALLUPS 

3 

5ELMA 

r36C 

DALLAS 

1 

32  25 

87  00 

147 

5P 

JOHN  0.  RHODES 

2  3  5 

7 

SHEFFIELD  TVA  NR5Y 

7415 

C0L6ERT 

12 

54  it 

87  42 

505 

TVA-49 

3 

7460 

1  Z 

34  51 

87  12 

610 

TVA-662 

3 

S LOC OMB  4  S 

7576 

GENEVA 

31  03 

85  36 

270 

6A 

PATRICK  H.  SMITH 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

1 

32  00 

87  01 

225 

MRS.   EVA  R.  RAY 

3 

SOUTH  HILL 

76  71 

DE  KALB 

j  ; 

34  24 

86  02 

990 

7A 

TVA-75 

3 

SUTTLE 

7963 

PERRY 

3 

32  32 

87  11 

145 

J.  F.  SUTTLE,  JR. 

3 

12 

34  53 

86  13 

665 

/A 

TVA-385 

3 

SYLACAUGA  2  W 

7994 

TALLADEGA 

33  10 

86  17 

548 

PA 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

SYLVANIA 

eui? 

DE  KALB 

12 

34  34 

65  49 

1400 

7A 

TVA-386 

3 

TALLADEGA 

B024 

TALLADEGA 

7 

33  27 

86  06 

565 

6P 

6P 

C.   D.  WEAVER 

2  3  5 

7 

TALLADEGA  HORN  MT.  TWR 

8032 

TALLADEGA 

33  18 

86  04 

1919 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

61 78 

13 

31  55 

67  44 

395 

BA 

LEROY  GATES 

2  3  5 

7 

THORSBY  1  SW 

6204 

CHILTON 

32  54 

B6  44 

200 

HID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

THURLOW  DAM 

6215 

ELMORE 

11 

32  32 
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ALABAMA  -  JUNE  1954 


A.  R.  Long,  Section  Director,  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 


Temperature 


Mean  temperature  for  June  was  79.2°,  or  0.7°  above  normal, 
following  an  abnormally  cool  May.     Temperatures  in  the 
northern  division  of  the  State  averaged  0.4°  above  normal; 
in  the  middle  division,  1.3°  above  normal;  and,  in  the 
southern  division,  0.8°  above  normal.     Temperatures  were 
generally  below  normal  during  the  period  3-7,  inclusive, 
and  generally  above  normal  for  the  rest  of  the  month, 
with  many  stations  reporting  dally  maxima  of  100°  or 
over  during  the   last  five  days  of  the  month.  Highest 
temperature  reported  was  108°  at  Greenville  and  Selma, 
both  occurring  on  the  28th.     This  is  the  highest  tempera- 
ture of  record  (1927-1954)  for  Greenville,  the  previous 
highest  being  106°  in  June  1930,  and  106°  in  July,  1952. 
This  is  also  the  highest  temperature  of  record  (75  years) 
for  Selma,  the  previous  highest  being  107°  on  July  23-24, 
1952.     The  maximum  temperature  of  107°  at  Eufaula  on  the 
28th  equals  the  record  (71  years)  set  on  July  24,  1952. 
Lowest  temperature  reported  during  the  month  was  43°  at 
Alexander  City  6  NE  and  Fayette,  both  occurring  on  the 
5th. 

Precipitation 

Average  precipitation  was  2.08  inches,  or  2.18  inches 
below  normal,  being  only  49  per  cent  of  the  normal  June 
amount.     June  made  the  sixth  consecutive  month  with  State 
precipitation  below  normal.     Greatest  monthly  total  was 
7.03  inches  at  South  Hill;  the  least,  0.05  inch  at  Alberta 
Greatest  24-hour  amount  was  3.84  inches  at  Coffee  Springs 
on  the  18th. 

Precipitation  statistics  for  the  first  six  months  of 
1954  are  given  in  the  following  Table: 


Division  of 
State 

Northern 

Middle 

Southern 

STATE 


Normal  6 -months 
Total 

28.82  inches 

27.62  inches 

29.45  inches 

28.95  Inches 


6 -months  Percentage 
Deficiency    of  Normal 


6.26  inches 
11.41  inches 
15.05  inches 
10.29  inches 


78% 
59% 
49% 
64% 


Our  Mobile  office  reports  as  follows:     "Record  drought 
continues  and  rainfall  deficiency  for  1954  now  totals 
21.20  inches.    Total  rainfall  this  year,  12.25  inches 
which  is  about  one  third  of  normal."     (Please  see  pre- 
cipitation map). 

All  major  rivers  in  Alabama  have  been  at  abnormally  low 
states  during  the  first  six  month  of  1954,  although  very 
few  low  water  records  have  been  broken.     The  stage  of 
1.33  feet  recorded  at  Marion  Junction,  Alabama,  on  the 
Cahaba  River,  on  June  30,  1954,  is  the  lowest  stage  of 
record  (1937-1954)  for  June.    The  previous  low  stage 
was  1.84  feet  on  June  30,  1941. 

As  a  result  of  the  severe  drought ,  agricultural  special- 
ists estimated  damages  of  $100,000,000  to  agriculture 
as  of  June  30,  1954.    There  were  478  forest  fires,  burn- 
ing over  15,021  acres  of  forests  and  woodlands.     The  U.  S. 
Geological  Survey  reports  as  follows  for  June:  "Stream 
flow  in  general  continued  far  below  normal  throughout 
the  State  for  the  fifth  consecutive  month,  ranging  down 
to  near  one-half  normal  in  the  central  part  of  the  State, 
and  to  near  one-third  of  normal  in  the  southeast.  The 
average  flow  at  the  Index  station  on  the  Conecuh  River 
at  Brantley  was  the  lowest  average  June  flow  in  16  yearB 
of  record.     Storage  in  Lake  Martin  was  near  normal." 


2d:     Light  hail  fell  for  about  3  minutes  during  an  after- 
noon thunderstorm  at  McCalla.    Hail  stones  were  described 
as  being  about  the  size  of  field  peas,  or  small  lima 
beans.     About  three  hours  later,  another  thunderstorm, 
with  light  hall,  occurred  in  the  area.     Light  hail  was 
also  reported  in  north  Madison  County  and  in  the  Talladega 
area. 

2d:     Light  hail  was  reported  in  the  Talladega  area. 
Sail  stones,  averaging  1/2  to  3/4  inches  in  diameter, 
with  the  largest  stones  reported  as  beln^  the  size  of 
golf  balls,  fell  a  few  miles  southwest  of  Birmingham 
during  the  late  afternoon  of  the  2d.     From  5  to  10  per 
cent  of  the  ground  was  covered  with  hall  stones. 

3d:     Light  hail  was  reported  in  the  Birmingham  area. 


12th:     Light  hail  was  reported  in  the  Selma  area. 

16th:     Light  hail  was  reported  in  the  Florence  area. 

26th :     Light  hail  was  reported  in  the  Dancy  area. 

29th:     Light  hail  was  reported  in  the  Thomasville 
area. 

Crops 

Cotton:     Considerably  warmer  weather  in  June  resulted 
in  the  rapid  growth  of  cotton  in  northern  counties; 
first  blooms  were  reported  in  Chilton  County  during 
the  last  decade  of  the  month;  the  crop  is  3  to  4  weeks 
late  in  most  northeastern  counties;  blooms  and  squares 
were  reported  in  central  counties  the  latter  part  of 
the  month.     Corn:     The  crop  was  in  excellent  condition 
in  northern  counties  throughout  most  of  the  month, 
but  was  beginning  to  need  rain  at  month's  end;  early 
corn  was  beginning  to  show  the  effects  of  the  drought 
by  June  1st  in  southern  counties,  and  the  crop  was 
firing  in  Dallas,  Montgomery  and  other  counties  in 
south  Alabama  by  mid-month,  and  considerable  wilting 
and  curling  was  evident  during  the  daytime;  and,  by 
the  end  of  the  month,  old  corn  was  in  poor  condition 
in  southern  counties,  with  some  fields  in  Crenshaw 
and  Pike  Counties  a  complete  failure.     Late  corn  in 
southern  counties  was  showing  the  effects  of  the 
drought  by  the  end  of  June.     Small  Grains  and  Cover 
Crops :     During  the  first  week  of  June  the  small  grain 
harvest  was  about  completed  in  the  southern  half  of 
the  State  and  was  Just  beginning  in  northern  counties. 
Planting  of  grain  sorghum  was  active  in  central  and 
southern  counties  where  soil  moisture  conditions 
permitted.     Crimson  clover  was  combined  for  seed  in 
Madison  and  Marengo  Counties,  and  first  cuttings  of 
alfalfa  were  made  in  Marshall  County.     Sov  Beans: 
Where  soil  moisture  conditions  permitted,  soybeans 
were  planted  in  southern  counties  by  mid-month  and 
some  in  northern  counties  the  latter  part  of  the  month; 
dry  weather  has  delayed  considerably  the  planting  of 
this  crop  in  many  areas.     Peanuts:     The  crop  was  in 
fair  condition  and  was  affected  by  drought  and  collar- 
rot  y  many  replanted  fields  had  not  germinated  because 
of  the  dry  weather  during  the  first  half  of  June,  and 
plants  continued  to  die  in  Barbour  and  Houston  Counties; 
by  month's  end,  the  condition  of  the  crop  was  still 
fair  and  stands  were  spotty;  some  early  planted  fields 
were  in  bloom  in  Butler  County  by  the  end  of  the  month. 
Truck:     Yields  were  curtailed  as  a  result  of  the  drought. 
Watermelons,  tomatoes,  snap  beans  and  peaches  were 
being  marketed.     Pastures:     The  condition  of  pastures 
was  fair  to  poor  on  account  of  the  drought.  Livestock: 
The  condition  of  livestock  continued  poor  to  fair  and 
many  herds  were  losing  weight ;  pastures  were  short 
and  supplemental  feeding  was  necessary  in  southern 
counties;   in  Marengo,  Montgomery  and  other  Black  Belt 
Counties  the  marketing  of  livestock  continued  heavy 
because  of  the  shortage  of  pastures. 

Local  Storms 

1st:     A  severe  thunderstorm  struck  Birmingham  about 
6  p.m. ,  accompanied  by  winds  estimated  at  50  m.p.h. 
Several  power  and  telephone  lines  were  blown  down, 
trees  were  uprooted,  and  a  large  plate  glass  window 
was  blown  out  of  a  downtown  store.     Damages  were  esti- 
mated at  $500. 

1st:     Late  in  the  afternoon  a  severe  thunderstorm 
struck  Steele.     Accompanying  high  winds  damaged  sev- 
eral houses,  uprooted  trees  and  telephone  poles  and 
damaged  television  antennae.     A  barn  was  picked  up 
from  the  ground  and  landed  on  the  roof  of  a  two-story 
dwelling.     Damages  were  estimated  at  $600. 

1st.:     High  winds  accompanying  a  thunderstorm  damaged 
several  buildings  in  the  northern  part  of  Dallas 
County. 

2d:     About  2:50  p.m.,  a  thunderstorm,  with  hail  and 
wind  gusts  estimated  at  40  m.p.h.,  struck  the  McCalla 
area,  causing  slight  damage. 

2d:     One  thunderstorm  developed  southwest  of  Birming- 
ham about  3  p.m.  and  moved  across  the  southern  part  of 
the  city.    Wind  gusts  were  measured  at  54  m.p.h.  at 
the  Birmingham  Airport.     Trees  were  blown  down  across 
power  lines,  on  two  automobiles,  and  onto  several 
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houses.     Lightning  struck  in  several  places  causing 
some  damage.     A  second  thunderstorm  occurred  about  6  p.m. 
and  was  accompanied  by  hail,    heavy  rain,  and  considerable 
lightning.     Several  low  places  in  Birmingham  were  flooded. 
Several  buildings  were  set  on  fire  by  lightning,  and 
one  small  building  burned  to  the  ground.     Wind  damage 
was  estimated  at  $2350  and  lightning  damage  at  $2150. 

2d:     Lightning  struck  several  buildings  and  homes  during 
thunderstorms  in  the  late  afternoon  and  early  evening 
at  Talladega.     Trees  were  blown  down  and  a  tree  demol- 
ished an  automobile  parked  beneath  when  it  was  blown 
over  by  high  winds.     The  storm  was  described  as  "a 
period  of  wind,  almost  continuous  lightning  and  some 
hail."     Damages  were  estimated  at  $2000. 

2d:     Thunderstorms,  accompanied  by  winds  estimated  at 
50  m.p.h.,  heavy  rains  and  hail  lashed  Calhoun  County 
late  in  the  afternoon,  uprooting  trees  and  disrupting 
utility  lines.     At  Anniston,  the  wind  picked  up  a  shed 
i    on  the  back  end  of  the  Steen  Furniture  Exchange  at 
,    122  W.  13th  Street,  ripped  it  up  and  hurled  it  around 
the  corner  of  the  building.     There  was  some  damage  by 
lightning.     Total  damages  in  Calhoun  County  were  esti- 
mated at  $7000. 

3d:     About  9  a.m.,  a  severe  thunderstorm,  accompanied 
by  winds  estimated  at  70  m.p.h.,  struck  Sylacauga , 
causing  considerable  damage  to  trees  and  electric  lines. 
Two  houses  and  two  barns  were  unroofed.     Damages  were 
I   estimated  at  $2500. 

10th:     A  severe  local  thunderstorm  struck  a  little 
south  of  Montgomery  about  noon.     Five  commercial  air- 
planes were  considerably  damaged  at  Allenport  Airport 

i  where  wind  gusts  were  estimated  at  75  to  80  m.p.h. 

I  One  plane  was  almost  completely  wrecked.     One  person 
was  injured.     Damages  were  estimated  at  $5000. 

10th :     During  the  afternoon,  a  severe  thunderstorm, 
accompanied  by  high  winds,  struck  the  Opp  area.     A  300- 
.  foot  section  of  a  concrete  block  wall  at  Municipal 

Stadium  was  blown  down.     Many  trees  were  uprooted,  and 
i  several  roofs  damaged  in  the  area.     Members  of  the 
|  Andalusia-Opp  baseball  team,  who  were  suiting  up  for 
I  the  game,  reported  flood  light  poles  in  the  park  swayed 
as  much  as  10  feet  in  the  winds.     Damages  were  esti- 
mated at  $800. 

10th:  A  few  TV  antennae  and  trees  were  blown  down  by 
high  winds  in  the  Mllstead  area  during  the  afternoon. 

11th:     A  bolt  of  lightning  struck  three  buildings  at 
Talladega  during  an  afternoon  thunderstorm.     The  bolt 
struck  Ray's  Service  Station  on  Highway  331,  three 


miles  south  of  town,  and  the  Allen  and  Hassell  resi- 
dences.    The  Allen  residence  was  set  afire  and  some 
$250  worth  of  clothing  burned;  the  lightning  plowed 
an  18-inch  furrow  from  a  pine  tree  20  feet  to  the 
Allen  home.     The  bolt  destroyed  an  electric  fan  and 
a  butane  gas  heater  in  the  Hassell  home.     An  electric 
clock  exploded  and  a  refrigerator  was  damaged  in  the 
service  station.     All  of  these  buildings  were  within 
a  radius  of  300  yards.     Damages  were  estimated  at  $500. 

12th :     A  severe  thunderstorm,  accompanied  by  hail  and 
high  winds,  struck  Selma  about  1:35  p.m.     Heavy  rain 
flooded  the  city's  storm  sewers  and  water  was  piled 
up  two  feet  deep  in  streets.     Wind  velocity  was  esti- 
mated at  45  m.p.h.     Some  trees  were  uprooted. 

13th:     A  severe  thunderstorm  occurred  in  the  Talladega 
area  about  noon,  causing  slight  damage. 

13th :     High  winds,  accompanying  a  thunderstorm,  struck 
the  Guntersvllle  area  about  1:30  p.m.     Several  houses 
were  unroofed,  trees  were  uprooted,  and  TV  antennae 
blown  down. 

15th :     About  noon,  a  local  thunderstorm  occurred  in  the 
Birmingham  area.     A  17-year-old  boy  was  killed  when 
lightning  struck  a  nearby  tree.     The  bolt  ripped  off 
his  right  shoe  and  tore  his  sock  and  his  right  overall 
pants  leg  up  to  his  hip. 

16th :     High  winds,  accompanying  a  severe  thunderstorm, 
destroyed  3  bee  hives  near  Moulton  and  scattered  the 
bees  over  an  area  of  about  2  acres;  a  doghouse  was 
blown  through  a  fence;  and  the  roofs  of  several  homes 
were  damaged. 

16th :     A  freak  wind,  rain  and  hail-storm  struck  near 
Florence  about  1:10  p.m.     "During  the  30-second  flash 
windstorm,  the  brief  flurry  lifted  the  lid  from  the 
homes  of  J.  L.  Skipworth  and  Elzo  Clanton.     The  roof 
of  the  Clanton  home  was  deposited  in  pieces  in  the  yard 
of  Edson  Townsley,  about  100  feet  away,  and  -  freak- 
ishly -  the  washing  machine  on  the  side  porch  was 
lifted  about  20  feet  out  into  the  yard,  while  the  wash 
tub  sitting  beside  it  was  untouched." 

17th:     During  the  evening  a  severe  thunderstorm  occurred 
in  the  Demopolis  area.     Two  farm  homes  were  unroofed 
and  another  damaged,  a  trailer  was  demolished,  and 
utility  lines  were  blown  down.     Damages  were  estimated 
at  $1400. 

Tornadoes  and  Floods 
None  reported  during  the  month.  -  A.R.L. 
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26| 

swt 

3t 

77t 

79t 

44t 

49t 

3 

2 

S 

0 

0 

0 

10 

79t 

3.6t 

t  Airport  Data 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

■ 

1 

■ 

e 

i 

« 

a 

> 
< 

A 
Dj 

X 

1 

a 

Aver 



1884 

75.1 

100 

45 

7.00 

1885 

79.2 

98 

54 

3.79 

1886 

76.6 

97 

52 

8.37 

1887 

78. 1 

102 

48 

3.67 

1888 

77.3 

98 

48 

5.33 

1889 

75.9 

101 

_2fi_ 

4.61 

1890 

79.4 

103 

SO 

3.29 

1891 

79.5 

104 

41 

5.05 

1892 

78.2 

105 

56 

4.73 

1893 

77.1 

101 

50 

4.82 

1894 

77.8 

102 

39 

2.23 

1895 

77.9 

100 

50 

5.49 

1896 

77.1 

100 

48 

5.21 

1897 

81.2 

105 

44 

1.80 

1898 

80.5 

103 

55 

3.73 

1899 

80.0 

105 

49 

2.75 

,  1900 

76.5 

98 

58 

10.94 

1901 

78.7 

103 

48 

2.84 

1902 

81  .0 

106 

47 

1.21 

1903 

73.5 

99 

42 

4.75 

1904 

78.2 

103 

47 

2.94 

1905 

79.3 

102 

49 

4.55 

1906 

79.1 

101 

52 

3.44 

1907 

75.7 

100 

41 

2.85 

1908 

77.6 

102 

49 

2.77 

Temperature 

Precipitation 

Year 

| 

HI 

e 

Ol 

Averai 

e 

A 

o> 
X 

1 

.3 

Avera 

1909 

78.1 

100 

53 

7.95 

1910 

75.5 

99 

43 

7.08 

1911 

80.6 

105 

48 

3.87 

1912 

75.2 

100 

48 

5.12 

1913 

77.4 

107 

40 

3.56 

1914 

83.0 

109 

51 

2.60 

1915 

78.8 

104 

46 

3.63 

1916 

77.4 

100 

50 

3.33 

1917 

77.7 

104 

42 

3.21 

1918 

79.7 

107 

50 

4.16 

1919 

78.4 

100 

56 

4.17 

1920 

77.3 

101 

50 

4  .52 

1921 

80.9 

103 

56 

1.88 

1922 

78.7 

102 

50 

3.65 

1923 

76.9 

98 

45 

3.95 

1924 

79.5 

102 

49 

5.21 

1925 

81.0 

104 

55 

2.18 

1926 

77.4 

101 

40 

4.90 

1927 

77.9 

102 

55 

5.24 

1928 

75.9 

99 

50 

10.24 

1929 

77.2 

99 

46 

5.03 

1930 

77.3 

108 

41 

2  .23 

1931 

79.8 

109 

44 

1.47 

1932 

79.1 

102 

55 

4.99 

1933 

78.4 

109 

45 

2.84 

Temperature 

Precipitation 

Year 

• 

e 

« 

I 

J3 

« 
1 

2 

Ave 

o> 
X 

J 

3 

Ave 

1934 

80.0 

105 

52 

5.00 

1935 

77.0 

100 

48 

3.82 

1936 

81 .0 

107 

45 

1.85 

1937 

80. 1 

103 

51 

3.67 

1938 

77.3 

98 

50 

4.49 

1939 

79.0 

103 

57 

6.25 

1940 

77.1 

99 

49 

6.37 

1941 

78.7 

101 

47 

4.18 

1942 

78.6 

101 

50 

5.65 

1943 

81.8 

101 

58 

3.47 

1944 

81.0 

104 

48 

2.79 

1945 

78.9 

101 

48 

3.45 

1946 

76.4 

99 

41 

5.49 

1947 

77.2 

98 

41 

4.71 

1948 

79.5 

102 

50 

3.57 

1949 

77.9 

98 

54 

5.76 

1950 

78.2 

103 

46 

3.62 

1951 

78.9 

100 

50 

4.84 

1952 

82.5 

106 

53 

2.27 

1953 

80.9 

104 

48 

4.03 

1954 

79.2 

108 

43 

2.08 

All 

Years 

78.5 

4.26 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


ALABAMA 
JUNE  195* 


Temperature 


Precipitation 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

1 

tn 

s 

Dale 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

hi 
Q 

■5 

o 

Date 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

© 

a 

s 
s 

o 
* 

1      .50  or  More 

1.00 

or  More 

as 

S  s 

Si 

s  j 
=  i 

NORTHERN  DIVISION 

~t 

ALBERTVILLE  1  5 

87  •  5M 

6  1  ,  5M 

74.5M 

-  2«2 

9a 

28 

46 

5 

18 

0 

0 

0 

3*68 

•  56 

1.85 

4 

.  0 

o 

5 

4 

1 

ANN  I STON  CAA  AP 

9 1  •  5 

64.6 

78.1 

,  i 

102 

27 

49 

5 

ft 

24 

0 

0 

0 

3,35 

•  64 

1.08 

2 

.  0 

o 

BELLE  MINA  2  N 

92a2 

64,3 

78.3 

105 

27 

47 

5 

5 

21 

0 

0 

0 

•  73 

•  63 

3 

.  0 

o 

2 

I 

o 

BIRMINGHAM  WB  AP 

R 

91.7 

66,6 

79.2 

1,8 

102 

27+ 

49 

5 

3 

20 

0 

0 

1 ,93 

_ 

2,28 

1.20 

2 

o 

5 

CORDOVA 

94.2 

62.9 

78.6 

1.7 

105 

27 

47 

6 

5 

27 

0 

0 

•  54 

- 

3.58 

.38 

3 

.0 

0 

2 

o 

0 

DECATUR 

90,7 

67.3 

79,0 

1.1 

102 

27 

5 1 

5 

A, 

21 

0 

0 

0 

1  •  1 1 

2.68 

.62 

3 

♦  0 

2 

J 

FAYETTE 

7  7,2 

105 

28+ 

43 

26 

o 

o 

o 

1*26 

3.22 

.90 

FLORENCE 

92  *0M 

63.  0M 

7  7  .  5M 

102 

28 

46 

5 

g 

0 

0 

0 

1.02 

3 

.  0 

0 

GADSDEN  GAS  PLANT 

9 1  •  0 

62.8 

76,9 

-  ,5 

102 

27 

K 

21 

0 

0 

0 

3*  39 

1.03 

17 

.  0 

0 

* 

GOODWATER 

M 

.0 

0 

GUNTERSVILLE 

92  .9M 

63.3M 

78.  1M 

99 

25+ 

48 

6 

0 

0 

0 

0 

1  •  29 

.61 

13 

.  0 

o 

3 

2 

0 

HALE YV I LLE 

88.1 

66.9 

77.5 

99 

28 

51 

5 

15 

o 

o 

o 

3*43 

1.60 

17 

.0 

0 

2 

2 

HUNTSVILLE  4  SSE 

91.1 

64.3 

77.7 

102 

27 

46 

5 

8 

22 

0 

0 

0 

•  50 

3.81 

.47 

3 

.0 

0 

0 

MADISON 

90.7 

63.4 

77.1 

.1 

101 

28 

46 

5 

23 

0 

0 

0 

1*09 

3.17 

•  35 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

MC  CALLA  2  NE 

M 

104 

27 

o 

q 

q 

1*96 

•  88 

3 

T 

0 

4 

2 

0 

MUSCLE   SHOALS   CAA  AP 

90.6 

66.7 

78.7 

1.6 

101 

27 

50 

5 

5 

21 

0 

o 

0 

1.56 

2.91 

1.12 

3 

.0 

0 

3 

1 

1 

ONEONTA 

1.3 

101 

24 

0 

0 

0 

1.67 

1.05 

5 

2 

2 

PELL  C I TY  5  NW 

90.7 

61.5 

76.1 

102 

28 

47 

c 

11 

0 

0 

0 

1*81 

.74 

1  c 

.  0 

o 

5 

KULN    Pn  I  LL o 

93.1 

61,5 

77.3 

103 

28 

44 

5 

0 

0 

0 

4,22 

.11 

1.61 

.  0 

o 

6 

Dl  ICCFI  1  uT  1  1  P  9 
KUobCLLV JLLC  c 

go. 6 

60,5 

75.6 

102 

28 

44 

5 

23 

0 

0 

0 

1  •  4  8 

1.06 

3 

.  0 

o 

2 

1 

SAINT  BERNARD 

90.5 

62.5 

76.5 

•  8 

100 

28 

48 

5 

20 

0 

0 

0 

2*61 

1.66 

1  .09 

17 

.0 

0 

3 

3 

1 

SAND  MT  STATE   FARM  API 

89.9 

62.9 

76.4 

100 

27 

5 1 

Q 

o 

18 

0 

0 

1  •  97 

1.75 

3 

2 

SCOTTSBORO 

90.8 

61.0 

75,9 

,  5 

103 

27 

44 

5 

10 

21 

0 

0 

0 

2,85 

1.57 

1.35 

3 

.  0 

o 

7 

2 

1 

1  ALL  HUCUW 

91.1 

63,7 

77.4 

•  8 

102 

27 

48 

5 

3 

0 

0 

0 

2*94 

_ 

1.64 

.89 

16 

J 

o 

7 

3 

0 

94.6 

65.8 

80.2 

,  g 

105 

27 

5  0 

5 

o 

26 

0 

0 

0 

, 

3.23 

•  46 

17 

.  0 

2 

UNIVERSITY 

R 

93.3 

66.6 

80.0 

,7 

104 

28 

50 

5 

0 

22 

0 

0 

0 

2*13 

1.94 

1.00 

16 

.0 

0 

4 

2 

1 

VALLEY  HEAD 

88.0 

60.1 

74.1 

_  ,7 

100 

27 

13 

15 

0 

0 

0 

2.92 

.80 

3 

•  0 

0 

D I  V  I S I  ON 

77.4 

2,  03 

T 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY   6  NE 

92.2 

59.4 

75,8 

102 

28 

43 

5 

22 

0 

0 

0 

2,22 

1.12 

3 

•  0 

o 

5 

^ 

AUBURN  3  SW 

94.3 

6  5.4 

79,9 

2,0 

105 

29 

47 

25 

o 

o 

o 

1*52 

_  _ 
* 

•  99 

1 1 

5 

CAMDEN   3  NNW 

65.1 

7  9,7 

104 

26 

25 

0 

0 

0 

•  79 

*o 

CAMP   HILL  2  NW 

90*9 

7  7.3 

102 

45 

22 

I 

0 

0 

2*67 

•  64 

15 

0 

CENTREV I LLE 

94.5 

64.8 

79.7 

1.2 

105 

29 

47 

5 

2  5 

0 

2.03 

- 

2.23 

•  92 

4 

•  0 

0 

3 

2 

0 

f  1    A  hi  T  AM 

91.7 

63.5 

77.6 

.5 

102 

29 

46 

5 

22 

o 

o 

o 

2,62 

1*47 

1.50 

17 

•  0 

4 

1 

DAYTON 

92.7 

RO*^M 

105 

23 

o 

o 

0 

1.01 

1® 

fDEMOPOL  I S  LOCK  4 

ft7*4M 

103 

2Q 

23 

0 

0 

0 

2 .  56 

.61 

*  n 

3 

0 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

93  *8M 

67  8 

80  8M 

104 

29 

25 

0 

0 

0 

2  34 

1.25 

18 

EUFAULA 

95.2 

67.3 

81.3 

2.1 

107 

28 

50 

5 

0 

26 

o 

0 

0 

2.25 

- 

1.97 

•  79 

18 

.0 

o 

5 

2 

0 

fiRPFM^ROPA 

VJWCCIN3DUMJ 

94.4 

68.0 

81,2 

2.3 

105 

27  + 

54 

5 

o 

25 

0 

o 

0 

1.31 

2.36 

.76 

3 

•  0 

o 

4 

1 

o 

GREENV I LLE 

108 

2  8 

q 

0 

1.0? 

1 

HIGHLAND  HOME 

93.7 

67.8 

80.8 

2.1 

104 

28 

55 

4+ 

0 

24 

0 

0 

1.16 

- 

3.34 

•  62 

18 

•  0 

0 

1 

0 

LAFAYETTE 

92.2 

63.9 

78.1 

103 

28+ 

48 

5 

4 

22 

0 

0 

0 

1.93 

1.03 

13 

.0 

0 

Q 

1 

1 

LIVINGSTON 

94.5 

67.4 

81.0 

2.0 

104 

28 

50 

5 

0 

26 

o 

q 

o 

1.61 

_ 

2.79 

•  65 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

MARION  JUNCTION   2  NE 

94.5 

67.0 

80.8 

104 

28 

52 

5 

0 

24 

0 

0 

0 

1.59 

1.16 

17 

•  0 

0 

3 

1 

1 

MARTIN  DAM 

91  .4 

66. 2M 

78. 8M 

99 

28 

49 

5 

0 

21 

0 

0 

0 

1.82 

- 

1.66 

.55 

18 

•  0 

0 

g 

1 

0 

mayupi  i    p  i  ci  n 

flAANcLL    r  ItLU 

93.6 

71.5 

82.6 

104 

28 

57 

o 

24 

0 

0 

0 

2.11 

.6* 

1 8 

.  0 

Q 

6 

2 

0 

MONTGOMERY  WB  AP 

94.3 

69.7 

82.0 

2.4 

105 

28 

53 

5 

? 

25 

0 

0 

0 

1.55 

3.14 

•  50 

16 

•  0 

o 

6 

1 

0 

93.2 

71.3 

8  2.3 

2.1 

103 

28 

56 

5 

23 

0 

0 

0 

1.33 

3.16 

•  46 

16 

•  0 

5 

0 

0 

PRATTV I LLE 

94.8 

67.6 

81.2 

3.0 

104 

28 

52 

6 

0 

26 

Q 

o 

0 

1.82 

_ 

2.01 

1.04 

18 

.0 

0 

4 

1 

1  ' 

Pushmataha 

93.1 

68.4 

80.8 

2.1 

102 

28 

50 

5 

23 

o 

o 

o 

1.03 

- 

3.75 

•  80 

18 

•  0 

0 

2 

1 

0 

95.6 

68,9 

82.3 

108 

0 

27 

o 

o 

0 

1.14 

J 

n 

3 

j 

THOMASV I LLE 

94.4 

68.7 

81.6 

2.1 

105 

29 

5  3 

26 

o 

0 

1.20 

3.08 

•  65 

18 

■j 

o 

3 

o 

TROY 

94.7 

68.2 

81.5 

1.9 

104 

28 

54 

- 

_ 

24 

0 

0 

o 

.56 

2.16 

•  65 

1 

.  0 

0 

ft 

1 

o 

TUSKEGEE 

94.2 

66.7 

80.5 

1.5 

105 

28+ 

50 

5 

2^ 

Q 

o 

o 

2.36 

- 

.95 

1.32 

11 

.0 

0 

s 

1 

1  1 

UNION  SPRINGS  6  W 

M 

o 

o 

o 

U  F  Tl  1  MDr  A 
it  1  UPirM* 

90,7 

•  8 

79.8 

•  0 

102 

28 

51 

5 

2  0 

o 

o 

o 

3.04 

1.11 

2.51 

13 

.0 

0 

3 

1 

1 

0  I  V  I S I  ON 

80.4 

1.81 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

96.1 

68.2 

82.2 

105 

29 

54 

5 

26 

o 

o 

o 

1.75 

.62 

25 

.0 

ft 

2 

0 

ATMORE  STATE  FARM 

95.7 

68.4 

82.1 

104 

29 

55 

5 

0 

2.53 

.94 

25 

.0 

s 

7 

1 

0 

BAY  MINETTE 

92.2 

69.2 

80.7 

1.1 

102 

29 

57 

6 

0 

23 

0 

0 

0 

6.73 

1.33 

3.41 

25 

.0 

0 

"7 

4 

2 

OKCW  1  UN    j  Dot 

9  5.4 

64  .4 

79.9 

1.1 

104 

29 

48 

5 

0 

25 

0 

0 

0 

2'.  31 

2.99 

•  95 

16 

.  0 

0 

3 

CHATOM 

96.3 

64.8 

80.6 

106 

28 

48 

5 

0 

28 

0 

0 

0 

•  89 

•  48 

23 

.0 

o 

2 

0 

0 

C I TRONELLE 

92.5 

70.2 

81.4 

1.7 

100 

29 

59 

5 

0 

21 

0 

0 

4.00 

1.38 

2.08 

25 

.0 

0 

3 

2 

2 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

93.4 

69.2 

81.3 

102 

28+ 

52 

5 

0 

25 

I 

0 

0 

0 

2.63 

2.00 

1.57 

11 

•  0 

0 

5 

1 

1 

EVERGREEN  CAA  AP 

94.2 

66.2 

80.2 

1.2 

102 

27+ 

48 

5 

0 

24 

0 

0 

0 

2.17 

2.16 

1.48 

24 

.0 

0 

2 

1 

1 

FA  I RHOPE 

92.8 

69.9 

81.4 

2.1 

100 

11 

56 

5 

0 

24 

0 

° 

° 

3.28 

3.03 

1.40 

12 

•  0 

0 

5 

2 

1 

FORT  MORGAN 

88.2 

75.2 

81.7 

94 

26+ 

66 

5 

0 

10 

0 

0 

o 

1.90 

1.10 

27 

.0 

0 

3 

1 

1 

FRISCO  CITY  " 

97.1 

67,8 

82.5 

105 

30 

53 

5 

28 

0 

0 

0 

2.59 

2.00 

.92 

13 

0 

S 

2 

0 

GENEVA 

96.7 

66.5 

81.6 

106 

29 

51 

5 

27 

0 

0 

0 

2.97 

1.49 

1.09 

18 

:l 

0 

* 

3 

1 

HEADLAND 

91.7 

69.3 

80.5 

100 

9+ 

55 

5 

0 

24 

0 

0 

0 

4.94 

1.70 

22 

.0 

0 

4 

3 

LOCKHART 

93.1 

68.2 

80.7 

103 

29 

54 

5 

22 

0 

0 

0 

2.42 

.61 

11 

.0 

0 

6 

2 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

92,7 

69.9 

81.3 

1.7 

102 

29 

59 

5 

0 

24 

0 

0 

0 

1.94 

4.15 

.49 

18 

.0 

0 

7 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
JUNE  195* 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

& 

1 
> 
< 

Departure 
From  Normal 

Highesl 

Dale 

Lowes) 

a 

• 

a 

No.  ol  Day* 

•a 

0 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

• 

a 

Snow.  S1..I.  Hail 

No.  ol  Day. 

Max. 

Mln. 

0 

t- 

H 
if 

i 
& 

e 
e 

0 

X 

! 

B 

8 

• 

il 

si 

hi 

MOBILE 

OZARK 

94.9 

68.0 

81.5 

1.9 

106 

29 

51 

5 

26 

0 

0 

0 

1.85 

2.73 

.91 

19 

.0 

0 

3 

2 

0 

ROBERTSDALE  7  E 

92.7 

67.5 

90.1 

103 

29 

53 

5 

0 

23 

0 

o 

0 

2.39 

?.78 

.66 

30 

•  0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

81.2 

2.78 

.0 

STATE 

79.2 

,7 

2.08 

2.18 

T 

i  

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED   IN  STATE  AVERAGES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ADDISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERT A 

ALBERTVlLLE  1  S 
ALEXANDER  CITY  6  NE 
ALICEVILLE 

ANDALUSIA 

ANN  1 STON  CAA  AP 

ARLEY 

ASMVILLE 

ATHENS 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  3  SM 
AUTAUGAVILLE 
BAY  MINETTE 
BELGREEN 

BELLE  MINA  2  H 
BILLINGSLEY 

BIRMINGHAM  MB  AP  R 

BISHOP 

BOAZ 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  W 
BRUNDIDGE 
CALERA 

CAMDEN  3  NNW 
CAMP  MILL  2  NW 
CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTREVILLE 

CHATOM 

CHILOERSBURG 
CITRONELLE 
CLAIBORNE 
CLANTON 

CLAYTON 
COFFEE  SPRINGS 
COLBERT  STEAM  PLANT 
COLLINSVILLE 
COLUMBIA  1  W 

CORDOVA 
CUBA 

OADEVILLE 

DANCY 

DANVILLE 

DAYTON 
DECATUR 
DECATUR  4 

DECATUR  SUBSTATION 
DEMOPOLIS  LOCK  4 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

ELBA 

ELROO 

EUFAULA 

EUTAH  LOCK  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  PONO  TOWER 
FALKVILLE 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  ROCK 

FLORENCE 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT  1  W 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 

GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GENEVA 

GOOD WATER 

GORGAS 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  2  SSE 

GUNTERSVILLE 
GUNTERSVlLLE  CITY  M  WKS 
GUNTERSVILLE  DAM 
HALEYV ILLE 
HAMILTON 

HARR I SBURG  CAHABA  TOWER 

HAYNEVILCE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

HIGHTOWER 

HODGES 

HUNTSVILLE  SUBSTA 
HUNTSVILLE  *  SSE 
HYTOP 

JACKSON  LOCK  1 

JACKSON  SHOALS 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
LAY  DAM 
LEEDS 

LEESBURG 
LIVINGSTON 
LOCKHART 
LOCK  17 
MADISON 

MAGELLA 
MARION 

MARION  JUNCTION 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 

MAXWELL  FIELD 
MC  CALLA  2  NE 
MELVIN 

MERTZ  PONDVILLE  TC^ER 
MILLERS  FERRY 

MILSTEAO 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  HB  AIRPORT 
MOBILE 
MONTE  SANO 


1.95     .66  .25 


3. 28 
3.20 
2.25 


3*30 
1*00 
3.63 
2.97 


2.65 
1.31 
1.77 


4.04 

1.42 
4.94 


1*31 

4.61 
1.80 
1.93 
5.03 
1.43 

2*76 


RECORD  MISSING 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26  27 


.10 

1.07 

1.47 
.95 


•  69 
1*32 

•  04 


1.23 
1.50 


.44 
•  41 
1.12 


•10     .31  .68 


1.21 
,47 


•  46  T 
.06  .03 


1.48 
.45 


28    29    30  31 


Soe  Roloreace  Note*  Following  Station  Index 

-  70  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued  juke  1934 


Station 

a 

Day  of  month 

ro 

1 

4  |  5  |  6 

7  |  8  |  9 

10 

11 

12 

13  |  14  | 

15 

.6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  | 

26  |  27 

28     29  30 

31 

HONTEVALLO 

40NTG0MERV  MB  AP  R 
MONTGOMERY  MB  CITY 
(BULTON 

MUSCLE  SMOALS  CAA  AP 

1.03 

1.33 
2.36 
1.56 

.20 

T 
T 

.13 

T 

.19 
.13 
.10 
1.00 
1.12 

.29 

T 

.03 

.20 
.1* 

•  32 
.14 

.42 

T 
T 

.20 

.50 

•  46 

•  48 

•  04 

•  01 
.02 

•  73 
T 

.25 
.44 

T 

T 

T 

T 
T 

.21 
■  14 

NATCHEZ 
tEMBURG 
NEW  MARKET 
NEUTON 
ONEONTA 

1.92 
1.6k 
2.2B 
3. OA 
2.72 

.11 

.31 

T 
1.1* 
1.90 

1.09 

.12 
.13 

1.38 

1.96 

1.04 

•  09 

•  16 

•  07 
■41 

1.2* 
.19 

•  IS 

•  03 

•  07 

•  14 

T 

•  OS 

T 

.60 

1.42 

T 

ORRVlLLE 

•AINT  ROCK 
BALMERDALE  2  H 
»ELL  CITY  5  NM 

2. AS 
1.89 
2.23 
1.99 
1.B1 

l.*0 

.77 
1.99 
.90 

.04 

.82 

•  74 

•  05 

•  07 

1.03 
.12 
.20 

•  45 

1.17 

.91 

.10 

.13 

PENNINGTON  LOCK  2 
'ERRYV 1 LLE 
•ICKENSVILLE 
>INE  MILL 
»INE  LEVEL 

.89 
A. 41 

•  19 
2.23 
3.90 

•*e 

.81 

.10 
.3* 

•  74 

•  12 

•  58 

1.98 

.13 

.27 
.60 

1.33 
2.33 

.52 
•  13 

.00 

•LANTERSVILLE 
'LEASANT  GROVE  SCHOOL 
•RATTVILLE 
•RIMROSE  FARM 
'USHMATAHA 

A. 00 
8.99 
1.82 
.91 
1.03 

.19 

.30 

.12 

1.29 
.60 

.64 
l.*0 
.16 

.94 
.09 

1.49 
•  18 

.10 
.99 

T 

.01 

1*40 

1.62 

.33 

T 

1.70 
1.04 
.01 
.60 

•  13 

.22 

.09 

.05 

ICO  BAY 

tlVER  FALLS 
OBERTSOALE  7  E 
OCK  MILLS 

1.03 
.19 
1.99 
2.39 
A. 22 

.07 

.68 
.90 

.13 
.23 

1.61 

.12 
.21 

1.12 

T 

.18 

•  47 

•  07 

•  03 

.03 

.62 
.33 
.33 

.29 
.02 

.48 

.12 
.5; 

T 

.08 

■  06 

•  36 

•  03 

.11 

.11 

.13  .66 

USSELL V 1 LLE 

'USSELLVILLE  2 

AINT  BERNARD 

UNO  MT   STATE   FARM  API 

UvRE 

2.20 
1.48 
2.81 
1.97 
•  86 

.1* 

.08 

1.20 
1.06 

.81 
1.79 

.22 

.30 

.03 

.46 

T 

.02 
.05 

.70 
.42 
1.09 

.07 

•  64 

.08 

EOTTSBORO 
C0TTS6ORO  SU8STA 
fcALE  6  H 

HCFFIELD  TVA  NURSERY 

2.83 
2.97 
1.98 
1.99 
1.39 

.20 
.16 

.28 

T 

.19 

1.39 
1.31 

T 
1.12 

.03 
•  04 

.19 
.16 
.11 

T 

.24 

.40 

.10 

.09 

1.14 

.60 

.20 

.10 

•  47 

•  07 

.05 
.01 

.23 
.01 

•  30 

•  02 

T 

•  24 
.13 

T 

.48 

HOEMAKER  SPRINGS 

MOM  mill 
buTM  MILL 
JTTLE 

1.99 
1.72 
.62 
7.03 
1.32 

.10 

.32 
1.10 

•  77 

T 
1.9* 
1.10 

.42 

.24 

1.5? 

.10 
1.23 

T 

•  24 
.10 

•  20 

•  13 

•  22 
1.58 

.06 
.22 

.42 

>A1M 

1LLADEGA  MORN  MTN  TNR 

A. 11 
2.31 
2.7* 
2.9* 
3.97 

•  *0 

.71 

.73 
1.69 

1.98 
.06 
.90 
•  66 
.29 

.39 
.06 

.29 
.40 

.19 
T 

•  26 

•  39 
.30 

.21 

•  26 

.10 

T 

1.33 

•  27 
.90 

•  89 

.04 

.11 
1.23 

.02 
.58 

•  21 

.03 

•  16 

T 

.17 

.44 

IOMAS  V I  LLE 

1.20 
1.80 
1.38 
2.11 
1.96 

.69 

T 

.10 

T 

.90 
1.01 

.19 
.26 

1.11 
.07 

.05 
.17 

.10 

.04 

.55 

■21 
•43 

.17 

.90 

T 

.20 

•  31 

.68 

flsCALOOSA  CAA  AP 
ISCALOOSA  LOCK  AND  DAM 
jSKEGEE 

1ION  SPRINGS  6  M 
iIONTOMN 

•  8* 
.81 

2.36 

•  90 

T 

.0* 

.OA 
.11 

.02 
.22 

.20 

1.32 

T 

.38 

•  10 

•  29 

■  »6 

.23 
•  11 

.01 

•  3T 

•  02 

•  30 

.03 
.06 

T 

.03 

.07 

.08 

"  ^  VERS  1 TY  R 

MCE 
3LEY 
.LACE 

2.13 
1.37 
2.16 
3.19 
1.96 

.02 

.12 
.60 

■  07 
.80 
.29 
.70 

.23 
.39 

.10 

.24 
.70 

•  51 

.30 
.45 

•  05 

1.00 
.22 
.10 

•  10 

•  79 

.75 

■  75 

.22 

.81 

•  60 

.NUT  GROVE 

JT  9L0CT0N 

'UMPKA 

fTLEY 

3.90 
1.01 
2.38 
3.0* 
2.03 

•  AO 

2.00 
.78 

.05 
.14 
.06 

.10 

1.03 
.29 

.29 

.12 
2.51 
.13 

.43 

.11 

•  07 

.90 
1.57 

.23 
.80 
•  07 

•  02 

.03 

.13 

.10 

ieler  DAM 

•  TFIELO  LOCK  3 

K7MS  CREEK  STM  PLANT 
I. SON  OAM 

IFIELC  2  SM 

2.18 
•  97 
3.91 
1.67 
2.79 

.01 

.10 

•  99 
.2* 

•  60 

1.62 
.93 
1.01 

•  02 

•  30 

■  02 

.08 

.13 

.96 

•  22 

■  46 

T 

.03 

.71 
.21 

.73 

•  01 
.27 
.79 

.02 
.27 
.04 

■  60 

.02 

.22 

'  CS  HYDRO  PLANT 
'  NGS  STORE 

2.97 
1.23 

.16 
.72 

.43 

T 

1.83 

.02 

.40 

•  53 

T 

REFERENCE  NOTES 

*  four  digit  identification  nuabers  lo  the   index  r,  usber  colun  of  the  Station   lodes  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  bo  duplication  of  number*  vlthln  a  Stats, 
urea  and  letters  following  the  station  oaae.  such  as  12  SSI,   Indicate  distance  la  Biles  and  direction  frosi  tbe  post  office. 

lervatloo  tine*  given  In  the  Station  Index  are  la  local  standard  time. 

layed  data  and  corrections  wi  1 1  he  carried  only  In  tbe  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Italy  and  seasonal  snowfall  aad  heating  degree  days  for  the  precedlog  12  sooths  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

1 1  loan  appearing  In  the   Index,   but   for  which  data  are  not  listed   In  the  tables,   are  either  Hissing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

I  Me  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  la  this  bulletlo  are:     teapwrature  "F. ,  precipitation  and  evaporation  In  locbes,  and  elod  aoveaent   lo  alles.     Degree  daya  are  baaed  on  a  dally 
■  rag*  of  69*  F.     Evaporation  la  measured  lo  tbe  standard  leather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unices  otherwise  aboeu  by  footnote  following  Table  6. 

I»t  and  ball  were  lacluded   In  snowfall  averages  la  Table  1,   beginning  with  July  IMS. 

state  la  Table  3  are  from  non-recording  gagea,  ualeaa  other  wlae  indicated. 

Ii  lo  Table  3,   5  aod  6  and  anowfall  data  lo  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  tlae  of  obaervatloo.     See  tbe  Station  Index  for  obaervatlon  tlae. 

i'  oa  ground  la  Table  7  la  at  obaervatlon  tlae  for  all  except  leather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  value*  are  at  6:30  A.M.,  C.S.T.     wTR  IQUIV  la  Tabls  7  means  tbe  water 

•  valent  of  snow  on  tbe  ground.  It  is  measured  at  aelected  stations  when  the  depth  of  aoow  on  the  ground  la  two  Inches  or  sore,  later  equivalent  aaaplea  are  necessarily  taken  froa  different  points 
(.successive  observations;  consequently  occasional  drifting  aod  other  causae  of  local  variability  lo  the  nnowpack  result  lo  apparent  Inconsistencies  in  tbe  record. 


No  record  in  Tablea  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tablea  2  and  S  la  Indicated  by  no  eotry. 
aad  alao  oa  a  later  date  or  dates. 

Aaount   Included  in  following  aeaeureatent ,  tlae  dla'rlbutloo  unknown. 

Data  la  tbe  column  formerly  beaded  No.   of  Daya  .01  or  more  bava  been  changed  to  No.   of  Daya  .10  or  more  effective  January  1.  195*. 
Gage  la  equipped  wltb  a  wladableld. 
Adjusted  to  a  full  swath. 

In  tbe  "Refer  to  Tables"  column  in  tbe  Station  Index  tbe  letter  "C   lndlcatea  recorder  stations.     Theae  atatlon*  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  la 
Bourly  Precipitation  Data. 

later  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlBated.  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  anowfall. 

Ome  or  wore  daya  of  record  Biasing;     aee  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  tbia  atatlon,  have  been  adjusted  to  represent  tbe  value  for  a  full  month. 
Amounts  froa  recording  gage  (Theee  amounts  are  essentially  accurate  but  say  vsry  slightly  froa  tbe  aaouatB  to  be  published  later  la  Hourly  Preclpltstloa  Data). 
Trace,  an  aaouat  too  saall  to  measure. 
Includee  total   for  previous  aonth. 

oa  Price:     IS  cents 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of       1953  -  195*  ALABAMA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total' 

ALBERTA 

ALBERTV1LLE  1  S 
ALEXANDER  CITY   6  NE 

ALiCEVILLE 

ANDALUSIA 

T 

T 

.5 

T 

T 

T 

- 

T 

T 
.5 

T 

ANN  1 S TON   CAA  AP 

ARLEY 

ASHVILLE 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN   3  SW 

T 
T 

T 
.7 

T 

.7 

T 

AUTAUGA V I LLE 
BAY  MINETTE 
BELLE  MINA   2  N 
BILLINGSLEY 
BIRMINGHAM   MB  AP 

T 

2.5 

T 

T 

•  A 

T 

T 

0 
.A 
2.5 
0 
T 

BIRMINGHAM 
BOA  2 

BRANTLEY 
8REWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  W 

_ 

T 

1.0 

T 

- 
2.2 

- 

1.0 

0 
2.2 

0 

BRUNDIDGE 
CALERA 

CAMDEN   3  NNW 
CAMP  HILL  2  N« 
CARBON  HILL 

T 
1.5 

T 
T 

T 

T 

T 
T 
0 
1.5 

CENTREVILLE 
CHATOM 

CHILDERSBURG 

CITRONELLE 

CLAIBORNE 

T 

T 

0 
T 
0 
0 
0 

CLANTON 
CLAYTON 
COFFEE  SPRINGS 
COLLINSVILLE 
COLUMBIA  1  W 

T 

T 
T 

T 
.5 

T 
0 

.5 

0 

CORDOVA 
CUBA 

DADEVILLE 

DANCY 

DAYTON 

T 
T 

T 

T 
0 
0 
T 

0 

DECATUR 

OEMOPOLIS  LOCK  * 
DEMOPOLIS   LOCK   AND  DAM 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
ELBA 

T 
T 

T 

T 
T 

0 
T 
0 

ELROD 

EUFAULA 

EUTAH  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FAIRHOPE 

T 

- 

T 
0 
0 
0 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 
FAYETTE 
FLORENCE 

FORT  DEPOSIT   1  W 

— 

T 

T 

T 

T 

T 

0 
T 
0 

T 

FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 

T 

T 

0 
0 
T 
T 

GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GENEVA 
GOODWATER 
GORGAS 

T 

T 
T 

T 

•  9 

1.5 

T 
.9 
1.5 

T 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  2  SSE 

GUNTERSVILLE 

HALEYV I LLE 

T 

T 
T 

T 
1.5 

" 

.2 

" 

T 
.2 

T 

1.5 

HAMILTON 

HARRI SBURG  CAHABA  TOMER 
HAYNEV 1 LLE 
HEADLAND 
HIGHLANO  HO, 

T 

.7 

T 

T 

.7 

0 
0 
T 
0 

NIGHTOWER 
HODGES 

HUNTSV 1 LLE  A  SSE 
JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 

2.2 

0 
2.2 
0 
0 
0 

JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
LAY  DAM 
LEEDS 
LEESBURG 

T 
T 

1.0 

0 
T 
0 

LIVINGSTON 
LOCKHART 
LOCK  17 
MAO  I  SON 
MAGELLA 

T 

2.0 

T 

■  A 

0 
•  A 
0 
2.0 
0 

MARION 

MARION  JUNCTION 
MARION   JUNCTION   2  NE 
MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 

T 

T 

0 
0 
0 
0 
T 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Continued  Seaaon  of      1963  -  1954 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

January 

February 

Total 

MC  CALL*  2  NE 
MELVIN 

MERTZ  PONDV 1 LLE  TOWER 
MILLERS  FERRY 
MILSTEAD 

T 

.3 

T 

T 

T 

.3 

0 
0 
0 
0 

MITCHELL  OAM 
MOBILE   MB  AIRPORT 
MOBILE 
MONTEVALLO 
MONTGOMERY   MB  AP 

T 

T 

1.6 
1.6 

T 

0 
1  .6 

0 

T 

MONTGOMERY   MB  CITY 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

NATCHEZ 

NEMTON 

ONEONTA 

T 

T 

T 
T 
T 

T 
2.0 

T 
.7 

T 
2.0 
T 
.7 

0 

ORRvILLE 
OZARK 

PALMERDALE   2  M 
PELL   CITY    5  NM 
PENNINGTON  LOCK  2 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
0 
T 

0 

PERRYVILLE 
PICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERSV I LLE 

0 
0 
0 
0 
0 

PRATTVILLE 
PRIMROSE  FARM 
'[PUSHMATAHA 
REFORM 
RIVER  FALLS 

- 

T 
.3 

■ 

- 

0 
0 
T 

.3 

KOBERTSDALE  7  E 
*OCK  MILLS 
3USSELLVILLE  2 
GAINT  BERNARD 
loAND  MT   STATE   FARM  API 

- 

- 

T 

T 

T 

T 
T 

1.3 
T 
4.0 

T 

2.0 
T 

2.0 

0 

- 

T 
4.0 

pAYRE 

SCOTTSBORO 
SEALE 

IbEALE  6  M 

~ 

T 

T 

T 

T 
0 

T 

■(LOCOMB   A  S 

T 
T 

•  SNOW  HILL 

T 

[[ylacauga  2  M 

'  [ ALLAOEGA 

T 

T 

T 

0 
0 
T 

TALLADEGA  HORN  MTN  THR 

j'HOMASVILLE 

'  HURLOM  OAM 
» 'RAFFORD 
ROY 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
0 
0 

T 

USCALOOSA   CAA  AP 
t  USCALOOSA  LOCK  AND  DAM 
1  USKEGEE 

1  NION  SPRINGS  6  N 
NIONTOMN 

T 

T 

T 

- 

- 

T 
0 
0 

T 

University 
alley  head 

ANCE 
ADLEY 
lALLACE 

2.3 

T 

T 

0 
2.3 
T 
0 
0 

alnut  grove 
Waterloo 
■est  BLOCTON 
• ETUMPKA 

HATLEY 

0 
0 
0 
0 
0 

■HITFIELO  LOCK  3 
INFIELD   2  SM 
»TES  HYDRO  PLANT 

T 

2.0 

0 
2.0 
0 

Sm  R»i«r«nc«  NoIm  Following  Station  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


lauie  j 

Day 

OI  Month 

0) 

0> 

a 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

1 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

f 
< 

ALBERTV ILLE  1  S 

MAX 

92 

88 

88 

7* 

67 

72 

84 

87 

89 

92 

90 

91 

91 

90 

91 

89 

83 

83 

85 

90 

92 

92 

91 

98 

95 

92 

87,5 

MIN 

67 

61 

61 

53 

46 

48 

58 

58 

60 

6* 

63 

63 

68 

66 

55 

61.5 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

32 

92 

85 

82 

78 

85 

89 

92 

96 

94 

93 

93 

92 

93 

92 

93 

9  1 

88 

85 

69 

92 

95 

94 

95 

97 

99 

101 

10? 

98 

99 

92.2 

MIN 

&  1 

62 

61 

49 

43 

* 

50 

54 

59 

60 

60 

63 

60 

60 

63 

65 

62 

58 

59.4 

ANDALUSIA 

MAX 

gg 

94 

95 

94 

80 

86 

93 

94 

98 

101 

100 

95 

98 

97 

98 

1 0 1 

99 

97 

86 

87 

91 

95 

98 

99 

100 

97 

100 

102 

105 

104 

96.1 

MIN 

65 

7  1 

70 

o3 

54 

57 

61 

70 

70 

71 

69 

68 

68 

70 

71 

70 

73 

68.2 

ANNISTON  CAA  AP 

MAX 

90 

90 

82 

72 

77 

87 

90 

93 

95 

92 

94 

93 

90 

93 

90 

90 

93 

86 

86 

90 

92 

90 

96 

96 

98 

99 

102 

101 

96 

101 

91.5 

MIN 

68 

65 

60 

53 

49 

52 

58 

60 

65 

67 

63 

71 

66 

67 

67 

68 

68 

69 

67 

65 

05 

67 

72 

68 

67 

67 

67 

72 

61 

63 

64.6 

ATMORE  STATE  FARM 

MAX 

9* 

94 

92 

92 

86 

90 

95 

96 

101 

99 

97 

99 

91 

95 

97 

98 

91 

92 

89 

92 

95 

96 

96 

96 

97 

100 

101 

103 

104 

103 

95.7 

MIN 

67 

70 

71 

50 

55 

57 

60 

69 

72 

2 

72 

70 

65 

65 

68 

70 

72 

68.4 

AUBURN  3  SW 

MAX 

96 

94 

92 

86 

76 

81 

89 

92 

96 

99 

99 

94 

94 

93 

94 

95 

97 

95 

90 

88 

92 

93 

98 

97 

98 

100 

102 

104 

105 

99 

94.3 

MIN 

65 

70 

67 

54 

47 

53 

65 

60 

67 

66 

64 

69 

66 

67 

69 

67 

68 

6 

67 

61 

68 

70 

68 

69 

69 

68 

62 

74 

65.4 

BAY  MINETTE 

MAX 

93 

92 

92 

80 

86 

86 

91 

95 

93 

98 

95 

91 

88 

91 

92 

89 

92 

87 

88 

90 

90 

91 

94 

96 

96 

96 

99 

99 

102 

94 

92.2 

MIN 

69 

7  1 

72 

60 

58 

57 

58 

73 

73 

71 

72 

67 

67 

67 

70 

70 

69 

70 

69 

72 

70 

70 

72 

67 

73 

8 1 

72 

73 

69.2 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

89 

89 

88 

74 

75 

83 

90 

94 

95 

93 

94 

94 

94 

95 

94 

91 

90 

88 

89 

88 

91 

95 

95 

94 

98 

100 

105 

102 

100 

100 

92.2 

MIN 

72 

58 

55 

54 

47 

52 

65 

60 

65 

65 

6  5 

67 

66 

66 

68 

65 

70 

66 

65 

66 

67 

71 

72 

65 

64.3 

BIRMINGHAM  MB  AP 

MAX 

91 

89 

84 

75 

76 

84 

89 

92 

96 

92 

94 

93 

91 

93 

90 

89 

93 

87 

86 

88 

91 

95 

98 

96 

97 

100 

102 

102 

97 

loo 

91.7 

M  I  N 

70 

64 

60 

49 

61 

62 

69 

66 

72 

70 

70 

69 

71 

69 

68 

68 

69 

70 

73 

68 

70 

69 

66. 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

9* 

94 

89 

87 

85 

90 

93 

97 

100 

100 

97 

96 

94 

97 

97 

96 

96 

87 

88 

90 

94 

98 

98 

98 

99 

98 

102 

102 

104 

102 

95.4 

M  I N 

63 

66 

68 

60 

48 

52 

66 

62 

65 

63 

63 

64 

62 

7 

69 

69 

64.4 

CAMDEN   3  NNW 

MAX 

91 

96 

89 

87 

82 

90 

90 

95 

97 

98 

94 

96 

94 

95 

95 

96 

93 

88 

88 

90 

92 

96 

95 

98 

98 

99 

103 

104 

101 

100 

94.3 

MIN 

6  7 

69 

72 

52 

48 

50 

57 

64 

69 

68 

66 

66 

6 

62 

66 

68 

68 

67 

70 

67 

69 

70 

69 

66 

2 

72 

68 

62 

65.1 

CAMP   HILL  2  NW 

MAX 

95 

90 

89 

84 

74 

77 

85 

90 

92 

95 

94 

92 

93 

91 

91 

90 

94 

92 

85 

85 

88 

91 

93 

95 

94 

95 

97 

100 

102 

95 

90.9 

MIN 

65 

65 

68 

53 

45 

49 

55 

53 

64 

67 

65 

65 

65 

66 

68 

67 

70 

66 

69 

67 

66 

63.7 

CENTREV ILLE 

MAX 

94 

93 

93 

86 

77 

82 

88 

89 

95 

98 

99 

96 

96 

95 

96 

95 

95 

95 

92 

90 

92 

94 

96 

101 

97 

99 

101 

104 

105 

103 

94.5 

MIN 

6  g 

65 

71 

52 

47 

52 

56 

60 

66 

65 

67 

64 

67 

63 

70 

71 

71 

71 

64 

64.8 

CHATOM 

MAX 

93 

94 

92 

84 

85 

91 

95 

98 

100 

99 

100 

95 

97 

96 

93 

98 

94 

92 

94 

94 

95 

97 

99 

100 

99 

102 

106 

105 

104 

96.3 

MIN 

65 

72 

71 

53 

48 

50 

56 

6 

2 

61 

64 

65 

67 

64 

64. 

CITRONELLE 

MAX 

92 

92 

91 

86 

84 

88 

92 

93 

95 

97 

96 

95 

88 

93 

93 

88 

94 

87 

89 

89 

89 

93 

95 

95 

96 

95 

95 

98 

100 

96 

92.5 

MIN 

70 

73 

72 

60 

59 

61 

66 

72 

73 

73 

72 

72 

69 

68 

70 

71 

70 

69 

72 

71 

70 

70 

72 

70 

69 

73 

76 

72 

74 

77 

70.2 

CLANTON 

MAX 

93 

91 

90 

85 

74 

79 

87 

88 

94 

97 

95 

93 

94 

91 

93 

9  3 

94 

91 

87 

85 

88 

92 

94 

94 

94 

96 

99 

101 

102 

98 

91.7 

m  In 

65 

64 

68 

53 

46 

50 

59 

64 

65 

63 

65 

64 

65 

67 

65 

68 

67 

66 

64 

63 

67 

69 

70 

66 

66 

71 

62 

63  .5 

CORDOVA 

MAX 

93 

91 

90 

74 

78 

89 

91 

94 

98 

96 

96 

96 

95 

96 

95 

91 

90 

93 

91 

96 

98 

97 

99 

102 

105 

104 

100 

102 

94.2 

MIN 

63 

63 

60 

50 

48 

60 

68 

65 

67 

65 

68 

67 

70 

70 

67 

60 

61 

63 

72 

67 

57 

62.9 

DAYTON 

MAX 

92 

88 

90 

86 

77 

79 

86 

38 

94 

95 

97 

95 

98 

92 

94 

93 

94 

93 

'  90 

66 

90 

91 

94 

96 

95 

96 

100 

103 

105 

103 

92.7 

MIN 

69 

72 

71 

55 

52 

56 

62 

67 

70 

70 

69 

69 

6 

66 

70 

70 

71 

68 

70 

67 

70 

70 

71 

72 

68 

70 

73 

73 
3 

75 

68 

68.0 

• 

DECATUR 

MAX 

84 

85 

85 

70 

72 

83 

90 

91 

92 

90 

95 

94 

93 

94 

93 

88 

86 

90 

94 

94 

95 

94 

96 

97 

102 

100 

96 

100 

90.7 

MIN 

63 

65 

58 

51 

62 

65 

70 

8 

69 

71 

70 

2 

69 

71 

79 

65 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

MAX 

93 

93 

92 

67 

76 

81 

86 

90 

94 

97 

96 

94 

95 

96 

93 

91 

89 

86 

89 

94 

95 

98 

97 

99 

100 

102 

103 

101 

93.2 

MIN 

69 

70 

73 

56 

51 

56 

6 1 

63 

70 

69 

67 

68 

69 

69 

67 

66 

69 

67 

69 

70 

71 

7* 

67 

67 

7* 

73 

73 

66 

67. 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

94 

93 

91 

86 

77 

81 

87 

90 

96 

98 

97 

96 

98 

94 

96 

96 

95 

94 

89 

90 

90 

94 

96 

96 

97 

100 

103 

104 

102 

93.8 

MIN 

68 

69 

68 

56 

51 

55 

61 

67 

69 

69 

69 

68 

8 

67 

68 

70 

72 

70 

70 

70 

66 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

92 

92 

91 

81 

84 

91 

92 

96 

99 

101 

88 

91 

93 

94 

94 

93 

93 

91 

85 

87 

90 

96 

95 

95 

95 

99 

101 

102 

102 

100 

93.4 

MIN 

68 

70 

71 

60 

52 

55 

62 

68 

70 

71 

68 

70 

68 

71 

71 

71 

71 

° 

69 

69 

7 1 

70 

74 

73 

71 

76 

76 

76 

7  1 

73 

69.2 

EUFAULA 

MAX 

94 

93 

88 

85 

85 

92 

94 

97 

101 

97 

94 

95 

98 

94 

97 

96 

94 

94 

88 

90 

94 

95 

97 

98 

97 

99 

103 

107 

101 

99 

95.2 

MIN 

68 

69 

73 

59 

50 

52 

64 

68 

68 

66 

70 

68 

71 

71 

71 

68 

67 

6 

67 

60 

7 1 

74 

71 

73 

73 

75 

67 

72 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 

93 

92 

91 

79 

85 

89 

92 

96 

99 

98 

96 

95 

94 

94 

96 

96 

89 

88 

88 

90 

93 

97 

98 

95 

97 

98 

102 

101 

102 

102 

94.2 

MIN 

0  5 

70 

67 

5  3 

48 

. 

56 

66 

70 

9 

67 

67 

62 

65 

67 

67 

70 

69 

70 

69 

7 1 

66 

66 

69 

67 

74 

73 

73 

72 

•  66 

66.2 

FA  I RHOPE 

MAX 

92 

90 

87 

86 

87 

91 

93 

95 

95 

100 

94 

69 

91 

94 

91 

94 

89 

90 

91 

89 

93 

93 

96 

96 

97 

95 

99 

98 

97 

92.8 

MIN 

67 

72 

72 

62 

56 

75 

78 

76 

69 

68 

68 

68 

71 

71 

69 

70 

67 

7 1 

70 

70 

75 

68 

79 

70 

75 

74 

69.9 

FAYETTE 

MAX 

94 

94 

91 

85 

78 

79 

86 

91 

96 

97 

96 

96 

96 

92 

96 

94 

95 

92 

90 

91 

91 

92 

97 

97 

98 

98 

102 

105 

105 

100 

93.8 

MIN 

60 

58 

62 

50 

43 

47 

49 

57 

65 

65 

63 

63 

65 

62 

63 

65 

65 

65 

64 

62 

63 

68 

67 

63 

9 

60 

62 

65 

60 

54 

60.5 

FLORENCE 

MAX 

91 

80 

70 

76 

81 

88 

91 

94 

93 

95 

97 

93 

93 

93 

90 

92 

92 

94 

94 

92 

94 

94 

96 

96 

100 

99 

102 

99 

100 

92.0 

MIN 

61 

46 

51 

58 

61 

64 

62 

65 

67 

67 

64 

66 

66 

66 

67 

69 

68 

68 

69 

71 

60 

9 

63 

66 

69 

62 

58 

FORT  MORGAN 

MAX 

85 

87 

88 

84 

81 

83 

85 

89 

88 

90 

91 

89 

85 

86 

86 

63 

88 

87 

86 

87 

88 

88 

91 

92 

92 

94 

90 

92 

92 

94 

88.2 

73 

75 

77 

69 

66 

68 

72 

76 

77 

'8 

79 

74 

70 

73 

73 

77 

76 

75 

75 

75 

72 

75 

79 

80 

78 

62 

72 

79 

79 

81 

75.2 

FRISCO  CITY 

MAX 

98 

97 

96 

94 

91 

89 

91 

95 

101 

102 

102 

99 

99 

95 

97 

98 

98 

94 

90 

69 

91 

95 

99 

100 

101 

99 

100 

104 

103 

105 

97.1 

MIN 

67 

7  1 

70 

57 

53 

54 

59 

64 

72 

71 

69 

70 

65 

66 

68 

69 

70 

68 

69 

69 

73 

68 

71 

70 

67 

73 

74 

72 

73 

73 

67.8 

GADSDEN   GAS  PLANT 

MAX 

91 

90 

82 

73 

75 

84 

89 

92 

95 

89 

94 

92 

91 

94 

93 

91 

90 

85 

83 

89 

92 

94 

96 

93 

97 

98 

102 

100 

95 

100 

91.0 

MIN 

64 

64 

54 

48 

50 

55 

60 

64 

65 

63 

68 

65 

65 

67 

67 

70 

67 

65 

64 

62 

65 

68 

63 

61 

65 

6 

71 

58 

57 

GENEVA 

MAX 

97 

94 

94 

90 

83 

87 

92 

94 

100 

103 

104 

92 

95 

96 

100 

1  DO 

100 

100 

92 

88 

91 

95 

98 

100 

100 

99 

101 

105 

106 

105 

96.7 

68 

67 

64 

66 

67 

67 

68 

69 

71 

69 

66.5 

GOOOWATER 

MAX 

95 

92 

91 

65 

64 

GREENSBORO 

MAX 

93 

91 

85 

81 

82 

88 

87 

95 

97 

97 

95 

97 

95 

95 

95 

95 

93 

91 

90 

91 

93 

95 

99 

99 

99 

100 

105 

105 

105 

100 

94.* 

69 

67 

56 

54 

56 

62 

68 

71 

70 

69 

70 

67 

68 

68 

71 

70 

69 

69 

67 

66 

71 

72 

72 

71 

71 

73 

70 

70 

68.0 

GREENVILLE 

96 

95 

91 

88 

86 

93 

94 

98 

102 

99 

97 

98 

95 

97 

98 

97 

99 

90 

91 

92 

94 

98 

100 

100 

100 

103 

106 

106 

106 

106 

97.2 

70 

70 

8 

59 

67 

70 

6  6 

68 

70 

65 

67 

68 

69 

70 

68 

69 

66 

70 

69 

70 

72 

68 

72 

72 

74 

73 

67.7 

GUNTERSVILLE 

MAX 

80 

85 

90 

95 

94 

94 

94 

90 

93 

90 

91 

90 

90 

92 

91 

94 

95 

94 

99 

99 

99 

93 

98 

92.9 

M  I  N 

61 

9| 

66 

63 

66 

68 

65 

66 

61 

66 

69 

64 

66 

66 

60 

63.3 

HALEYVI LLE 

MAX 

90 

85 

87 

77 

70 

73 

81 

85 

90 

89 

90 

91 

92 

90 

92 

91 

88 

87 

87 

85 

86 

88 

89 

91 

90 

93 

95 

99 

98 

93 

86.1 

51 

55 

61 

65 

70 

66 

68 

70 

69 

69 

69 

66 

66 

6  8 

69 

70 

70 

69 

68 

66*4 

HEADLAND 

MAX 

92 

92 

92 

78 

84 

90 

94 

96 

100 

100 

88 

89 

91 

92 

90 

94 

90 

89 

82 

90 

92 

93 

91 

91 

90 

95 

96 

99 

96 

94 

91.7 

MIN 

68 

70 

70 

60 

55 

57 

64 

70 

72 

72 

69 

70 

67 

70 

69 

70 

73 

70 

70 

73 

70 

70 

72 

72 

75 

73 

74 

74 

70 

70 

69.3 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

94 

92 

89 

87 

81 

90 

92 

96 

96 

96 

91 

95 

94 

93 

95 

94 

92 

86 

86 

89 

92 

95 

96 

97 

98 

100 

102 

104 

100 

100 

93.7 

MIN 

66 

69 

71 

55 

55 

63 

60 

65 

68 

67 

67 

70 

65 

67 

68 

68 

69 

67 

68 

67 

68 

69 

76 

70 

71 

71 

71 

74 

75 

75 

67.8 

HUNTSV I LLE  *  SSE 

MAX 

87 

90 

79 

70 

74 

84 

89 

92 

95 

90 

94 

94 

95 

93 

93 

91 

92 

90 

87 

89 

92 

94 

95 

94 

96 

99 

102 

99 

97 

98 

91.1 

MIN 

6  1 

58 

69 

53 

46 

55 

57 

62 

67 

67 

68 

69 

67 

68 

69 

68 

69 

65 

69 

67 

65 

70 

70 

62 

61 

66 

67 

70 

63 

59 

64.3 

S««  reference  aot«S  following  Station  I&dez. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JUNE  1954 


Day  Ol  Month 

• 

i 

I 

2 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

Mi 

MAX 
MIN 

90 
65 

92 
67 

82 
64 

73 
52 

78 
48 

85 
53 

91 
57 

93 
58 

97 
65 

97 
66 

93 
65 

97 
64 

91 
63 

91 

65 

88 
64 

9  1 
DC 

92 
67 

86 
66 

85 

63 

89 

63 

91 
61 

96 

00 

96 
69 

95 
71 

98 
07 

101 
67 

102 
70 

id 
74 

97 
66 

MIN 

94 
69 

92 
69 

88 

68 

78 
54 

82 

50 

87 

54 

90 
8  0 

97 
66 

96 

69 

98 

S  9 

96 
68 

98 
66 

92 

65 

04 
66 

94 
68 

94 

60 

92 
71 

92 

67 

91 
69 

91 
69 

93 
69 

97 
70 

100 
72 

98 

73 

99 
69 

101 
73 

103 
76 

104 
75 

102 
73 

102 

67.4 

MIN 

94 
67 

92 
71 

92 
71 

88 
61 

79 
54 

85 

56 

96 
60 

91 

68 

95 

71 

97 
69 

100 
68 

90 
68 

69 
66 

93 
67 

95 
67 

95 

(  g 

95 

69 

94 

68 

85 

69 

86 
68 

88 
70 

91 

H 

96 
71 

96 

71 

97 
69 

99 
75 

99 

77 

101 
73 

103 
74 

101 

93  •  1 
68.2 

MIN 

92 
69 

86 
58 

90 
63 

60 
54 

71 
46 

75 
51 

64 

58 

91 
60 

94 

65 

95 

65 

91 
63 

89 
67 

94 

65 

94 
67 

91 
68 

92 

66 

89 
68 

01 

65 

91 

05 

90 
65 

91 
63 

93 

69 

94 

69 

94 

63 

93 
62 

94 
68 

98 
68 

L01 

ro 

98 
61 

2 

63.4 

MAX 
MIN 

93 
67 

95 
68 

88 
69 

79 

53 

81 

52 

88 

55 

91 

60 

95 
64 

97 
69 

98 

69 

95 
68 

96 
69 

95 
67 

97 
66 

98 

70 

97 

92 
69 

88 
69 

88 

70 

90 
68 

93 
68 

97 

69 

97 
70 

98 

72 

98 

03 

100 
69 

103 
70 

104 

74 

102 
71 

101 
68 

94  .  5 
67.0 

MIN 

92 
64 

92 
68 

86 
64 

83 

56 

86 
49 

83 

52 

89 

55 

88 

60 

92 
64 

91 

67 

90 
64 

94 
69 

93 
66 

94 
68 

92 

94 

90 

85 

84 
69 

88 

70 

93 
69 

93 
69 

94 

79 

94 
79 

05 

70 

96 
69 

98 
67 

99 

74 

95 
69 

98 
72 

66.2 

MAX 
MIN 

95 
72 

94 

75 

88 
68 

78 

59 

81 

57 

89 

60 

91 

63 

94 
68 

98 

73 

94 

72 

95 
71 

90 
71 

93 
60 

97 
71 

93 
75 

04 

74 

92 

73 

86 

73 

66 

72 

90 

72 

93 
73 

95 

75 

97 

77 

95 

78 

99 
74 

102 
77 

103 
77 

104 
78 

100 
73 

101 

93.6 
71.5 

MAX 
MIN 

95 
69 

97 
72 

95 
68 

96 
08 

100 
64 

104 
65 

103 
72 

100 
66 

101 

MIN 
MAX 

90 
69 

90 
73 

92 

71 

80 
62 

86 

59 

85 

61 

66 
66 

93 
71 

95 
72 

95 

71 

98 

72 

96 
69 

86 
69 

91 
70 

92 
70 

92 
72 

01 
71 

90 
70 

91 
70 

92 
70 

69 
73 

92 
72 

95 
71 

96 
69 

96 
71 

97 
74 

99 

72 

100 
71 

102 
73 

101 

92  .  7 
69.9 

MIN 
MIN 

94 
69 

93 
75 

89 

68 

77 

59 

83 
53 

90 

55 

90 
61 

95 
66 

98 
73 

97 

69 

96 
71 

94 
71 

95 
67 

96 
68 

95 
72 

95 

70 

94 

72 

88 

70 

89 

71 

90 

70 

92 
69 

96 

73 

97 
74 

97 
76 

97 

72 

100 

75 

103 

75 

105 
78 

101 
74 

102 

69.7 

MIN 

93 
72 

92 
74 

88 

72 

77 

59 

81 
56 

89 

59 

90 

65 

96 
70 

98 

72 

94 

72 

94 

71 

91 
72 

94 
69 

95 
73 

94 
73 

94 

72 

92 
73 

86 
71 

86 
71 

89 

72 

92 

72 

96 
74 

96 

75 

97 
76 

98 

73 

99 
76 

102 
76 

103 

78 

99 

77 

100 

71  .3 

MIN 

se 

66 

87 
59 

78 
60 

70 

55 

73 

50 

63 

56 

87 
03 

95 

65 

94 

66 

93 
67 

93 
70 

95 
71 

93 
71 

94 
68 

90 
70 

68 
66 

86 
69 

90 
69 

92 
70 

92 
70 

91 

67 

94 
74 

92 
75 

92 
66 

97 
64 

99 
68 

101 
73 

99 
76 

94 
69 

97 

66.7 

MIN 

93 
60 

96 
62 

93 
63 

82 
56 

71 

46 

76 

49 

86 
54 

90 
58 

93 
57 

97 

64 

92 
62 

94 

66 

93 
65 

94 

62 

96 
65 

90 
66 

90 
68 

91 

66 

86 

65 

86 

62 

90 
64 

92 

62 

96 
68 

95 

63 

95 
61 

99 
64 

99 

63 

101 
70 

100 
59 

95 

61.6 

MIN 

97 
65 

93 
69 

93 
71 

90 
59 

80 
51 

85 

57 

83 
60 

94 
66 

98 

69 

101 
74 

100 
67 

93 
70 

94 
66 

95 
68 

97 
69 

97 
71 

98 
68 

97 
69 

94 
68 

89 

67 

90 
70 

04 

0  6 

98 

72 

96 

72 

93 
69 

96 
74 

100 
74 

102 

73 

106 
71 

103 

68.0 

MIN 

94 
64 

91 
65 

92 
62 

83 
50 

72 
47 

75 
48 

84 

52 

90 

57 

93 

62 

95 

65 

92 
61 

94 
61 

91 
62 

93 
62 

94 
63 

91 
64 

89 
66 

■89 
64 

83 
64 

84 

62 

86 

62 

90 
65 

94 

65 

95 
66 

03 
61 

97 
64 

99 
63 

102 
71 

100 
67 

95 
6 1 

90  .  7 
61.5 

MIN 

96 
68 

96 

70 

95 
71 

90 
70 

86 

57 

91 

52 

92 
54 

96 
62 

99 

66 

95 

66 

95 
67 

95 
69 

93 
65 

95 
66 

95 
71 

95 
69 

94 
71 

89 
69 

B7 

70 

89 

70 

90 
67 

96 

60 

97 

72 

97 

74 

08 

71 

99 
70 

101 
70 

104 
74 

100 
69 

100 

67.6 

MIN 

92 
71 

93 
72 

93 

73 

87 
54 

81 

50 

87 

60 

67 
61 

93 

62 

94 

69 

96 
71 

97 
69 

96 
68 

96 
64 

90 
69 

93 
66 

93 

68 

92 
69 

93 
67 

89 

66 

87 
65 

89 

68 

03 

67 

93 
68 

95 

73 

07 
60 

98 

75 

99 
76 

102 
80 

99 
79 

100 

68.4 

MIN 

90 
65 

90 
69 

88 

71 

86 
61 

84 

53 

85 

55 

90 
60 

93 
68 

96 
70 

97 
69 

95 
72 

93 
69 

69 
65 

93 
63 

93 
64 

90 
68 

94 
68 

87 
67 

89 
60 

91 
67 

90 
70 

03 
60 

94 

68 

97 
73 

07 
68 

98 
74 

100 
71 

100 
72 

103 
73 

97 

67.5 

MIN 

92 
63 

94 
66 

92 
63 

75 

52 

80 
44 

86 

47 

92 
52 

94 

56 

97 
60 

96 
62 

96 
61 

95 
65 

92 
62 

93 
66 

91 
65 

94 
65 

94 
64 

86 
67 

S6 
64 

90 

62 

93 
59 

94 

63 

95 
68 

98 

67 

08 

63 

99 
64 

100 
63 

103 
70 

99 

60 

100 

61.5 

MIN 

91 

59 

88 

53 

89 

62 

79 

52 

71 
44 

76 

49 

83 

53 

87 

58 

93 

63 

93 
62 

92 

63 

93 
62 

92 
66 

95 
62 

91 
64 

9^ 
66 

90 
64 

90 

62 

90 
66 

90 
63 

90 
61 

93 
65 

92 
68 

95 
61 

03 
56 

95 
60 

99 
66 

102 
69 

101 
60 

95 

90.6 
60.5 

MIN 

93 
63 

89 

59 

88 

63 

81 

53 

71 
48 

74 

51 

84 

51 

88 

58 

92 

66 

94 

64 

90 
63 

93 
66 

94 

65 

93 
64 

93 
66 

93 
66 

93 
69 

91 

65 

88 

65 

87 

63 

89 

63 

01 
68 

92 
69 

93 
69 

03 
62 

96 

65 

97 
64 

100 
67 

98 

62 

96 

62.5 

MIN 

67 
66 

87 
61 

80 
63 

78 

54 

80 
52 

81 

51 

87 

59 

89 
60 

91 
64 

86 
64 

93 
62 

92 
67 

92 
65 

92 
63 

91 
67 

90 
66 

90 
69 

66 
65 

85 

66 

89 
64 

92 

63 

92 
66 

94 
69 

91 

60 

95 
63 

96 
66 

100 
65 

97 
71 

95 
58 

98 

62.9 

MIN 

88 
65 

90 
58 

81 

63 

70 
51 

73 
44 

65 
51 

90 
50 

92 
59 

95 
63 

63 

63 

94 
63 

92 
66 

9; 
64 

95 
64 

93 
66 

92 
65 

92 
67 

88 

65 

66 

63 

88 
64 

92 
62 

93 

63 

95 
68 

93 

61 

07 

60 

100 
60 

103 
63 

99 

69 

95 
35 

97 

61.0 

MIN 

91 
70 

93 
72 

89 
73 

83 
57 

82 
53 

90 
56 

91 
61 

97 
65 

98 

71 

99 
69 

98 
69 

97 

70 

96 
67 

96 
69 

96 
71 

97 

72 

94 

70 

90 

70 

91 

70 

93 
67 

94 

69 

96 

73 

97 

73 

99 

75 

99 

70 

101 
73 

105 
75 

108 
76 

105 
72 

104 

95  .6 
66.9 

MIN 

92 
66 

91 
63 

83 
63 

75 
54 

76 
48 

86 

50 

89 

55 

91 
60 

95 
64 

91 

65 

94 
65 

92 
66 

90 
05 

94 
66 

91 
66 

04 
67 

89 
70 

85 
67 

85 
66 

88 

63 

91 

62 

01 
66 

95 
69 

93 

67 

95 
67 

99 

66 

102 
66 

101 
72 

96 
63 

100 
64 

91.1 
63.7 

MIN 

94 

69 

92 

71 

92 
71 

88 

55 

80 

53 

84 

55 

89 

62 

90 
69 

95 
79 

97 

70 

98 

70 

97 
72 

98 

67 

94 
66 

95 
69 

96 
77 

93 
77 

94 
66 

02 
60 

90 
62 

91 
67 

03 
60 

95 

77 

97 
71 

99 
68 

98 

72 

100 
75 

104 
72 

105 
72 

102 
70 

68.7 

MAX 
MIN 

90 
66 

91 

69 

87 
68 

82 
56 

84 
54 

91 
61 

94 

62 

95 
67 

100 

69 

100 
70 

92 
67 

97 

70 

96 

61 

97 
69 

95 
70 

07 
69 

96 

71 

85 
68 

86 
60 

89 

70 

93 
71 

90 

70 

100 
71 

96 

72 

97 
69 

101 
74 

103 
73 

10* 

75 

102 
71 

100 

94.7 
66.2 

MAX 
MIN 

93 
70 

90 
68 

87 
61 

76 
54 

81 

50 

87 

52 

91 

57 

98 

62 

99 
66 

87 

67 

98 
67 

98 
67 

94 

68 

95 
65 

95 
69 

95 

71 

92 
69 

92 
66 

01 
69 

91 
65 

90 

70 

05 

70 

98 

71 

98 

71 

100 
66 

102 
65 

103 
68 

104 
74 

102 
70 

103 

94.6 
65.6 

MIN 

97 
64 

98 
66 

94 

72 

87 
57 

76 

50 

81 
53 

91 

by 

93 
64 

94 
69 

90 
60 

96 
66 

92 
68 

OS 
67 

94 
69 

95 
69 

04 
60 

96 

70 

95 
68 

91 
68 

89 
64 

92 
67 

04 

70 

93 

71 

94 

73 

96 

67 

98 
71 

100 
69 

105 
74 

105 
68 

101 
70 

94  .2 
66.7 

MIN 
MAX 

92 
70 

90 
66 

85 
62 

74 

65 

79 
50 

86 

54 

89 

59 

96 

63 

97 
70 

96 

69 

96 
67 

94 
68 

03 
68 

96 
66 

95 
71 

96 
60 

90 
68 

89 

67 

87 
67 

89 

67 

92 
70 

95 

72 

95 

73 

97 

72 

08 
68 

101 
66 

103 
68 

104 
75 

102 
70 

103 
67 

93.3 
66.6 

MAX 
MIN 

87 

60 

88 
64 

86 
61 

69 

50 

69 
44 

80 

52 

60 
51 

81 

52 

82 

58 

85 
64 

90 
65 

91 
63 

03 
65 

95 
65 

91 
68 

00 
06 

89 
66 

84 

65 

86 

60 

86 

55 

89 

59 

02 
60 

92 
61 

92 

57 

02 
50 

93 
62 

100 
61 

07 
66 

96 
36 

96 

59 

88.0 
60.1 

MAX 
MIN 

90 
66 

89 

70 

86 

72 

« 
68 

79 
51 

85 

57 

66 

b<i 

92 
64 

95 
69 

94 

67 

91 
69 

92 
71 

69 
66 

90 
69 

91 
71 

01 
71 

91 

72 

65 
69 

05 
60 

89 
70 

90 
70 

02 
72 

93 
74 

94 

75 

03 
71 

97 
72 

99 
71 

102 

76 

97 
69 

97 

73 

90.7 
68.8 

•m  r*f*>r«&c+  not**  follovlac  Station  I  ad*  a. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of      1953  -  1954 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

T 

ota 

ALEXANDER   CITY  6  NE 

0 

0 

6 

90 

413 

639 

519 

387 

374 

54 

100 

4 

2586 

ANNISTON   CAA  AP 

o 

96 

432 

652 

575 

392 

386 

49 

100 

4 

2690 

ATMORE  STATE  FARM 

0 

0 

0 

40 

212 

328 

193 

268 

8 

20 

0 

BAY  MINETTE 

0 

0 

0 

41 

221 

429 

346 

229 

263 

16 

15 

0 

1560 

BELLE  MINA  2  N 

0 

0 

4 

1 14 

438 

707 

609 

398 

426 

65 

92 

5 

2858 

BIRMINGHAM  WB  AP 

0 

0 

1 

91 

394 

662 

591 

381 

383 

55 

95 

3 

2656 

BIRMINGHAM 

BREWTON  3  SSE 

0 

0 

0 

66 

311 

439 

388 

285 

277 

22 

39 

0 

1827 

CAMDEN   3  NNW 

0 

0 

0 

73 

328 

550 

442 

262 

291 

39 

58 

0 

2043 

CHATOM 

0 

0 

0 

69 

304 

500 

392 

274 

294 

17 

47 

0 

1897 

CITRONELLE 

0 

0 

0 

44 

217 

440 

341 

198 

243 

13 

19 

0 

1515 

CORDOVA 

o 

o 

7 

103 

444 

659 

542 

365 

377 

67 

103 

5 

2672 

DECATUR 

0 

0 

3 

eo 

429 

690 

616 

360 

386 

54 

102 

4 

2724 

DOTHAN   CAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

44 

277 

459 

380 

256 

272 

16 

17 

0 

1721 

EUFAULA 

0 

0 

0 

45 

300 

448 

398 

258 

273 

15 

30 

0 

1767 

EVERGREEN  CAA  AP 

0 

0 

0 

77 

327 

537 

468 

306 

310 

31 

59 

0 

2115 

FA  I RHOPE 

37 

181 

396 

292 

186 

237 

7 

17 

0 

1353 

FLORENCE 

8 

FORT  MORGAN 

0 

0 

0 

11 

122 

327 

292 

170 

207 

5 

5 

0 

1139 

GADSDEN  GAS  PLANT 

0 

0 

8 

119 

450 

701 

622 

395 

394 

57 

111 

4 

2861 

GREENSBORO 

0 

0 

0 

51 

273 

558 

479 

276 

293 

30 

42 

0 

2002 

GREENVILLE 

0 

0 

° 

4  1 

GUNTERSV I LLE 

0 

HEADLAND 

0 

0 

0 

353 

182 

233 

15 

0 

HIGHLAND  HOME 

0 

0 

0 

55 

492 

394 

267 

286 

26 

44 

0 

1564 

HUNTSV I  LLE   4  SSE 

0 

0 

7 

118 

477 

760 

677 

421 

472 

67 

119 

6 

3126 

LAFAYETTE 

85 

375 

626 

41 

73 

2406 

LIVINGSTON 

0 

0 

0 

74 

329 

620 

500 

287 

319 

33 

65 

0 

2227 

MAR  ION   JUNCTION   2  NE 

0 

0 

0 

71 

320 

536 

494 

301 

315 

41 

6  3 

0 

MARTIN  DAM 

0 

528 

0 

MAXWELL  FIELD 

0 

0 

0 

53 

294 

522 

456 

278 

283 

23 

2  2 

0 

1931 

MOBILE   WB  AIRPORT 

o 

o 

42 

213 

444 

359 

213 

250 

18 

13 

0 

1552 

MONTGOMERY  WB  AP 

0 

0 

0 

60 

319 

549 

467 

296 

307 

29 

36 

0 

2063 

MONTGOMERY  WB  CITY 

0 

0 

0 

50 

272 

513 

437 

271 

292 

30 

33 

0 

1898 

MUSCLE  SHOfLS  CAA  AP 

0 

0 

6 

1 15 

450 

728 

640 

427 

448 

64 

114 

5 

2997 

PRATTV I LLE 

0 

0 

0 

63 

336 

543 

478 

321 

310 

2125 

ROBERTSDALF   7  E 

o 

o 

o 

40 

204 

382 

330 

206 

249 

13 

15 

0 

1439 

ROCK  MILLS 

0 

0 

1 

87 

399 

613 

562 

390 

360 

52 

78 

4 

2546 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

0 

0 

9 

99 

426 

672 

640 

416 

435 

62 

135 

0 

2894 

SCOTTSBORO 

0 

0 

13 

106 

472 

702 

664 

429 

438 

73 

113 

10 

3020 

SELMA 

0 

0 

0 

44 

270 

481 

409 

254 

268 

26 

29 

0 

1781 

TALLADEGA 

0 

0 

1 

86 

397 

632 

535 

371 

367 

51 

93 

3 

2636 

TROY 

263 

468 

392 

242 

282 

14 

34 

0 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

0 

0 

1 

86 

376 

654 

566 

337 

355 

48 

78 

0 

2501 

TUSXEGEE 

50 

32  5 

UNIVERSITY 

0 

0 

0 

87 

372 

678 

588 

342 

367 

54 

88 

0 

2576 

VALLEY  HEAD 

0 

0 

27 

161 

559 

803 

763 

467 

490 

80 

134 

13 

3497 

WETUMPXA 

0 

0 

0 

61 

320 

501 

459 

287 

290 

28 

45 

0 

1991 

1612 
2137 
1954 


DEGREE  DAY  NORMALS  IN  THIS  TABLE  ARE  DERIVED  FROM  THE  PERIOD  1921-1950 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Is! 

PA  I  RHOPE 

EVAP 

.06 

.34 

.20 

.33 

.28 

.32 

.15 

.31 

.24 

.37 

.30 

.22 

.15 

.19 

.26 

.15 

.17 

.16 

.16 

.24 

.12 

.21 

.27 

.25 

.25 

.27 

.34 

.21 

.34 

.16 

7.1 

WIND 

21 

22 

39 

59 

29 

18 

20 

30 

48 

62 

57 

19 

8 

18 

18 

6 

9 

15 

6 

11 

10 

9 

21 

33 

30 

50 

65 

30 

41 

4 

M 

HART IN  DAM 

EVAP 

.38 

.16 

.15 

.39 

.22 

.28 

.25 

.29 

.27 

.30 

.23 

.16 

.26 

.22 

.24 

.28 

.19 

.13 

.22 

.27 

.25 

.31 

.23 

.28 

.27 

.26 

•  31 

.36 

.29 

.34 

7.V 

WIND 

25 

17 

39 

124 

55 

20 

20 

35 

15 

37 

32 

6 

31 

11 

15 

18 

30 

30 

40 

40 

3 

30 

29 

39 

16 

31 

22 

40 

65 

40 

M 

DEMOPOLI3  LOCK  4 

EVAP 

.22 

.17 

.26 

.22 

.17 

.19 

.18 

.08 

* 

.70 

.20 

.25 

.25 

.31 

.31 

.00 

.23 

.08 

.24 

.20 

.25 

.13 

.21 

.37 

.34 

.08 

.35 

.35 

B6.: 

WIND 

28 

44 

39 

51 

16 

14 

10 

10 

• 

58 

31 

18 

15 

18 

18 

18 

44 

50 

31 

16 

11 

15 

12 

10 

20 

32 

19 

28 

B  6! 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
DELATED  DATA 


Temperature 


No.  ot  Days 

Snow.  SI.-..!  Hall 

No.  ol  Day* 

Station 

.  E 

•1 

I 

II 

s. 

a 

Hu. 

Mis. 

.] 

Max.  Depth 
oo  Ground 

S 
Z 

IJ 

i  3 

©  a 

iz 

> 

< 

JS 

OI 

2 

• 

Q 

8 

i 
o 

« 

Q 

■ 

• 

1 

Q 

•A 

I  ft 

a  j 
s3 

5  ft 

si 

»i 

3 

0 

5Z 

Ib 

e5£ 

I 

I 

o 

• 

• 

I 

° 

s 
s 

1.00 

or  Mora 

DECEMBER  1953 
UNION  SPRINGS 

u 

15 

18 

0 

0 

0 

12.03 

7.06 

5.95 

A 

.0 

0 

11 

2 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


-.Able  3 


Station 

Day  oi  Month 

3 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

2a 

30 

31 

DECEMBER  1953 
-11.11  SPRINGS 

FEBRUARY  1954 
CLATTOS 
ELBA 

5.95 

T 

1.65 

.99 

T 

.63 

.04 

.19 

.04 

.64 
• 

.72 

T 

.75 

1.08 

a 

.01 

.66 

.45 

.07 

12.03 

DAILY  TEMPERATURES 

•able  5 


Station 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

? 
< 

DECEMBER  1953 

OTU0N  SPRINGS 

MAX 
MIN 

71 
51 

69 
57 

61 
46 

51 
39 

47 

28 

49 

32 

22 

15 

41 

16 

53 
26 

56 
38 

65 
48 

64 
37 

47 

23 

54 

26 

44 

59 
46 

64 
54 

61 
30 

CORRECTIONS 
MONTH:     NOVEMBER  1950 


'able  2: 


Albertvllle  1  S 


Average  maximum  temperature  should  be 
57. 1M;  average  minimum  temperature 
should  be  31. 1M;  average  temperature 
should  be  44. 1M. 


able  5: 


Albertvllle  1  S 


MONTH:     MAY  1954 


Average  maximum  temperature  should  be 
57.1;  average  minimum  temperature 
should  be  31.1. 


able  2: 


Oneonta 


ible  2: 


University 


Average  minimum  temperature  should  be 
51.3;  average  temperature  should  be 
64.8;  departure  from  normal  -4.7; 
delete  degree  days. 


Average  maximum  temperature  should  be 
76.7;  average  temperature  should  be 
65.6;  departure  from  normal  -6.2; 
highest  temperature  and  date  should  be 
94  on  31st;  number  of  days  max.  90  or 
above  should  be  2. 


ible  5: 


University 


Maximum  temperature  on  31st  should  be 
94;   average  maximum  temperature  should 

be  76.7. 


STATION  INDEX 


ALABAM, 
JUNE  195 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage* 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

County 

:  Drainage  t 

Latitude 

J 
j 

•J 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Temp  1 

a 
C 
£ 
£ 

ABBEVILLE 

000  -i 

HENRY 

31  34 

85  15 

465 

HID 

WILLIAM  W.  NORDAN 

C 

4855 

2 

33  29 

280 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

ADO I SON 

WINSTON 

PALMER  GOOSEY 

HARRY  R,   TAYLOR,  JR 

2  3  3 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

LAWRENCE 

U.S.  FOREST  SERVICE 

JEFFERSON 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

alberta 

WILCOX 

SIDNEY  J.  HARDY,  SR 

MAGNOLIA 

MARENGO 

87  39 

DR.  T.  H.  GAILLARD 

ALBERTvILLE  1  s 

MARSHALL 

JESSE  M.  CULP 

MARION 

PERRY 

67  18 

BA 

BILLY  R.  SANDERS 

3 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

i a i  LAP0O5A 

u 

32  59 

85  52 

660 

5P 

SP 

CITY  FILTER  PLANT 

2  3  5 

7 

MARION  JUNCTION 

5116 

3 

32  26 

204 

MRS.   MARGARET  SMITH 

3 

ALICEVI LLE 

3 

MARION  JUNCTION  2  NE 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

ANDALUSIA 

COVINGTON 

2  3  5 

7 

MART  IN  DAM 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  5 

ANNISTON  CAA  AIRPORT 

CALHOUN 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

MAXWELL  FIELD 

MONTGOMERY 

66  21 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

2  3  5 

ARLEY 

WINSTON 

MRS.  LESSIE  HILLER 

3 

MC  CALLA  2  NE 

JEFFERSON 

86  59 

6A 

JAMES  B.  ELLIOTT 

2  3  9 

ASHLAND 

0369 

1 1 

33  16 

85  50 

1010 

MIC 

C 

CHOCTAW 

1  3 

31  56 

354 

JOHN  R.  LAND 

3 

ASHVILLE 

3 

MERTZ  PQNDV1LLE  TOWER 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

LIMESTONE 

3 

MATHFW  W.  HALL 

ATMORE  STATE  FARM 

ESCAMBIA 

ATMORE  STATE  FARM 

2  3  5 

7  C 

MILLER5  FERRY 

WILCOX 

87  22 

BOOKER  T .  RIDGEWAY 

3 

AUBURN  3  SW 

LEE 

MRS .  MARTHA  I.MOORE 

2  3  5 

7 

MILSTEAD 

MACON 

1 

7 

85  54 

206 

8A 

T.  C.  CARR 

3 

AUBURN  SCS  1 0 

' 

11 

32  36 

B5  29 

700 

MID 

C 

MITCHELL  DAM 

5469 

7 

32  48 

350 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

AUTAUGAV1LLE 

AUTAUGA 

3 

MOBILE  W8  AIRPORT 

U.S.  WEATHER  BUREAU      2  3  5 

BAY  M1NETTE 

BALDWIN 

2  3  5 

7 

ROBT . G . BET ANCOURT , JR    2  3  5 

BELGREEN 

FRANKLIN 

TVA-43 

3 

c 

MONTE  SANO 

MADISON 

86  31 

TVA— 530 

BELLE  HINA  2  N 

0659 

LIMESTONE 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

MONT  EVALLO 

SHELBY 

33  06 

86  52 

462 

6A 

M.  P.  JETER 

3 

0  '41 

2 

33  40 

87  36 

452 

MID 

c 

Mtmti  iOMERY  WB  AIRPORT 

53)30 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

198 

MID 

M  1  0 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

BEXAR  2  SE 

C 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MONTGOMERY 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

7  C 

BILL JNGSLEY 

AUTAUGA 

JOHN  R.  THOMAS 

3 

MOULT  ON 

LAWRENCE 

87  IT 

7A 

TVA-381 

3 

C 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

JEFFERSON 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7  C 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

COLBERT 

87  37 

M 1 0 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

BIRMINGHAM 

DO  3  b 

JEFFERSON 

MRS. CARRIE  8.H0RT0N 

CLOSED  10/53 

NATCHEZ 

MONROE 

1 

31  43 

67  16 

182 

S.  B.  HELTON 

3 

8 1  SHOP 

0834 

COLBERT 

12 

34  39 

88  07 

470 

7A 

3 

NEW  BROCKTON 

COFFEE 

b 

31  23 

85  56 

450 

MIC 

E  .  EARL  BOYETT 

c 

MARSHALL 

MILFORD  H.  DOOLEY 

3 

c 

NEWBURG 

1  2 

34  29 

87  35 

660 

7A 

BRANTLEY 

CRENSHAW 

R .  E .  HENDERSON 

3 

NEW  MARKET 

2 

MADISON 

1  2 

34  55 

86  26 

760 

TVA-624 

3 

8REWTON  3  SSE 

ESCAMBIA 

MRS.   CLARA  T.  PEAVY 

2  3  5 

7 

NEWTON  t 

5875 

DALE 

31  20 

220 

BASCUM  N.  BROWN 

3 

BRIDGEPORT  2  W 

1099 

JACKSON 

12 

34  56 

85  45 

660 

5P 

MISS  M.LOUISE  JONES 

3 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

? 

33  57 

86  29 

857 

7A 

7A 

L.  E.  SELLERS 

2  3  5 

7  1 

BRUNO 1DGE 

1  1  73 

5 

31  43 

85  49 

515 

7A 

3 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

1 

32  18 

87  14 

200 

BA 

EDWARD  6.  WARREN 

3 

CALERA 

ZEMMA  P .  HOLCOMBE 

3 

DALE 

31  28 

65  39 

380 

8A 

BA 

C ITY  WATER  PLANT 

7  3 

CAMDEN  3  NNW 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

PAINT  ROCK 

JACKSON 

12 

34  40 

86  20 

610 

TVA-69 

3 

c 

CAMPBELL 

CLARKE 

WM.   H.   GRIFFIN,  JR 

C 

PALMERDALE  2  W 

6  2  46 

JEFFERSON 

3 

33  44 

86  41 

798 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

3 

CAMP  HILL  2  NW 

TALLAPOOSA 

'  1 

32  5 

85  41 

8 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

PELL  CITY  5  NW 

6326 

ST.  CLAIR 

7 

33  38 

86  21 

950 

6A 

6A 

A.   F.  BOWMAN 

2  3  3 

7  J 

CARBON  HILL 

L371 

WALKER 

2 

33  54 

87  32 

430 

7A 

MISS  MARY  C.  RAY 

3 

PENNINGTON  LOCK  2 

G  ?  i  b 

CHOCTAW 

1  3 

32  08 

88  02 

20 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CENTER  GROVE 

MORGAN 

3 

PERRY VI LLE 

PERRY 

87  06 

8A 

C.  M.  PLUMMER 

CENTREVILLE 

B18B 

W.  D.  H0LL1F1ELD 

2  3  5 

7 

PETERMAN 

MONROE 

31  35 

87  16 

195 

MID 

MRS.  MINTA  EDD INS 

C 

CHATOM 

WASHINGTON 

CHAS.  C.  SMITH 

2  3  5 

7 

PICKENSV1LLE 

PICKENS 

33  13 

163 

7A 

MRS.  DORA  I.  CLAY 

3 

CHILD ERSBuRG 

TALLADEGA 

33 

6 

ALABAMA  POWER  CO 

PINE  HILL 

6460 

WILCOX 

1 

31  59 

87  36 

110 

MRS .DELLA  L.  OAKLEY 

3 

C1TRONELLE 

L68S 

9 

31  05 

86  14 

331 

6P 

6P 

B.  0.  JONES 

2  3  5 

7 

PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

6 

32  04 

86  04 

506 

MRS.    ENA  C.  PAUL 

3 

CLAIBORNE 

MONROE 

TOLL I E  L .  HASKEW 

3 

PLANTERSVILLE 

6508 

DALLAS 

1 

32  39 

86  56 

240 

0.   H.  BARNES 

MARION  W.EASTERLING 

2  3  5 

7 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

12 

34  57 

85  55 

633 

TVA-695 

3 

CLAYTON 

BARBOUR 

CHARLES  L.  WESTON 

PLEASANT  HILL 

1 

32  09 

100 

HII 

MRS.  W.R.  LANG 

c 

COFFEE  SPRINGS 

1Q07 

GENEVA 

SAUL  R.  SMITH 

3 

PRATT VI LLE 

6640 

AUTAUGA 

1 

32  28 

86  28 

281 

6P 

CONT INENTAL  GIN  CO 

2  3  5 

7 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

12 

34  45 

87  51 

479 

7A 

3 

C 

PR1 MPOSE  FARM 

6684 

MONTGOMERY 

1 

32  16 

ISO 

Noor 

W.  E.  ELSBERRY 

COLL1NSV1LLE 

MRS.   S.  CUNNINGHAM 

3 

PUSHMATAHA 

CHOCTAW 

MRS.  JAN  IE  C.  BROWN 

2  3  5 

COLUMBIA  1  H 

HOUSTON 

REX  H.  CANADAY 

3 

FRANKL IN 

TVA-493 

3 

CORDOVA 

WALKER 

MRS.  C.  GRESKAM 

REFORM 

PICKENS 

88  01 

WILLIAM  T.  AMBROSE 

3 

CUBA 

2079 

Sumter 

32  26 

88  23 

215 

REUBEN  P.  HARRIS 

3 

RIVER  FALLS 

693  | 

COVINGTON 

6 

31  22 

86  32 

7A 

JOHN  R.  BRADLEY 

3 

DADEV1LLE 

2119 

TALLAPOOSA 

LI 

32  SO 

85  45 

760 

6A 

3R.  W,  B.  FULTON 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

% 

31  22 

190 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

c 

DADEVILLE  2 

TALLAPOOSA 

ROBERTSDALE  7  E 

CARL  BOSECK 

2  3  5 

RANDOLPH 

6A 

JAMES  B.  BAILEY 

2  3  5 

DANVILLE 

ORGAN 

TVA- 5 03 

3 

RUSSELLVILLE 

FRANKLIN 

87  44 

TVA-725 

3 

DAYTON 

MARENGO 

JAMES  M.  CREWS 

2  3  5 

7 

RUSSELLVILLE  2 

FRANKLIN 

1  2 

87  44 

7A 

CARL  C  VAN  SITTERT 

2  3  5 

DECATUR 

(207 

'.ORGAN 

Li 

34  37 

86  58 

573 

5P 

8A 

WS.  FREDA  TRIMBLE 

2  3  5 

? 

SAINT  BERNARD 

71 57 

Cullman 

2 

34  12 

802 

7A 

FR.  ROGER  LOTT 

2  3  3 

7 

DECATUR  4 

MORGAN 

SAND  MT. STATE  FARM  API 

D£  KALB 

85  56 

ALA.   POLY.  INST. 

2  3  5 

OECATUR  SUBSTATION 

MORGAN 

JEFFERSON 

86  58 

DORA  R.  WEBSTER 

OEMOPOLIS    LOCK  4 

SUMTER 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SCOTTSBORO 

JACKSON 

86  02 

MRS.  KINZIE  6060 

2  3  3 

DEMOPOLIS  LOCK  6  DAM 

MARENGO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

7 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

JACKSON 

4  4 

86  01 

7A 

TVA-76-A 

3 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

31  14 

85  26 

321 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  3 

7328 

* 

32  16 

370 

FRED  E .  ODUM 

CLOSED 

9/33 

DOT HAN  4  N 

■HOUSTON 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 

WILLIAM  G.  GALLUPS 

Sara  l.  English 

JOHN  0.  RHODES 

2  3  5 

EL  ROD 

TUSCALOOSA 

K.  V.  BERRY 

SHEFFIELD  TVA  NRSY 

COLBERT 

87  42 

T  VA-49 

3 

EUFAULA 

BARBOUR 

HARRY  E.  MAUGANS 

2  3  5 

7 

SHOEMAKER  SPRINGS 

746 

LIMESTONE 

12 

34  51 

87  12 

6 

7A 

TVA -682 

3 

EUTAW  LOCK  7 

2  7M2 

2 

32  47 

8  7  50 

114 

7A 

E.  8.  HOL BROOK 

SLOCOMB  4  s 

JS  ft 

GENEVA 

3 

31  03 

270 

PATRICK  H.  SMITH 

3 

EVERGREEN  CAA  AP 

CONECUH 

MRS.  EVA  R.  RAY 

3 

BALDWIN 

HAROLO  F .  YATES 

2  3  5  6 

7 

TVA-75 

3 

fALCO  OPEN  POND  TOWER 

COVINGTON 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

SUTTLE 

PERRY 

67  11 

J.  F.  SUTTLE,  JR. 

3 

FALKVI LLE 

MORGAN 

86  55 

62 

7A 

TVA-384 

SWA1M 

7968 

JACKSON 

12 

34  33 

86  13 

665 

7A 

TVA-38S 

3 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

2B4G 

rtlNSTON 

2 

34  04 

87  20 

650 

7A 

J.S .  FOREST  SERVICE 

3 

SYLACAUGA  2  W 

7994 

TALLADEGA 

7 

33  10 

546 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

*4AD  I  SON 

3 

Sylvan i a 

TERRELL  F .  CANNON 

2  3  5 

7 

TALLADEGA 

TALLADEGA 

33  27 

btb 

C.  D.  WEAVER 

2  3  3 

FLAT  ROCK 

JACKSON 

TVA-367 

3 

C 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

Talladega 

7 

33  IB 

86  04 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

FLORENCE  AT  LOCK 

2  976 

LAUDERDALE 

12 

34  47 

87  40 

450 

7A 

CORPS  Of  ENGINEERS 

TH0MASV1LLE 

B178 

CLARKE 

13 

31  35 

87  44 

395 

6A 

BA 

LEROY  GATES 

2  3  5 

7 

FORT  DEPOSIT  1  W 

J  C  -  4 

LOWNDES 

G 

31  59 

86  36 

480 

2P 

ALICE  C.  LAMAR 

3 

THORSBY  1  SW 

6204 

CHILTON 

1 

32  34 

200 

MID 

ALA.  POLY.  INST. 

C 

WM.   H.  CHANDLER 

2  3  5 

7  C 

THURLOW  DAM 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

FORT  PAYNE 

JOHN  W.  PATE 

3 

C 

MAD  I  SON 

34  54 

86  44 

750 

TVA- 506 

3 

FRISCO  CITY 

MONROE 

MRS .  NELIA  MCKENZIE 

2  3  5 

TRAFFORD 

B2B5 

JEFFERSON 

2 

33  49 

WILLIAM  P.  DOSS 

3 

GADSDEN 

34 

86 

554 

8A 

BOBBY  G.  WILLIAMS 

3 

TROY 

8323 

PIKE 

10 

31  49 

65  59 

3B0 

6P 

6A 

THOMAS  J.  DILLARD 

2  3  3 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3154 

1 

34  01 

86  00 

565 

6P 

'* 

SO.  NATURAL  GAS  CO 

2  3  5 

7 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

63BO 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

170 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

GAINESVILLE 

SUMTER 

FRANK  J.  FIELDS 

3 

TUSCALOOSA  LOCK  t  DAM 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

152 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GARDEN  CITY 

CULLMAN 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

3 

C 

TUSKEGEE 

H?,9R 

MACON 

1 1 

32  26 

85  42 

459 

TUSKEGEE  INSTITUTE 

2  3  5 

GENEVA 

GENEVA 

REBECCA  CAMPBELL 

2  3  5 

7 

UNION  SPRINGS  6  W 

e4?a 

6 

32  08 

360 

7A 

ROBERT  W.  CAYLOR 

2  3  5 

GOOOWATER 

3399 

COOSA 

33  04 

86  03 

1010 

76 

W 

CITY  WATER  PLANT 

CLOSED 

6/ 54 

UNIONTOWN 

8446 

PERRY 

1 

32  27 

87  31 

273 

BA 

MARTHA  C.  HUCKABEE 

3 

3430 

MALKER 

2 

33  39 

87  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

UNIVERSITY 

8454 

TUSCALOOSA 

2 

33  12 

87  33 

225 

MID 

MID 

DR.  F.  H.  MITCHELL 

2  3  5 

7  C 

N.  HAMNER  COBBS 

2  3  5 

7 

VALLEY  HEAD 

B469 

DE  KALB 

7 

34  34 

85  36 

1031 

MRS.  CARRIE  DALBY 

2  3  5- 

5P 

CEC1LE  T,  LEWIS 

2  3  5 

7 

6477 

TUSCALOOSA 

3 

33  10 

67  13 

485 

WM.  F.  VANCE 

3 

GREENVILLE  2 

BUTLER 

CLAUDE  CONN ,  JR 

C 

VERNON 

8517 

13 

33  45 

160 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

GULF  SHORES  2  SSE 

BALDWIN 

4 

30  16 

87  40 

10 

M 

GULF  STATE  PARK 

3 

WADLEY 

86  0* 

RANDOLPH 

1 1 

33  OB 

85  34 

640 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

SS78 

U 

34  22 

86  17 

610 

7<1 

3 

C 

8637 

ESCAMBIA 

6 

31  13 

87  13 

155 

BA 

MRS . BUC I E  L . ANDREWS 

3 

MARSHALL 

34  26 

86  24 

611 

7" 

TVA-70 

3 

WALNUT  GROVE 

>?648 

ETOWAH 

2 

34  04 

86  19 

850 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

3 

HALEYVILLE 

87  37 

ELMER  L.  SH1PMAN 

2  3  5 

7  C 

WATERLOO 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

88  04 

445 

6P 

J.  ELL  I E  THREET 

3 

HAMILTON 

J644 

MARION 

13 

34  08 

87  59 

498 

7  A 

REX  COOPER 

3 

WEST  BLOCTON 

BB  09 

3 

33  07 

500 

RUPERT  M.  BEARDEN 

3 

HAHR I SBWRG  CAHABA  TOWER 

PERRV 

3 

32  46 

B7  11 

600 

f.c 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

WETUMPKA 

e>^9 

ELMORE 

7 

32  32 

86  12 

205 

6P 

6A 

MRS.  0.  R.  WH I  TAKER 

2  3  5 

7 

!  F48 

LOWNDES 

1 

32  11 

86  35 

200 

-<- 

MAX  1NE  E.  WATSON 

3 

WHAT LEY 

0567 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

LEONARD  L.  COLEMAN 

3 

3761 

S 

31  21 

85  20 

370 

4P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  5 

7 

WHEELER  DAM 

8875 

LAWRENCE 

12 

34  47 

87  21 

580 

TVA-52 

3 

3816 

CRENSHAW 

6 

31  57 

66  19 

594 

5P 

5P 

LUKE  JORDAN 

2  3  5 

7 

WHITFIELD  LOCK  3 

B9?< 

CHOCTAW 

13 

3?    1  7 

68  01 

33 

7A 

CORPS  OF  ENGINEER5 

3 

HICHTOWER 

3842 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85  24 

1175 

6A 

THOMAS  J.  HART 

3 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

12 

34  53 

612 

TVA-704-A 

3 

c 

HODGES 

3*99 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

84  5 

6A 

FRANK  L.  HAYNES 

3 

WILSON  DAM 

COLBERT 

12 

34  46 

87  37 

530 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

MUNTSVI  LLE  SU8STAT  1  CN 

4  H  0 

MADISON 

12 

34  43 

66  35 

611 

6A 

TVA-65 

3 

W INF  I  ELD  2  SW 

8998 

FAYETTE 

13 

33  55 

87  50 

468 

W.  W.  COTNEY 

3 

HUNTSVILLE  *  SSE 

406P 

MADISON 

12 

34  42 

86  35 

610 

Mil 

NIC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

63  54 

335 

U 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

HYTOP 

4  09'J 

JACKSON 

12 

34  54 

86  05 

1500 

7A 

TVA-7B 

3 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

12 

34  57 

87  53 

790 

7A 

TVA-421 

3 

JACKSON  LOCK  1 

4  19; 

CLARKE 

13 

31  33 

88  01 

10 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

C 

JACKSON  SHOALS 

4l9« 

TALLADEGA 

7 

33  32 

86  12 

475 

5P 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

NEW  STATIONS 

JACKSONVILLE 

4209 

CALHOUN 

7 

33  49 

85  45 

710 

M  !  0 

FLOY  E.  OWEN 

C 

FLORENCE 

?971 

LAUDERDALE 

12 

34  49 

87  41 

598 

5P 

3* 

LAWRENCE  W.  ROHLING 

2  1  3 

7 

JORDAN  DAM 

4306 

ELMORE 

32  37 

86  15 

290 

f.A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

GUNTERSVILLE 

1573 

MARSHALL 

12 

34  20 

86  19 

376 

5? 

EDWARD  Z.  CARRELL 

2  3  5 

7 

LAFAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

11 

32  54 

85  24 

830 

bP 

CLARENCE  H.  F INCHER 

2  3  5 

7 

LAY  DAM 

41  W 

CHILTON 

32  58 

86  31 

420 

bt 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

C 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

33  33 

86  33 

636 

7A 

MRS.  MARY  K.  LEE 

3 

LEESBURG 

462  f 

CHEROKEE 

34  11 

85  46 

589 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

3 

LIVINGSTON 

4798 

SUMTER 

1  3 

32  35 

66  11 

160 

7P 

PROF.  E.  J.  MURPHEY 

2  3  5 

LOCKHART 

4822 

COVINGTON 

9 

31  01 

66  22 

290 

BA 

H.  C.  YOUNG 

2  3  5 

t     1 -ALABAMA i     2-BLACK  WARRIOR.  3— CAHABA t     4-CHATT AHOCCHEE ,     5-CHOCTAWHATCHEE ,     6-CONECUH,     7 -COOSA,     8-ESCAMBIA,     9-GULF,     10-PEA,     1 1-TALLAPOOSA ,     1 2-TENNESSEE j  13-TOMBIGBEE 


See  page  71  for  Reference  Notes 

W.R.P.C.,  Chmtttoooga,  Tenn.    7/30/S4    960 


I  II  II  M 

AGRI CULTUB  -h  T.,  fep-r^r 

GLSMBOa  1  jL^. 
U.  S.  DEPARTMENT  OF 

SINCLAIR  WEEKS,  Sec 

WEATHER  BURE 

F.  W.  REICHELDERFER, 


nrim 


4 


CUMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 


JULY  1954 
Volume  LX  No.  7 


o  o 

l:  ss 

w  to 

o  o 

2  22 


CO  EE 

1_J  ►5« 


CO 


o 
o 
r- 
t- 

•  o 

pj 


M  =3 


00 

> 

PO 

> 


CO 

> 


> 


Si 
P 

Z  >  m 


P  C 

N  0) 


CHATTANOOGA:  1954 


ALABAMA  -  JULY  1954 


A.  R.  Long,  Section  Director  -  Montgomery 


WEATHER  SUMMARY 


Temperature 

Mean  temperature  for  July  was  82.8°,  or  2.5°  above  nor- 
mal, or  the  second  warmest  July  of  record  along  with 
1902,  1932,  and  1952.     The  warmest  July  of  record  was 
83.7°  in  1930.     Temperatures  in  the  northern  division 
of  the  State  averaged  3.2°  above  normal;  in  the  middle 
division,  2.2°  above  normal;  and,   in  the  southern 
division,  1.7°  above  normal.     Highest  temperature  re- 
ported was  107"  at  Belle  Mina  2  N  on  the  13th.  Lowest 
temperature  reported  was  55°  at  Valley  Head  on  the  1st. 
Both  Cordova,  Geneva,  Greenville,  and  Talladega  had 
maximum  temperatures  of  90°,  or  above,  every  day  in  the 
month.     July  31st  made  the  55th  consecutive  day  with  a 
temperature  of  90°,  or  above,  at  Cordova  and  the  41st 
consecutive  day  at  Geneva. 

Precipitation 

Precipitation  for  the  State  averaged  3.51  inches,  or 
1.95  inches  below  normal,  being  only  64  per  cent  of 
normal.     July  made  the  seventh  consecutive  month  with 
State  precipitation  below  normal.     Greatest  monthly 
total  was  9.99  inches  at  Slocomb  4  S;  the  least,  0.66 
inches  at  Valley  Head.     Greatest  24-hour  amount  was 
4.21  inches  at  Arley  on  the  19th. 

Precipitation  statistics  for  the  first  seven  months  of 
1954  are  given  in  the  following  table: 


Division 
of  State 

Northern 

Middle 

Southern 

State 


Normal  7 -months 
Total 


33.95 
33.40 


36.32 
34.41 


7 -months 
Deficiency 

9.02 

13.59 

15.91 

12.24 


Percentage 
of  Normal 

73% 

59% 

56% 

64% 


At  Mobile  the  total  7 -months  precipitation  was  19.91 
inches,  with  a  deficiency  of  22.51  inches,  or  only  47% 
of  normal.     At  Montgomery  the  total  7 -months  precipi- 
tation was  15.91  inches,  with  a  deficiency  of  17.52 
inches,  or  only  48%  of  normal,  being  the  driest  similar 
period  in  83  years  of  record,  1872-1954.     At  Birmingham 
the  total  precipitation  for  the  first  seven  months  of 
1954  was  25.77  inches,  with  a  deficiency  of  9.00  inches, 
being  74%  of  normal. 

Municipal  water  supplies  were  becoming  critically  low 
in  some  areas.     At  Russellville,  Cedar  Creek,  from 
which  the  municipal  water  supply  came,  ran  dry,  and  an 
emergency  wupply  was  being  piped  4,000  feet  from  Mud 
Creek  and  temporary  wells.     Many  wells  and  ponds  were 
dry  by  the  end  of  the  month. 


12th:     Hall  stones  averaging  1/2"  in  diameter  occurred 
in  Baldwin  and  Mobile  Counties,  with  largest  stones 
being  reported  as  large  as  "hen  eggs." 

16th :     Light  hail  occurred  in  the  Mobile  area. 

Crops 

Soil  Moisture:     Soil  moisture  in  most  areas  improved 
during  the  month,  but  was  still  inadequate  to  meet  the 
needs  of  crops  and  pastures.     Subsoil  moisture  continued 
deficient  in  all  areas.     Cotton:     The  crop  was  generally 
in  fair  to  good  condition  during  the  month.     Owing  to 
the  drought,  plants  were  small  in  most  areas  and  growth 
was  considerably  slowed;  many  fields  in  Franklin  and 
Marion  Counties  were  stunted;  severe  shedding  occurred 
in  Henry,  Houston  and  other  southeastern  Counties. 
Picking  and  ginning  operations  were  begun  in  southern 
sections  by  the  last  decade  of  the  month.     Corn:  Early 
corn  was  severely  damaged  by  the  drought.     Many  fi3lds 
of  early  corn  are  a  complete  failure  and  were  beyond 
recovery.     Late  corn  was  beginning  to  show  the  effects 
of  the  drought.     Peanuts :     The  crop  made  fair  to  good 
progress  following  showers  during  the  month.  Soybeans: 
The  crop  was  in  excellent  condition  in  extreme  southern 
counties  by  the  end  of  July,  as  a  result  of  good  rains 
in  the  area;   in  northern  counties  the  crop  was  in  fair 
condition  due  to  last  of  moisture.     Grain  sorghums: 
The  crop  was  in  good  condition  in  southern  counties 
but  planting  was  delayed  in  northern  counties  due  to 
lack  of  moisture.     Small  Grains:     Harvest  completed  in 
northern  counties.     Hay :     Crop  very  short  and  in  poor 
condition  on  account  of  drought;  yields  greatly  reduced; 
some  fields  dying  in  Cherokee  County.     Truck  and  Vege- 
tables :     Commercial  vegetable  crops  were  severely  hit 
by  the  drought.     Early  tomatoes  and  peppers  were  badly 
damaged  by  sunburn  in  St.  Clair  County.     Home  gardens 
were  practically  ruined  in  all  parts  of  the  State. 
Some  fields  of  truck  crops  were  almost  a  complete  loss. 
Pastures:     Pastures  were  in  very  poor  condition  and 
very  short.     Livestock :     Cattle  were  in  poor  to  fair 
condition  and  many  herds  were  losing  weight.  Consider- 
able supplemental  feeding  was  necessary.  Marketings 
continued  heavy  in  central  and  southern  counties. 

Local  Storms 

1st :     A  51-year  old  farmer  and  his  mule  were  killed  by 
lightning  while  plowing  in  a  field  near  Wedowee. 

1st :     A  severe  thunderstorm  struck  about  4  miles  north 

of  Dothan  about  4:30  p.m.     High  winds  peeled  the  metal 

roofing  from  a  warehouse  and  hurled  it  about  500  feet. 

Hail  accompanied  the  thunderstorm.     Damages  were  esti- 
mated at  $8,000. 

1st :     Several  hogs  were  killed  by  lightning  near  Ashford. 


The  U.  S.  Geological  Survey  reports  as  follows:  "Defi- 
cient runoff  continued  for  the  sixth  consecutive  month. 
Flow  of  Cahaba  River  at  Centreville  was  record-low  for 
July.     Ground-water  levels  generally  declined  through- 
out the  State  and,  in  the  key  well  in  the  heavily  pumped 
Selma  area,  a  record-low  level  for  July  was  measured. 
The  Governor  of  Alabama  declared  the  existence  of  an 
agricultural  drought  and,  unless  normal  rainfall  occurs 
during  August,  serious  water  shortages  are  expected  to 
occur  for  other  uses." 

All  major  rivers  continued  at  abnormally  low  stages 
during  the  month.     A  stage  of  1.20  feet  at  Marion  Junction, 
on  the  Cahaba  River,  on  July  31,  1954,  was  the  lowest 
July  stage  of  record,  1939-1954.     Previous  low  July 
stage  was  1.45  feet  on  July  28-31,  1952  (the  driest  July 
of  record  in  Alabama).     A  stage  of  4.25  feet  at  Millers 
Ferry,  on  the  Alabama  River,  on  July  9,  1954,  was  the 
lowest  July  stage  of  record,  1939-1954.     The  previous 
low  July  stage  was  4.80  feet  on  July  1,  1941  and  July 
30,  1952. 

There  were  412  forest  and  woods  fires  during  the  month, 
burning  over  an  area  of  some  6,329  acres. 

Hail 

1st :     Hail  stones  reported  to  be  "as  large  as  marbles" 
fell  about  4  miles  north  of  Dothan.     Light  hail  was 
reported  at  Chatom,  Fort  Deposit,  Montgomery,  and  in 
Henry  County . 

2d:     Light  hail  reported  at  Ashland  and  McCalla. 

7th:     Light  hail  occurred  in  the  Jasper  and  Leeds  areas. 


1st :     Minor  damage  was  caused  by  wind  and  light  hail 
in  Henry  County . 

2d:     Winds,  estimated  at  70  m.p.h. ,  occurred  in  the 
SEoals  Creek  area  in  Lauderdale  County,  damaging  some 
rooftops  and  blowing  limbs  off  trees.     There  were  also 
wind  damages  in  the  Lelghton,  Listerhill,  and  Reynolds 
communities . 

3d :  Lightning  set  fire  to  a  barn  near  Ariton  destroy- 
ing the  building  and  contents.  Damages  were  estimated 
at  $1,500. 

7th:  "A  12-minute  hail,  rain,  and  windstorm  temporarily 
flooded  downtown  areas  of  Jasper  and  outlying  districts, 
blowing  down  a  number  of  trees." 

8th:     Two  men  were  killed  by  lightning  about  3:25  p.m. 
in  Homewood,  Alabama,  and  three  others  were  injured  by 
the  same  bolt.     The  men  were  working  on  a  house  when  a 
sudden  shower  caused  them  to  seek  shelter  under  the 
tree  that  ras  struck. 

9th:     High  winds  ripped  a  section  of  tin  roof  from 
Holt's  Market  at  2300  Kyle  Ave.,  Gadsden,  during  the 
afternoon. 

12th:     "A  very  severe  afternoon  thundersquall  built  up 
over  Baldwin  County  and  crossed  Mobile  Bay,  with  center 
apparently  passing  directly  over  Mobile.  Greatest 
damage  was  caused  when  broadcasting  tower  for  TV  station 
WALA  collapsed.     The  tower  was  435  feet  high  and  was 
located  in  the  busiest^uptown  section.     Fifteen  auto- 
mobiles were  damaged  but,  miraculously,  no  one  was 
injured.     Brookley  Field,  on  the  edge  of  the  storm, 
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reported  gusts  up  to  75  m.p.h.     Weather  Bureau  instru- 
ments on  the  Waterman  Building  recorded  a  maximum  5- 
minute  velocity  of  56  m.p.h.,  with  the  fastest  mile  at 
the  rate  of  72  m.p.h.     Property  damages  were  estimated 
at  $200,000  and  damages  to  truck  crops  at  $500." 

14th:     Wind  gusts,  measured  at  70  m.p.h.   from  the  ENE, 
at  11:06  p.m.,  struck  Dannelly  Field  and  the  Montgomery 
area,  causing  minor  damages. 

16th :     Lightning  struck  a  large  warehouse  at  Hart  in  Dam 
about  12:05  a.m.,  burning  the  building  and  contents. 
Damages  were  estimated  at  $15,000. 

16th :     "A  line  of  rather  severe  thunderstorms  moved 
across  Mobile  County  during  the  late  afternoon  and  early 
evening.     While  the  general  movement  seemed  to  be  from 
north  to  south,   individual  storms  were  reported  moving 
in  varying  directions.     The  highest  wind  velocity  ob- 
served at  Bates  Field  was  32  m.p.h.  with  gusts  up  to 
48  m.p.h.     Much  higher  winds  must  have  occurred  in  other 
localities.     A  skiff  was  overturned  on  Big  Creek  Lake 
with  the  loss  of  one  life.     Reports  indicate  that 
adequate  life  preservers  were  not  aboard.     A  fleet  of 
fishing  boats,  ranging  from  skiffs  to  Coast  Guard  Cutters, 
was  dispersed  at  the  Alabama  Deep  Sea  Rodeo.     There  was 
some  light  hail  reported  near  the  loop  section  of  Mobile 
and  some  yard  trees  were  blown  down  in  the  western 
section  of  the  city."     (WBO,  Mobile). 

16th:     A  70-year  old  man  was  killed  when  a  bolt  of  light- 
ning hit  a  tree  under  which  he  had  taken  refuge  in  the 
Bellview  Community  near  Selma. 


17th:     Lightning  struck  at  least  three  houses  in  the 
Anniston  area.     A  bolt  of  lightning  struck  a  small, 
one-story  frame  residence  on  the  Coldwater  Road  in 
mid-afternoon  and  the  resulting  fire  was  raging 
throughout  the  house  when  firemen  arrived  and  the 
structure  was  a  total  loss.     Another  flash  of  light- 
ning struck  a  second  house  nearby,  causing  only 
minor  damages.     The  third  bolt  struck  a  residence 
at  1018  Cynthia  Crescent,  damaging  the  television 
antenna  and  a  wall  switch,  knocking  plaster  from  a 
portion  of  a  wall  and  blowing  out  three  fuses. 
Damages  were  estimated  at  $2,500. 

17th:     Lightning  struck  a  small  frame  residence  on 
the  Columbia  Highway,  near  Dothan,  about  4  p.m.  The 
resulting  fire  destroyed  the  residence.     Damages  were 
estimated  at  $2,000. 

22d:     A  14-year  old  Brownvllle  Community  (near  Tusca- 
loosa) girl  was  treated  for  facial  burns  and  shock 
when  lightning  struck  her  home. 

26th:  Lightning  struck  a  residence  at  104  S.  Park  Ave. 
bursting  a  lavatory  pipe.  One  person  was  injured  by 
flying  particles.  The  roof  of  the  house  was  damaged 
and  the  attic  was  filled  with  smoke,  but  no  fire  result 
ed.  A  tall  pine  standing  near  the  house  was  struck. 
Small  fish  in  a  pond  beneath  the  tree  were  dying  the 
following  day  as  a  result  of  the  stroke. 

Tornadoes  and  Floods 

None  reported  during  the  month.     -  A.R.L. 
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52t 

62t 

5 

2 

6 

1 

0 

0 

14 

71T 

5.7t 

t  Airport  Data 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

■ 

■ 

CP 
B 

I 
1 

« 

CP 
■ 

p 

A 

CP 

a 
i 

5 

1 

a 

3 

> 
< 

1884 

80.9 

104 

54 

6.04 

1885 

80.9 

103 

48 

3.92 

1886 

79.3 

100 

54 

4.23 

1887 

81.0 

102 

64 

7.70 

1888 

81.4 

100 

64 

3.16 

1889 

80.3 

100 

62 

6.24 

1890 

80.1 

105 

60 

5.67 

1891 

78.1 

102 

46 

6.11 

1892 

78.6 

102 

58 

9.03 

1893 

82.0 

103 

60 

3.55 

1894 

78.7 

103 

56 

4.98 

1895 

80.1 

102 

56 

4.93 

1896 

81.0 

105 

50 

5.07 

1897 

81.3 

105 

50 

4.84 

1898 

79.9 

103 

51 

6.10 

1899 

80.5 

103 

52 

6.86 

1900 

79.9 

102 

56 

4.75 

1901 

82.3 

108 

56 

3.43 

1902 

82.8 

109 

53 

2.60 

1903 

80.1 

102 

54 

4.11 

1904 

78.5 

103 

54 

4.77 

1905 

79.5 

103 

55 

4.61 

1906 

78.9 

100 

55 

8.30 

1907 

81.0 

104 

56 

4.98 

1908 

79.9 

103 

56 

4.83 

1909 

80.1 

101 

50 

4.65 

1910 

78.6 

100 

55 

7.15 

Temperature 

Precipitation 

Year 

a 

f 
I 

0 

CP 

s 

■ 

ja 

D> 

8 

i 

> 
< 

a 

3 

> 

< 

1911 

78.1 

102 

50 

5.33 

1912 

79.8 

102 

56 

5.18 

1913 

81.0 

106 

51 

4.88 

1914 

81.7 

107 

56 

4.18 

1915 

80.4 

105 

52 

5.23 

1916 

78.6 

59 

16.48 

1917 

79.9 

101 

54 

6.10 

1918 

78.4 

104 

48 

3.85 

1919 

79.6 

102 

56 

6.63 

1920 

79.4 

99 

57 

5.28 

1921 

81.4 

103 

59 

5.14 

1922 

79.9 

100 

53 

4.39 

1923 

78.5 

101 

48 

5.18 

1924 

79.8 

103 

49 

3.50 

1925 

81.6 

106 

54 

4.74 

1926 

79.2 

104 

49 

5.95 

1927 

80.9 

105 

55 

4.03 

1928 

80.6 

101 

60 

5.07 

1929 

80.0 

99 

58 

3.72 

1930 

83.7 

111 

50 

3.86 

1931 

81.8 

104 

58 

5.40 

1932 

82.8 

105 

54 

5.04 

1933 

79.4 

105 

52 

6.93 

1934 

81.8 

106 

60 

6.48 

1935 

81.3 

103 

60 

4.52 

1936 

81.8 

107 

60 

7.07 

1937 

79.9 

101 

49 

4.48 

Temperature 

Precipitation 

Year 

■ 

CP 

| 
CP 

Aver* 

High) 

* 

a 

Aver< 

1938 

80.3 

101 

60 

7.65 

1939 

80.8 

105 

58 

4.78 

1940 

78.4 

101 

54 

8.45 

1941 

80.5 

100 

57 

7  .94 

1942 

80.9 

104 

57 

4.75 

1943 

81.9 

104 

60 

4.68 

1944 

80.1 

105 

49 

4.16 

1945 

80.3 

102 

56 

5.65 

1946 

79.3 

99 

59 

6.94 

1947 

77.4 

100 

41 

3.48 

1948 

80.9 

104 

57 

6.35 

1949 

80.8 

101 

64 

6.71 

1950 

78.3 

99 

48 

8.99 

1951 

81.3 

103 

56 

4  .34 

1952 

82.8 

110 

49 

2.07 

1953 

80.0 

101 

53 

6.00 

1954 

82  8 

107 

55 

3.51 

All 

Years 

80.3 

5.46 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 

JULY  195* 


Temperature 


Station 

a 

il 

?! 

Average 

Minimum 

• 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

5 

• 

No.  of  Daya 

1 

.1 

II 

11 

QB 

r* 

a 
1 

e 

rj 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  ol  Daya 

E 

Max. 

Mm. 

■a 
s 

0 

2 

2  o 

• 

a 

e 

I 

s 
t 

t 

i 

| 
° 

• 

8 

-  0 

• 

1 

il 

1  > 

.  1 

Hi 

t  a 

ki 

e 

t>3 

NORTHERN  DIVISION 

ALBERTV I LLE   1  S 

94. 4M 

66. 6M 

80. 5M 

1.6 

101 

1* 

62 

7 

0 

0 

0 

2.97 

2.04 

1  .48 

19 

.0 

0 

5 

2 

1 

ANN  I STON  CAA  AP 

95.8 

70.5 

83.2 

3a5 

102 

1* 

6* 

7 

0 

30 

0 

0 

0 

2.57 

- 

2.26 

1.14 

22 

.0 

0 

4 

2 

1 

BELLE  MINA  2  N 

99.1 

70.0 

8*. 6 

107 

13 

63 

1 

0 

30 

o 

0 

o 

1.31 

.98 

22 

•  0 

0 

3 

1 

0 

BIRMINGHAM  WS  AP 

R 

95a* 

71.9 

83.7 

*.l 

103 

1 

67 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

3.58 

— 

1.53 

1.50 

2 

.  T 

0 

7 

2 

1 

CORDOVA 

98.5 

68.7 

83.6 

*.3 

1 06 

1 

60 

1 

0 

31 

J 

0 

0 

1.98 

3 a  57 

•  80 

19 

.  0 

o 

2 

o 

DECATUR 

96.3 

72.2 

8*. 3 

*.o 

10* 

1  + 

68 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

1.38 

2.97 

•  84 

22 

.0 

0 

3 

1 

0 

FAYETTE 

98.6 

67.0 

82.8 

10* 

2+ 

58 

1 

30 

0 

0 

0 

1.28 

4.37 

1.01 

11 

•  0 

0 

2 

1 

1 

FLORENCE 

96.0 

71.* 

83.7 

103 

13  + 

62 

1 

0 

30 

o 

o 

o 

2.05 

1.07 

22 

.0 

0 

5 

1 

1 

6ADSDEN  GAS  PLANT 

96.0 

69.* 

82.7 

2.7 

103 

1  + 

62 

7 

0 

29 

0 

0 

0 

2.0* 

.70 

23 

.0 

0 

* 

2 

0 

GUNTERSV I LLE 

95.7 

68a7 

82.2 

101 

1 

62 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

2.75 

1.05 

2 

o 

1 

HALEYV ILLE 

93.8 

70.9 

82.* 

1 00 

2 

68 

*+ 

29 

0 

0 

0 

1.55 

•  75 

22 

.0 

0 

* 

1 

0 

HUNTSV I LLE  *  SSE 

M 

103 

1* 

62 

1 

0 

0 

0 

Mini  c,  n  n 

95.7 

82.6 

63 

1 

29 

o 

o 

Q 

1.58 

.51 

23 

.0 

0 

4 

1 

0 

MC  CALLA  2  NE 

95.1 

70.3 

82.7 

102 

1 

63 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

*.35 

1  .78 

10 

.0 

0 

3 

3 

1 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

96  .4 

73.0 

8*.  7 

5.1 

103 

13  + 

66 

1 

0 

1 0 

n 

o 

0 

le*2 

•  66 

22 

.  0 

o 

3 

\ 

o 

ONEONTA 

PELL  CITY  5  NW 

94.0 

67.4 

80.7 

101 

2 

62 

7+ 

26 

0 

0 

0 

3.65 

.95 

15 

T 

0 

8 

3 

0 

ROCK  MILLS 

95.* 

68.0 

81.7 

102 

6 

61 

7 

0 

3  0 

*.89 

- 

1.26 

2.12 

23 

a  0 

y 

2 

RUSSELLV I LLE  2 

95.8 

67.1 

81.5 

102 

2 

58 

1 

30 

0 

0 

0 

1.5* 

.75 

3 

.0 

0 

* 

1 

0 

SAINT  BERNARD 

97.2 

67.9 

82.6 

*•* 

103 

1*  + 

63 

6 

30 

0 

0 

0 

.81 

*.  5 1 

e*7 

22 

a  0 

o 

o 

0 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

93.7 

69.2 

81.5 

101 

1 

6* 

7 

0 

28 

0 

0 

0 

3.31 

2.10 

22 

.0 

0 

5 

2 

1 

SCOTTSBORO 

96.* 

67.* 

81.9 

3.6 

103 

1* 

61 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

3.29 

- 

1.68 

1.70 

22 

.0 

0 

* 

2 

1 

TALLADEGA 

95.3 

69.6 

82.5 

2.* 

103 

1  + 

63 

29 

0 

o 

0 

o 

2.72 

2.64 

1.72 

2 

.0 

0 

2 

2 

2 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

96.* 

70.8 

83.6 

2.2 

103 

65 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

2.92 

2e57 

1.23 

22 

.0 

0 

4 

3 

1 

UN  I  VERS  I TY 

ft 

95.3 

72.0 

83.7 

2.3 

1 03 

69 

3+ 

0 

29 

0 

0 

0 

2.31 

3.18 

.90 

16 

a  0 

o 

2 

0 

VALLEY  HEAD 

95.2 

68.9 

82.1 

*.8 

101 

7  + 

55 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

.66 

- 

4.35 

•  55 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

82.7 

2.37 

T 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

9*. 2 

63.8 

79.0 

99 

1  + 

57 

29 

0 

30 

0 

0 

0 

3.39 

1*20 

23 

.0 

0 

6 

2 

1 

AUBURN  3  SW 

9*.* 

69.8 

82.1 

2.2 

102 

|  + 

66 

6+ 

27 

0 

0 

0 

*.5* 

.78 

1.08 

15 

aO 

0 

9 

* 

1 

CAMDEN   3  NNW 

9*.9 

70.6 

82.8 

99 

6* 

28 

0 

30 

o 

o 

o 

3.58 

.79 

8 

aO 

0 

10 

2 

0 

CAMP  HILL  2  NW 

92.6 

68.5 

80.6 

100 

1  + 

6* 

29+ 

2* 

0 

0 

0 

3.60 

1  .86 

23 

aO 

0 

6 

2 

1 

CENTREVILLE 

96.8 

70.7 

83.8 

3.8 

102 

1  + 

6* 

29 

30 

0 

0 

0 

2.65 

3.13 

1  .66 

17 

aO 

o 

u 

2 

CLANTON 

9*. 7 

69.0 

81.9 

1.8 

100 

2  + 

62 

29 

29 

0 

0 

0 

2.5* 

3.26 

1.02 

23 

•  0 

0 

2 

1 

DAYTON 

95. 9M 

71  ,7M 

83.  8M 

102 

1 

68 

6+ 

30 

0 

0 

0 

2.21 

.76 

9 

aO 

0 

6 

2 

0 

DEMOPOLIS  LOCK  * 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

96.9M 

72.0 

8*.5M 

103 

68 

6 

30 

0 

0 

o 

2.60 

1.48 

5 

.0 

0 

3 

2 

1 

EUFAULA 

95.5M 

71.0M 

83. 3M 

2.5 

106 

| 

56 

6 

0 

28 

0 

0 

0 

* 

1  .36 

15 

•  0 

o 

GREENSBORO 

96.7 

72.3 

8*.  5 

3.9 

102 

69 

7+ 

0 

30 

0 

0 

0 

1.39 

3.88 

.52 

16 

.0 

0 

* 

1 

0 

GREENVILLE 

97.2 

71  .6 

8*.* 

*.5 

102 

6  + 

68 

2+ 

0 

3  1 

0 

0 

0 

2.28 

3.61 

1.03 

17 

.0 

0 

6 

1 

1 

HIGHLAND  HOME 

93.2 

71.5 

82.* 

2.* 

99 

) 

65 

28 

0 

16 

0 

0 

0 

*.81 

1.06 

1.37 

6 

•  0 

0 

9 

4 

1 

LAFAYETTE 

9*  .  5 

68.6 

81.6 

10* 

63 

27 

0 

28 

0 

0 

0 

3.76 

1.93 

8 

.0 

0 

* 

3 

1 

LIVINGSTON 

96  .6 

71.8 

8**2 

3.0 

103 

68 

6 

0 

30 

0 

0 

0 

2.92 

2.53 

1.31 

1 5 

•  0 

0 

3 

3 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

96.3 

71.6 

8*.0 

102 

1  + 

68 

28+ 

0 

29 

0 

0 

0 

3.53 

1.37 

16 

•  0 

0 

6 

3 

1 

MARTIN  DAM 

93.3 

70. 5M 

81. 9M 

98 

1  + 

68 

8+ 

0 

2y 

0 

0 

0 

*.03 

1.43 

1.37 

14 

•  0 

0 

5 

3 

1 

MAXWELL  FIELD 

94.6 

7*. 7 

8*. 7 

100 

6+ 

71 

29 

0 

2  9 

0 

0 

0 

3.1* 

.8* 

4 

.0 

0 

ft 

3 

0 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

9*.9 

72.9 

83.9 

2.7 

100 

13+ 

67 

29 

0 

29 

0 

0 

o 

3.38 

2.38 

1.8* 

16 

T 

0 

2 

1 

MONTGOMERY  W3  CITY 

93.8 

73.8 

83.8 

2.3 

100 

13+ 

71 

1  + 

0 

2  7 

0 

0 

0 

2.91 

2.24 

•  62 

1 

T 

0 

1 

1 

0 

PRATTV I LLE 

9*. 8 

71.9 

83.* 

3.3 

101 

6 

67 

29 

0 

27 

'o 

0 

0 

3.39 

2.06 

1.36 

15 

.0 

0 

6 

2 

1 

PUSHMATAHA 

9*.* 

71.5 

83.0 

2.* 

100 

1  + 

65 

2 

24 

0 

0 

0 

3.20 

2.65 

1.28 

8 

.0 

o 

5 

3 

1 

ROCKFORD 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

SELMA 

96.* 

72.8 

8*. 6 

3.0 

102 

1 

69 

28+ 

0 

30 

0 

0 

0 

3.09 

2.03 

.76 

6 

.0 

0 

7 

3 

0 

THOMASV I LLE 

95.3 

72,5 

83.9 

3.0 

103 

1 

66 

28 

30 

0 

0 

0 

*.*8 

1.54 

1.78 

15 

aO 

0 

7 

3 

2 

TROY 

93.0 

70.9 

82.0 

1  •* 

1  00 

1 

66 

6 

0 

25 

0 

0 

0 

5.88 

•  18 

1.86 

10 

aO 

0 

1  0 

* 

2 

TUSKEGEE  2 

93.9 

71  .6M 

82. 8M 

100 

1  ♦ 

68 

6+ 

0 

2  6 

0 

0 

0 

6.19 

1.51 

26 

aO 

0 

8 

3 

3 

UNION  SPRINGS  6  W 

M 

0 

0 

0 

7.01 

1.96 

3.30 

1 5 

.0 

0 

7 

5 

2 

WETUMPKA 

91.7 

73.2 

82.5 

.8 

98 

6 

69 

2 

0 

2S 

0 

0 

0 

3.10 

1.72 

1.00 

23 

aO 

0 

7 

3 

1 

DIVISION 

83.1 

3.60 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

95.7 

71.7 

83.7 

103 

1 

65 

2 

2« 

° 

0 

0 

5.26 

1.3* 

2 

•  0 

0 

7 

5 

1 

ATMORE  STATE  FARM 

9*. 7 

71.3 

83.0 

99 

16 

68 

9+ 

0 

2H 

0 

0 

0 

7.12 

1  .22 

17 

.0 

0 

1  5 

4 

2 

BAY  MINETTE 

91.7 

71.9 

81.8 

1.3 

97 

16 

68 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

7.01 

1.39 

1.90 

16 

.0 

0 

10 

4 

3 

BREWTON  3  SSE 

9*.  1 

69.7 

81.9 

.8 

100 

65 

31 

0 

2M 

0 

0 

0 

*.9* 

1.91 

1.10 

9 

.0 

0 

g 

4 

2 

CHATOM 

9*.* 

69.3 

81.9 

100 

1  + 

65 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

6.53 

le*9 

1 

f 

0 

1 

5 

1 

C 1 TRONELLE 

91.8 

72.5 

82.2 

1.3 

98 

16 

68 

9 

0 

!5 

0 

0 

0 

6.69 

•  78 

2.50 

18 

.0 

0 

0 

i 

2 

OOTHAN  CAA  AIRPORT 

9*.  1 

72.1 

83.1 

98 

7  + 

68 

28 

0 

28 

0 

0 

6.00 

.08 

2.2* 

26 

.0 

0 

i 

2 

2 

EVERGREEN  CAA  AP 

93.3 

70.8 

82.1 

1.* 

98 

68 

2  + 

0 

27 

0 

0 

7.4* 

1.34 

2.*6 

23 

.0 

0 

B 

* 

2 

FAIRHOPE 

92.2 

73.5 

82.9 

2.0 

95 

2+ 

68 

12 

0 

2  8 

0 

0 

: 

7.*6 

.87 

2.52 

26 

.0 

0 

1  . 

5 

2 

FORT  MORGAN 

89.8 

77.6 

83.7 

9* 

11  + 

73 

16 

0 

1H 

0 

0 

0 

3.55 

1.10 

16 

.0 

0 

7 

3 

1 

FRISCO  CITY 

95.2 

71.* 

83.3 

10* 

67 

• 

0 

0 

0 

5.*e 

.52 

1.46 

18 

.0 

0 

- 

3 

2 

GENEVA 

97.8 

70.8 

8*. 3 

10* 

67 

28 

3  1 

0 

0 

0 

3.56 

2.44 

l.*2 

5 

.0 

0 

1 

2 

1 

HEADLAND 

90.* 

70.1 

80.3 

9* 

10  + 

65 

28 

0 

25 

0 

0 

0 

7.79 

3.10 

26 

.0 

0 

; 

6 

2 

ILOCKHART 

93.7 

71.5 

82.6 

99 

1  + 

63 

2 

26 

0 

0 

0 

4.95 

1.69 

17 

.0 

0 

e 

* 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

93.2 

73.0 

83.1 

2.* 

98 

12  + 

69 

9 

0 

2? 

0 

0 

0 

7.66 

1.31 

2.89 

16 

.0 

0 

0 

3 

2 

Precipitation 


See  Heference  Note.  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


ALABAMA 
JULY  1954 


Temperature 


Sutton 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Hlghesl 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Grealesl  Day 

T3 
a 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Man. 

Min. 

a  c 

e 

0 

8 

.50  or  More 

1.00 

or  More 

hi 

S  t 

s  s 

Total 

Max.  De 
on  Grou 

Dale 

MOB  I LE 

M 

5.31 

2.63 

1.32 

9 

.0 

0 

9 

4 

2 

OZARK 

94.9 

70.8 

82.9 

2.2 

101 

1 

66 

6+ 

29 

0 

0 

0 

3.49 

2.67 

.94 

9 

.0 

0 

7 

2 

0 

ROBERTSDALE  7  E 

92.3 

71,5 

81.9 

98 

12 

69 

2+ 

0 

25 

0 

0 

0 

7.99 

1.53 

3.04 

24 

.0 

0 

10 

5 

2 

DIVISION 

82.6 

6.01 

T 

STATE 

82.8 

2.5 

3.51 

1.95 

T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

Total 

Day  oi  month 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

9 

10 

11 

 1 

12 

13 

14 

 L 

15 

16 

17  | 

18 

19 

 ' 

20 

21 

22 

23 

'  L 

24 

25 

26 

27 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

2*33 

•  39 

1.96 

ALBERT  A 

2*32 

■  10 

.26 

.16 

•  72 

.30 

.17 

.76 

•  03 

ALBERTvlLLE  1  S 

2.97 

•  02 

1.46 

.37 

.73 

■  2! 

Alexander  citv  6  NE 

3*39 

•  64 

.0. 

•  31 

T 

>2( 

■  43 

.02 

.40 

1.20 

•  03 

AL ICEV I LLE 

2*30 

.06 

•  03 

•  01 

1 .42 

■  96 

ANOALUS I A 

£■26 

1.3* 

•  23 

•  40 

■  09 

.67 

■  76 

•  04 

.99 

ANN) STON  CAA  AP 

2.37 

.07 

T 

•  29 

•  64 

■09 

.09 

1.14 

.25 

3*39 

.08 

•  49 

4.21 

.16 

.45 

3*40 

.18 

1.20 

..J 

•  24 

•  94 

•  91 

.11 

AT    C  C 

ATHENS 

6*43 

.02 

.91 

2.93 

1.43 

.13 

.10 

ATMORE  STATE  FARM 

7.12 

•  70 

■41 

.43 

•  19 

•  19 

•  30 

.36 

.10 

1.22 

•  29 

•  19 

•  19 

1.18 

.45 

AUBURN  3  SW 

4.34 

T 

.13 

•  17 

•  02 

•  14 

uoe 

.83 

■  23 

.76 

■  71 

.36 

AU  AuuAV 1 LLE 

3.37 

1.69 

1.20 

.16 

.30 

7.01 

1.03 

•  68 

.00 

.02 

•  1. 

1.90 

•  21 

•  32 

.46 

1.  '1 

.25 

.12 

BEL GREEN 

2.21 

.70 

•  12 

.16 

1.03 

BELLE  HINA  2  N 

1.31 

•03 

•  14 

.90 

.02 

.14 

BILL iNGSLEv 

1.30 

.81 

•  02 

•  39 

.13 

.04 

.19 

3.38 

1.5  0 

T 

•  36 

.63 

T 

T 

•  11 

•  0] 

... 

.02 

•  23 

.12 

.34 

4.46 

1.43 

•  04 

•  07 

1.30 

1.60 

BLUE  SPR I NGS 

.11 

.41 

.03 

•  46 

1*31 

BOA  2 

1.81 

.  OB 

•  27 

.57 

.56 

•  33 

BRANTLEY 

6.30 

2.00 

■  34 

.31 

.  .  IS 

.59 

.05 

1.18 

•  16 

.44 

.07 

8RE«iT0N  3  SSE 

4.9* 

•  03 

.30 

.  It 

.09 

1.10 

.12 

.46 

1.02 

.25 

.56 

BjWIO<i>gPORT  2  x 

3.34 

T 

T 

T 

2.56 

.82 

•  09 

.06 

BRUNO  I  lXi  t 

7.03 

.44 

2.11 

.11 

1.19 

.13 

La96 

.04 

.10 

T 

.  1 ) 

.01 

.90 

CALERA 

3.33 

.24 

■  10 

2.00 

.21 

.26 

•  67 

.09 

CAHOEN  3  NNW 

3*38 

•  21 

.36 

.24 

.79 

.36 

T 

.10 

•  07 

.16 

•  41 

T 

CAMP  M ] LL  2 

3*60 

.17 

•  43 

•  39 

■  60 

.09 

1.86 

.10 

4.13 

3.11 

•  17 

.30 

.50 

.05 

CENTER  GROVE 

4.24 

.28 

3.03 

.91 

CENTREVlLLE 

2.63 

.17 

.  29 

1.66 

.33 

.02 

•  02 

CHATOM 

6.33 

1.49 

T 

.07 

.07 

T 

•  90 

•  41 

.11 

T 

T 

.79 

.98 

.96 

•  14 

■  02 

•  43 

•  03 

CH 1 LDERSBURG 

4.39 

.00 

•  24 

1.99 

.16 

.02 

1.12 

6.69 

•  51 

•  73 

■  01 

•  07 

•  39 

.jB 

T 

.30 

!.90 

.03 

■  03 

.  .5 

.07 

.21 

QLAI  oQ  -  E 

4.34 

.13 

.06 

* 

,88 

.02 

.45 

*  ' 

.64 

.02 

.0 

.17 

CLANTON 

2.34 

.03 

.09 

.91 

•  23 

.04 

.20 

1.02 

CLA'TQN 

3.93 

•  OA 

.33 

.40 

.90 

■  13 

.21 

.04 

■  19 

1.22 

.08 

.10 

.29 

COFFEE  SPRINGS 

3.16 

•  02 

.34 

•  33 

•  42 

.06 

.  1C 

.09 

.35 

.11 

.05 

1.33 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1  .97 

•  43 

.06 

.63 

.75 

•  04 

COLL  I NSv 1 LLc 

2.42 

.61 

.86 

.95 

COLUMBIA    1  m 

3.77 

•  20 

.08 

T 

1.67 

1.47 

•  10 

•  16 

.03 

.23 

1.54 

CORDOva 

1.96 

•  64 

•  04 

.08 

.80 

.16 

.26 

nine 

2.04 

•  07 

.16 

•  03 

.68 

.18 

.17 

.41 

.15 

.07 

OAOEV  LLE 

4.99 

.06 

.54 

.14 

.  IB 

.14 

•  09 

2.86 

1.94 

.08 

.03 

•  70 

•  81 

.27 

.05 

OANVlLLE 

.79 

.64 

.15 

DAYTON 

2.21 

.13 

.02 

.18 

•  76 

.29 

•  03 

.59 

.15 

.04 

1.38 

T 

.08 

•  23 

.64 

.07 

.14 

OCCATUR  *• 

1.38 

T 

T 

.06 

T 

.23 

.96 

.12 

•  09 

.14 

1,37 

.03 

.01 

.09 

.02 

.99 

.02 

•  29 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

RECORO  MISSING 

OCMOPOLIS  LOCK  AND  OAM 

2.60 

•  02 

1.48 

.01 

.08 

•  01 

.73. 

.22 

DOTMAN  CAA  AIRPORT 

6.00 

.13 

.01 

■  09 

•  43 

.02 

.27 

T 

•  26 

1.80 

.10 

T 

2.24 

2*42 

.23 

•  16 

.09 

.06 

.61 

ELROD 

3.83 

.  38 

1.07 

2.00 

EUFAUL A 

• 

•  47 

.57 

.33 

•  31 

•  11 

.22 

U36 

•  14 

1.11 

.56 

.15 

• 

IEUTAm  LOCK  7 

1*43 

•  39 

•  41 

■  29 

•  32 

(EVERGREEN  CAA  AP 

7,*4 

■  42 

.39 

1.77 

•  04 

■  05 

•  72 

•  40 

•  76 

2.46 

•  19 

•  15 

7.46 

.03 

.41 

•  02 

■  30 

•  14 

.05 

.76 

•  33 

•  90 

.03 

•  93 

.11 

2.52 

IFALCO  OPEN  POND  to«er 

2.00 

•  08 

•  52 

•  12 

•  06 

JFALKVILLE 

3.37 

■  25 

2.30 

.62 

1FALLS  CITV  BLK  POND  TwR 

2.66 

.10 

1.34 

.24 

.03 

.73 

2*33 

.31 

.23 

.01 

1.50 

.02 

•  23 

.03 

■Bi  It  olv 

1 .28 

.13 

.01 

1.01 

.01 

.06 

.04 

FLAT  ROCK 

2.33 

•  30 

.  17 

.70 

.63 

'  5 

FLORENCE 

2.03 

■  04 

.40 

• 

•  10 

.21 

•  21 

T 

1.07 

T 

FLORENCE  AT  LOCK 

1.49 

•  03 

T 

.21 

•  16 

.04 

•  96 

.07 

DEPOSIT   1  M 

3.27 

.37 

.23 

•  26 

•  02 

.16 

•  02 

•  43 

.63 

•  19 

.03 

.55 

■ORT  "ORGAN 

3.33 

•  15 

1.10 

•  40 

.05 

.65 

•  39 

.10 

.05 

BORT  PAYNE 

3.06 

.76 

.70 

■  54 

•  12 

.92 

FRISCO  CITY 

3.48 

T 

.06 

T 

1.15 

.02 

■  ■1 

.03 

•  04 

•  46 

T 

.45 

•  46 

T 

.03 

•  32 

T 

T 

.33 

j AOS DEN 

3.60 

.10 

1 

•  99 

•  69 

.78 

■  46 

2.04 

.'-  5 

•  49 

.70 

sa?nesv'll£  Plant 

2.10 

.13 

1.37 

T 

»arden  citt 

3.33 

1.18 

•  63 

1.16 

.22 

.36 

KrCVA 

3.36 

.  16 

•  40 

1.42 

.72 

T 

.24 

.14 

.06 

•  42 

>ORGAS 

3.43 

.13 

■2t 

.26 

1.50 

1.23 

3.40 

.03 

.  -  5 

.13 

.ii 

.05 

.51 

.20 

.v. 

■  14 

•  19 

.29 

.01 

iREENSBGRO 

.04 

•  04 

■  26 

.04 

.32 

.05 

.27 

.13 

iREENV 1 LLE 

2*28 
* 

.01 

.01 

.06 

.07 

.  0  3 

.02 

.21 

1.03 

•  21 

.06 

.11 

•  IULF  SHORES  2  SSE 

•  10 

1.64 

2.20 

."0 

■WNTERSVILLE 

2.75 

1.03 

.73 

•  69 

•  07 

.19 

•UNTERSVILLE  CITV  W  MKS 

1.47 

•  13 

.03 

■  26 

.  03 

.71 

.09 

.18 

1UNTERSVILLE  OAM 

.66 

■  02 

•  77 

.53 

•  14 

.  19 

.08 

lALEVV  ILLE 

1.35 

.03 

•  33 

T 

.20 

•  73 

.20 

AMILTON 

1.73 

.65 

1.06 

.02 

ARRISSURG  CAMABA  TOMER 

3.03 

.01 

..5 

•  29 

2.01 

.27 

AVNEV I  LLC 

4.36 

1.00 

•  01 

•  ai 

.26 

T 

.14 

T 

.16 

EAOLAnO 

.15 

.60 

.66 

.83 

1.22 

.19 

•  91 

•  31 

.20 

.10 

IGMLANO  HOME 

4*B? 

.77 

Left 

■  03 

■  63 

.32 

.  0 

.18 

.46 

.23 

.10 

I6HT0MER 

4  48 

•  21 

•  50 

1 

•  A. 

1.90 

•  12 

ODGES 

4.60 

•  13 

2.32 

1.56 

.37 

UNTSV ILLE  SU8STA 

2.41 

T 

.06 

•  49 

•  01 

.80 

.43 

.26 

•  00 

.30 

UNTSV ILLE  *  SSE 

T 

T 

•  89 

VTOP 

* 

1.10 

.  ui 

1.12 

1.01 

•  20 

.16 

AC K SON  LOCK  1 

8*26 

1.22 

.10 

1 

.07 

.04 

•  99 

.11 

1.64 

.20 

.52 

.47 

•  00 

•  13 

•CKSON  SHOALS 

3.89 

.  .5 

■  10 

1 

.  1  3 

.42 

.02 

.36 

.42 

3R0AN  OAM 

2.23 

•  0. 

.80 

.30 

.03 

•  04 

.61 

.14 

•  30 

.25 

*FAV£TTE 

1*91 

•  49 

•  06 

.65 

09 

»V  OAM 

3*00 

.23 

•  i  i 

•  04 

•  10 

.69 

.12 

01 

EEDS 

4.03 

.70 

■  36 

.it 

.01 

1.10 

.08 

.07  1 

•  32 

SCSBuRG 

3.30 

.33 

1 

•  11 

•  33 

1.13 

.  i- 

1  vingston 

2*92 

.02 

•  97 

.62 

1 

.31 

•  07 

3CRHAR7 

T 

.66 

.04 

T 

•  OS 

•  14 

.03 

1.69 

•00 

•  43 

•  06 

.36 

•  02 

XH  n 

.16 

•  27 

•  37 

.  OT 

.18 

POISON 

.23 

.01 

.09 

•  01 

•  01 

..1 

.02 

.51 

.25 

■  02 

(OELLA 

1.62 

.14 

•  93 

.0) 

.01 

.14 

.50 

.17 

•  04 

.01 

•  13 

«RI0N   1  N 

2*38 

•  31 

1.37 

.64 

.05 

>RION  JUNCTION 

3*48 

•  06 

.1- 

•  34 

.30 

•  03 

.03 

T 

.02 

•RION  JUNCTION  2  NE 

3.33 

.03 

.36 

•  34 

•  OT 

.2^ 

1.17 

.06 

.5* 

.03 

■RT In  OAM 

4.03 

.03 

•  03 

•  46 

1.37 

.50 

.06 

.41 

.76 

.42 

■■■ell  field 

CAlla  2  NE 

3.14 

.70 

T 

.8* 

.02 

T 

T 

•  01 

T 

.?e 

.30 

.06 

T 

.47 

T 

T 

.90 

4.33 

•  70 

.  39 

1.76 

T 

.01 

.01 

.84 

•  74 

XV  IN 

7.23 

.26 

•  23 

.01 

•  06 

1.28 

.12 

RTi   PONOVlLLE  TOWER 

3.42 

2.02 

.13 

1.23 

U.ERS  FERRY 

9.01 

.04 

.90 

.  Tfc 

.26 

.30 

.05 

.12 

.04  1 

.36 

ILSTEAO 

6.28 

.33 

T 

•  01 

.0' 

T 

T 

I 

.?* 

.64 

.23 

T 

.08 

.5« 

2 

•  00 

,  TCHELL  OAM 

2.44 

.00 

.12 

.52 

.IT 

.06 

.94 

.5* 

.02 

BILE  W8  AIRPORT 

7.66 

•  06 

.64 

T 

T 

•  46 

.12 

•  01 

•  09 

2.89 

.0*. 

T 

.02 

.11  2 

.20 

.63 

•  39 

BILE 

3.31 

] 

.  )2 

1.09 

•  06 

.04 

■  36 

.01 

.10 

.37 

.03 

.  :7 

•  20 

i  Not*.  Following  SUfloo  bdax 


DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 

Table  3-Conhnued   


Station 

Total 

Day  of  month 

1 

"1 

3 

«  1 

5 

6 

8  | 

9 

10  | 

11  1 

12 

13     14  |  15 

16 

17  | 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  | 

27 

28 

29 

30 

31 

MONTE  SANO 
MONTEVALLO 

MONTGOMERY  MB  AP  R 
MONTGOMERY  W8  CITY 
HOULTON 

2.68 
3.60 
3.38 

1.15 

.62 
.92 

T 
T 

.05 
T 

.39 
.42 
•  30 

•  09 

T 

.71 

•  44 

•  02 

•  20 

T 
T 

.05 

7  .36 
.07  .40 

.62 
1.84 
.38 

7 

1.12 
•  01 
T 

.65 

7 

.48 

7 

■  09 

.37 

.03 
.30 

.65 

7 

.43 

•  16 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NATCHEZ 

NEMBURG 

NEW  MARKET 

NEWTON 

1.42 
6*03 
1.16 
3.22 
4.40 

•  04 

•  00 

.20 

T 

•  80 
.10 

.30 
.10 

■40 
•  31 

T 

•  35 

.02 

.92 

.16 
•  21 

.54 

.03 

•  07 

•  27 

•  28 

•  73 

.03 

t" 

.43 
1.63 

.90 

T 

1.08 

•  50 
.12 

.12 
.75 

.09 
.95 

.34 
.52 

.93 

ONEONTA 
ORRVtLLE 

PAINT  ROCK 
PALMERDALE  2  ■ 

2.12 
3.40 
2.87 
4.67 

RECORD  MISSING 
.34 

.02 
.20 

•  39 

•  20 

•  06 
■  31 

1.06 
•  94 
.05 

.62 

•44 

•  44 
.22 

•  03 

.14 

.91 
■  21 

.79 
1.67 

•  30 
.27 
1.62 

•  49 

.42 

•  92 

•  21 

PELL  CITY  5  NW 
PENNINGTON  LOCK  2 
PERRYV ILLE 
PICKENSVILLE 
PINE  HILL 

3.65 
3.61 
3*11 
1.81 

.13 
•  10 

.65 
.80 

.27 

•  10 

•  04 

.10 
.82 

•  04 

•  53 

•  31 

.27 

.15 

1.80 
1.20 
1.34 

•  33 

.10 

•  30 

PINE  LEVEL 
PLANTERSVI LLfc 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PRATTV ILLE 
PRIMROSE  FARM 

4.97 
2.71 
-.31 
3*30 
1.35 

.09 

1.52 

T 

T 

•  25 

•  66 

.35 

•  03 

.19 

•  19 

1.36 
.29 

.45 
•  03 

•  40 
.43 

•  09 

•  01 

•  25 

•  53 

.12 

.18 

.83 
.10 

2.00 

•  03 

•  41 

•  60 
.45 

• 

I 

PUSHMATAHA 
RED  SAY 

RIVER  FALLS 
R08ERTS0ALE   7  E 

3.20 
5.55 
■  82 
7.50 

7.gg 

1.36 

•  49 
1.70 

2i46 

2.61 
•  59 

.97 

.33 
.29 

.41 

.07 

.  77 

•  12 

.14 

7 

•  08 

•  59 

•  56 

•  06 

•  27 

•  57 

T 

•  09 

1.97 

•  03 
3.04 

.05 

.62 

T 

.19 

•  62 

•  05 

•  02 
.56 

T  • 

ROCKFORD 
ROCK  MILLS 

RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 

4.89 
1.40 
1.54 
■  81 

.17 
•40 
.  75 

T 

.03 

•  07 

.15 

.03 
•  01 

.21 

•  40 

•  25 

•  20 
.13 
.13 

•  50 
.41 
.47 

2.12 

•  04 
.15 

1.56 

•  30 

.14 
•  02 

SAND  MT  STATE  FARM  API 
SAYRE 

SC0TTS80RO  SUBSTA 
SEALE  6  W 

3.31 
2.03 
3.29 
3.30 
4.59 

.73 

.22 

.69 

.23 

•  23 

•  19 

•  76 

•  66 

•  05 

•  95 

.19 
•  67 

.38 

1 .40 

.29 

.05 

•  46 

.10 
1.70 
•  79 

.30 

•  30 
1.67 

•  64 

■  03 
.04 

.05 

•  03 

•  05 

.10 

j 

SELMA 

SHEFFIELD  TVA  NURSERY 
SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB  4  S 
SNOW  HILL 

3.09 
1.61 
2.71 
9.99 
2.76 

.19 

.46 

.33 

T 

.40 

■  02 

•  25 

•  22 
1.61 

•  35 

.76 

•  56 

•  04 
.  30 
.  7  4 

.  7a 

.65 

•  23 

•  14 

1.20 
•  08 

•  97 

.09 

.65 

1.16 
1.07 

.07 
.12 

.40 

•  35 
3*93 

•  85 
■  40 

• 

SOUTH  HILL 
SUTTLE 

SYLACAUGA  2  W 
SYLVAN IA 

2.11 
2*26 
7.27 

3.26 

1 .  35 

.72 

.31 

•  27 

•  13 

.52 

.13 

.26 

.14 
1.55 

.84 

.43 

.40 

2.10 
•  65 

1.69 
1.44 

1.99 
■  10 

1.42 
•  20 

.27 

TALLAOEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

TmuRLOW  DAM 
TONE  Y 

2.72 
4.35 
4.48 
3.30 
3.99 

1.T2 
•  03 

•  60 

•  06 

.06 

.35 
.10 

1.00 
•  11 

1.75 
1.78 
.59 

.03 

1.40 

.30 

.16 

.65 
1.30 

•  90 

•  44 
.15 

.25 
.86 

•  58 

•  25 

.13 

.79 

•  10 
1.19 

•  01 

7 

TR AFFORD 
TROY 

Tuscaloosa  caa  ap 
tuscaloosa  lock  and  dam 
tuskegee  2 

4.79 
5.68 
2.92 
1.98 
6.19 

.26 
.20 

•  46 

•  97 

T 

•  04 

.26 

T 

•  19 
1.21 

7 

.03 

•  67 

■  10 
.62 

•  22 

.15 
1.66 

.06 

.10 
.01 

1.21 

.79 

1.34 

.21 
.90 

•  80 

T 

•  26 

.19 

1.23 
.55 

.05 

.82 
•  58 

.04 

•  02 

•  26 
1.51 

•  21 

1 

UNION  SPRINGS  6  W 
UNIONTOWN 

UN I VERS I TY  R 

VALLEY  H£ AO 

VANCE 

7.01 
3.59 
2.31 
•  66 
5.71 

•  05 
.10 

•  29 

1.42 

•  45 

.75 
•  20 

•  35 

•  30 

1.10 
•  29 

1.11 

•  05 

.07 

3.30 

.10 
•  90 

2.18 
1.26 

.26 

.73 

.55 

•  11 
1.66 

! 

WAOLEY 
WALLACE 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 
WEST  BLOCTON 

2*08 
9.30 
2.99 
3.85 
3.20 

2.00 

.13 
1.10 

•  39 

•  25 
1.95 

•  60 

1.20 

.91 
•  05 

.40 
.60 

•  28 
.20 

1.10 

1.29 

1.75 

2.00 
.55 
1.30 

.80 

.10 

1.40 

'■ 

WETUMPKA 
WHATLEY 
WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

3.10 
6.38 
.69 
3.61 
3.60 

.15 
•49 

.01 

•  60 
.38 

■  10 

.12 
•  04 

T  ' 
•  12 

1.27 

1*49 
.27 

.54 
•  36 

7 

.02 

.55 
1.27 

■  61 
1«10 

.08 
.02 
.19 

.37 
.26 

.18 
.15 
2.18 

.52 
•  08 

•  50 

.70 

.36 

•  36 

•  19 

WILSON  DAM 
WINFIELO  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 

1.65 
1.31 
3.86 
2.15 

•  47 
.26 

•  36 
.02 

.49 

T 

.37 

•  08 
.15 

•  11 

.22 
.09 
.01 

1.09 

•  04 

•  23 
.01 

.06 
.11 
.35 
.12 

.04 

.91 
.24 

1.30 

■  11 

.02 

T 

•  09 

1.56 
.07 

HE TERENCE  NOTES 

The  four  digit  Identification  numbers  Id  the  Index  number  column  of   the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  vitbi 
rigures  and  letters  following  th?  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  tlies  given  In  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  mill  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  temperature  "7. ,  preclpltatlo 
average  of  65"  P.     Evaporation  la  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  u 

31eet  and  ball  were  Included  In  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Table  3,   5  and  6  and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  grcund  In  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.H..  C.S.T.  WTR  EQUIV  In  Table  7  means  the  wattl 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  Inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points' 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

-    Ho  record  in  Tables  3,  6,  7  and  the  Station  Index.     Ho  record  In  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
■     And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

*  Data  In  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days   .10  or  more  effective  January  1,  1954. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

8    Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Befer  to  Tables"  column  In  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  In 
Sourly  Precipitation  Data. 

E    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivaleot  to  every  10  lncheb  of  new  snowfall. 

K    One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detal)  -d  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Amountc  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:     15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 


ALABAMA 

JULY  195* 


Station 


Day  Of  Month 

• 

! 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

MAX 
MIN 

97 
63 

99 
64 

98 
68 

91 
66 

97 
67 

95 
62 

99 
64 

98 

63 

93 
64 

92 
66 

95 
67 

101 
71 

100 
70 

99 

71 

96 
67 

95 
67 

95 

70 

92 
70 

94 
71 

93 
68 

85 
68 

92 
70 

88 
66 

89 

65 

94 
65 

90 
64 

91 
64 

95 

64 

94*4 
66.6 

MAX 
MIN 

99 
62 

99 
64 

96 

65 

95 
00 

92 
67 

98 

63 

99 

69 

96 
63 

92 
62 

B . 
62 

92 
65 

96 
61 

99 
63 

95 
70 

92 
64 

90 
6] 

94 

67 

93 
65 

93 
67 

96 
65 

99 

67 

95 
66 

92 
66 

94 

65 

92 
65 

88 
67 

90 
60 

91 
60 

93 
57 

91 
58 

96 

62 

94.2 
63.8 

MAX 
MIN 

103 
77 

100 
65 

95 
71 

98 
70 

96 

69 

86 
68 

72 

97 
74 

92 
72 

91 
'  i 

94 

69 

96 
74 

97 
71 

98 
73 

98 
70 

94 
71 

99 
70 

91 

72 

92 
72 

95 
74 

98 
75 

98 
74 

97 
75 

100 
72 

98 

73 

97 
74 

96 

72 

67 
68 

93 
70 

99 
71 

97 
72 

95.7 
71.7 

MAX 
MIN 

102 
70 

102 
71 

95 
71 

99 
71 

101 
71 

101 
69 

101 
64 

94 
69 

95 
67 

98 
69 

94 
70 

97 
68 

101 
71 

101 
70 

96 
71 

95 

7  5 

95 

73 

94 

73 

93 
74 

95 
75 

95 
75 

83 
73 

93 
72 

94 
71 

92 

72 

90 
73 

93 
69 

93 
67 

95 
66 

98 
66 

95 

69 

9f  .8 
70.5 

MAX 
MIN 

98 
72 

96 
69 

96 
71 

95 
72 

88 

70 

96 

70 

97 
74 

88 
74 

92 
68 

95 
68 

94 
73 

96 
70 

97 
71 

97 
72 

96 
73 

99 
72 

98 
70 

93 
73 

92 
72 

96 
71 

95 
74 

99 

74 

98 
75 

98 
71 

96 

72 

96 
70 

86 

72 

90 
68 

90 
69 

95 
69 

97 
70 

94.7 
71.3 

MAX 
MIN 

102 
71 

102 
68 

100 
68 

99 
70 

97 
70 

98 
66 

10. 

69 

102 
70 

94 
70 

94 

69 

95 
70 

96 
70 

97 
69 

101 
75 

93 
68 

88 
70 

90 
70 

93 
71 

92 
70 

92 
72 

94 

73 

95 
74 

92 

73 

91 
70 

93 
73 

88 

72 

80 
67 

Bt 

67 

90 
66 

93 
66 

95 
68 

94.4 
69.8 

MAX 
MIN 

9* 
78 

91 
71 

94 
72 

93 
72 

86 
72 

96 
71 

91 
74 

85 
70 

92 
68 

93 
70 

92 
73 

95 

"  73 

92 
70 

95 
72 

93 
73 

97 

7.; 

91 
70 

90 
71 

90 

73 

94 

73 

93 
74 

95 
75 

96 
71 

94 

71 

95 

72 

87 
74 

84 
73 

81 
70 

90 
70 

91 
71 

94 

71 

91.7 
71.9 

MAX 
MIN 

103 
63 

103 
71 

95 
69 

101 
68 

103 
66 

101 
68 

104 

66 

99 
73 

99 
69 

97 
67 

97 
74 

103 
68 

107 

n 

105 
75 

105 
74 

103 
72 

104 
70 

101 
75 

96 
71 

101 
75 

100 
75 

88 
71 

97 

73 

94 

71 

91 
66 

93 
66 

92 
66 

94 
67 

96 
69 

98 
67 

101 
68 

99.1 
70.0 

MAX 
MIN 

103 
73 

101 
71 

92 
71 

95 

72 

98 

72 

98 

73 

100 
70 

93 
69 

93 
69 

94 

71 

93 
73 

98 
71 

99 
75 

99 
73 

101 
73 

98 

73 

94 

71 

94 

75 

94 
76 

94 

76 

95 
75 

87 
73 

98 
72 

94 
74 

91 
69 

90 
75 

90 
69 

91 
70 

94 
67 

97 
69 

98 
69 

95.4 
71.9 

MAX 
MIN 

100 
72 

98 
67 

97 
67 

96 
69 

97 
69 

98 
68 

95 
72 

82 
72 

90 
71 

95 
69 

96 
69 

96 
66 

95 
68 

97 
69 

94 
71 

98 
70 

91 
70 

90 
71 

93 

7  0 

95 

69 

94 

71 

95 
74 

96 
72 

96 
71 

96 
71 

90 
75 

64 

71 

91 
67 

91 
69 

94 
67 

96 

65 

94.1 
69.7 

MAX 
MIN 

95 
73 

96 
66 

98 
70 

95 
71 

85 
71 

99 
67 

96 
73 

92 
72 

93 
69 

94 
68 

95 
71 

95 
68 

98 
71 

97 
75 

96 
71 

95 
74 

95 
69 

93 
70 

93 
70 

95 
71 

96 

72 

97 
75 

97 
72 

98 

73 

96 

72 

93 
76 

92 
71 

92 
64 

95 
67 

95 
69 

97 
69 

94.9 
70.6 

MAX 
MIN 

100 
70 

99 
68 

98 
67 

95 
70 

95 
71 

93 
68 

99 
68 

100 
68 

94 
66 

91 
67 

91 
68 

90 
66 

94 
67 

98 
70 

90 
67 

89 
68 

06 
69 

93 
69 

95 
70 

90 

71 

94 
73 

95 
74 

88 
69 

90 
69 

93 
70 

86 

72 

85 
69 

87 
65 

88 
64 

90 
64 

95 
66 

92.6 
68.5 

MAX 
MIN 

102 
68 

101 
69 

100 
70 

91 
70 

97 
74 

96 
72 

102 
70 

101 

71 

95 
68 

96 
70 

95 

72 

95 
68 

98 

7  2 

101 
75 

97 
70 

99 
76 

101 
69 

95 
72 

95 

74 

95 
73 

96 
74 

97 

74 

96 
73 

98 

75 

98 

70 

96 

72 

86 

66 

93 

65 

94 

64 

96 
67 

98 
67 

96.8 
70.7 

MAX 
MIN 

100 
66 

96 
66 

97 
69 

95 
70 

94 

68 

100 
66 

96 
73 

87 
69 

92 
67 

94 
67 

96 
67 

97 
67 

99 
67 

96 
69 

96 
71 

99 
71 

94 

69 

92 
70 

92 
71 

95 
70 

94 
72 

94 
74 

95 
74 

97 
73 

96 
72 

91 

72 

85 
72 

87 
67 

89 
67 

94 
66 

96 
65 

94.4 
69.3 

MAX 
M  IN 

94 
72 

92 
74 

94 

72 

92 
73 

90 

71 

95 
70 

90 
74 

85 
71 

91 
68 

92 
69 

94 
75 

95 
72 

95 
71 

95 
72 

93 
73 

98 
74 

93 
71 

87 
74 

91 
73 

94 
73 

94 

75 

94 
74 

95 
76 

95 
72 

94 
72 

89 
74 

85 
73 

62 
70 

84 
76 

90 
72 

94 

72 

91.6 
72.5 

MAX 
MIN 

99 
66 

100 
67 

98 
69 

93 
70 

96 

72 

91 
71 

LOO 

69 

98 
70 

94 
68 

96 
67 

93 
71 

94 
68 

97 
70 

100 
74 

93 
68 

95 
70 

95 
69 

95 
71 

95 
70 

92 
71 

95 
72 

97 

73 

91 
71 

95 
72 

94 
68 

93 
72 

67 
66 

89 
64 

90 

62 

93 
64 

98 
65 

94.7 
69.0 

MAX 

106 
60 

101 

69 

92 
69 

97 
69 

103 
67 

100 

69 

103 

5  1 

94 

69 

98 
66 

98 
68 

98 
70 

100 
67 

104 
70 

102 
75 

103 
73 

103 
74 

98 
75 

98 
74 

97 
70 

97 

70 

98 

75 

97 
70 

96 
69 

97 
73 

96 
63 

95 
72 

94 
65 

95 
63 

95 
61 

99 
66 

100 
64 

98.5 

MAX 
MIN 

102 
73 

101 
70 

96 
70 

97 
70 

96 
70 

87 
68 

97 
7* 

96 
72 

95 
68 

92 
70 

94 
74 

93 
71 

96 
73 

97 
73 

97 
70 

95 
71 

99 
70 

93 

73 

95 
73 

93 
72 

95 

73 

95 
74 

96 
75 

100 
74 

100 
74 

98 
74 

95 
68 

96 
70 

95.9 
71.7 

MAX 
MIN 

MAX 

104 
68 

101 
75 

92 
72 

95 
72 

100 

70 

97 

71 

103 
71 

95 
74 

94 
70 

94 
71 

96 
74 

97 
72 

1  04 
76 

103 
78 

101 
74 

99 
76 

98 
72 

98 

72 

92 
71 

98 
74 

97 
75 

87 
70 

93 
73 

92 
73 

91 
71 

93 
72 

91 
70 

94 
70 

96 
70 

96 
70 

95 
72 

96.3 
72.2 

MIN 

MAX 
MIN 

103 
72 

102 
70 

100 
72 

97 
71 

96 
69 

68 

98 
71 

96 

72 

94 
69 

95 
70 

95 
74 

96 
70 

98 
72 

98 
75 

98 
74 

98 
74 

102 
71 

94 

73 

95 
73 

94 
73 

95 
73 

96 
73 

97 
74 

99 
75 

98 
75 

100 
76 

91 
75 

.94 
69 

97 
70 

97 
70 

94 
69 

96.9 
72.0 

MAX 
MIN 

97 
71 

97 
70 

97 
72 

96 

72 

90 
71 

96 
69 

98 

75 

89 
72 

90 
71 

95 
69 

95 
72 

97 
73 

97 
73 

96 
74 

91 
74 

97 
72 

93 
72 

92 
74 

95 
72 

95 
74 

95 
75 

96 

75 

90 
74 

96 
73 

95 
74 

88 

73 

88 
70 

91 
68 

92 
70 

95 
71 

98 
71 

94.1 
72.1 

MAX 
MIN 

106 
72 

98 
71 

97 
75 

95 
70 

94 
70 

97 
56 

98 
74 

96 
72 

92 
73 

95 
56 

95 
71 

97 
71 

98 
70 

98 
75 

92 
71 

92 
71 

90 
71 

90 

72 

94 
71 

95 
72 

96 
74 

95 
75 

95.5 
71.0 

MAX 
MIN 

98 
71 

96 
68 

96 
69 

95 
71 

90 
70 

97 
70 

95 

73 

83 
71 

90 

69 

94 
70 

95 
73 

96 
70 

97 
70 

96 
71 

93 
71 

95 
71 

92 
69 

89 
72 

91 
71 

94 

71 

95 
72 

94 

74 

96 
71 

95 
74 

95 
73 

90 
74 

83 

71 

89 
66 

92 
69 

94 
69 

97 
68 

93.3 
70.8 

MAX 
MIN 

92 
77 

95 
74 

95 
73 

94 
72 

91 
72 

93 
73 

91 

78 

90 
74 

91 
69 

92 
72 

95 
74 

94 
68 

93 
71 

94 
73 

92 
73 

95 

73 

92 
71 

92 
75 

93 
73 

94 

73 

94 

79 

93 

B0 

94 
79 

92 
72 

94 
74 

91 

74 

88 
74 

81 
72 

89 
73 

93 
72 

92 
70 

92.2 
73.5 

MAX 
MIN 

102 

58 

104 
66 

100 
68 

86 
65 

97 
67 

98 
69 

10J 
64 

102 
67 

99 
66 

99 
64 

99 
71 

95 
64 

98 
68 

100 
70 

100 
71 

103 
74 

104 
69 

99 
71 

97 

r  h 

97 
69 

98 
70 

99 
69 

94 
68 

99 
71 

99 
66 

100 
71 

96 

65 

96 
61 

95 
60 

99 
64 

100 
63 

98.6 
67.0 

MAX 
MIN 

102 
62 

100 
67 

95 
68 

96 
67 

99 
66 

100 
71 

1C0 
67 

96 
71 

90 
67 

96 
70 

96 
82 

101 
68 

103 
70 

102 
79 

99 
72 

92 
70 

103 
70 

100 
80 

93 
72 

93 
73 

92 
74 

98 
70 

92 
75 

92 
77 

91 
73 

92 
74 

91 

72 

91 
70 

97 
69 

95 
70 

98 
76 

96.0 
71.4 

MAX 
MIN 

92 
81 

91 
79 

91 

81 

93 
80 

88 

78 

93 
78 

91 
81 

88 

74 

88 
75 

88 
76 

94 
76 

93 
77 

90 
77 

92 
80 

91 
80 

94 

73 

90 
76 

88 
77 

90 

78 

90 
79 

89 
79 

90 
80 

90 
82 

88 
74 

88 
73 

88 
78 

85 
77 

83 

■  74 

88 
78 

88 
76 

92 
76 

89.8 
77.6 

MAX 
MIN 

104 

77 

102 
68 

101 
70 

101 
72 

100 

69 

92 
70 

98 

74 

96 
72 

86 
67 

94 
68 

95 
72 

94 
71 

96 
70 

97 
73 

96 
72 

96 
74 

98 
70 

93 
70 

91 
72 

92 
72 

96 

73 

96 
74 

95 
75 

97 

72 

96 
72 

97 
74 

91 

72 

84 

6." 

90 
70 

92 
70 

94 

70 

95.2 
71.4 

MAX 
MIN 

103 

63 

102 
70 

97 
70 

97 
69 

102 
68 

101 

71 

103 

62 

95 
72 

94 
66 

93 

nr. 

91 
69 

95 
68 

100 
72 

101 
74 

102 
69 

98 

74 

96 
70 

91 

73 

96 

n 

98 
73 

98 

72 

84 
71 

95 
73 

93 
72 

89 
68 

91 
72 

91 
69 

92 
67 

95 
65 

98 
64 

95 
67 

96.0 
69.4 

MAX 
MIN 

104 
74 

103 
68 

100 
70 

102 
69 

100 

69 

90 
68 

LOO 
69 

99 
72 

91 
70 

92 
70 

97 
72 

98 
71 

98 
71 

99 
72 

101 
75 

96 

71 

99 

72 

94 

72 

95 
72 

99 
71 

99 
71 

102 
72 

101 
74 

96 
71 

102 
73 

100 
73 

91 
71 

90 
67 

96 
69 

99 
69 

100 
68 

97.8 
70.8 

MAX 
MIN 

101 

73 

100 
70 

95 
73 

97 
70 

91 
72 

102 
70 

LOO 
69 

97 
72 

93 
69 

96 
70 

96 
74 

97 
72 

100 
7* 

98 
73 

100 
72 

93 

75 

96 

71 

93 
74 

94 

74 

97 

73 

97 
74 

98 

73 

98 
75 

99 
76 

99 

75 

88 
73 

94 

73 

95 
69 

96 
69 

99 
71 

100 
72 

96.7 
72.3 

MAX 
MIN 

100 
78 

100 
68 

101 

70 

100 
70 

96 

70 

102 
70 

LOO 
73 

90 

72 

95 
70 

96 
71 

100 

73 

102 
72 

100 
72 

100 
73 

96 
69 

98 

71 

98 
70 

92 
73 

93 

72 

96 
73 

97 

73 

97 
73 

96 
73 

100 
75 

99 
74 

92 
75 

92 
70 

92 
68 

94 
70 

99 
70 

100 
69 

97.2 
71.6 

MAX 
MIN 

101 

62 

97 
72 

91 

68 

98 
68 

99 
67 

99 
69 

98 
66 

92 
70 

93 
67 

93 
69 

93 
71 

98 
68 

100 
69 

100 
73 

100 
73 

98 

71 

98 
70 

94 

69 

95 
70 

97 
74 

97 
74 

89 
69 

94 
69 

91 
69 

91 
67 

93 
70 

92 
67 

93 
64 

95 
66 

98 
64 

99 
66 

95.7 
68.7 

MAX  96 
MIN  70 

100 

73 

97 
69 

88 
68 

91 

69 

96 

74 

95 

73 

97 
71 

92 
69 

92 
70 

93 
70 

93 
70 

96 
76 

99 
76 

98 
73 

99 

73 

99 

69 

97 
70 

95 
71 

91 
72 

92 
73 

93 
70 

87 
70 

90 
73 

92 
70 

90 
70 

91 
69 

90 
69 

92 
66 

93 
69 

99 
70 

93.8 
70.9 

MAX 
MIN 

92 
72 

91 
68 

92 
68 

92 
69 

86 
70 

93 
67 

n 

70 

90 
74 

90 

72 

94 

70 

93 

73 

93 
74 

91 
70 

92 
70 

90 

73 

9J 
70 

90 
70 

86 
70 

92 
68 

90 
71 

92 
72 

90 

73 

94 
71 

92 
71 

90 
71 

82 
70 

84 
68 

86 
65 

89 
70 

91 
67 

.  92 
67 

90.4 
70.1 

MAX 
MIN 

99 

71 

96 
68 

96 

74 

96 
75 

91 
68 

97 
66 

97 

71 

91 
70 

91 
74 

93 
67 

95 
77 

96 
73 

97 
70 

96 
72 

95 
70 

94 

70 

89 
69 

87 
72 

92 
73 

93 
70 

93 
75 

93 

72 

92 
71 

92 
71 

90 
77 

88 

73 

87 

75 

89 

69 

92 
71 

93 
72 

96 
74 

93.2 
71  .5 

MAX 
MIN 

102 
62 

100 
70 

92 
75 

v5 
70 

99 

65 

97 
70 

102 

72 

94 
68 

93 
70 

94 

67 

95 
74 

98 
70 

102 
80 

103 
78 

101 
80 

MAX 
MIN 

100 
68 

101 

68 

97 
68 

99 

70 

98 

67 

101 

67 

104 

69 

95 
68 

91 
68 

91 
66 

93 
67 

94 
68 

98 
68 

90 
74 

91 
66 

90 
71 

93 
69 

92 
68 

93 
71 

95 

73 

99 

71 

92 
70 

93 
70 

94 
71 

SB 

71 

87 

70 

89 

63 

91 
at 

94 
64 

97 
67 

98 
69 

94.5 
68.6 

ALBtRTVlLLE    1  S 
ALEXANDER  CITY  6  NE 
ANDALUSIA 
ANN  I STON  CAA  AP 
ATMOBE   STATE  FARM 
AUBURN  3  SH 
BAY  MINETTE 
BELLE  MlNA  2  N 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BREWTON  3  SSE 
CAMDEN   3  NNW 
CAMP  HILL   2  NW 
CENTREVILLE 
CHATOM 
TRONELLE 

LANTON 

iORDOVA 

AYTON 

ECATUR 

EMOPOLIS  LOCK  4 
EMOPOLIS   LOCK   AND  DAM 
3THAN  CAA  AIRPORT 
JFAULA 

(ERGREEN  CAA  AP 
HRHOPE 
iYETTE 

ORENCE 

RT  MORGAN 

ISCO  CITY 

DSDEN  GAS  PLANT 

NCVA 

-ENSBOkO 
F.ENVILLE 
ITERSVILLE 
.EYVILLE 

Roland 
jhlano  home 
■tsville  4  sse 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


ALABAMA 
JULY  1954 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

13 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

L I  V INGSTON 

MAX 

101 

98 

95 

95 

87 

1  0  3 

99 

95 

94 

95 

100 

99 

98 

98 

102 

94 

95 

95 

95 

96 

96 

96 

99 

100 

100 

92 

93 

94 

95 

96 

99 

96  «6 

MIN 

71 

69 

72 

69 

70 

68 

71 

72 

69 

71 

70 

71 

70 

75 

71 

71 

73 

74 

72 

74 

74 

75 

75 

77 

74 

74 

74 

70 

70 

70 

69 

71.8 

LOCKHART 

MAX 

99 

98 

97 

99 

95 

84 

99 

95 

85 

90 

95 

95 

99 

96 

96 

90 

67 

91 

95 

95 

95 

97 

95 

95 

88 

86 

90 

93 

96 

93  ,7 

MIN 

77 

63 

69 

70 

71 

68 

75 

73 

$7 

70 

72 

72 

71 

71 

72 

72 

70 

73 

72 

71 

73 

75 

76 

73 

73 

73 

73 

68 

69 

70 

74 

71.5 

MAO I  SON 

MAX 

98 

101 

I  00 

92 

96 

99 

95 

101 

94 

95 

95 

95 

99 

103 

I  32 

9  1 

98 

98 

89 

84 

93 

92 

92 

92 

93 

96 

92 

92 

95  «7 

MIN 

63 

71 

68 

69 

66 

69 

67 

72 

67 

67 

70 

68 

71 

74 

73 

75 

70 

70 

72 

72 

70 

73 

70 

68 

76 

68 

67 

68 

67 

60 

67 

69*5 

MARION  JUNCTION   2  NE 

MAX 

102 

100 

9  6 

97 

89 

1  0  3 

102 

94 

94 

96 

96 

98 

102 

97 

98 

97 

96 

94 

96 

96 

98 

97 

95 

88 

92 

93 

95 

96 

96 

96.3 

M  IN 

72 

70 

71 

70 

71 

69 

73 

70 

69 

70 

71 

71 

73 

75 

71 

70 

71 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

72 

68 

68 

70 

71 

71.6 

MARTIN  OAM 

MAX 

98 

98 

93 

95 

93 

94 

93 

92 

90 

87 

90 

90 

93 

96 

yj  .3 

MIN 

77 

74 

70 

70 

72 

69 

70 

68 

69 

69 

71 

69 

70 

70 

68 

68 

69 

72 

71 

74 

76 

72 

70 

69 

68 

69 

70.5 

MAXWELL   F I  ELD 

MAX 

95 

99 

98 

96 

90 

1  10 

100 

93 

95 

95 

95 

9  7 

1  00 

97 

y4 

90 

92 

94 

96 

LO  0 

94  .6 

MIN 

75 

73 

7^ 

75 

74 

74 

77 

75 

73 

73 

77 

74 

77 

76 

J  2 

75 

73 

77 

77 

76 

77 

76 

76 

73 

75 

73 

72 

71 

72 

75 

74.7 

MC  CALLA  2  NE 

MAX 

102 

101 

69 

95 

98 

:  o  I 

99 

90 

96 

93 

93 

94 

"98 

97 

98 

90 

96 

95.1 

MIN 

65 

69 

69 

70 

71 

71 

70 

70 

69 

69 

73 

69 

73 

75 

72 

73 

69 

73 

73 

72 

74 

72 

72 

74 

68 

73 

69 

65 

63 

67 

67 

7U.3 

MOBILE  W8  AIRPORT 

MAX 

96 

96 

93 

95 

92 

95 

92 

89 

92 

93 

98 

93 

87 

92 

95 

93  .2 

MIN 

78 

74 

73 

73 

72 

72 

73 

72 

69 

70 

7  3 

72 

72 

73 

73 

70 

71 

76 

75 

74 

75 

76 

74 

71 

74 

75 

74 

72 

74 

72 

70 

73.0 

MOB  I LE 

MAX 

MIN 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

97 

98 

97 

98 

90 

99 

99 

93 

94 

96 

97 

99 

100 

96 

94 

92 

92 

94 

97 

100 

94  .9 

MIN 

72 

70 

73 

72 

73 

73 

75 

74 

71 

70 

7  3 

73 

75 

74 

71 

72 

73 

74 

74 

75 

76 

76 

76 

75 

74 

74 

71 

69 

67 

71 

73 

72.9 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MAX 

95 

97 

97 

97 

89 

99 

99 

93 

94 

95 

95 

96 

100 

96 

93 

88 

92 

80 

90 

92 

95 

100 

93*8 

MIN 

71 

73 

73 

74 

72 

73 

75 

74 

72 

73 

75 

76 

77 

77 

71 

74 

73 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

74 

76 

71 

71 

72 ' 

71 

72 

74 

73.8 

MUSCLE   SHOALS   CAA  AP 

MAX 

100 

97 

92 

96 

99 

102 

101 

95 

93 

96 

96 

100 

103 

102 

102 

99 

103 

93 

95 

93 

97 

96  .4  i 

MIN 

66 

74 

7  G 

71 

70 

74 

73 

76 

72 

70 

75 

72 

77 

80 

79 

76 

70 

n 

72 

76 

71 

71 

75 

77 

73 

74 

73 

70 

72 

71 

71 

73.0 

ONEONTA 

MAX 

MIN 

OZARK 

MAX 

101 

100 

97 

98 

100 

91 

98 

95 

86 

91 

94 

96 

97 

97 

95 

88 

96 

94 

93 

95 

97 

96 

90 

95 

90 

91 

94 

95 

97 

94.9 

MIN 

78 

70 

70 

70 

68 

6b 

74 

72 

71 

66 

72 

71 

70 

71 

71 

70 

71 

72 

72 

71 

72 

74 

73 

71 

73 

72 

69 

66 

69 

68 

70 

70.8 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 

99 

101 

1  j  0 

94 

94 

98 

98 

100 

69 

93 

92 

90 

96 

LOO 

LOO 

91 

68 

90 

94.0 

MIN 

65 

67 

68 

67 

68 

70 

62 

64 

65 

66 

67 

66 

67 

72 

68 

69 

68 

70 

71 

72 

71 

71 

71 

70 

67 

70 

64 

64 

62 

63 

65 

67.4 

PRATTVI LLE 

MAX 

99 

100 

97 

97 

89 

LOl 

100 

92 

94 

95 

96 

97 

100 

96 

94 

68 

91 

95 

94*6  • 

MIN 

72 

69 

71 

71 

73 

72. 

73 

71 

70 

71 

74 

71 

72 

76 

70 

72 

72 

74 

73 

74 

75 

75 

74 

74 

73 

74 

71 

68 

67 

66 

68 

71.9 

PUSHMATAHA 

MAX 

100 

99 

98 

94 

92 

85 

97 

95 

91 

93 

93 

93 

95 

97 

95 

90 

94.4  . 

MIN 

78 

65 

71 

70 

72 

67 

73 

73 

0  3 

69 

69 

69 

71 

75 

75 

73 

75 

69 

73 

73 

74 

75 

77 

72 

73 

73 

74 

66 

67 

69 

69 

71.5  ■ 

R08ERTSDALE  7  E 

MAX 

94 

93 

96 

96 

87 

95 

92 

88 

90 

94 

96 

98 

91 

92 

94 

96 

93 

87 

90 

95 

93 

94 

91 

86 

82 

89 

92 

95 

92.3 

MIN 

77 

69 

70 

71 

71 

7  1 

72 

72 

69 

69 

74 

71 

70 

70 

71 

72 

69 

73 

72 

71 

74 

74 

76 

71 

71 

73 

73 

70 

71 

70 

69 

71.5 

ROCK  FORD 

MAX 

92 

84 

92 

MIN 

65 

65 

65 

70 

62 

62 

61 

62 

ROCK  MILLS 

MAX 

100 

99 

96 

99 

98 

L02 

101 

98 

95 

91 

93 

97 

100 

99 

93 

9 1 

95 

91 

91 

96 

96 

95 

93 

68 

96 

98 

95.4 

MIN 

64 

69 

to 

68 

71 

68 

61 

69 

68 

66 

67 

64 

66 

73 

67 

73 

73 

68 

69 

71 

73 

70 

71 

70 

71 

71 

64 

63 

62 

63 

66 

68«0 

RUSSELLVlLLE  2 

MAX 

101 

L02 

99 

65 

94 

98 

97 

99 

94 

94 

97 

94 

L  00 

LOO 

94 

91 

96 

90 

95.8 

MIN 

58 

59 

67 

67 

66 

69 

69 

70 

67 

61 

66 

64 

68 

74 

73 

71 

65 

74 

69 

71 

70 

67 

69 

72 

67 

69 

65 

60 

60 

68 

63 

67.1 

SAINT  BERNARD 

MAX 

99 

102 

99 

93 

94 

99 

98 

101 

92 

94 

96 

98 

100 

103 

L03 

102 

100 

100 

98 

94 

96 

97 

88 

95 

93 

94 

95 

95 

96 

98 

100 

97.2 

MIN 

64 

69 

69 

69 

66 

63 

64 

69 

60 

67 

69 

66 

70 

72 

70 

72 

68 

71 

69 

71 

71 

68 

69 

70 

67 

70 

66 

64 

64 

65 

66 

67.9 

SANO  MT  STATE  FARM  API 

MAX 

101 

99 

90 

92 

95 

9  5 

99 

92 

92 

92 

93 

95 

99 

99 

y  9 

98 

96 

94 

96 

94 

65 

91 

90 

90 

92 

93.7 

MIN 

66 

69 

6  g 

66 

68 

70 

64 

68 

by 

66 

70 

68 

72 

75 

70 

73 

70 

72 

71 

72 

73 

6y 

73 

71 

66 

71 

67 

67 

66 

65 

68 

69.2 

SCOTTSBORO 

MAX 

102 

101 

95 

96 

101 

9  B 

101 

93 

94 

95 

94 

97 

102 

103 

101 

98 

101 

97 

95 

100 

95 

85 

94 

92 

92 

92 

95 

97 

97 

96*4 

M  In 

61 

69 

68 

66 

65 

b<- 

64 

68 

64 

65 

70 

68 

68 

70 

70 

70 

70 

71 

70 

71 

70 

69 

68 

66 

68 

66 

64 

65 

63 

63 

67.4 

SELMA 

MAX 

102 

98 

98 

99 

89 

99 

99 

92 

94 

96 

96 

98 

99 

96 

96 

91 

95 

95 

94 

95 

96 

97 

99 

101 

95 

90 

95 

96 

98 

100 

100 

96.4 

MIN 

74 

70 

72 

72 

74 

7  i 

75 

74 

70 

72 

74 

71 

75 

76 

71 

74 

71 

74 

73 

74 

75 

75 

76 

74 

74 

76 

72 

69 

69 

70 

71 

72.6 

TALLADEGA 

MAX 

103 

100 

94 

95 

99 

97 

98 

91 

93 

93 

91 

96 

100 

99 

95 

96 

95 

103 

100 

95 

? " 

90 

93 

92 

91 

9 1 

90 

92 

94 

96 

97 

95.3 

MIN 

68 

69 

69 

70 

7  i 

71 

65 

70 

67 

69 

70 

67 

70 

74 

o9 

75 

71 

72 

75 

71 

75 

70 

72 

72 

69 

70 

67 

66 

63 

67 

65 

69*6  ■ 

THOMASV I LLE 

MAX 

103 

100 

98 

96 

92 

95 

99 

97 

93 

95 

95 

96 

98 

97 

97 

94 

96 

93 

93 

94 

94 

94 

96 

97 

97 

97 

yO 

88 

91 

91 

95 

95 .3  . 

MIN 

77 

72 

7  J 

70 

77 

77 

73 

70 

73 

72 

77 

77 

77 

79 

79 

72 

74 

71 

66 

69 

70 

72.5 

TROY 

MAX 

100 

97 

96 

97 

89 

96 

96 

87 

91 

93 

92 

9  3 

96 

95 

66 

91 

90 

86 

94 

95 

97 

96 

90 

9b 

92 

84 

88 

91 

94 

97 

96 

93*0 

MIN 

71 

70 

70 

70 

67 

66 

73 

71 

7C 

66 

73 

74 

71 

73 

68 

71 

71 

71 

71 

72 

73 

72 

72 

71 

74 

74 

71 

68 

70 

71 

71 

70.9 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

103 

100 

87 

97 

93 

102 

99 

95 

y3 

95 

95 

97 

100 

98 

00 

.100 

95 

9  6 

94 

95 

94 

95 

100 

9e 

92 

93 

94 

96 

98 

96.4 

MIN 

68 

71 

70 

68 

71 

70 

71 

71 

70 

69 

7  3 

68 

72 

73 

71 

71 

73 

73 

72 

72 

71 

71 

75 

73 

74 

72 

68 

65 

67 

68 

70.8 

TUSKEGEE  2 

MAX 

100 

97 

97 

96 

94 

9  o 

100 

94 

94 

96 

95 

96 

99 

96 

91 

91 

93 

91 

92 

95 

96 

91 

92 

94 

69 

79 

by 

90 

93 

95 

97 

93.9 

MIN 

74 

70 

7  1 

71 

70  * 

6b 

72 

70 

71 

69 

72 

72 

72 

75 

68 

71 

7  1 

72 

71 

73 

73 

76 

74 

71 

73 

71 

OH 

73 

71.6 

UNION  SPRINGS  6  W 

MAX 

MIN 

UNIVERSITY 

MAX 

103 

99 

86 

95 

92 

LOO 

100 

93 

9  3 

93 

93 

97 

101 

97 

9  y 

100 

93 

95 

95 

95 

96 

93 

93 

97 

96 

89 

91 

92 

94 

97 

97 

95.3 

MIN 

72 

70 

69 

70 

73 

71 

73 

71 

70 

69 

74 

70 

75 

76 

74 

71 

70 

7* 

74 

74 

-74 

72 

71 

76 

72 

74 

71 

70 

69 

71 

71 

72.0 

VALLEY  HEAD 

MAX 

99 

98 

98 

98 

99 

9  7 

101 

99 

97 

96 

95 

96 

100 

LOl 

99 

99 

97 

100 

96 

96 

96 

84 

90 

82 

85 

88 

88 

91 

93 

95 

95 

95.2 

MIN 

55 

66 

68 

66 

69 

69 

69 

67 

69 

67 

64 

63 

69 

76 

78 

79 

78 

75 

74 

75 

74 

64 

73 

6  4 

64 

66 

69 

67 

69 

70 

61 

68*9 

WETUMPKA 

MAX 

95 

93 

95 

95 

88 

98 

95 

92 

92 

90 

92 

9  3 

95 

92 

89 

92 

90 

92 

92 

93 

94 

91 

90 

93 

90 

81 

67 

86 

89 

93 

94 

91.7 

M  I  N 

74 

69 

73 

74 

73 

7.1 

75 

73 

71 

70 

73 

12 

74 

77 

70 

75 

73 

75 

75 

75 

76 

76 

74 

73 

77 

76 

71 

70 

70 

72 

71 

73.2 

Sea  refer«oc»  do tee  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

FAIRHOPE 

EVAP 
HMD 

.16 
4 

.14 
11 

.35 
34 

.29 
40 

.17 
21 

.17 
16 

.29 
73 

.18 

51 

.13 
54 

.20 
37 

.32 
24 

.25 
21 

.12 
7 

.24 
19 

.28 
33 

.2? 
IS 

.22 
4 

.15 
16 

.17 
10 

.22 
12 

.28 
38 

.29 
68 

.29 
60 

.23 
39 

.17 
32 

.25 
8 

.15 
25 

6 

.08 
10 

.15 
7 

.24 
18 

B6.61 
813 

MARTIN  DAM 

KVAP 
WIND 

.28 
29 

.16 
22 

.28 
34 

.30 
46 

.30 
24 

.25 
30 

.30 
20 

.17 
30 

.18 
30 

.27 
30 

.26 

30 

.30 
33 

.23 
13 

.13 
24 

.20 
50 

.16 
25 

.16 
18 

.24 

37 

.19 
20 

.17 
20 

.21 
40 

.22 
15 

.12 
17 

.18 
43 

.17 
11 

.12 
54 

.23 
40 

.21 
20 

.14 

20 

.37 
15 

.25 
30 

6.75 
870 

Sw  fUUrencc  Nolm  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

J! 

• 

■i 

a 

O 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

J- 
P 

TJ 

3 

XI 
<q 

a 

Longi  h 

|  Elevati. 

[Temp. 

|  Precip. 

ABBEVILLE 
ADDISON 

ADDISON  CENTRAL  TWER 
ALBERTV1LLE  1  S 

Dooa 

0063 
0071 
0140 
0148 

HENRY 

WINSTON 

LAWRENCE 

MARSHALL 

4 

2 
2 

12 

SI  3* 
34  13 
34  21 

3*  15 

85  15 
B7  11 
87  20 
87  25 

86  13 

465 
795 
990 
175 
1114 

5A 

MID 

a* 

5A 

WILLIAM  W.  NORDAN 
PALMER  GOOSEY 
U.S.  FOREST  SERVICE 
SIDNEY  J.  HARDY,  SR 
JESSE  M.  CULP 

3  c 
c 

3 
3 

2  3  3  7 

ALEXANDER  CITY  «  NE 

ALICCVIILE 

ANDALUSIA 

ANN 1  ST  ON  CAA  AIRPORT 
ARLEY 

D16J 

oira 

02  5  2 
02  tl 

mi 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

COVINGTON 

WINSTON 

1  1 
13 
6 

2 

32  39 

33  06 
31  19 

3*  0* 

85  52 

OS  oe 

86  30 
85  51 

87  13 

660 
160 
330 
599 

500 

3P 

7A 
MID 

5P 

7A 
MIO 

7A 

CITY  FILTER  PLANT 
SLANT ON  JONES 
J.    RAYMOND  SHREVE 
CIVIL  AERO.  ADM. 
MRS .  LESSIE  HILLER 

2  3  5  7 
3 

2  3   5  7 
2  3  5  7 
3 

ASHLAND 
ASHV1LLE 
ATMENS 

ATHORE  STATE  FARM 
AUBURN  )  SW 

0369 

03  7  1 

0390 
0402 
3422 

CLAY 

ST.  CLAIR 
LIMESTONE 

LEE 

11 
1  2 
1  1 

33  16 

33  50 

34  4B 

32  14 

85  50 

86  16 

86  59 

87  29 
B5  31 

1010 
570 
709 
300 
730 

a* 

MID 
BA 
7A 
4P 
BA 

HENRY  L.  MC  QUEEN 
S.  A.  CROW 
TVA-62 

ATMCRE  STATE  FARM 
MRS.  MARTHA  I .MOORE 

C 

3 
3 

2  3  5  7 

AUBURN  SCS  10 
AUTAUGAVILLE 
BAY  NINETTE 
BELGREEN 
BELLE  MINA  2  N 

0427 
0**0 
0383 
0631 
H59 

LEE 

AUTAUGA 
BALDWIN 

LIMESTONE 

11 
9 

12 

32  36 
32  26 
30  53 

34  42 

85  29 

86  39 

87  47 
87  52 
66  53 

700 
200 
266 
910 
600 

TP 

5P 

HID 
6A 

7P 

7A 
5P 

SOIL  CONSERV.  SVC 
J.  B.  NEIGHBORS 
GROVE R  W.  WOODWARD 

ALA.   POLY.    INST . 

C 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  7 

BERRY 

BEXAR  2  SE 

BILLINGSLEY 
BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 
BISHOP 

0748 

0-90 
08  2  3 
0331 
0854 

FAYETTE 
MARION 
AUTAUGA 

COLBERT 

2 
13 
1 

12 

33  40 

34  10 
32  40 

34  39 

87  36 
68  07 
66  43 
86  43 

68  07 

432 
329 
380 
610 
470 

MID 

M  I  D 
MID 

6A 

MID 

7A 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 
MRS . BELLE  WHITEHEAD 
JOHN  R.  THOMAS 
U.S.   WEATHER  BUREAU 
TVA-42 

C 
C 

3 

3 

BLUE  SPRINGS 
BOAZ 

BRANTLEY 
BRIDGEPORT  2  W 

os*e 
0937 

10b  9 

1084 

1  01  ■• 

BARBOUR 
MARSHALL 
CRENSHAW 

JACKSON 

5 
2 
6 

i  ;■ 

31  40 
34  13 
31  35 

3*  56 

65  31 
86  10 
86  16 
B7  03 
85  45 

310 
1075 
274 
85 
660 

6P 

7A 

7A 

6A 

■  5P 

HERALD  J.  KNIGHT 
M1LF0RD  H.  DOOLEY 
R.  E.  HENDERSON 
MRS.   CLARA  T.  PEAVY 
MISS  M.LOUISE  JONES 

3 

3  C 
3 

2  3  3  7 
3 

BRUNO  1  DOE 
CALERA 
CAMDEN  3  NNH 

CAMP  HILL  2  NW 

1 1  H 
i  268 

i  ion 

1315 

132* 

PIKE 

SHELBY 

WILCOX 

TALLAPOOSA 

5 
i 

i  i 

31  43 
33  06 

32  02 

32  50 

85  49 

86  45 

87  19 
87  59 
85  41 

515 
500 
110 
93 
680 

9P 
6A 

7A 
BA 
5P 
HID 
6A 

GEO.  L.  HICKS 
2EMMA  P.  HOLCOMBE 
ALA.  POLY.  INST. 
WM.  H.  GRIFFIN,  JR 
ALA.  POLY .   INST . 

3 
3 

2  3  5  7 

c 

2  3  5  7 

CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTREVILLE 

CH1LDERSBURG 

1377 
1*92 
1  52  0 
1  5b  6 
IblS 

WALKER 
MORGAN 
8IBB 

TALLADEGA 

2 
12 
3 

T 

33  54 

34  23 

32  57 

33  17 

87  32 

86  38 

87  08 

88  15 
B6  21 

430 

780 
230 
195 
480 

7A 
6P 

7A 
7A 
7A 
6P 

bA 

MISS  MARY  C.  RAY 
TVA-66 

W.  D.  HOLLIFIELD 
ALABAMA  POWER  CO 

3 
3 

2  3  5  7 
3 

CITRONELLE 
CLAIBORNE 
CLAN  TON 

COFFEE  SPRINGS 

1685 
1690 

lo9u 

1725 
1807 

MOBILE 
MONROE 
CHILTON 

GENEVA 

9 

1 

7 

5 

31  05 

31  32 

32  51 

31  10 

88  14 

87  31 
66  36 
85  27 
85  55 

331 
163 
580 
600 
265 

BP 
7A 

6P 

7A 
7A 
8A 
6A 

6.  0.  JONES 
TOLL IE  L.  HASKEW 
MARION  W.EASTERLING 
CHARLES  L.  WESTON 
SAUL  R.  SMITH 

2  3  3  7 
3 

2  3  5  7 
3 

COLBERT  STEAM  PLANT 
COLLINSVILLE 
COLUMBIA  1  W 

CUBA 

1819 
1849 
1  B6S 
1  9*0 

2079 

COLBERT 
DE  KALB 
HOUSTON 

SUMTER 

12 
7 
5 

13 

34  45 

3*  15 

31  IB 

32  26 

87  51 
85  52 
85  06 

87  11 

88  23 

479 
734 
130 
334 
213 

SP 

7A 
7A 
7A 

7A 

TVA-462-A 

MRS.   S.  CUNNINGHAM 
REX  H.  CANADA Y 
MRS.  C,  GRESHAM 
REUBEN  P.  HARRIS 

3  C 

3 

3 

DAOEVILLE 
DADEVILLE  2 
DANCY 

DAYTON 

2119 
2124 
21*1 
2149 
21S8 

TALLAPOOSA 
TALLAPOOSA 
PICKENS 

MARENGO 

11 

13 

13 

32  50 

32  50 

33  00 

32  21 

85  45 
85  46 
88  17 
87  04 
87  39 

760 
730 
207 
595 
220 

7A 

BA 
MID 

7P 
7A 

7A 

OR.   W.   B.  FULTON 
H.  CLAY  PLESS 
E.  F.  SMITH 

JAMES  M.  CREWS 

C 

3 

2  3  5  7 

DECATUR 
DECATUR  A 

DECATUR  SUBSTATION 
DEMOPOLIS  LOCK  fc  DAM 

2207 
2216 
2221 
2  2*0 
2249 

MORGAN 
MORGAN 
MORGAN 

MARENGO 

12 
12 
L2 

1  3 

34  37 
34  35 
34  36 

32  31 

86  58 

86  59 
66  56 

87  51 
87  50 

573 
582 
588 
100 
100 

5P 

7A 
8A 

?A 

BA 
7* 
8A 

MRS.  FREDA  TRIMBLE 

TVA-63-B 

TVA-411 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5  7 
3 
3 

2  3  3  7 

DOT HAN  CAA  AIRPORT 

POT HAN  4  N 

ELBA 

EUFAULA 

2  3  72 
237  7 
2577 
2632 
2727 

HOUSTON 
HOUSTON 
COFFEE 

BARBOUR 

5 
5 
10 

31  14 
31  17 
31  25 

31  53 

B5  26 

85  24 

86  04 

87  46 
85  06 

321 
300 
195 
252 
254 

MID 
5P 

MID 

HIO 
7A 
7A 

BA 

CIVIL  AERO.  ADM. 
CHARLIE  W.  CLEARMAN 
HERBERT  S.  WHATLEY 

HARRY  E .  MAUGANS 

2  3  5  7 

C 

3 

2  3  5  7 

EUTAM  LOCK  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FAIRHOPE 

FALKV1LLE 

27*2 
2763 
2813 
2832 
21*0 

GREENE 
CONECUH 
BALDWIN 

MORGAN 

2 
6 
9 

12 

32  47 

31  25 
30  32 

34  22 

87  50 
87  02 
87  55 
66  33 
66  55 

114 
252 
23 
232 
620 

M I D 

5P 

HID 
5P 

81 

E.  B.  HOLBROOK 
CIVIL  AERO.  ADM. 
HAROLD  F.  YATES 

TVA-384 

3  C 
2  3  5  7 
2  3  5  6  7 

3 

FALLS  CITY  BLK  PONO  TWR 

FARLEY 

FAYETTE 

FLORENCE 

2648 
2  hb  .' 
Z8B3 
2945 
29^1 

WINSTON 
MADISON 
FAYETTE 

LAUDERDALE 

2 
12 
13 

12 

34  04 

34  36 

33  41 

34  49 

67  20 
66  34 
87  50 
85  41 
87  41 

650 
641 
350 
1380 
598 

8A 
5P 

7A 
7A 
8A 
7A 
5P 

U.S.  FOREST  SERVICE 
TVA-576 

TERRELL  F.  CANNON 
LAWRENCE  W.  ROHL1NG 

3 
3 

2  3  3  7 
2  3  3  7 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  OEPOSIT  1  M 
FORT  MORGAN 

FRISCO  CITY 

2976 
102  A 
J  03  5 
30*3 
3  105 

LAUDERDALE 

LOWNDES 

BALDWIN 

MONROE 

12 
6 
9 

a 

34  47 
31  59 

30  14 

31  26 

87  40 

66  36 

88  01 
65  43 

67  24 

450 
480 
10 
879 
410 

BP 
BA 

7A 

2P 
8P 
BA 
BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ALICE  C.  LAMAR 
WM.  H.  CHANDLER 

MRS.  NEL1 A  MCKENZIE 

3 
3 

2  3  3      7  C 
2  3  5  7 

GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GENEVA 

3151 
3.5* 
3160 
3200 
3255 

ETOWAH 
ETOWAH 
SUMTER 
CULLMAN 
GENEVA 

7 
13 
5 

34  01 
3*  01 
32  49 

31  02 

66  00 
86  00 
86  09 
86  45 
85  52 

554 
563 
130 
500 
107 

6P 
7A 

BA 
7A 
7A 
BA 
7A 

BOBBY  G.  WILLIAMS 
SO.  NATURAL  GAS  CO 
FRANK  J.  FIELDS 

REBECCA  CAMPBELL 

3 

2  3  5  7 
3 

2  3  5  7 

GORGAS 
GREEN  BAY 
GREENSBORO 
GREENV) LLE 
GREENVILLE  2 

3430 
3496 
3511 
3319 
1524 

WALKER 

COVINGTON 

HALE 

BUTLER 

2 
10 

2 

• 

33  39 

31  11 

32  42 

31  50 

87  13 
86  17 
B7  36 
86  38 
86  38 

300 
280 
220 
440 
420 

bp 
5P 

6A 
7A 
6P 

HID 

ALABAMA  POWER  CO 
JOHN  P.  RHODES 
N.  KAMNER  COBBS 

CLAUDE  CONN,  JR 

3 
3 

2  3  5  7 

C 

GULF  SHORES  2  SSE 

&UNTERSVILLE 

60NT ERSVI LLE  CITY  W  WKS 

HALEYVILLE 

3  559 
3  5  7  3 
3  5  "  i 

BALDWIN 
MARSHALL 
MARSHALL 

WINSTON 

9 
12 
12 

2 

30  16 
34  20 
3*  22 

34  14 

87  40 
66  19 
86  17 
86  24 

10 
578 
610 
611 

5P 

7A 
5P 
7A 
7A 

GULF  STATE  PARK 
EDWARD  Z.  CARRELL 
TVA-403 

ELMER  L.  SHIPMAN 

3 

2  3  5  7 
3  C 

2  3  5      7  C 

MARR ] SBURG  CAHABA  TOWER 
HAYNEVILLE 

HIGHLAND  HOME 

->6** 

3697 
3746 
3761 
3616 

MARION 

PERRY 
LOWNDES 

CRENSHAW 

1  1 
3 

1 

6 

32  46 
32  11 

31  57 

87  59 
87  11 
86  35 

85  20 

86  19 

498 

600 
200 
370 
594 

4P 

7A 

BA 
BA 
4P 

REX  COOPER 
U.S.  FOREST  SERVICE 
MAXINE  E.  WATSON 
ALA.  POLY.  INST. 
LUKE  JORDAN 

3 

3 
3 

2  3  5  7 

H1GHTOWER 
HODGES 

HUNTSVI LLE  SUBSTAT ION 
HUNTSVI LLE  A  SSE 
HYTOP 

3842 
3899 
4060 
*:*& 
4099 

CLEBURNE 
FRANKLIN 

MADISON 
JACKSON 

U 
13 

12 
12 

33  32 
3*  20 

34  42 
34  49 

85  24 
87  56 

86  35 
86  35 
86  07 

1175 
645 
611 
610 

1615 

MID 

BA 
HII 

THOMAS  J.  HART 
FRANK  L.  HAYNES 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
TVA-7B 

3 

3 

2  3  5  7 
3 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 
JACKSONVILLE 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

*192 
-  196 
*209 
4306 
4502 

CLARKE 
TALLADEGA 
CALHOUN 
! ELMORE 
CHAMBERS 

13 

7 
7 

1  1 

31  33 
33  32 
33  49 

32  37 
32  54 

88  01 
86  12 

85  45 

86  15 
85  24 

10 
475 
710 
290 
B30 

6P 

5P 
Mir-. 
6A 
6P 

C0RP5  OF  ENGINEERS 
ALABAMA  POWER  CO 
FLOY  E.  OWEN 
ALABAMA  POWER  CO 
CLARENCE  H.  FINCHER 

3  C 
3 

C 

2  3  5  7 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEESBuRG 

4603 
4619 
4627 

CHILTON 

JEFFERSON 

CHEROKEE 

3 
T 

32  se 

33  33 

34  11 

86  31 
86  33 
85  *6 

420 
636 
569 

6A 
7A 
7A 

ALABAMA  POWER  CO 
MRS.  MARY  K.  LEE 
RUFUS  M.  SEWELL 

3  C 

3 

3 

otaoon 

6 

s 

bounty 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip.  j 

LIVINGSTON 

4798 

SUMTER 

13 

32  35 

88  11 

160 

7P 

7P 

PROF.  E.  J.  MURPHEY 

2  3  5  7 

LOCKHART 

4822 

COVINGTON 

H.  C.  YOUNG 

2  3  5  7 

LOCK  17 

*  6  5  5 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

MAD I  SON 

MAD I  SON 

9A 

HARRY  R.   TAYLOR,  JR 

4996 

JEFFERSON 

3 

33  30 

86  51 

654 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

MAGNOLIA 

5004 

MARENGO 

1 

32  06 

87  39 

185 

MID 

DR.  T.  H.  GA1LLAR0 

■ 

MARION  1  N 

5106 

PERRY 

230 

ROBERT  J.  CURRY 

3  CI 

MARION  JUNCTION 

5116 

DALLAS 

BA 

MRS.  MARGARET  SMITH 

3 

MAR  1  ON  JUNCT 1CN  2  NE 

6P 

ALA.  POLY.  INST. 

MART  IN  DAM 

51*0 

ELMORE 

32  40 

65  55 

340 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  5  6  7 

MAXWELL  FIELD 

5202 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

86  21 

165 

MID 

MIO 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

2  3  5  7 

MC  CALLA  2  NE 

5233 

JEFFERSON 

2 

33  21 

86  59 

550 

6P 

6A  JAMES  B.  ELLIOTT 

2  3  3      7  j 

MELVIN 

535* 

CHOC T AW 

13 

31  56 

88  17 

354 

JOHN  R.  LAND 

3 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

3 

32  53 

67  20 

600 

bA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

5397 

BULLOCK 

* 

32  04 

85  32 

490 

C| 

MILLERS  FERRY 

54J7 

WILCOX 

1 

32  06 

87  22 

76 

BOOKER  T.  RIDGEWAY 

3 

Ml  LSTEAD 

5439 

MACON 

11 

32  27 

85  54 

206 

3 

MITCHELL  DAM 

5*65 

CHILTON 

32  48 

86  27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

9 

30  41 

88  15 

211 

MID 

MID 

U.5.  WEATHER  BUREAU 

MOBILE 

5463 

MOBILE 

9 

30  42 

88  02 

71 

BA 

ROBT .G.BETANCOURT , Jf 

2  3  5  7 

MONTE  SANO 

5  52  9 

MADISON 

12 

34  45 

66  31 

1650 

3 

MONT EVA LLO 

5537 

SHELBY 

3 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

5550 

MONTGOMERY 

MID 

u!s.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MONTGOMERY 

5P 

U.S.  WEAThER  BUREAU 

MOULT ON 

5625 

LAWRENCE 

3  ^ 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

5749 

COLBERT 

12 

34  45 

67  37 

536 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5      7  1 

NATCHEZ 

5785 

MONROE 

S.  6.  HELTON 

3 

NEW  BROCKTON 

=■8*2 

COFFEE 

MID 

ALTO  L.  HENDERSON 

■ 

NEWBURG 

7A 

TVA-t  +4 

NEW  MARKET 

5662 

MADISON 

se  75 

DALE 

5 

31  20 

85  36 

220 

BASCUM  N.  BROWN 

3 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

B57 

2  3  5     .7  1 

ORRV1LLE 

616  1 

DALLAS 

6A 

EDWARO  B .  WARREN 

3 

OZARK 

621  e 

DALE 

5 

85  39 

BA 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  5      7  1 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

12 

34  40 

66  20 

610 

PALMERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

3 

33  44 

86  41 

798 

GEORGE  T .  POSEY 

3 

PELL  CITY  5  NW 

6328 

ST.  CLAIR 

A .    F .  BOWMAN 

2  3  5      7  1 

PENNINGTON  LOCK  2 

6335 

CHOCTAW 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

PERRYV I LLE 

8A 

C.   M.  PLUMMER 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

1 

31  35 

87  16 

195 

MRS .  M 1 NT A  EDO I NS 

C  j 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

1  3 

33  13 

66  16 

163 

7A 

MRS .  DORA  I .  CLAY 

3 

PINE  HILL 

6460 

WILCOX 

1 

31  59 

87  36 

110 

7A 

MRS .DELLA  L.  OAKLEY 

3 

PINE  LEVEL 

6*68 

MONTGOMERY 

6 

32  04 

86  04 

506 

MRS .  ENA  C .  PAUL 

3 

1 

32  39 

86  56 

240 

7A 

0.  H.  BARNES 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

12 

34  57 

65  55 

633 

7A 

TVA-695 

3 

PLEASANT  HILL 

6526 

DALLAS 

1 

32  09 

B6  55 

100 

MID 

MRS.  W.  A.  LANG 

Cl 

PRATTVI LLE 

6640 

AUTAUGA 

1 

32  28 

B6  28 

281 

6P 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO 

2  3  5      7  ■ 

PRIMROSE  FARM 

6684 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

B6  15 

1B0 

4O0N 

W.  E.  ELSBERRY 

3 

13 

32  12 

68  21 

260 

8A 

8A 

MRS,  JANIE  C.  BROWN 

RED  BAY 

be  os 

FRANKLIN 

12 

34  27 

68  09 

627 

7A 

TVA-493 

3 

REFORM 

6847 

PICKENS 

13 

33  23 

88  01 

230 

ELL  IE  DEE  AMBROSE 

3 

RIVER  FALLS 

693  7 

COVINGTON 

JOHN  R.  BRADLEY 

3 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

MID 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

C 

ROBERTSDALE  7  E 

6P 

CARL  BOSECK 

ROCKFORD 

7020 

COOSA 

7 

32  53 

86  13 

630 

** 

KNOX  MC  EWEN 

2  3  5      7  1 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

4 

33  09 

85  18 

745 

6P 

6A 

JAMES  B.  BAILEr 

2  3  5      7  J 

RUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

34  30 

3 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

7A 

CARL  C.  VAN  SITTERT 

2  3  5      7  1 

SA  INT  BERNARD 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  47 

602 

7A 

7A 

FR.   ROGER  LOTT 

5 A NO  MT. STATE  FARM  API 

7207 

DE  KALB 

12 

34  17 

85  58 

1195 

6P 

6P 

ALA.    POLY.  INST. 

2  3  5  7 

SAYRE 

7282 

JEFFERSON 

2 

33  43 

86  58 

304 

7A 

DORA  R.  WEBSTER 

SCOTTSBORO 

7  3  0^. 

JACKSON 

12 

34  41 

86  02 

660 

6P 

6P 

MRS.   KINZIE  B080 

2  3  3      7  ■ 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

7310 

JACKSON 

12 

86  01 

660 

TVA-76-A 

3 

32  18 

85  15 

550 

7A 

WILLIAM  G.  GALLUPS 

SELMA 

7366 

DALLAS 

1 

32  25 

87  00 

147 

5P 

7A 

JOHN  0.  RHODES 

2  3  5      7  1 

SHEFIELD  TVA  NRSY 

7415 

COLBERT 

12 

34  46 

67  42 

505 

7A 

TVA -4 9 

shoemaker  springs 

7460 

LIMESTONE 

12 

34  51 

87  12 

610 

7A 

TVA-682 

3 

SLCCOMB  4  s 

7576 

GENEVA 

5 

31  03 

85  36 

270 

6A 

PATRICK  H.  SMITH 

3 

1 

32  00 

B7  01 

225 

7A 

MRS.   EVA  R.  RAY 

SOUTH  HILL 

7671 

DE  KALB 

1  2 

34  2# 

B6  02 

990 

TVA-75 

3 

SUTTLE 

79C3 

PERRY 

3 

32  32 

87  11 

145 

J.  F.  SUTTLE,  JR. 

3 

SWA  IM 

JACKSON 

12 

34  53 

86  13 

665 

TVA-365 

3 

SYLACAUGA  2  N 

TALLADEGA 

7 

33  10 

66  17 

546 

8A 

ALABAMA  POWER  CO 

Sylvan I a 

bOl  ' 

12 

34  34 

65  49 

1400 

TVA-3B6 

TALLADEGA 

S  024 

TALLADEGA 

7 

33  27 

66  06 

565 

6P 

6P 

C.  0.  WEAVER 

2  3  5  7 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

8032 

TALLADEGA 

' 

33  18 

86  M 

1919 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

THOMASVI LLE 

ei  78 

CLARKE 

1  3 

31  55 

87  44 

395 

BA 

8A 

LEROY  GATES 

2  3  3  7 

THORSBY  1  SW 

8204 

CHILTON 

1 

32  54 

86  44 

200 

M  I  D 

ALA.  POLY.  INST. 

C 

11 

32  32 

85  54 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

TONEY 

8  2  59 

MADISON 

12 

34  54 

86  44 

750 

7A 

TVA- 506 

TRAFFORD 

628  S 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86  44 

470 

7A 

WILLIAM  P.  DOSS 

TROY 

8323 

PIKE 

10 

31  49 

85  59 

580 

6P 

THOMAS  J.  DILLARD 

2  3  5      7  CM 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

8  3  e  0 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

170 

Ml  D 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  3  T| 

'  'SCALOOSA  LOCK  Cr  DAM 

2 

33  13 

B7  35 

152 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE 

83  98 

MACON 

1 1 

32  26 

B5  42 

459 

8A 

6A 

TUSKEGEE  INSTITUTE 

CLOSEO  7/5* 

TUSKEGEE  2 

6403 

MACON 

11 

32  26 

65  42 

440 

6P 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

2  3  5      7  ■ 

UNION  SPRINGS  6  W 

6438 

BULLOCK 

6 

32  06 

85  50 

380 

7A 

7A 

ROBERT  W.  CAYLOR 

2  3  5      7  ■ 

UNI  ON TOWN 

6446 

PERRY 

1 

32  27 

87  31 

273 

8A 

THOMAS  J.    LE  MASTER 

3 

UN  I VERS I TY 

TUSCALOOSA 

2 

33  12 

87  33 

225 

MID 

MID 

DR.  F .  H.  MITCHELL 

2  3  5      7  C 

VALLEY  HEAD 

B469 

DE  KALB 

34  34 

85  36 

1031 

8A 

BA 

MRS.  CARRIE  DAL6Y 

2  3  5  7 

VANCE 

8477 

TUSCALOOSA 

3 

33  10 

87  13 

465 

7A 

WM.    F.  VANCE 

3 

8517 

LAMAR 

13 

33  45 

88  07 

180 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

C 

WADLEY 

P-6C5 

RANDOLPH 

11 

33  08 

85  34 

640 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

31  13 

87  13 

155 

8A 

MRS.BUCIE  L.ANDREWS 

WALNUT  GROVE 

86*8 

ETOWAH 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WATERLOO 

1666 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

86  04 

445 

6P 

J.  ELLIE  THREET 

3 

WEST  BLOC TON 

8609 

BIBB 

3 

33  07 

87  07 

500 

7A 

RUPERT  M.  BEARDEN 

3 

rfETUMPKA 

8659 

ELMORE 

32  32 

86  12 

205 

6P 

MRS.  D.  R.  WH I  TAKER 

2  3  5  7 

WHATLEY 

8867 

CLARKE 

13 

31  39 

67  43 

170 

7A 

LEONARD  L.  COLEMAN 

3 

WHEELER  DAM 

BB75 

LAWRENCE 

12 

34  47 

87  21 

560 

7A 

TVA-52 

3 

WHITFIELD  LOCK  3 

6  92  5 

CHOCTAW 

13 

32  17 

88  01 

33 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

JACKSON 

12 

34  53 

65  45 

612 

7A 

TVA -7 04- A 

12 

34  48 

87  37 

530 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

W INF  I  ELD  2  SW 

FAYETTE 

13 

33  55 

87  50 

466 

7A 

W.  W.  COTNEY 

3 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

85  54 

335 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

12 

34  57 

87  53 

790 

TVA-62 1 

X     1 -ALABAMA i     2-8LACK  I 


3 -CAHABA i     4-CHATTAHOOCHEE.     5-CHOCTAWHATCHEE i     6-CONECUH.     7-COOSA,     8-ESCAMB1A,     9-GULF ,     10-PEA,     1 1 -TALLAPOOSA |     12-TENNESSEE .  13-TOM8IG8EE 
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ALABAMA  -  AUGUST  1954 


A.  R.   Long,   Section  Director  -  Montgomery 
WEATHER  SUMMARY 


Temperature 


Mean  temperature  for  the  month,  83.7°,  was  3.9°  above 
normal,  making  August  the  third  consecutive  month  with 
above  normal  temperatures.     It  was  the  hottest  August 
in  71  years  of  record,  1884-1954,  and  equals  the  hottest 
month  of  record,  the  other  being  83.7°  in  July,  1930. 
Highest  temperature  reported  was  108°  at  Belle  Mina  2  N 
on  the  16th.     Lowest  temperature  reported  was  50°  at 
Madison  on  the  10th.     August  31st  was  the  86th  consecu- 
tive day  with  temperature  90°,  or  above,  at  Cordova; 
the  74th  at  Geneva;  and,  the  87th  at  Greenville. 

Precipitation 

Precipitation  for  the  State  averaged  1.75  inches,  or 
2.80  inches  below  normal,  being  only  38  per  cent  of 
normal.     August  was  the  eighth  consecutive  month  with 
State  precipitation  below  normal.     Greatest  monthly 
total  was  4.83  inches  at  Calera;  the  least,  none  at 
Perryville. 

Precipitation  statistics  for  the  first  eight  months  of 
1954  are  given  in  the  following  table: 


Division 
of  State 

Northern 

Middle 

Southern 

State 


Normal  8-months 
Total 


38.29 


38.01 
42.16 
38.96 


8-months 
Deficiency 

11.34 

16.71 

20.11 

15.04 


Percentage 
of  Normal 

70% 

56% 

52% 

61% 


At  Mobile  the  total  8-months  precipitation  was  23.83 
inches,  with  a  deficiency  of  24.90  inches,  or  only  49% 
of  normal.     At  Montgomery  the  total  8-montbs  precipi- 
tation was  18.94  inches,  with  a  deficiency  of  20.36 
inches,  or  only  48%  of  normal.     At  Birmingham  the  total 
8-months  precipitation  was  27.91  inches,  with  a  defi- 
ciency of  10.81  inches,  or  only  72%  of  normal. 

Areas  of  critically  low  municipal  water  supplies  were 
increasing  in  northern  and  central  sections  of  the  State, 
with  water  usage  severely  limited  in  some  areas.  An 
increasing  number  of  wells  and  ponds  are  being  reported 
dry  as  well  as  small  streams  and  creeks.     Many  trees 
are  dying  from  lack  of  moisture.     A  total  of  752  forests 
and  woods  fires  were  reported  during  the  month,  and  the 
forest-fire  hazard  was  increasing. 

The  U.  S.  Geological  Survey  reports  as  follows:  "Defi- 
cient runoff  continued.     Flows  of  Conecuh  River  at 
Brantley,  Mulberry  River  near  Jones,  and  Clear  Creek 
near  Falls  City  were  the  lowest  in  at  least  15  years 
and  flows  of  Cahaba  River  and  of  Alabama  River  near 
Millers  Ferry  were  record-low  for  August.     Storage  in 
Lake  Martin  was  at  70  per  cent  of  usable  capacity. 
Ground-water  levels  declined  sharply  and  were  at  or 
near  record-low  stages  near  Selma,  Muscle  Shoals,  Clanton, 
and  Monroevllle . " 

All  major  rivers  continued  at  abnormally  low  stages 
during  the  month.     A  stage  of  0.95  feet  at  Marion  Junction, 
on  the  Cahaba  River,  on  August  31,  1954  was  the  lowest 
August  stage  of  record,  1939-1954.     Previous  low  August 
stage  was  1.52  feet  on  August  29,  1951  and  August  1, 
1952.     Furthermore,   the  0.95  ft.  stage  is  the  lowest 
recorded  stage  to  date.     Previous  lowest  stage  of  record 
was  1.04  ft.  on  October  7,  1935.     A  stage  of  3.88  feet 
at  Millers  Ferry,  on  the  Alabama  River,   on  August  25, 
1954,  was  the  lowest  August  stage  of  record,  1939-1954. 
The  previous  low  stage  was  4.10  ft.  on  August  26,  1953. 

Hail 

Light  hail  was  reported  at  Gorgas  on  the  6th;  at  Bessemer 
on  the  8th;  at  Saint  Bernard  on  the  14th;   and  at  Milstead 
on  the  18th.     Heavy  hail,   lasting  only  a  few  minutes, 
occurred  in  the  Madison  area  on  the  28th. 

Crops 

Soil  Moisture:     As  a  result  of  moderate  ;o  heavy  show- 
ers over  the  southern  portion  of  the  State  the  last 
few  days  of  July,  moisture  was  generally  adequate  for 
growing  crops  in  the  southern  counties  during  the  first 
week  of  August,  but  soils  and  subsoils  continued  ex- 
tremely dry  in  the  northern  counties.     By  August  10th, 
extremely  hot  weather  with  temperatures  generally  above 


100°  and  dry  winds,  considerable  drying  of  soils  resulted 
and  soil  moisture  was  inadequate  in  all  areas  of  the 
State  during  the  remainder  of  the  month.     Cotton:  Con- 
tinued dry,  hot  weather  stopped  the  growth  of  cotton 
in  all  areas  of  the  State;  shedding  of  squares  and  young 
bolls  and  the  premature  opening  of  bolls  continued 
throughout  the  month.     By  the  end  of  the  month,  picking 
was  general  and  was  about  completed  on  many  farms  in 
the  southern  counties.     Yield  prospects  were  disappoint- 
ingly low  in  most  counties.     Corn :     The  drought  severe- 
ly damaged  corn  in  all  parts  of  the  State.     Most  fields 
of  old  corn  were  a  complete  failure  in  many  localities. 
Late  corn  ranged  from  a  near  failure  to  about  50  per 
cent  of  a  crop.     Much  of  the  crop  in  northern  counties 
was  cut  for  fodder.     The  crop  was  in  very  poor  condi- 
tion at  the  end  of  August.     Peanuts :     Rains  the  latter 
part  of  July  resulted  in  the  crop  being  in  good  condi- 
tion during  the  first  few  days  of  August.  Continued 
dry  and  hot  weather  resulted  in  the  crop  being  in  poor 
condition  by  the  middle  of  the  month  and  many  fields 
were  shedding  their  bottom  leaves;  development  and 
maturity  of  the  crop  was  seriously  retarded  by  the 
drought.     By  the  end  of  the  month,  the  crop  was  needing 
moisture  badly;  some  fields  were  already  lost  while 
others  were  in  poor  to  fair  condition.     Harvesting  of 
peanuts  had  begun  on  a  limited  scale  in  Houston,  Geneva 
and  Coffee  counties  by  the  close  of  the  month.  Soy- 
beans :     The  crop  was  in  excellent  condition  in  Escambia, 
Covington  and  other  southern  counties  as  the  month 
began,   as  a  result  of  rainfall  the  latter  part  of  July, 
but  in  northern  counties  the  crop  was  in  fair  condition. 
Continued  hot  dry  weather  resulted  in  the  crop  being 
severely  damaged  by  month's  end.     Grain  Sorghums:  The 
crop  made  poor  progress,   during  the  month,  due  to  dry 
weather  and  yields  will  be  very  low.     Truck  and  Vege- 
tables :     Most  fields  suffered  heavy  damage  as  a  result 
of  the  hot  dry  weather;  yields  were  reduced;  high  tem- 
peratures reduced  fruiting  on  beans  and  tomatoes.  Condi- 
tion of  truck  and  vegetables  was  poor  at  month's  end, 
with  harvesting  of  truck  crops  about  completed.     Peaches : 
Harvesting  of  crop  was  completed  during  the  month. 
Pecans :     The  crop  outlook  was  poor,  with  prospective 
yields  reported  to  be  about  25  to  50  per  cent  of  normal. 
Hay :     Hay  crops  were  very  short  and  yields  were  seriously 
reduced,   less  than  50  per  cent  of  normal,  because  of 
dry  weather.     Pastures :     Rains  during  the  latter  part 
of  July  revived  pastures  in  southern  counties  and 
limited  grazing  was  afforded  for  a  short  while.  Pas- 
tures were  in  very  poor  condition  at  the  end  of  August. 
Livestock :     Cattle  were  in  poor  to  fair  condition, 
and  were  losing  weight.     Heavy  marketing  of  thin  cattle 
continued,  especially  in  central  and  northern  counties. 
Supplemental  feeding  was  general  and  increasing.  Haul- 
ing water  for  livestock  was  on  the  increase. 

Local  Storms 

17th:     Lightning  struck  the  home  of  Dr.  J.  H.  Colley 
in  the  Hillcrest  section  of  Troy,  causing  an  estimated 
damage  of  $2000.     A  window  was  shattered,  sheetrock 
on  the  walls  was  badly  splintered,  an  electric  motor 
was  blown  from  the  house  into  the  yard,  and  the  tele- 
vision set  was  knocked  out.     During  this  same  storm, 
lightning  struck  the  home  of  Mrs.  M.  H.  Carter  on 
Murphree  Street,   ripping  off  a  row  of  shingles  and 
knocking  out  some  of  the  electrical  appliances.  The 
home  of  Mr.  and  Mrs.  Noah  Livingston,  Route  4,  Troy, 
was  struck  by  lightning  during  the  evening  and  burned, 
resulting  in  an  estimated  damage  or  $7000. 

18th :     A  heavy  thunderstorm  occurred  in  Birmingham 
during  the  afternoon,  causing  some  damage  to  buildings, 
trees,  and  automobiles  and  considerable  damage  to 
power  facilities.     Wind  damages  were  estimated  at 
$1500  and  lightning  damages  at  $1000.     One  man  was 
stunned  by  lightning. 

18th :  Lightning  struck  an  apartment  house  in  south 
Montgomery  during  the  afternoon.  One  housewife  was 
shocked  by  the  bolt. 

20th :     A  severe  thunderstorm,  accompanied  by  50  m.p.h. 
winds  and  heavy  rain,  struck  Birmingham  during  the 
afternoon,  flooding  several  intersections  and  causing 
some  damage  to  power  facilities.     Damages  were  esti- 
mated at  $750. 

23d :     High  winds,   accompanying  a  thunderstorm,  struck 
the  Huntsville  area  about  5  P.M.     One  business  building 
was  leveled,  another  lost  its  roof,  and  several  suf- 
fered lesser  damage.     Damages  were  estimated  at  $12000. 
(Continued  on  Page  95.) 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


AUGUST  1954 


Station 

Wind  direction 

Wind  apeed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averaqea 
percent 

Number  of  daya  with  precipitation 

3  .  s 

«  — ■  c 

II 

•  o  g 

ft.   a  m 

1 

9 

ill 

■r.  ■>  h 

> 
1 

£ 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

e 

o> 
1 
£ 
> 
< 

1  . 

*  1 

u,  a 

§  1 

I  o! 

Z  1 

• 

«  s 

at 

O  H 

CO  tfl 
••  O 

6:30  a 
CST 

12:30  p 
CST 

6:30  p 
CST 

S 

jT 
3 

0) 

•» 

A 

s 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

3 

■2 

BIRMINGHAM  KB  AP 

n 

12 

5.5 

43 

SE 

19 

76 

79 

42 

55 

3 

5 

3 

1 

1 

0 

13 

76 

4.3 

MOBILE  WB  AP 

sw 

10 

8.4 

87 

88 

48 

68 

1 

1 

1 

1 

2 

0 

- 

3.4 

MONTGOMERY  WB  CITY 

NSt 

13t 

8.3t 

HKt 

20+t 

78t 

84t 

42T 

54t 

3 

4 

1 

1 

0 

0 

9 

89t 

3.9f 

f  Airport  Data 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

! 

e 

2 

1 

0* 

1 

■ 

Ol 

J 

a 

> 
< 

2 

> 
< 

1884 

78.3 

102 

52 

2.30 

1885 

79.5 

102 

56 

3.93 

1886 

79.4 

103 

56 

4.44 

1887 

79.8 

102 

59 

2.79 

1888 

79.2 

98 

52 

7.39 

1889 

77.2 

97 

51 

3.26 

1890 

77.4 

97 

50 

4.42 

1891 

78.4 

102 

44 

2.98 

1892 

78.6 

100 

56 

6.14 

1893 

79.0 

100 

50 

4.88 

1894 

78.6 

103 

54 

6.53 

1895 

80.1 

100 

45 

5.18 

1896 

82.3 

106 

50 

2.28 

1897 

78.9 

106 

53 

5.67 

1898 

78.8 

102 

59 

7.38 

1899 

81.5 

103 

58 

3.57 

1900 

81 .7 

105 

62 

2.90 

1901 

78.7 

104 

54 

8.64 

1902 

82.2 

107 

52 

3.62 

1903 

80.7 

101 

S3 

3.77 

1904 

78.4 

101 

55 

5.74 

1905 

79.3 

102 

54 

5.37 

1906 

80.6 

102 

55 

3.81 

.  1907 

80.6 

104 

53 

3.68 

1908 

79.6 

104 

52 

3.41 

1909 

81.0 

108 

54 

3.26 

1910 

79.6 

102 

54 

2.65 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

I 

M 

1 

9 

3 

i 

■ 

> 
< 

i 

s 

> 
< 

1911 

79.0 

102 

54 

5.00 

1912 

79.3 

100 

49 

5.79 

1913 

80.2 

103 

52 

2.58 

1914 

77.7 

105 

59 

6.47 

1915 

78.9 

105 

49 

5.07 

1916 

79.9 

104 

51 

3.53 

1917 

78.1 

101 

46 

6.12 

1918 

80.5 

105 

50 

3.58 

1919 

79.3 

103 

51 

7.54 

1920 

77.5 

98 

52 

6.67 

1921 

80.3 

105 

53 

4.42 

1922 

78.7 

101 

52 

3.18 

1923 

78.8 

98 

51 

6.36 

1924 

81.7 

104 

52 

2.87 

1925 

80.7 

107 

51 

1.59 

1926 

80.5 

101 

58 

6.74 

1927 

78.2 

100 

48 

3.47 

1928 

80.8 

100 

57 

4.56 

1929 

80.1 

102 

50 

1.98 

1930 

79.5 

108 

50 

3.39 

1931 

77.9 

102 

47 

4.47 

1932 

80.8 

102 

58 

5.25 

1933 

79.9 

100 

55 

3.98 

1934 

80.9 

104 

59 

5.89 

1935 

81.5 

107 

51 

4.87 

1936 

80.8 

103 

51 

5.56 

1937 

80.8 

103 

62 

5.05 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Tt 
e 

J» 
& 

X 

Lowest 

Average 

1938 
1939 

81.5 
78.4 

106 
99 

58 

S3 

3.92 
10.46 

1940 
1941 
1942 

80.3 
80.7 
78.6 
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Averages   In  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


See  reference  notes  following  Station  Index 

-  93  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 

AUGUST  195* 


Temperature 


SUtton 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  of  Days 

Max. 

Mir, 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

a 

6 

E 
i 

0 

s 

1 

13 

1.00 

or  More 

8 ; 

«J 

8  a 

si 

~i 

5  k 

■=! 

NORTHERN  DIVISION 

ALBERTVILLE  1  S 

94  •  3M 

64  .  9M 

79. 6M 

1.4 

57 

1 0 

0 

0 

0 

1.07 

3,34 

.26 

20+ 

.  0 

o 

5 

o 

0 

ANN  I STON  CAA  AP 

3.6 

101 

4* 

_ 

29 

0 

0 

0 

•  37 

3 

0 

BELLE  MJNA  2  N 

99*6 

69.6 

84.6 

1 08 

16 

59 

10  + 

o 

30 

0 

0 

0 

1.05 

*62 

20 

*0 

3 

B I RM I NGHAM  WB  AP 

95  •  7 

71.5 

83.6 

4,5 

101 

4 

6 1 

31 

0 

29 

0 

0 

0 

2  »  74 

1.81 

1.08 

20 

•  0 

o 

5 

2 

CORDOVA 

98.3 

67.2 

82.8 

3.4 

104 

4  + 

58 

31 

0 

31 

o 

o 

o 

4.32 

- 

.01 

2.16 

19 

.0 

0 

6 

3 

1 

DECATUR 

96*4 

71  •  1 

83.8 

4.5 

1  02 

17+ 

64 

3  l 

o 

31 

0 

0 

0 

1.67 

2.24 

.71 

1 4 

.  0 

o 

i. 

FAYETTE 

^98*3 

8  3.0 

106 

9+ 

3^ 

31 

0 

0 

0 

2.  54 

J? 

3 

2 

CI  nuciiirr 

r  LUKtnU.  t 

69*7 

84.0 

105 

16+ 

64 

31 

0 

0 

o 

?*no 

*37 

*n 

-J, 

i 

96  •  9 

6  7.6 

8  2.3 

3.0 

105 

16 

52 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

2*22 

1*57 

*0 

i 

1 

GUNTERSVILLE 

97. OM 

67. 1M 

82. 1M 

103 

4  + 

59 

10 

0 

31 

o 

o 

o 

.63 

.53 

27 

,0 

0 

2 

1 

0 

HALEYVlLLE 

94.5 

70.5 

82.5 

99 

5  + 

60 

31 

29 

0 

0 

o 

2.33 

1.45 

7 

.0 

0 

1 

MADISON 

97.5 

68.6 

83.1 

3.9 

105 

16  + 

50 

10 

30 

o 

o 

o 

3.75 

- 

•  04 

1.85 

29 

T 

0 

2 

2 

MC  CALLA  2  NE 

97.2 

69.8 

83.5 

102 

12+ 

62 

11 

0 

30 

0 

0 

o 

3.13 

1.17 

19 

.0 

0 

7 

1 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

96.0 

72.2 

84.1 

5.2 

105 

16 

64 

10+ 

0 

27 

0 

0 

0 

.85 

3.01 

.35 

2 

.0 

0 

0 

ONEONTA 

97.7 

67.9 

82.8 

5.8 

104 

5  + 

57 

31 

31 

0 

0 

0 

3.68 

1*66 

1.27 

18 

.0 

0 

6 

3 

1 

PELL  CITY  5  NW 

9  5.5 

66.8 

81.2 

101 

\  7 

60 

1 1 

29 

0 

0 

0 

1 .69 

•  58 

Is 

•  0 

0 

6 

2 

0 

REDSTONE  ARSENAL 

0 

0 

0 

1.02 

•  0 

0 

1 

1 

ROCK  M I LLS 

96  .  2 

66.3 

81.3 

103 

1 6 

30 

0 

0 

0 

6 

0 

10 

31 

0 

0 

0 

246 

.  99 

1 9 

*  0 

5 

2 

0 

SAINT  BERNARD 

97.1 

66.8 

82.0 

4.6 

105 

17 

60 

10+ 

29 

0 

2.53 

_ 

2.13 

.74 

18 

T 

0 

6 

1 

0 

SAND  MT  STATE  FARM  AP I 

94.4 

67.8 

81.1 

1 00 

16+ 

5  8 

* 

o 

28 

0 

0 

0 

.67 

•  36 

14 

.  0 

0 

2 

o 

0 

c  rnTTc  QnDr\ 
z>\.\)  \  1  boUKU 

3  j 

J? 

27 

o 

o 

o 

.51 

•  2  2 

1 7 

a  0 

0 

0 

T  ft  I  I  A PiC(;a 

96*7 

AR*fl 

ft?*R 

61 

29 

0 

0 

0 

1.68 

3.03 

•  5  5 

1 8 

•  0 

0 

g 

_ 

0 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

99*1 

70*9 

850 

4.0 

1 04 

12 

62 

; 

1 1 

0 

31 

0 

0 

.  76 

3.52 

•  29 

3 

,  0 

0 

_ 

0 

UNIVERSITY 

R 

98.5 

72.8 

85.7 

4.7 

104 

13 

66 

11 

0 

31 

0 

I 

1.10 

_ 

3.18 

.50 

15 

.0 

0 

3 

1 

0 

\J  41  1  P  V     it  Am 

9-t  ■  7 

65.3 

80.0 

3.3 

105 

16 

10 

28 

o 

o 

o 

•  41 

4.15 

.32 

8 

,  0 

0 

1 

o 

0 

D I V  I S ION 

82.7 

* 

MIDDLE  DIVISION 

ALE XANDER  CITY  6  NE 

96  .  6M 

6  3  .  1M 

79  .  9M 

102 

J* 

30 

o 

o 

o 

2.62 

1.51 

20 

.0 

2 

1 

AUBURN   3  SW 

97.2 

1 

\  H4 

o 

1,85 

3.00 

1.22 

2 1 

.  0 

0 

! 

1 

1 

CAMDEN   3  NNW 

84*0 

: 

?fl 

~* 

31 

0 

0 

0 

1.91 

1.02 

29 

.  0 

0 

2 

2 

1 

CAMP   HILL   2  NW 

95*Q 

67*3 

81*6 

1  o  ± 

17 

58 

1 1 

30 

0 

0 

0 

>  84 

.43 

19 

•  0 

0 

' 

0 

0 

CENTREVILLE 

99.8 

69.3 

84.6 

4.2 

105 

29 

60 

li 

31 

0 

1.42 

_ 

3.64 

,0 

0 

0 

CL ANTON 

96.7 

67.5 

2.2 

102 

\o* 

60 

30 

o 

o 

o 

2.10 

2.44 

.92 

1 5 

•  0 

0 

0 

DAYTON 

98.2 

71.9 

BS*  1 

106 

29 

64 

1 1 

31 

o 

2.73 

1.93 

3 

•  0 

0 

3 

1 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

M 

0 

0 

0 

.82 

3.11 

.65 

19 

.  0 

0 

0 

DEMOPOL I S   LOCK   AND  DAM 

99.  8 

71.8 

85.8 

105 

29 

63 

31 

0 

0 

0 

.62 

EUFAULA 

M 

0 

0 

1  .03 

21 

.0 

0 

2 

1 

GREENSBORO 

100.3 

72.3 

86.3 

6.1 

1 05 

14  + 

65 

0 

31 

0 

o 

o 

1.50 

2.89 

•  63 

3 

.0 

0 

0 

GREENV I LLE 

1Q  + 

65 

° 

31 

o 

o 

o 

2.97 

2.45 

•  89 

1 8 

.  0 

0 

7 

0 

H I GHL AND  HOME 

97.3 

71.8 

84*6 

4*9 
* 

1  03 

3  + 

31 

0 

0 

0 

1.21 

3.59 

•  73 

2 1 

.  0 

0 

1 

0 

LAFAYETTE 

96.3 

82*3 

1  03 

17 

63 

29 

0 

0 

0 

2.12 

1*20 

6 

.  0 

0 

1 

LIVINGSTON 

100.4 

71.0 

85.7 

5.0 

105 

9+ 

62 

11 

6 

31 

0 

1.85 

_ 

1.77 

1.05 

20 

.0 

0 

3 

1 

1  J 

MARION   JUNCTION   2  NE 

100.0 

71.6 

85.8 

106 

28 

63 

11 

0 

31 

o 

o 

o 

.28 

.27 

4 

•  0 

0 

j 

o 

0 

MARTIN  DAM 

95.2 

70. 6M 

82. 9M 

102 

12 

62 

11 

29 

.33 

- 

4.34 

.20 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

MAXWELL  FIELD 

97.4 

74.9 

86.2 

103 

9 

68 

1  1 

0 

31 

0 

0 

0 

.  95 

.45 

9 

•  0 

o 

2 

0 

o 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

98.7 

73.0 

85.9 

5.0 

104 

9  + 

66 

11 

0 

31 

0 

0 

0 

1.68 

- 

3.07 

.£* 

9 

•  0 

0 

2 

0 

97.4 

74,4 

8  5.9 

4.7 

103 

9  + 

69 

1  1 

0 

31 

0 

0 

0 

1.35 

2.68 

.78 

18 

•  0 

0 

2 

1] 

0 

NATCHEZ 

M 

0 

0 

0 

.65 

29 

•  0 

0 

4 

1 

0 

PRATTV I LLE 

97  5 

70  9 

84  2 

1  03 

9+ 

62 

1  1 

0 

31 

0 

0 

0 

2.02 

3.32 

.88 

1 

•  0 

0 

5 

V 

0 

PUSHMATAHA 

99.2 

70.2 

84.7 

4.6 

104 

10  + 

60 

11 

31 

0 

0 

0 

.55 

_ 

3.97 

•  36 

24 

•  0 

0 

2 

0 

0 

ROCKFORD 

96.8 

64.3 

80.6 

102 

16  + 

54 

31 

j! 

2.30 

1.30 

18 

.0 

0 

5 

1 

1  1 

SELMA 

100.6 

73.0 

86.8 

5.6 

105 

12  + 

64 

1 1 

0 

31 

0 

.53 

4.04 

•  33 

21 

•  0 

0 

- 
2 

0 

0 

THOMASVI LLE 

98.4 

75.6 

87,0 

6.4 

1 05 

31 

69 

2  2 

31 

0 

0 

0 

1.08 

3.69 

•  69 

3 

.  0 

0 

. 

1 

0 

TROY 

5.0 

106 

28 

69 

21 

0 

31 

0 

o 

0 

.81 

4.48 

•  49 

15 

•  0 

0 

3 

^ 
0 

0 

TUSKEGEE  2 

97. 4M 

7l!lM 

84. 3M 

103 

17 

64 

11 

0 

° 

° 

1.70 

.72 

20 

.0 

0 

- 

2 

0 

UNION  SPRINGS  6  W 

67.5 

M 

60 

18 

0 

.83 

- 

4.05 

•  58 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

WETUMPKA 

95.0 

72.1 

8  3,6 

2.4 

1  02 

30 

59 

1 1 

0 

-91 
Jl 

J: 

0 

0 

2.44 

2.29 

1.35 

19 

.0 

0 

2 

1  1 

D I V I S I  ON 

84  •  4 

1  .49 

•  0 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

99.6 

71.4 

85.5 

105 

14 

67 

23 

31 

o 

n 

o 

2.94 

2.48 

21 

.0 

I 

1 

1  1 

ATMORE  STATE  FARM 

98.4 

71.6 

85.0 

104 

30 

65 

11 

0 

31 

o 

1.02 

.55 

15 

.0 

! 

Z 

1 

0 

BAY  MINETTE 

96.1 

72.7 

84.4 

4.0 

102 

30 

67 

11 

0 

30 

J 

0 

0 

1.03 

5.11 

.95 

20 

.0 

\ 

0 

BREWTON  3  SSE 

99.1 

67.7 

83.4 

2.8 

104 

13 

56 

11 

0 

31 

a 

0 

0 

.34 

5.87 

.19 

15 

.0 

0 

1  ^ 

0 

0 

CHATOM 

99.2 

68.1 

83.7 

106 

30 

58 

11 

0 

31 

0 

0 

0 

.32 

.15 

15 

.0 

0 

i 

0 

0 

CITRONELLE 

97.5 

73.5 

85.5 

4.5 

103 

13+ 

70 

11  + 

D 

30 

0 

0 

0 

.80 

5.70 

.64 

21 

.0 

0 

i 

1 

0 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

97.5 

71.5 

84.5 

103 

13 

66 

11 

0 

0 

0 

3.16 

2.27 

1.10 

20 

4 

j 

1 

EVERGREEN  CAA  AP 

97.5 

69.7 

83.6 

2.8 

103 

13  + 

58 

11 

0 

H 

0 

s 

0 

.51 

4.42 

.40 

23 

:l 

°o 

1 

0 

0 

FAIRHOPE 

95.1 

73.9 

84.5 

3.8 

100 

29+ 

66 

11 

0 

30 

0 

0 

1.24 

5.99 

.95 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

FORT  MORGAN 

92.1 

78.9 

85.5 

96 

12  + 

70 

11 

0 

29 

0 

s 

0 

.10 

.10 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

FRISCO  CITY 

100.1 

71.6 

85.9 

107 

14 

64 

11 

31 

0 

0 

0 

.40 

5.10 

.33 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

GENEVA 

100.7 

69.6 

85.2 

107 

14 

61 

11 

31 

0 

0 

0 

3.59 

1.40 

1.50 

21 

.0 

0 

3 

2 

HEADLAND 

93.5 

70.3 

81.9 

100 

13 

62 

11 

0 

30 

0 

0 

0 

2.62 

1.32 

22 

.0 

0 

2 

1 

LOCKHART 

97.2 

71.5 

84.4 

103 

13  + 

67 

11 

30 

0 

0 

0 

2.21 

1.90 

21 
8 

.0 

0 

\ 

il 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

95.5 

73.7 

84.6 

3.8 

102 

30 

70 

11  + 

0 

30 

0 

0 

0 

3.92 

2.39 

1.76 

.0 

0 

2 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  CONTINUED 


ALABAMA 

AUGUST  1954 


Temperature 


Suiion 

6  3 

*  * 

<s 

Average 

Minimum 

1 
< 

Departure 
From  Normal 

A 
Ot 

a 

a 

8 

i 

a 

a 
• 
• 

a 

No.  ol  Day* 

Total 

.1 

II 

H 

Ob. 

|    Graalaat  Day 

• 

a 

Snow.  SI..I,  Hall 

No.  of  Daya 

Mm. 

Mln. 

o 
h- 

it) 
If 

5" 

S  o 

• 

Q 

e 

5 

X 

! 
2 

0 

o 

-i  o 

H 

5  a 
•  J 

»| 

»l 

MOBILE 

95.1 

76.0 

85.6 

3. 

6 

99 

13+ 

69 

11 

31 

0 

0 

0 

.94 

4.41 

a  59 

21 

.0 

0 

2 

1 

0 

OZARK 

99.1 

70.9 

85.0 

4< 

4 

107 

14 

65 

11 

31 

0 

0 

0 

2.78 

2.79 

1  .46 

21 

.0 

0 

3 

2 

1 

ROBERTSOALE  7  E 

95.8 

71.5 

83.7 

102 

30 

64 

11 

0 

31 

0 

0 

0 

1.66 

5.80 

1.38 

8 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

84.6 

1.64 

.0 

STATE 

83.7 

3< 

9 

1.75 

2.80 

T 

Precipitation 


WEATHER 

28th:     During  the  afternoon,   high  winds  struck  the 
I  Madison  area,  causing  minor  damage. 

i  28th :     A  53-year  old  farmer,  of  Route  10,  Cullman,  was 
I  killed  by  lightning  as  he  walked  from  his  barn  to  his 
I  house.     His  son  was  knocked  unconscious. 

|  28th :     High  winds  unroofed  one  house  and  blew  down  16 
telephone  poles  at  Wilcox,  Alabama. 

j  28th :     High  winds  caused  considerable  damage  north- 


SUMMARY  (Continued) 

east  of  Jasper  during  the  afternoon.     The  high  school 
building  at  Curry  was  rather  badly  damaged,   trees  were 
blown  down,  the  rear  end  of  the  hangar  at  the  Jasper 
airport  was  blown  down,   and  a  house  just  west  of  the 
airport  was  blown  off  its  foundation. 

Tornadoes  and  Floods 

None  occurred  during  the  month.   -  A.R.L. 


i 


Saw  R«l«r«nc»  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  month 


13  14 


15 


19     20     21     22     23     24     25     26     27  28 


ABBEVILLE 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBERTVILLE  1  S 
ALEXANDER  CI TV  6  NE 

ALICEVILLE 

ANDALUSIA 

ANN I STOW  CAA  AP 

ARLEY 

ASMVILLE 

ATHENS 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  3  SW 
AUTAUGAVILLE 
BAY  MINETTE 

BELGREEN 
BELLE  MI NA  2  N 
B I LL INGSLEY 

BIRMINGHAM  W8  AP  R 
BISHOP 

BLUE  SPRINGS 
BOAZ 

TRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  W 

BRUNDIDGE 
CALERA 

CAMDEN  3  NNH 
CAMP  HILL  2  NW 
CARBON  HILL 

CENTER  GROVE 
CENTREVILLE 
CHATOM 

CHILDERSBURG 
C  I  TRONELtE 

CLAIBORNE 

CLANTON 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 
COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLINSVILLE 
COLUMBIA  1  W 
CORDOVA 
CUBA 

OADEVILLE 

DANCY 
DANVILLE 
DAYTON 
DECATUR 
DECATUR  * 

DECATUR  SUBSTATION 
DEMOPOL1S  LOCK  4 
OEMOPOLIS   LOCK  AND  DAM 
DOT HAN  CAA  AIRPORT 
ELBA 

ELROD 

EUFAULA 

EUTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKVILLE 

FALLS  CITY  BLK  POND  TwR 

FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  ROCK 
FLORENCE 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT  1  W 
FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSOEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 
GENEVA 
GORGAS 
GREEN  BAY 
GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  2  SSE 

GUNTERSVILLE 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 

GUNTERSVILLE  DAM 

HALEYVILLE 
HAMILTON 

HARR I SBURG  CAHABA  TOWER 

HAYNEVILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 
HI GHTOWER 
HODGES 

HUNTSVILLE  SUBSTA 
HYTOP 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
LAY  DAM 

LEEDS 
LEESBURG 
LIVINGSTON 
LOCKHART 
LOCK  IT 

MADISON 

MAGELLA 

MARION  1  N 

MARION  JUNCTION 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 
HC  CALL*  2  NE 
KELVIN 

MERT2  PONDVILLE  TOWER 

MILLERS  FERRY 
MILSTEAO 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  W8  AIRPORT 
MOBILE 


2.01 
2*09 
1  .23 


.79 
1.02 
1.85 
1.88 


.32      .20  1.29 


1.38 
1.57 


•  41  .62 
1.71  .20 


.0?      .10  .07 


.02     T  T 


.05  .62 

.12  .07 
.15  1.08 

1.34 


.83  .05  .23 
T  .02 

2.30  .05 

.05  .64 


.01  .50 
1.33 
. 0*  .22 


1.71 

•  13 
1.73  .28 


.20  .03 
•04 

.02  .02 


1.40 

.40 
.05  .17 

•  13  T 

•05  .62 
1.05 

1.90 

.15     .03  .15 


1.17      .02  .07 


1.31  .02 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


MONTE  SANO 
MONTE VALLO 

MONTGOMERY  w8  AP  | 
MONTGOMERY  W8  CI TV 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NATCHEZ 

NEM8URG 

Nt-  "ARRET 

NEWTON 

ONEONTA 
ORRVlLLE 
02ARK 

PAINT  (JOCK 
PALMERDALE  2  H 

PELL  CI TV  3  NH 
PENNINGTON  LOCK  2 
PERRvvILLE 

pickensville 
pine  mill 

pine  level 
plante^sv i lle 
pleasant  grove  school 
prattv 1lle 
primrose  farm 

Pushmataha 

RED  3a« 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

RIVER  FALLS 

ROBERTSOALE  7  E 
ROCK FORD 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLV ILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATfc  FARM  API 

SAVRE 

scottsboro 
SCOTTsroro  substa 

SCALE  6  M 
SELMA 

SHEFFIELD  TV A  NURSERY 
SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB  *  S 

SNOW  MILL 
SOUTH  HILL 
SHTTLE 
WAIN 

SVLAC«UGA  2  W 

SYLVAN  I A 
TALLAOEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

TNOMASVILLE 

THURLOW  DAM 

TONE  Y 
i,  TRAFFORO 
TROY 

HtUSCALOOSA  CAA  AP 

H TUSCALOOSA  LOCK   ANO  OAM 

IS  TUSKEGEE  2 
jjjuNION  SPRINGS  6  W 

UNIONTQwn 
■UNIVERSITY  R 
IIVALLEV  HEAD 

IVANCE 

(WADLE  y 
■  WALLACE 

WALNUT  GROVE 
t WATERLOO 

..'■EST  BLOCTON 

INETUMPKA 

TMMATLEY 

WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 

WIOOWS  CREEK    STM  PLANT 
IklLSON  DAM 

tf INFIELD  2  SW 
IfATES  HYDRO  PLANT 

YOUNGS  STORE 


Day  ol  month 


RECORD  MISSING 


7    |    B    |    9    |   10   |    11    |  12 


13     14  15 


16     17  IB 


1.16 
1.27 


.07  1.58 


19     20     21     22    23  24 


1.35 
•63  .04 


25     26  27 


23 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

AUGUST  195* 


Day  Ol  Month 

'age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MAX 

94 

g  i 

92 

96 

86 

94 

95 

92 

91 

93 

91 

95 

103 

101 

101 

92 

98 

94 

90 

94 

94 

92 

96 

98 

98 

87 

95 

94 

M  IN 

6 

61 

61 

67 

68 

66 

69 

66 

67 

62 

66 

65 

67 

67 

61 

58 

64.9 

MAX 

96 

95 

95 

K  1 

98 

96 

91 

95 

102 

92 

98 

100 

100 

100 

100 

102 

102 

97 

96 

96 

90 

94 

94 

94 

93 

97 

101 

98 

89 

M  IN 

53 

59 

67 

61 

63 

63 

63 

70 

65 

66 

66 

61 

63.1 

MAX 

98 

100 

97 

95 

102 

1  10 

101 

99 

100 

103 

97 

102 

103 

105 

104 

100 

101 

103 

101 

99 

100 

96 

98 

97 

96 

95 

98 

100 

101 

96 

101 

M  IN 

72 

74 

68 

69 

70 

74 

° 

67 

71 

° 

69 

0 

71 

70 

71 

72 

71.4 

MAX 

99 

96 

96 

101 

98 

93 

69 

94 

96 

92 

98 

98 

99 

99 

97 

99 

99 

100 

91 

91 

93 

95 

95 

97 

93 

98 

101 

100 

94 

96 

65 

95.9 

M  IN 

70 

70 

1 

71 

74 

71 

71 

66 

69 

71 

69 

66 

62 

69.4 

MAX 

95 

95 

94 

99 

97 

97 

97 

100 

99 

99 

100 

101 

102 

103 

101 

99 

99 

98 

98 

98 

94 

97 

92 

95 

96 

96 

100 

101 

100 

104 

102 

98  .4 

M  IN 

72 

72 

70 

73 

70 

2 

70 

71 

71 

73 

72 

71 

71.6 

MAX 

99 

96 

94 

92 

100 

97 

96 

93 

96 

101 

93 

log 

102 

103 

102 

99 

102 

101 

98 

96 

96 

92 

92 

93 

93 

93 

97 

101 

101 

94 

100 

97.2 

MIN 

69 

70 

66 

67 

70 

69 

70 

7 1 

71 

71 

76 

69 

67 

68 

68 

69 

69 

68.9 

MAX 

95 

92 

95 

96 

97 

94 

97 

98 

92 

99 

100 

100 

99 

98 

97 

97 

96 

96 

95 

92 

93 

88 

94 

96 

94 

96 

100 

99 

102 

98 

96  . 1 

MIN 

71 

72 

75 

75 

75 

74 

73 

3 

74 

72 

73 

73 

74 

75 

2 

72.7 

MAX 

100 

96 

99 

103 

102 

93 

94 

102 

99 

99 

103 

103 

102 

105 

107 

108 

105 

100 

95 

92 

95 

97 

98 

97 

100 

100 

102 

105 

97 

100 

89 

99 

MIN 

62 

6 

70 

70 

72 

72 

74 

71 

° 

73 

71 

72 

70 

6 

59 

69.6 

MAX 

99 

96 

97 

101 

99 

96 

92 

96 

98 

92 

98 

97 

99 

99 

97 

100 

9e 

96 

93 

92 

89 

91 

91 

94 

94 

95 

99 

100 

96 

97 

86 

95.7 

MIN 

71 

72 

73 

74 

75 

73 

7 

7 

70 

68 

6 1 

71.5 

MAX 

97 

95 

95 

99 

99 

100 

'  97 

102 

96 

101 

103 

104 

103 

100 

101 

loo 

101 

99 

101 

90 

97 

93 

96 

97 

101 

102 

103 

100 

103 

99 

99  .1 

MIN 

65 

67 

° 

70 

67 

70 

68 

67 

1 

66 

67.7 

MAX 

99 

95 

93 

96 

97 

99 

93 

99 

101 

94 

99 

101 

101 

102 

100 

99 

100 

98 

98 

98 

98 

97 

96 

98 

97 

98 

101 

104 

99 

102 

99 

98.5 

MIN 

65 

69 

71 

71 

69 

69 

76 

71 

69 

65 

69.5 

MAX 

95 

94 

94 

96 

99 

97 

96 

89 

94 

100 

91 

98 

99 

99 

96 

•98 

101 

97 

96 

95 

95 

95 

92 

92 

93 

92 

96 

100 

99 

93 

99 

95.9 

MIN 

67 

68 

70 

72 

74 

68 

66 

68 

66 

66 

65 

67.3 

MAX 

100 

101 

98 

98 

102 

1 0  a 

101 

94 

:  02 

104 

96 

102 

103 

98 

104 

100 

102 

103 

101 

97 

97 

93 

97 

96 

99 

97 

100 

103 

105 

100 

102 

99.8 

MIN 

68 

68 

72 

71 

70 

72 

72 

70 

72 

72 

71 

70 

68 

68 

68 

69 

72 

69.3 

MAX 

95 

93 

94 

98 

96 

97 

97 

100 

101 

96 

10  2 

103 

103 

103 

102 

99 

101 

100 

99 

99 

95 

96 

95 

99 

100 

99 

101 

103 

103 

106 

99 

99.2 

MIN 

62 

64 

69 

70 

68 

66 

71 

68 

67 

68 

70 

68.1 

MAX 

93 

93 

94 

97 

96 

96 

94 

97 

101 

93 

100 

102 

103 

102 

99 

99 

100 

100 

99 

99 

97 

94 

87 

96 

96 

95 

98 

101 

100 

103 

98 

97  .5 

MIN 

72 

73 

75 

74 

78 

72 

72 

73 

74 

76 

73.5 

MAX 

96 

97 

95 

9  6 

99 

97 

91 

87 

93 

99 

90 

98 

101 

101 

102 

97 

98 

99 

98 

95 

97 

92 

94 

94 

96 

94 

99 

102 

102 

96 

100 

96  .7 

MIN 

70 

70 

1 

61 

60 

6* 

66 

67 

68 

70 

7 1 

70 

70 

67 

66 

3 

67.5 

MAX 

99 

98 

100 

104 

101 

0  9 

93 

102 

97 

96 

102 

104 

104 

104 

101 

102 

103 

97 

93 

94 

92 

94 

95 

95 

96 

98 

100 

100 

95 

97 

91 

98.3 

MIN 

67 

67 

68 

67 

68 

70 

7  1 

72 

70 

58 

67.2 

MAX 

99 

98 

95 

95 

97 

97 

99 

90 

99 

10X 

93 

100 

102 

102 

102 

101 

98 

95 

96 

91 

97 

92 

97 

98 

99 

98 

100 

102 

106 

101 

103 

98.2 

MIN 

7 1 

72 

70 

73 

74 

74 

71 

70 

71 

73 

72 

72 

71.9 

MAX 

96 

95 

93 

9  7 

99 

94 

92 

101 

98 

93 

98 

96 

100 

96 

99 

101 

102 

94 

90 

90 

92 

96 

98 

97 

99 

95 

101 

102 

95 

96 

90 

96  .4 

MIN 

74 

73 

G  B 

75 

70 

2 

74 

74 

73 

72 

70 

71.1 

MAX 

99 

100 

97 

98 

100 

101 

106 

102 

106 

100 

99 

82 

99 

98 

99 

99 

100 

104 

MIN 

88 

84 

70 

76 

72 

71 

71 

75 

MAX 

99 

98 

96 

96 

98 

100 

100 

96 

103 

103 

96 

101 

104 

104 

104 

102 

102 

102 

99 

97 

98 

94 

97 

98 

100 

99 

99 

103 

105 

100 

101 

99.8 

MIN 

70 

70 

72 

7  i 

63 

69 

72 

73 

* 

72 

74 

75 

73 

72 

72 

71 

71 

70 

75 

72 

72 

71. S 

MAX 

98 

97 

98 

98 

99 

99 

98 

95 

101 

95 

100 

102 

103 

102 

97 

100 

101 

96 

96 

96 

93 

93 

94 

93 

93 

97 

98 

101 

94 

99 

97 

97.5 

MIN 

73 

73 

74 

74 

75 

69 

68 

72 

72 

72 

72 

71 

69 

70 

72 

71.5 

MAX 

103 

101 

102 

98 

100 

101 

96 

96 

98 

91 

94 

94 

94 

94 

98 

98 

102 

96 

100 

95 

MIN 

8 

9 

73 

73 

71 

68 

71 

72 

67 

72 

72 

71 

7 1 

72 

MAX 

96 

93 

93 

98 

96 

97 

94 

97 

100 

94 

99 

101 

103 

102 

101 

100 

100 

99 

99 

99 

89 

94 

93 

95 

96 

97 

98 

101 

98 

103 

96 

97.5 

MIN 

69 

71 

71 

72 

66 

65 

66 

71 

70 

73 

69 

73 

73 

70 

70 

68 

71 

70 

69.7 

MAX 

92 

92 

94 

96 

94 

95 

95 

94 

96 

94 

97 

96 

98 

98 

96 

96 

96 

97 

97 

93 

91 

92 

86 

96 

96 

92 

94 

95 

100 

100 

99 

95.1 

MIN 

72 

76 

78 

80 

76 

66 

66 

71 

74 

74 

73 

70 

73 

76 

* 

73.9 

MAX 

100 

100 

100 

1  03 

103 

104 

104 

97 

106 

100 

99 

103 

106 

106 

100 

103 

101 

103 

98 

94 

93 

95 

96 

94 

98 

99 

99 

104 

103 

100 

101 

100.4 

MIN 

64 

60 

58 

65 

65 

66 

67 

67 

70 

67 

66 

60 

65.6 

MAX 

94 

94 

95 

98 

100 

90 

90 

90 

92 

94 

96 

98 

102 

101 

103 

105 

105 

101 

96 

97 

96 

100 

101 

103 

102 

103 

101 

101 

101 

102 

95 

96.3 

MIN 

66 

72 

65 

67 

68 

70 

68 

73 

75 

66 

6 

67 

69 

72 

65 

69.7 

MAX 

90 

89 

69 

91 

90 

9  0 

90 

90 

91 

91 

95 

96 

95 

92 

94 

92 

93 

94 

92 

92 

91 

90 

90 

91 

92 

92 

93 

93 

96 

95 

95 

92.1 

MIN 

60 

78 

80 

82 

82 

81 

70 

74 

76 

80 

79 

76 

79 

60 

82 

81 

76 

76 

77 

76.9 

MAX 

98 

98 

9  4 

94 

99 

98 

98 

96 

99 

102 

96 

102 

104 

107 

106 

105 

101 

103 

102 

100 

102 

92 

98 

94 

96 

98 

102 

103 

105 

101 

106 

100.1 

MIN 

69 

72 

70 

64 

70 

71 

74 

72 

72 

7  1 

73 

71 

7 1 

69 

69 

72 

71 

72 

72 

72 

71.6 

MAX 

97 

95 

97 

103 

100 

9C 

91 

95 

98 

94 

100 

96 

98 

102 

101 

105 

100 

101 

92 

91 

93 

95 

94 

96 

98 

103 

102 

97 

98 

96 

87 

96.9 

MIN 

67 

67 

72 

2 

61 

59 

65 

67 

67 

6  ft 

70 

70 

71 

69 

67 

72 

67.6 

MAX 

103 

103 

97 

100 

102 

101 

103 

102 

99 

104 

101 

105 

106 

107 

106 

100 

102 

103 

100 

101 

103 

91 

95 

97 

95 

96 

97 

101 

103 

97 

102 

100.7 

MIN 

1 

74 

72 

72 

70 

71 

6  1 

65 

66 

70 

70 

72 

7  i 

68 

70 

72 

69 

69.6 

MAX 

100 

98 

97 

98 

99 

99 

94 

103 

103 

96 

103 

104 

103 

105 

103 

103 

103 

100 

99 

99 

91 

97 

99 

101 

99 

102 

102 

105 

102 

105 

94 

100.3 

MIN 

72 

2 

75 

74 

66 

6  5 

7  7 

74 

73 

75 

72 

72 

72.3 

WAX 

99 

98 

95 

102 

100 

101 

93 

97 

.0  3 

96 

100 

104 

104 

105 

101 

100 

101 

96 

97 

98 

92 

96 

97 

98 

99 

99 

102 

102 

99 

105 

99 

99.3 

MIN 

2 

3 

77 

73 

72 

69 

65 

71 

70 

69 

71 

72 

71.6 

MAX 

97 

96 

96 

103 

100 

96 

92 

98 

94 

94 

99 

93 

97 

102 

102 

103 

101 

96 

93 

92 

96 

96 

96 

97 

96 

98 

98 

100 

96 

9  4 

97.0 

MIN 

68 

67 

69 

3 

59 

61 

6  3 

65 

66 

6ft 

69 

68 

67.1 

MAX 

94 

94 

92 

92 

99 

97 

94 

86 

97 

88 

91 

9  5 

96 

96 

98 

99 

99 

99 

94 

90 

90 

92 

92 

96 

94 

95 

96 

98 

97 

96 

95 

94.5 

MIN 

71 

73 

62 

6  5 

69 

73 

73 

73 

74 

74 

72 

70.5 

MAX 

94 

98 

90 

94 

92 

94 

95 

90 

93 

92 

96 

97 

100 

95 

92 

95 

94 

93 

92 

92 

90 

87 

92 

90 

90 

94 

90 

99 

98 

96 

95 

93.5 

MIN 

72 

80 

72 

72 

62 

66 

67 

70 

70 

70 

69 

68 

68 

67 

70 

70.3 

MAX 

96 

93 

91 

98 

98 

99 

91 

95 

103 

100 

99 

102 

102 

101 

99 

99 

101 

94 

98 

96 

96 

94 

95 

94 

94 

96 

97 

102 

95 

100 

97 

97.3 

MIN 

77 

74 

69 

75 

75 

72 

72 

72 

72 

70 

72 

73 

72 

73 

71 

71 

73 

72 

70 

71 

69 

69 

71 

72 

71 

69 

70 

71 

72 

74 

71 

71.  e 

MAX 

97 

95 

94 

100 

101 

98 

86 

91 

9  6 

90 

97 

98 

97 

102 

99 

102 

103 

96 

98 

96 

91 

95 

95 

94 

98 

101 

100 

92 

94 

98 

86 

96.3 

MIN 

67 

71 

68 

68 

71 

70 

69 

70 

71 

68 

63 

67 

66 

69 

70 

68 

71 

66 

67 

67 

67 

65 

69 

69 

67 

69 

71 

68 

69 

68 

65 

68.3 

MAX 

99 

99 

99 

99 

101 

103 

95 

104 

105 

97 

104 

05 

105 

103 

0  0 

105 

103 

102 

100 

100 

94 

96 

96 

99 

98 

99 

102 

105 

100 

102 

92 

100.4 

MIN 

69 

70 

73 

71 

72 

73 

76 

74 

73 

65 

62 

63 

72 

72 

74 

72 

74 

74 

72 

72 

70 

70 

70 

70 

73 

72 

72 

72 

72 

69 

69 

71.0 

ALBERTV1LLE  1  S 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ANDALUSIA 

ANNISTON  CAA  AP 

ATMORE   STATE  FARM 

AUBURN   3  SW 

BAY  MINETTE 

BELLE  MINA   2  N 

BIRMINGHAM  WB  AP 

BREWTON  3  SSE 

CAMDEN   3  NNW 

CAMP  HILL   2  NW 

CENTREVILLE 

CHATOM 

CITRONELLE 

CLANTON 

CORDOVA 

DAYTON 

DECATUR 

DEMOPOLIS  LOCK  4 
DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
EUFAULA 

EVERGREEN  CAA  AP 

FA  I RHOPE 

FAYETTE 

FLORENCE 

FORT  MORGAN 

FRISCO  CITY 

GADSDEN  GAS  PLANT 

GENEVA 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GUNTERSVILLE 

HALEYVI LLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

LAFAYETTE 

LIVINGSTON 


not*,  following  St. lion   I  ode i . 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


ALABAMA 

AUGUST  195* 


Day  Ol  Month 


station 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

t 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

LOCKHART 

MAX 

96 

96 

95 

95 

98 

97 

99 

99 

96 

99 

95 

100 

103 

103 

101 

99 

99 

100 

99 

97 

96 

86 

94 

9  1 

94 

93 

96 

98 

100 

96 

101 

97 

. 

M  IN 

71 

72 

71 

73 

72 

75 

75 

72 

7S 

75 

67 

72 

70 

72 

r2 

72 

70 

69 

70 

71 

68 

69 

71 

7: 

71 

68 

'3 

72 

75 

72 

73 

71 

•  5 

MADISON 

MAX 

98 

97 

95 

95 

101 

LOO 

88 

91 

loo 

93 

96 

98 

99 

101 

103 

105 

105 

tog 

V9 

92 

92 

97 

99 

97 

97 

97 

98 

100 

100 

90 

99 

97 

.'- 

MIN 

69 

72 

66 

66 

71 

71 

73 

71 

73 

50 

62 

66 

70 

71 

'0 

72 

71 

7? 

72 

68 

66 

71 

70 

70 

70 

71 

71 

73 

66 

65 

57 

68 

. ' 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

99 

99 

96 

100 

100 

LOO 

92 

101 

103 

96 

101 

103 

102 

105 

L02 

103 

103 

10? 

102 

100 

94 

96 

96 

99 

97 

102 

104 

106 

103 

103 

92 

100 

.0 

MIN 

70 

71 

70 

72 

73 

73 

73 

74 

74 

67 

63 

70 

75 

74 

74 

71 

72 

77 

72 

72 

70 

70 

71 

71 

73 

70 

73 

73 

72 

72 

68 

71 

.  * 

MARTIN  DAM 

MAX 

9* 

92 

96 

98 

97 

95 

89 

96 

100 

92 

100 

102 

98 

97 

98 

98 

96 

94 

95 

96 

96 

93 

93 

92 

92 

96 

98 

95 

92 

96 

B6 

95 

•  2 

MIN 

69 

7* 

76 

67 

70 

74 

69 

74 

72 

72 

62 

67 

74 

71 

82 

72 

70 

67 

72 

69 

66 

69 

69 

68 

70 

•  6 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

96 

95 

95 

100 

100 

98 

93 

97 

10  1 

94 

100 

100 

97 

101 

99 

101 

98 

97 

97 

97 

91 

95 

96 

09 

94 

98 

10  1 

101 

97 

102 

92 

97 

•  4 

MIN 

78 

75 

75 

76 

77 

77 

75 

76 

74 

72 

68 

75 

75 

75 

77 

77 

79 

74 

73 

74 

73 

71 

75 

73 

78 

74 

77 

77 

74 

75 

71 

74 

•  9 

MC  CALLA  2  NE 

MAX 

98 

96 

96 

99 

97 

99 

92 

97 

99 

92 

loo 

102 

100 

101 

101 

100 

102 

99 

95 

94 

90 

94 

94 

96 

96 

98 

101 

102 

98 

99 

89 

97 

.2 

MIN 

68 

70 

ro 

72 

74 

74 

72 

72 

74 

63 

62 

67 

72 

68 

71 

72 

74 

gg 

70 

72 

(  7 

70 

68 

69 

71 

70 

7  2 

71 

69 

66 

09 

•  " 

MOBILE  HB  AIRPORT 

MAX 

95 

92 

95 

95 

95 

95 

95 

96 

96 

93 

99 

100 

99 

96 

100 

96 

95 

94 

94 

94 

93 

92 

84 

95 

96 

94 

97 

101 

102 

99 

•  5 

MIN 

72 

7* 

76 

75 

75 

74 

73 

75 

76 

73 

70 

72 

73 

76 

70 

74 

73 

75 

75 

74 

71 

73 

73 

7? 

75 

74 

73 

73 

75 

76 

75 

73 

•  7 

MOBILE 

MAX 

95 

95 

93 

95 

95 

95 

98 

95 

93 

98 

91 

98 

99 

99 

94 

97 

95 

i, 

93 

95 

93 

92 

92 

93 

96 

95 

92 

94 

95 

98 

n 

.1 

MIN 

75 

78 

78 

78 

77 

77 

76 

79 

79 

77 

69 

74 

75 

77 

78 

75 

75 

79 

77 

76 

73 

74 

7b 

74 

76 

77 

re 

76 

73 

77 

73 

76 

•  Q 

MONTGOMERY   WB  AP 

MAX 

98 

98 

96 

100 

100 

98 

94 

99 

104 

94 

101 

102 

101 

103 

101 

102 

100 

.... 

98 

98 

93 

94 

96 

98 

96 

101 

10. 

104 

98 

102 

94 

it 

■  7 

MIN 

74 

75 

7* 

73 

75 

76 

74 

74 

74 

70 

66 

73 

73 

74 

73 

74 

76 

73 

71 

74 

72 

68 

72 

74 

74 

71 

74 

75 

74 

75 

69 

73 

•  - 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MAX 

98 

96 

95 

100 

99 

97 

92 

95 

103 

92 

98 

100 

99 

103 

1 

101 

99 

y? 

98 

98 

92 

93 

94 

96 

94 

99 

100 

102 

96 

102 

92 

97 

■4 

MIN 

76 

75 

74 

75 

76 

77 

75 

76 

72 

71 

69 

76 

76 

76 

75 

75 

78 

72 

72 

73 

72 

70 

76 

77 

76 

75 

76 

75 

74 

76 

71 

74 

■  4 

MUSCLE   SHOALS   CAA  AP 

MAX 

96 

94 

94 

100 

100 

96 

91 

101 

98 

94 

98 

97 

98 

101 

103 

105 

102 

98 

86 

88 

95 

95 

93 

94 

95 

95 

101 

100 

98 

95 

ej 

96 

. 

MIN 

7* 

69 

70 

77 

77 

73 

74 

69 

64 

66 

71 

72 

72 

73 

78 

78 

76 

74 

71 

6  Si 

71 

72 

74 

73 

72 

74 

76 

72 

72 

64 

72 

i2 

NATCHEZ 

MAX 

106 

105 

103 

101 

102 

101 

100 

101 

94 

97 

96 

iOO 

99 

101 

101 

104 

99 

102 

9  ! 

MIN 

70 

.'0 

69 

69 

74 

68 

68 

69 

67 

67 

69 

67 

68 

70 

70 

68 

64 

0NE0N7A 

MAX 

98 

100 

>e 

98 

104 

100 

92 

93 

97 

98 

95 

LOO 

101 

102 

101 

101 

104 

102 

96 

92 

93 

93 

95 

94 

96 

96 

97 

101 

102 

95 

97 

■  7 

MIN 

64 

67 

66 

64 

73 

74 

69 

71 

72 

70 

59 

66 

68 

67 

74 

79 

71 

69 

70 

70 

64 

66 

68 

68 

70 

68 

67 

66 

66 

63 

57 

07 

i9 

OZARK 

MAX 

98 

99 

97 

94 

101 

100 

100 

100 

97' 

103 

97 

103 

105 

107 

104 

102 

102 

L01 

99 

96 

99 

93 

96 

97 

95 

96 

97 

99 

99 

96 

99 

99 

•  1 

MIN 

71 

71 

73 

72 

73 

74 

75 

70 

73 

73 

65 

70 

69 

73 

72 

73 

72 

70 

69 

72 

68 

68 

70 

72 

70 

69 

72 

71 

70 

71 

OH 

70 

i9 

»ELL  CITY  5  NW 

MAX 

96 

97 

97 

95 

99 

98 

93 

88 

92 

97 

92 

98 

98 

97 

99 

100 

101 

100 

96 

90 

93 

89 

92 

92 

93 

93 

96 

100 

98 

95 

Jt 

95 

.5 

MIN 

65 

67 

66 

64 

64 

69 

70 

70 

70 

61 

60 

62 

67 

67 

67 

68 

72 

69 

69 

70 

6( 

65 

67 

67 

68 

67 

66 

67 

67 

69 

M 

Of 

»8 

'RATTVILLE 

MAX 

97 

96 

95 

99 

100 

96 

93 

96 

103 

92 

99 

101 

99 

102 

99 

101 

100 

96 

97 

98 

92 

95 

95 

95 

99 

10  1 

103 

96 

100 

il 

97 

•  5 

MIN 

71 

71 

71 

71 

73 

74 

71 

73 

73 

69 

62 

68 

73 

71 

71 

72 

73 

73 

70 

71 

72 

68 

68 

-2 

72 

68 

70 

72 

73 

71 

70 

70 

9 

>USHMATAHA 

MAX 

97 

98 

95 

98 

97 

9  6 

100 

96 

101 

104 

97 

101 

102 

103 

103 

100 

101 

100 

99 

100 

100 

94 

96 

97 

98 

98 

98 

100 

99 

102 

104 

99 

2 

MIN 

69 

69 

7* 

71 

71 

71 

74 

74 

75 

64 

60 

66 

71 

69 

73 

70 

73 

74 

72 

72 

68 

68 

70 

68 

67 

70 

71 

75 

71 

68 

09 

70 

2 

(EDSTONE  ARSENAL 

MAX 

100 

96 

90 

90 

94 

94 

96 

J5 

98 

96 

99 

98 

94 

95 

83 

MIN 

74 

69 

66 

68 

6  i 

66 

66 

66 

65 

68 

67 

69 

67 

64 

58 

tOBERTSDALE  7  E 

MAX 

96 

94 

94 

93 

94 

96 

96 

95 

94 

92 

98 

98 

98 

96 

97 

96 

96 

94 

95 

94 

93 

94 

91 

96 

95 

94 

98 

98 

101 

102 

101 

95 

g 

MIN 

70 

73 

74 

7* 

73 

75 

74 

72 

74 

74 

64 

69 

70 

72 

72 

72 

70 

70 

71 

71 

67 

70 

70 

71 

72 

71 

71 

70 

74 

73 

72 

7  '. 

5 

OCKFORD 

MAX 

96 

97 

96 

100 

98 

96 

90 

92 

92 

95 

97 

101 

101 

101 

100 

102 

101 

102 

101 

90 

91 

93 

94 

95 

97 

96 

100 

102 

96 

99 

90 

96 

8 

MIN 

63 

63 

61 

64 

66 

67 

66 

68 

69 

57 

64 

67 

64 

65 

65 

67 

66 

62 

64 

66 

67 

62 

69 

67 

64 

63 

65 

65 

64 

60 

54 

64 

3 

OCK  MILLS 

MAX 

96 

94 

94 

98 

98 

"6 

89 

92 

98 

94 

99 

99 

98 

99 

99 

103 

101 

96 

96 

96 

92 

94 

94 

93 

94 

98 

101 

100 

93 

99 

90 

<tn 

2 

MIN 

68 

71 

67 

64 

67 

71 

68 

68 

71 

60 

59 

62 

67 

65 

Of. 

67 

72 

68 

66 

67 

67 

64 

67 

6  .' 

6B 

64 

65 

66 

65 

65 

(  2 

Of 

3 

USSELLVILLE  2 

MAX 

97 

93 

95 

96 

97 

99 

93 

92 

I'J 

90 

91 

96 

97 

98 

101 

99 

102 

102 

97 

93 

91 

94 

94 

96 

96 

96 

97 

100 

100 

98 

96 

96 

3 

MIN 

66 

69 

64 

61 

71 

68 

70 

68 

71 

55 

59 

64 

66 

66 

68 

70 

70 

71 

71 

69 

66 

67 

65 

70 

68 

68 

68 

69 

68 

63 

60 

00 

7 

A  INT  BERNARD 

MAX 

99 

98 

98 

95 

103 

100 

94 

89 

100 

93 

92 

99 

95 

103 

101 

101 

105 

97 

92 

92 

94 

96 

98 

97 

98 

102 

101 

100 

94 

95 

V7 

1 

MIN 

66 

68 

67 

62 

65 

72 

68 

70 

71 

60 

60 

65 

67 

67 

67 

68 

69 

68 

69 

68 

64 

66 

67 

68 

68 

69 

68 

69 

68 

66 

60 

00 

8 

AND  MT   STATE   FARM  API 

MAX 

93 

92 

97 

98 

96 

90 

89 

93 

93 

90 

96 

93 

97 

98 

97 

100 

99 

97 

88 

90 

92 

94 

94 

96 

96 

96 

97 

100 

95 

95 

85 

94 

4 

MIN 

68 

68 

67 

65 

72 

74 

69 

71 

70 

59 

61 

66 

67 

69 

68 

69 

71 

70 

69 

70 

68 

69 

70 

72 

69 

67 

68 

70 

67 

62 

98 

67* 

8 

COTTSBORO 

MAX 

97 

95 

96 

101 

100 

85 

93 

98 

93 

96 

97 

89 

95 

101 

102 

105 

102 

101 

92 

89 

97 

99 

99 

98 

99 

100 

100 

100 

99 

LOO 

88 

97 

0 

MIN 

65 

66 

64 

62 

68 

69 

62 

68 

71 

57 

58 

63 

65 

65 

67 

67 

70 

67 

69 

68 

64 

67 

69 

68 

67 

67 

68 

69 

65 

62 

55 

65 

o 

ELM; 

MAX 

100 

97 

96 

102 

99 

101 

95 

102 

104 

93 

102 

105 

104 

105 

102 

103 

103 

100 

100 

99 

94 

98 

100 

100 

99 

102 

105 

105 

103 

L05 

96 

100 

1 

MIN 

72 

73 

79 

73 

74 

75 

73 

74 

75 

69 

64 

74 

77 

73 

74 

73 

75 

77 

71 

73 

71 

70 

72 

72 

73 

71 

74 

75 

73 

72 

72 

73. 

MXADEOA 

MAX 

98 

95 

96 

101 

99 

95 

89 

96 

99 

92 

98 

100 

99 

100 

100 

103 

101 

9  7 

92 

93 

93 

95 

96 

)5 

95 

98 

L02 

100 

96 

99 

87 

9( 

7 

MIN 

69 

70 

69 

66 

71 

71 

70 

72 

73 

62 

61 

66 

71 

68 

70 

71 

73 

70 

70 

70 

68 

67 

70 

69 

71 

67 

68 

71 

67 

66 

66 

68 

8 

(OMASVILLE 

MAX 

97 

97 

94 

92 

97 

97 

98 

94 

100 

101 

94 

100 

103 

103 

102 

101 

99 

100 

99 

98 

98 

92 

97 

95 

98 

97 

99 

99 

102  101 

L05 

98) 

4 

MIN 

77 

72 

71 

71 

73 

77 

74 

77 

77 

77 

77 

77 

74 

77 

79 

77 

77 

74 

77 

71 

72 

69 

70 

70 

80 

79 

79 

81 

79 

79 

79 

75  • 

ROl 

MAX 

96 

98 

93 

100 

103 

101 

95 

97 

105 

94 

100 

104 

102 

104 

97 

100 

103 

94 

100 

100 

97 

98 

97 

97 

96 

100 

.00 

106 

96  103 

96 

)  - 

1 

MIN 

71 

71 

73 

72 

73 

72 

73 

72 

72 

71 

70 

74 

71 

73 

71 

74 

74 

70 

70 

72 

69 

73 

73 

74 

72 

71 

72 

72 

71 

72 

71 

71 1 

9 

JSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

98 

97 

98 

99 

99 

101 

95 

102 

.00 

96 

102 

104 

103 

103 

103 

102 

102 

100 

96 

96 

93 

97 

96 

99 

99 

LOO 

LOl 

102 

99  100 

90 

1 

MIN 

67 

70 

72 

72 

73 

74 

73 

74 

74 

64 

62 

70 

71 

73 

73 

73 

75 

72 

73 

72 

68 

70 

70 

09 

72 

73 

71 

72 

71 

69 

66 

70 1 

9 

ISKE6EE  2 

MAX 

96 

96 

92 

100 

94 

99 

100 

101 

102 

100 

102 

103 

100 

97 

97 

91 

94 

94 

93 

94 

98 

LOO 

101 

94  101 

94 

97 1 

4 

MIN 

09 

70 

72 

71 

71 

72 

72 

68 

64 

70 

73 

72 

72 

72 

75 

73 

69 

71 

69 

68 

72 

72 

72 

69 

70 

94 

70 

72 

69 

71  • 

1 

HON  SPRINGS  6  w 

MiX 

MIN 

70 

72 

71 

70 

71 

7b 

71 

64 

65 

64 

69 

69 

68 

71 

73 

63 

66 

60 

62 

64 

63 

64 

72 

72 

71 

64 

69 

70 

64 

66 

63 

67  ■ 

5 

IIVERSITY 

MAX 

97 

97 

98 

100 

99 

100 

91 

101 

LOO 

97 

102 

103 

104 

100 

103 

102 

102 

98 

96 

96 

91 

96 

96 

99 

95  101  102 

99 

98 

99 

91 

98  ■ 

9 

MIN 

72 

73 

73 

73 

75 

7S 

75 

75 

75 

67 

66 

77 

76 

73 

73 

73 

76 

73 

73 

73 

69 

72 

73 

72 

74 

75 

74 

74 

71 

70 

OS 

72) 

8 

LLEY  HEAD 

"AX 

95 

94 

95 

102 

98 

96 

89 

93 

90 

93 

92 

89 

91 

96 

101 

105 

LOO 

98 

98 

93 

91 

95 

92 

96 

95 

96 

<J6 

98 

91 

92 

86 

94  • 

7 

MIN 

66 

69 

66 

68 

60 

59 

60 

65 

65 

51 

66 

09 

64 

57 

60 

60 

60 

70 

72 

65 

71 

71 

70 

71 

68 

72 

09 

72 

64 

63 

61 

65  • 

3 

TUMPKA 

MAX 

96 

93 

90 

95 

95 

94 

91 

92 

LOO 

92 

97 

99 

95 

97 

98 

97 

97 

95 

93 

95 

90 

90 

92 

92 

94 

97 

9  9 

100 

97 

02 

92 

95  • 

0 

1  

MIN 

71 

73 

74 

71 

75 

75 

73 

72 

74 

69 

59 

70 

75 

73 

72 

74 

76 

74 

70 

73 

72 

69 

72 

74 

75 

71 

73 

75 

72 

72 

68 

72  • 

1 

So*  R.to*oc«  Not**  Following  S tattoo  lnd*x 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 

AUGUST  1954 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

EVAP 
WIND 

.23 

.24 

.23 

FAIRHOPE 

EVAP 
WIND 

.25 
27 

.23 
28 

.25 
44 

.27 
44 

.27 
52 

.27 
61 

.24 
60 

.14 
13 

.31 
57 

.34 

55 

.13 
12 

.30 
24 

.24 

22 

.26 
19 

.20 
16 

.22 
20 

.24 
24 

.25 
22 

.22 

5 

.24 
39 

.16 

15 

.15 
10 

.08 
3 

.15 
13 

.23 
8 

.13 
7 

.19 
12 

.18 
4 

.33 
62 

.17 
23 

.41 
39 

7.05 
840 

MARTIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.08 
25 

.29 
20 

.27 
20 

.29 
20 

.28 
30 

.30 
40 

.10 
35 

.20 
15 

.21 
40 

.28 
70 

.28 
15 

.30 
15 

.36 
85 

.21 
15 

.25 
30 

.30 
20 

.26 
30 

.15 
30 

.17 
20 

.30 
30 

.24 

55 

.24 
27 

.22 
28 

.23 
28 

.25 
30 

.26 
27 

.34 
27 

.24 
38 

.31 
60 

.31 
50 

.34 
110 

7.86 
1085 

Tbe  four  digit  Identification  numbers  In  tbe  lnde: 
Plgun  and  letters  following  tbe  station  name,  a 
Observation  times  given  in  tbe  Station  Index  are 


nuaber  coluan  of  tbe  Stat 
:b  as  1233*,  indicate  dial 
q  local  standard  tine. 


REFERENCE  NOTES 
assigned  on  a  st 
and  direction  fr 


Tbcre  will  be  i 
office. 


Dolayed  data  and  corrections  will  bo  carried  only  In  tbe  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  tbe  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  issue  of  tbla  bulletin. 

Stations  appearing  la  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  tbe  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  laau 
Indicated,  dimensional  units  used  In  tbls  bulletin  are:     temperature  *F. ,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,   and  wind  movement 


Evaporation  Is  measured  In  tbe  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  fo 
Sleet  and  hall  were  Included   In  snowfall  averages  In  Table  1,   beginning  wltb  July  194B. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,   unless  otherwise  Indicated. 

Data  In  Table  3,  f  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  See 


ote  following  Table  6. 


Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  < 
equivalent  of  snow  on  the  ground 
for  successive  observations;  com 


atlon  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations 
la  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  li 
tly  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  I 


ground 
n  appare 


6:30  A.M.,  C.3.T.  WTB  EQUIV  In  Table 
ent  samples  are  necessarily  taken  from 
ncles  In  the  record. 


7  means  the  wall 


No  record  In  Tables  3,  6 
And  also  on  a  later  date 
Amount  Included  In  folio 
Data  tn  the  column  forme 
Gage  Is  equipped  with  a 
Adjusted  to  a  full  month. 
In  the  "Refer  to  Tables"  column  to 
Hourly  Precipitation  Data. 
Water  equivalent  of  snowfall  wholly 
One  or  more  days  of  record  missing; 
Amounts  from  recording  gage  (These 

Includes  total  for  previous  month. 


7  and  tbe  Station  Index.     No  record 

lng  measurement,  time  distribution  unkno' 
ly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  b 
lndshleld. 


he  Sta 


Index  tbe  le 


Tables  2  and 
changed 
Indicates 


5  la  Indicated 
o  No.  of  Days 
recorder  statl< 


r  more  effective  January  1,  1954. 
These  stations  are  processed  for  special  purpose 


partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall, 
e  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent   tbe  v 
unts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  tbe  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 


20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subacrlptlan  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable 
Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D,  C. 
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STATION  INDEX 


AUGUST  195* 


StAho 


County 


! 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


AB6EV1LLE 
ADO I  SON 

ADO  ISO  CENTRAL  TOMER 
ALBERTA 

ALBERTV1LLE  1  S 


ALEXANDER  C  !T 


i  NE 


ARLEY 

ash  land 
aShvi llE 
ATHENS 

ATMORE  STATE  FARM 
,    AUBURN  3  SW 

I    AUBURN   SCS  10 

AUTAuGAVILLE 

■AT  M1NETTE 
I  ML6REEN 
I  BELLE  MINA  2  N 

BERRY 
I  BEXAR  2  SE 
I  BILL INGSlEy 
I   BIRMINGHAM  MB  AIRPORT 

BISHOP 

BLUE  SPRINGS 
I  BOAI 

■RANTlEy 

BREWTON  3  SSE 
I  BRIDGEPORT   .  - 

I  ■RUNOIDGE 

I  CALERA 

\  CAMDEN  3  NNW 

CAMPBELL 
<    CAMP  HILL   2  NW 

II  CARBON  HILL 


I CITRONELLE 
I CLA ] BORNE 
I  CLANTOh 
I  CLAYTON 

I  COFFEE  SPRINGS  2  NW 

I  COLBERT  STEAM  PLANT 
iCOLLINSVlLLE 
I  COLUMBIA  l  w 
( CORDOVA 
CUBA 


Idecatur  substation 

iIDEMOPOLIS  LOCK  4 
lOEHOPOLIS  LOCK  6  DAM 

it 00 THAN  CAA  AIRPORT 


EVERGREEN  CAA  AP 
JJTAIRHOPE 

[FALCO  OPEN  POND  TOWER 
| FALKVILlE 


0006  HENRy 
0063  WINSTON 
0071  LAWRENCE 
01*0  WILCOX 
)  MARSHALL 

1 1  TALLAPOOSA 
I  PICKENS 
0252  COVINGTON 
02  72  CALMOUN 
0338  WINSTON 

0)69  Clay 

r  ST.  CLAIR 
0390 ' L IMES1  ONE 
0*02  ESCAMBIA 


0**0' AUTAUGA 
I  BALDWIN 
0*31  FRANKLIN 
06*5  LIMESTONE 


0748 
01  BO 
0623 
0631 
0656 

0966 
0937 
1069 

1084 

1099 

11TB 
1260 
1300 
1313 
1326 

1377  t 
1692  I 
1520  I 
1566  » 
1615  ' 

1663 
1690 
1696 

1723 
1607 

1619 
1669 
1663 
1960 

2079 

2119 
212* 
2161 
21*9 


216 

| 2207 [ MORGAN 
2216  MORGAN 
2221  MORGAN 
2260  SUMTER 
2265  MARENGO 


:3i? 

2377 
2577 

:fe32 

12727 


29T6 
!  302* 
3035 
3  0*3 
3105 


LAUDERDALE 
LOWNDES 
BALDWIN 
DE  KALB 
MONROE 


|  FALLS  cm 
PARLE r 

i fayette 
1flat  rock 
'.florence 

■Florence  at  lock 
fort  deposit  1  w 

FORT  morgan 


1AOS0EN 

jAOSDEN  GAS  PLANT 
lUIMESVILLE 
KAAOEM  CI  TV 

SEME v A 

jORGAS 
iREEN  Bat 
WEENS  BORC 
BRttNVlLLE 
1REENVILLE  2 


MA.F  SHORES  ;  S^E  SSS*  BALDWIN 

HJNTERSVIllE  3573  MARSHALL 

UNTERSvI-.lE  C!T*  *           3S">e  MARSHALL 

jUNTERSVtLLE  CAM  MARSHALL 

■BLCYVILLE  I 3620, WINSTON 


3131  ETOWAM 
315*  ETOWAH 
,3160  SUMTER 
32C0  CULLMAN 
3255  GENEVA 

3630  WALKER 
3*96  COVINGTON 
3511  HALE 
3519  BUTLER 
352*  BUTLER 


tUHlLTON 

1*RR  1  SBuRG  CAHABA  TOWEI 
HAtmCVILLE 

Icadland 
highland  home 

Bight  ower 

-OPGES 

uitsville  substation 
UNUvule  a  SSE 
YTOP 

MBjDUWI  LOCK  1 

wKKSON  shoals 

ACKSONVULE 
*  ORGAN  CAM 

■fWAVETTE 
AY  DAM 


36**  1 


&  ;  ON 


3616  CRENSHAW 

38*1  CLEBURNE 
3*99  FRANKLIN 
*0*0  MADISON 
,6066  MADISON 
16099  JACKSON 

1 6192  CLARKE 
6196  TALLADEGA 
*209  CALHOUN 
*306  ELMORE 
6502  CHAMBERS 

6603  CHILTON 
*619  JEFFERSON 
*627  CHEROKEE 


31  36 
36  13 
36  21 

32  14 
34  13 

32  39 

33  06 
31  19 

33  33 

34  04 

33  IB 

33  30 

34  48 

31  10 

32  34 

32  36 
32  26 
30  33 
36  26 
36  42 


FAVETTE 
MARION 
AUTAUGA 
JEFFERSON 
COLBERT 

BARBOUR 
MARSHALL 
CRENSHAW 
ESCAMBIA 

JACKSON 

PIKE 
SHELBY 
WILCOX 
CLARKE 
TALLAPOOSA 


MONROE 
CHILTON 
BARBOUR 
GENEVA 

COLBERT 
DE  KALB 
HOUSTON 
WALKER 
SUMTER 

TALLAPOOSA 
TALLAPOOSA 
PICKENS 
MORGAN 
MARENGO 


HOUSTON 

HOUSTON 

COFFEE 

TUSCALOOSA 

BARBOUR 


2742  I  GREENE 
2763  CONECUH 
2613  BALDWIN 
! 2632  COVINGTON 
29*0  MORGAN 


BLK  PONO  TWR  2668  WINSTON 
2667  MADISON 
2683  FAYETTE 
2965  JACKSON 
2971  LAUDERDALE 


33  40 

34  10 

32  40 

33  36 

1<J 

31  40 

34  13 
31  33 
31  06 
36  36 

31  63 
3)  06 

32  02 

31  33 

32  30 

33  36 
36  23 

32  57 
31  28 

33  17 

31  05 

31  32 

32  51 
31  bl 
31  11 

3*  *5 

36  13 

31  IB 

33  *6 

32  26 

32  50 

32  30 

33  00 
36  25 
32  21 

36  37 

36  33 

3*  lb 

32  31 

32  31 

.  31  16 

<  31  17 

I  31  25 

33  15 
.  31  53 

32  47 

>  31  25 

>  30  32 
•  31  06 

34  22 


67  20 
67  23 
86  13 

85  32 
BB  06 

66  30 
83  31 
B7  13 

63  50 

86  16 
B6  59 

87  29 

65  31 

83  29 
B6  39 
B7  47 

67  32 
86  33 

67  36 

66  07 
86  43 
66  43 


87  19 
67  39 

85  41 

87  32 

86  SB 
67  08 

88  15 
86  21 

88  14 
B7  31 

86  36 
83  27 
85  56 

B7  51 
85  52 
85  06 
67  11 
88  23 

85  45 

85  46 
BB  17 

87  04 
87  39 

86  36 
86  59 

86  58 
B7  51 

87  50 

85  26 

85  24 

86  04 


3*  01 

34  01 

32  49 
34  01 

31  02 

33  39 

i  31  11 

32  42 
31  50 
31  90 


88  01 

85  43 
B7  24 

86  00 
B6  00 
BB  09 


32  11 
I  31  21 
31  97 


66  17 

67  36 
86  36 
66  36 


34  43 

36  62 

36  69 

i  31  33 

'  33  32 

'  33  69 

l  32  37 

32  56 

I  32  38 

I  33  33 

I  36  11 


B7  99 
97  11 
86  35 
63  20 
66  19 

65  26 
B7  56 

66  35 
66  35 
86  07 

88  01 
86  12 
BS  65 
et>  1  ! 
63  24 


710 
290 
£30 


31 


.  I  AM  W .  NORDAN 
PALMER  GOOSEY 

.  FOREST  SERVICE 
SIDNEY  J.  HARDY,  SR 
JESSE  M.  CULR 

I  FILTER  PLANT 
BLANTON  JONES 

RAYMOND  SHREVE 

•  CIVIL  AERO.  ADM. 

i  MRS.  LESSIE  H1LLER 

I  HENRY  L.  MC  QUEEN 
i,  CROW 
TVA-62 
i  A I MORE  STATE  FARM 
I  MRS.   MARTHA    I .MOORC 

.  CONSERV,  SVC 
I.  NEIGHBORS 
GROVE R  W.  WOODWARD 
I  TVA-63 

•  ALA.  POLY.   INST . 

i  MISS  CLARA  R.  OLIVE 
i  MRS. BELLE  WHITEHEAD 
i  JOHN  R.  THOMAS 
>  U.S.  WEATHER  BUREAU 
,  TVA-62 

i  HERALD  J.  KNIGHT 
MILFORD  H.  DOOLEY 
R.  E.  HENDERSON 
I  MRS .  CLARA  T .  PEAVY 
1  MISS  M.LOUISE  JONES 

i  GEO.  L.  HICKS 

,  I EMMA  P.  HOLCOMBE 

'  ALA .  POLY .  INST. 

H.  GRIFFIN,  JR 
.  POLY.  INST. 

>  MARY  C.  RAY 
TVA-66 

D.  HOLLIFIELO 

•  CHAS.  C.  SMITH 

i  ALABAMA  POWER  CO 

).  JONES 
,  TOLL  I E  L.  HASKEW 
I  MARION  W. EASTERL 1NG 
i  CHARLES  L.  WESTON 
I  HENRY  F.  KELLEY 

I  TVA-662-A 

i  MRS.  S.  CUNNINGHAM 

H.  CANADA Y 
I  MRS.  C.  GRESHAM 
i  REUBEN  P.  HARRIS 

DR.  W.  8.  FULTON 


JAMES  M.  CREWS 

i  MRS.  FREDA  TRIMBLE 
TVA-63-B 

i  TVA-611 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

<  CIVIL  AERO.  ADM. 

<  CHARLIE  W.  CLEARMAN 
HERBERT  S.  WHAT LEY 

t,  BERRY 
.  HARRY  E.  MAUGANS 

1.  HOL  BROOK 

<  CIVIL  AERO.  ADM. 
1  HAROLD  F.  YATES 

.  FOREST  SERVICE 


.  FOREST  SERVICE 
,  TVA-376 
TERRELL  F.  CANNON 
TVA-367 
'  LAWRENCE  W.  ROHLING 

CORPS  OF  ENGINEERS 
1  ALICE  C.  LAMAR 
H.  CHANDLER 
JOHN  W.  PATE 
I  MRS.  NEL1A  MCKENZIE 

BOBBY  G.  WILLIAMS 
SO.  NATURAL  GAS  CO 
FRANK  J.  FIELDS 
|  MRS.  G.  MC  KEN21E 
REBECCA  CAMPBELL 

ALABAMA  POWER  CO 

JOHN  P.  RHODES 
HAMMER  COBBS 
I  CECILS  T.  LEWIS 
'  CLAUDE  CONN,  JP 

I  GULF  STATE  PARK 
'  EDWARD  Z.  LARRELL 

TVA-603 

TVA-70 

ELMER  L.  SHIPMAN 

REX  COOPER 

S.  FOREST  SERVICE 
i  MAX INE  E.  WATSON 
1  ALA.  POLY.  INST. 

LUKE  JORDAN 

.  THOMAS  J.  HART 
MC  L.  HAYNES 
TVA-69 

.  WEATHER  BUREAU 
■  TVA-76 

CORPS  OF  ENGINEERS 
'  ALABAMA  POWER  CO 
i  FLOY  E.  OWEN 

ALABAMA  POWER  CO 
1  CLARENCE  H.  F INCHER 

I  ALABAMA  POWER  CO 
<  MRS.  MARY  K.  LEE 
i  RUFUS  M.  SEWELL 


Refer 

to 


2  3  9 
3 

2  3  9 


2  3  3      7  C 


2  3  5 
2  3  5 


2  3  3      7  C 


2  3  5      7  C 


Staho 


LIVINGSTON 
LOC KMART 
LOCK  17 
MADISON 
MAGELLA 

MAGNOLIA 
MARION  1  N 
MARION  JUNCTION 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 

MAXWELL  FIELD 
MC  CALL A  2  NE 
MELVIN 

MERTZ  P0NDV1LLE  TOWER 
MIDWAY 

LLERS  FERRY 
MILSTEAO 
MITCHELL  OAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 

MONTE  SANO 
MONTEVALLO 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 
MONTGOMERY  WB  CITY 
MOULT  ON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 
NATCHEZ. 
NEW  BROCKTON 
IEWBURG 
NEW  MARKET 

NEWTON 
ONEONTA 
ORRVILLE 
OZARK 
A  INT  ROCK 

ALMERDALE  2  W 
ELL  CITY  5  NW 
ENNINGTON  LOCK  2 
ERRYVI LLE 
PETERMAN 

P1CKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANT  ERSVILLE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

PLEASANT  HILL 
PRATTVI LLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 

REFORM 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERTSOALE  7  E 
ROCKFORD 

ROCK  MILLS 
RUSSELLV1LLE 
RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT .STATE 


I RM 


SAvRE 

SCOTTSBORO 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

SEALE  6  W 

SELMA 

SHEFIELD  TVA  NRSY 
SHOEMAKER  SPRINGS 
S LOC 0M8  4  S 
| SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 

5UTTLE 
SHAM 

SYLACAUGA  2  W 
SYLVAN1 A 
TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

THOMASVILLE 

THORSSY  1  SW 

THURLOW  DAM 

TONEY 

T RAF FORD 
TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  6  DAM 
TUSKEGEE 

TUSKEGEE  2 
UNION  SPRINGS  6  W 
UN  I  Oh TOWN 
UNIVERSITY 
VALLEY  HEAD 

VANCE 
VERNON 
WADLEY 
WALLACE 
WALNUT  GROVE 

ATERLOO 
WEST  BLOC TON 
WETUMPKA 
WHATLEY 
WHEELER  DAM 

WHITFIELD  LOCK  3 
KIDOWS  CREEK  STM  PL 
WILSON  DAM 
WINFIELO  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 

YOUNGS  STORE 

NEW  STATIONS 

REDSTONE  ARSENAL 


Index  No. 

County 

i 

c5 

4 

1 

Longitude 

1 

4798 

6622 

SLMTtR 

13 

32  33 

88  11 

160 

COVINGTON 
TUSCALOOSA 

9 

I 

31  01 
33  29 

86  22 

290 
760 

4976 
6996 

MADISON 
JEFFERSON 

12 

3 

34  42 
33  30 

86  69 
86  91 

379 
63* 

MARENGO 

1 

32  06 

183 

•>]  Vf 

PERRY 
DALLAS 

2 
3 

32  38 
32  26 

87  16 

230 
20* 

111] 

DALLAS 
ELMORE 

3 

11 

32  26 
32  60 

67  19 

200 
960 

5202 

MONTGOMERY 

32  23 

66  21 

3233 
bib*, 

JEFFERSON 
CHOCTAW 

2 
i? 

33  21 
31  56 

66  39 
66  17 

330 
33* 

3382 
33)«7 

9*17 

■  IBB 

BULLOCK 

3 

32  33 
32  04 

32  06 

87  20 
69  92 

67  22 

600 
490 

7B 

3433 

9678 
9*83 

MACON 

MOBILE 
MOBILE 

11 

9 
9 

32  27 

30  41 
30  42 

69  9* 

66  19 
88  02 

206 

211 
71 

MADISON 

12 

34  45 

1630 

551  1 

SHELBY 

3 

33  06 

66  92 

462 

9950 
9999 
5623 

MONTGOMERY 
MONTGOMERY 
LAWRENCE 

1 
1 
12 

32  IS 
32  23 
34  29 

86  24 

86  18 

87  17 

196 
201 
630 

9749 

67  37 

336 

97B9 
50*2 

MONROE 

COFFEE 

*1 
3 

31  *3 
31  23 

67  16 
65  36 

162 
630 

9647 
9862 

FRANKLIN 

12 

34  29 

67  35 
66  26 

660 

5673 
6121 

DALE 

3 

31  20 

63  36 

220 

6161 

BLOUNT 
DALLAS 

2 
1 

33  57 
32  18 

86  29 

87  14 

837 
200 

6218 
6226 

DALE 
JACKSON 

3 
i? 

31  28 

34  40 

85  39 

86  20 

3B0 
610 

62*6 

JEFFERSON 

3 

33  44 

66  *1 

7  98 

6326 

ST.  CLAIR 

7 

33  38 

66  21 

930 

6333 
6362 
6370 

CHOCTAW 

PERRY 

MONROE 

13 
3 
1 

32  08 
32  37 
31  35 

BB  02 
87  16 

20 
490 
193 

6*14 

PICKENS 

13 

33  13 

8B  16 

163 

6*66 

6906 

WILCOX 
MONTGOMERY 

1 
6 

31  59 

32  0* 

86  04 

110 
306 

DALLAS 

1 

32  39 

66  36 

260 

6526 
6640 

DALLAS 

| 

32  09 

86  55 

100 

AUTAUGA 

MONTGOMERY 

CHOCTAW 

1 

x 

32  2B 

86  26 
B6  13 

261 

6803 
6937 

FRANKLIN 

PICKENS 
COVINGTON 

13 
12 

13 
6 

32  12 
34  27 

33  23 
31  22 

ee  09 

66  32 

260 
627 

230 
160 

6962 
6968 

'  03  0 

COVINGTON 

BALDWIN 

COOSA 

9 

30  33 
32  53 

86  31 
67  36 
66  13 

166 

630 

7023 

■m 

RANDOLPH 
FRANKL 1 N 

4 

33  09 

63  16 

745 

7131 
7137 

FRANKLIN 

12 

34  31 

87  66 
87  66 

|tfl 

7207 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  67 
8  5  58 

802 

7262 

riM 

JEFFERSON 

Jj.CKSON 

JACKSON 

2 
12 
12 

33  43 
3*  *1 

34  41 

86  58 
86  02 

304 
660 
660 

7329 
7366 

RUSSELL 
DALLAS 

1 

32  IS 
32  25 

83  13 
87  00 

350 
147 

7*19 

COLBERT 
L I ME  STONE 

12 
12 

3*  46 
34  31 

87  62 

509 
610 

7976 
r620 
7671 

GENEVA 
WILCOX 
DE  KALB 

b 
I 
12 

31  03 

32  CO 

34  26 

63  36 
87  01 
66  02 

270 
279 
990 

7963 

3 

32  32 

67  11 

149 

"MI 
799* 
■012 

JACKSON 
TALLADEGA 

12 
7 

34  33 

33  10 

86  13 
86  17 

665 
366 

8026 

DE  KALB 
TALLADEGA 

12 
7 

34  34 

33  27 

85  49 

86  06 

1400 
965 

B032 

TALLADEGA 

7 

33  18 

66  04 

1919 

6178 

■  |  CM 
1  1 1 1 

CLARKE 
CHILTON 

13 

1 

31  53 

32  34 

87  44 
86  44 

999 
200 

1259 

ELMORE 
MADISON 

11 
12 

32  32 
34  94 

S3  54 

66  44 

288 

790 

B263 

JEFFERSON 

2 

33  *9 

86  4* 

470 

6323 

PIKE 

1  0 

31  49 

85  59 

380 

8980 
B3B5 
6398 

TUSCALOOSA 
TUSCALOOSA 
MACON 

2 
2 
11 

33  14 
33  13 
32  26 

67  37 
87  35 
85  42 

170 
152 
4  59 

6*03 

M  ie 
■461 

MACON 

BULLOCK 
PERRY 

11 
6 
1 

32  26 
32  08 
32  27 

85  42 
65  50 
87  31 

440 
380 
273 

843* 
8*69 

TUSCALOOSA 
OE  KALB 

2 

33  12 

34  34 

87  33 
83  36 

225 
1091 

«*  - : 

TUSCALOOSA 

3 

33  10 

67  13 

*B3 

■517 
I S  05 

LAMAR 
RANDOLPH 

11 
11 

33  43 
33  08 

86  07 
83  34 

180 
640 

6637 
666* 

ESCAMBIA 
ETOWAH 

6 

2 

31  19 
34  0* 

87  13 
66  19 

135 
850 

■686 

LAUDERDALE 
BIBB 

12 

34  55 

86  04 

645 

BB39 

ELMORE 

3 

7 

33  07 
32  32 

67  07 
B6  12 

300 
205 

*B67 

8875 

CLARKE 
LAWRENCE 

13 
12 

31  39 
36  67 

S7  63 
67  21 

170 
580 

8925 

CHOCTAW 

13 

92  17 

86  01 

99 

9936 
6980 

JACKSON 
COLBERT 

12 
12 

36  53 
34  48 

89  43 
67  37 

612 
330 

■994 

9109 

ELMORE 

11 

32  34 

87  50 
85  5* 

333 

■930 

LAUDERDALE 

12 

34  37 

67  53 

7*0 

6B93 

MAO  1  SON 

12 

34  99 

86  36 

373 

Obaer 

vation 
time 


7P  PROF.  E .  J.  MURPhEV 
■AH.  C.  YOUNG 
7A  ICORPS  OF  ENGINEERS 
9A  I  HARRY  R.   TAYLOR,  JR 
6A  ALABAMA  POWER  CO 

MID  DR.  T .  H.  GAILLARO 
7A  ROBERT  J.  CURRY 
BA  MRS.  MARGARET  SMITH 
BP  ALA.  POLY.  IMST. 
6P  ALABAMA  POWER  CO 

I. S. ARMY  A|R  FORCES 
6A  JAMFS  ■.  ELLIOTT 
7A  JOHN  R.  LAND 
6A  (U.S.  FOREST  SERVICE 
MIO  1  MAT HEW  W.  HALL 

BOOKER  T .  RIDGEWAY 
]t.  c.  CARR 
ALABAMA  POWER  CO 
i  U.S.  WEATHER  BUREAU 
BA  ROBT .G. BETANCOURT , Jf 

TVA-330 
I.  P.  JETER 
i.S.  WEATHER  BUREAU 
I.S.  WEATHER  BUREAU 
TVA-3B1 


7A 


)  CIVIL  AERO.  ADM. 

t  S.  B.  HELTON 

)  ALTO  L.  HENDERSON 

I  TVA-644 

»  TVA-624 

I  BASCUM  N.  GROWN 

I  L.  E.  SELLERS 

V    EDWARD  B.  WARREN 

*  CITY  WATER  PLANT 
i  TVA-69 

I  CEORGE  T .  POSEY 

I  A.  F.  BOWMAN 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  C.  M.  PLUMMFR 

>  MRS.  MINT A  EDDINS 

A  MRS .  DORA  I .  CLAY 
A  MRS .DEL LA  L.  OAKLEY 
A  MRS.  ENA  C.  PAUL 
A  0.  H.  BARNES 
A  TVA-695 

D  MRS .  W.  R.  LANG 

P  CONTINENTAL  GIN  CO 

WW.  E.  ELS8ERRY 

A  MRS.  JAN1E  C.  BROWN  1 

»  TVA-493 

A  ELL  I E  DEE  AMBROSE 
A  JOHN  R.  BRADLEY 
D  ALABAMA  ELECTRIC  CO 
P  CARL  BOSECK 
A  KNOX  MC  EWEN 

A  JAMES  B.  BAILEY 
A  TVA-723 
A  CARL  C.  VAN  SITTERT 
A  FR.  ROGER  LOTT 
P  ALA.  POLY.  INST. 

A  DORA  R.  WEBSTER 
P  MRS.  KINZIE  6060 
6  TVA-76-A 

A  WILLIAM  G.  GALLUP S 
A  JOHN  O.  RHODES 

A  TVA-49 
A  TVA-6B2 

*  PATRICK  H.  SMITH 
A  MRS .  EVA  R.  RAY 
A  TVA-75 

A  J.  F.  SUTTLE,  JR. 

*  TVA-389 

A  ALABAMA  POWER  CO 

*  TVA-9B6 

»  C.  0.  WEAVER 

*  U.5.  FOREST  SERVICE  ' 
A  LEROY  GATES 

>  ALA.  POLY.  INST. 
»  ALABAMA  POWER  CO 
»  TVA-S06 

»  WILLIAM  P.  DOSS 

"  THOMAS  J.  D ILLARD 

3  CIVIL  AERO.  ADM. 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 

t  TUSKEGEE  INSTITUTE 

»  ]lEON  L.  BENNETT 
ROBERT  W.  ■c.- 
THOMAS  J.  LE  MASTER 
H.  MITCHELL 
I  MRS.  CARRIE  DALBY 

F.  VANCE 
i  COUNTY  AGENTS  OFFICE) 
ALABAMA  POWER  CO  1 
.  MRS.6UCIC  L . ANDREWS 
i  (MRS. FLORENCE  PARKER 

.IE  THREE T 
RUPERT  M.  BEARD EN 

R.  WH I  TAKER 
I  LEONARD  L.  COLEMAN 


T  V  A  - 


7A  CORPS  Of  ENGINEERS 
7A  TVA- 706- A 
>  CORPS  OF  ENGINEERS 
I.  COTNEY 
ALABAMA  POWER  CO 


TVA-621 


2  9  9 
2  9  5 
2  3  3 


CLOSED  7/5* 


REDSTONE  ARSENAL 
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_0_  \  q  Youngs  Store 
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w  Sheffield  TVA  Nrsy  I 
ilbert  Stein  Plant  £ 
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Bridgeport  2  W 


Shot-maker  Springs 
ion  Du  p  At^ 


'lorence  at  Lock 
Sheffield  TVA  Nrsy        X  ^U^"  D"  P  Athens  j 

t  Steam  Plln{  Q    O  J"" 0*»heeler  Dan    |0  Moate  Saoo  ( 

j  q  '  — ^(Muscle  Shoals'cAA  AP      Huntsville  Substaea  O 

Belle  Ulna  2  H  O  j-Q- 


 •  ?  Pleasant  Grove  Sch—t— 
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°  <  s.° .  ° 


Widows  Cr  Stm  PI  \ 

Plat  Rock  %/ 
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lie  4  SSE  Scottsboro  Substa 

1-Palnt  Rock-OO 
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"•/  BelBreon     GO-     Q    !  Houlton  ^  • 

O Bed  Bay      •  .  Nevbu're  „„    ',, ,  Guntersville  Daai        Y    '  Fort 

.'  J  J  Danville  ,  Q  /South  Hill  <» 

Addison  Central  To.erl  °    Falkvllle  Ce°t<'r,Cr°vv                              |  °| 

I            O  I           O                °  !        „         •  «■ 

 ;      j    Guntersvllle  Cy  Itr       '  /* 

q  ,  ~  I  1  .     Jieertvlll.  1    «      Sand  *'   st,'e  P 

""'mil.  I                                                 ""\  Albertvllle  I  s       Q  . 

Addison                                           s-\             O  OColll 
A  I  Saint    Bernard  f        \  D   |      > 

.«-•"         '7  o 


ALABAMA 


I 

-O-    LaF&yette,  Ga 


STATUTE  MILES 

20  30 


Bexar  2  SE 

illto 


Fulton.  Miss.      /Bexar  2 
/  * 

Salthvllle,  Miss,  i 

O  I  , 


Addl 


Aberdeen,  Mis 


Palls  City  Blk  Pond  Tvr 

j  O  O 

Arle^ 


j  "Infield  2  SW 
!  Q  .'Carbon  Hill 

L  o 


Cordova 

-o 


Salnt  Bernard 


/  v 


Farm  APJ  \  Rome  WB  AP,  Ga 


Garden^  City  .Walnut  Grove   >  

Oneonta      ^'"V-^Gadsden  Gas  PlaotJ_  _ 


I  h 


Lock  Ho.  17 


0  'Plckensvl  1  I. 

irooksvllle  Exp  Sta.,  Miss.  J  q 


'  /  Ashvllle  r  ,.,„„,.,, 


Traflord  [~~ 
Sayre  ~  7, 

O            o  rt/ 

Palaerdale  2  ■  '  1  V  

I  Pell  City  5  NW  \ 

(  -o-  j  v 

;eds   r 


Birmingham  WB  AP 


-o 

Tallapoosa  2  NNW ,  Ga. 


Magella  .W 
•JcCalla  2  HE^ 


^tds        Jackson  Shoals 

^       I      p+P  Talladega      |  '{f  '•  


Jl  . 


Carrollton .  Ga 


Kbcod  2  HE.  Uli 


s.  |  Allcevllle 


D  

Siiuqualak,  Mis 


1 


j Dancy 


Klrod     Tuscaloosa  CAA  AP 

Tuscaloosa  L  fc  D  Vance  / 

^-1  University       _D  "| 

y      \  J    -  O 

West  Bloctn 


/ 


~1      f'-s    Talladega  \ 


Caler 

\o  O 

Montevallo 


Talladega  Horn  Ut  TWR 
Childersburg  O— 

^  I 

Sylacauga  2  W  1 


Goodwater 


o 

Franklin,  Ga . 


Rock  Mills 
dley  ^ 


La  Grange,  Ga . 


;  j  ■  j           .    uooqwaicr  j  ^  ^ 

<  C        »ert,  PonLlle  T^r0'^"'11]            Thorsby  1  s»    ^Lay  Ale'xande^Clty  6  HE    j      La  Fayette  \ 

\                         f                             I  O-                                                                N.  II       Dadevllle  I  O  \ 

CX  J                              J   „    1                                                Clanton       ^  Dadevllle  Ho  2     /    "»P  Hill  2  NW  <>  West  Point  Ca 

VI  .  Eutaw  Lock  7                  I       Harrlsburt;  Cahaba  Twf                   -O-      Mitchell  Dam  ',                  mrt     -O  i  VI 

nesvllle  HC                                                     n              t                                                 tl  I  X 


W.R.P.C. ,  Cha 


Tenn.    —  5/54 


Hourly  precipitation  data  froe  recorder  stations  will  be  avallrble  In  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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ALABAMA    ■  SEPTEMBER  1954 


WEATHER  SUMMARY 


Heat  and  drought  featured  this  month's 
weather  and  there  was  little  relief 
from  either  of  them.     Temperature  and 
precipitation  averages  place  this 
month  as  the  warmest  September  since 
1933  and  the  driest  since  1919.  Tem- 
peratures averaged  78.7°   (3.2°  above 
normal)  and  extremes  ranged  from  106° 
at  Florence  on  the  4th  to  43°  at 
Valley  Head  and  Fayette  on  the  12th 
and  23rd,  respectively.  September 
was  the  fourth  consecutive  month  with 
above  normal  temperatures.  Precipi- 
tation averaged  1.12  inches  (2.23 
inches  below  normal)  and  station 
totals  ranged  from  10.74  inches  at 
Gulf  Shores  2  SSE  to  zero  at  Mitchell 
Dam,  Perryville,  and  Suttle.  Septem- 
ber was  the  ninth  consecutive  month 
with  below  normal  precipitation,  and 
the  average  for  the  nine-month  period 
was  only  59%  of  normal. 

This  month  opened  with  fair  weather, 
moderately  cool  in  the  north  and  mild 
in  the  south  portion,  but  a  stagnated 
high  pressure  system  and  dry  air  mass 
over  the  southeastern  United  States 
allowed  intense  surface  heating  and 
maximum  temperatures  soared  the  3rd 
through  the  10th.     Scattered  thunder- 
storm showers,  mostly  light,  occurred 
in  a  narrow  belt  from  Mobile  to  Mont- 
gomery and  northeastward  to  the  east- 
ern border  the  8th-9th.     One  of  these 
thunderstorms  developed  to  severe 
proportions  in  the  Theodore-Dawes 
area  of  Mobile  County  on  the  afternoon 
of  the  9th  with  crop  and  property 
damage  due  to  wind  and  hail  estimated 
to  be  $6,000.     A  dry  weather  cold  front 
moved  southeastward  through  the  State 
on  the  evening  of  the  10th  bringing 
moderately  cool  weather  to  the  north- 
ern division  and  lowering  temperatures 
to  near  normal  elsewhere  for  a  couple 
of  days.     Warm  weather  prevailed  the 
13th-17th,  and  the  18th-20th  was 
another  hot  period.     Showery  weather 
associated  with  a  low  pressure  system 
drifting  westward  through  the  Gulf 
of  Mexico  reached  the  southern  divi- 
sion on  the  15th  and  spread  through 
the  middle  division  on  the  16th,  but 
with  the  exception  of  heavy  rains  in 
the  vicinity  of  Mobile  precipitation 
was  light.     Cloudiness  lingered  through 
the  17th  and  light  showers  occurred 
in  scattered  localities.     Squall  line 
thunderstorms  moved  into  the  northern 
division  on  the  morning  of  the  21st 
to  give  light  to  locally  heavy  rains 
but  failed  to  extend  into  the  middle 


and  southern  divisions.  Temperatures 
dropped  noticeably  on  the  21st  and 
cool  weather  held  in  the  north  portion 
until  the  23rd,  but  temperatures  in 
the  south  dropped  only  to  normal  or 
slightly  lower.     Unseasonably  warm 
weather  was  re-established  under  clear 
skies  by  the  25th  to  begin  a  period 
of  fair  and  hot  weather  that  continu- 
ed to  the  end  of  the  month  with  the 
exception  of  scattered  thunderstorm 
showers  on  the  29th-30th. 

This  month's  dry  weather  occurring  as 
an  extension  of  the  severe  summer 
drought  further  reduced  the  already 
sorry  plight  of  a  large  portion  of 
the  State's  agricultural  interests. 
Corn,  grain  sorghum,  and  hay  fields 
ranged  from  fair  to  a  failure.  By 
late  September  most  pastures  were 
valuable  only  to  the  extent  of  their 
use  as  exercising  lots.     Cattle  were 
thin  but  feed  and  water  shortages 
forced  heavy  marketing.     Peanuts  and 
soybeans  gave  fair  to  low  yields  and 
the  prospective  pecan  crop  was  poor. 
The  cotton  crop  was  only  fair  and 
many  bolls  opened  prematurely.  Very 
little  was  accomplished  toward  seeding 
of  grain  and  cover  crops . 

WATER  SUPPLY 

(From  Water  Resources  Review,  Septem- 
ber 1954,   issued  by  U.   S.  Geological 
Survey . ) 

"Alabama.   -  The  drought  intensified 
over  most  of  the  State;  25  gaging 
stations  established  since  the  drought 
of  1931,  and  with  at  least  10  years 
of  record,  recorded  new  minimum  flows 
in  September.     The  current  drought  is 
believed  to  be  as  severe  as  the  one 
in  1931  but  not  so  bad  as  the  drought 
of  1904.     The  cities  of  Auburn,  Albert- 
ville,  Clanton,  Russellville,  Sylacauga, 
and  Tuskegee,   as  well  as  many  industries 
dependent  on  streamflow,  were  short 
of  water  and  some  were  using  emergency 
supplies.     Hauling  water  for  domestic 
and  stock  use  in  rural  areas  was  in- 
creasing.    Salt  water  had  moved  farther 
up  Mobile  River  than  previously  observ- 
ed.    The  deficit  in  water  supply  will 
probably  continue  through  October  and 
possibly  through  November.  Ground- 
water levels  remained  considerably 
below  average  and  a  record-low  level 
for  September  was  measured  in  the  key 
well  in  the  heavily  pumped  Selma  area." 
Jacob  T.  B.  Beard 
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BIRMINGHAM  WB  AP 
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MONTGOMERY  WB  CITY 
t  Airport  Data 


Wind  direction 


Wind  speed 

m.  p.  h. 


1  ill 

gal 


13 
12 
19f 


6.3  I 
8.8 
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Is 

21 


Relative   humidity  averages 
percent 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

• 

• 

CP 

i 
e 

9 

• 

ja 
o> 

• 

i 

■ 

> 

< 

X 

> 
< 

1884 

77.8 

97 

45 

0.65 

1885 

74.3 

95 

40 

5.35 

1886 

75.8 

95 

42 

1 .60 

1887 

74.4 

104 

39 

3.23 

1888 

71.7 

90 

35 

4  .68 

1889 

73.0 

100 

36 

4.07 

1890 

73.6 

97 

48 

6.19 

1891 

73.6 

95 

46 

1.91 

1892 

71.8 

97 

37 

3.13 

1893 

74.7 

100 

40 

4  .45 

1894 

75.4 

96 

45 

2.59 

1895 

78.5 

101 

34 

1.46 

1896 

75.7 

104 

35 

1 .68 

1897 

75.5 

102 

33 

0.60 

1898 

75.6 

100 

48 

3.60 

1899 

73.0 

104 

0.65 

1900 

78.2 

100 

46 

4.08 

1901 

72.9 

95 

39 

3.94 

1902 

73.9 

97 

34 

4.30 

1903 

73.6 

102 

35 

1.51 

!  1904 

77.1 

104 

40 

1.44 

1905 

76.3 

102 

46 

2.64 

I  1906 

78.3 

100 

58 

8.57 

1907 

75.0 

104 

42 

5.56 

1908 

74.5 

101 

33 

2.34 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

i 

M 

• 

CT- 
1 

a 

8 
■ 
* 

i 

3 

> 
< 

£ 

1909 

75.0 

101 

35 

2.78 

1910 

77  .4 

101 

45 

2.19 

1911 

80.4 

105 

52 

2.29 

1912 

77  .1 

103 

46 

4.56 

1913 

73.2 

103 

34 

6.90 

1914 

73.1 

100 

42 

4.46 

1915 

76.7 

102 

40 

4.43 

1916 

73.7 

100 

35 

2.13 

1917 

73.3 

98 

40 

6.36 

1918 

70.1 

97 

34 

4.27 

1919 

75.3 

100 

44 

0.75 

1920 

77.0 

99 

34 

3.29 

1921 

81.2 

102 

53 

2.82 

1922 

77.5 

102 

45 

1.50 

1923 

76.1 

96 

46 

1.23 

1924 

72.7 

99 

3.34 

1925 

83.3 

112 

59 

2.67 

1926 

79.2 

99 

54 

4.95 

1927 

77.6 

105 

36 

1  .34 

1928 

73.6 

98 

36 

2.77 

1929 

74.7 

98 

43 

5.92 

1930 

76.9 

101 

42 

6.00 

1931 

79.6 

106 

42 

1.15 

1932 

74.8 

100 

45 

4.50 

1933 

79.4 

102 

41 

2.36 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

1934 

1935 
1936 
1937 
1938 

75.0 
75.1 
78.4 
73.6 
75.2 

99 
99 

100 
97 

102 

48 
40 
46 
40 

39 

2.10 
2.22 
2.83 
3.96 
1.38 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

77.1 
73.5 
78.1 
73.3 
72.6 

101 
100 
101 
99 
98 

50 
36 
43 
35 
38 

3.85 
1 .46 
2.70 
4  04 
4.38 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

76.2 
78.1 
73.2 
76.7 
73.3 

103 
102 
98 
102 
101 

48 

50 
45 
37 
43 

4.71 
3.42 
6.06 
2.53 
4.39 

1949 

1950 
1951 
1952 
1953 

73.4 
73.0 
76.4 
72.7 
74.3 

97 
96 

108 
97 

103 

35 
40 
39 
42 

37 

3.31 
4.13 
5.77 
3.27 
4.84 

1954 

78.7 

106 

43 

1.12 

All 
Years 

75.5 

3.35 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 
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Temperature 
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'J 

|s 
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No.  oi  Day 
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,1 
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£§ 
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Date 
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Max. 
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| 

i 

1.00 
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•sl 

*"  J 

a  ^ 

s 

NORTHERN  DIVISION 

ALBERTVILLE  1  S 

90. 1M 

59.3 

74. 7M 

2.0 

48 

24 

!  B 

0 

0 

0 

.72 

2.45 

•  62 

22 

.0 

0 

2 

i 

0 

ANNISTON  CAA  AP 

92.5 

62.2 

77.4 

3.1 

101 

4  + 

48 

23 

0 

20 

0 

0 

0 

.54 

2.08 

.50 

21 

.0 

0 

1 

i 

0 

BELLE  MINA  2  N 

94.5 

61.9 

78.2 

105 

4  + 

49 

23 

0 

23 

o 

o 

o 

.75 

.75 

21 

.0 

0 

1 

i 

0 

BIRMINGHAM  WB  AP 

R 

91  .9 

64.9 

78.4 

3.6 

100 

4  + 

49 

22 

1 

71 

0 

0 

0 

1.24 

1.47 

1.03 

21 

•  0 

0 

2 

i 

1 

CORDOVA 

95.6 

3.7 

102 

22 

o 

27 

0 

0 

0 

1.90 

.69 

1.63 

2 1 

.  0 

o 

1 

DECATUR 

91.9 

64.9 

78.4 

4.3 

104 

6 

52 

22 

1 

21 

0 

0 

0 

.96 

- 

1.41 

.83 

21 

.0 

0 

1 

l 

0 

FAYETTE 

95.5 

57.0 

76.3 

103 

5+ 

43 

23 

26 

0 

0 

0 

.97 

- 

2.02 

.50 

21 

.0 

0 

3 

i 

0 

FLORENCE 

94.0 

63.6 

78.8 

106 

4 

54 

23+ 

0 

23 

o 

o 

o 

.0 

0 

GADSDEN  GAS  PLANT 

93.4 

61.2 

77.3 

2.3 

102 

3 

45 

23 

0 

22 

0 

0 

0 

.02 

.02 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

GUNTERSV I LLE 

91  .9M 

0 

0 

0 

I 

HALEVVILLE 

89.8 

16 

° 

0 

0 

1.91 

2 

1 

MADISON 

93.4 

62.7 

78.  1 

3.4 

103 

6+ 

48 

23 

22 

0 

0 

0 

1.34 

- 

1.67 

.78 

21 

.0 

0 

2 

2 

0 

MC  CALLA  2  NE 

94.1 

61.8 

78.0 

1 02 

if 

48 

22  + 

o 

24 

o 

o 

o 

.55 

.26 

22+ 

.  0 

o 

2 

0 

o 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

91.2 

65.7 

78.5 

4.5 

103 

4 

54 

22+ 

0 

19 

0 

0 

0 

1.54 

- 

1.31 

•  92 

21 

.0 

0 

3 

i 

0 

ONEONTA 

92.8 

59.9 

76.4 

4.0 

1  02 

8  + 

45 

23 

20 

g 

1.76 

1.21 

.74 

2  i 

.  0 

o 

o 

PELL  CITY  5  NW 

90.6 

60.3 

75.5 

100 

7 

51 

25 

17 

0 

0 

0 

1.02 

1.02 

22 

.0 

0 

1 

i 

1  I 

REDSTONE  ARSENAL 

91.4 

59.7 

75.6 

102 

5 

45 

22+ 

5 

18 

0 

0 

0 

.98 

.80 

21 

.0 

0 

2 

i 

0  I 

ROCK  MILLS 

60.1 

76.7 

100 

5+ 

47 

23 

0 

23 

o 

o 

o 

.23 

- 

2.46 

.09 

10 

.0 

0 

0 

o 

0  1 

RUSSELLVILLE  2 

91.7 

58.4 

75.1 

102 

5+ 

46 

23 

19 

0 

0 

0 

1.26 

1.18 

20 

.0 

0 

1 

l 

1  1 

SAINT  BERNARD 

93.4 

59.4 

76.4 

3.0 

105 

5 

47 

23 

24 

0 

0 

0 

1.08 

1,71 

.55 

21 

.  0 

o 

i 

o 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

91  .2 

62.3 

76.8 

101 

4 

45 

23 

2 

20 

0 

0 

0 

1.05 

.80 

21 

.0 

0 

2 

l 

o  1 

SCOTTSBORO 

94.2 

59.4 

76.8 

4.1 

105 

4+ 

46 

22 

2 

23 

0 

0 

0 

.76 

- 

2.08 

.66 

21 

.0 

0 

1 

l 

0  J 

TALLADEGA 

93.7 

62.2 

78.0 

2.9 

103 

4 

47 

23 

0 

22 

0 

0 

0 

.59 

- 

2.42 

.55 

21 

.0 

0 

1 

l 

0 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

94.5 

63.2 

78.9 

2.6 

104 

4 

50 

22 

0 

24 

0 

0 

0 

1.18 

1.65 

1.16 

21 

.0 

0 

1 

l 

1 

UNIVERSI TY 

R 

93.5 

23 

0 

0 

0 

2 

VALLEY  HEAD 

91.3 

59.5 

75.4 

3.1 

100 

6+ 

43 

12 

21 

0 

0 

0 

.36 

2.19 

.33 

9 

.0 

0 

1 

0 

0  1 

DIVISION 

77.2 

.96 

.0 

u i r.ni  f  niuKiriM 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

93  •  2M 

58. 8M 

76. OM 

100 

4 

47 

23 

0 

22 

0 

0 

0 

.88 

.72 

a 

.0 

0 

1 

1 

0  ] 

AUBURN  3  SW 

92.9 

64.1 

78.5 

2.4 

101 

7 

55 

22 

24 

0 

0 

0 

.75 

- 

2.35 

.32 

10 

.0 

0 

4 

0 

0  I 

CAMDEN  3  NNW 

93.6 

62.1 

77.9 

101 

4 

48 

23 

0 

1.71 

1.25 

8 

.0 

0 

2 

1 

l  1; 

CAMP  HILL  2  NW 

90.8 

61.3 

76.1 

99 

11 

51 

23 

19 

0 

0 

0 

.20 

.20 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

CENTREVILLE 

94.9 

61.4 

46 

26 

0 

0 

0 

.92 

2 

1 

CLANTON 

92.6 

59.2 

75.9 

.4 

101 

7 

46 

23 

22 

0 

0 

0 

.38 

- 

2.61 

.27 

9 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DAYTON 

94.5 

65.8 

80.2 

102 

5+ 

51 

23 

24 

0 

0 

0 

1.07 

.45 

30 

.0 

0 

4 

0 

0  1 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

94. 2M 

65. OM 

79. 6M 

102 

5  + 

53 

23 

.73 

.43 

9 

.0 

0 

2 

0 

0  1 

EUFAULA 

94.8 

67.0 

80.9 

4.6 

100 

5  + 

58 

3+ 

0 

27 

0 

0 

0 

1.07 

- 

t.38 

.71 

26 

•  o 

0 

2 

1 

0 

GREENSBORO 

96.5 

26 

0 

0 

0 

GREENVILLE 

95.5 

68.0 

81.8 

5.1 

103 

4  + 

60 

12+ 

0 

27 

0 

0 

0 

1.74 

- 

1.58 

.96 

30 

.0 

0 

4 

1 

0  J 

HIGHLAND  HOME 

92.5 

66.6 

79.6 

2.9 

100 

10 

55 

23 

0 

25 

0 

0 

0 

.18 

- 

2.99 

.18 

30 

.0 

0 

1 

0 

0  1 

LAFAYETTE 

92.1 

62.8 

77.5 

100 

19 

50 

22  + 

0 

.66 

.36 

8 

.0 

0 

2 

0 

0  1 

L I VI NGSTON 

95.3 

102 

26 

0 

0 

0 

0 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

94.7 

65.3 

80.0 

102 

5+ 

52 

23 

0 

26 

0 

0 

0 

.36 

.24 

8 

.0 

0 

i 

o 

0 

MARTIN  DAM 

92.1 

62. 5M 

77. 3M 

102 

5 

58 

24  + 

0 

22 

0 

° 

0 

.44 

- 

2.66 

■  18 

5 

.0 

0 

2 

0 

0  1 

MAXWELL  FIELD 

92.4 

1 0 

0 

2 

0 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

93.6 

67.3 

80.5 

3.4 

100 

4  + 

57 

23 

0 

76 

0 

0 

o 

.44 

- 

3.07 

rl5 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

MONTGOMERY  WB  CITY 

92.3 

69.1 

80.7 

3.1 

99 

6  + 

59 

23 

0 

g 

o 

o 

.92 

- 

2.09 

9 

.0 

0 

o 

0 

NATCHEZ 

96.3 

61  .6 

79.0 

103 

5  + 

48 

12 

0 

26 

0 

0 

0 

.49 

.39 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

PRATTV I LLE 

92.7 

65.4 

79.1 

3.3 

100 

6 

56 

12+ 

0 

24 

0 

° 

0 

.44 

2.76 

.17 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

PUSHMATAHA 

101 

0 

0 

o 

.  0 

o 

o 

ROCKFORD 

94.7 

59.6 

77.2 

101 

4  + 

50 

22  + 

26 

0 

0 

0 

.90 

.90 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

SELMA 

96.5 

66,5 

81.5 

4.3 

105 

6 

55 

23 

0 

27 

0 

0 

0 

.24 

- 

2.49 

.09 

16 

.0 

0 

0 

o 

0 

THOMASV I LLE 

95.1 

68.2 

81.7 

5.2 

102 

5  + 

57 

23 

27 

0 

0 

0 

.32 

- 

3.02 

.25 

17 

.0 

0 

1 

o 

0  1 

TROY 

95.5 

68.6 

82.1 

4.8 

104 

8 

60 

12 

0 

28 

0 

0 

0 

.43 

- 

3.B3 

.26 

16 

.0 

0 

2 

0 

0  I 

TUSKEGEE  2 

94.0 

66.0 

80.0 

1  02 

25 

0 

0 

0 

.13 

16+ 

2 

o 

UNION  SPRINGS  6  W 

59.5 

M 

51 

2  + 

0 

0 

0 

.14 

- 

2.61 

.10 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

WETUMPKA 

91.8 

67.1 

79.5 

2.0 

99 

10 

56 

12 

0 

22 

0 

0 

0 

.37 

- 

2.60 

.14 

16+ 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

79.4 

.60 

.0 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

94.7 

66.8 

80.8 

101 

7 

59 

23 

27 

0 

0 

0 

1.09 

.40 

30 

.0 

0 

3 

0 

ATMORE  STATE  FARM 

95.6 

64.4 

80.0 

101 

5+ 

58 

22 

0 

27 

0 

0 

0 

.87 

.40 

16 

.0 

0 

4 

0 

BAY  MINETTE 

93.4 

68.8 

81.1 

3.7 

102 

10 

60 

23 

0 

25 

0 

0 

0 

2.32 

4.18 

.0 

0 

8REWTON  3  SSE 

94.4 

63.3 

78.9 

1.9 

101 

10 

50 

12 

0 

27 

0 

0 

0 

2.50 

2.10 

1.75 

18 

.0 

0 

3 

1 

CHATOM 

96.3 

61.9 

79.1 

103 

4  + 

51 

12+ 

0 

28 

0 

0 

0 

.73 

.44 

16 

.0 

0 

2 

0 

CITRONELLE 

93.1 

69.2 

81.2 

3.3 

100 

8 

59 

23 

0 

26 

0 

0 

0 

2.71 

2.19 

1.43 

16 

.0 

0 

3 

2 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

93.1 

67.6 

80.4 

99 

9 

60 

12 

0 

26 

0 

0 

0 

1.84 

3.32 

.53 

9+ 

.0 

0 

5 

2 

EVERGREEN  CAA  AP 

93.8 

63.8 

78.8 

1.5 

101 

6 

55 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

.92 

3.00 

.64 

16 

.0 

0 

2 

1 

FA1RHOPE 

92.8 

69.6 

81.2 

3.0 

100 

10 

61 

12 

0 

25 

0 

0 

0 

6.37 

.18 

3.34 

16 

.0 

0 

4 

2  ■ 

FORT  MORGAN 

88.9 

74.3 

81.6 

96 

10 

62 

12 

0 

17 

0 

0 

0 

6.85 

5.35 

16 

.0 

0 

2 

7 

2  1 

FRISCO  CITY 

96.2 

67.7 

82.0 

105 

9 

60 

3+ 

25 

0 

0 

0 

.82 

2.81 

.57 

17 

.0 

0 

2 

1 

0 

GENEVA 

95.2 

66.0 

80.6 

102 

7 

57 

3 

27 

0 

0 

2.12 

2.16 

1.20 

18 

.0 

0 

4 

1 

1  J 

HEADLAND 

90.2 

68.9 

79.6 

96 

3  + 

60 

12 

0 

23 

0 

0 

I 

.62 

•  43 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

LOCKHART 

92.9 

68.3 

80.6 

99 

11 

60 

12 

26 

0 

0 

0 

2.62 

1.51 

18 

.0 

0 

5 

1 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

92.0 

70.3 

81.2 

3.5 

98 

4  + 

62 

23 

0 

25 

0 

0 

0 

4.29 

1.49 

2.88 

16 

.0 

0 

* 

2 

1  ^ 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
SEPTEMBER  195* 


Slttion 

5-1 

s  J3 

IJ 

5> 
I 

•  S 

<£ 

is 

< 

MOBILE 

91.3 

71.8 

81.6 

OZARK 

94.  9 

66.8 

80.9 

ROBERTSDALE  7  E 

93.4 

68.0 

80.7 

0  I V I S I  ON 

80.6 

STATE 

78.7 

Temperature 


No.  oi  D«yi 


23  0 
28  0 
73  0 


Precipitation 


3.43 
•  87 
4.35 

2.52 

1.12 


s! 


1.51 
3.30 
2.18 


2.08 
.30 
1  .83 


Snow  Slut.  Hall 


4-3 
<5  P 

jtS 
i  S 


No.  ol  D.ys 


8? 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Tabls  3 


Day  of  month 


ABBEVlLLt 

ADOISON  CtNTRAL  TOWER 
ALBERT* 

■".lBERTV  I LLE  1  S 
•UExANOER  CITY  6  NE 

AL ICEV 1LLE 
ANDALUSIA 
ANNISTON  CAA  AP 
ARLEY 
ASMVILLE 

ATHENS 

ATMOR6  STATE  FARM 
AUBURN  3  SH 
AUTAUGAVILLE 
BAY  MlNETTE 

BELGREEN 
BELLE  M[NA  2  N 
BlLLlNGSLEY 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 
B I  SHOP 

BLUE  SPRINGS 
BOA  2 

BRANTLEY 
RREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  W 

BRUNDIDGE 
CALERA 

CAMDEN   3  NNW 
CAMP  H ILL    2  NW 
CARBON  HILL 

CENTER  GROVE 
CENTREVILLE 
CHATOM 

CMl LDERSRURG 
CITRONELLE 

CLAIBORNE 

CLANTON 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 
COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLINSVILLE 
COLUMBIA 
CORDOVA 
CUBA 

DADEVI LLE 

DANCY 
DAN V I LLE 
DAYTON 
DECATUR 
DECATUR  4 

DECATUR  SUBSTATION 
DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
ELBA 
EL  ROD 

£UF AULA 
EUTAW  LOCK  7 
EVERGREEN  CAA  AP 
FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKVILLE 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  ROCK 

FLORENCE 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT  1  W 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 

FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 

GENEVA 
GORGAS 
bREEN  BAY 
GREENSBORO 
GREENVILLE 


SSE 


GULF  SHORES 
GUNTERSVILLE 
GUNTERSVILLE  CITY  W  WKS 
GUNTERSVILLE  DAM 
HALEYV1LLE 

HAMILTON 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 
HAYNEV ILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 

M I GHTOWER 

HODGES 

HUNTSV1LLE  SUBSTA 
HYTOP 

JACKSON  LOCK  1 

JACKSON  SHOALS 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
LAY  OAM 
LEEDS 

LEESBURG 
LIVINGSTON 
LOCKHART 
LOCK  17 
MADISON 

MAGELLA 
M/IRION   1  N 
MARION  JUNCTION 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 

MAXWELL  FIELD 
MC  CALL A  2  NE 
MELV1N 

MERT2  PONDV I LLE  TOWER 
MILLERS  FERRY 

MILSTEAD 

MITCHELL  OAM  , 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 
MONTE  SANO 


1.71 
.20 
3.75 


1.59 
1.90 
.14 


13     14  15 


1.25 
.40  .25 


.07 
.  15 


.20      .02  .61 
.27  .04 


.13  T 
.33  .06 


1.43  .46 
.11  .63 


.12 
.16 


1.18  2.06 


2.20 
1.02 


22     23     24     25     26     27  28 


Table  3  -Continued 
Station 


MONTEV»LLO 
MONTGOMERY  wB  AP 
MONTGOMERY  MB  CITV 
MOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

NATCHEZ 
NgU BURG 
NEW  MARKET 
NEWTON 
ONE ON T A 

OMVlLLE 
OZARK 

PAINT  ROCK 
PALMERDALE  2  M 
PELL  CITY  4  NW 

PENNINGTON  LOCK  2 
PfiRRVV ILLE 
PICKENSVILLE 
P.NE  HILL 
PINE  LEVEL 

PLANTERSV ILLE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PRATTV I LLt 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 

REO  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 
RIVER  FALLS 
ROBERTSOALE  7  E 

■OCKFORD 
ROCK  MILLS 
RUSSELL V  I LLE 
RUSSELL V ILLE  2 
SAINT  BERNARD 

SANO  MT  STATE  FARM  API 
SAVRE 

5C0TTS8ORO 
SC0TTS90R0  SUBSTA 
SCALE  6  w 

SELMA 

SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB  *  S 
SNOW  HILL 

SOUTH  HILL 

SUTTLE 

SWAIM 

SVLACAUGA  2  W 
HtVANIA 

'ALL AOEGA 

'ALLAOFGA  HORN  MTN  TWR 

UDMASVlLLE 

HURLOW  DAM 

ONEY 

RAFFORD 
ROY 

USCALOOSA  CAA  AP 
USCALOO^A  LOCK  A NO  DAM 
SKEGEE  2 

ION  SPRINGS  6  W 
I  ON  TOWN 

IVERSITY  R 
ALLEY  head 
ANCE 

AOLE* 
ALL ACE 
ALNUT  GROVE 

TERLOO 

ST  BLOC TON 

TUMP K A 

ATLEv 

EELER  Dam 

ITFIELO  LOCK  3 

DONS  CREEK    STM  PLANT 


LSON  dam 
INFIELD  2  SW 

FES  HYDRO  PLANT 
UNGS  STORE 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


RECORD  HISSING 


JJL 


13     14  IS 


16     17  18 


.09     .39  .01 


.30     .0?  .Bl 


22  I  23  I  24 


*8     .16  .01 


.16  .03 
.09     .08  .04 


.03 
1.16 


2.00 
1.0? 


.09     .07  .03 


1.66 
1.23 


25     26  27 


28     29  30 


S«*  R*f«r«iic»  Nol«a  following  SUtioo  Ind«« 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
SEPTEMBER  195* 


Station 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBERTVILLE   1  S 

63 

92 

93 

97 

101 

'.00 

99 

91 

96 

94 

82 

86 

90 

93 

91 

85 

86 

96 

93 

96 

74 

76 

83 

85 

88 

89 

92 

94 

89 

90.1 

M  IN 

62 

61 

6? 

60 

53 

55 

66 

63 

50 

* 

54 

5 

56 

67 

69 

59.3 

ALEXANDER  CITY   6  NE 

86 

92 

95 

100 

98 

99 

96 

96 

97 

97 

86 

88 

9  0 

90 

85 

96 

98 

98 

91 

8  8 

90 

86 

90 

92 

96 

96 

94 

95 

93,2 

M  IN 

6  3 

6  2 

59 

65 

58.8 

ANDALUS I  A 

MAX 

97 

91 

94 

96 

100 

99 

101 

99 

100 

98 

99 

95 

94 

98 

95 

BC 

77 

68 

9  8 

97 

93 

95 

90 

94 

93 

94 

96 

98 

95 

93 

94  .7 

MIN 

71 

6  8 

7 1 

60 

69 

70 

69 

* 

67 

69 

66>8 

ANNISTON   CAA  AP 

MAX 

89 

92 

97 

LOI 

100 

101 

9  8 

96 

99 

99 

86 

88 

90 

92 

91 

86 

85 

95 

99 

98 

79 

82 

89 

88 

90 

92 

97 

95 

92 

89 

92.5 

MIN 

63 

7  2 

7  i 

67 

69 

62.2 

ATMORE   STATE  FARM 

97 

95 

98 

100 

101 

101 

100 

101 

99 

:oc 

97 

93 

97 

97 

93 

i.l 

86 

96 

97 

95 

96 

91 

94 

91 

95 

96 

97 

96 

89 

96 

95  6 

MIN 

61 

60 

5 

67 

66 

66 

70 

69 

*8  .4 

AUBURN  3  SW 

MAX 

90 

89 

92 

9  6 

100 

100 

101 

97 

100 

100 

98 

92 

90 

92 

92 

85 

75 

92 

94 

98 

96 

88 

86 

90 

87 

91 

93 

9  8 

96 

92 

92.9 

MIN 

61 

65 

62 

61 

65 

69 

64.1 

BAY  MINETTE 

MAX 

92 

95 

98 

99 

99 

100 

96 

98 

101 

10? 

93 

93 

98 

95 

83 

78 

87 

95 

95 

95 

93 

86 

91 

90 

94 

95 

96 

92 

85 

90 

93.4 

MIN 

72 

60 

65 

66 

68 

68 

68 

71 

68.8 

BELLE  MINA   2  N 

MAX 

86 

95 

102 

L05 

105 

103 

102 

100 

100 

101 

90 

87 

94 

98 

94 

90 

100 

100 

95 

62 

79 

84 

89 

92 

94 

96 

97 

92 

92 

94.5 

MIN 

60 

58 

62 

56 

5 

64 

69 

'•1  .9 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

87 

93 

98 

I  '10 

99 

100 

98 

91 

96 

97 

84 

88 

92 

93 

93 

87 

85 

96 

99 

97 

81 

79 

87 

86 

9  0 

91 

93 

93 

90 

90 

91  .9 

MIN 

67 

7  i 

71 

71 

67 

68 

5  8 

53 

6  8 

67 

70 

72 

64  .9 

BREWTON   3  SSE 

MAX 

9*. 

95 

97 

3  9 

99 

100 

97 

99 

100 

101 

95 

94 

9  6 

95 

87 

76 

90 

96 

97 

97 

94 

87 

92 

90 

93 

95 

95 

9  8 

90 

95 

94.4 

MIN 

65 

66 

65 

66 

50 

67 

67 

59 

67 

65 

6 

68 

66 

63.3 

CAMDEN   3  NNW 

MAX 

92 

94 

97 

101 

99 

100 

100 

97 

98 

1  00 

89 

90 

97 

94 

90 

80 

80 

•  95 

97 

95 

90 

8  8 

92 

91 

93 

95 

96 

95 

92 

95' 

93.6 

MIN 

53 

53 

55 

5  B 

65 

65 

71 

68 

66 

69 

68 

51 

85 

60 

6  1 

56 

* 

66 

66 

62.1 

CAMP   HILL   2  NW 

MAX 

92 

87 

90 

95 

98 

91 

98 

96 

95 

96 

99 

88 

87 

90 

90 

85 

78 

32 

95 

97 

95 

86 

83 

87 

85 

89 

91 

94 

93 

91 

90.6 

MIN 

6 5 

60 

65 

67 

65 

62 

6  3 

64 

52 

56 

61 

62 

° 

71 

3 

56 

58 

65 

69 

61.3 

CENTREV I LLE 

MAX 

92 

93 

96 

100 

104 

103 

103 

101 

92 

1  00 

100 

90 

91 

96 

95 

94 

84 

85 

98 

101 

98 

80 

86 

92 

92 

95 

96 

99 

96 

95 

94  .9 

MIN 

53 

51 

56 

58 

63 

66 

65 

70 

66 

66 

65 

50 

58 

63 

62 

70 

59 

59 

66 

61.4 

CHATOM 

MAX 

96 

97 

101 

103 

102 

101 

100 

100 

101 

103 

94 

94 

:  01 

98 

90 

81 

83 

97 

98 

95 

93 

91 

94 

95 

9  3 

98 

100 

96 

95 

96 

96 .3 

MIN 

53 

5  3 

54 

57 

65 

65 

68 

66 

65 

66 

66 

51 

51 

65 

60 

66 

61.9 

C I TRONELLE 

MAX 

92 

95 

97 

99 

99 

98 

99 

100 

97 

99 

90 

90 

97 

95 

86 

74 

87 

94 

96 

95 

92 

65 

90 

90 

92 

93 

96 

91 

90 

95 

93.1 

MIN 

7 1 

71 

71 

89.2 

CLANTON 

MAX 

90 

69 

93 

97 

99 

99 

101 

98 

95 

97 

98 

89 

89 

93 

91 

9C 

80 

34 

98 

99 

97 

62 

84 

90 

86 

91 

93 

97 

95 

91 

92  .6 

MIN 

56 

49 

5  i 

55 

59 

65 

6  3 

63 

6  3 

66 

51 

59 

65 

59.2 

CORDOVA 

MAX 

88 

93 

98 

102 

100 

100 

101 

100 

98 

97 

93 

91 

98 

98 

97 

97 

97 

99 

101 

100 

97 

89 

85 

90 

91 

92 

94 

96 

97 

90 

95  .6 

MIN 

63 

64 

64 

62 

63 

63 

67 

67 

63 

45 

46 

62 

5 

67 

65 

57 

65 

68 

60.6 

DAYTON 

MAX 

98 

92 

96 

38 

102 

102 

102 

100 

99 

98 

100 

92 

B9 

98 

95 

94 

89 

80 

96 

100 

97 

87 

85 

82 

92 

95 

97 

98 

92 

90 

94  .5 

MIN 

60 

62 

70 

74 

71 

70 

66 

6 

72 

71 

63.8 

DECATUR 

MAX 

86 

91 

96 

102 

101 

104 

101 

91 

93 

95 

86 

68 

92 

95 

95 

88 

68 

97 

96 

95 

84 

75 

82 

89 

91 

90 

91 

9  3 

90 

91 

91  .9 

MIN 

9 

69 

65 

60 

59 

62 

64 

72 

64  .9 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

91 

96 

9B 

102 

102 

100 

100 

98 

98 

99 

87 

9  0 

97 

95 

93 

84 

83 

99 

100 

97 

85 

84 

90 

93 

93 

97 

97 

90 

94  .2 

MIN 

59 

72 

?  a 

72 

70 

65  .0 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

92 

92 

95 

97 

98 

98 

97 

98 

99 

96 

96 

93 

94 

91 

78 

83 

89 

93 

95 

94 

94 

89 

90 

90 

94 

93 

95 

94 

94 

93 

93.1 

MIN 

61 

63 

62 

62 

69 

70 

61  .6 

EUFAULA 

MAX 

93 

93 

97 

99 

100 

100 

98 

100 

100 

38 

99 

95 

96 

96 

87 

79 

86 

97 

99 

96 

97 

91 

93 

90 

95 

92 

95 

94 

95 

94 

94.6 

MIN 

60 

72 

61 

68 

70 

67.0 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 

91 

94 

96 

99 

100 

101 

97 

100 

98 

1  0  0 

93 

93 

97 

94 

82 

75 

84 

95 

96 

94 

93 

89 

93 

92 

95 

95 

97 

95 

92 

95 

93.8 

MIN 

57 

58 

55' 

57 

67 

67 

68 

67 

66 

69 

6 1 

56 

57 

64 

68 

71 

7  i 

70 

6 1 

56 

58 

62 

62 

66 

6  3  . 8 

FA  I RHOPE 

MAX 

94 

95 

97 

99 

97 

96 

3 5 

97 

97 

100 

94 

91 

97 

95 

85 

75 

92 

92 

94 

94 

93 

86 

92 

91 

89 

89 

92 

90 

91 

94 

92.8 

MIN 

70 

73 

73 

69.6 

FAYETTE 

MAX 

91 

91 

98 

100 

103 

103 

103 

99 

96 

99 

101 

90 

96 

98 

99 

99 

98 

86 

95 

100 

100 

78 

82 

86 

93 

95 

96 

98 

97 

94 

95.5 

MIN 

47 

48 

51 

52 

60 

63 

6 1 

67 

43 

5  2 

60 

62 

57.0 

FLORENCE 

MAX 

89 

95 

96 

106 

104 

96 

98 

98 

98 

95 

89 

90 

100 

98 

98 

Hfl 

87 

94 

97 

100 

90 

66 

87 

92 

90 

91 

94 

95 

86 

92 

94.0 

MIN 

70 

-3.6 

FORT  MORGAN 

MAX 

89 

90 

91 

92 

92 

90 

90 

91 

92 

96 

90 

90 

90 

93 

83 

84 

86 

88 

89 

90 

90 

63 

85 

85 

84 

88 

90 

66 

89 

90 

88.9 

MIN 

64 

75 

71 

79 

74.3 

FRISCO  CITY 

MAX 

99 

94 

98 

99 

101 

102 

104 

103 

105 

103 

103 

98 

95 

101 

96 

87 

75 

82 

98 

99 

97 

94 

86 

96 

92 

94 

99 

100 

96 

89 

96.2 

MIN 

67 

67 

69 

70 

70 

67.7 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

92 

98 

102 

101 

101 

99 

91 

100 

99 

93 

87 

93 

94 

94 

87 

39 

87 

97 

99 

100 

84 

81 

85 

88 

90 

94 

95 

96 

91 

94 

93  .4 

MIN 

1 

62 

63 

61 

64 

63 

62 

71 

71 

50 

68 

61.2 

GENEVA 

MAX 

101 

95 

95 

9  6 

99 

101 

102 

99 

101 

101 

101 

101 

98 

99 

93 

77 

83 

93 

95 

97 

97 

91 

89 

92 

91 

94 

91 

93 

96 

93 

95.2 

MIN 

59 

68 

68 

68 

66.0 

GREENSBORO 

MAX 

94 

99 

101 

104 

104 

103 

L02 

99 

101 

102 

91 

93 

99 

98 

96 

83 

82 

95 

101 

101 

89 

87 

93 

96 

96 

96 

101 

99 

93 

96 

96.5 

MIN 

60 

63 

70 

70 

72 

72 

70 

67 

71 

66 .5 

GREENVILLE 

MAX 

95 

96 

99 

103 

102 

102 

101 

101 

103 

103 

95 

95 

99 

97 

88 

75 

81 

96 

98 

96 

92 

90 

94 

94 

93 

97 

99 

96 

93 

91 

95.5 

MIN 

63 

70 

60 

8 

68 

70 

° 

72 

71 

6 

60 

65 

67 

65 

70 

•6.0 

GUNTERSVULE 

MAX 

67 

92 

98 

102 

100 

101 

100 

93 

96 

94 

90 

87 

91 

94 

92 

87 

82 

78 

84 

68 

91 

93 

95 

90 

93 

91 .9 

MIN 

57 

61 

61 

59 

66 

65 

69 

60.3 

HALEYVILLE 

MAX 

83 

85 

91 

99 

101 

101 

99 

96 

92 

94 

93 

80 

85 

92 

94 

94 

88 

86 

95 

95 

95 

78 

73 

79 

85 

87 

89 

89 

91 

85 

89.8 

MIN 

56 

59 

* 

68 

67 

68 

69 

70 

64 

50 

60 

69 

64.4 

HEADLAND 

MAX 

90 

93 

96 

94 

92 

91 

94 

96 

96 

94 

94 

92 

94 

90 

79 

78 

85 

90 

92 

92 

92 

85 

86 

85 

90 

85 

92 

90 

90 

90 

90.2 

MIN 

69 

70 

73 

68 

68.9 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

90 

92 

94 

99 

98 

99 

96 

97 

98 

100 

92 

90 

95 

92 

86 

76 

79 

94 

96 

91 

85 

91 

89 

90 

92 

95 

95 

92 

94 

92.5 

MIN 

63 

65 

66 

67 

70 

72 

69 

70 

71 

68 

68 

59 

67 

67 

67 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

60 

55 

62 

62 

66 

65 

65 

68 

69 

66.6 

LAFAYETTE 

MAX 

88 

90 

94 

9e 

98 

99 

97 

97 

98 

97 

90 

87 

90 

90 

84 

79 

83 

95 

100 

98 

89 

85 

89 

87 

89 

92 

95 

96 

93 

95 

92.1 

MIN 

59 

56 

58 

62 

65 

68 

66 

68 

64 

69 

64 

55 

69 

60 

63 

67 

68 

68 

70 

70 

50 

50 

53 

53 

65 

62 

63 

63 

68 

62.8 

LIVINGSTON 

MAX 

90 

95 

99 

101 

101 

101 

101 

98 

100 

100 

88 

90 

99 

94 

94 

65 

82 

99 

102 

99 

94 

65 

90 

93 

93 

97 

100 

98 

93 

96 

95.3 

MIN 

76 

54 

53 

61 

67 

72 

70 

71 

62 

68 

63 

54 

55 

71 

64 

70 

71 

70 

71 

72 

74 

51 

48 

60 

54 

53 

58 

63 

71 

70 

53.9 

LOCKHART 

MAX 

97 

92 

93 

95 

98 

96 

98 

95 

97 

98 

99 

95 

93 

96 

92 

77 

79 

90 

93 

95 

94 

93 

88 

91 

ee 

91 

92 

95 

96 

90 

92.  « 

MIN 

63 

64 

63 

61 

71 

70 

73 

71 

72 

69 

72 

60 

67 

69 

72 

71 

72 

71 

70 

72 

71 

68 

62 

67 

65 

70 

69 

66 

69 

70 

68.3 

See   refereact  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S  Continued 


ALABAMA 
SEPTEMBER  195* 


Station 


MAD  I  SON 

MARION   JUNCTION   2  NE 
MARTIN  OAM 
MAXWELL  FIELD 
DC  CALLA  2  NE 
40BILE    HB  AIRPORT 
•MILE 

(ONTGOMERY  Wfl  AP 

tONTGOMERY  KB  CITY 

IUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

IATCHEZ 

IMEONTA 

iZARk 

ELL  CITY  5  NH 
RATTV I  LLE 
USHMATAMA 
EDSTONE  ARSENAL 

JBERTSDALE  7  E 

XTKFORD 

«  MILLS 

JSSELLVILLE  2 
INT  BERNARD 

INO   MT    STATE   FARM  API 


LLADEGA 
OMASV I LLE 
OY 

iCALOOSA  CAA  AP 
iKEGEE  2 
ION  SPRINGS  6  a 
VERS  I TY 
LEY  HEAD 
TUMPK  A 


Day  Ol  Month 

■ 

2 

g 

7 

g 

g 

10 

u 

12 

13 

j4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1 

10 

31 

< 

MAX 
MIN 

6* 

55 

87 

53 

92 
59 

97 
63 

102 
67 

103 
69 

103 
70 

102 
68 

95 
61 

98 

64 

97 
57 

84 

56 

98 
64 

95 
64 

98 
66 

97 

69 

89 
69 

90 
68 

100 
68 

99 

72 

98 

65 

75 
50 

78 
48 

65 

57 

90 

58 

96 

62 

94 

58 

It 
64 

97 
69 

92 
69 

93.4 
62.7 

MAX 
MIN 

92 
60 

95 

!,8 

97 
59 

101 

62 

102 
68 

101 
73 

102 
70 

96 

70 

99 
69 

100 
69 

89 

67 

91 
57 

97 
64 

95 
68 

92 
66 

81 

72 

81 

71 

99 
68 

102 
71 

99 

71 

91 

71 

66 

54 

91 

32 

92 

66 

94 
57 

95 
59 

96 
60 

97 
67 

95 
71 

94 
70 

94.7 
65.3 

MAX 
MIN 

90 

93 

101 

99 

102 

98 
63 

97 
62 

94 

63 

94 

63 

94 

62 

94 
67 

92 
59 

91 
65 

92 
61 

86 
64 

77 
66 

84 
65 

94 
65 

97 

63 

96 

89 

70 

87 
59 

88 

59 

90 
56 

86 

58 

89 
60 

92 
60 

93 
62 

92 

62 

93 
64 

92.1 
62.5 

MAX 
MIN 

90 
65 

92 
64 

95 

63 

99 
67 

98 

72 

98 

77 

97 
74 

93 
74 

99 

71 

100 
73 

92 
70 

90 
63 

92 

7  0 

92 
72 

88 
70 

76 

72 

63 

72 

94 

73 

98 

77 

95 
75 

90 

72 

85 
59 

90 
60 

89 

66 

90 
64 

92 
67 

95 
66 

94 
69 

92 
72 

93 
73 

92.4 
69.4 

MAX 
MIN 

90 
52 

94 
51 

99 

56 

102 
59 

100 

63 

101 
69 

100 
67 

93 
70 

99 
64 

99 
66 

86 

63 

91 

52 

95 
57 

96 
66 

95 
61 

90 

72 

87 

71 

98 

65 

99 

72 

99 

72 

67 
67 

82 
48 

86 
46 

92 

58 

92 
56 

95 
57 

97 

57 

97 
59 

88 
67 

93 
68 

94.1 
61  .8 

MAX 
MIN 

92 
66 

94 
68 

95 
67 

98 

67 

95 
74 

98 
73 

96 
74 

96 
73 

98 

71 

98 

72 

90 
71 

91 
63 

93 
65 

94 

72 

84 

72 

75 
71 

86 

73 

92 

72 

94 

73 

93 
74 

94 

73 

86 
68 

91 

62 

90 
72 

89 
68 

92 
69 

94 
68 

90 
70 

90 

73 

90 
74 

92.0 
70.3 

MAX 
MIN 

95 
67 

90 
67 

93 
68 

95 
67 

97 
76 

94 
76 

98 

76 

94 
76 

95 
74 

95 
76 

99 

75 

91 
64 

88 

67 

91 
74 

92 
73 

83 

72 

76 

72 

90 

74 

92 

75 

93 
76 

90 

76 

94 

66 

90 
63 

89 

66 

90 

72 

86 

70 

91 

72 

92 

73 

89 

76 

86 
76 

91.3 
71.8 

MAX 
MIN 

92 
63 

93 
61 

97 
61 

100 
64 

100 
70 

100 

72 

98 

71 

94 
74 

99 
71 

100 
71 

92 
68 

92 
59 

95 

Ob 

94 
68 

87 
69 

75 
72 

82 
71 

96 
71 

98 

75 

96 
73 

91 

71 

87 

60 

9? 
57 

90 
62 

92 
61 

94 
65 

96 
64 

95 
67 

94 
70 

96 
70 

93.6 
67.3 

MAX 
MIN 

90 
65 

93 
65 

96 
66 

98 

69 

98 
71 

99 
74 

97 
71 

95 

75 

99 

69 

99 
70 

91 

69 

90 
62 

92 
71 

91 
71 

87 
70 

74 

72 

82 
71 

94 

71 

98 

75 

95 
73 

90 

72 

85 
61 

91 

59 

67 

65 

90 
64 

92 
68 

96 
68 

93 
71 

94 
72 

93 
73 

92.3 
69.1 

MAX 
MIN 

66 
60 

93 
59 

101 
61 

103 
66 

102 
71 

99 

73 

95 

71 

93 
74 

96 

69 

94 

70 

79 
58 

86 

59 

92 
61 

95 
67 

93 
70 

85 
69 

87 
72 

94 

69 

95 

74 

95 

77 

84 
58 

76 
54 

82 
54 

89 
59 

90 

62 

93 
65 

95 
64 

94 

63 

65 
72 

86 

72 

91.2 
65.7 

MAX 
MIN 

93 
52 

96 
53 

99 
54 

102 
55 

103 
64 

103 
65 

102 
69 

103 
66 

103 
63 

103 
66 

94 

67 

94 
48 

100 
52 

99 
63 

91 
61 

88 
70 

78 
66 

89 
68 

99 

68 

97 

72 

95 
66 

89 

59 

95 

56 

94 

66 

96 

50 

97 
59 

99 

57 

97 
61 

93 
67 

97 

55 

96.3 
61.6 

MAX 
MIN 

85 
51 

87 
49 

95 
54 

99 

57 

101 
61 

100 
65 

100 
66 

102 
66 

95 
62 

102 
64 

98 
60 

83 
49 

B7 
60 

94 
65 

97 
60 

93 
68 

87 
69 

88 

66 

97 

67 

99 

72 

99 
65 

77 
47 

78 
45 

86 
54 

69 

52 

92 
56 

92 
56 

95 
57 

96 

67 

91 
66 

92.8 
59.9 

MAX 
MIN 

97 
61 

96 
62 

97 
61 

97 
64 

100 
69 

101 
69 

102 
70 

98 
70 

99 
69 

98 
67 

98 

71 

95 

59 

96 
68 

97 
65 

95 
69 

80 
70 

81 

70 

91 
69 

96 

71 

93 

71 

95 
70 

94 
64 

90 
62 

94 

62 

91 
64 

95 
69 

91 
66 

97 
66 

90 
69 

96 
68 

94.9 
66.8 

MAX 
MIN 

86 
56 

86 
54 

91 
55 

96 
55 

99 
58 

98 

65 

100 

65 

98 
65 

91 
62 

97 

63 

97 
63 

84 

56 

87 
to 

90 
61 

92 
59 

92 
59 

66 

69 

83 
67 

96 

66 

99 
74 

97 
67 

78 

56 

78 

52 

84 

52 

65 
51 

87 
52 

92 
56 

93 
60 

69 
65 

88 

65 

90.6 
60.3 

MAX 
MIN 

90 
66 

94 

57 

95 

57 

99 
60 

98 
65 

100 
69 

99 
68 

95 
70 

98 
69 

98 
70 

90 
70 

90 
56 

94 

7b 

94 
67 

87 
64 

75 
71 

82 
70 

95 
70 

98 

71 

96 
70 

69 
71 

86 
57 

90 
59 

99 
65 

91 
56 

93 
60 

95 
60 

9b 
62 

93 
66 

94 
68 

92.7 
65.4 

MAX 
MIN 

9* 
5* 

94 
54 

95 
56 

99 
60 

101 
66 

101 
69 

100 
73 

98 

71 

98 

66 

96 
69 

97 
64 

89 

37 

99 
70 

MAX 
MIN 

86 
49 

92 
50 

99 

54 

101 
58 

102 
61 

101 
63 

99 
63 

92 
66 

95 
63 

95 

63 

80 
57 

88 

49 

91 
58 

94 
67 

93 
61 

86 
70 

88 
69 

96 
66 

101 
69 

88 

73 

84 

52 

77 
45 

83 
45 

86 

55 

90 

54 

92 
56 

94 

55 

94 
59 

68 
70 

87 
69 

91.4 
59.7 

MAX 
MIN 

96 
64 

96 
65 

97 
61 

99 
61 

96 
70 

99 

70 

96 
70 

98 
69 

102 
68 

101 

72 

96 
73 

97 
61 

9  b 
62 

94 
69 

88 
72 

73 
70 

91 
70 

94 
72 

96 
70 

93 
70 

94 
71 

89 
68 

91 

63 

88 
69 

88 

64 

92 
68 

95 
68 

99 
70 

88 
70 

90 
71 

93.4 
66.0 

MAX 
MIN 

90 
52 

93 
51 

97 
55 

101 
60 

101 
63 

101 
63 

99 

61 

96 
59 

100 

63 

101 
63 

101 
64 

91 
61 

94 
60 

94 
58 

89 
61 

93 
67 

83 

62 

97 
64 

100 
66 

98 
64 

87 

65 

87 
50 

91 

51 

90 
50 

92 
54 

93 
56 

98 
56 

97 
58 

95 
63 

93 
67 

94.7 
59.6 

MAX 
MIN 

89 

58 

91 
51 

96 

52 

99 
55 

100 
60 

100 
63 

9B 

61 

97 
61 

97 
62 

98 
64 

92 
64 

89 

55 

90 
65 

91 
67 

89 
58 

82 
69 

85 
68 

97 
63 

99 
64 

96 
66 

95 

69 

87 

52 

90 
47 

89 

57 

91 

58 

94 
58 

95 
57 

96 
56 

92 
58 

92 
64 

93.2 
60.1 

MAX 
MIN 

85 
55 

87 

49 

93 
51 

100 

55 

102 
61 

102 
62 

101 

62 

98 

61 

94 

62 

97 
61 

95 
55 

82 
54 

H8 
52 

94 

60 

95 
63 

95 
61 

86 
67 

87 
61 

96 

65 

97 
68 

98 
64 

76 
48 

76 
46 

92 

51 

88 

56 

90 
57 

92 

55 

93 
56 

94 
64 

87 

91.7 
58.4 

MAX 
MIN 

8* 

54 

90 
52 

95 

55 

99 

59 

105 
63 

102 
66 

104 
65 

103 
69 

95 

63 

98 
64 

95 
58 

82 
54 

9  0 
56 

96 
60 

98 
60 

97 
65 

88 
68 

91 
64 

98 

65 

101 
68 

99 
64 

75 
49 

76 
47 

95 
49 

90 
53 

90 
54 

92 
56 

■it 

57 

97 

59 

92 
67 

59.4 

MAX 
MIN 

87 
51 

92 
51 

97 
56 

101 
62 

100 
64 

99 
69 

97 
71 

92 
68 

96 
62 

95 
66 

86 

70 

87 
50 

91 

65 

92 
65 

92 
65 

85 
68 

86 
67 

96 
64 

97 

72 

96 
72 

79 
64 

78 

49 

83 
45 

85 

55 

89 

59 

90 
62 

92 
58 

1 3 
64 

92 
66 

91 
69 

91  .2 
62.3 

MAX 
MIN 

90 
50 

95 

50 

101 
52 

105 
57 

105 
62 

105 
65 

102 
67 

94 
64 

101 
64 

98 

65 

87 
65 

89 
51 

93 
57 

95 
62 

96 
62 

89 
69 

94 
64 

99 
64 

97 

67 

92 
66 

82 

63 

80 

46 

96 
51 

89 
54 

90 
SO 

93 
52 

97 

55 

96 

,r 

90 

59 

95 
71 

94.2 
59.4 

MAX 
MIN 

96 
62 

97 
60 

100 
60 

104 
63 

104 

68 

105 
74 

102 
70 

99 
72 

101 
70 

104 
71 

94 
69 

95 
5B 

99 

97 
70 

94 
68 

76 

72 

82 
71 

98 
69 

101 
73 

98 

73 

91 
72 

89 

57 

94 
55 

94 

66 

95 
58 

97 
61 

99 
63 

66 

95 
70 

96 
70 

96.5 
66.5 

MAX 
MIN 

88 

57 

93 
52 

97 
56 

103 
59 

100 
64 

102 
66 

99 
68 

95 
68 

99 

63 

98 
66 

86 
65 

88 
55 

93 
64 

95 
66 

94 
60 

87 

72 

85 

70 

99 
66 

100 
70 

99 
71 

88 

67 

82 
54 

90 
47 

88 
56 

91 

52 

92 
60 

95 
59 

97 
61 

93 
65 

96 
68 

93.7 
62.2 

MAX 
MIN 

97 

73 

93 

64 

95 
64 

99 
65 

102 
72 

101 
74 

100 
73 

100 

73 

97 
69 

101 
71 

102 
68 

92 
58 

92 
71 

100 
71 

96 
68 

90 
71 

73 
70 

82 
69 

98 

73 

100 

73 

96 

73 

93 
59 

87 

57 

94 

62 

93 

63 

96 
65 

97 
65 

97 
69 

96 

72 

93 
71 

95.1 
68.2 

MAX 
MIN 

92 
61 

93 
66 

97 
67 

100 
69 

98 
72 

102 
72 

100 
72 

104 

71 

102 
70 

102 
69 

98 
70 

95 
60 

97 
70 

94 
69 

91 
70 

61 
70 

81 

70 

97 

70 

98 

72 

98 

71 

95 
71 

91 

63 

94 

70 

90 
64 

92 
65 

95 
70 

99 
68 

96 
66 

97 
70 

96 
71 

95.5 
68.6 

MAX 
MIN 

91 
58 

98 
54 

100 
58 

104 
61 

103 
65 

101 
70 

99 

70 

97 
70 

97 
65 

98 
68 

86 
63 

91 

55 

97 

58 

97 
65 

96 
65 

86 
71 

85 
71 

96 
69 

100 
69 

97 
71 

81 

59 

82 
50 

67 
51 

93 
62 

95 
56 

95 
59 

97 
60 

96 
62 

93 
71 

96 
69 

94.5 
63.2 

MAX 
MIN 

90 

62 

93 
62 

96 

62 

100 
66 

99 
69 

102 
70 

100 
68 

99 
68 

99 
67 

99 
68 

98 
66 

90 
59 

94 
69 

100 
66 

89 
68 

74 
70 

81 
69 

96 

70 

99 

70 

97 
69 

98 
70 

86 
56 

90 
58 

88 

61 

91 
63 

92 
68 

96 

63 

96 
64 

94 

67 

94 
70 

94.0 
66.0 

MAX 
MIN 

62 

5 1 

52 

52 

64 

65 

66 

72 

60 

59 

66 

51 

60 

59 

62 

60 

62 

60 

62 

62 

68 

52 

53 

57 

58 

56 

52 

56 

57 

67 

39.5 

MAX 
MIN 

90 
61 

96 
58 

100 
62 

102 
64 

100 
68 

102 

73 

101 
74 

97 
73 

97 
68 

98 
69 

85 
64 

89 
57 

97 
65 

96 
72 

94 
70 

83 

70 

63 
70 

96 
70 

97 

72 

98 

74 

80 
60 

61 

53 

87 

53 

91 

63 

92 

58 

95 
61 

97 

62 

96 
66 

90 
74 

95 

72 

93.5 
65.9 

MAX 
MIN 

91 

52 

92 

53 

94 

57 

95 

57 

97 
66 

100 
67 

100 
68 

96 
67 

97 
68 

94 
64 

89 
61 

89 
43 

88 
50 

91 
60 

92 
62 

90 

61 

89 
63 

91 
67 

95 

64 

97 
66 

95 
58 

75 

45 

62 

53 

84 

54 

85 

55 

87 

54 

90 

59 

91 

63 

91 

63 

91 

64 

91.3 
39.5 

MAX 
MIN 

89 
60 

91 
60 

95 
60 

98 
63 

98 
68 

98 
71 

97 
69 

94 
72 

98 

72 

99 
70 

92 
70 

92 
56 

'  gi 

70 

92 
68 

85 
70 

61 

72 

62 
71 

93 
71 

97 

73 

95 

74 

87 
74 

85 
58 

85 
57 

87 
64 

91 
64 

91 
65 

93 
64 

93 
65 

92 
70 

93 
72 

91.8 
67.1 

tm  following  Stilton  ImSmm, 
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EVAPORATION  AND  WIND 

Table  6  


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

FAIRHOPE 

KVAP 
WIND 

.32 

35 

.27 
19 

.21 
16 

.21 
15 

.22 

9 

.19 
15 

.20 
15 

.21 
22 

.26 
31 

.25 
56 

.32 
63 

.29 
45 

.23 
15 

.25 
18 

.06 
14 

31 

.11 
21 

.15 
19 

.21 
17 

.16 
13 

.19 
21 

.19 
31 

15 

13 

6 

18 

22 

5 

4 

4 

628 

MARTIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.40 
48 

.44 
102 

.26 
46 

.25 
24 

30 

.50 
20 

.15 
20 

20 

.22 
50 

.25 
20 

.39 
135 

.49 
85 

.23 
40 

.21 

25 

.10 
30 

.06 
25 

.06 
10 

.12 
10 

.22 
20 

.26 
24 

.16 
46 

.36 
80 

.31 
33 

.15 
67 

.27 
62 

.08 
23 

.10 
15 

.32 
30 

.11 
20 

.20 
20 

B7.15 
1180 

REFERENCE  NOTES 

Tbe  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state, 
figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12SSW,   indicate  distance  in  Biles  and  direction  from  tbe  post  office. 
Observation  time*  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  tin. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  tbe  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  souths  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  Id  the  Index,  but  for  vblch  data  are  not  Hated  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     temperature  °F. ,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  movement  In  miles.     Degree  days  are  baaed  on  a  dally 
average  of  85"  F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  8. 
Sleet  and  hall  were  Included  In  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  194S. 
Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Table  3,   S  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:30  A.M.,  C.S.T.  WTR  BQUIV  in  Table  7  means  the  water 
equivalent  of  snow  on  the  ground.     It  la  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  Inches  or  more.     Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points 

for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  tbe  snowpack  result  In  apparent  inconsistencies  in  tbe  record. 

-    Ho  record  In  Tables  3.  6.  7  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  Is  Indicated  by  no  entry 

♦  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

<D    Data  In  tbe  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  been  changed  to  No.  of  Days   .10  or  more  effective  January  1,  1954. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  tbe  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 

Hourl>  Precipitation  Data. 

E    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snovfall. 

M    One  or  sore  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R    Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data). 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of 
tbe  United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  tbe  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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STATION  INDEX 


Station 

County 

Drainage  ■ 

J 
O 
JS 

Longitude 

Elevation 

Obser 
vabon 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Preop 

0006 

HENRY 

* 

31  3* 

63  13 

465 

TA 

WILLIAM  W.  NOR DAN 

3 

C 

ADDISON 

0061 

WINSTON 

2 

3*  13 

B7  11 

795 

Mil 

PALMER  GOOSEY 

c 

ADDISON  CENTRAL  TOMER 

0071 

LAWRENCE 

2 

1*  21 

87  20 

990 

U.S.  FOAEST  SERVICE 

3 

ALBERTA 

01*0 

WILCOX 

1 

32  1* 

B7  23 

173 

SIDNEY  J.  HARDY ,  SR 

1 

»lB'    ■            1  S 

0168 

MARSHALL 

l? 

3*  13 

86  13 

1114 

SA 

5A 

JESSE  M.  CULP 

2  9  3 

7 

ALEXANDER  CITY  4  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

83  32 

6B0 

SP 

SP 

CITY  FILER  PLANT 

2  15 

7 

017B 

PICKENS 

13 

33  06 

6ft  08 

1B0 

7A 

SLANT ON  JONES 

1 

ANDALUS 1 A 

02  V 

COVINGTON 

31  19 

86  30 

ISO 

7A 

J.  RAYMOND  SHRCVE 

2  3  3 

7 

ANN I  ST ON  CAA  AIRPORT 

0272 

CALHOUN 

33  35 

63  31 

399 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  13 

2 

)*  0* 

67  13 

500 

7A 

MRS .  LESSIE  H1LLER 

1 

03)64 

Clay 

11 

33  16 

83  50 

1010 

MID 

HENRY  L .   MC  QUEEN 

C 

0377 

ST.  CLAIR 

33  30 

86  16 

370 

6A 

S.  A.  CROW 

1 

ATHENS 

03*0 

LIMESTONE 

12 

3*  *6 

86  59 

709 

7A 

TVA-62 

1 

ATMORE  STATE  'ARM 

ESCAMBIA 

B 

31  10 

87  29 

900 

ATMORE  STATE  FARM 

2  3  3 

7  C 

0622 

use 

11 

83  51 

790 

6A 

HA 

MRS .  MARTHA   1 .MOORE 

2  3  3 

7 

AUBURN  SCS  1C 

0627 

LEE 

11 

32  36 

63  29 

700 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

AUT AuGAVl LLC 

0660 

AUTAUGA 

I 

86  39 

200 

J.  B.  NEIGHBORS 

3 

BAt  M 1  NET TE 

0563 

BALDWIN 

9 

30  53 

87  *7 

266 

TP 

7P 

GROVER  W.  WOODWARD 

2  1  5 

BELGAEEN 

0631 

FRANKLIN 

12 

3*  26 

87  32 

910 

7A 

TVA-43 

t 

c 

■Elle  mina  2  n 

0633 

LIMESTONE 

12 

3*  *2 

86  53 

600 

3D 

SP 

ALA.  POLY.  INST. 

2  15 

7 

o  »>• 

2 

33  *0 

87  36 

432 

MID 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

c 

KXAR  2  SC 

0'<ii  MARION 

13 

3*  10 

68  07 

329 

MID 

MAS. BELLE  WHITEHEAD 

c 

BILL 1NGSLE 1 

0623 

AUTAUGA 

1 

32  *0 

66  *3 

360 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

I 

BIRMINGHAM  W8  AIRPORT 

0B31 

JEFFERSON 

2 

33  14 

86  *3 

610 

MID 

h  : 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2   3  3 

■*  ; 

065* 

COLBERT 

12 

3*  39 

86  07 

470 

7A 

TVA-42 

3 

Blue  springs 

BARBOUR 

5 

31  *0 

85  31 

310 

7A 

HERALD  J.  KNIGHT 

3 

tOA2 

MARSHALL 

2 

3*  13 

86  10 

1073 

7A 

MILPORO  H.  DOOLEY 

9 

c 

BAANTlE ' 

1069 

CRENSHAW 

6 

31  33 

96  16 

274 

7A 

R.  E.  HENDERSON 

3 

6REWTON  3  SSE 

1066 

ESCAMBIA 

B 

31  0* 

87  03 

B3 

BP 

BA 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

2  9  5 

7 

6=  .'-    ■           2  - 

1099 

JACKSON 

12 

3*  56 

83  *3 

660 

SP 

MISS  M.LOUISE  JONES 

1 

fjRUNDIOGE 

1176 

PIKE 

5 

31  *3 

83  *9 

313 

7A 

GEO.  L.  HICKS 

3 

ULCNA 

1268 

SHELBY 

33  06 

86  A3 

500 

BA. 

ZEMMA  P.  HOLCOMBE 

3 

CAMDEN  3  NNW 

1300 

WILCOX 

1 

32  02 

67  19 

110 

3P 

3P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  3 

7 

CAMPBELL 

1313 

CLARKE 

19 

31  55 

87  59 

93 

«;> 

WM.  H.  GRIFFIN,  JR 

C 

CAMP  HILL  2  NH 

132* 

TALLAPOOSA 

11 

32  30 

65  *1 

660 

6* 

BA 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  3 

7 

1377 

WALKER 

2 

33  5* 

87  32 

490 

7A 

MISS  MARY  C.  RAY 

3 

CENTER  GROVE 

1*92 

MORGAN 

12 

3*  23 

86  38 

760 

7A 

TVA-66 

3 

CENTREVlLLE 

1320 

BIBB 

3 

32  37 

87  08 

290 

7A 

7A 

W.  0.  HOLL I F | ELD 

2  3  3 

7 

CM*  TOM 

1366 

WASHINGTON 

15 

31  26 

86  13 

195 

BP 

BP 

CHAS.  C.  SMITH 

2   3  5 

7 

CHlLDERSBuRo 

1613 

TALLADEGA 

7 

33  17 

66  21 

*80 

BA 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

16S3 

MOBILE 

9 

31  03 

68  1* 

351 

BP 

BP 

B.  0.  JONES 

2  3  3 

7 

ClA I  BORNE 

1690 

MONROE 

1 

31  32 

67  31 

163 

7A 

TOLL  IE  L.  HASKEW 

3 

Clan  to. 

169* 

CHILTON 

7 

32  31 

86  38 

380 

7A 

7A 

MARION  W . EASTERL ING 

2  3  5 

7 

CLAYTON 

1723 

BARBOUR 

5 

31  53 

83  27 

600 

BA 

CHARLES  L.  WESTON 

3 

t(jff£[  S°RINGS  2  NW 

1B07 

GENEVA 

5 

31  11 

85  56 

250 

BA 

HENRY  F.  KELLEY 

3 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819.COLBERI 

12 

3*  *5 

67  51 

479 

7A 

TVA-A62-A 

3 

C 

COXL1NSVILLE 

18*9 

OE  KALB 

7 

3*  15 

85  52 

73* 

MRS.   S.  CUNNINGHAM 

3 

COLUMBIA   1  M 

1863 

HOUSTON 

5 

si  la 

65  08 

130 

7A 

REX  H.  CANADA Y 

9 

CORDOVA 

19*0 

WALKER 

2 

33  46 

87  11 

33* 

5P 

MRS.  C.  GRESHAM 

2  3  5 

7 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

88  23 

213 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

3 

DADEviLLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

65  *5 

760 

BA 

DR.  W.  B.  FULTON 

3 

DADEVIllE  2 

212* 

TALLAPOOSA 

11 

32  30 

85  *6 

730 

MID 

H.   CLAY  PLESS 

C 

21*1 

PICKENS 

13 

33  00 

BB  17 

207 

7P 

E .  F.  SMITH 

3 

DANVILLE 

21*9 

MORGAN 

12 

3*  25 

87  0* 

393 

7A 

3 

DAT  TON 

2166 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

220 

7A 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

2  3  5 

7 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

3*  37 

86  38 

573 

SP 

BA 

MRS.   FREDA  TRIMBLE 

2  3  5 

7 

DECATUR  * 

2216 

MORGAN 

12 

3*  37 

86  59 

575 

7A 

TVA-63-B 

3 

DECATUR  SUBSTAT ION 

2221 

MORGAN 

1 1 

34  36 

86  58 

588 

TVA-411 

3 

DEMCPOLIS  LOCK  A 

22*0 

SUMTER 

IS 

32  31 

67  31 

100 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLOSED 

a/5* 

DEMQeQLIS  LOCK  {.  DAM 

2245 

MARENGO 

13 

32  31 

87  30 

100 

6* 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

7 

DOI"AN  CAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

31  1* 

83  26 

321 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

7 

0:>Tka>.  -  •. 

2377 

HOUSTON 

3 

31  17 

65  2* 

300 

MID 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 

C 

ELBA 

2377 

COFFEE 

10 

31  25 

86  0* 

195 

7A 

HERBERT  S.  WHATLEY 

3 

ELROO 

2632  TUSCALOOSA 

15 

33  15 

B7  *6 

252 

7A 

3 

2727 

BARBOUR 

4 

31  53 

85  OB 

25* 

SP 

8A 

HARRY  E.  MAUGANS 

2  3  3 

7 

EUTAH  LOCK  7 

27*2 

GREENE 

2 

32  *7 

87  50 

114 

7A 

E.  B.  MOL BROOK 

3 

C 

Evergreen  caa  ap 

2763 

CONECUH 

6 

87  02 

232 

M 1 D 

M[[ 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5 

2613 

BALDWIN 

9 

30  32 

87  55 

23 

if 

SP 

HAROLD  F.  YATES 

2   3   5  6 

PAICO  OPEN  PONO  TOMER 

2832 

COVINGTON 

9 

31  06 

86  33 

232 

BA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

26*0 

MORGAN 

12 

3*  22 

86  53 

620 

7A 

TVA-3B* 

3 

'ALLS  CITt  Blk  POND  TWR 

2B*B 

WINSTON 

2 

3*  0* 

87  20 

630 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

2867 

MADISON 

12 

3*  36 

86  3* 

6*1 

TVA-5T6 

3 

2BB3 

FAYETTE 

13 

33  *1 

67  50 

330 

9A 

BA 

TERRELL  F .  CANNON 

2  3  5 

7 

29*3 

JACKSON 

12 

3*  *6 

85  *1 

1380 

7* 

TVA-367 

3 

C 

florfnce 

2971 

LAUDERDALE 

12 

3*  *9 

67  *1 

598 

3P 

5P 

LAWRENCE  W.  R0HL1NG 

2  3  3 

7 

Florence  at  lock 

2976 

LAUDERDALE 

12 

3*  *7 

67  *0 

*30 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

fOKT  DEPOSIT  1  M 

1024 

LOWNDES 

6 

31  59 

66  36 

*80 

2P 

ALICE  C.  LAMAR 

3 

lEORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

9 

30  1* 

88  01 

10 

BP 

go 

WM.  H.  CHANDLER 

2  3  3 

7  C 

.( ORT  PAYNE 

30*3 

DE  KALB 

7 

3*  26 

85  *3 

879 

BA 

JOHN  W.  PATE 

3 

C 

FRisc;    ; • ■ 

3103 

MONROE 

e 

31  26 

67  2* 

*10 

8  A 

8A 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

2  3  3 

5151 

ETOWAH 

7 

3*  01 

86  00 

53* 

8A 

BOBBy  G.  WILLIAMS 

3 

gaosc  e  n  gas  plant 

315* 

CTOW  AH 

3*  01 

86  00 

565 

f> 

7A 

SO.  NATURAL  GAS  CO 

2  3  5 

7 

GAINESVILLE 

3160  SUMTER 

13 

32  *9 

88  09 

130 

7A 

FRANK  J.  FIELDS 

3 

GARDEN  CITT 

3200 

CULLMAN 

2 

3*  01 

86  *5 

500 

BA 

MRS.  G.  MC  KEN21E 

3 

c 

GENEVA 

3235 

GENEVA 

5 

31  02 

85  52 

107 

7A 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

2  3  5 

7 

GOftGAS 

3*30 

WALKER 

2 

33  39 

87  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

<J*E  EN  8  ■ 

3*96  COVINGTON 

10 

31  11 

66  17 

280 

7A 

JOHN  P.  RHODES 

3 

GREENSBORO 

3311  MALE 

2 

32  *2 

67  36 

220 

6P 

6P 

N.  HAMNER  C0B8S 

2  3  3 

7 

3319 

BUTLER 

6 

31  30 

86  38 

BA 

CECILE  T.  LEWIS 

2  3  3 

7 

&RCENV 1 LL  t  2 

3324 

BUTLER 

6 

31  50 

66  38 

*20 

MID 

CLAUDE  CONN,  JR 

C 

WA.F  SHORES  2  SSE 

3359 

BALDWIN 

9 

30  16 

67  *0 

10 

7A 

GULF  STATE  PARK 

9 

S4MTERSvlLLE 

3373 

MARSHALL 

12 

3*  20 

86  19 

576 

SP 

SP 

EDWARD  Z.  CARRELL 

2  3  3 

7 

&UNTERSVILLE  CITY  M  WKS 

3576  MARSHALL 

12 

3*  22 

86  17 

610 

7A 

TVA-*03 

3 

c 

■LMTERSVILlE  DAM 

3363 

MARSHALL 

12 

3*  26 

86  2* 

611 

7A 

TVA-TO 

9 

3620 

WINSTON 

3*  1* 

john  l.  Slat ton 

36** 

MARION 

15 

67  59 

*9B 

REX  COOPER 

3 

HARlSBuRG  CAHABA  TOWER 

3697 

PERRY 

3 

87  1) 

600 

BA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

■ 

3748 

LOWNDES 

1 

3?  11 

86  33 

200 

BA 

MAXINE  E.  WATSON 

3 

3761 

HENRy 

5 

31  21 

85  20 

370 

BP 

ALA.  POLY.  INST. 

2  3  3 

7 

'ICMLANO  HOME 

3616 

CRENSHAW 

6 

86  19 

59* 

4P 

LUKE  JORDAN 

2  3  3 

7 

3d*:  CLEBURNE 

11 

33  32 

63  2* 

1173 

BA 

THOMAS  J.  HAAT 

3 

WOOES 

3649 

FRANKLIN 

l? 

3*  20 

87  36 

6*3 

FRANK  L.  KAYNES 

9 

RATS V 1 LL  E  SUBSTATION 

4060 

MADISON 

12 

3*  *3 

86  33 

611 

BA 

TVA-63 

3 

RAVSV  i  LLE    4  SSE 

4061 

MADISON 

12 

3*  *2 

86  33 

610 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

7 

rvTOP 

4099 

JACKSON 

11 

3*  *9 

86  07 

1613 

7A 

TVA-7B 

3 

MKJLSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

13 

31  33 

66  01 

11 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WCKSON  SHOALS 

TALLADEGA 

33  32 

66  12 

473 

bf 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

MCKSONV 1 LLE 

4209 

CALHOUN 

33  «■■» 

B3  43 

710 

Mil 

FLOY  E.  OWEN 

C 

RJROAN  DAM 

4306 

Elmore 

,1 

32  37 

66  15 

290 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

APAyETIE 

4502 

CHAMBERS 

32  5* 

65  24 

830 

BP 

Bl 

clarence  h.  fincher 

2  3  3 

7 

AT  CAM 

4tv1 

CHILTON 

7 

32  36 

66  31 

420 

W 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

C 

f  IL", 

♦419 

JEFFERSON 

1 

33  33 

64  33 

694 

7A 

MRS.  MARY  K.  LEE 

3 

EtSBUR 

*62  • 

CHEROKEE 

>«.  11 

83  *4 

389 

7A 

RUFuS  M.  SEWELL 

3 

Station 


County 


LIVINGSTON 
LOCK  HA  AT 
LOCK  17 
MADISON 
MAGELLA 

MAGNOLIA 
MARION  1  N 
MARION  JUNCTION 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 

MAXWELL  FIELD 
MC  CALL A  2  NE 
MELVIN 

HERTZ  PONDVILLE  TOWER 
.MIDWAY 

IMILLERS  FERRY 

IM1LSTEAD 

:MI 1CMELL  DAM 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE 

i MONTE  SANO 
MONTE VALLO 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 
| MONTGOMERY  WB  CITY 

!  MOULT ON 

'muscle  shoals  caa  AP 
Inatchez 

new  brockton  3  ne 

NEW6URG 
NEW  MARKET 

.NEWTON 
jONEONTA 
ORRVILLE 
OZARK 

|PAINT  ROCK 

PALMEROALE  2  W 
PELL  CITY  3  NW 
PENNINGTON  LOCK  2 
PERRYVI LLE 
PETERMAN 

PICKENSVILLE 
»1NE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERSVILLE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

PLEASANT  HILL 
PRATTVILLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 

REFORM 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERTSDALE  7  E 
ROCK  FORD 


RUSSELLV1LLE 
RUSSELL VI LLE  2 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT, STATE  FARM  AP] 

SAYRE 

SCOTTSBORO 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

SEALE  6  W 

SELMA 

SHEF1ELD  TVA  NRSY 
I  SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB  *  S 
SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 

SUTTLE 

SWAIM 
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TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

THOMASVILLE 

THORSBY  1  SW 

THURLOW  DAM 

TONEY 

TRAFFORO 
TROY 

; TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  6  DAM 
TUSKEGEE 

'tuSKEGEE  2 
UNION  SPRINGS  6  W 
UNIONTOWN 

DIVERSITY 
VALLEY  HEAD 


VERNON 
WADLEY 
WALLACE 
WALNUT  GROVE 

WATERLOO 
WEST  BLOC  TON 
WETUMPKA 
WHATLEY 
WHEELER  DAM 

WHITFIELD  LOCK  3 
■IDOWS  CREEK  STM  PL 
WILSON  DAM 
WJNF1EL0  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 

YOUNGS  STORE 

NEW  STATIONS 

REDSTONE  ARSENAL 


5*39 
3*65 
5*76 
S*M 


5550 
5555 
5625 

57*9 
5785 
56*2 
56*7 
5862 

5875 
6171 
6161 
6218 
6226 

62*6 
6328 
6333 
6362 

t, !  ' . 


6*60 
6*68 

6508 
6521 

6526 
66*0 
668* 
6719 
6803 


694? 
6988 

7020 


8032 
8176 
i  <. 
8215 
8259 

8265 
8323 
8360 
6383 
6398 

fc«.C3  I 
6*38  I 

8**6  I 
b*5a 
8*69  I 
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8517 
8605 
8637 
86*8 

8666 
8809 
8839 
6667 
6673 

6923 
8936 
8980 
8996 
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.  TUSCALOOSA 
.  MADISON 
.  JEFFERSON 

MARENGO 
PERRY 
DALLAS 
DALLAS 
I  ELMORE 

MONTGOMERY 

JEFFERSON 

CHOCTAW 

BIBB 

BULLOCK 

WILCOX 
MACON 
CHILTON 
MOBILE 
BILE 

MADISON 
SHELBY 
MONTGOMERY 
MONTGOMERY 
LAWRENCE 

COLBERT 
MONROE 
COFFEE 
FRANKLIN 
MADISON 

DALE 
BLOUNT 
DALLAS 
DALE 
JACKSON 

JEFFERSON 
ST.  CLAIR 
CHOCTAW 

ERRY 
MONROE 

PICKENS 
WILCOX 
MONTGOMERY 
DALLAS 
JACKSON 

DALLAS 
AUTAUGA 
MONTGOMERY 
CHOCTAW 
FRANKLIN 

PICKENS 
COVINGTON 
COVINGTON 
BALDWIN 
COOSA 

.  RANDOLPH 
FRANKLIN 
FRANKLIN 
CULLMAN 
DE  KALB 

FERSON 
JACKSON 
i  JACKSON 
'  RUSSELL 
DALLAS 

•  COLBERT 
LIMESTONE 

i  GENEVA 
WILCOX 
DE  KALB 

PERRY 
JACKSON 
TALLAOEGA 
1  DE  KALB 
TALLAOEGA 

TALLADEGA 
CLARKE 
CHILTON 
ELMORE 
MADISON 

JEFFERSON 
PIKE 

TUSCALOOSA 
TUSCALOOSA 
MACON 


TUSCALOOSA 
LAMAR 
RANDOLPH 
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6186 
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CLARKE 
LAWRENCE 

CHOCTAW 
JACKSON 
COLBERT 
FAYETTE 
ELMORE 
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91  25 
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9*  55 

91  20 
99  57 

92  16 
91  28 


93  38 

<  32  06 

i  32  37 

31  35 

I  33  13 

1  31  54 
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I  32  39 


66  21 

86  39 

88  17 

87  20 
83  32 

87  22 
83  54 
66  27 
66  13 

88  02 

86  91 
86  52 
66  2* 
86  IB 


83  96 

86  29 

87  14 
85  39 
B6  20 


86  53 
66  2B 
86  15 


3*  27 

33  23 

i  31  22 

i  31  22 

'  3C  33 

92  53 

■  33 


fl*  01 

86  32 
86  31 


!  3*  *6 

!  3*  51 

i  31  03 

32  00 

!  3*  2* 

32  32 
3*  53 

33  10 
3*  3* 

33  27 

33  16 

31  33 

32  5* 
32  32 


)  31  *9 

!  99  14 

!  99  13 

92  26 

92  26 

i  92  08 

92  27 

!  99  12 

'  9*  9* 

i  99  10 

I  93  49 

33  08 

i  91  19 

:  9*  0* 

94  33 

33  07 

12  3." 

31  39 

94  47 


86  01 
85  IS 

87  00 

67  42 
67  12 
65  36 


65  59 
87  57 
67  95 
85  42 

83  42 
83  SO 
87  31 


87  19 

88  07 

85  9* 
B7  19 

86  19 

86  04 
67  07 
86  12 
67  69 
67  21 
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196  MID 
201  }»10 
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PROF .  E .  J.  NURPHCY 
BA  H.  C.  YOUNG 
7A  CORPS  OF  ENGINEERS 
9A  HARRY  R.  TAYLOR,  JR 
6A  {ALABAMA  POWER  CO 

MfD  IDA.  T .  H.  GA1LLAR0 
7A  ROBERT  J.  CURRY 
8A  MRS .  MARGARET  SMITH 
BP  iALA .  POLY.   INST . 
6P  'ALABAMA  POWER  CO 

MID  U.S. ARMY  A|R  FORCES 
6A  JAMES  B.  ELLIOTT 
TA  JOHN  R.  LAND 
6A  U.S.  FOREST  SERVICE 

MID  MATHEW  W.  HALL 

8A  BOOKER  T.  R10GEWA" 
BA  T.  C.  CARR 
6A  ALABAMA  POWER  CO 
MID  U.S.  WEATHER  BUREAU 
6A  ROBT  ,G.  BETANCOURT  ,  JRJ 

7A  TVA-530 

JETER 

MID  U.S.  WEATHER  BUREAU 
5P  U.S.  WEATHER  BUREAU 
TA  TVA-3B1 


M  ■ 


CIVIL  AERO.  ADM. 
S.  B.  HELTON 

CHARLES  H .  HOLLIS 
TVA-6** 


BASCUM  N.  BROWN 

E.  SELLERS 
EDWARD  B.  WARREN 
T  WATER  PLANT 
-69 

I  [GEORGE  T .  POSEY 

BOWMAN 
I  |CORPS  OF  ENGINEERS 

PLUMMER 
)  MRS.  MINT A  EDD1NS 

i  MRS.  DORA  I .  CLAY 
I  MRS .DEL LA  L.  OAKLEY 
i  MRS.  ENA  C.  PAUL 
BARNES 
TVA-695 

<  MRS.  W.   R.  LANG 

1  CONTINENTAL  GIN  CO 

ELSBERRY 
I  MRS.  JANIE  C.  BROWN 
TVA-A93 

ELL  I E  DEE  AMBROSE 
JOHN  R.  BRADLEY 

<  ALABAMA  ELECTRIC  CO 
CARL  60SECK 

KNOX  MC  EWEN 

JAMES  B.  BAILEY 

.  TVA-725 

i  CARL  C.  VAN  S1TTERT 

ROGER  LOTT 
1  ALA.  POLY.  INST. 

R.  WEBSTER 
KINZ IE  B060 
TVA-76-A 

L I AM  G.  GALLUPS 
JOHN  0.  RHODES 

I  TVA-*9 
i  TVA-662 

i  PATRICK  H.  SMITH 
I  MRS.  EVA  R.  RAY 
i  TVA-T5 

J.  F.  SUTTLE,  JR. 

TVA-383 
I  ALABAMA  POWER  CO 
i  TVA-386 
'CD.  WEAVER 

FOREST  SERVICE 
LEROY  GATES 

POLY.  INST. 
ALABAMA  POWER  CO 
TVA- 506 

I  P.  DOSS 
THOMAS  J.  OILLARD 

.  AERO.  ADM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
TUSKEGEE  INSTITUTE 

'  LEON  L.  BENNETT 
ROBERT  W.  CAYLOR 
THOMAS  J.  LE  MASTER 
M.  MITCHELL 
I  |MRS.  CARRIE  DAL6Y 

VANCE 

COUNTY  AGENTS  OFF  ice 
ALABAMA  POWER  CO 
MAS.BUCIE  L . ANDREWS 
ORENCC  PARKER 


7A 

BP  J.  ELL  IE  TMREET 
TA  RUPERT  M.  BEARDEN 
6A  MRS ,  D.  R.  WMITAKER 

.  LEONARD  L.  COLEMAN 
7A  TVA- 32 

.  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  TVA-704-A 
CORPS  OF  ENGINEERS 

I.  COT  HEY 
ALABAMA  POWER  CO 

TVA-621 


I  RECSTONr  ARSENAL 


2  3  5 
2  3  3 
2  3  5 


CLOSED  7/5* 
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•ill  be  avall-ble  In  the  publication  "Hourly  precipitation  Data 
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ALABAMA  -  OCTOBER  1954 
WEATHER  SUMMARY 


Below-normal  precipitation  for  the 
tenth  consecutive  month,  and  marked 
extremes  in  temperature  characterized 
the  weather  this  month.     The  maximum 
temperature  at  Troy  on  the  5th  was 
103°,  setting  a  new  record  for  the 
highest  temperature  in  October,  and 
exceeding  the  previous  record  of  101° 
set  in  1904.     The  lowest  temperature 
for  the  month  was  21°,  occurring  at 
Rock  Mills  on  the  31st.     This  was  the 
second  lowest  October  temperature  on 
record,   equaling  the  mark  set  in  1910, 
and  exceeded  only  by  the  19°  tempera- 
tures that  occurred  in  1913  and  1952. 
The  82°  range  in  temperature  this 
month  is  the  greatest  October  range 
on  record.     Most  stations  recorded 
their  first  freezing  temperature  of 
the  fall  during  this  month.  Precipi- 
tation totals  ranged  from  zero  at 
Perryville  to  5.71"  at  Gulf  Shores  2 
SSE. 

Very  high  temperatures,   clear  to 
partly  cloudy  skies,  and  light  showers 
only  in  widely  scattered  localities 
were  the  weather  features  of  the  early 
part  of  the  month.     A  strong  high 
pressure  system  centered  over  north- 
ern Minnesota  about  noon  of  the  6th 
drifted  to  the  vicinity  of  Sault  St. 
Marie,  Michigan,  by  the  morning  of 
the  7th,   and  the  southern  edge  of  the 
associated  cold  air  mass  spread  south- 
ward to  the  Mobile  area.     Showers  and 
thunderstorms  associated  with  the 
change  to  cooler  weather  provided 
rain  over  most  of  the  State,  but 
amounts  were  small  in  many  localities. 
The  7th-8th  was  a  cool  period  by  com- 
parison with  the  extreme  heat  of  the 
earlier  days  in  October,   but  tempera- 
tures were  only  slightly  below  normal. 
Rather  warm  weather  was  re-established 
by  the  10th,   and  held  through  the  14th. 
Considerable  cloudiness  persisted  the 
12th-14th,   and  produced  moderate  to 
locally  heavy  rains  in  the  south  and 
west  portions.     A  cold  front  moved 
across  the  State  from  northwest  to 
southeast  during  the  night  of  the  14th- 


15th  bringing  colder  weather  that 
dropped  temperatures  about  20°  from 
the  14th  to  the  16th.     There  was  some 
moderation  by  the  18th,   but  seasonably 
cool  weather  held  through  the  21st. 
A  warming  trend  starting  the  22nd  per- 
sisted,  and  moderately  high  tempera- 
tures were  recorded  the  26th  and  27th. 
Light  to  moderate  rains  fell  through- 
out the  State  the  27th-28th  and  fall- 
ing temperatures  the  28th-29th  set  the 
stage  for  frost  southward  into  the 
southern  divisions  on  the  31st. 

Drought  conditions  of  the  summer  and 
early  fall  were  not  materially  relieved 
this  month.     The  dry  weather  was  favor- 
able for  harvesting  corn,  soybeans, 
peanuts,   grain  sorghum,   and  sweet  po- 
tatoes but  yields  of  all  of  these  were 
poor.     Short  hay  crops,   poor  pastures, 
and  scarcity  of  water  forced  heavy 
marketing  of  cattle  and  calves.  Little 
progress  was  made  in  the  planting  of 
grain  and  cover  crops,   and  stands  in 
such  plantings  were  poor. 

Water  supplies  continued  critically 
short  and  the  U.   S.  Geological  Survey 
reported  as  follows:  "Streamflow 
showed  some  improvement  over  September, 
but  in  some  streams  it  was  at  a  new 
October  low.     October  was  the  fourth 
consecutive  month  for  the  key  station 
on  Cahaba  River  at  Centerville,  and 
the  fourth  month  since  May  for  the 
key  station  on  Conecuh  River  at  Brant- 
ley that  runoff  was  record-low  for  the 
month.     A  number  of  cities  and  towns 
were  still  short  of  water  and  were 
observing  rationing  or  other  water- 
conserving  policies.     Storage  in  Lake 
Martin  was  only  48  per  cent  of  aver- 
age.    Water  levels  in  all  observation 
wells  remained  below  average  as  a 
general  decline  was  recorded  through- 
out the  State.     The  key  well  at  Scotts- 
boro  remained  dry  throughout  the  month, 
and  a  record-low  level  for  October  was 
measured  in  the  key  well  in  the  heavily 
pumped  Selma  area." 

Jacob  T.  B.  Beard 
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Relative   humidity  averages 
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Number  of  days  with  precipitation 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

I 

1 

i 

i 

s 

I 
2 
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Year 

■ 
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i 
> 
< 

1 

t 

0 
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Year 
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I 
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1 

i 
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1884 
1885 
1888 
1887 
1888 

69.8 
60.4 
64.7 
62.0 
82.4 

99 
86 
91 
87 
87 

28 
26 
28 
22 
30 

1.40 
2.69 
0.39 
3.40 
4.03 

1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

63.9 
66.6 
68.9 
66.3 
61.2 

96 
98 
101 
98 
94 

25 
21 
30 
29 
19 

1.64 
3.20 
3.14 
2.92 
2.14 

1934 
1935 
1938 
1937 
1938 

66.9 
87.2 
66.9 
62.8 
66.6 

92 
92 
94 

98 

97 

31 
30 
30 
23 
28 

8.64 
1.95 
2.23 
8.01 
0.34 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

81.8 
82.8 
60.8 
64.6 
82.7 

90 
93 
96 
94 
95 

27 
24 
23 
23 
22 

0.83 
3.98 
0.22 
0.54 
2.02 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

64.1 
87.3 
64.7 
58.4 
68.9 

90 
94 
97 
95 
94 

24 
28 
26 
22 
38 

2.88 
4.92 
1.89 
1.50 
8.40 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

66.7 
65.8 
71.9 
65.7 
62.5 

94 
95 
98 
91 
92 

26 
34 
24 

25 
28 

0.38 
1.43 
2.16 
2.00 
0.81 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

63.8 
80.3 
83.9 
67.2 
81.5 

95 
93 
98 
97 
96 

30 
27 
28 
30 
24 

2.38 
2.05 
2.26 
1.28 
4.06 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 

74.5 
64.7 
63.0 
65.2 
63.6 

99 
94 
91 
92 

97 

46 
24 
29 
32 
28 

4.61 
1.08 
2.32 
2.51 
2.60 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

63.7 
63.7 
64.8 
70.0 
62.0 

92 
96 
91 
92 
89 

24 

31 
30 
36 
23 

0.56 
3.76 
1.44 
1.80 
1.47 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

66.4 
69.4 
63.4 
84.2 
63.7 

92 
98 
92 
95 
97 

29 
44 
31 
28 
22 

2.19 
5.38 
1.04 
3.62 
1.77 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

64.2 
64.9 
66.5 
87.4 

67.9 

93 
98 
98 
98 
97 

26 
26 
30 
29 
32 

0.28 
5.95 
2.20 
2.08 
3.35 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

70.2 
68.9 
66.8 
58.4 
68.2 

92 
90 
95 
98 
96 

37 
34 
30 

"If- 

3.37 
1.77 
1.85 
1.39 
0.67 

1904 

1905 
1906 
1907 
1908 

85.0 
64.4 
81.3 
63.6 
60.8 

101 
91 
90 
96 
92 

25 
30 
25 
26 
27 

0.35 
4.51 
3.49 
1.39 
1.76 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

83.0 
62.4 
68.0 
83.0 
65.9 

89 
88 
97 
89 
98 

30 
23 
30 
30 
32 

4.98 
2.64 
1.71 
6.62 
1.94 

1954 

All 
Tears 

85.8 
64.9 

103 

21 

1.37 
2.60 

-Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area 
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62. 8M 

5 

94 

2  + 

25 

31 

7 

0 

3 

0 

.45 

■ 

2.82 

.36 

29 

T 

0 

1 

0 

0 

ANN  I STON  CAA  AP 

79.2 

49.1 

64.2 

6 

99 

5 

27 

31 

170 

8 

0 

4 

0 

.74 

— 

1  .84 

.53 

28 

T 

0 

2 

1 

0 

BELLE  MINA  2  N 

79.0 

49.3 

64.2 

97 

5 

29 

30 

162 

6 

0 

2 

0 

2.07 

.65 

2 

•  0 

0 

5 

2 

0 

BESSEMER  5  SSW 

79.* 

49.0 

64.2 

96 

6 

27 

31 

167 

8 

0 

5 

0 

1.40 

.49 

2 

T 

0 

4 

0 

0 

BIRMINGHAM   WP  AP 

R 

77.3 

51.7 

64.5 

8 

94 

6 

30 

31 

157 

5 

0 

2 

0 

1.77 

1.09 

.62 

27 

•  0 

0 

g 

1 

o 

CORDOVA 

79.9 

47.  4 

63.7 

6 

96 

5 

28 

20+ 

177 

8 

0 

6 

0 

.81 

— 

2.26 

•  46 

29 

•  0 

0 

2 

0 

0 

DECATUR 

75.5 

52.9 

64.2 

2i 

0 

96 

5 

31 

30 

171 

3 

0 

2 

0 

2.75 

.32 

1.70 

2 

T 

0 

3 

2 

1  I 

FAYETTE 

81  .7M 

45.9 

63.8M 

97 

7 

26 

30+ 

9 

0 

9 

0 

.50 

— 

2.19 

.40 

30 

•  0 

0 

2 

0 

0 

FLORENCE 

77.* 

52.2 

64.8 

93 

5  + 

29 

31 

160 

8 

0 

3 

0 

1.84 

.0 

0 

GADSDEN  GAS  PLANT 

78.3 

47.4 

62.9 

96 

5 

23 

30 

201 

8 

0 

7 

0 

1  .14 

•  68 

1 

•  0 

0 

2 

1 

0 

GUNTERSV I LLE 

78.0 

49.6 

63.8 

95 

5 

28 

31 

171 

6 

0 

2 

0 

.63 

■  48 

28 

•  0 

0 

2 

o 

o 

HALEYV I LLE 

MAO I  SON 

79.2 

49.7 

64.5 

1  , 

8 

95 

2  + 

26 

3  1 

7 

0 

2 

0 

2.12 

1.27 

•  86 

2 

.  0 

o 

3 

2 

o 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

74.  2 

52.3 

63.3 

1. 

5 

93 

5 

32 

30+ 

191 

4 

0 

2 

0 

2.88 

.34 

2.05 

6 

.0 

0 

3 

1 

1 

ONEONTA 

80.3 

47.3 

63.8 

2  i 

3 

96 

6 

23 

31 

8 

0 

7 

0 

•  86 

2.18 

.41 

7+ 

•  0 

0 

2 

o 

o 

PELL  CITY  5  NW 

77.4 

46.9 

62.2 

94 

6+ 

25 

31 

,  7 

0 

3 

0 

.77 

.47 

29 

•  0 

0 

2 

0 

0 

REDSTONE  ARSENAL 

74.9 

46.9 

60.9 

92 

2  + 

25 

31 

243 

5 

0 

6 

1  .42 

.60 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

ROCK  MILLS 

80.6 

46.2 

63.4 

99 

5 

21 

31 

165 

6 

0 

6 

s 

.21 

2.59 

.11 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

RUSSELLV I LLE  2 

76  .6 

46.3 

61.5 

93 

6 

25 

30+ 

6 

0 

6 

0 

2.08 

.71 

7 

T 

0 

4 

1 

0 

SAINT  BERNARD 

79.4 

46.3 

62.9 

1 1 

2 

96 

6 

25 

31 

8 

0 

4 

0 

1.20 

2.54 

.40 

29 

•  0 

o 

o 

o 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

76.4 

48.7 

62.6 

95 

5 

24 

31 

198 

5 

0 

2 

0 

.37 

.18 

29 

T 

0 

2 

0 

0 

SCOTTSBORO 

78.5 

48.5 

63.5 

2i 

3 

96 

5 

24 

31 

186 

8 

0 

2 

0 

1  .  17 

2.10 

.60 

28 

.0 

0 

2 

l 

0  1 

TALLADEGA 

80.9 

49.6 

65.3 

1 1 

2 

99 

5 

25 

31 

145 

11 

0 

3 

0 

.53 

2.52 

.23 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

79.5 

50.1 

64.8 

1 

98 

4 

30 

30+ 

157 

6 

0 

2 

0 

1.14 

1.76 

.38 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

UNIVERSITY 

R 

78.7 

53.6 

66.2 

1 

5 

98 

5 

33 

30+ 

135 

7 

0 

0 

0 

.91 

1.99 

.60 

28 

.  0 

o 

\ 

\ 

o 

VALLEY  HEAD 

78. 8M 

46.  7M 

62. 8M 

2. 

3 

93 

4  + 

6 

0 

4 

0 

.60 

7 

T 

0 

1 

0 

DIVISION 

63.6 

1 .24 

T 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

81  .OM 

47. OM 

64. OM 

98 

5 

160 

7 

0 

10 

0 

.36 

.24 

28 

.0 

0 

2 

0 

0  j 

AUBURN  3  SW 

80.7 

51.8 

66.3 

2 

98 

6 

28 

31 

9 

0 

2 

0 

.92 

1.96 

.48 

29 

.0 

0 

4 

0 

0 

CAMDEN  3  NNW 

82.  1M 

50  .  8M 

66. 5M 

99 

6 

27 

31 

119 

8 

0 

2 

0 

1.01 

.52 

13 

.0 

0 

3 

1 

0 

CAMP  HILL  2  NW 

78.7 

48.2 

63.5 

96 

6 

25 

31 

6 

0 

4 

0 

2.11 

.87 

1 

•  0 

0 

4 

2 

0 

CENTREV I LLE 

83.0 

49.1 

66.1 

1 , 

1 

101 

6 

27 

3  1 

10 

0 

5 

0 

.67 

2.18 

•  30 

7 

•  0 

o 

2 

o 

o 

CLANTON 

80.7 

46.8 

63.8 

• 

4 

98 

6 

26 

31 

7 

0 

7 

0 

1.79 

.83 

•  81 

7 

.0 

0 

3 

2 

0 

OAYTON 

82.3 

54.2 

68.3 

99 

6  + 

32 

31 

10 

0 

1 

0 

.61 

.25 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

82.1 

53.6 

67.9 

100 

7 

28 

31 

10 

0 

2 

0 

1.08 

•  68 

15 

•  0 

0 

3 

1 

0 

EUFAULA 

81.5 

53.3 

67.4 

1 1 

7 

99 

5 

31 

31 

10* 

6 

0 

1 

0 

1.96 

.56 

1.08 

7 

•  0 

0 

3 

2 

1 

GREENSBORO 

83.2 

54.8 

69.0 

it 

8 

100 

5  + 

33 

30+ 

81 

9 

0 

0 

0 

.  74 

1.90 

.24 

29 

•  0 

0 

if 

0 

0 

GREENVILLE 

81.8 

55.4 

68.6 

2  ■ 

6 

100 

6 

31 

31 

80 

1 

0 

1.81 

— 

.73 

1.18 

7 

•  0 

0 

2 

2' 

1  ] 

HIGHLAND  HOME 

80.  1M 

5  5.0M 

67. 6M 

3 

95 

5 

31 

30+ 

91 

6 

0 

2 

0 

.62 

1.94 

.62 

27 

•  0 

0 

1 

$ 

0  1 

LAFAYETTE 

79.1 

50.7 

64.9 

99 

3 

29 

3 1 

140 

6 

0 

2 

0 

1.01 

.30 

12 

•  0 

o 

4 

g 

o 

LIVINGSTON 

82.0 

52.2 

67.1 

3. 

4 

99 

6 

30 

30+ 

117 

9 

0 

2 

0 

.96 

- 

1.37 

.38 

12  + 

.0 

0 

3 

0 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

82.1 

52.8 

67.5 

99 

5 

27 

3  1 

113 

10 

0 

2 

0 

.19 

.11 

26 

•o 

o 

1 

o 

o 

MARTIN  DAM 

79.5 

51. 6M 

65. 6M 

97 

5 

28 

3  1 

103 

7 

0 

2 

0 

.  60 

1,93 

•  37 

7 

•  0 

o 

3 

o 

o 

MAXWELL  FIELD 

79.6 

57.0 

68.3 

96 

6 

35 

31 

92 

6 

0 

0 

0 

1.89 

1.22 

6 

.0 

0 

4 

1 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

81.2 

53.4 

67.3 

9 

100 

6 

33 

31 

107 

8 

0 

0 

0 

1.56 

- 

.80 

1.03 

6 

.0 

0 

2 

1 

i 

NATCHEZ 

82.9 

49.1 

66.0 

101 

5 

26 

31 

137 

8 

0 

4 

0 

2.42 

1.30 

7 

.0 

0 

4 

1 

1 

PRATTV I LLE 

80.3 

51.9 

66.1 

it 

1 

99 

6 

30 

31 

132 

7 

0 

1 

0 

.95 

1.62 

.39 

6 

•  0 

0 

0 

0 

PUSHMATAHA 

82.8 

51.0 

66.9 

1. 

7 

98 

6 

31 

31 

7 

0 

3 

0 

•  41 

2.23 

.30 

27 

•  0 

0 

2 

0 

0 

ROCKFORD 

82.3 

45.9 

64.1 

98 

5 

23 

31 

7 

0 

8 

0 

.45 

.25 

28 

•  0 

0 

3 

0 

0 

SELMA 

84.4 

53.7 

69.1 

3. 

6 

100 

5  + 

30 

31 

85 

11 

0 

1 

0 

.43 

- 

1.99 

.35 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

THOMASV I LLE 

82.3 

56.1 

69.2 

3. 

5 

100 

7 

32 

31 

9 

0 

1 

0 

5.16 

2.71 

4.35 

7 

.0 

0 

4 

1 

1  I 

TROY 

82.0 

56.4 

69.2 

1  . 

4 

103 

5 

33 

31 

74 

8 

0 

0 

0 

2.32 

.13 

2.05 

7 

.0 

0 

2 

1 

1  I 

TUSKEGEE  2 

79.0 

53.1 

66.1 

99 

5 

31 

31 

123 

6 

0 

.1 

0 

1  .58 

•  59 

29 

.0 

o 

5 

I 

0 

UNION  SPRINGS  6  W 

50  .  * 

M 

27 

31 

0 

3 

0 

•  90 

- 

2.01 

•  30 

7+ 

.0 

0 

4 

0 

0 

WETUMPKA 

80.4 

55.0 

67.7 

7 

97 

6 

32 

31 

102 

7 

0 

1 

0 

1.70 

- 

.99 

1.10 

7 

.0 

0 

3 

l 

1 

01 V I S I  ON 

66.8 

1.30 

•  0 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

83.9 

54.0 

69.0 

99 

7 

32 

31 

1  2 

0 

1 

0 

.73 

.38 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

ATMORE  STATE  FARM 

84.1 

54.9 

69.5 

98 

5  + 

30 

31 

73 

10 

0 

1 

0 

.65 

.28 

29 

.0 

0 

2 

0 

0  | 

BAY  MINETTE 

81.5 

56.9 

69.2 

2 

96 

5 

33 

31 

71 

0 

0 

2.21 

2.14 

.73 

14 

.0 

0 

S 

2 

0 

BREWTON  3  SSE 

83.0 

49.9 

66.5 

2 

97 

5 

26 

31 

124 

I 
o 

I 

.88 

2.19 

.25 

29 

.0 

0 

5 

0 

0 

CHATOM 

82.8 

50.9 

66.9 

100 

5 

29 

31 

113 

9 

0 

2 

0 

2.90 

.91 

7 

.0 

0 

6 

3 

0 

CITRONELLE 

80.4 

58.3 

69.4 

5 

96 

6 

34 

31 

70 

7 

0 

0 

0 

3.07 

.26 

1.00 

13 

•  0 

0 

8 

1 

1 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

81.7 

53.8 

67.8 

98 

5 

32 

31 

94 

7 

0 

ii 

0 

1.00 

1.77 

.88 

12 

.0 

0 

1 

1 

0 

EVERGREEN  CAA  AP 

81.6 

49.6 

65.6 

-  1, 

1 

99 

6 

27 

31 

145 

7 

0 

3 

0 

.70 

2.06 

.36 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

FA  I RHOPE 

81.4 

58.8 

70.1 

5 

93 

4  + 

35 

31 

60 

6 

0 

0 

3.02 

- 

.95 

2.25 

13 

.0 

0 

4 

1 

1 

FORT  MORGAN- 

79.5 

66.4 

73.0 

89 

4  + 

46 

31 

28 

0 

0 

o° 

0 

3.35 

2.75 

13 

.0 

0 

2 

2 

1 

FRISCO  CITY 

85.9 

55.1 

70.5 

102 

6 

30 

31 

10 

0 

1 

0 

.88 

2.11 

.51 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

GENEVA 

83.7 

52.6 

68.2 

97 

6 

27 

31 

9 

0 

1 

0 

.39 

2.11 

.22 

13 

.0 

0 

2 

0 

0  1 

THEADLAND 

80.1 

55.7 

67.9 

96 

5+ 

33 

31 

80 

5 

0 

0 

0 

1  .  00 

1.00 

12 

.0 

0 

1 

1 

1 

LOCKHART 

82.7 

55.1 

68.9 

96 

6 

28 

31 

9 

0 

1 

0 

.70 

•  32 

15 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

80.0 

57.5 

68.8 

3 

93 

5 

34 

31 

76 

5 

0 

0 

0 

3.21 

.54 

1.86 

13 

.0 

0 

6 

2 

1  J 

Precipitation 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  •  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
OCTOBER  1954 


Temperature 


SUHob 

Average 
Maxim  urn 

°J 

II 
<  2 

< 

f] 

ii 

Highest 

« 
a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Daya 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  ol  Daya 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

1 
S 

e 
[ 

S 

.50  or  Mora  j 

1.00 

J! 

»J 
BJ 

»i 

•=i 

MOBILE 

80.9 

60.4 

70.7 

■  8 

94 

6 

40 

30+ 

5 

0 

0 

0 

4.90 

1.83 

2.94 

13 

.0 

0 

5 

3 

1 

OZARK 

83.3 

55.0 

69.2 

1.4 

100 

6 

34 

31 

9 

0 

0 

0 

.93 

-  1.65 

.82 

7 

.0 

0 

1 

1 

0 

RO8ERTS0ALE  7  E 

82.  2M 

56. 4M 

69. 3M 

93 

5  + 

32 

31 

62 

6 

0 

1 

0 

1.20 

-  2.86 

.53 

13 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

69.0 

1.81 

.0 

STATE 

65.8 

■  9 

1.37 

-  1.13 

T 

Precipitation 


t  DATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  STATE  AVERAGES 


See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
119  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


10      11  12 


13     14  15 


ABBEVILLE 

ADOISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBERTV ILLE  1  S 
ALEXANDER  CITY  6  NE 

ALICEVILLE 

ANDALUSIA 

ANN 1  ST ON  CAA  AP 

ARLEY 

ASHVILLE 

ATHENS 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN   3  SM 
AUTAUGAVILLE 
BAY  MINETTE 

BeLGREEN 
BELLE  MINA  2  H 
BESSEMER  5  SSW 
BILL INGSLEY 

BIRMINGHAM  MB  AP  R 
BISHOP 

BLUE  SPRINGS 
BOAZ 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 

BRIDGEPORT  2  W 
BRUNO I DOE 
CALERA 

CAMDEN  3  riNW 
CAMP  HILL  2  NW 

CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTREVILLE 
CHATOM 

CHI LDERSBURG 

C 1 TRONELLE 
CLAIBORNE 
CLANTON 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLL INSVILLE 

COLUMBIA 

CORDOVA 

CUBA 

DADEV I LLE 

DANCY 

DANVILLE 

DAYTON 

DECATUR 

DECATUR  4 

DECATUR  SUBSTATION 
DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
ELBA 

EUtOO 

EUFAULA 

EUTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FA1RHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKVl LLE 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

FARLEY 

FAYETTE 

FLAT  ROCK 
FLORENCE 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT  1  H 
FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 
GENEVA 
GORGAS 
GREEN  BAY 
GREENSBORO 


GREENVILLE 
GULF  SHORES 
GUNTERSVI LLE 
GUNTERSV I LLE  CIT 
GUNTERSVILLE  DAM 


SSE 


HALEYV ILLE 
HAMILTON 

HARRI SBURG  CAHABA  TOWER 

HAYNEV ILLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

HIGHTOWER 

HOOGES 

HUNTSVILLS  SUBSTA 


HYTOP 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 
JORDAN  QAM 
LAFAYETTE 

LAY  DAM 

LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON 

LOCKHART 

LOCK  17 
MADISON 
MAGELLA 
MARION  1  N 
MARION  JUNCTION 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 
KELVIN 

MERT2  PONDV ILLE  TOWER 

MILLERS  FERRY 
MILSTEAD 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 


•46 
.41  .42 


RECORD  MISSING 


1.43 
.45 
2.56 


.06 


2.27 
1.80 


.62  .73 

•10     .02  1.20 


.32      .10  .21 


.47      .72  .16 


16     17  18 


19     20     21     22     23     24     25     26     27  28 


Sm  R«t«r«nc« 


Nolo  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued  OCTOiEi  1» 


Station 

*3 

Day  oi  month 

fi 

1   |   2  |  3 

4 

6 

7 

8  9 

1 

10  1  11  1  12 

13 

14  15 

1 

16  Tl7  18 

19  1  20  |  21 

22  |  23  |  24 

25  |  26  f  27 

28 

29 

30 

31 

MONTE  S*NO 
NONTEVALLO 

MONTGOMERY  MB  AP  R 
HOULTON 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

•  96 
.»9 
1.96 
3.  Jl 
2.66 

.09 

•43 
.1* 

1.03 
.16 

.09 
.41 

T 

T 

.17 

7 

.86 

T 

.06 

.36 
.12 

•  93 

.32 

■  *5 

.  0  S 

T 
.0 

NATCHEZ 
NEWBURG 
NEW  MARKET 
NEWTON 
ONEONTA 

2.42 
2.66 
1.19 
.90 
•  66 

.96 
.33 

.13 

1.30 

.03 
.3* 

.08 

•  2* 

,41  .06 

■  49 

■  10 

.07 
.90 
.24 

■  34 

■  20 

■  44 
.06 

.07 
.03 

•  0 

ORRVlLLE 
OZARK 
PAINT  ROCK 
PALMEROALE  2  H 
PELL  CITY  »  NH 

•  91 
.93 
2.29 
1.1* 
.77 

.96 

•  12 

.41 
.82 
.17 
.6* 

.07 

.0* 

.03 

.50 

.39 
.50 

.05 

PENNINGTON  LOCK  2 
PEHRVV ILLE 
PICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 

1.3* 
.00 
3.3* 
1.17 
2.03 

.03 

T 

.0* 

.10 
.09 

.24 
1.00 

.69 
.93 

.30 

.63  .69 
.28 

.73 
.25 

.19 
.*5 

PLANTERSVILLE 
PLEASANT  GROVE  SCHOOL 
PRATTV ILLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 

.93 
2.10 
.93 
.76 
.41 

.20 

•  33 

.39 

.20 
T 

.10 
.34 

.02 

T 

.03 

7 

.01 

.10 
.01 

.11 

.99 

•  10 
.27 

•  01 

.16 
.35 
.08 
.3* 

T 

RED  BAY 

REOSTONE  ARSENAL 
REFORM 
RIVER  FALLS 
ROBERTSOALE  7  E 

2.63 
l.*2 
*.S3 
1.33 
1.20 

.60 

.29 

.09 

.12 

.10 

3.70 
1.16 

7 

.7* 
.69 

.11  .29 
.06  .03 
.33 

T 

•  69 

•  49 

.*e 

.05 

.11 

.12 

.0* 

•  0< 
.0! 

ROCKFORO 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 

.*3 

.21 
1.71 
2.06 
1.20 

.30 
.09 
.11 

T 

.10 

.31 
.71 

.10 
.02 

.*0 
.39 

.10 

•  29 

.30 

•  39 

.11 
•  *0 
■42 

.03 

•  M 

SAND  MT  STATE  FARM  API 
SAYRE 

SCOTTSBORO 
SCOTTSBORO  SUBSTA 
SEALE  6  M 

.37 
.69 
1.17 
.66 
.90 

.2* 
.03 

.09 
.20 

■  42 

.01 
.27 

.03 

.01 

7 

.16 
.60 

.18 

.39 
.05 
.35 

.03 
.0* 

•  0  . 

T 
T 

SELMA 

SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB  *  S 
6N0W  H ILL 
SOUTH  HILL 

.*3 
2.3* 
.90 

•  57 

.49  .93 

RECORD  MISSING 
.0* 

.0* 

.0* 
.*3 
.63 

7 

.21 

.09 

7 

•  33 

•  *2 
.06 

SUTTLE 
SWAIM 

SYLACAUGA  2  W 
SYLVAN  I A 
TALLADEGA 

•  16 
2.99 

•  72 
1.00 

.93 

1 

.70 

.03 

.19 

.62 

.95 
.91 

•  20 
.21 
.30 

•  17 

7 
7 

talladega  horn  mtn  twr 
thomasv i llc 
thurloh  oam 

TONEY 
TRAFFORD 

■  37 
9.16 

•  79 
1.99 

•  91 

.01 
.06 

.70 

4.33 
.09 
.02 

.12 

.01  .20 
.11 
.28 

.07 

•  19 

•  09 

.37 

•  *0 

•  *2 

•  *0 

.01 

TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 
TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 
TUSkEGEE  2 
UNION  SPRINGS  6  W 

2.32 
1.1* 

.99 
1.96 

.90 

T 

.28 

2.09 
T 

.02 
.10 

.03 
.  36 

.17 
.02 
.1* 

.03 

.20 

.02  .26 
.13 

.23 

.36 
■  16 
.38 

.07 
7 

•  3* 
.59 
.  30 

•  01 

T 

UN I ONTOWN 

UNIVERSITY  R 

VALLEY  H£ AO 

VANCE 

WADLEY 

1.00 
.91 

.61 
1.66 

.03 

•  03 

.10 

.60 

.03 

.53  .35 
.06 

T  7 

•  40 

.08 

•  60 
■  11 

.30 

T 

WALLACE  3  SW 
WALNUT  GROVE 
WATERLOO 
WEST  BLOC TOM 
WETUMPRA 

1.03 
.39 
1.08 
1.63 
1.70 

.36 

.19 

U10 

.63 
•40 

.06 

.26 
■  33 

.23 
.33 

•  27 

WHATLEY 
WHEELER  OAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 
WILSON  DAM 

2.*e 

2.23 
1.09 
1.16 
2.11 

.03 
.0* 
.10 

.76 

.42  .02 

.64 

.37 

: 

•  0* 

.0* 

1.60 
.99 
.20 
.07 
.0* 

T 

.3* 
.02 

•10  .26 
.12 
.  16 

7  .25 

.10 
7 

.19 

■  01 
.09 
.16 

■  21 

•  3* 

•  30 
.12 
.27 
.33 

•  07 

•  06 

■09 

WINFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 

1.63 
1.03 
1.16 

.03 

.06 
.32 

.0* 
.06 

T 

.23 
.17 
.20 

.03  .63 
.29 
.05  .06 

.0* 
■  09 
.06 

.51 
.*2 
.24 

•07 
•  11 

■ot 

Sm  FUUr*nc*  NotM  Following  Subon  lnd»x 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
OCTOBEB  m*. 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

7 

29 

30 

31 

kLBERTVllLE  1  S 

MAX 

91 

94 

91 

94 

94 

92 

76 

65 

85 

88 

87 

88 

82 

62 

60 

7  i 

79 

64 

67 

72 

73 

7  6 

75 

79 

80 

75 

70 

55 

49 

77 

•  1 

MIN 

69 

68 

59 

69 

65 

65 

39 

64 

55 

65 

65 

65 

65 

51 

38 

34 

35 

41 

35 

32 

33 

34 

35 

40 

40 

48 

41 

40 

29 

25 

46 

.5 

ALEXANDER  CITY  «  NE 

MAX 

93 

93 

95 

98 

96 

75 

71 

85 

88 

89 

87 

89 

91 

79 

64 

74 

a  i 

73 

72 

70 

79 

80 

60 

82 

86 

76 

65 

96 

60 

81 

•  0 

MIN 

66 

60 

58 

62 

62 

65 

62 

52 

54 

49 

51 

62 

63 

57 

53 

31 

27 

30 

31 

30 

29 

28 

30 

37 

39 

42 

57 

55 

37 

32 

47 

■  0 

NDALUSI A 

MAX 

93 

94 

95 

96 

95 

97 

99 

78 

80 

88 

90 

91 

90 

92 

91 

70 

67 

74 

81 

72 

74 

78 

81 

83 

81 

84 

66 

87 

84 

68 

60 

83 

.9 

MIN 

70 

66 

69 

69 

70 

71 

63 

54 

57 

59 

59 

58 

65 

63 

56 

41 

39 

45 

47 

42 

46 

46 

45 

46 

48 

46 

52 

60 

51 

36 

32 

54 

.0 

NNISTON  CAA  AP 

MAX 

93 

92 

94 

99 

96 

73 

70 

86 

90 

89 

87 

90 

86 

65 

59 

72 

81 

70 

70 

74 

78 

80 

77 

82 

83 

SO 

74 

62 

54 

34 

79 

.2 

MIN 

66 

64 

60 

66 

65 

70 

37 

57 

58 

55 

57 

65 

64 

68 

42 

37 

31 

38 

37 

36 

32 

33 

36 

42 

45 

45 

48 

52 

36 

31 

27 

49 

•  1 

ITMORE  STATE  FARM 

MAX 

93 

96 

94 

96 

98 

98 

80 

80 

89 

91 

91 

94 

90 

83 

82 

68 

76 

8] 

80 

73 

79 

63 

84 

83 

84 

83 

06 

82 

74 

65 

64 

84 

•  1 

MIN 

70 

67 

70 

71 

71 

70 

67 

57 

62 

64 

62 

64 

70 

66 

54 

43 

38 

44 

53 

41 

40 

42 

44 

49 

48 

52 

54 

62 

43 

35 

30 

54 

•  9 

UBURN  3  sw 

MAX 

9* 

93 

92 

93 

95 

98 

97 

75 

67 

84 

87 

90 

81 

89 

90 

68 

63 

72 

80 

69 

70 

74 

78 

60 

78 

80 

62 

84 

80 

64 

56 

80 

.7 

MIN 

69 

66 

68 

66 

66 

69 

67 

51 

54 

57 

59 

67 

65 

66 

55 

34 

33 

39 

44 

42 

36 

44 

43 

42 

48 

43 

49 

53 

49 

31 

28 

51 

•  6 

(AY  MINETTE 

MAX 

92 

92 

91 

94 

96 

93 

77 

80 

78 

90 

90 

94 

81 

84 

71 

67 

75 

6  0 

74 

75 

77 

82 

83 

82 

94 

83 

85 

84 

66 

59 

65 

81 

•s 

MIN 

71 

68 

70 

72 

72 

71 

65 

59 

63 

65 

64 

65 

70 

69 

52 

43 

43 

47 

45 

45 

46 

47 

31 

52 

53 

35 

57 

62 

51 

37 

33 

56 

•  fl 

ELLE  MINA  2  N 

MAX 

93 

92 

92 

93 

97 

96 

78 

72 

81 

87 

89 

87 

87 

85 

75 

62 

73 

7e 

75 

70 

74 

76 

76 

80 

80 

81 

62 

75 

65 

33 

45 

79 

.0 

MIN 

69 

68 

64 

66 

67 

65 

57 

56 

52 

51 

62 

61 

66 

62 

47 

39 

34 

40 

36 

35 

34 

34 

39 

39 

42 

46 

52 

50 

40 

29 

31 

49 

o  3 

1ESSEMER  5  SSW 

MAX 

91 

94 

94 

95 

95 

96 

75 

70 

85 

89 

89 

90 

90 

86 

72 

63 

75 

82 

67 

71 

74 

78 

82 

79 

83 

83 

77 

66 

56 

54 

39 

79 

■  4 

MIN 

68 

66 

61 

66 

66 

68 

63 

56 

53 

55 

58 

61 

63 

65 

52 

34 

31 

35 

36 

30 

33 

32 

33 

39 

38 

47 

51 

96 

42 

30 

27 

49 

»0 

I RH INGHAM  W6  AP 

MAX 

39 

92 

90 

91 

93 

94 

73 

66 

83 

87 

87 

88 

88 

84 

61 

73 

81 

67 

70 

73 

77 

80 

77 

81 

83 

76 

62 

55 

52 

57 

77 

•  3 

MIN 

71 

69 

66 

69 

68 

67 

56 

55 

57 

57 

64 

67 

67 

59 

50 

39 

36 

43 

36 

37 

37 

41 

43 

47 

45 

52 

54 

51 

39 

32 

30 

51 

•  7 

REWTON  3  SSE 

MAX 

94 

94 

95 

94 

97 

96 

81 

80 

88 

89 

90 

94 

85 

87 

76 

75 

77 

81 

71 

74 

77 

81 

83 

79 

84 

84 

87 

80 

72 

61 

66 

63 

.0 

MIN 

66 

62 

64 

67 

66 

68 

66 

56 

59 

59 

56 

63 

67 

61 

58 

34 

31 

35 

41 

31 

34 

34 

35 

34 

39 

44 

49 

59 

52 

31 

26 

49 

•  9 

AMDEN  3  NNW 

MAX 

94 

94 

94 

97 

97 

99 

80 

60 

85 

89 

90 

91 

86 

87 

77 

63 

73 

61 

73 

72 

73 

80 

e2 

83 

84 

64 

76 

67 

60 

66 

82 

.1 

MIN 

67 

62 

60 

66 

67 

72 

68 

56 

52 

56 

56 

63 

64 

64 

56 

38 

34 

3v 

46 

32 

34 

35 

33 

40 

4* 

51 

56 

49 

35 

27 

50 

o  e 

AMP  HILL  2  NW 

MAX 

93 

90 

89 

90 

92 

96 

90 

74 

67 

75 

84 

85 

85 

85 

86 

65 

66 

70 

78 

68 

73 

73 

7* 

78 

78 

79 

60 

81 

7* 

61 

54 

76 

.7 

MIN 

67 

63 

63 

65 

65 

66 

64 

51 

51 

52 

54 

61 

62 

64 

34 

36 

31 

32 

40 

35 

35 

35 

37 

39 

39 

42 

45 

49 

44 

29 

25 

»  2 

'ENTREVILLE 

MAX 

93 

94 

97 

98 

97 

101 

100 

81 

72 

86 

90 

91 

90 

89 

63 

69 

68 

76 

83 

71 

75 

77 

80 

63 

79 

84 

64 

82 

70 

66 

62 

83 

.0 

M  N 

68 

63 

61 

66 

66 

69 

63 

54 

54 

54 

56 

61 

63 

65 

53 

32 

31 

37 

37 

31 

33 

33 

34 

39 

49 

46 

46 

55 

46 

31 

27 

49 

•  1 

'HATOM 

MAX 

96 

97 

96 

97 

100 

98 

80 

79 

87 

92 

90 

91 

85 

82 

77 

68 

76 

82 

71 

75 

76 

83 

84 

82 

84 

86 

65 

75 

47 

59 

64 

82 

•  8 

MIN 

66 

62 

62 

66 

66 

66 

68 

60 

56 

58 

60 

60 

63 

68 

33 

37 

34 

39 

46 

33 

33 

35 

37 

40 

40 

48 

50 

62 

48 

32 

29 

50 

.9 

ITRONELLE 

MAX 

94 

94 

90 

92 

95 

96 

77 

78 

87 

89 

88 

91 

81 

83 

73 

66 

72 

8  0 

72 

72 

75 

78 

80 

80 

82 

81 

84 

74 

68 

37 

62 

80 

44 

MIN 

72 

69 

69 

72 

73 

72 

68 

60 

61 

65 

66 

66 

69 

70 

54 

44 

46 

52 

52 

44 

48 

52 

52 

54 

54 

56 

60 

63 

50 

36 

34 

58 

» 3 

LANTON 

MAX 

94 

93 

93 

94 

95 

98 

96 

78 

70 

83 

87 

86 

89 

88 

91 

67 

63 

7  3 

81 

69 

71 

73 

78 

80 

76 

80 

a; 

82 

70 

64 

53 

80 

•  7 

MIN 

67 

60 

58 

59 

65 

66 

65 

52 

52 

53 

55 

55 

64 

58 

53 

34 

30 

35 

37 

32 

33 

32 

31 

32 

38 

39 

45 

46 

47 

30 

26 

46 

4  6 

ORDOVA 

MAX 

92 

92 

91 

92 

96 

95 

77 

72 

87 

90 

90 

89 

87 

81 

66 

73 

82 

61 

67 

66 

74 

75 

81 

32 

83 

69 

70 

69 

58 

55 

79 

•  9 

MIN 

68 

68 

60 

65 

65 

67 

61 

57 

51 

51 

60 

64 

66 

60 

40 

36 

37 

34 

37 

28 

30 

30 

30 

34 

35 

43 

50 

45 

42 

26 

28 

47 

•  4 

1AYT0N 

MAX 

93 

94 

93 

93 

96 

99 

99 

81 

75 

86 

91 

91 

91 

86 

82 

67 

63 

76 

83 

70 

72 

76 

82 

64 

80 

82 

86 

84 

70 

62 

57 

82 

•  3 

M  N 

71 

69 

61 

71 

71 

72 

61 

56 

58 

55 

63 

65 

68 

68 

53 

39 

38 

41 

45 

39 

42 

43 

43 

50 

48 

55 

58 

62 

50 

33 

32 

54 

•  2 

1ECATUR 

MAX 

92 

9 1 

91 

89 

96 

92 

73 

67 

76 

86 

88 

86 

85 

84 

77 

39 

73 

73 

61 

64 

70 

72 

75 

78 

79 

79 

71 

65 

53 

48 

45 

75 

.3 

MIN 

70 

68 

67 

70 

70 

69 

58 

57 

56 

38 

66 

66 

68 

69 

48 

41 

40 

47 

42 

40 

39 

38 

40 

44 

43 

53 

59 

44 

41 

31 

32 

52 

»9 

EMOPOLIS   LOCK   AND  OAM 

MAX 

93 

96 

95 

93 

96 

99 

100 

80 

74 

88 

91 

92 

91 

86 

82 

66 

66 

77 

83 

68 

70 

75 

80 

82 

80 

84 

85 

81 

69 

62 

56 

82 

•  1 

MIN 

70 

68 

66 

70 

70 

74 

65 

58 

59 

59 

64 

65 

66 

69 

52 

38 

37 

43 

47 

40 

38 

39 

39 

45 

45 

30 

55 

61 

50 

31 

26 

53 

•  6 

)OTHAN  CAA  AIRPORT 

MAX 

94 

94 

94 

96 

98 

94 

80 

80 

88 

88 

90 

84 

89 

89 

73 

68 

72 

80 

70 

72 

76 

79 

80 

79 

81 

83 

84 

85 

70 

60 

S3 

81 

.7 

69 

63 

71 

67 

70 

70 

55 

53 

60 

59 

62 

68 

67 

65 

47 

42 

36 

44 

49 

43 

41 

43 

43 

46 

51 

49 

54 

60 

47 

34 

32 

53 

•  8 

UFAULA 

MAX 

95 

94 

94 

95 

99 

97 

85 

73 

87 

86 

89 

83 

87 

89 

79 

66 

72 

60 

71 

73 

73 

79 

79 

78 

80 

82 

83 

82 

73 

39 

63 

61 

.3 

MIN 

69 

63 

69 

68 

71 

73 

62 

53 

56 

58 

63 

68 

65 

64 

36 

43 

36 

42 

43 

41 

38 

41 

39 

44 

47 

45 

53 

58 

55 

36 

31 

53 

» 3 

VERGREEN  CAA  AP 

MAX 

94 

93 

94 

93 

98 

99 

TS 

79 

85 

89 

86 

92 

87 

87 

69 

66 

75 

81 

70 

73 

77 

81 

82 

78 

82 

83 

86 

77 

47 

60 

63 

81 

.6 

MIN 

66 

62 

65 

68 

68 

70 

62 

56 

58 

58 

57 

63 

66 

61 

45 

36 

32 

37 

38 

33 

35 

35 

34 

39 

41 

45 

56 

59 

41 

31 

27 

49 

»6 

AIRHOPE 

MAX 

91 

91 

89 

93 

93 

92 

89 

81 

86 

88 

68 

92 

84 

88 

76 

68 

71 

79 

72 

72 

75 

79 

82 

80 

83 

84 

61 

78 

71 

62 

65 

81 

.4 

MIN 

72 

69 

71 

73 

72 

72 

68 

61 

64 

66 

65 

67 

66 

70 

58 

50 

42 

48 

54 

46 

46 

49 

53 

54 

54 

97 

57 

69 

54 

38 

35 

56 

•  8 

•AYETTE 

MAX 

94 

93 

96 

94 

94 

95 

97 

80 

71 

89 

89 

93 

91 

69 

89 

71 

74 

79 

72 

72 

72 

73 

f6 

84 

84 

81 

80 

47 

55 

55 

81 

■  7 

MIN 

68 

67 

58 

64 

67 

64 

60 

52 

50 

51 

62 

57 

58 

59 

49 

39 

37 

40 

31 

27 

30 

29 

31 

31 

31 

40 

41 

42 

37 

24 

26 

45 

»9 

"LOPENCE 

MAX 

91 

92 

92 

92 

93 

90 

79 

66 

82 

86 

93 

86 

90 

86 

76 

64 

65 

66 

63 

67 

73 

76 

80 

81 

83 

80 

80 

67 

64 

45 

46 

77 

•  4 

MIN 

62 

62 

70 

71 

70 

70 

56 

58 

57 

63 

60 

66 

63 

68 

58 

39 

40 

47 

46 

43  ' 

31 

34 

39 

34 

41 

94 

55 

57 

39 

32 

29 

52 

■  2 

"ORT  MORGAN 

MAX 

88 

86 

88 

89 

88 

89 

85 

79 

85 

85 

85 

87 

86 

87 

61 

68 

70 

75 

70 

71 

70 

76 

78 

78 

80 

80 

61 

76 

73 

39 

65 

79 

5 

MIN 

78 

76 

75 

79 

76 

77 

74 

63 

71 

73 

74 

77 

77 

76 

62 

37 

52 

62 

62 

32 

62 

62 

64 

64 

64 

64 

64 

66 

56 

50 

46 

66 

4 

■RISCO  CITY 

MAX 

99 

96 

96 

99 

100 

102 

101 

79 

85 

87 

94 

92 

95 

86 

66 

71 

70 

79 

85 

75 

77 

89 

86 

84 

83 

87 

87 

69 

77 

69 

61 

85 

9 

M  N 

71 

69 

70 

71 

70 

71 

67 

56 

37 

63 

62 

63 

69 

67 

55 

39 

39 

45 

50 

42 

47 

45 

44 

49 

48 

92 

55 

61 

47 

34 

30 

55 

1 

SADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

88 

93 

92 

94 

96 

92 

73 

67 

86 

88 

91 

90 

90 

89 

78 

61 

74 

82 

70 

69 

75 

76 

80 

78 

82 

76 

71 

60 

51 

52 

60 

76 

3 

M  .'N 

69 

67 

59 

65 

65 

68 

62 

33 

53 

50 

55 

62 

64 

61 

54 

37 

30 

37 

42 

35 

30 

29 

31 

33 

41 

48 

44 

42 

29 

23 

28 

47 

4 

iENEVA 

MAX 

93 

94 

94 

94 

96 

97 

96 

85 

60 

86 

88 

91 

86 

88 

90 

74 

74 

75 

81 

72 

74 

78 

80 

81 

81 

83 

84 

83 

80 

70 

63 

83 

>7 

MIN 

68 

66 

67 

66 

68 

68 

66 

55 

57 

57 

60 

63 

66 

65 

59 

38 

34 

38 

44 

39 

37 

39 

42 

42 

46 

48 

53 

58 

56 

36 

27 

52 

6 

SREENSBORO 

MAX 

99 

96 

96 

96 

100 

100 

86 

7g 

69 

91 

92 

93 

88 

81 

6  0 

67 

78 

84 

73 

75 

79 

63 

85 

84 

85 

86 

80 

67 

65 

61 

62 

83 

2 

MIN 

70 

70 

63 

70 

71 

73 

64 

56 

59 

63 

64 

66 

67 

69 

51 

39 

38 

47 

45 

40 

42 

45 

45 

49 

46 

36 

57 

60 

49 

33 

33 

54 

8 

iREENVI LLE 

MAX 

94 

»2 

93 

99 

99 

100 

78 

76 

85 

88 

88 

90 

88 

90 

76 

63 

76 

82 

72 

73 

78 

80 

83 

79 

81 

83 

85 

81 

68 

59 

41 

41 

8 

MIN 

71 

67 

69 

70 

70 

72 

67 

55 

58 

60 

60 

67 

67 

64 

55 

41 

39 

46 

50 

43 

43 

46 

48 

49 

32 

52 

56 

60 

50 

35 

31 

55 

4 

iUNTERSVILLE 

MAX 

91 

93 

91 

92 

95 

94 

76 

67 

84 

88 

69 

09 

86 

87 

79 

60 

73 

66 

69 

73 

74 

79 

78 

80 

81 

78 

70 

5f 

49 

48 

78 

0 

MIN 

68 

67 

58 

65 

66 

66 

60 

55 

55 

32 

59 

66 

66 

64 

50 

40 

33 

41 

44 

38 

36 

35 

36 

39 

41 

45 

49 

42 

41 

32 

26 

49 

6 

1ALEYVILLE 

MAX 
MIN 

1EA0LAND 

MAX 

89 

89 

89 

91 

96 

96 

78 

74 

82 

93 

92 

84 

87 

88 

76 

66 

72 

80 

70 

72 

73 

79 

79 

79 

80 

80 

82 

81 

66 

58 

60 

80 

1 

MIN 

63 

64 

66 

68 

69 

70 

65 

52 

58 

38 

62 

66 

68 

66 

60 

46 

47 

53 

46 

46 

46 

48 

49 

55 

56 

57 

59 

50 

36 

33 

55 

7 

tlGHLAND  HOME 

MAX 

93 

91 

92 

93 

95 

94 

77 

72 

84 

86 

88 

87 

87 

87 

79 

64 

71 

79 

72 

69 

73 

77 

80 

80 

81 

85 

80 

71 

58 

37 

80 

1 

MIN 

69 

62 

66 

67 

69 

69 

66 

51 

56 

60 

61 

65 

65 

64 

54 

40 

43 

50 

59 

42 

46 

47 

48 

53 

33 

56 

60 

46 

31 

31 

55.0 

.AFAYETTE 

MAX 

93 

91 

94 

94 

99 

97 

74 

65 

85 

87 

88 

80 

87 

69 

75 

63 

72 

60 

68 

69 

75 

77 

77 

76 

76 

81 

83 

78 

65 

55 

58 

79 

1 

MIN 

67 

64 

63 

67 

66 

67 

61 

50 

51 

54 

52 

65 

63 

64 

53 

37 

35 

49 

40 

39 

38 

41 

40 

41 

46 

44 

53 

57 

44 

31 

29 

50 

7 

-IVINGSTON 

MAX 

9* 

93 

96 

98 

98 

99 

83 

75 

88 

90 

92 

92 

83 

87 

76 

67 

78 

84 

70 

72 

76 

80 

83 

81 

83 

86 

■2 

68 

63 

98 

63 

82 

0 

MIN 

69 

68 

62 

69 

70 

74 

65 

56 

58 

56 

65 

64 

66 

58 

51 

40 

37 

42 

46 

34 

37 

37 

37 

42 

43 

51 

56 

96 

44 

30 

30 

52 

2 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  •  Continued 


ALABAMA 
OCTOBER  195* 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

1  * 

6 

7 

8 

s 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LOCKHART 

MAX 

92 

92 

M 

93 

95 

96 

93 

82 

76 

87 

88 

90 

85 

87 

91 

69 

68 

74 

81 

72 

7* 

78 

82 

61 

79 

82 

84 

85 

81 

69 

60 

82 

.7 

MIN 

70 

67 

70 

70 

71 

71 

67 

55 

62 

61 

61 

oa 

67 

66 

57 

44 

36 

43 

50 

42 

4  2 

44 

44 

5  0 

31 

50 

33 

60 

54 

35 

2  3 

35 

.  J 

MAO I SON 

MAX 

93 

95 

92 

93 

94 

95 

93 

76 

68 

84 

88 

89 

89 

89 

79 

66 

61 

74 

77 

67 

39 

73 

76 

81 

78 

79 

80 

74 

66 

62 

54 

79 

.2 

MIN 

69 

68 

63 

66 

67 

67 

57 

56 

53 

58 

62 

61 

65 

65 

47 

34 

34 

42 

39 

34 

3  3 

34 

38 

4! 

46 

50 

53 

41 

40 

28 

20 

49 

■  7 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

95 

95 

93 

96 

99 

97 

82 

77 

86 

90 

91 

91 

90 

68 

JB 

65 

75 

82 

7  J 

72 

76 

79 

82 

7b 

83 

85 

HO 

75 

62 

56 

63 

82 

•  1 

MIN 

70 

66 

67 

70 

70 

71 

65 

55 

58 

60 

60 

66 

66 

66 

54 

39 

34 

42 

45 

38 

40 

40 

40 

43 

42 

50 

53 

59 

50 

31 

27 

52 

MARTIN  DAM 

MAX 

92 

92 

93 

90 

97 

93 

76 

68 

84 

85 

se 

84 

87 

93 

80 

72 

72 

7  9 

72 

70 

73 

73 

76 

74 

80 

82 

92 

76 

66 

34 

6  0 

79 

S 

MIN 

66 

66 

64 

6. 

63 

64 

60 

49 

55 

55 

54 

61 

63 

60 

53 

45 

36 

46 

46 

43 

38 

39 

45 

44 

48 

44 

46 

56 

46 

28 

51 

■  4 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

9* 

91 

93 

94 

95 

96 

78 

70 

84 

85 

89 

50 

87 

86 

re 

63 

71 

79 

70 

70 

73 

79 

79 

76 

81 

81 

82 

77 

64 

55 

61 

79 

.6 

MIN 

77 

70 

69 

72 

74 

73 

68 

56 

60 

61 

62 

70 

70 

66 

59 

45 

41 

47 

50 

44 

47 

46 

47 

50 

52 

54 

55 

60 

50 

37 

3  5 

57 

•  0 

MOBILE  KB  AIRPORT 

MAX 

92 

92 

80 

91 

93 

92 

79 

80 

85 

87 

87 

89 

82 

84 

69 

67 

73 

79 

73 

73 

76 

79 

SO 

79 

81 

80 

84 

73 

67 

58 

65 

80 

.0 

MIN 

73 

70 

72 

74 

72 

70 

68 

60 

64 

67 

65 

06 

68 

68 

48 

44 

43 

50 

50 

44 

4  0 

50 

53 

54 

54 

57 

58 

61 

44 

37 

34 

57 

.5 

MOBILE 

MAX 

90 

91 

9] 

68 

89 

94 

90 

78 

79 

86 

88 

36 

86 

82 

32 

89 

67 

73 

78 

70 

71 

74 

79 

81 

79 

81 

BO 

80 

75 

68 

64 

80 

>9 

MIN 

75 

73 

74 

76 

76 

74 

69 

61 

02 

69 

67 

71 

69 

71 

8  7 

54 

46 

51 

55 

46 

47 

49 

54 

5B 

53 

59 

5  9 

64 

54 

40 

40 

60 

.4 

MONTGOMERY  MB  AC 

MAX 

95 

94 

94 

97 

99 

100 

79 

72 

85 

88 

90 

90 

88 

89 

70 

64 

74 

61 

72 

72 

7  6 

80 

81 

78 

82 

83 

84 

78 

64 

56 

62 

81 

.2 

MIN 

71 

68 

67 

70 

72 

70 

57 

53 

5.1 

60 

60 

68 

67 

64 

49 

43 

39 

43 

48 

41 

40 

42 

42 

45 

45 

49 

54 

57 

42 

37 

33 

53. 

.4 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

MAX 

89 

91 

92 

92 

93 

89 

68 

65 

82 

84 

86 

83 

61 

85 

64 

59 

73 

73 

61 

64 

70 

71 

79 

■!t 

79 

78 

71 

56 

52 

46 

46 

74 

.2 

MIN 

71 

70 

70 

71 

70 

60 

58 

58 

57 

61 

69 

00 

68 

56 

44 

38 

41 

47 

43 

42 

36 

38 

41 

45 

48 

56 

50 

46 

37 

32 

32 

52 

>3 

NATCHEZ 

MAX 

94 

95 

93 

99 

101 

99 

80 

77 

86 

89 

90 

92 

86 

88 

88 

63 

74 

79 

71 

72 

76 

79 

82 

7  9 

83 

89 

6  'j 

79 

72 

61 

64 

82 

.9 

MIN 

66 

61 

60 

61 

65 

69 

66 

50 

55 

59 

55 

04 

65 

63 

55 

35 

32 

36 

42 

30 

33 

33 

33 

37 

39 

44 

4  8 

62 

49 

30 

26 

49 

■  1 

ONEONTA 

MAX 

92 

92 

9  3 

93 

94 

M 

94 

86 

72 

84 

88 

90 

89 

89 

69 

63 

62 

74 

81 

66 

68 

73 

75 

ei 

78 

82 

82 

78 

74 

58 

34 

80 

3 

MIN 

68 

66 

62 

64 

63 

64 

60 

59 

54 

50 

50 

63 

64 

63 

50 

36 

30 

37 

31 

34 

30 

30 

32 

33 

38 

43 

46 

41 

44 

27 

23 

47 

■3 

OZARK 

MAX 

97 

96 

07 

95 

98 

LOO 

95 

78 

77 

86 

88 

90 

82 

87 

91 

70 

70 

77 

81 

72 

73 

76 

80 

n 

80 

82 

JO 

85 

84 

66 

60 

83 

•  3 

MIN 

68 

64 

69 

68 

70 

71 

66 

53 

58 

59 

60 

0  9 

67 

63 

58 

41 

39 

45 

50 

44 

44 

43 

46 

58 

56 

51 

51 

59 

43 

35 

3  4 

59 

.0 

PELL  CITY  3  NW 

MAX 

91 

91 

91 

90 

92 

94 

94 

72 

60 

82 

84 

86 

87 

87 

86 

63 

50 

70 

79 

67 

67 

70 

73 

77 

76 

78 

80 

80 

66 

59 

50 

77 

>4 

MIN 

66 

65 

58 

60 

63 

64 

63 

56 

'0 

50 

53 

55 

58 

53 

52 

34 

31 

3  3 

39 

36 

37 

38 

36 

39 

40 

42 

4  5 

41 

43 

30 

23 

46 

»9 

PRATTYILLE 

MAX 

9* 

93 

93 

94 

96 

99 

78 

70 

84 

87 

90 

89 

88 

88 

77 

63 

73 

8". 

69 

71 

75 

79 

80 

77 

80 

82 

82 

76 

66 

36 

00 

80 

3 

MIN 

70 

64 

64 

67 

67 

69 

67 

55 

59 

38 

67 

65 

68 

67 

9-7 

38 

35 

40 

41 

37 

37 

36 

37 

40 

42 

47 

49 

56 

47 

34 

30 

51 

■  9 

PUSHMATAHA 

MAX 

97 

95 

93 

95 

94 

98 

96 

79 

85 

85 

89 

89 

89 

89 

3  3 

6B 

66 

77 

83 

69 

75 

80 

81 

81 

81 

84 

i- 

83 

70 

63 

t: 

62 

6 

MIN 

59 

60 

60 

66 

69 

72 

66 

58 

59 

57 

65 

62 

65 

67 

51 

39 

36 

46 

46 

32 

36 

36 

37 

36 

35 

48 

48 

60 

48 

32 

31 

51 

0 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

89 

92 

91 

91 

92 

91 

70 

67 

82 

84 

87 

85 

86 

82 

63 

38 

71 

74 

63 

6B 

71 

73 

79 

77 

78 

78 

72 

66 

52 

48 

41 

74 

9 

MIN 

68 

66 

.  65 

67 

65 

62 

57 

56 

55 

52 

59 

65 

63 

56 

43 

34 

31 

37 

33 

30 

31 

31 

34 

37 

38 

44 

48 

38 

36 

27 

25 

46 

9 

ROBERTSDALE  7  £ 

MAX 

90 

92 

89 

92 

93 

93 

81 

80 

86 

88 

89 

91 

84 

86 

77 

69 

76 

32 

77 

77 

79 

81 

82 

82 

83 

86 

80 

71 

63 

07 

62 

2 

MIN 

71 

67 

69 

71 

70 

70 

67 

59 

63 

65 

62 

64 

69 

66 

57 

44 

39 

44 

53 

42 

44 

44 

47 

51 

53 

55 

66 

53 

36 

32 

56 

4 

ROCKFORD 

MAX 

93 

92 

93 

95 

98 

97 

95 

85 

85 

87 

88 

89 

83 

89 

88 

74 

74 

81 

80 

74 

76 

81 

73 

78 

81 

85 

62 

30 

74 

51 

50 

82 

3 

MIN 

66 

67 

67 

62 

63 

63 

50 

53 

53 

52 

51 

59 

65 

61 

50 

30 

28 

34 

31 

30 

34 

31 

34 

39 

40 

46 

44 

45 

27 

24 

23 

45 

9 

ROCK  MILLS 

MAX 

93 

93 

93 

99 

99 

96 

79 

69 

84 

88 

88 

83 

89 

89 

86 

64 

72 

61 

79 

71 

73 

78 

79 

77 

79 

81 

82 

78 

69 

57 

54 

80 

6 

MIN 

64 

59 

55 

61 

62 

64 

61 

51 

49 

48 

51 

57 

60 

58 

54 

34 

39 

35 

42 

34 

31 

29 

30 

32 

40 

39 

42 

54 

46 

29 

21 

46 

2 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

89 

91 

91 

90 

91 

93 

91 

70 

67 

81 

85 

88 

85 

81 

85 

64 

60 

72 

76 

63 

68 

71 

73 

^8 

77 

79 

80 

74 

37 

54 

50 

76 

6 

MIN 

65 

65 

56 

63 

63 

64 

56 

56 

55 

52 

60 

62 

63 

65 

44 

34 

31 

37 

34 

34 

29 

30 

31 

34 

35 

37 

48 

39 

41 

25 

25 

46 

3 

SAINT  BERNARD 

MAX 

9* 

95 

9* 

95 

95 

96 

93 

72 

67 

85 

67 

90 

89 

89 

85 

71 

60 

74 

80 

64 

68 

74 

76 

19 

81 

82 

81 

74 

67 

52 

51 

19 

4 

MIN 

66 

67 

58 

59 

64 

65 

52 

55 

50 

50 

52 

60 

63 

63 

47 

34 

30 

32 

39 

33 

34 

33 

36 

36 

40 

40 

45 

40 

39 

28 

25 

46 

3 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

MAX 

89 

90 

90 

90 

95 

02 

75 

65 

82 

85 

86 

86 

88 

87 

77 

58 

70 

76 

65 

67 

71 

74 

77 

78 

78 

79 

77 

70 

56 

47 

47 

76 

4 

MIN 

65 

62 

60 

60 

66 

65 

58 

51 

57 

58 

61 

65 

64 

62 

49 

36 

33 

44 

37 

33 

33 

33 

37 

41 

42 

49 

56 

41 

39 

28 

24 

46 

7 

SCOTTSBORO 

MAX 

89 

94 

03 

93 

96 

90 

80 

68 

84 

89 

90 

91 

90 

88 

78 

65 

74 

80 

70 

70 

71 

76 

80 

81 

82 

80 

77 

70 

56 

48 

39 

78 

5 

MIN 

68 

67 

60 

64 

69 

66 

60 

56 

51 

52 

56 

62 

65 

65 

52 

36 

30 

37 

33 

34 

35 

34 

38 

39 

42 

44 

48 

40 

40 

35 

24 

4  8 

5 

SELMA 

MAX 

98 

97 

98 

99 

100 

100 

84 

80 

89 

94 

92 

82 

91 

95 

80 

67 

77 

64 

75 

76 

78 

83 

85 

82 

83 

86 

65 

77 

67 

58 

61 

84 

4 

MIN 

71 

67 

66 

70 

70 

72 

68 

56 

57 

59 

60 

65 

67 

65 

56 

42 

35 

41 

48 

39 

40 

40 

40 

47 

45 

51 

52 

61 

51 

35 

30 

5  3 

7 

TALLADESA 

MAX 

94 

96 

93 

9  8 

99 

98 

75 

71 

86 

90 

92 

91 

90 

91 

78 

63 

74 

82 

70 

71 

74 

77 

82 

79 

82 

84 

81 

73 

63 

54 

56 

60 

9 

MIN 

70 

65 

60 

66 

65 

70 

63 

55 

54 

54 

57 

63 

64 

62 

53 

36 

31 

38 

40 

38 

33 

34 

36 

40 

43 

43 

49 

55 

44 

30 

25 

49 

6 

TMOMASVILLE 

MAX 

96 

95 

95 

95 

96 

99 

100 

80 

76 

86 

90 

89 

90 

84 

•2 

69 

67 

75 

82 

70 

74 

76 

80 

81 

77 

82 

83 

82 

74 

63 

36 

82 

3 

MIN 

72 

68 

67 

71 

71 

73 

68 

57 

57 

65 

65 

•7 

69 

69 

53 

41 

39 

45 

SO 

43 

45 

46 

46 

51 

50 

54 

58 

62 

50 

34 

32 

56 

1 

TROY 

MAX 

96 

94 

95 

97 

103 

98 

77 

72 

64 

87 

90 

65 

87 

92 

77 

67 

76 

82 

70 

73 

78 

80 

82 

79 

81 

83 

81 

83 

68 

60 

63 

62 

0 

MIN 

70 

68 

70 

'0 

71 

72 

62 

52 

60 

62 

63 

69 

67 

66 

36 

42 

44 

48 

49 

44 

44 

46 

52 

53 

56 

53 

59 

62 

51 

34 

33 

56 

4 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

95 

95 

95 

98 

97 

97 

78 

71 

B5 

88 

89 

89 

86 

82 

66 

64 

76 

83 

68 

72 

77 

78 

82 

78 

83 

83 

76 

63 

57 

55 

58 

79 

5 

MIN 

69 

68 

62 

67 

68 

69 

62 

55 

56 

56 

62 

61 

66 

57 

47 

37 

34 

40 

42 

35 

36 

35 

36 

39 

40 

49 

54 

51 

39 

30 

30 

50 

1 

TUSKESEE  2 

MAX 

93 

91 

93 

94 

99 

97 

73 

70 

84 

86 

89 

64 

86 

86 

73 

62 

70 

76 

68 

69 

72 

75 

78 

76 

78 

80 

83 

78 

65 

54 

5v 

79 

0 

MIN 

70 

69 

66 

67 

67 

69 

64 

52 

95 

39 

60 

66 

66 

66 

34 

37 

37 

42 

44 

41 

39 

42 

47 

46 

53 

47 

52 

54 

50 

33 

31 

53i 

1 

UNION  SPRINGS  «  w 

MAX 

MIN 

66 

66 

64 

65 

65 

64 

55 

53 

62 

50 

59 

60 

62 

57 

42 

32 

39 

39 

35 

45 

44 

43 

40 

48 

46 

45 

58 

61 

50 

32 

27 

50 

4 

UNIVERSITY 

MAX 

93 

94 

94 

94 

98 

95 

77 

68 

64 

87 

88 

90 

85 

82 

66 

62 

75 

81 

68 

72 

74 

80 

82 

79 

82 

S3 

77 

63 

57 

32 

97 

78 

7 

MIN 

73 

71 

66 

70 

72 

72 

61 

56 

56 

60 

66 

66 

67 

60 

48 

40 

38 

44 

45 

39 

40 

42 

42 

47 

45 

34 

56 

51 

40 

33 

33 

53 

6 

VALLEY  HEAD 

MAX 

90 

90 

91 

93 

93 

90 

89 

80 

72 

80 

81 

81 

83 

84 

83 

81 

71 

72 

70 

60 

67 

73 

73 

76 

78 

SO 

60 

74 

66 

59 

76 

8 

MIN 

67 

63 

6* 

65 

69 

59 

54 

54 

31 

43 

42 

45 

54 

57 

45 

42 

39 

44 

45 

41 

41 

31 

38 

41 

38 

36 

39 

37 

32 

24 

46  . 

7 

WETUMPKA 

MAX 

91 

92 

92 

93 

96 

97 

79 

70 

82 

86 

86 

87 

87 

91 

82 

65 

75 

79 

72 

73 

74 

78 

80 

77 

61 

82 

84 

75 

69 

57 

60 

eo. 

4 

MIN 

73 

70 

66 

70 

71 

74 

70 

55 

58 

61 

61 

71 

69 

65 

98 

43 

38 

44 

48 

39 

40 

40 

44 

47 

47 

50 

52 

60 

49 

37 

32 

55  . 

0 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 
OCTOBER  1954 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

FAIRHOPE 

EVAP 

WIND 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.17 

.15 

.27 

.18 

.16 

.15 

.06 

.10 

.13 

.18 

.12 

.01 

.10 

.08 

.32 

.22 

.12 

.10 

.30 

.08 

.15 

.15 

.15 

.13 

.08 

.11 

.10 

.08 

.17 

08 

.10 

4.30 

WIND 

20 

17 

27 

23 

13 

22 

93 

55 

35 

18 

22 

33 

22 

16 

198 

91 

15 

30 

120 

60 

40 

40 

31 

33 

18 

19 

23 

56 

110 

80 

36 

1416 

REFERENCE  NOTES 

Tbe  four  digit  ldentlf lcitloo  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     Tbere  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  tbe  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  tbls  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     temperature  SF.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles.     Degree  days  are  based  on  a  dally 
average  of  85°  P. 

Evaporation  is  measured  In  tbe  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  0. 
Sleet  and  ball  were  Included  in  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Table  3,   5  and  8  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Sno*  on  ground  in  Table  7  ie  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  etations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  8:30  A.M.,  C.9.T.  WTR  EQUIV  In  Table  7  means  tbe  water 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  Is  measured  at  selected  stations  when  tbe  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  Inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  tbe  snowpaek  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

-    No  record  in  Tables  3,  6,  7  and  tbe  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry, 
t    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•     Amount  Included  in  following  measurement,   t*me  distribution  unknown. 

t>    Data  in  the  column  formerly  beaded  No.  of  Days   .01  or  sore  have  been  changed  to  No.  of  Days   .10  or  more  effective  January  1,  1954. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C     Id  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     These  stations  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  Later  in 

Hourly  Precipitation  Data. 

B    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
B    Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  tbe  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data) 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  tbe  Annual  Summary.)     Cheeks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of 
the  united  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


STATION  INDEX 

ALABAMA 
OCTOBER  1»» 


Index  No. 

County 

A 

•3 

s 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tablet 

Station 

Index  No 

County 

*5 

• 

| 
% 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 

time 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Temp. 

Precip.J 

ASSIVILLt 

0008 

99  19 

499 

7A 

WILLIAM  W.  NORDAH 

> 

C 

I  1 V 1 MOST ON 

47tB 

92  99 

88  11 

160 

7P 

7» 

PROF.  C.  J.  MURPHEY 

2  9  9 

7 

PALMER  0009 EY 

LOCKHART 

COV INGTON 

H.  C.  YOUNG 

ADO  1  SCM  CIMTIAL  TOWER 

U.S.  FOREST  9IRV I CI 

TUSCALOOSA 

CORPS  OF  EWGIMIIR9 

ALBtRTA 

WILCOX 

i 

92  1* 

9IBMY  J.  HARDY ,  9R 

had: son 

HAD  I  SON 

ii 

34  42 

HARRY  R.  TAYLOR,  JR 

Albert v ills  1  l 

Alt 

MARSHALL 

12 

99  19 

JI99I  m.  CWLP 

MAGI L LA 

* 

JEFFERSON 

39  90 

9 

654 

ALABAMA  POWER  CO 

* 

Alexander  city  4  mi 

01*1 

TALLAPOOSA 

99  91 

990 

5P 

IP 

CITY  f 1LTIR  PLANT 

2  9  9 

T 

3004 

67  39 

183 

HID 

DR.  T.  N.  GAIL  LARD 

C 

ALICIV1LLI 

6LAMT0H  JOME9 

ROBERT  J.  CURRY 

ANDALU9 I A 

COV INGTON 

J.   RAYMOND  9NRIVI 

MAR  I  ON  JUNCTION 

MRS .   MARGARET  SMI TH 

AMU  I  M<M  CAA  AiRPORi 

CALHOUN 

1 

99  99 

CIVIL  AflO.  ABM. 

MARION  JUNCTION  2  Nl 

DALLAS 

i 

32  28 

ALA.  POLY .  INST. 

ARtlY 

WINSTON 

2 

34  OA 

MRS .  LES9II  MILLER 

MARTIN  DAM 

51* 

ELMORE 

ii 

32  40 

83  53 

340 

*p 

ALABAMA  POWER  CO 

2  19 

A INLAND 

0M1 

99  19 

83  SO 

1010 

HID 

HENRY  L.  MC  QUE  EN 

c 

MAXWELL  FIELD 

MONTGOMERY 

i 

32  23 

86  21 

163 

NIB 

NIC 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

7 

A9HV1LLE 

0977 

39  90 

HC  CALLA  2  NE 

2 

33  21 

COMBINED  WITH  STA  N< 

0737*9 

ATM CHS 

01 10 

L  1  ME  J  T  ON  i 

1 1 

91  39 

JOHN  R.  LAND 

ATHORI  STATE  MM 

0402 

ESCAMBIA 

8 

31  10 

ATMORE  9TATI  FARM 

HERTZ  PONOVILLE  TOWER 

BI99 

9 

12  51 

U.S.  FOREST  SERVICE 

AUBURN  9  9W 

0421 

LIE 

1  1 

32  3* 

MM.  MARTHA  I  NOORI 

H1DWAY 

BULLOCK 

4 

12  04 

MIO 

MAT HEW  «.  HALL 

AUBURN  KJ  10 

0427 

LEE 

1  1 

32  It 

83  2* 

700 

NIC 

SOIL  C0N9ERV.  SVC 

c 

HILLER9  FERRY 

34,  | 

WILCOX 

1 

92  06 

67  22 

78 

8* 

BOOKER  T.  RIDGEWAY 

3 

AUTAUGA VI LLE 

04-40 

AUTAUGA 

1 

32  29 

J.  B.  NEIGHBORS 

MACON 

11 

92  27 

T .  C.  CARR 

BAT  NINETTE 

0381 

BALDWIN 

* 

30  93 

GROVER  W.  WOOOWARD 

H1TCHELL  DAM 

CHILTON 

7 

92  46 

ALABAMA  POWER  CO 

BILGREEN 

06  1  1 

FRANKLIN 

1  2 

34  29 

TVA-43 

M09ILE  MB  AIRPORT 

MOBILE 

9 

90  41 

U.S.  HEATHER  BUREAU 

BELLI  H1NA  I  H 

0*53 

LIMESTONE 

12 

94  42 

* 

ALA.    POLY.  INST. 

MOBILE 

AOS 

MOBILE 

9 

10  42 

8A 

ROBT .G. BETANCOURT , Jd 

0746 

FAYETTE 

87  39 

49t 

MID 

MISS  CLARA  R.  OLIYI 

c 

MONTE  SANO 

5529 

34  45 

86  31 

1630 

7A 

3 

0"** 

MARION 

MRS. BELLI  WHITEHEAD 

MONTEVALLO 

BILL INGSlEy 

08  21 

AUTAUGA 

JOHN  R.  THOMAS 

MONTGOMERY  NB  AIRPORT 

MONTGOMERY 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BIRMINGHAM  W*  AIRPORT 

MSI 

JEFFERSON 

2 

SB  3* 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MONTGOMERY  W6  CITY 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BISHOP 

COLBERT 

12 

94  9* 

TVA-42 

MOULT ON 

LAWRENCE 

12 

34  29 

TVA-381 

BLUE  S" RINGS 

BARBOUR 

B9  31 

910 

7A 

HERALD  J.  KNIGHT 

■ 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

3  '49 

34  *5 

67  97 

336 

MID 

KID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  3 

j 

0*5  7 

MARSHALL 

HILFORD  H.  DOOLEY 

31  41 

S.  B.  HELTON 

i  Ml 

CRENSHAW 

R  .  I .  HENDERSON 

NEW  BROCKTON    3  NE 

11  25 

CHARLES  H.  HOLLIS 

BREWTOM  1  SSI 

1094 

ESCAMBIA 

91  04 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

NEW  BURG 

FRANKLIN 

12 

34  29 

TVA-644 

BRIDGEPORT  2  W 

10*9  JACKSON 

1  2 

34  99 

HISS  M.LOUISE  JONES 

NEW  MARKET 

MADISON 

12 

34  53 

TVA-624 

6RUND 1 OGE 

:  i  ri 

PIKE 

99  4* 

919 

7A 

58  '3 

65  36 

220 

7A 

BASCUM  N.  BROWN 

3 

1206 

SHELBY 

1  J00 

WILCOX 

ALA.  POLY.  INST. 

EDWARD  8.  WARREN 

CAMPBELL 

1913 

CLARKE 

11 

31  39 

WM.  H.  GRIFFIN,  JR 

OZARK 

DALE 

3 

91  28 

CITY  WATER  PLANT 

CAMP  HILL  2  NW 

1124 

TALLAPOOSA 

11 

32  90 

* 

ALA.  POLY.  INST. 

PAINT  ROCK 

JACKSON 

12 

94  40 

6 

TVA-69 

CAJIBON  HILL 

1*77 

WALKER 

87  32 

430 

7A 

MISS  MARY  C.  RAY 

» 

62*6 

JEFF  EPSON 

86  41 

798 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

3 

CEHTER  GROVE 

1  442 

MORGAN 

PELL  CITY  9  NW 

CENTREVILLE 

1  120 

BIBB 

W.  D.    HOI.,  l  If  1  ELD 

PENNINGTON  LOCK  2 

CORPS  OF  ENGINEERS 

C HATCH 

156* 

WASH  INC TON 

11 

31  29 

C HAS .  C.  9M1TH 

PERRYVI LLE 

PERRY 

9 

92  87 

CM.  PLUMMER 

CM1LDERSBURG 

1*15 

TALLADEGA 

7 

99  17 

ALABAMA  POWER  CO 

PETERMAH 

MONROE 

1 

11  95 

MRS.  HINTA  EDDINS 

C  1  TROMELLE 

1685 

MOBILE 

91  03 

88  14 

931 

6P 

6P 

2  8  3 

7 

P1CKENSVILLE 

6*1* 

PICKENS 

11 

33  13 

88  16 

163 

7A 

NRS.   DORA   I.  CLAY 

9 

CL.A  1 BORNE 

1690 

MONROE 

31  32 

TOLL1E  L.  HA5KEW 

PINE  HILL 

WILCOX 

1 

91  99 

67  36 

110 

7A 

HRS.DELLA  L.  OAKLEY 

CLANTON 

1694 

CHILTON 

32  31 

MARION  W.EASTERLING 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

6 

92  04 

HRS.    ENA  C.  PAUL 

C  LA  Y  T  ON 

172S 

BARBOUR 

9 

31  33 

CHARLES  L.  WESTON 

PLANT ERSV I LLE 

240 

0.  H.  BARNES 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

GENEVA 

9 

31  11 

* 

HENRY  T.  KELLEY 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

9921 

JACKSON 

12 

1*  37 

85  55 

633 

7A 

TVA-693 

5 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1B19 

COLBERT 

1  2 

34  45 

87  31 

479 

7A 

• 

c 

PLEASANT  HILL 

6529 

DALLAS 

1 

92  09 

66  55 

100 

MID 

MRS.  W.  R.  LANG 

C 

COLL  1  NS  VI  Li  E 

1849 

DE  KALI 

MRS.    S.  CUNNINGHAM 

PRATTVILLE 

AUTAUGA 

1 

92  26 

261 

5P 

CONTINENTAL  GIN  CO 

2  9  3 

COLUMBIA 

1865 

HOUSTON 

HENRY  « ILL 1NGSWORTM 

PRINROSE  FARM 

MONTGOMERY 

1 

92  18 

89  15 

W.  E.  ELS9ERRY 

CORDOVA 

1140 

WALKER 

2 

S3  49 

MRS .  C.  GRESHAM 

PUSHMATAHA 

260 

MRS.  JANIE  C.  BROWN 

2  3  3 

CUBA 

2079 

SUMTER 

IS 

92  26 

REU9EN  P.  HARRIS 

}  --;>nL' 

RED  BAY 

6803 

FRANKLIN 

l? 

34  27 

B6  °* 

527 

7A 

TVA-493 

* 

211* 

TALLAPOOSA 

89  49 

790 

BA 

OR.  * .  6.  FULTON 

66*7 

33  23 

86  01 

210 

7A 

ELL  IE  DEE  AMBROSE 

3 

DAD  E  V  I  L  _  E  2 

2124 

TALLAPOOSA 

H.  CLAY  PLESS 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

JOHN  R.  BRADLEY 

2141 

PICKENS 

RIVER  FALLS  2  NE 

C0V1 NGTON 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

DANVILLE 

2149 

MORGAN 

12 

9A  29 

TVA-903 

R06ERTSDALE  7  E 

BALDWIN 

9 

30  33 

CARL  BOSECK 

DAYTON 

2  US 

MARENGO 

13 

92  21 

JAMES  H.  CREWS 

ROCKFORD 

COOSA 

7 

32  53 

6A 

tA 

KNOX  MC  EWEN 

' 

7 

2207 

MORGAN 

86  38 

979 

5P 

BA 

MRS .  FREDA  TRIMBLE 

2  3  5 

T 

702  3 

RANDOLPH 

85  18 

745 

6P 

6A 

JAMES  B.  BAILEY 

2  3  3 

7 

2216 

MORGAN 

RUSSELL VILLE 

FRANKL IN 

DECATUR  SUBSTATION 

2221 

MORGAN 

RUSSELLVILLE  2 

FRANKLIN 

CARL  C.  VAN  SITTERT 

DEMOPOLIS  LOCK  * 

2240 

SUMTER 

11 

92  91 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAINT  6ERNA RE- 

CULLMAN 

2 

34  12 

FR.  ROGER  LOTT 

DCMOPOLIS  LOCK    ■  DAM 

2245 

MARENGO 

11 

92  91 

87  9 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAND  MT.9TATE  FARM  API 

7207 

DE  KALB 

i  2 

34  17 

65  56 

1193 

6P 

ALA.  POLY.  INST. 

*  5 

7 

DOT HAN  CAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

9 

99  29 

921 

mo 

MID 

2  9  9 

7 

7202 

86  58 

304 

T  A 

DORA  R.  WEBSTER 

3 

2377 

HOUSTON 

9 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 
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ALABAMA  -  NOVEMBER  1954 
WEATHER  SUMMARY 


Continuation  of  the  drought  through 
the  eleventh  consecutive  month  and 
below  normal  average  temperature  were 
the  outstanding  weather  features  of 
the  month.     Precipitation  was  much 
closer  to  normal  than  for  any  month 
this  year  (deficiency  0.33  inch),  and 
had  the  effect  of  easing  the  drought 
situation  to  at  least  a  minor  extent. 
Rainfall  in  the  north-central  counties 
and  in  Mobile  County  was  well  above 
normal  with  the  monthly  total  of  6.25 
inches  at  Leeds  being  the  greatest 
for  the  state.     The  least  monthly 
precipitation  was  0.52  inch  at  Push- 
mataha, and  the  greatest  daily  amount 
3.84  inches  at  Calera  on  the  16th. 
The  average  temperature  for  the  month, 
51.5°;  2.7°  below  normal  and  the 
coolest  for  November  since  1951.  The 
monthly  range  of  temperature  was  70° 
with  the  maximum  of  81°  occurring  at 
five  stations  on  the  12th-13th  and 
the  minimum  of  11°  at  Valley  Head  on 
the  3rd,  which  was  the  lowest  Novem- 
ber temperature  since  1950. 

The  state  was  under  the  influence  of 
nearly  clear  skies  and  much  below 
normal  temperatures  the  first  three 
days  of  the  month.     A  strong  high 
pressure  system  transported  the  coldest 
weather  of  the  Fall  season  from  western 
Canada  to  the  southeastern  states, 
and  penetrated  as  far  south  as  the 
Gulf  coast.     Freezing  temperatures 
covered  the  entire  state  on  the  3rd. 
Record  low  temperatures  for  so  early 
in  the  season  were  reported  at  Bir- 
mingham and  Mobile.     Cold  weather 
continued  with  cloudiness  and  rain 
over-spreading  the  state  on  the  4th 
as  a  newly  formed  low  pressure  system 
moved  northeastward  from  the  west 
Gulf.     Rain  on  the  4th  was  general, 
and,  except  in  the  southeastern  por- 
tion, averaged  more  than  one  inch. 
Late  on  the  4th,  cold  dry  air  began 
moving  into  the  state  bringing  a 
light  freeze  again  to  Gulf  sections, 
and  well  below  freezing  to  other  por- 
tions.    Light  winds  and  sunshine 
brought  daytime  temperatures  up  into 
the  70' s  by  the  7th  while  night  tem- 
peratures slowly  moderated  and  lifted 
average  temperatures  to  normal  over 
most  of  the  state  by  the  10th,  and 
to  well  above  normal  the  12th-18th. 
Another  Gulf  disturbance  accompanied 
by  moderate  to  heavy  rainfall  and 
scattered  thunderstorms  moved  across 


the  state  on  the  14th-15th  and  had 
little  effect  on  temperatures.  Cool 
air  from  the  Rocky  Mountains  moved 
into  Alabama  on  the  19th  with  only 
light  scattered  precipitation  along 
its  leading  edge.     This  cool  period 
continued  with  above-freezing  tem- 
peratures and  mostly  fair  skies  through 
the  26th.     A  strong  low  pressure  system 
centered  over  the  Great  Lakes  and 
extending  almost  to  the  Gulf  began 
crossing  the  state  during  the  morning 
of  the  27th,  and  its  associated  frontal 
system  caused  moderate  rainfall  and 
scattered  thunderstorms  on  the  27th- 
28th  with  a  rapid  warm-up  the  28th. 
A  large  high  pressure  system  followed 
the  departing  low  to  usher  in  another 
cool  spell  to  close  the  month. 

Harvesting  of  principal  field  crops 
was  completed  this  month.  Fall 
planted  grains  and  cover  crops  revived 
after  the  mid-month  rains  and  soon 
made  sufficient  progress  to  permit 
limited  grazing.     Planting  of  these 
types  of  crops  continued  to  be  one  of 
the  major  farm  activities  at  the  close 
of  the  month.     Livestock  were  in  only 
fair  condition  due  to  the  carried  over 
effects  of  the  summer-fall  drought 
making  supplemental  feeding  necessary 
and  forcing  heavier  than  normal  market- 
ing for  this  time  of  year.  Drinking 
water  for  livestock  is  still  critical 
in  many  areas.     Topsoil  moisture  con- 
ditions had  improved  by  mid-month  but 
subsoils  continue  abnormally  dry. 

The  1954  drought  is  the  worst  in  71 
years  of  record  in  Alabama,  reports 
the  Meteorologist  in  Charge,  Weather 
Bureau  Airport  Station,  Montgomery. 
During  the  eleven  months  period 
January-November,   total  precipitation 
was  29.49  inches,  or  61  per  cent  of 
normal,  and  total  deficiency  was 
18.73  inches.     Streamflow  generally 
improved  over  October,  according  to 
the  U.  S.  Geological  Survey,  Water 
Resources  Division,  but  some  streams 
in  southeast  Alabama  reached  new  lows 
for  November.     Some  towns  and  cities 
of  the  state  were  still  seriously 
short  of  water.     Ground-water  levels 
generally  rose  but  remained  well 
below  average. 

There  were  no  severe  storms  reported 
during  November.  -  J.  E.  Stork 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


ALABAMA 
NOVEMBER  1954 


Wind  direction 


Wind  speed 

m.  p.  h. 


1-3  1 
&  1 


o  1 


Relative   humidity  averages 
percent 


©  H 


Number  ol  days  with  precipitation 


■93 


B I RM 1 NGHAU   WB  AP 
MOBILE  WB  AP 
MONTGOMERY  WB  AP 


NE 
ENE 
NE 


10 
13 


6.0 
10.8 
7.4 


46 

51 
48 


62 
72 
63 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 


1884 
1885 
1886 
1887 
1888 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

1909 
1910 


51.9 
53.0 
52  .  2 
53.7 
55.1 

52.3 
57.5 
52.4 
53.0 
53.2 

51.8 
53.5 
58.1 
55.4 
50.5 

56.1 
55.9 
49.8 
58.9 
51.4 

52.7 


51  9 
57.5 


59.8 
51.7 


84 
84 
83 

82 
85 
90 
89 
86 


90 
85 
87 

83 
86 
84 
85 
85 

86 
88 
87 
82 


Precipitatio 


2.66 
4.59 
5.86 
1.04 
3.61 

5.03 
0.47 
4.89 
3.99 
2.78 

0.82 
1.57 
3.97 
1.99 
5.68 

2.  97 
3.81 
1.86 
4.13 
2.07 

2.95 
1.81 
2.44 
6.20 
1.55 

1.23 


1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

1938 
1937 


Temperature 


50.7 
50.7 
56.5 
53.1 
56.9 

54.7 
51.5 
53.4 
57.4 
51.0 

58.3 
57.2 
52.1 
55.8 
32.7 

50.2 
60.0 
33.4 
54.3 
54.0 

60.8 
50.1 
54.8 
57.3 
58.4 

53.1 
51.3 


87 
86 
88 
86 


81 
81 
87 
89 

87 

ea 

80 
90 
82 

83 


9 
20 

12 
20 
25 
21 
18 

25 
18 
22 
13 
18 

30 
24 
16 
10 

16 

25 
20 
18 
23 
18 

15 
12 


Precipitation 


4.46 
1.84 
1.37 
4.01 
3.19 

2.83 
1.38 
5.04 
4.53 
3.03 

3.64 
1.90 
5.24 
0.25 
4.48 

4.88 
3.75 
2.  29 
10.39 
6.99 


3.76 
1.27 
3.81 
3.41 

1.70 
3.19 


1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

56.2 
52.3 
54.4 
53.9 
57.2 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

51.9 
54.6 
56.8 
60.3 
52.8 

1948 
1949 
1950 

56.8 
52.9 
49.4 

1951 
1952 

49.5 
32.8 

1953 
1954 

52.9 
51.5 

All 
Years 


Temperature 


Precipitation 


89 
85 
85 
85 
87 

87 
85 
87 
88 
81 

87 
83 
89 
89 
87 


22 
12 
20 
19 

18 
23 
16 
_2I_ 


24 

18 
2 


3.40 
0.85 
3.50 
2.51 
1.77 

3.40 
3.65 
3.59 
5.00 
8.01 

H5,30 
0.80 
1.67 
3.62 
2.55 

2.55 
3.08 


Averages  In  this  table  bave  been  weighted  according  to  area 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2 

CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAM, 
NOVEMBER  195 

Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

.1 

3z 
tz 

SJ 

|    Greatest  Day 

a 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 
E 

I 

s 

" 

|     .50  or  More 

8  • 

•  5 

a  j 

t  I 
si 

s  * 

St 

s  | 

i»  .5 

NORTHERN  DIVISION 

AL8ERTV I LLE  1  S 

58. 3M 

31.6M 

45  .OM 

-  6.0 

74 

14 

16 

3 

0 

0 

15 

0 

•  0 

0 

ANN  1 STON   CAA  AP 

62  •  9 

35.8 

49.4 

-  1.0 

77 

12  + 

20 

3 

460 

0 

0 

13 

0 

3.00 

_ 

.81 

•  86 

4 

•  0 

o 

6 

3 

0 

BELLE  MINA  2  N 

60.9 

36.6 

48.8 

76 

13 

1  7 

3 

478 

0 

0 

12 

0 

3*08 

1.38 

16 

•  0 

o 

3 

3 

1 

BESSEMER   5  SSW 

63.3 

36.2 

49.8 

79 

13 

17 

3 

450 

0 

0 

11 

0 

4.25 

2.07 

16 

T 

0 

6 

2 

1 

BIRMINGHAM  WB  AP 

R 

62.'. 

39.0 

50.7 

-  1.3 

77 

13 

21 

3 

418 

0 

0 

1  0 

0 

3.96 

- 

.02 

1.50 

15 

T 

0 

5 

3 

2 

CORDOVA 

6  5.8 

35.2 

50.5 

-  2,o 

79 

12 

15 

3 

429 

0 

0 

15 

0 

3.80 

.39 

1  .70 

16 

•  0 

o 

1 

DECATUR 

6  0.2 

38.9 

49.6 

-  1,3 

77 

1 3 

23 

3 

457 

0 

0 

6 

0 

3,33 

.13 

1,56 

16 

,  0 

o 

1 

FAYETTE 

64.5 

33.4 

49,0 

80 

15 

14 

3 

0 

0 

18 

0 

3,55 

_ 

•  20 

1  .46 

16 

,  o 

o 

6 

4 
* 

1 

FLORENCE 

49.2 

75 

1 3 

2  0 

3  + 

468 

0 

0 

5 

0 

GADSDEN  GAS  PLANT 

61.8 

36.0 

48.9 

-  2.8 

77 

12 

19 

3 

475 

o 

o 

12 

o 

2.74 

.0 

0 

GUNTERSV I LLE 

61. 4M 

36. 9M 

49. 2M 

75 

13 

21 

3 

480 

0 

0 

10 

0 

.0 

o 

0  i 

HALEYVILLE 

60.7 

34.6 

47.7 

76 

14 

16 

3 

0 

0 

16 

0 

5.39 

2.01 

16 

.0 

0 

5 

3 

2 

MAD  I  SON 

61.6 

36.3 

49.0 

-  2.2 

78 

14 

16 

3 

o 

0 

13 

0 

2.76 

.76 

1.00 

.0 

0 

7 

1 

1 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

59.7 

39.3 

49.5 

-  1.1 

75 

13 

20 

3 

459 

0 

0 

6 

o 

2.67 

.78 

.99 

15 

.0 

s 

A 

2 

0 

ONEONTA 

61.4 

33.6 

47.5 

-  3.1 

77 

14 

14 

3 

0 

0 

15 

o 

4.21 

1.20 

1.73 

16 

.0 

6 

3 

1 

PELL  CITY  5  NW 

60.3 

36.0 

48.2 

75 

14 

17 

3 

0 

0 

13 

0 

3*56 

1.01 

16 

.0 

o 

8 

3 

1 

REDSTONE  ARSENAL 

60.5 

34  . 1 

47.3 

76 

1  7 

14 

3 

524 

0 

0 

16 

0 

3.17 

1,23 

28 

,  o 

o 

4 

1 

ROCK  MILLS 

63,6 

34.6 

49.1 

77 

12  + 

1 7 

3 

468 

0 

0 

16 

0 

5«48 

2.24 

1.95 

17 

,  o 

o 

5 

5 

2 

RUSSELLV I LLE  2 

60.7 

31.7 

46.2 

76 

14  + 

1 4 

3 

0 

0 

21 

0 

•  0 

o 

SAINT  BERNARD 

61.1 

34.2 

47.7 

-  2.9 

79 

14 

16 

3 

0 

0 

1  7 

0 

4.87 

1.15 

1.96 

16 

.0 

0 

6 

4 

2  1 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

59.6 

36,7 

48.2 

75 

12 

1 5 

3 

499 

0 

0 

11 

0 

3  .  58 

1.45 

28 

.0 

o 

6 

3 

1 

SCOTTSBORO 

6  2.5 

35.3 

4  8.9 

-  1,5 

77 

13  + 

1 5 

3 

0 

0 

14 

0 

4.23 

•  95 

1.95 

28 

.  0 

o 

1 

TALLADEGA 

63.0 

37,0 

50.0 

-  3.2 

79 

13 

19 

3 

442 

0 

0 

11 

0 

4.29 

.99 

1.88 

16 

.  0 

o 

4 

3 

2 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

38,0 

51.7 

-   i  f  7 

80 

8 

18 

3 

392 

0 

0 

10 

0 

3  .  83 

.25 

1 5 

.  0 

o 

5 

2 

UNIVERSITY 

R 

64.3 

41.2 

52,8 

-  .6 

77 

8+ 

23 

3 

358 

o 

o 

4 

o 

3.60 

.02 

1  .60 

15 

.0 

0 

6 

2 

2 

VALLEY  HEAD 

59.7 

30.8 

45,3 

-  4 ,  i 

77 

14 

1 1 

3 

0 

0 

21 

0 

2.63 

•  53 

.  0 

o 

0 

DIVISION 

48,8 

3.73 

T 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

64  .8M 

33,5 

49,2M 

14 

3 

473 

0 

0 

15 

0 

3.08 

1.10 

16 

,0 

o 

7 

3 

I 

AUBURN  3  SW 

63.0 

38.7 

50,9 

-  4,6 

76 

14 

19 

3 

0 

o 

8 

o 

2  •  89 

•  22 

.91 

5 

.  0 

o 

6 

3 

0 

CAMDEN   3  NNW 

66.4 

38.8 

52.6 

78 

13 

16 

3 

365 

0 

0 

9 

o 

3.03 

1.70 

.0 

o 

5 

2 

1 

CAMP  HILL  2  NW 

62.4 

36,0 

49.2 

75 

14 

17 

3 

0 

0 

13 

0 

2.40 

.90 

16 

,  0 

o 

4 

2 

o 

CENTREV I LLE 

65.6 

35.7 

50.7 

-3.1 

80 

15 

15 

3 

o 

o 

12 

o 

4.52 

1.35 

2.27 

16 

.0 

0 

7 

3 

1 

CLANTON 

63.3 

34.0 

48.7 

-  4,9 

77 

14 

17 

3 

0 

0 

15 

0 

3.40 

•  1 1 

1.68 

16 

•  0 

o 

5 

2 

1 

DAYTON 

65.5 

42.3 

53.9 

79 

14 

2 1 

3 

o 

0 

4 

0 

2  .45 

1,06 

It 

.  0 

o 

5 

\ 

1 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

M 

0 

0 

0 

1  .97 

1,21 

•  0 

o 

4 

I 

1 

EUFAULA 

67.2 

41.1 

54,2 

-  1,4 

81 

13 

22 

3 

320 

o 

s 

7 

0 

2.  06 

_ 

•  69 

•  86 

28 

T 

o 

5 

1 

o 

GREENSBORO 

67.8 

40.7 

54.3 

-  ,7 

81 

13 

21 

3 

315 

0 

6 

o 

2.76 

- 

.38 

1.28 

16 

.0 

o 

6 

I 

1 

GREENVILLE 

66.1 

43.2 

54.7 

-  1,3 

76 

13 

23 

3 

303 

o 

0 

2 

0 

2.70 

.41 

•  79 

5 

•  0 

o 

4 

3 

o 

HIGHLAND  HOME 

64.7 

43.4 

54.  1 

-  3.0 

76 

13 

23 

3 

321 

0 

0 

0 

.  0 

o 

LAFAYETTE 

62.1 

38.6 

50.4 

75 

13 

19 

3 

433 

o 

0 

7 

0 

3.24 

1.20 

1 5 

.0 

d 

rj 

3 

1 

LIVINGSTON 

66.7 

39.6 

53.2 

•  0 

79 

13 

17 

3 

350  t  0 

0 

9 

0 

3.30 

.31 

1.35 

,0 

0 

5 

2 

2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

66.0 

40.0 

53.0 

78 

13 

18 

3 

355 

0 

o 

o 

4.73 

3.05 

16 

.0 

0 

5 

2 

1 

MARTIN  DAM 

63.5 

40.  4M 

52. OM 

76 

13 

25 

3 

391 

0 

o 

5 

0 

1.84 

- 

1.18 

.51 

4 

.0 

0 

5 

1 

0 

MAXWELL  FIELD 

64.1 

44.3 

54.2 

77 

28 

26 

3 

320 

0 

0 

2 

0 

1.81 

.52 

27 

.0 

0 

5 

2. 

o 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

64.7 

40.9 

52.8 

-  2.4 

78 

13 

23 

3 

360 

0 

° 

4 

0 

1.85 

2.10 

.63 

.0 

o 

4 

2 

0 

NATCHEZ 

67.5 

37,8 

52.7 

79 

13 

16 

3 

362 

0 

0 

0 

2.89 

.  95 

16 

.  0 

o 

7 

2 

0 

PRATTV I LLE 

64.8 

39,6 

52.2 

-  2.3 

77 

13 

20 

3 

377 

0 

0 

12y 

0 

1.90 

_ 

1,39 

.62 

4 

•  0 

o 

4 

3 

0 

PUSHMATAHA 

67.5 

38.3 

52.9 

-  2.3 

77 

8+ 

18 

3 

0 

0 

6 

0 

.52 

- 

3.12 

.30 

27 

•  0 

0 

3 

0 

0 

ROCKFORD 

62.6 

33.6 

48.1 

78 

15 

17 

3 

0 

0 

16 

0 

2.60 

1.10 

28 

•  0 

0 

3 

3 

1 

SELMA 

67.7 

41.8 

54.8 

-  1,6 

81 

13 

23 

3 

302 

0 

0 

4 

0 

3.30 

.  36 

1.76 

16 

•  0 

0 

3 

2 

1 

THOMASV I LLE 

66.0 

42.5 

54.3 

-  1,4 

78 

13+ 

24 

3 

0 

0 

3 

o 

2,78 

.  52 

1.23 

16 

•  0 

o 

5 

2 

1 

TROY 

66  »9M 

43.6 

55. 3M 

-  2.2 

80 

13 

22 

3 

284 

0 

0 

3 

0 

1,92 

1.40 

.63 

8 

,0 

o 

5 

i 

o 

TUSKEGEE  2 

62.3 

39.9 

51.1 

75 

28 

18 

3 

409 

0 

0 

5 

0 

3.43 

1.51 

4 

.0 

0 

6 

2 

1  ' 

UNION  SPRINGS  6  W 

37.9 

M 

21 

3 

0 

0 

8 

0 

2.94 

.03 

1.10 

5 

•  0 

I 

5 

3 

1 

WETUMPKA 

65.3 

41,2 

53.3 

-  2.6 

78 

15 

23 

3 

345 

0 

0 

4 

0 

1.31 

1.87 

•  43 

5 

•  0 

4 

0 

0 

DIVISION 

52.4 

2.65 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

68.2 

41.7 

55.0 

80 

14 

22 

3 

0 

0 

4 

0 

2.65 

.84 

28 

•  0 

0 

6 

3 

0 

ATMORE  STATE  FARM 

69.3 

42.9 

56.1 

79 

13 

24 

3 

260 

0 

0 

4 

0 

2.35 

.74 

4 

•  0 

0 

6 

2 

0 

BAY  MINETTE 

68.5 

44.9 

56.7 

-  3.0 

81 

12 

27 

3 

244 

0 

0 

3 

0 

2.55 

- 

.35 

.93 

.0 

0 

4 

2 

o 

BREWTON  3  SSE 

68.6 

38.9 

53.8 

-  2.9 

78 

12+ 

17 

3 

333 

0 

0 

11 

0 

1.66 

1.37 

.60 

16 

.0 

0 

1 

o 

CHATOM 

81 

1 3 

2  0 

3 

305 

0 

0 

7 

0 

2,20 

1*26 

.0 

0 

4 

1 

1 

CITRONELLE 

66.8 

45.9 

56.4 

-  2.9 

78 

13 

27 

3 

254 

0 

0 

1 

0 

3.46 

.19 

1.95 

15 

.0 

0 

3 

2 

2  M 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

67.3 

42.0 

54.7 

79 

13 

21 

3 

301 

0 

0 

3 

0 

1.79 

1.26 

.53 

27 

.0 

0 

6 

1 

0 

EVERGREEN  CAA  AP 

66.4 

37.9 

52.2 

-  4.6 

79 

13 

17 

3 

379 

0 

1 2 

2.58 

.46 

.74 

27 

.0 

0 

5 

3 

0 

FA  I RHOPE 

68.8 

47.4 

58.1 

-  .7 

79 

13 

28 

3 

212 

0 

0 

2 

o 

2.27 

.85 

1.04 

4 

.0 

0 

5 

2 

1 

FORT  MORGAN 

67.0 

53.1 

60.1 

75 

13 

36 

3 

153 

0 

0 

0 

0 

1.70 

1.20 

4 

.0 

0 

2 

2 

1 

FRISCO  CITY 

67.8 

42.4 

55.1 

79 

9  + 

24 

3 

0 

°o 

4 

0 

2.51 

.51 

.83 

1 6 

.0 

0 

4 

3 

0 

GENEVA 

M 

0 

1.45 

1.48 

.53 

28 

.0 

0"  1 

5 

1 

0 

HEADLAND 

67.4 

43.1 

55.3 

79 

13 

28 

3 

293 

0 

0 

3 

i 

2.70 

1.10 

16 

.0 

0 

5 

2 

1 

LOCKHART 

67.2 

43.3 

55.3 

78 

14 

22 

3 

0 

0 

4 

1.60 

.47 

5 

.0 

0 

5 

0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

67.3 

45.4 

56.4 

-  2.3 

78 

12 

29 

3 

258 

0 

0 

2 

0 

4.77 

.70 

2.43 

15 

.0 

0 

3 

3 

2 

1/ 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


A LA SANA 
NOVEMBER  195* 


Temperature 


Station 

?! 

•  5 
>  js 

<s 

5-1 

1  c 
<2 

S1 

1 
► 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Day, 

Total 

•3 
.1 

|l 

11 

Greatest  Day 

• 

a 

Snow. 

Sleet.  Hall 

No.  ot  Day, 

Mix. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 
5 

I 

a 

J 

8 
S 

1.00 

or  More 

■A 

si 

«  1 

•  i 

si 

«> 

bj 

MOBILE 

67, 

0 

47.7 

37.4 

-  2,0 

77 

13 

31 

3 

0 

1 

0 

3.50 

,23 

,0 

0 

OZARK 

67, 

42.1 

-  2,6 

78 

13  + 

21 

3 

0 

§ 

3 

0 

1.70 

1.20 

.99 

28 

.0 

0 

* 

1 

0 

ROBERTSDALE  7  E 

70, 

2 

45*1 

57.7 

80 

13 

26 

3 

218 

0 

0 

2 

0 

2.33 

1.05 

1.03 

15 

.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

55.9 

2.43 

.0 

STATE 

51.5 

-  2.7 

3.08 

.33 

T 

Precipitation 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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V 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   |   2  |  3 

o  o 

7  1  r  a 

I  I 

in     ii  19 

I  I 

I  I 

IB 
16  ] 

17  | 

18 

19  | 

20  | 

21 

22  : 

23  | 

24 

.60  £./ 

no  1 

Zo 

29  30 

31 

BBEVILLE 

1  «82 

•  19 

•  50 

•  17 

96 

OD I  SON  CENTRAL  TOWER 

4*53 

T 

• 

■  09 

LBERTA 

3.35 

•  21 

.68 

2,02 

•  06 

.07 

T 

23 

*  6 

LBERTvlLLE  1  S 

•  05 

•  23 

LEXANDER  CITY  6  NE 

3*08 

.50 

.26 

•  10 

1.10 

.07 

.16 

.67 

.22 

L1CEVILLE 

1*03 

•  18 

1.80 

.10 

•  01 

•  07 

16 

* 

38 

2  65 

•  30 

•  28 

•  08 

.60 

•  10 

•  84 

•  25 
* 

NNISTON  CAA  AP 

3*00 

.66 

.51 

.40 

T 

•  32 

.21 

•  70 

RLEV 

4.99 

.70 

.54 

1  .92 

•  26 

•  27 

..30 

SHVILLE 

4.58 

.84 

1.35 

•  49 

•  36 

.84 

•  70 

THENS 

•  15 

*  35 

.32 

1.66 

.09 

.22 

•  20 

TMORE  STATE  FARM 

2  35 

.74 

•  05 

•  40 

•  23 

•  OS 

•  10 

.60 

•  18 

U6URN  3  SW 

2.89 

.91 

.16 

•  67 

.16 

•  03 

.01 

.70 

•  23 

UTAUGAVILLE 

3.75 

•  85 

1  .96 

.10 

.12 

.70 

AY  M I NETTE 

2.55 

.93 

.18 

•  02 

.06 

•  08 

.38 

ELGREEN 

.46 

•  16 

1.05 

•  30 

•  30 

•  14 

•  37 

ELLE  MINA  2  N 

3  08 

.72 

1*38 

T 

.08 

•  90 

ESSEMER  5  SSW 

4.25 

.01 

.37 

•  54 

2*07 

•  05 

•  02 

•  23 

•  01 

•  06 

•  48 

.  39 

ILLINGSLEY 

4.32 

•  74 

2*45 

.20 

.78 

•  13 

IRMINGHAM  WB  f.P  R 

3.96 

1*06 

T 

1.50 

.71 

•  06 

.01 

T 

T 

T 

•  25 

.37 

I  SHOP 

•  42 

•  15 

•  54 

•  09 

.30 

•  12 

55 

1  46 

.43 

.35 

•  38 

.38 

.35 

OA2 

3.17 

.57 

•  22 

■  78 

•  30 

•  OS 

.80 

RANTLEY 

1*94 

.43 

•  09 

•  43 

•  55 

T 

.04 

•  37 

,03 

REWTON  3  SSE 

1  .66 

•  44 

•  12 

•  07 

.60 

.10 

.33 

R I OGEPORT  2  W 

•  49 

.37 

T 

•  31 

•  05 

.05 

•  04 

•  05 

.31 

1.09 

RUND I DGE 

2  OS 

.40 

•  04 
* 

•  10 

•  43 

•  08 

.08 

•  82 

.  08 

ALERA 

5.97 

.22 

.29 

3  .84 

•  06 

•  05 

•  10 

•  09 

1.19 

,13 

AMDEN  3  NNW 

3.03 

•  67 

•  15 

1  .70 

•  02 

T 

.01 

•  24 

.04 

.20 

AMP  HILL   2  NW 

2*40 

•  03 

.84 

•  05 

.90 

T 

.06 

T 

.30 

•  22 

A  P.  BON  HILL 

•  20 

.60 

.60 

1 .80 

•  10 

•  40 

•  40 

.35  .05 

.  10 

,90 

4  35 

.11 

.0 

.42 

.58 

1*13 

T 

.11 

.36 

.58 

1.01 

ENTREVI LLE 

4.52 

.  19 

.18 

2,27 

•  02 

•  21 

•  14 

.82 

•  69 

HATOM 

2*20 

1  •  26 

T 

•  46 

•  23 

•  09 

T 

•  16 

HI LDERS8URG 

2*68 

•  20 

.44 

T 

.67 

.35 

•  02 

.03 

.67 

•  10 

I TRONELLE 

1.10 

•  01 

•  25 

1*95 

.03 

•  02 

•  01 

•  06 

.01 

LAI  BORNE 

3  48 

.15 

.94 

•  01 

•  04 

1.96 

•  09 

.02 

•  04 

•  20 

•  01 

LANTON 

3.40 

•  05 

•  42 

1.68 

•  07 

.10 

•  08 

•  63 

•  17 

LAYTON 

1.99 

•  36 

.30 

•  03 

.25 

•  23 

.62 

OFFEE  SPRINGS  2  NW 

2.04 

•  40 

.60 

.53 

•  02 

•  02 

•43 

OLBERT  STEAM  PLANT 

.06 

•  36 

•  13 

1.00 

.11 

•  25 

•  27 

•  40 

2  71 

•  30 

•  61 

■  02 

,73 

•  04 

•  08 

■  15 

■  23 

.55 

OLUMB1A 

2.24 

•  14 

•  31 

.42 

1.10 

•  27 

OROOVA 

3.80 

•  46 

•  40 

1.70 

•  07 

•  09 

.07 

.46 

•  55 

UBA 

1.90 

.62 

•  61 

.06 

.21 

.02 

•  03 

•  43 

AOEVILLE 

.01 

•  75 

•  17 

•  64 

.04 

.07 

.32 

•  34 

.87 

.07 

•  25 

ANVILLE 

3.56 

•  69 

•  41 

1  *40 

*  13 

•  32 

•  61 

AYTON 

2*45 

•  40 

.31 

1 ,06 

T 

.05 

.05 

T 

•  10 

•  39 

ECATUR 

3*33 

* 

•  50 

.40 

T 

1*36 

T 

.04 

•  12 

•  10 

.61 

ECATUR  4 

•  12 

•  40 

.44 

1.60 

.05 

.09 

•  02 

.65 

ECATUR  SUBSTATION 

3  26 

•  10 

•  48 

.39 

1.35 

•  06 

.13 

•  13 

•  60 

EMOPOLIS  LOCK  AND  OAM 

1.97 

•  26 

•  11 

1.21 

•  01 

•  06 

•  04 

•  02 

.22 

•  02 

OTHAN  CAA  AIRPORT 

1.79 

•  23 

•  24 

•  39 

•  17 

.17 

.53 

•  06 

LBA 

•  33 

.65 

1.02 

1.05 

LROD 

.96 

•  24 

1*60 

.30 

.22 

.35 

.23 

2  *Q6 

.29 

•  06 

•  26 

•  08 

•  26 

.17 

.86 

.06 

UTAW  LOCK  7 

2.28 

•  18 

1*43 

•  04 

.  12 

•  04 

.42 

•  03 

VERGREEN  CAA  AP 

2.56 

•  66 

•  17 

•  67 

•  09 

.04 

■  74 

.21 

A I RHOPE 

2.27 

1.04 

.05 

•  55 

•  35 

.11 

•  15 

.02 

ALCO  OPEN  POND  TOWER 

•  35 

28 

* 

30 

* 

•  08 

.30 

4.24 

.03 

53 

1  »34 

•  07 

■  IS 

•  45 

ALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

4.62 

•  75 

.48 

1,83 

*05 

.  35 

.30 

.23 

•  61 

ARLEY 

4.19 

•  41 

1 .53 

•  10 

•  10 

.90 

•  70 

AYETTE 

3.55 

.50 

.55 

1.46 

.10 

•  10 

•  84 

LAT  ROCK 

.09 

20 

63 

•  41 

•  10 

•  04 

■  OS 

•  06 

•  03 

•  21 

.81 

LORENCE 

LORENCE  AT  LOCK 

3.12 

T 

•  40 

•  12 

1*35 

•  34 

.27 

•  06 

.58 

ORT  DEPOSIT  1  W 

2.87 

■  47 

•  10 

•  40 

•  07 

■  10 

ORT  MORGAN 

1  *70 

1.20 

.50 

ORT  PAYNE 

T 

•  32 

.53 

.83 

T  ,23 

.17 

.64 

R I  SCO  C  t  TY 

2  51 

•  05 

.  76 

j 

•  12 

•  83 

•  05 

.07 

•  04 

•  51 

.08 

ADSDEN 

3.45 

•  40 

1,50 

•  20 

•  23 

.60 

AOSDEN  GAS  PLANT 

2.74 

*  33 

•  09 

# 

1.29 

•  07 

.40 

•  36 

AlNESV I LLE 

2*42 

.30 

•  23 

1.43 

.05 

T 

T 

.04 

.06 

•  23 

.06 

ARDEN  CITY 

58 

50 

2 ,00 

T 

•  45 

.85 

1*45 

.25 

•  19 

.23 

.03 

.13 

•  S3 

.03 

ORGAS 

4.15 

1.07 
* 

1.68 

•  03 

•  07 

•  19 

.26 

# 

.63 

REEN  BAY 

2*06 

•  32 

•  07 

66 

•  51 

.06 

•  41 

•  01 

REENSBORO 

2*76 

•  31 

.02 

•  24 

1.28 

•  06 

•  18 

.21 

.46 

REENVILLE 

06 

* 

70 

.0 

•  14 

•  64 

•  08 

•  01 

•  08' 

.07 

•  71 

•  09 

1*82 

,42 

UNTERSV I LLE 

•  76 

.  12 

UNTERSV I LLE  CITY  W  WKS 

2. 8S 

•  09 

•  10 

•  07 

.07 

UNTERSVI LLE  DAM 

4*03 

.03 

.07 

.26 

.68 

1.54 

•  02 

.10 

.01 

•  02 

•  14 

.16 

ALEYVILLE 

5*39 

* 

•  01 

2,01 

•  01 

•  02 

.32 

•  10 

•  68 

AM  I LTON 

4*06 

*7n 

1  •  56 

•  20 

•  08 

T 

.20 

•  26 

.75 

ARRI SBURG  CAHA8A  TOWER 

3.73 

* 

.10 

.40 

•  29 

•  29 

AYNEV I LLE 

1.87 

7  ^ 

2  *69 

•  26 

.21 

EADLAND 

2*70 

.26 

•  20 

1.10 

.21 

.84 

1GHLAND  HOME 

.23 

•  10 

1 GHTOWER 

2*93 

* 

1,07 

.14 

•  SO 

.78 

ODGES 

3*77 

*  »fi 

1*14 

•  48 

•  10 

•  20 

UNTSV ILLE  SUBSTA 

3*42 

.  11 

1,55 

•  01 

•  02 

■  04 

T 

•  13 

.82 

VTOP 

4*63 

.40 

•  06 

.34 

1.40 

.05 

•  00 

•  09 

•  10 

•  01 

.19 

•61 

.12 

ACKSON  LOCK  1 

2*03 

.92 

62 

12 

* 

•  09 

•  12 

.92 

2*91 

*BQ 

*97 

.28 

ORDAN  DAM 

2*12 

•  64 

'/? 

.44 

AFAYETTE 

3*24 

84 

120 

•  20 

.29 

.57 

AY  OAM 

1*02 

•  02 

•  37 

•  01 

•  OS 

•  04 

EEDS 

6*25 

T 

*  *i? 

*ii 

* 

•  13 

•  02 

•  11 

•  01 

.10 

.43 

•  49 

EESBURG 

2.45 

1.35 

•  43 

•  60 

IVINGSTON 

3.30 

.39 

.46 

OCKHART 

1*60 

* 

'  '  26 
* 

•  19 

j 

•  04 

•  08 

T 

•  27 

OCK  17 

3*66 

.82 

.36 

1.37 

-.03 

.13 

.10 

.18 

•  36 

AO I SON 

2  *  76 

.  12 

* 

02 

05 

•  20 

.20 

•  42 

AGELL A 

4*94 

*7fl 

*7ft 

*  4 

*02 

•  17 

•  02 

•  0? 

•  22 

•  49 

AR ION  1  N 

2*63 

•  17 

•  64 

.67 

AR ION  JUNCTION 

4*90 

T 

•  02 

•  20 

AR 1  ON  JUNCTIOK   2  NE 

4*73 

.80 

•  IS 

3.03 

.03 

.24 

.45 

•  01 

ART  IN  DAM 

1*84 

.51 

•  01 

•  41 

!» 

•  02 

AXWELL  FIELD 

1.81 

•  31 

T 

•  19 

.33 

T 

T 

T 

T 

•  26 

.05 

ELVIN 

2.23 

.47 

•  72 

•  36 

•  12 

(09 

•  02 

•  09 

•  16 

EP.TZ  PONDVI LLE  TOWER 

1*21 

T 

•  27 

•  36 
.50 

.47 

ILLERS  FERRY 

3.73 

.25 

.60 

2.10 

•  03 

.23 

I LSTEAD 

2*17 

T 

.92 

•  16 

.32 

T 

.03 

.04 

.14 

.40 

.14 

I TCHELL  DAM 

2*36 

•  01 

.66 

■  60 

•  23 

•  03 

.01 

•  01 

.66 

.14 

IOBILE  WB  AIRPORT 

4.77 

1.32 

T 

.06 

.66 

.OS 

.03 

40BILE 

3*50 

.05 

.08 

.02 

• 

1*56 

.06 

.30 

.70 

ONTE  SANO 

3.66 

•  24 

•  22 

1.73 

.03 

.12 

.13 

.65 

DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


MONTEVALLO 

MONTGOMERY  WB  AP  f 
MOULTON 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 
NATCHEZ 

NEWBURG 
NEW  MARKET 
NEWTON 
ONEONTA 
ORftVILLE 

OZARK 
PAINT  ROCK 
PALMERDALE  2  W 
PELL  CITY  3  NW 
PENNINGTON  LOCK  2 

PERftYV ILLE 
PICKENSVILLE 
PINE  MILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERSV I LLE 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

PRATTV1LL6 

PRIMROSE  FARM 

PUSHMATAHA 

REO  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 
RIVER  FALLS 
ROBERTSOALE  7  E 
ROCKFORD 

ROCK  MILLS 

RUSSELLV ILLE 

RUSSELLV ILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

SAYRE 

SCOTTSBORO 
5COTTSBORO  SuBSTA 
SEALE  6  W 
5ELMA 

SHOEMAKER  SPRINGS 
SLOCOMB  «  S 
SNOW  HILL 
SOUTH  HILL 
SUTTLE 

SWA  I M 

SYLACAUGA  2  W 
SYLVAN  1A 
TALLADEGA 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

THOMAS V I LLE 
THURLOW  DAM 
TONE  Y 
TRAFFORO 
TROY 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

TUSKEGEE  2 

UNION  SPRINGS  6  W 

UN I ON TOWN 

UNIVERSITY  R 

VALLEY  HEAD 

VANCE 

WAOLEY 

•ALL ACE  3  SW 

WALNUT  GROVE 
WATERLOO 
WEST  BLOCTON 
WE TUMP KA 
WHATLEY 

WHEELER  DAM 
WHITFIELD  LOCK  3 
WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 
WILSON  DAM 
W  INF  I  ELD  2  SH 

YATES  HYDRO  PLANT 
YOUNGS  STORE 


3*01 
3.31 
3.09 


4.23 
3.7* 
2*97 


2.W 
3.91 
*.61 
1.92 


Day  of  month 


RECORD  MISSING 


1.10 
.55 
1.51 


8  9 


13     14  15 


16     17  18 


19     20     21     22     23     24     25     26     27     28  29 


8m  Riim&et  NotM  Following  Sutton  lnd«* 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALAiAKA 

NOVEMBER  1*34 


Station 

Day 

Ol  Month 

rage 

J 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

ALBERTV ILLE  1  S 

MAX 

49 

52 

46 

55 

41 

48 

59 

67 

70 

71 

65 

64 

72 

74 

65 

61 

54 

54 

53 

54 

33 

53 

60 

68 

49 

58  ■  3 

MIN 

26 

25 

16 

31 

31 

24 

24 

34 

34 

35 

42 

32 

32 

35 

51 

43 

29 

30 

33 

34 

29 

24 

25 

39 

37 

27 

ALEXANDER   CITY   6  NE 

MAX 

64 

57 

59 

53 

55 

63 

71 

73 

74 

71 

69 

76 

74 

68 

70 

64 

66 

67 

59 

61 

39 

59 

62 

55 

58 

63 

74 

71 

63 

64*8 

25 

30 

14 

26 

40 

20 

25 

27 

28 

35 

41 

40 

30 

43 

43 

60 

53 

53 

45 

33 

27 

28 

33 

33 

28 

19 

26 

36 

39 

25 

ANDALUSIA 

MAX 

66 

72 

57 

59 

60 

55 

64 

72 

75 

76 

74 

72 

79 

80 

73 

69 

70 

72 

72 

68 

68 

71 

63 

66 

64 

57 

65 

70 

72 

65 

68*2 

35 

41 

22 

28 

42 

30 

32 

40 

40 

44 

47 

48 

48 

54 

53 

61 

58 

51 

53 

45 

36 

38 

39 

35 

35 

39 

40 

46 

35 

36 

41  •  7 

ANN  I STON  CAA  AP 

MAX 

62 

49 

57 

46 

52 

61 

72 

75 

74 

66 

68 

77 

77 

77 

65 

64 

64 

69 

66 

51 

59 

58 

57 

59 

53 

55 

62 

74 

56 

63 

62.9 

29 

25 

20 

31 

28 

24 

29 

33 

33 

42 

39 

39 

36 

43 

58 

57 

55 

51 

44 

38 

30 

32 

34 

34 

26 

22 

39 

42 

31 

29 

ATMORE   STATE  FARM 

MAX 

71 

66 

61 

58 

55 

64 

74 

75 

74 

74 

72 

78 

79 

77 

69 

68 

68 

73 

70 

63 

67 

65 

62 

65 

67 

69 

72 

75 

73 

74 

69.3 

MIN 

32 

46 

24 

41 

38 

29 

36 

40 

41 

41 

42 

50 

49 

51 

60 

60 

56 

49 

52 

46 

33 

40 

37 

43 

31 

40 

43 

53 

49 

36 

42  .9 

AJBURN  3  SW 

MAX 

59 

64 

50 

57 

50 

55 

61 

68 

70 

72 

71 

6? 

75 

76 

70 

65 

67 

61 

69 

64 

54 

58 

60 

58 

61 

55 

58 

62 

75 

58 

63.0 

31 

35 

19 

26 

40 

29 

31 

37 

34 

43 

42 

44 

39 

49 

53 

59 

55 

52 

49 

45 

32 

34 

37 

34 

28 

31 

33 

41 

43 

35 

38  •  7 

BAY  NINETTE 

MAX 

70 

57 

60 

56 

63 

64 

75 

77 

72 

77 

80 

81 

80 

68 

65 

65 

66 

75 

67 

60 

67 

37 

64 

68 

61 

73 

75 

73 

68 

68.5 

38 

43 

27 

41 

32 

33 

40 

48 

46 

48 

54 

50 

50 

55 

59 

60 

56 

52 

51 

47 

37 

43 

40 

45 

32 

36 

45 

54 

47 

36 

44  .9 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

60 

53 

46 

50 

52 

58 

70 

74 

72 

70 

66 

74 

76 

72 

64 

64 

72 

66 

59 

55 

55 

55 

56 

34 

32 

52 

59 

60 

53 

57 

60.9 

27 

28 

17 

34 

32 

27 

32 

35 

34 

42 

40 

31 

37 

44 

43 

60 

55 

55 

52 

43 

32 

34 

31 

40 

32 

27 

34 

40 

34 

27 

36 .6 

BESSEMER  5  SSW 

MAX 

64 

46 

55 

45 

51 

62 

72 

75 

75 

73 

68 

76 

79 

75 

65 

66 

64 

72 

63 

53 

60 

57 

58 

59 

54 

58 

62 

74 

56 

63 

63.3 

27 

35 

17 

31 

34 

24 

30 

34 

33 

40 

38 

38 

34 

38 

56 

59 

58 

52 

47 

40 

30 

33 

32 

39 

28 

25 

37 

37 

32 

26 

BIRMINGHAM   WB  AP 

MAX 

63 

49 

54 

46 

50 

60 

71 

74 

73 

72 

67 

74 

77 

75 

64 

68 

64 

69 

62 

53 

58 

56 

58 

58 

54 

55 

60 

73 

55 

61 

62  .4 

31 

24 

21 

37 

30 

26 

34 

39 

38 

45 

44 

45 

42 

50 

56 

58 

57 

56 

48 

39 

31 

38 

35 

41 

30 

27 

43 

42 

32 

30 

39.0 

BREWTON   3  SSE 

MAX 

72 

64 

56 

57 

57 

66 

73 

75 

72 

76 

72 

78 

78 

72 

68 

67 

72 

73 

70 

62 

69 

67 

64 

68 

60 

61 

75 

78 

70 

67 

68.6 

27 

36 

17 

30 

44 

25 

30 

32 

33 

37 

44 

56 

38 

56 

60 

60 

59 

49 

52 

44 

29 

33 

30 

36 

25 

27 

34. 

52 

45 

27 

CAMDEN  3  NNW 

MAX 

68 

54 

57 

57 

55 

63 

71 

76 

74 

75 

70 

77 

78 

74 

67 

65 

71 

72 

68 

56 

64 

53 

62 

65 

59 

65 

65 

74 

73 

64 

66 .4 

MIN 

29 

37 

16 

30 

37 

25 

32 

34 

34 

41 

41 

46 

38 

53 

61 

61 

59 

48 

53 

44 

30 

35 

33 

39 

32 

30 

36 

44 

38 

27 

38.8 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

58 

63 

47 

57 

50 

53 

60 

68 

70 

71 

69 

65 

73 

75 

72 

66 

70 

61 

68 

63 

53 

58 

58 

58 

68 

52 

56 

60 

74 

62.4 

27 

30 

17 

24 

36 

25 

28 

32 

32 

35 

40 

41 

36 

39 

50 

59 

54 

52 

48 

44 

31 

31 

35 

38 

33 

22 

28 

45 

39 

30 

36  .0 

CENTREV ILLE 

MAX 

62 

63 

49 

56 

62 

54 

63 

74 

77 

76 

75 

70 

76 

78 

80 

67 

68 

67 

73 

65 

55 

62 

63 

61 

63 

56 

37 

64 

74 

58 

65.6 

27 

32 

15 

*9 

32 

22 

29 

34 

45 

41 

41 

40 

34 

41 

45 

59 

57 

43 

52 

45 

30 

33 

34 

37 

23 

24 

30 

34 

34 

26 

35,7 

CHATOM 

MAX 

72 

65 

59 

56 

59 

66 

77 

78 

76 

75 

72 

80 

81 

75 

66 

65 

71 

76 

66 

60 

69 

63 

64 

67 

62 

69 

69 

77 

74 

69 

69.3 

MIN 

28 

44 

20 

37 

35 

25 

31 

35 

37 

41 

38 

50 

40 

51 

61 

60 

57 

52 

50 

45 

29 

37 

33 

40 

33 

27 

40 

55 

41 

27 

CI TRONELLE 

MAX 

68 

60 

55 

51 

56 

62 

72 

74 

71 

74 

69 

77 

78 

69 

66 

65 

69 

74 

66 

60 

67 

39 

63 

66 

62 

68 

70 

76 

70 

67 

66  .8 

38 

45 

27 

41 

38 

34 

42 

46 

50 

50 

48 

54 

52 

57 

61 

59 

58 

54 

51 

45 

40 

44 

40 

42 

33 

40 

51 

54 

46 

37 

CLANTON 

MAX 

61 

64 

46 

55 

48 

51 

61 

71 

73 

74 

72 

70 

75 

77 

75 

66 

67 

62 

72 

65 

54 

60 

56 

59 

60 

54 

58 

63 

73 

57 

63.3 

27 

27 

17 

24 

35 

23 

28 

29 

31 

31 

38 

40 

33 

33 

45 

59 

51 

48 

49 

44 

30 

32 

33 

33 

27 

22 

28 

37 

39 

28 

CORDOVA 

MAX 

63 

52 

54 

54 

52 

62 

73 

75 

75 

76 

74 

79 

78 

77 

77 

74 

68 

74 

69 

57 

58 

57 

58 

58 

59 

63 

64 

65 

63 

65 

65.8 

28 

34 

15 

32 

31 

22 

28 

31 

30 

38 

39 

38 

34 

34 

47 

58 

56 

56 

57 

44 

28 

36 

30 

36 

30 

23 

31 

39 

30 

22 

35.2 

DAYTON 

MAX 

65 

68 

48 

55 

51 

55 

62 

74 

76 

71 

74 

72 

77 

79 

75 

68 

65 

71 

73 

72 

55 

62 

52 

61 

64 

39 

68 

61 

72 

59 

65.5 

MIN 

31 

42 

21 

27 

35 

29 

39 

43 

43 

50 

45 

49 

49 

54 

62 

59 

58 

52 

53 

45 

33 

39 

37 

42 

34 

33 

44 

48 

39 

34 

42.3 

DcCATUR 

MAX 

58 

53 

49 

43 

50 

59 

70 

69 

69 

69 

65 

71 

77 

72 

06 

64 

69 

67 

61 

54 

53 

55 

55 

56 

51 

52 

59 

63 

50 

57 

60  .2 

MIN 

31 

29 

23 

36 

36 

29 

35 

38 

38 

43 

43 

35 

39 

43 

47 

56 

56 

57 

49 

42 

35 

38 

35 

41 

32 

30 

40 

45 

34 

33 

38 .9 

DEMOPOLIS  lock  and  dam 

MAX 

61 

50 

55 

65 

74 

73 

77 

74 

69 

69 

64 

58 

64 

52 

62 

77 

MIN 

29 

35 

26 

34 

45 

44 

49 

60 

59 

58 

46 

31 

39 

38 

39 

36 

32 

DOTHAN  CAA  A  I RPORT 

MAX 

70 

62 

58 

61 

55 

62 

71 

72 

73 

73 

73 

75 

79 

64 

68 

70 

71 

70 

71 

60 

63 

70 

63 

66 

58 

64 

73 

76 

62 

65 

67.3 

MIN 

33 

30 

21 

36 

38 

32 

34 

37 

37 

46 

49 

53 

47 

59 

59 

60 

52 

52 

50 

41 

38 

37 

40 

42 

36 

33 

40 

53 

41 

34 

42 .0 

EUFAULA 

MAX 

68 

62 

59 

56 

58 

62 

71 

73 

75 

74 

73 

78 

81 

70 

67 

68 

67 

72 

70 

59 

63 

58 

62 

66 

58 

62 

71 

77 

72 

63 

67.2 

32 

45 

22 

32 

44 

28 

31 

34 

33 

41 

47 

47 

39 

55 

59 

63 

57 

52 

50 

45 

36 

33 

43 

37 

33 

30 

35 

52 

47 

3 1 

41.1 

EVERGREEN  CAA  AP 

MAX 

70 

55 

59 

51 

56 

64 

74 

75 

72 

73 

72 

78 

79 

66 

67 

65 

69 

72 

67 

55 

65 

60 

62 

65 

60 

66 

72 

76 

61 

67 

66  .4 

28 

23 

17 

33 

42 

26 

31 

32 

34 

40 

48 

48 

39 

56 

60 

60 

53 

49 

47 

32 

29 

34 

35 

32 

29 

26 

35 

53 

35 

30 

37.9 

FA  I RHOPE 

MAX 

72 

62 

61 

64 

58 

61 

72 

73 

73 

75 

70 

77 

79 

74 

60 

73 

71 

73 

68 

63 

67 

61 

63 

67 

63 

70 

74 

75 

69 

66 

68  .8 

38 

49 

28 

39 

43 

32 

39 

43 

47 

47 

51 

59 

55 

61 

62 

59 

60 

53 

56 

49 

39 

45 

41 

52 

43 

40 

47 

56 

49 

FAYETTE 

MAX 

55 

57 

54 

57 

47 

57 

61 

75 

77 

76 

76 

73 

78 

78 

80 

68 

68 

66 

76 

65 

60 

66 

61 

60 

52 

50 

60 

62 

71 

48 

64  .5 

25 

26 

14 

21 

29 

24 

28 

29 

33 

36 

39 

31 

33 

33 

33 

58 

58 

55 

54 

45 

27 

32 

31 

31 

28 

23 

30 

41 

28 

FLORENCE 

MAX 

57 

40 

49 

45 

52 

58 

73 

71 

71 

70 

65 

72 

75 

72 

64 

63 

65 

66 

57 

55 

55 

55 

57 

55 

56 

57 

50 

52 

53 

58 

59.9 

32 

29 

20 

38 

33 

20 

36 

41 

39 

45 

41 

35 

38 

46 

47 

57 

54 

52 

48 

43 

35 

37 

31 

43 

37 

33 

35 

36 

35 

FORT  MORGAN 

MAX 

69 

66 

55 

69 

57 

59 

68 

70 

70 

70 

64 

71 

73 

72 

70 

68 

69 

70 

67 

64 

65 

64 

63 

65 

63 

64 

74 

74 

69 

64 

67.0 

MIN 

50 

51 

36 

51 

46 

47 

49 

48 

55 

54 

48 

bO 

59 

62 

63 

61 

61 

60 

57 

50 

51 

52 

50 

56 

50 

52 

63 

59 

54 

47 

53*1 

FR  I  SCO   C I TY 

MAX 

68 

72 

57 

63 

52 

59 

71 

77 

79 

72 

73 

7  1 

78 

79 

66 

66 

64 

70 

75 

68 

33 

68 

58 

67 

66 

62 

68 

71 

74 

64 

67.8 

MIN 

34 

40 

24 

30 

38 

3  1 

36 

40 

40 

48 

48 

49 

51 

55 

57 

59 

56 

50 

54 

45 

34 

40 

37 

40 

33 

32 

39 

52 

43 

37 

42.4 

GADSDEN   GAS  PLANT 

MAX 

55 

»« 

S3 

50 

60 

60 

71 

73 

71 

64 

75 

77 

74 

72 

62 

63 

70 

62 

54 

57 

55 

56 

58 

53 

54 

60 

62 

63 

59 

58 

61.8 

MIN 

34 

25 

19 

37 

34 

27 

31 

31 

39 

40 

32 

34 

37 

42 

56 

54 

55 

54 

45 

32 

30 

33 

34 

36 

22 

32 

41 

37 

29 

28 

36  .0 

GENEVA 

MAX 

MIN 

c  iCEt^  canon 

MAX 

69 

54 

58 

49 

58 

72 

75 

78 

78 

78 

75 

60 

81 

79 

68 

72 

70 

74 

67 

57 

63 

55 

63 

64 

64 

62 

67 

76 

63 

MIN 

32 

36 

21 

37 

34 

26 

36 

42 

42 

49 

42 

47 

46 

50 

59 

58 

59 

52 

49 

44 

32 

39 

37 

40 

34 

33 

30 

44 

37 

31 

40.7 

UKLCN  V I  LLC 

MAX 

68 

37 

57 

52 

54 

62 

70 

73 

72 

73 

70 

75 

76 

70 

66 

67 

70 

70 

68 

60 

64 

60 

60 

65 

58 

65 

69 

75 

71 

MIN 

34 

45 

23 

36 

42 

33 

35 

40 

40 

50 

47 

51 

49 

53 

60 

61 

58 

51 

53 

46 

34 

39 

39 

39 

37 

30 

38 

50 

45 

36 

43.2 

GUNTERSV I LLE 

MAX 

60 

it 

52 

43 

50 

59 

73 

73 

68 

67 

73 

75 

73 

64 

68 

68 

64 

56 

58 

55 

55 

56 

56 

55 

55 

68 

59 

61.4 

MIN 

29 

32 

21 

43 

36 

35 

33 

35 

40 

43 

33 

36 

43 

56 

55 

56 

55 

40 

30 

33 

32 

41 

26 

27 

29 

29 

28 

36.9 

MALEVV I  LLE 

MAX 

50 

57 

4  0 

53 

41 

51 

54 

70 

73 

75 

72 

68 

74 

76 

74 

61 

64 

65 

69 

61 

59 

61 

58 

57 

56 

51 

56 

62 

62 

52 

60 .7 

MIN 

29 

29 

16 

32 

30 

24 

26 

31 

35 

41 

42 

32 

37 

40 

43 

56 

51 

51 

50 

43 

34 

31 

28 

31 

23 

21 

37 

40 

27 

27 

34.6 

HEADLAND 

63 

61 

56 

61 

53 

59 

70 

70 

7  2 

71 

69 

72 

79 

65 

71 

76 

72 

76 

72 

65 

63 

63 

67 

67 

65 

63 

74 

78 

64 

MIN 

40 

32 

28 

43 

36 

29 

41 

47 

4  0 

45 

40 

52 

44 

49 

52 

60 

56 

57 

53 

45 

34 

34 

40 

42 

33 

43 

40 

55 

48 

34 

43.1 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

72 

58 

56 

50 

52 

60 

71 

72 

70 

70 

67 

75 

76 

70 

61 

66 

66 

66 

65 

59 

62 

60 

58 

63 

57 

60 

66 

76 

72 

63 

64.7 

MIN 

33 

33 

23 

38 

42 

34 

42 

44 

44 

50 

45 

49 

50 

53 

54 

61 

55 

50 

57 

43 

33 

33 

48 

46 

38 

33 

43 

49 

43 

35 

43.4 

LAFAYETTE 

MAX 

63 

ie 

56 

48 

56 

60 

68 

70 

71 

73 

62 

63 

75 

70 

62 

66 

63 

68 

66 

54 

59 

57 

58 

62 

54 

56 

58 

71 

67 

59 

62.1 

MIN 

30 

35 

19 

34 

34 

26 

34 

35 

38 

40 

42 

38 

40 

47 

58 

60 

54 

54 

50 

44 

32 

33 

36 

38 

32 

30 

33 

42 

38 

31 

38.6 

LIVINGSTON 

MAX 

69 

50 

55 

47 

56 

66 

•"6 

78 

75 

76 

72 

78 

79 

76 

69 

70 

70 

7  4 

66 

60 

65 

55 

63 

63 

60 

64 

66 

78 

60 

64 

66.7 

MIN 

29 

32 

17 

38 

32 

26 

35 

39 

38 

45 

45 

43 

38 

48 

60 

61 

59 

56 

48 

45 

31 

38 

37 

40 

32 

28 

35 

44 

36 

32 

39.6 

Sm  Rtttvrrae*  Not**  Following  Station 
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Table  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


let  iti* 


Station 

Day  Ol  Month 

< 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

|| 

12 

]  3 

|4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LOCKHART 

MAX 

65 

71 

61 

59 

61 

55 

63 

73 

74 

71 

74 

71 

76 

78 

0  VJ 

68 

68 

67 

73 

69 

58 

65 

61 

62 

66 

39 

66 

75 

76 

61 

67 

.2 

MIN 

35 

46 

22 

36 

44 

31 

35 

39 

38 

47 

49 

48 

49 

57 

59 

62 

59 

51 

52 

44 

1  ' 

38 

40 

43 

31 

32 

41 

S3 

49 

34 

43 

•  3 

MAO  I  SON 

MAX 

46 

59 

41 

54 

42 

52 

60 

71 

74 

74 

72 

68 

77 

78 

72 

68 

65 

72 

71 

62 

55 

37 

36 

36 

57 

33 

59 

60 

63 

52 

61 

.6 

MIN 

27 

22 

16 

32 

31 

26 

34 

34 

36 

44 

40 

32 

37 

43 

47 

57 

54 

57 

55 

41 

30 

34 

32 

36 

27 

28 

37 

42 

29 

29 

36 

.3 

MARION   JUNCTION   2  NE 

MAX 

66 

59 

55 

52 

53 

62 

72 

74 

74 

73 

7  1 

7  7 

78 

76 

70 

70 

69 

71 

67 

60 

62 

55 

60 

60 

62 

39 

64 

76 

7  i 

61 

66 

.0 

MIN 

28 

38 

18 

37 

35 

25 

34 

37 

36 

45 

44 

47 

40 

54 

62 

60 

57 

50 

49 

45 

32 

38 

35 

34 

31 

29 

40 

45 

41 

33 

40 

•  0 

MARTIN  DAM 

MAX 

63 

62 

55 

52 

53 

59 

66 

71 

70 

70 

6  5 

7 1 

76 

71 

67 

67 

63 

74 

66 

55 

58 

58 

57 

61 

53 

35 

6  1 

69 

72 

64 

63 

•  5 

MIN 

32 

34 

25 

29 

40 

34 

30 

37 

34 

46 

51 

47 

44 

49 

55 

59 

52 

49 

42 

45 

37 

42 

36 

37 

37 

27 

34 

47 

40 

.4 

MAXWELL  FIELD 

MAX 

65 

69 

53 

52 

35 

sy 

69 

71 

71 

70 

68 

74 

75 

7J 

66 

68 

65 

71 

66 

36 

59 

56 

59 

61 

55 

56 

62 

77 

6 1 

61 

64 

•  1 

MIN 

37 

41 

26 

40 

44 

34 

37 

42 

42 

48 

46 

50 

46 

55 

62 

64 

59 

51 

52 

47 

37 

40 

41 

44 

38 

32 

42 

48 

46 

37 

44 

•  3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

&e 

58 

58 

60 

59 

63 

72 

74 

72 

75 

69 

78 

77 

71 

68 

69 

69 

73 

67 

63 

67 

58 

62 

67 

61 

66 

72 

75 

63 

66 

67 

.3 

MIN 

38 

33 

29 

43 

40 

32 

42 

44 

48 

46 

49 

56 

55 

59 

61 

59 

55 

52 

49 

45 

39 

44 

39 

43 

33 

38 

50 

56 

43 

38 

45 

.4 

MOBILE 

MAX 

65 

66 

58 

58 

59 

57 

64 

67 

72 

72 

76 

69 

77 

76 

70 

68 

69 

69 

72 

67 

62 

65 

60 

63 

67 

61 

70 

73 

75 

63 

67 

.0 

MIN 

39 

46 

31 

34 

42 

35 

43 

45 

47 

49 

52 

53 

56 

59 

62 

60 

60 

54 

55 

48 

42 

49 

42 

45 

43 

44 

47 

37 

50 

42 

47 

.7 

MONTGOMERY   MB  AP 

MAX 

68 

30 

56 

53 

55 

62 

72 

74 

71 

73 

70 

77 

78 

74 

66 

67 

66 

71 

66 

56 

60 

55 

59 

6  2 

35 

60 

65 

77 

59 

63 

64 

.7 

MIN 

33 

28 

23 

38 

36 

31 

34 

38 

37 

45 

46 

49 

43 

56 

60 

59 

53 

49 

50 

41 

36 

37 

38 

42 

36 

30 

37 

48 

40 

34 

40 

•  9 

MUSCLE   SHOALS   CAA  AP 

MAX 

S7 

40 

49 

44 

52 

59 

74 

71 

71 

70 

65 

72 

75 

72 

64 

63 

65 

6fl 

57 

55 

55 

36 

56 

55 

50 

31 

63 

54 

SO 

57 

59 

•  7 

MIN 

32 

25 

20 

38 

33 

29 

36 

41 

39 

45 

41 

35 

38 

46 

47 

57 

54 

58 

48 

43 

35 

37 

36 

43 

34 

30 

47 

44 

36 

32 

39 

.3 

NATCHEZ 

MAX 

71 

62 

57 

55 

55 

63 

74 

75 

73 

74 

70 

77 

79 

70 

66 

66 

68 

74 

67 

61 

64 

64 

62 

63 

61 

67 

70 

75 

74 

66 

67 

•  3 

MIN 

26 

42 

16 

30 

37 

22 

29 

32 

33 

42 

43 

50 

38 

48 

60 

60 

59 

41 

51 

43 

28 

35 

30 

31 

25 

25 

37 

SO 

43 

27 

37 

•  8 

ONEONTA 

MAX 

49 

62 

39 

56 

42 

50 

63 

70 

7J 

72 

72 

65 

76 

77 

74 

63 

64 

65 

68 

64 

52 

38 

38 

5ft 

38 

52 

58 

60 

72 

53 

61 

•4 

MIN 

25 

31 

14 

26 

33 

21 

24 

26 

31 

37 

40 

33 

33 

34 

47 

55 

54 

53 

55 

44 

28 

30 

30 

34 

24 

21 

27 

40 

33 

26 

33 

.6 

OZARK 

MAX 

63 

70 

60 

60 

59 

56 

63 

73 

74 

75 

74 

75 

78 

78 

0  ft 

66 

71 

70 

66 

61 

64 

72 

62 

66 

57 

64 

72 

75 

72 

56 

67 

•  4 

MIN 

3* 

44 

21 

34 

44 

29 

36 

40 

39 

46 

47 

46 

46 

59 

62 

57 

51 

30 

46 

40 

38 

39 

44 

37 

32 

39 

42 

46 

35 

37 

42 

•  1 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 

58  ' 

60 

42 

52 

43 

48 

58 

66 

71 

70 

69 

65 

7J 

7J 

63 

63 

63 

68 

63 

52 

56 

55 

56 

51 

52 

59 

72 

59 

55 

60 

•  3 

MIN 

25 

30 

17 

28 

35 

26 

22 

29 

35 

41 

40 

40 

38 

38 

50 

56 

55 

55 

53 

45 

32 

32 

34 

33 

25 

29 

40 

38 

30 

30 

36 

•  0 

PiJATTV  I  LLE 

MAX 

65 

55 

55 

52 

53 

62 

68 

70 

71 

73 

6  8 

75 

77 

74 

7 1 

67 

64 

72 

66 

58 

60 

58 

59 

67 

55 

60 

6  I 

75 

73 

61 

64 

.8 

MIN 

30 

36 

20 

32 

38 

29 

32 

34 

44 

43 

46 

50 

39 

50 

58 

59 

56 

40 

51 

46 

34 

35 

35 

16 

29 

27 

34 

41 

42 

33 

30 

.6 

PUSHMATAHA 

MAX 

68 

69 

69 

55 

55 

56 

76 

77 

72 

72 

73 

72 

77 

77 

74 

67 

65 

73 

70 

65 

60 

67 

54 

42 

63 

66 

67 

67 

77 

60 

67 

•  5 

MIN 

38 

39 

18 

23 

34 

26 

34 

35 

37 

41 

38 

41 

40 

45 

55 

60 

58 

50 

45 

46 

30 

39 

36 

39 

33 

28 

33 

42 

37 

29 

38 

.3 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

58 

44 

52 

42 

49 

58 

70 

72 

72 

70 

66 

75 

75 

75 

6  7 

66 

66 

61 

62 

54 

54 

56 

52 

55 

50 

53 

59 

66 

30 

58 

60 

.5 

MIN 

29 

18 

14 

37 

28 

25 

29 

35 

31 

39 

32 

29 

33 

40 

39 

57 

56 

57 

45 

37 

28 

32 

30 

41 

28 

26 

40 

38 

26 

23 

34 

•  1 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 

76 

66 

61 

63 

63 

66 

74 

77 

72 

76 

7  l 

77 

80 

73 

6  8 

72 

70 

74 

70 

63 

69 

67 

65 

69 

63 

69 

'6 

77 

69 

69 

70 

.2 

MIN 

35 

50 

26 

37 

42 

32 

39 

39 

53 

44 

50 

57 

52 

59 

61 

57 

59 

51 

55 

45 

33 

42 

38 

42 

34 

33 

43 

56 

48 

37 

45 

.1 

ROCKFORD 

MAX 

58 

68 

48 

.  50 

50 

50 

57 

70 

75 

70 

73 

74 

76 

77 

78 

70 

69 

61 

69 

70 

51 

54 

55 

54 

37 

SO 

55 

60 

72 

56 

62 

.6 

MIN 

20 

21 

17 

27 

28 

21 

28 

31 

37 

40 

41 

37 

40 

42 

44 

45 

47 

48 

49 

45 

25 

30 

30 

32 

21 

25 

31 

39 

40 

27 

33 

.6 

ROCK  MILLS 

MAX 

61 

5  1 

58 

57 

55 

60 

67 

72 

73 

72 

65 

77 

77 

74 

69 

68 

61 

68 

67 

62 

58 

57 

57 

60 

55 

56 

60 

71 

37 

62 

63 

.6 

MIN 

2* 

31 

17 

25 

31 

23 

26 

28 

29 

35 

34 

39 

36 

41 

58 

61 

54 

57 

47 

44 

32 

30 

35 

30 

24 

21 

26 

34 

38 

29 

3* 

.6 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

47 

60 

40 

52 

41 

51 

60 

71 

74 

74 

74 

68 

74 

76 

76 

62 

63 

65 

69 

66 

57 

58 

57 

57 

56 

SO 

54 

60 

60 

50 

60 

.7 

MIN 

25 

24 

14 

18 

31 

21 

26 

29 

32 

36 

39 

28 

30 

32 

38 

50 

54 

52 

51 

52 

27 

28 

27 

27 

24 

20 

26 

38 

25 

26 

31 

.7 

SAINT  BERNARD 

MAX 

49 

59 

39 

54 

41 

52 

60 

71 

73 

74 

70 

69 

76 

79 

76 

63 

64 

68 

69 

62 

54 

57 

55 

58 

52 

52 

54 

62 

63 

57 

61 

•  1 

MIN 

26 

28 

16 

28 

31 

24 

26 

30 

33 

36 

38 

33 

33 

36 

45 

54 

55 

54 

54 

44 

28 

30 

32 

30 

27 

26 

29 

41 

32 

28 

34 

•  2 

SAND   MT    STATE   FARM  API 

MAX 

57 

52 

54 

39 

49 

5' 

66 

70 

72 

64 

65 

75 

74 

73 

65 

62 

62 

67 

62 

S3 

54 

55 

54 

54 

49 

52 

58 

67 

50 

57 

59 

.6 

MIN 

25 

30 

15 

33 

32 

2  i 

33 

40 

38 

47 

39 

33 

41 

48 

51 

53 

53 

54 

52 

41 

30 

31 

31 

30 

27 

24 

34 

40 

35 

28 

36 

•7 

SC0TTS80R0 

MAX 

60 

55 

53 

43 

51 

59 

69 

72 

75 

72 

69 

76 

77 

77 

68 

66 

68 

69 

66 

55 

58 

56 

57 

57 

57 

54 

60 

60 

54 

61 

62 

iS 

MIN 

31 

32 

15 

29 

35 

24 

30 

34 

38 

43 

36 

31 

38 

38 

45 

58 

56 

54 

45 

40 

30 

33 

27 

34 

31 

27 

29 

38 

31 

27 

35 

•  3 

SELMA 

MAX 

70 

62 

58 

52 

55 

6- 

74 

77 

77 

77 

73 

79 

81 

76 

72 

67 

72 

73 

69 

55 

•3) 

57 

62 

64 

59 

ol 

66 

77 

74 

65 

67 

.7 

MIN 

31 

40 

23 

38 

38 

30 

34 

39 

38 

37 

43 

48 

43 

53 

62 

62 

57 

50 

57 

46 

35 

38 

39 

44 

35 

32 

40 

45 

43 

34 

41 

•  8 

TALLAGE OA 

MAX 

64 

SO 

56 

43 

51 

61 

72 

73 

74 

70 

67 

76 

79 

75 

6  5 

68 

64 

68 

65 

51 

60 

57 

58 

60 

55 

30 

63 

74 

57 

65 

43 

•  0 

MIN 

26 

32 

19 

29 

35 

24 

28 

35 

33 

41 

39 

45 

35 

44 

57 

60 

55 

54 

49 

42 

31 

32 

34 

37 

30 

23 

33 

39 

37 

32 

37 

•  0 

THOMASV I LLE 

MAX 

63 

69 

50 

58 

55 

57 

65 

75 

77 

75 

73 

70 

78 

78 

7  1 

65 

63 

67 

72 

65 

36 

65 

54 

63 

65 

39 

67 

68 

73 

61 

66 

iO 

MIN 

34 

43 

24 

34 

35 

30 

38 

41 

42 

50 

45 

50 

39 

55 

57 

60 

52 

52 

52 

45 

34 

42 

37 

-2 

35 

31 

41 

57 

42 

36 

42 

•  3 

TROT 

MAX 

72 

*57 

60 

51 

55 

72 

73 

73 

72 

70 

75 

80 

68 

65 

70 

67 

67 

69 

59 

64 

70 

62 

65 

60 

64 

70 

76 

69 

64 

M 

•  9 

MIN 

35 

39 

22 

39 

42 

31 

40 

45 

46 

52 

46 

51 

51 

54 

58 

61 

55 

51 

53 

45 

34 

42 

37 

41 

32 

33 

42 

50 

45 

36 

43 

.6 

TJSCALOOSA  CAA  AP 

MAX 

67 

48 

56 

45 

55 

63 

76 

80 

79 

76 

70 

77 

79 

79 

68 

68 

66 

71 

66 

58 

62 

59 

61 

61 

37 

58 

6* 

75 

56 

61 

65 

.4 

MIN 

28 

26 

18 

37 

31 

26 

31 

37 

37 

43 

46 

42 

37 

43 

61 

58 

57 

53 

46 

38 

32 

39 

34 

40 

30 

26 

42 

41 

33 

29 

38 

.0 

TUSKEGEE  2 

MAX 

64 

50 

54 

47 

53 

57 

67 

69 

69 

69 

67 

73 

74 

69 

63 

66 

62 

66 

65 

55 

53 

60 

36 

61 

54 

57 

60 

75 

69 

61 

62 

.3 

MIN 

32 

35 

18 

33 

41 

29 

33 

43 

37 

47 

42 

-8 

41 

50 

58 

60 

55 

50 

50 

43 

33 

35 

36 

34 

32 

26 

37 

43 

42 

33 

39 

.9 

UNION  SPRINGS  6  w 

MAX 

MIN 

66 

53 

47 

47 

45 

35 

35 

38 

39 

32 

,5 

40 

37 

■  9 

UNIVERSITY 

MAX 

66 

49 

56 

45 

54 

60 

73 

77 

77 

74 

70 

77 

77 

77 

66 

65 

64 

72 

63 

55 

60 

59 

61 

60 

56 

59 

63 

73 

57 

63 

64 

•  3 

MIN 

33 

30 

23 

39 

33 

29 

35 

40 

42 

49 

46 

44 

42 

49 

61 

59 

58 

56 

47 

42 

33 

40 

38 

43 

34 

30 

45 

43 

37 

34 

»1 

•2 

VALLEY  HEAD 

MAX 

55 

59 

59 

57 

50 

55 

55 

60 

67 

76 

67 

70 

70 

77 

62 

64 

63 

67 

70 

57 

57 

57 

56 

54 

34 

55 

56 

32 

49 

40 

59 

•  7 

MIN 

32 

25 

11 

32 

32 

23 

21 

30 

32 

32 

30 

40 

39 

50 

47 

31 

30 

27 

27 

27 

25 

36 

34 

35 

34 

34 

2  5 

24 

32 

28 

30 

.8 

WETUMPHA 

MAX 

65 

50 

54 

53 

55 

60 

70 

72 

73 

72 

69 

76 

76 

76 

78 

69 

66 

72 

68 

59 

61 

38 

60 

65 

38 

58 

70 

74 

60 

62 

65 

•  3 

MIN 

34 

39 

23 

35 

34 

31 

34 

39 

38 

39 

44 

49 

48 

53 

53 

64 

56 

»1 

54 

47 

35 

37 

39 

41 

33 

29 

39 

43 

39 

32 

41 

•  2 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 
NOVEMBER  1954 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.20 

.25 

.00 

.04 

.24 

.01 

.08 

.10 

.10 

.11 

.11 

.04 

.19 

.09 

.04 

.05 

.06 

.03 

.04 

.02 

.10 

.04 

.05 

.10 

.17 

.12 

B2.75 

WIND 

54 

100 

137 

35 

188 

52 

8 

10 

30 

40 

40 

50 

45 

51 

34 

41 

9 

40 

20 

50 

40 

20 

66 

42 

22 

35 

25 

80 

80 

60 

1504 

basis.  There  will  be 
the  post  office. 


duplle 


REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  ambers  Id  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  st 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12SSW,  Indicate  distance  In  Biles  and  direction  fr 
Observation  tines  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  tine. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issue*  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  alesing  or  received  too  late  to  be  Included  In  t 
Its  used  In  this  bulletin  are:     temperature  " F , ,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind 


of  nuabers  within  i 


berwlse  shown  by  footnote  following  Table  8. 


Evaporation  la  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  un 
Sleet  and  ball  were  Included  In  snowfall  averages  In  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  In  Table  3  are  from  non-recording  gages,   unless  otherwise  indicated 

Data  in  Table  3,  5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station 

Snow  on  ground  in  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow 
equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  Is  two  inches 
for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  result 


ground  values  are  at  8:30  A.H. ,  C.S.T.  WTR  EQUIV  In  Table  7  moan 
more.  Water  equivalent  eaaples  are  necessarily  taken  from  differ 
n  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


Index.     No  record  In  Tables  2  and  3  is  Indicated  by 
of  Days  .10 


-    No  record  In  Tables  3,  6,  7  and  the  Stat 
+    And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•     Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown 

O    Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  more  have  bsen  obanged  to  No.  of  Days   .10  or  more  effectlv 
//    Oage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

C    In  the  "Refer  to  Tables"  column  in  the  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.    These  stat 

Hourly  Precipitation  Data. 

E     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  sse  Table  S  for  detailed  dally  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the 
oa  recording  gage  (These  aaounts  are  essentially  accurate  but  Bay  vary  slightly  from  the  aaounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Da 


January  1,  19S4. 
ire  processed  for 


T  Tra 


Includei 


total  fo 


all  to 


peclal  purposes  and  are  published  later  In 
for  a  full  ; 

). 


pre 
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STATION  INDEX 


NOVEMtU  1954 


Index  No 

County 

j 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser 
vabon 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

ABBEVILLE 

HENRY 

31  34 

85  15 

463 

TA 

WILLIAM  W.   WORD AN 

ADDISON 

UCt>5 

34  13 

PALMER  GOOSEY 

ADDISON  CENTRAL  TOWER 

007] 

LAWRENCE 

34  21 

U.S.  FOREST  SERVICE 

J 

ALBERTA 

01  AO 

WILCOX 

32  14 

S10NEY  J.  HARDY ,  SR 

ALBERT  v 1 LLE  1  S 

0146 

MARSHALL 

12  34  15 

JESSE  M.  CULP 

2  3  3  7 

ALEXANDER  CITY  4  NE 

0141 

TALLAPOOSA 

1 1 

32  59 

83  32 

660 

3P 

BP 

CITt  FILTER  PLANT 

AL  ICEVILLE 

01TB 

PICKENS 

6LANT0N  JONES 

ANDALUSIA 

9232 

COVINGTON 

31  19 

J .    RAYMOND  SHREVE 

ANN  1  ST  CM  CAA  AIRPORT 

02  72 

CALHOUN 

33  35 

CIVIL  AERO.  ADM. 

13  3  7 

ARLEY 

03  IB 

WINSTON 

34  04 

MRS.  LESSIE  HILLER 

ASHLAND 

,  )bi 

CLAY 

1 1 

33  16 

83  30 

1010 

MID 

HENRY  L.   MC  OUEEN 

ASHVILLC 

0377 

ST.  CLAIR 

33  30 

ATHENS 

0390 

LIMESTONE 

12 

34  48 

TVA-62 

ATHORE  STATE  FARM 

ESCAMBIA 

31  10 

ATMORE  STATE  t ARM 

2  3  5      7  C 

AUBURN  3 

0A23 

LEE 

11 

32  34 

MRS .  MARTHA  1 .MOORE 

2  3  9  7 

AUBURN  SCS  10 

LEE 

11 

32  36 

85  29 

700 

MID 

SOIL  CONSERV.  SVC 

C 

AUTAUGAVILLE 

044( 

AUTAUGA 

32  26 

J.  B.  NEIGHBORS 

BAY  NINETTE 

0563  BALDWIN 

30  33 

GROVE R  W.  WOODWARD 

2  3  9  7 

0631 

FRANKLIN 

12 

34  28 

TVA-43 

9  C 

BELLE  MIMA  2  N 

0635 

LIMESTONE 

1* 

34  42 

ALA.  POLY .  1N5T. 

2  3  5  7 

BERRt 

07AB 

FAYETTE 

33  40 

87  36 

432 

MID 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

BEMR  2  SE 

0790 

MARION 

13 

34  10 

MRS. BELLE  WHITEHEAD 

BILLlNGSLEY 

OB  2) 

AUTAUGA 

32  40 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

OB31 

JEFFERSON 

33  34 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C 

B 1  Shop 

OB  3* 

COLBERT 

12 

34  39 

TVA-42 

BLUE  SPRINGS 

0948 

BARBOUR 

31  40 

85  31 

310 

7A 

HERALD  J.  KNIGHT 

pou 

0937 

MARSHALL 

34  13 

MILFORD  H.  DOOlEY 

BRANTLEY 

CRENSHAW 

31  35 

R.  E.  HENDERSON 

BREWTON  3  SSE 

1084 

ESCAMBIA 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

2  3  5  7 

BRIDGEPORT  2  H 

1099 

JACKSON 

12 

34  56 

MISS  M.LOUISE  J ONES 

1176 

Pl« 

31  43 

B5  49 

315 

7A 

CALERA 

1286 

SHELBY 

33  06 

f EMMA  P .  H0LC0M8E 

CAMDEN  3  NNW 

1300 

WILCOX 

32  02 

ALA .   POL Y .    INST . 

CAMPBELt. 

1313 

CLARKE 

13 

31  55 

WM.  H.   GRIFFIN,  JR 

C 

CAMP  HILL  2  Mf 

1324 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

ALA.   POLY.  INST. 

2  3  5  7 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

33  54 

B7  32 

430 

7/ 

Ml  S5  MARY  C  .  RAY 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

12 

34  23 

CENTREVILLE 

1520 

BIBB 

32  57 

W.   D.  HOLLIF1ELD 

2  3  3  7 

CHMOM 

1566 

WASHINGTON 

13 

31  28 

CHAS.  C.  SMITH 

2  3  3  7 

CHI LOERSBuRG 

1615 

TALLADEGA 

33  IT 

ALABAMA  POWER  CO 

C  ITRONELLE 

16S3 

MOBILE 

31  05 

88  14 

331 

6P 

B.  0.  JONES 

2  3  5  7 

Claiborne 

31  32 

TOLL  IE  L.  HASKEW 

ClANTON 

1694 

CHILTON 

32  51 

MARION  W.EASTERLING 

2  3  3  7 

1723 

BARBOUR 

31  53 

CHARLES  L.  WESTON 

C Of p£E  5°R1NGS  2  NW 

1807 

GENEVA 

31  11 

HENRY  F.  KELLEY 

3 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1619 

COLBERT 

12 

34  45 

87  51 

479 

7A 

TVA-462-A 

3  C 

COLLlNSVILLE 

1849 

DE  KALB 

34  15 

MRS.  S.  CUNNINGHAM 

COLUMB 1  A 

1B65 

HOUSTON 

31  18 

HENRY  K ILL INGSWORTH 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

33  46 

MRS.  C.  GRE5HAM 

2  3  5  7 

CUBA 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

REUBEN  P.  HARRIS 

D'DEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

B5  45 

760 

BA 

DR.  W.  B.  FULTON 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

OANC  • 

2141 

PICKENS 

33  00 

DANVILLE 

2149 

MORGAN 

12 

34  23 

TVA-503 

\ 

DAYTON 

2166 

MARENGO 

13 

32  21 

JAMES  M .  CREWS 

2  3  5  7 

2207 

MORGAN 

12 

34  37 

86  58 

373 

BP 

8A 

MRS.   FREDA  TRIMBLE 

2  3  5  7 

DECATUR  * 

2216 

MORGAN 

34  37 

T VA-63-B 

decatur  substation 

2221 

MORGAN 

12 

34  36 

T VA-41 I 

0EMO°0LIS  LOCK  4 

2240 

SUMTER 

13 

32  31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLOSED  6/34 

DEMOPOLIS  LOCK  6  DAM 

2243 

MARENGO 

13 

32  31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  3  7 

DOT HAN  CAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

31  14 

85  26 

321 

HID 

MID 

CIVIL  AERO.  ADM . 

2  3  5  7 

HOUSTON 

31  17 

CHARLIE  W.  CLEARMAN 

C 

Elba 

SR 

COFFEE 

31  25 

HERBERT  S.  WHATLEY 

ELROO 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

EUF AULA 

2727, BARBOUR 

31  53 

254 

HARRY  E.  MAU6ANS 

2  3  5  7 

EUTAW  LOCK  7 

2742 

GREENE 

32  47 

87  50 

114 

7A 

E.   6.   HOL BROOK 

evergreen  caa  ap 

2763  CONECUH 

31  25 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  7 

FA IRHOPE 

2813 

BALDWIN 

30  32 

HAROLD  F.  YATES 

2  3  5  6  7 

FALCO  open  pond  tower 

2832 

COVINGTON 

31  06 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALKVILLE 

2640 

MORGAN 

12 

34  22 

TVA-3B4 

3 

FALLS  CIT*  BLK  POND  TWR 

2848 

WINSTON 

34  04 

87  20 

650 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FARLEY 

2867 

MADISON 

12 

34  36 

TVA-576 

FAYETTE 

2683 

FAYETTE 

13 

33  41 

TERRELL  F .  CANNON 

2  3  5  7 

FLAT  ROCK 

2945   JACK SON 

12 

Florence 

2971 1  LAUDERDALE 

12 

34  49 

LAWRENCE  W.  ROHLING 

2  3  3  7 

FLORENCE  AT  LOCK 

2976 

LAUDERDALE 

12 

34  47 

87  40 

450 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORT  DEPOSIT  1  W 

3024 

LOWNDES 

31  59 

ALICE  C.  LAMAR 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

30  14 

WM.  H.  CHANDLER 

2  3  3      7  C 

FORT  PAYNE 

3043 

DE  KALB 

34  26 

JOHN  W.  PATE 

3  c 

FRISCO  CITY 

3103 

MONROE 

31  26 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

2  3  3  7 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

34  01 

86  00 

554 

BA 

BOBBY  G.  WILLIAMS 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3154 

ETOWAH 

34  01 

SO.  NATURAL  GAS  CO 

2  3  5  7 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

15 

32  49 

FRANK  J.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

Cullman 

34  61 

MRS.  G.  MC  KEN2IE 

3  C 

GENEVA 

3255  GENEVA 

31  02 

REBECCA  CAMPBELL 

2  3  5  7 

WALKER 

33  39 

87  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

H9I 

COVINGTON 

10 

31  11 

JOHN  P.  RHODES 

GREENSBORO 

3511 

HALE 

32  42 

N.  HAMNER  COBBS 

2  3  5  7 

GREENVILLE 

3519 

BUTLER 

31  50 

CEC1LE  T .  LEWIS 

2  3  5  7 

GREENVILLE  7 

3524 

BUTLER 

31  50 

86  38 

420 

MID 

CLAUDE  CONN,  JR 

C 

GULF  SHORES  2  SSE 

3559  BALDWIN 

30  16 

67  40 

10 

7A 

GULF  STATE  PARK 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

12 

34  20 

EDWARD  I.  CARRELL 

2  3  5  7 

GUNTERSVILLE  CITY  H  HKS 

3578 

MARSHALL 

12 

34  22 

TVA-403 

3  C 

GUNTERSVILLE  DAM 

3583 

MARSHALL 

12 

34  26 

86  24 

611 

7A 

HALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

34  14 

87  37 

910 

OA 

BA 

JOHN  L.  SLATTON 

2  3  3      7  C 

HAMILTON 

3644 

MARION 

34  08 

498 

7A 

REX  COOPER 

HARRISBURG  CAHABA  TOWER 

PERRY 

32  48 

87  11 

600 

BA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

HAYNEViLLE 

3746 

LOWNDES 

32  11 

86  35 

200 

BA 

MAXINE  E.  WATSON 

3761 

HENRY 

3 

31  21 

85  20 

370 

4f 

6P 

ALA.  POLY.    INST . 

2  3  5  7 

HIGHLAND  HOME 

3616 

CRENSHAW 

31  57 

86  19 

594 

4P 

LUKE  JORDAN 

2  3  5  7 

h;ghtowe* 

3842 

CLEBURNE 

11 

33  32 

65  24 

1175 

BA 

THOMAS  J.  HART 

HOOGES 

3899 

FRANKLIN 

13 

34  20 

67  56 

845 

6A 

FRANK  L.  HAYNES 

3 

MUNTSVILLE   SUBSTAT ION 

4060 

MADISON 

34  43 

86  33 

611 

6A 

HUNTSVILLE  *  SSE 

4066 

MADISON 

12 

34  42 

86  35 

610 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CLOSED  7/54 

H"TOP 

4099  JACKSON 

12 

34  49 

86  07 

1613 

76 

T VA-78 

JACKSON  LOCK  1 

4192 

CLARKE 

13 

88  01 

11 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3  C 

JACKSON  SHOALS 

4198  TALLADEGA 

33  32 

86  12 

473 

SP 

ALABAMA    POWER  CO 

JACKSONVILLE 

4X09 

CALHOUN 

33  49 

65  45 

710 

MID 

FLOY  E.  OWEN 

C 

JORDAN  DAM 

4306 

ELMORE 

32  37 

86  15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

LAFAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

32  54 

85  24 

830 

BP 

6P 

CLARENCE  H.  F  INC HER 

2  3  3  7 

LAY  DAM 

CHILTON 

32  36 

86  31 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3  C 

LEEDS 

6*11 

JEFFERSON 

33  33 

86  33 

636 

7A 

MRS.  MARY  K.  LEE 

LEESBURG 

CHEROKEE 

34  11 

65  46 

569 

TA 

RUFUS  M.  SEWELL 

Station 

d 

1 

Drainage  ' 

Latitude 

Longitude 

e 

$ 
1 

E3 

ot 

d 
0 

<u 
H 

ser 

ion 

^-H  Observer 
a 

8 
f 

Refer 
tables 

LIVINGSTON 

4798 

SUMTER 

13 

32  95 

88  11 

160 

7P 

7P 

PROF.  E.  J.  MURPHEY 

2  9  5  7 

LOCKHART 

COVINGTON 

290 

OA 

H.  C.  YOUNG 

2  3  5  7 

4655 

TUSCALOOSA 

280 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAD  I  SON 

4976 

MADISON 

579 

<JA 

HARRY  R.   TAYLOR,  JR 

2  19  7 

MAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

654 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

MARENGO 

1 

32  06 

87  99 

165 

MID 

DR.  T.  H.  GA 1 L LARD 

C 

5106 

290 

7A 

ROBERT  J.  CURRY 

1  C 

MARION  J  UNO  1  ON 

5116 

DALLAS 

204 

BA 

MRS.   MARGARET  SMITH 

MARION  JUNCTION  2  NC 

1121 

DALLAS 

200 

6P 

6P 

ALA.  POLY.  INST. 

2  15  T 

MARTIN  DAM 

5140 

ELMORE 

61"' 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

2  9  5  6  7 

33  03 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

86  21 

163 

MID 

MID 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

MC  CALLA  2  NE 

5233 

JEFFERSON 

590 

6P 

6A  COMBINED  WITH  STA  N( 

0757*9/54 

5354 

CHOCTAW 

554 

7A 

JOHN  R.    LA NO 

MERTZ  PONOVILLE  TOWER 

6A 

U.5.  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

3397 

BULLOCK 

490 

C 

MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

1 

32  06 

67  22 

BOOKER  T .  RIOGEWAY 

MILSTEAO 

3439 

MACON 

2  06 

MITCHELL  0AM 

1465 

CHI LTCN 

3  30 

6* 

ALABAMA  POWER  CO 

MOBILE  Wfi  AIRPORT 

3478 

MOB  I L  E 

211 

MIO 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  3  7 

MOBILE 

54B3 

MOBILE 

71 

8A 

ROBT  ,G .  BE  T  ANCOuRT  ,  Jl 

2  3  3  7 

MONTE  SANO 

5329 

MADISON 

12 

34  45 

86  31 

1650 

MONT EVA LLO 

5537 

SHELBY 

462 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

5550 

MONTGOMERY 

196 

Ml  i 

KM 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  3      7  C 

MONTGOMERY  WB  CITY 

5555 

MONTGOMERY 

201 

w  [ 

3P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C 

MOULT ON 

5625 

LAWRENCE 

630 

3              C  ' 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

3749 

COLBERT 

12 

34  45 

87  37 

336 

f  ;- 

CIVIL  AERO,  ADM. 

2  3  5  7 

NATCHEZ 

5783 

MONROE 

1 

31  43 

67  16 

182 

5P 

S.  B.  HELTON 

2  3  3  7 

NEW  BROCKTON  3  NE 

5842 

COFFEE 

31  25 

440 

MID 

CHARLES  H.  HOLLIS 

C 

NEW BURG 

5H<.  7 

FRANKLIN 

660 

TVA-644 

NEW  MARKET 

1662 

MADISON 

760 

3 

5 

31  20 

85  36 

BA 

EDWARO  B.  WARREN 

OZARK 

6216 

DALE 

3B0 

BA 

BA 

CITY  WATER  PLANT 

2  3  5  T 

PAINT  ROCK 

6!  26 

JACKSON 

610 

3  C 

JEFF  ERSON 

3 

33  44 

86  41 

GEORGE  T .  POSEY 

CHOCTAW 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PERRYV I LLE 

1  ]  E  3 

PERRY 

490 

6A 

C.  M.  PLUMMER 

PETERMAN 

t  -- .'  0 

MONROE 

195 

C 

PICKENSVILLE 

6614 

PICKENS 

13 

33  13 

8B  16 

163 

MR5 .  DORA  1.  CLAY 

PINE  HILL 

666C 

WILCOX 

110 

MRS .DELLA  L .  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

646B 

MONTGOMERY 

506 

7A 

MRS .  ENA  C.  PAUL 

* 

PLANT  ERSVILLE 

7A 

0.  H.  BARNES 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

* 

633 

PLEASANT  HILL 

6526 

DALLAS 

1 

32  09 

86  53 

100 

w ;  r. 

C 

PRATTVILLE 

1  64( 

AUTAUGA 

261 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO 

2  3  5  7 

PRIMROSE  FARM 

6684 

MONTGOMERY 

180 

«OON 

W.  E.  ELS6ERRY 

PUSHMATAHA 

CHOCTAW 

6A 

MRS.  JANIE  C.  BROWN 

2  3  5  7 

RED  BAY 

6605 

FRANKLIN 

34  27 

86  09 

627 

7A 

TVA-493 

3 

6847 

PICKENS 

13 

33  23 

88  01 

230 

ELL  1 E  OEE  AMBROSE 

RIvER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

180 

JOHN  R.  BRADLEY 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON 

1  90 

MID 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

C 

R06ERTSDALE  7  E 

6988 

BALDWIN 

148 

BE 

6P 

CARL  BOS EC K 

ROCK FORD 

f020 

COOSA 

650 

KNOX  MC  EWEN 

!ii  7 

RANDOLPH 

* 

33  09 

85  16 

745 

6P 

JAMES  B.  BAILEY 

RUSSELLVI LLE 

FRANKL IN 

740 

'  3  *  ' 

RUSSELLV1LLE  2 

7131 

FRANKLIN 

880 

7A 

CARL  C.    VAN  S1TTERT 

2)5  7 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

802 

7A 

7A 

FR.  ROGER  LOTT 

SAND  Ml. STATE  FARM  API 

7207 

DE  KALB 

1195 

6P 

ALA.   POLY.  INST, 

III  ? 

','282 

JEFFERSON 

2 

33  43 

86  SB 

904 

DORA  R.  WEBSTER 

SCOTTSBORO 

7304 

JACKSON 

660 

6P 

MRS .  K 1 NZ I E  8060 

2  3  5  7 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

7310 

JACKSON 

660 

TA 

SEALE  6  W 

7329 

.'A 

WILLIAM  G.  GALL UPS 

SELMA 

7366 

DALLAS 

B7  00 

147 

JOHN  0.  RHODES 

2  3  5  7 

SHEF1ELD  TVA  NRSY 

7415 

COLBERT 

12 

34  46 

87  42 

505 

CLOSED  7/54 

SHOEMAKER  SPRINGS 

LIMESTONE 

610 

SLOCOMB  4  S 

7376 

GENEVA 

270 

66 

PATRICK  H.  SMITH 

Snow  hill 

WILCOX 

7* 

MRS.  EVA  R.  RAY 

SOUTH  HILL 

7671, 

DE  KALB 

990 

3 

5U7TLE 

'963 

PERRY 

3 

32  32 

87  11 

145 

J,  F,  SUTTLEi  JR. 

SWA  IM 

7968 

JACKSON 

665 

SYLACAUGA  2  W 

7994 

TALLADEGA 

548 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

Sylvan [A 

7A 

TVA- 3 86 

TALLAOEGA 

6024 

TALLAOEGA 

27 

86  6 

565 

sr 

6P 

C.  D.  WEAVER 

2  3  5  7 

TALLADEGA  HORN  MT  .  TWR 

8032 

TALLADEGA 

7 

33  18 

86  04 

1919 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

TMOMASV ILLE 

pi  ra 

CLARKE 

395 

At 

BA 

LEROY  GATES 

2  3  3  7 

THORSBY  1  SW 

■;.■<. 

CHILTON 

200 

ALA .  POLY .   INST . 

C 

T HURL  CM  DAM 

■■  I :  S 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

TONEY 

B2S9 

MADISON 

750 

it 

TVA- 506 

3  C 

TRAFFORD 

8265 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86  44 

470 

WILLIAM  P.  DOSS 

3  C 

8323 

PIKE 

580 

THOMAS  J .  D 1 LLARD 

2  3  3      7  C 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

3960 

TUSCALOOSA 

170 

M  l 

Hit 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  15  7 

TUSCALOOSA  LOCK  6  DAM 

8385 

TUSCALOOSA 

152 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE 

8398 

MACON 

1 

459 

6A 

6A 

TUSKEGEE  INSTITUTE 

CLOSED  7/34 

TUSKEGEE  2 

3403 

MACON 

11 

32  26 

65  42 

440 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

2  3  3  T 

UNION  SPRINGS  6  W 

1438 

BULLOCK 

6 

32  08 

85  50 

980 

7A 

7A 

ROBERT  W.  CAYLOR 

2  3  3  7 

UNI  ON TOWN 

PERRY 

1 

32  27 

87  31 

273 

BA 

THOMAS  J.    LE  MASTER 

UNIVERSITY 

8454 

TUSCALOOSA 

2 

33  12 

B7  33 

MID 

Mil 

DR.  F.  M.  MITCHELL 

2  3  5      7  C 

VALLEY  HEAD 

8469 

DE  KALB 

34  34 

85  36 

1031 

6A 

6A 

MRS.    CARRIE  OALBY 

2  3  3  7 

VANCE 

8477 

TUSCALOOSA 

3 

33  10 

87  19 

485 

TA 

WM.  F.  VANCE 

VERNON 

8517 

LAMAR 

13 

33  45 

88  07 

180 

COUNTY  AGENTS  OFF  ICC 

C 

WADLEY 

B605 

RANDOLPH 

11 

33  08 

8  5  34 

640 

7A 

ALABAMA  POWER  CO 

G 

31  11 

87  16 

IA 

MRS . ELL  I E  R.BEASLCY 

WALNUT  GROVE 

B646 

ETOWAH 

850 

MRS. FLORENCE  PARKER 

3 

WATERLOO 

B686 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

68  04 

445 

f- 

J.  ELLIE  THREET 
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ALABAMA  -  DECEMBER  1954 


WEATHER  SUMMARY 


Tornadoes  and  severe  wind  and  hailstorms  on  the 
5th  and  29th  were  the  outstanding  features  of 
the  month's  weather.     Precipitation  was  deficient 
for  the  twelfth  consecutive  month,  but  only  by 
a  comparatively  small  margin.     The  state  aver- 
age of  4.87  inches  was  0.16  inch  below  normal. 
The  greatest  monthly  precipitation  total  was 
9.56  Inches  at  Haleyville,  and  the  least  amount 
was  1.74  inches  at  Falco  Open  Pond  Tower. 
Haleyville  also  reported  the  greatest  daily 
amount  of  precipitation,  6.72  inches  on  the  29th. 
December  was  rather  cool,   the  average  temperature 
of  45.4°  being  2.2°  below  normal.     The  highest 
temperature  during  the  month,  79°,  occurred  at 
Livingston  on  the  5th  and  Demopolis  Lock  and 
Dam  on  the  6th.     The  lowest  reading  was  13°  at 
Rockford  on  the  20th.     According  to  available 
records,  the  percentage  of  possible  sunshine 
during  the  month  was  well  above  normal  in  most 
areas  of  the  state. 

The  month  began  with  near-normal  temperatures 
and  widely  scattered  light  rains  as  a  weak 
frontal  system  moved  across  the  state  on  the 
1st.     Cool,   fair  weather  associated  with  a  high 
pressure  system  dominated  conditions  after  the 
frontal  passage  and  persisted  through  the  4th. 
Temperatures  rose  considerably  on  the  5th  as 
warm  air  was  drawn  northward  in  advance  of  a 
low  pressure  system  which  moved  rapidly  east- 
ward from  the  southern  Rockies.     This  disturb- 
ance caused  light  to  moderate  amounts  of  rain 
on  the  5th  and  6th  over  the  entire  state,  except 
in  the  extreme  northeastern  corner  where  heavy 
rainfall  occurred  in  connection  with  thunder- 
storms on  the  5th.     Strong  winds  and  scattered 
hail  also  occurred  on  the  5th,  but  the  outstand- 
ing feature  of  that  day  was  several  damaging 
tornadoes  which  are  described  below.     Cold  air 
of  Canadian  origin  began  flowing  into  Alabama 
behind  the  departing  Low  and  dropped  tempera- 
tures sharply  on  the  6th  and  7th.     Skies  remained 
mostly  cloudy  and  temperatures  moderately  below 
normal  as  a  Low  in  the  Great  Lakes  region  trailed 
its  frontal  system  and  attendant  rain  across 
the  state  on  the  8th  and  9th.     Another  Low, 
this  time  from  the  southwest,  brought  moderate 
to  heavy  general  rains  on  the  12th  and  13th. 
This  was  followed  by  a  sharp  temperature  drop 
on  the  14th  and  then  slowly  moderating,  fair 
weather  which  lasted  through  the  16th.     On  the 
17th,  a  disturbance  which  had  moved  southeast- 
ward across  the  central  part  of  the  country, 
caused  heavy  general  rains  over  the  state.  As 
the  disturbance  moved  rapidly  away  in  a  north- 
easterly direction  on  the  18th,   incoming  colder 
air  lowered  temperatures  to  much  below  normal 
levels  on  the  19th  and  20th.     Light  snow  flurries 
occurred  in  the  northeastern  portion  on  the  18th- 
19th.     The  period  from  the  20th  to  the  26th  had 
abundant  sunshine  and  was  seasonably  cool  with 
temperatures  gradually  rising  to  near  normal. 
From  the  27th  to  the  29th  a  complex  disturbance 
with  several  centers  extending  from  the  Great 
Lakes  to  Texas  moved  very  slowly  eastward. 
During  this  period  moderate  to  heavy  rains  fell 
on  Alabama,  particularly  on  the  29th  in  con- 
nection with  scattered  thunderstorms.     A  dam- 
aging windstorm  occurred  in  the  vicinity  of 
Fort  Payne  on  this  date.     The  warmest  average 
temperatures  of  the  entire  month  occurred  on 
the  28th-29th,  contrary  to  the  normal  seasonal 
trend.     Fair,  seasonably  cool  weather  moved  in 
on  the  30th.     On  the  31st,   temperatures  continu- 
ed cool,  and  moderate  to  heavy  rains  occurred 
over  most  of  the  state  as  moist  tropical  air 
aloft  overran  the  cool  air  at  the  surface. 


Improved  topsoil  moisture  conditions  and  periods 
of  mild  weather  brought  winter  grains  up  to  good 
stands  over  most  of  the  state.     Some  grain  field 
grazing  was  available  in  nearly  all  areas  but 
pastures  remained  generally  poor  and  livestock 
continued  to  receive  supplemental  feeding.  Farm 
water  supplies  were  better  than  in  November  but 
more  rains  are  needed  to  relieve  the  critical 
situation  in  some  parts  of  the  state. 

DESTRUCTIVE  STORMS  -  During  the  month  tornadoes 
and  other  severe  wind  storms  accounted  for 
injuries  to  50  people  and  $402,000  estimated 
damage  to  property  and  crops.     No  deaths  were 
reported.    Details  of  individual  storms  are 
given  below. 

5th:     A  tornado  was  first  observed  at  1300  CST 
about  2  miles  north  of  Opelika,  Lee  County,  and 
moved  along  a  skipping  ENE  path,  some  100  yards 
wide  and  50  miles  long,   to  the  vicinity  of 
Manchester,  Georgia.     Storm  damages  in  Alabama 
consisted  of  11  houses  destroyed  and  64  damaged, 
and  33  other  buildings  damaged.     Fourteen  people 
were  injured  and  property  damages  were  estimated 
at  $140,000. 

5th:     About  1330  CST  a  tornado  occurred  in  Cal- 
houn County,  successively  striking  the  communities 
of  Ohatchee,  Wellington,  Angel  Station,  Merrillton 
and  Piedmont.     This  storm  traversed  a  path  some 
100  yards  wide  and  23  miles  long.     About  20 
houses  were  destroyed,  8  damaged,  15  other  build- 
ings destroyed  and  28  damaged.     Twenty-six  people 
were  injured  and  property  damages  were  estimated 
at  $200,000. 

5th:     At  1345  CST  a  tornado  was  observed  between 
Clayton  and  Batesville,    in  Barbour  County,  which 
followed  a  skipping  ENE  path,  some  100  yards 
wide  and  70  miles  long,   to  the  vicinity  of  Ella- 
ville,  Georgia,  70  miles  away.     Three  people  were 
injured  in  Alabama  and  damages  in  Alabama  were 
estimated  at  $3000. 

5th:     A  tornado  struck  Ansley,  Pike  County,  about 
1600  CST,   traveling  ENE  along  a  path  70  yards 
wide  and  1-1/2  miles  long.     An  unoccupied  house 
was  destroyed  and  3  others  damaged;  two  other 
buildings  were  destroyed  and  4  others  damaged. 
Two  people  were  injured  and  property  damages 
were  estimated  at  $5000. 

5th:     At  1630  CST,  a  severe  wind  storm  struck 
the  Liberty  City  community  in  Macon  County, 
damaging  5  houses,   injuring  3  people,  and  causing 
an  estimated  property  damage  of  $5000. 

5th:     During  the  afternoon,  a  windstorm  of 
undetermined  character,   probably  a  tornado, 
occurred  in  Russell  County,  about  15  miles  west 
of  Phenix  City;  destroyed  three  houses  and  blew 
down  power  and  telephone  lines.     Neither  injuries 
nor  deaths  were  reported,  although  property 
damages  were  estimated  at  $9000. 

29th:     A  severe  wind  storm  erroneously  called 
a  "tornado"  occurred  in  DeKalb  County,  about 
7  miles  north  of  Fort  Payne,  about  0930  CST. 
This  storm  moved  NE  along  a  path  400  yards  wide 
and  3  1/2  miles  long.     Some  20  homes  were  dam- 
aged, 10  other  buildings  destroyed  and  35  dam- 
aged.    Two  people  were  injured  and  property 
damages  were  estimated  at  $40,000,  including 
an  estimated  damage  of  $4000  to  crops. 
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SAND  MT  STATE  FARM  API 

52.0 

33.0 

42.5 

71 

26 

21 

7 

689 

0 

0 

1  7 

0 

7 

22 

4.06 

29 

T 

0 

e 

3 

1 

SCOTTSBORO 

52.5 

31.1 

41.8 

■ 

i . 

7 

70 

26 

20 

16 

710 

0 

0 

1° 

0 

6 

4t» 

a97 

1.90 

29 

.0 

0 

7 

6 

3 

TALLADEGA 

56.  1 

32.0 

44.1 

2. 

2 

75 

28 

20 

16+ 

646 

0 

0 

19 

0 

4 

8" 

•  43 

1.53 

29 

T 

0 

1 

3 

2 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

56.9 

31.8 

44.4 

2  i 

0 

77 

5 

20 

20 

632 

0 

0 

19 

0 

4 

91 

a88 

1.92 

28 

T 

0 

9 

3 

1 

UNIVERSITY 

R 

56.6 

35.0 

45.8 

- 

77 

5 

24 

20 

586 

0 

0 

12 

0 

4 

3  0 

- 

la29 

1.90 

28 

.0 

0 

9 

3 

1 

VALLEY  HFAD 

48  .2M 

2  5  »4M 

36  .  8M 

5 1 

7 

60 

5  + 

14 

16 

0 

2a 

0 

1.80 

29 

.0 

0 

DIVISION 

42.1 

6 

1 6 

T 

MIDDLE  DIVISION 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

57*6 

30.5 

44.  1 

73 

26 

16 

16 

643 

0 

0 

21 

0 

5 

10 

1.48 

5 

T 

0 

9 

3 

1 

AUBURN  3  SW 

56.5 

33.  1 

44.8 

4  i 

3 

72 

30 

21 

20 

0 

0 

1  J 

0 

3 

80 

m 

1.80 

1.30 

6 

.0 

0 

6 

3 

2 

CAMDEN   3  NNW 

59.6 

33.9 

46.8 

75 

5 

19 

20 

559 

0 

0 

17 

0 

7 

2.78 

.0 

0 

7 

4 

2 

CAMP  HILL  2  NW 

55.8 

29.9 

42.9 

72 

30 

19 

16 

0 

0 

22 

0 

2 

a? 

ZZ 

1.08 

.0 

0 

7 

1 

1 

CENTREVILLE 

56.9 

30.7 

43.6 

- 

3. 

9 

78 

6 

18 

16 

0 

0 

22 

0 

3 

97 

- 

1.68 

1.19 

18 

T 

0 

7 

3 

2 

CLANTON 

56.7 

28.5 

42.6 

3 « 

8 

75 

6 

18 

20 

0 

0 

25 

0 

4 

90 

.56 

2*10 

29 

T 

0 

6 

3 

2 

DAYTON 

59.5 

36.5 

48,0 

73 

6 

22 

20 

0 

0 

10 

0 

3 

15 

1.20 

29 

.0 

0 

5 

2 

2 

DEMOPOLtS  LOCK  AND  DAM 

59. 6M 

33. 6M 

46,6M 

79 

6 

20 

20 

0 

0 

0 

4 

4 1 

2.46 

.0 

0 

6 

2 

1 

fcUr  AULA 

62.9 

36.7 

49.8 

_ 

75 

22 

21 

467 

0 

0 

13 

0 

2 

14 

_ 

2.88 

•  66 

13 

•  0 

0 

t 

1 

0 

GREENSBORO 

60.1 

36.7 

48.4 

0 

77 

5 

25 

16 

517 

0 

0 

11 

0 

4 

66 

- 

•  95 

1(10 

29 

T 

0 

9 

4 

1 

GREENVILLE 

61.6 

37.6 

49.6 

4 

74 

5 

23 

20 

477 

0 

0 

12 

0 

3 

99 

1.20 

i  *  32 

18 

T 

0 

7 

3 

1 

uT/".m  A/.'O  unuc 
MiunLAflLJ  rlUMt 

60.  0M 

37.3M 

4  3.9M 

1  , 

7 

72 

28 

22 

20 

495 

o 

o 

11 

o 

.0 

0 

,1 

LAFAYETTE 

56.3 

34.8 

45.6 

71 

29 

21 

20 

597 

0 

0 

15 

0 

4. 

05 

1.03 

1 7 

.0 

0 

6 

4 

\ 

L I V I NGSTON 

60.4 

34.7 

47.6 

1  , 

3 

79 

20 

20 

533 

0 

0 

13 

0 

5, 

24 

•  17 

1.70 

28 

.0 

o 

7 

3 

MARION  JUNCTION  2  NE 

56.4 

34,7 

46.6 

78 

5 

21 

20 

563 

0 

0 

13 

0 

4< 

39 

2<15 

29 

,0 

0 

6 

3 

1 

MARTIN  DAM 

53.0 

36. 3M 

47. 2M 

72 

5  + 

546 

0 

0 

0 

3. 

16 

- 

2.19 

•  65 

17 

,0 

0 

8 

2 

o 

MAXWELL  FIELD 

5e.7 

38.6 

48.7 

75 

5 

25 

20 

515 

o 

o 

o 

2i 

66 

•  83 

17 

,0 

o 

7 

2 

0 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

58.4 

35.2 

46.8 

- 

2. 

6 

75 

5  + 

24 

16+ 

559 

0 

0 

13 

0 

4. 

03 

.51 

1)54 

31 

.0 

0 

6 

2 

2 

NATCHEZ 

62.1 

32.7 

47.4 

76 

6 

18 

20 

541 

o 

o 

17 

o 

3i 

9  2 

1.58 

18 

.  0 

o 

6 

3 

2 

PRATTVILLE 

57.6 

35.2 

46.4 

- 

2. 

0 

74 

29 

22 

20 

569 

0 

0 

16 

0 

3. 

33 

1.89 

1«30 

17 

•  0 

0 

7 

2 

1 

PUSHMATAHA 

59. 9M 

30. 8M 

45. 4M 

- 

3  . 

6 

78 

6 

20 

16+ 

0 

0 

19 

0 

2. 

16 

- 

3.79 

.80 

29 

•  0 

0 

4 

2 

0 

ROCKFORD 

56.4 

29.3 

42.9 

71 

6 

13 

20 

0 

0 

22 

0 

3< 

63 

1.20 

18 

•  0 

0 

5 

3 

2 

SELMA 

60.4 

37.2 

48.8 

4 

78 

5 

24 

16+ 

493 

0 

0 

10 

0 

6. 

12 

.84 

3.94 

29 

•  0 

0 

6 

3 

2 

THOMASVILLE 

60.5 

36.6 

48.6 

- 

6 

76 

6 

22 

20 

o 

o 

10 

0 

3i 

9  3 

- 

1.05 

1.89 

29 

•  0 

0 

4 

3 

1 

TROY 

60.8 

38.2 

49.5 

2a 

1 

74 

28+ 

23 

20+ 

474 

0 

0 

10 

0 

3. 

1  $ 

— 

1.71 

1.12 

29 

.0 

0 

6 

3 

1 

TUSKE6EE  2 

59. 0M 

35. 0M 

47. 0M 

74 

5  + 

20 

20 

545 

0 

0 

14 

0 

3. 

3  3 

T 

0 

UNION  SPRINGS  6  W 

30.  6M 

M 

21 

21 

0 

0 

22 

0 

3. 

8  8 

- 

1.09 

1.30 

29 

.0 

0 

4 

4 

1  1 

WETUMPKA 

58.0 

36.8 

47.4 

la 

7 

75 

5 

24 

16+ 

539 

0 

o- 

12 

0 

2. 

48 

2.95 

1<31 

18 

.0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

46.7 

3. 

92 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ANDALUSIA 

61. C 

35.4 

48.2 

75 

29 

22 

20 

0 

0 

1  3 

0 

3. 

29 

•  86 

13 

.0 

0 

8 

3 

0 

ATMORE  STATE  FARM 

59.5 

39.6 

49.6 

74 

1 

24 

20 

471 

0 

0 

7 

0 

3. 

of 

1.20 

17 

.0 

0 

7 

3 

1 

BAY  MINETTE 

63.5 

39,5 

51.5 

2. 

0 

75 

1 

24 

20 

414 

3. 

9  3 

la34 

1.09 

26 

.0 

0 

6 

3 

2 

BREWTON  3  SSE 

64.3 

34.2 

49.3 

2  . 

3 

75 

1  + 

18 

20 

483 

0 

0 

16 

0 

2. 

3  Z 

1.98 

1.00 

13 

.0 

0 

6 

2 

1 

CHATOM 

64.0 

34,4 

49.2 

78 

5 

18 

16 

486 

0 

0 

16 

0 

6. 

2.38 

29 

.  0 

0 

7 

3 

CITRONELLE 

63.0 

41.0 

52.0 

1. 

3 

76 

1  + 

25 

20 

397 

0 

0 

5 

0 

5. 

1  2 

•  52 

1.30 

28 

•  0 

0 

7 

4 

1 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

61.3 

36.5 

48.9 

75 

28 

24 

20 

495 

0 

0 

12 

0 

3. 

22 

1.63 

1.24 

5 

T 

0 

3 

3 

1 

EVERGREEN  CAA  AP 

61.7 

33.0 

47.4 

3a 

5 

75 

28 

19 

20 

540 

0 

0 

15 

0 

4. 

14 

•  86 

1.54 

17 

.0 

0 

7 

3 

1 

FAIRHOPE 

64.2 

42.2 

53.2 

1. 

2 

74 

1  + 

25 

20 

364 

0 

0 

4 

0 

3. 

6' 

1.11 

1.18 

12 

•  0 

0 

6 

3 

2 

FORT  MORGAN 

61.7 

47.8 

54.8 

72 

5 

34 

20 

314 

0 

j 

0 

0 

2. 

63 

1.05 

27 

•  0 

0 

6 

2 

1 

FRISCO  CITY 

62.8 

37.2 

50.0 

75 

6 

23 

20 

0 

0 

11 

0 

4. 

92 

.48 

1.94 

29 

.0 

0 

5 

3 

2 

GENEVA 

62.1 

34.1 

48.1 

74 

29+ 

21 

20 

: 

0 

14 

: 

2. 

49 

2.23 

.77 

29 

•  0 

0 

5 

2 

0 

HEADLAND 

62.5 

38.2 

50.4 

73 

28+ 

25 

20 

44  7 

0 

0 

9 

0 

2. 

00 

.79 

29 

•  0 

0 

4 

2 

0 

LOCKHART 

61.7 

37.6 

49.7 

72 

2+ 

24 

20 

0 

0 

11 

0 

3. 

66 

1.35 

6 

•  0 

0 

6 

3 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

62.3 

39.9 

51.1 

2. 

4 

75 

1 

25 

20 

424 

0 

0 

3 

0 

6. 

23 

•  84 

1.64 

17 

•  0 

0 

6 

4 

4 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  •  CONTINUED 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
DECEMBER  195* 


Temperature 


Button 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

o> 

3 
> 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Q 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 

j 
i 

3 

.50  or  MoreJ 

1.00 
or  More 

■oi 

»< 

n  A 

5  s 
3  to 

o  I 

OX 

MOBILE 

62.0 

*2.1 

52.1 

-  2.0 

73 

6 

28 

20 

0 

0 

2 

0 

3.76 

-  l.*9 

1.18 

28 

.0 

0 

5 

* 

2 

OZARK 

62.6 

37,8 

50.2 

-  1.6 

75 

29 

23 

20 

0 

0 

11 

0 

2.71 

-  2.1* 

1.09 

13 

.0 

0 

s 

2 

1 

R08ERTSDALE  7  E 

65a0 

39.3 

52.2 

77 

1 

21 

20 

39* 

0 

0 

9 

0 

2.95 

-  2.33 

1.1* 

12 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

50.4 

3.80 

T 

STATE 

45<4 

-  2.2 

*.87 

-  .16 

T 

Precipitation 


See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ABBEVILLE 

ADOISON  CENTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBERTVILLE  1  S 
ALEXANDER  CITY  6  NE 

ALICE VlLLE 

ANDALUSIA 

ANN I STON  CAA  AP 

ARLEY 

ASHV1LLE  3  SW 
ATHENS 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  3  SW 
AUTAUOAVILLE 
BAY  MINETTE 

8ELGREEN 
BELLE  MINA  2  N 
BESSEMER  5  SSW 
BI LLINGSLEY 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

e i shop 

BLUE  SPRINGS 
60  A  Z 

BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 

BRIDGEPORT  2  W 

BRUNDIOGE 

CALERA 

CAMDEN   3  NNW 
CAMP  HILL  2  NW 

CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTREVILLE 
CHATOM 

CHI LDERSBURG 

CITRONELLE 
CLAIBORNE 
CLANTON 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLINSVILLE 

COLUMBIA 

CORDOVA 

CUBA 

DAOEVI LLE 

DANCY 

DANVILLE 

DAYTON 

DECATUR 

DECATUR  * 

DECATUR  SUBSTATION 
DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 
ELBA 

ELfiOD 

EUFAULA 

EUTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FALKVILLE 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

FARLEY 

FAYETTE 

flat  rock 
florence 

florence  at  lock 
fort  deposit  1  w 
fort  morgan 

fort  Payne 
frisco  city 

GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 

GAROEN  CITY 
GENEVA 
GORGAS 
GREEN  BAY 
GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  2  SSE 

GUNTERSVI LLE 

GUNTERSVI LLE  CITY  W  WKS 

GUNTERSVI LLE  DAM 

HALEYVILLE 
HAMILTON 

HARR I SBURG  CAHABA  TOWER 

HAYNEV 1LLE 

HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

H1GHT0WER 

HODGES 

HUNTSV ILLE  SUBSTA 
HYTOP 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
LAY  DAM 

LEEDS 
LEESBURG 
LIVINGSTON 
LOCK HART 
LOCK  17 

MADISON 

MAGELLA 

MARION   1  N 

MARION  JUNCTION 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DAM 
MAXWELL  FIELD 
MELVIN 

MERT2  PONDVILLE   T  WER 
MILLERS  FERRY 

MILSTEAD 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 
MONTE  SANO 


.26 

T 

.53 
1.15 

1.01 

1*30 
.14 


.10  1«*6 
1.20 
.10  1.92 


1*02 
•  25 
1*08 


1.5* 
•  05 
1.16 


19     20     21     22     23  24 


**o  **o 

•  17 
.08  1.10 
1*00  .13 

•50  **65 
2*00  2.56 

.15  3.09 
2.13 
1.99  1.26 

.25  3*66 
.3* 

•  02  2.12  U00 


l.*0 
•  IS 

1*30 


U*7  2.38 

■65  3.6*  1.00 

•11  1.20 

.37  4.87 


.07  2.72 
.05  2*80 
.70  1**0 


Sm  IWtorwnc* 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


Station 

Total  | 

Day  of  month 

1   J  2  I  3 

4    [  5 

6 

7  8 

1   0  1 

9 

10  |  11  |  12 

13  | 

14  |  15 

16  |  17 

13 

19 

20  J  21 

22  |  23  j  24 

25  j  26  j  27 

28 

29 

30 

31 

MONTEVALLO 

4.03 

.  16 

•  80 

1.10 

■10  .64 

MONTGOMERY  HB  AP  R 

•  26 

•  03 

.02 

.15 

•  42 

T 

1*11 

.03 

•  42 

1.54 

HOULTON 

7.S1 

■  13 

•  03 

.57 

.49 

.30 

•  10 

•  20 

•  11 

.20 

3 

■  38 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

7.00 

•  10 

■  93 

■  41 

.  09 

.24 

•  06 

•  33 

T 

T 

.20 

4.07 

•  67 

NATCHEZ 

3.92 

T 

■  IS 

•  31 

.62 

1.58 

•  06 

T 

■  10 

•  07 

NEWBURG 

7,50 

, 

•  64 

•  59 

•  34 

•  10 

•  10 

NEW  MARKET 

•  0* 

.27 

•  43 

.  .o 

.20 

.08 

•  20 

■  88 

•  07 

•  23 

•  40 

NEWTON 

2!*2 

•  »0 

.  14 

.03 

•  90 

.25 

•  04 

•  05 

•  It 

.23 

ONEONTA 

7,49 

.05 

1.10 

•  63 

•  40 

•  97 

•  09 

•  02 

2 

•  34 

1 .69 

ORRVILLE 

3.30 

•  80 

.60 

OZARK 

2.71 

,96 

.07 

1.09 

•  18 

•  12 

PAINT  ROCK 

.10 

1>42 

,6) 

.29 

•  01 

1 .39 

■  13 

•  20 

- 

' .'  J 

•  13 

PALMERDALE  2  W 

5.92 

.01 

.71 

•  37 

•  38 

.08 

.97 

T 

3 

•  39 

PELL  CITY  3  NW 

4.82 

.00 

•  11 

.71 

■  94 

•  45 

1.18 

1 

•  67 

•  10 

PENNINGTON  LOCK  2 

3,33 

•  03 

•  43 

•  44 

.94 

.17 

'  * 

PERRYV ILLE 

4*83 

•  13 

.41 

•  S3 

■  98 

P ICKENSV1 LLE 

•  20 

.  65 

.20 

.17 

■  IS 

•  40 

•  25 

PINE  HILL 

s!l7 

■  50 

•  70 

1.02 

2 

■  93 

PINE  LEVEL 

2*22 

.18 

•  78 

1. 01 

.' 

PLANTERSVILLE 

4»46 

•  10 

■  22 

.40 

•  54 

1.09 

•  05 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

7.37 

T 

.10 

.23 

1.30 

.  7! 

•  30 

•  03 

T 

1.33 

•  01 

■  30 

3 

.00 

•  20 

PRATTV ILLE 

3,33 

■  09 

..■5 

.37 

•  07 

1.30 

•  25 

■  IS 

•  0 

•  20 

PRIMROSE  FARM 

2.73 

.07 

.40 

.  !0 

.39 

.01 

•  18 

.99 

•  04 

■  49 

PUSHMATAHA 

2.16 

.35 

•  38 

.65 

■  SO 

6.33 

.07 

.02 

.08 

.30 

.  U 

1 

•  01 

•  18 

.15 

•  10 

T 

•  44 

.16 

REDSTONE  ARSENAL 

7.19 

.0* 

1.09 

•  10 

•  33 

09 

.06 

1.04 

.14 

.04 

3.80 

■  46 

REFORM 

RECORD  MISSING 

RIVER  FALLS 

3*06 

•  30 

•  12 

.96 

.71 

.07 

•  24 

■  IS 

•  42 

ROBERTSDALE  T  E 

2.03 

.42 

•  30 

1.14 

.04 

•  20 

.07 

.10 

•  64 

04 

ROCKFORO 

3.65 

•  73 

.40 

1.20 

10 

ROCK  MILLS 

3,32 

.09 

.11 

•  62 

•  56 

•  10 

■  43 

•  02 

■  88 

•  02 

.05 

39 

■  33 

RUSSELLVILLE 

till 

•  ^o 

.70 

.  70 

.40 

7 

■  30 

.10 

.40 

5.10 

RUSSELLVI LLE  2 

■  21 

•  87 

.  M 

•  34 

■  17 

•  13 

•  26 

.05 

.39 

5 

■  31 

SAINT  BERNARD 

3.64 

.06 

■  17 

.68 

.57 

.22 

•  02 

1*19 

.01 

T 

.02 

•  10 

2 

16 

•  44 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

7.22 

.79 

.21 

•  44 

•  17 

•  40 

•  64 

T 

.45 

•  OS 

4 

06 

*  02 

3«74 

.46 

.00 

.40 

.56 

.20 

.04 

•  90 

•  01 

•  06 

2 

S3 

•  39 

SCOTTSBORO 

6.44 

1.07 

.63 

.  08 

•  60 

1|40 

•  05 

.12 

•  56 

1 

-0 

•  03  , 

SCOTTSBORO  SUBSTA 

6.39 

.02 

•  01 

.06 

1.03 

.56 

.50 

.07 

1.38 

•  10 

.10 

•  19 

2 

•  32 

SEALE  6  W 

.42 

1.10 

1.66 

SELMA 

6.12 

T 

T 

•  11 

.22 

•  95 

1.20 

•  10 

3 

94 

SHOEMAKER  SPR INGS 

7«93 

.12 

. 

.70 

•  46 

.35 

. 

•  42 

T 

•  46 

5 

42 

SLOCOM8  4  5 

3,23 

T 

1.12 

•  20 

.75 

•  30 

•  03 

30 

•44 

SNOW  HILL 

3.43 

T 

■  21 

•  22 

.47 

1>39 

•  06 

•0 

•  09 

SOUTH  HILL 

3.29 

•  32 

.48 

•  71 

.42 

•  21 

•  64 

■  12 

.20 

■  11 

1 

•1 

•  27 

.17 

•  34 

.39 

3 

it 

7.97 

.06 

.13 

.85 

1.01 

.43 

•  08 

•  41 

* 

•  36 

.10 

■  26 

3 

72 

SYLACAUGA  2  W 

3.90 

.38 

•  16 

•  38 

•  S3 

•  11 

2 

02 

SYLVAN  I A 

6*16 

•  26 

.59 

.70 

•  52 

•  05 

1.08 

.10 

.09 

2 

15 

•  62 

TALLADEGA 

4.87 

.10 

.90 

.45 

.42 

.08 

1.08 

•  08 

T 

.02 

.13 

1 

5  3 

•  OS  • 

TALLADEGA  HORN  MTN  TWR 

3 .92 

.13 

.60 

.43 

.50 

.16 

1 

>G 

thomasville 

3 .93 

•  01 

•  04 

•  32 

.75 

■  84 

.04 

.06 

1 

90 

thurlow  dam 

•  65 

•  27 

•  05 

.51 

1.21 

.03 

39 

•  25 

TONEV 

7**11 

.02 

.04 

.68 

•  66 

•  21 

.15 

■  68 

•  33 

93 

•  11 

TRAFFORD 

3.62 

.66 

.55 

•  34 

1.05 

3 

00 

TROY 

3tl4 

.23 

•  19 

•  85 

•  61 

.03 

•  11 

1 

12 

TU5CAL00SA  CAA  AP 

4.91 

.19 

.16 

.01 

•  06 

.24 

* 

T 

.99 

T 

T 

.16 

1.92 

99 

•  33  . 

TUSCALOOSA  LOCK  AND  DAM 

•  13 

.  !  I 

.  13 

.26 

•  91 

•  13 

2 

oc 

TuSKEGEE  2 

1**11 

.62 

.16 

.  -10 

•  20 

.34 

1.17 

7  3 

•  43  , 

UNION  SPRINGS  6  W 

3.86 

.75 

.95 

.88 

1 

30 

UNIONTOWN 

2 .48 

.  5  7 

.45 

.56 

90 

UNIVERSITY  R 

* 

.10 

.10 

•  10 

.20 

•  23 

■  97 

•  07 

1.90 

98 

•  29  , 

VALLEY  HEAD 

•  59 

.  ag 

*  12 

•  30 

_ 

_ 

T 

T 

T 

1 

6  3 

1*40 

VANCE 

3.31 

■  12 

.  CC 

■  48 

.96 

•  25 

3 

00 

WAOLEY 

4.28 

.06 

1.15 

.60 

■  40 

1.09 

60 

•  36 

WALLACE  3  SW 

.01 

.22 

.  30 

.81 

1.72 

.04 

.29 

35 

WALNUT  GROVE 

_ 

1.60 

■  49 

•  40 

_ 

3 

40 

1.00 

WATERLOO 

4.42 

.90 

.-0 

.22 

■  40 

1.50 

1> 

00 

WEST  8LOCTON 

5.84 

.2'. 

.7  7 

•  35 

.20 

.95 

•  21 

3.60 

WETUMPKA 

2.48 

•  -  ' 

.  )0 

•  38 

T 

,.31 

•  10 

•  32 

T 

WHATLEY 

3.62 

T 

.  2  8 

.75 

.99 

•  16 

1 

33 

WHEELER  OAM 

8.77 

.12 

.13 

.94 

.  54 

T 

.26 

.08 

■  15 

.33 

.02 

•  41 

9 

01 

•  76 

WHITFIELD  LOCK  3 

3.13 

.03 

.40 

.37 

.91 

•  04 

•  26 

1 

12 

WIDOWS  CREEK  STM  PLANT 

6.36 

.01 

.03 

1.05 

.  73 

•  34 

■  08 

■  03 

1.70 

.06 

•  21 

1 

81 

•40 

WILSON  DAM 

6.91 

.10 

.04 

1.24 

.41 

•  16 

.05 

•  11 

.22 

T 

.33 

3 

83 

•42 

WINFIELO  2  5H 

5.37 

■  26 

.09 

.27 

•  16 

.15 

.37 

.02 

.39 

•  44 

•  08 

.12 

3 

02 

YATES  HYDRO  PLANT 

•  T5 

•  26 

1.33 

.03 

26 

•  20 

YOUNGS  STORE 

3.17 

.00 

T 

.29 

.34 

.62 

.05 

.25 

•  02 

•  21 

•  07 

•  02 

T 

•  34 

2 

01 

S*»  R»f»r»nc«  NoIm  Following  Station  Index 
-  145  - 


DAILY  TEMPERATURES 


lgpie  3  

Station 

Day 

01  Month 

... 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBERTVILLE   1  S 

MAX 

56 

50 

44 

49 

49 

51 

50  • 

7 

MIN 

40 

35 

24 

24 

29 

34 

21 

22 

32 

31 

25 

25 

38 

33 

30 

23 

25 

31 

30 

23 

24 

24 

25 

29 

25 

26 

35 

46 

57 

34 

26 

30i 

0 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

64 

53 

59 

65 

70 

51 

56 

55 

72 

57. 

6 

MIN 

26 

38 

20 

23 

48 

39 

17 

21 

45 

25 

17 

28 

32 

35 

25 

16 

37 

29 

31 

19 

17 

22 

26 

29 

27 

37 

45 

56 

59 

28 

28 

30  . 

5 

ANDALUS I A 

60 

66 

6 1 

66 

66 

72 

50 

58 

61  ■ 

0 

MIN 

*1 

32 

31 

33 

36 

38 

28 

31 

34 

37 

32 

33 

36 

36 

35 

26 

26 

34 

30 

22 

25 

31 

42 

4  3 

42 

37 

45 

56 

62 

32 

32 

35.4 

ANN  1 STON   CAA  AP 

54 

5  1 

55 

57 

56 

72 

55 1 

4 

MIN 

31 

30 

24 

25 

47 

29 

22 

31 

30 

25 

21 

36 

37 

27 

25 

20 

41 

35 

31 

23 

20 

25 

27 

29 

29 

34 

44 

57 

35 

32 

29 

30. 

7 

ATMORE  state  farm 

74 

7  1 

62 

72 

71 

59 

62 

53 

59. 

5 

MIN 

36 

51 

38 

36 

59 

41 

29 

38 

40 

31 

39 

37 

41 

38 

38 

26 

45 

33 

29 

24 

28 

38 

41 

41 

41 

42 

55 

60 

61 

31 

38 

39 1 

6 

AUBURN   3  SW 

62 

66 

5  5 

51 

57 

56 

5 

MIN 

37 

39 

30 

28 

35 

42 

22 

27 

34 

28 

25 

34 

43 

37 

27 

22 

28 

32 

29 

21 

22 

28 

32 

34 

37 

39 

45 

55 

55 

26 

31 

33 . 

1 

BAY  MINETTE 

75 

64 

64 

70 

60 

65 

65 

63 1 

5 

MIN 

41 

41 

35 

44 

60 

43 

30 

40 

42 

30 

33 

40 

42 

38 

35 

29 

43 

33 

30 

24 

3  0 

37 

42 

41 

45 

44 

54 

59 

50 

31 

40 

39 

5 

BELLE  M INA  2  N 

53 

52 

49 

52 

41 

52 

6 

MIN 

35 

35 

23 

28 

46 

28 

21 

30 

35 

25 

27 

44 

36 

34 

28 

22 

41 

30 

30 

26 

27 

29 

29 

27 

25 

33 

50 

52 

41 

35 

29 

32 

4 

BESSEMER  5  SSW 

54 

50 

56 

75 

50 

58 

55 

46 

55 

8 

MIN 

34 

33 

24 

29 

51 

35 

21 

28 

37 

24 

23 

32 

37 

34 

29 

21 

44 

30 

3? 

19 

21 

25 

28 

29 

30 

35 

47 

59 

41 

29 

29 

31 

9 

B I RM I NGHAM  W8  AP 

55 

49 

55 

55 

56 

54 

7 

MIN 

43 

30 

26 

31 

41 

28 

25 

37 

32 

27 

26 

38 

36 

29 

28 

23 

40 

35 

29 

22 

24 

29 

31 

31 

32 

37 

49 

61 

37 

33 

31 

32 

9 

BR  EWTON  3  SSE 

75 

66 

67 

67 

70 

74 

75 

70 

58 

64 

3 

MIN 

30 

52 

26 

27 

57 

41 

23 

28 

43 

23 

21 

27 

42 

39 

29 

19 

41 

32 

29 

18 

21 

28 

34 

33 

34 

35 

51 

58 

58 

28 

34 

34 

2 

CAMDEN   3  NNW 

69 

60 

58 

60 

60 

58 

59 

6 

MIN 

31 

47 

26 

29 

46 

41 

22 

28 

47 

25 

21 

29 

44 

38 

32 

20 

37 

33 

32 

19 

22 

37 

42 

36 

30 

29 

40 

59 

49 

26 

32 

33 

9 

CAMP  H 1 LL  2  NW 

61 

65 

53 

57 

50 

56 

63 

72 

53 

55 

e 

MIN 

30 

33 

26 

26 

30 

36 

20 

22 

32 

28 

20 

22 

39 

35 

28 

19 

23 

32 

30 

20 

20 

21 

26 

30 

33 

33 

38 

52 

63 

29 

30 

29 

9 

V-CnJ  1  KCV  1  LLC 

64 

60 

46 

52 

54 

56 

9 

MIN 

30 

35 

23 

27 

41 

38 

22 

29 

39 

23 

22 

27 

40 

36 

26 

18 

22 

30 

31 

19 

20 

23 

27 

30 

31 

29 

40 

52 

61 

28 

30 

30 

7 

CHATOM 

76 

75 

60 

65 

58 

58 

54 

60 

65 

63 

70 

70 

64 

70 

70 

70 

69 

70 

56 

64 

0 

MIN 

31 

52 

26 

30 

59 

40 

21 

37 

46 

22 

23 

30 

41 

33 

30 

18 

45 

30 

2  7 

19 

22 

34 

35 

33 

32 

30 

48 

59 

50 

28 

34 

34.4 

L l  1 KUNt  LLC 

76 

67 

62 

62 

63 

0 

MIN 

43 

51 

35 

43 

56 

41 

29 

40 

48 

35 

35 

43 

47 

35 

37 

34 

45 

32 

27 

25 

33 

41 

44 

43 

47 

49 

54 

59 

49 

31 

41 

41 

0 

CLANTON 

64 

62 

52 

58 

65 

53 

52 

57 

56 

.7 

MIN 

28 

30 

25 

26 

27 

37 

23 

25 

34 

27 

21 

22 

28 

34 

26 

19 

20 

28 

29 

18 

20 

22 

26 

29 

31 

27 

33 

50 

58 

29 

30 

28 

■  5 

CORDOVA 

63 

46 

55 

65 

75 

55 

47 

40 

56 

■  6 

MIN 

29 

27 

20 

25 

54 

33 

18 

25 

37 

31 

20 

33 

38 

35 

27 

19 

43 

27 

31 

16 

20 

23 

24 

27 

25 

25 

36 

56 

45 

26 

29 

29 

■  9 

DAYTON 

64 

69 

59 

70 

65 

58 

5  1 

45 

59 

■  5 

MIN 

41 

43 

30 

35 

45 

39 

25 

37 

42 

29 

29 

39 

41 

38 

34 

25 

35 

31 

32 

22 

27 

38 

40 

41 

35 

37 

42 

54 

62 

29 

36 

36 

■  5 

r\C"/"  ATI  ID 

UtLA 1  UK 

53 

50 

47 

52 

44 

51 

3 

MIN 

40 

37 

26 

32 

51 

29 

23 

32 

35 

28 

29 

40 

36 

33 

30 

25 

41 

31 

30 

24 

27 

29 

31 

31 

26 

36 

43 

55 

41 

35 

32 

33 

.5 

DEMOPOLIS   LOCK   AND  DAM 

63 

68 

55 

61 

59 

63 

63 

?2 

66 

39 

■  6 

MIN 

36 

42 

26 

31 

40 

39 

24 

31 

41 

28 

25 

33 

40 

38 

34 

22 

31 

20 

23 

32 

35 

52 

54 

28 

34 

33 

•  6 

UW  1  n^rJ    t«M    A  1  KrUK  | 

71 

63 

60 

5B 

64 

ii 

61 

■  3 

MIN 

40 

38 

31 

34 

50 

38 

26 

31 

40 

31 

28 

32 

39 

32 

31 

26 

43 

36 

2  6 

24 

26 

37 

42 

42 

40 

39 

53 

58 

43 

35 

37 

36 

.5 

EUF AUL A 

71 

65 

68 

66 

60 

65 

59 

67 

62 

■  9 

MIN 

35 

50 

30 

30 

48 

45 

25 

31 

51 

51 

23 

31 

38 

38 

29 

23 

38 

35 

31 

23 

22 

32 

41 

40 

38 

38 

51 

59 

62 

33 

35 

36 

.7 

EVERGREEN  CAA  AP 

73 

62 

69 

53 

5y 

6 1 

61 

55 

57 

61 

i7 

MIN 

31 

36 

28 

29 

47 

35 

28 

35 

36 

25 

23 

26 

39 

30 

25 

20 

41 

33 

31 

19 

22 

29 

35 

35 

34 

34 

53 

60 

38 

28 

36 

33 

>0 

FAI RHOPE 

MAX 

74 

66 

67 

72 

59 

66 

66 

65 

70 

74 

69 

57 

59 

64 

.2 

MIN 

42 

56 

34 

39 

61 

44 

33 

41 

53 

32 

35 

43 

44 

39 

38 

30 

49 

40 

36 

25 

32 

41 

44 

44 

46 

47 

54 

60 

52 

33 

40 

42 

.2 

FAYETTE 

64 

49 

57 

59 

57 

5J 

65 

69 

70 

60 

54 

56 

.9 

MIN 

29 

33 

33 

3  2 

33 

33 

23 

24 

36 

21 

24 

30 

34 

35 

29 

20 

24 

30 

33 

19 

19 

21 

25 

28 

26 

28 

40 

40 

51 

28 

30 

29 

.5 

FLORENCE 

51 

50 

52 

56 

62 

67 

64 

45 

30 

53 

.2 

MIN 

34 

37 

25 

3  0 

48 

27 

19 

23 

36 

3  1 

30 

31 

37 

38 

34 

27 

43 

32 

30 

22 

29 

28 

27 

35 

28 

34 

47 

56 

38 

34 

30 

32.9 

FORT  MORGAN 

70 

63 

60 

67 

60 

65 

67 

5  7 

50 

53 

58 

61 

.7 

MIN 

53 

52 

45 

46 

64 

46 

41 

48 

52 

-J 

45 

57 

45 

4C 

45 

38 

49 

45 

39 

34 

44 

46 

53 

52 

50 

52 

56 

58 

50 

43 

45 

47 

■  8 

68 

66 

62 

65 

71 

75 

59 

54 

58 

61 

70 

70 

58 

62 

■  8 

MIN 

36 

44 

32 

35 

48 

41 

29 

32 

39 

30 

31 

37 

43 

37 

35 

26 

36 

32 

28 

23 

27 

36 

42 

41 

40 

41 

46 

57 

63 

30 

33 

37 

.2 

GADSDEN  GAS  PLANT 

59 

4G 

50 

53 

64 

56 

48 

4  7 

41 

51 

52 

49 

40 

43 

49 

52.6 

MIN 

28 

37 

23 

25 

44 

38 

23 

27 

42 

22 

27 

42 

35 

35 

26 

19 

41 

34 

32 

24 

22 

26 

24 

31 

27 

33 

41 

55 

38 

37 

29 

31 

.9 

GENEVA 

MAX 

66 

70 

59 

64 

63 

63 

-Jl 

74 

74 

57 

62 

.1 

MIN 

33 

36 

29 

29 

34 

43 

2b 

30 

37 

29 

24 

30 

45 

34 

29 

23 

24 

35 

32 

21 

22 

28 

3  8 

39 

40 

37 

45 

54 

62 

33 

37 

34.1 

GREENSBORO 

65 

5  5 

60 

6 1 

62 

59 

53 

76 

67 

64 

65 

65 

72 

69 

55 

30 

60 

.1 

MIN 

41 

45 

28 

3  6 

53 

37 

26 

37 

41 

30 

32 

30 

38 

37 

33 

25 

46 

31 

30 

26 

26 

34 

37 

38 

35 

40 

51 

55 

55 

30 

33 

36 

.7 

GREENVILLE 

MAX 

72 

61 

60 

60 

54 

57 

73 

73 

61 

36 

61.6 

MIN 

38 

49 

30 

32 

52 

39 

26 

32 

52 

33 

3C 

33 

43 

37 

31 

25 

41 

32 

32 

23 

25 

34 

39 

39 

42 

36 

50 

60 

60 

31 

36 

37 

.6 

GUNTERSVI LLE 

56 

44 

50 

63 

48 

48 

48 

37 

38 

52 

47 

52 

51.8 

MIN 

34 

36 

23 

26 

23 

26 

27 

29 

24 

32 

24 

35 

28 

20 

41 

32 

31 

26 

22 

26 

27 

28 

25 

39 

55 

52 

36 

29 

30 

.6 

HALEYVILLE 

58 

50 

46 

55 

47 

51 

51 

36 

29 

4 1 

62 

63 

62 

65 

55 

49 

52 

.5 

MIN 

35 

35 

21 

26 

28 

28 

2  0 

28 

28 

19 

23 

34 

31 

32 

27 

20 

29 

27 

18 

16 

21 

23 

29 

26 

21 

31 

33 

52 

55 

26 

28 

26.3 

HEADLAND 

71 

66 

6  1 

68 

71 

57 

63 

58 

63 

58 

52 

58 

73 

66 

64 

62 

.5 

MIN 

-0 

50 

30 

36 

50 

45 

28 

35 

46 

32 

28 

35 

43 

34 

32 

29 

41 

33 

32 

25 

30 

37 

34 

38 

40 

43 

50 

60 

54 

35 

39 

38 

■  2 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

70 

66 

59 

66 

71 

69 

53 

59 

56 

53 

60 

63 

55 

43 

53 

55 

58 

52 

46 

44 

55 

60 

69 

66 

61 

64 

64 

72 

71 

62 

60 

.0 

MIN 

43 

48 

30 

38 

53 

39 

26 

32 

46 

32 

35 

33 

39 

35 

30 

23 

42 

30 

31 

22 

30 

35 

42 

42 

42 

38 

48 

59 

62 

30 

37.8 

LAFAYETTE 

MAX 

65 

52 

57 

64 

68 

60 

45 

50 

57 

52 

58 

55 

53 

40 

50 

57 

54 

52 

41 

42 

54 

63 

66 

60 

52 

60 

65 

69 

71 

60 

53 

56 

■  3 

MIN 

33 

40 

29 

34 

50 

40 

24 

26 

45 

29 

28 

32 

39 

35 

30 

26 

39 

30 

30 

21 

24 

32 

37 

39 

34 

33 

43 

56 

60 

28 

32 

34 

.8 

LIVINGSTON 

MAX 

69 

65 

58 

65 

79 

53 

5  j 

63 

61 

55 

60 

59 

54 

53 

57 

61 

59 

50 

44 

50 

65 

66 

72 

63 

65 

65 

62 

72 

70 

52 

52 

60.4 

MIN 

38 

40 

27 

32 

51 

36 

23 

38 

41 

25 

25 

37 

38 

37 

35 

21 

45 

29 

31 

20 

24 

29 

30 

36 

33 

35 

50 

55 

51 

28 

35 

34 

.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  Continued 


Day 

Oi  Month 

01 

| 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

1 

E 
< 

LOCKHART 

MAX 
MIN 

6« 

37 

72 

51 

63 

31 

61 

33 

69 

54 

71 
41 

*6 

29 

49 

33 

63 

39 

62 
30 

56 

28 

63 

33 

70 
45 

48 

37 

49 

31 

57 
25 

60 

32 

65 

33 

57 
31 

45 

24 

48 

25 

61 

36 

69 
41 

71 
43 

6? 
44 

66 
41 

66 

49 

70 
59 

71 
64 

72 

31 

55 
37 

61.7 
37.6 

MAO  I  SON 

MAX 
MIN 

57 
36 

51 
33 

47 
23 

50 
29 

64 

35 

60 

26 

44 

20 

41 

29 

53 
32 

51 
21 

50 
26 

49 

37 

47 
40 

42 
34 

41 
26 

44 

21 

31 

52 
24 

44 
30 

35 

22 

55 
26 

53 
30 

56 

29 

55 
28 

54 
24 

58 
32 

62 
43 

65 
44 

66 

45 

57 
30 

28 

51.7 
30.2 

MAR  1  ON   JUNCTION   2  NE 

MAX 
MIN 

6b 

35 

55 
42 

*7 
26 

90 

30 

78 
48 

64 
39 

48 

25 

60 

31 

59 
44 

55 
28 

58 

25 

51 
34 

52 
39 

48 

37 

54 
34 

59 
22 

58 
45 

51 
31 

45 
32 

45 

21 

61 

23 

64 

32 

70 

33 

63 

37 

61 

34 

62 

35 

63 
47 

71 
54 

69 

45 

30 

48 

35 

58.4 
34.7 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

64 

58 
44 

38 

27 

64 

29 

72 
47 

64 

48 

54 

28 

57 
48 

52 
36 

56 
28 

58 
32 

53 
38 

42 

37 

52 
30 

25 

40 

60 

35 

46 

31 

43 
26 

53 
24 

62 
29 

65 

32 

60 
41 

58 
41 

64 

39 

64 
48 

70 

55 

72 
59 

64 

34 

50 

33 

58.0 
36.3 

MAXWELL  FIELD 

MAX 
MIN 

66 

40 

59 
16 

S7 

32 

63 
34 

75 

55 

65 

42 

47 

30 

59 

36 

60 

50 

54 
34 

57 

32 

59 
36 

55 
41 

44 

39 

53 
34 

26 

47 

51 
36 

44 

34 

49 
25 

55 
28 

61 

36 

66 

36 

62 

42 

57 
41 

63 
38 

66 

51 

71 
62 

74 
40 

61 

34 

53 
39 

58.7 
38.6 

MOBILE  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
42 

64 

43 

63 

35 

68 

42 

73 
49 

59 

37 

54 

31 

67 
43 

65 
40 

58 

33 

61 

35 

69 

45 

51 
40 

54 

36 

59 
36 

"1  1 

41 

56 

33 

48 

30 

52 
25 

62 
34 

67 
44 

68 

45 

65 
43 

69 
45 

62 
46 

66 

55 

68 

59 

69 
40 

56 

34 

54 
44 

62.3 
39.9 

MOBILE 

MAX 
MIN 

66 
44 

70 

50 

64 

38 

64 

41 

69 

55 

73 
43 

59 

35 

55 

37 

66 

45 

62 

36 

58 

34 

62 

48 

66 
45 

46 

39 

54 

39 

33 

40 

65 
36 

57 

33 

48 

28 

52 

32 

60 
41 

68 
49 

67 
47 

64 
46 

68 
47 

63 
49 

67 

60 

69 

61 

63 
36 

55 
38 

62.0 
42.1 

MONTGOMERY   WB  AP 

MAX 
MIN 

68 

35 

55 
38 

58 
30 

64 
31 

75 
49 

57 

35 

47 
28 

60 

32 

60 
41 

55 
30 

58 

26 

62 
33 

52 
39 

43 

31 

53 
32 

24 

43 

50 
34 

39 

27 

44 

24 

58 
24 

64 

32 

68 

35 

62 
40 

59 
40 

64 
36 

66 

49 

71 
62 

75 
40 

52 
33 

54 

37 

58.4 
35.2 

MUSCLE   SHOALS  CAA  AP 

MAX 
MIN 

55 
41 

45 

30 

51 
24 

65 

33 

69 

39 

41 

29 

44 

25 

52 

35 

53 
36 

49 

29 

45 

32 

48 
41 

45 

35 

39 

33 

47 
32 

27 

39 

44 
31 

33 
2  b 

40 
24 

55 
26 

53 
29 

65 
34 

52 
34 

56 
28 

64 

34 

61 
44 

61 
56 

64 

38 

45 

34 

49 

32 

51.4 
33.3 

NATCHEZ 

MAX 
MIN 

72 
29 

66 
42 

60 

25 

69 

28 

75 
41 

76 

40 

53 
21 

53 
29 

62 

38 

56 
23 

62 

20 

63 

28 

it 
40 

52 
37 

57 
28 

19 

34 

53 
30 

49 

30 

48 
18 

63 

21 

67 

33 

69 

39 

63 

33 

66 

32 

65 

33 

70 
48 

70 

58 

70 

59 

60 

26 

56 
32 

62.1 
32.7 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

61 
35 

52 
34 

48 

20 

54 
.'5 

55 
43 

70 

32 

45 

21 

45 

25 

55 
34 

54 

32 

49 

22 

52 
22 

50 
38 

43 
33 

40 

25 

18 

21 

53 
29 

46 

29 

33 
20 

41 

20 

56 

23 

59 
24 

65 

25 

57 
25 

49 

33 

59 

36 

65 

52 

71 
58 

32 

50 
26 

53.1 
29.4 

OZARK 

MAX 
MIN 

67 
42 

72 
49 

63 
32 

62 
34 

69 

43 

72 

43 

60 
28 

50 

31 

60 

38 

64 

31 

57 

29 

65 

35 

72 
45 

49 

37 

56 
29 

35 

40 

62 
36 

55 
32 

42 

23 

47 
25 

58 

32 

58 

42 

70 
42 

63 
43 

69 
41 

70 

45 

6  8 
57 

75 
63 

73 

32 

69 

37 

62.6 
37.8 

PELL  CITY  5  NW 

MAX 
MIN 

55 
30 

52 
32 

49 

23 

54 
23 

63 

28 

71 

39 

49 

20 

49 

20 

54 

30 

54 

25 

49 

22 

52 
24 

52 
33 

45 

33 

46 
34 

19 

20 

53 
32 

46 

31 

40 
19 

45 
19 

53 
25 

56 

26 

65 

27 

54 

30 

52 

30 

58 
38 

63 
48 

71 
60 

67 

34 

51 

28 

53.8 
29.1 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

65 
32 

56 
43 

58 
28 

64 

29 

68 

50 

63 
40 

46 

29 

59 
31 

58 
45 

S3 
27 

59 

25 

55 
40 

52 
40 

44 

35 

53 
29 

:  1 

40 

50 

32 

44 

32 

44 

22 

56 

23 

62 
28 

66 

31 

61 

34 

58 
38 

61 
40 

64 

50 

70 

59 

74 

52 

52 

32 

5  7 

33 

57.6 
35.2 

PUSHMATAHA 

MAX 
MIN 

65 
32 

70 
42 

55 
26 

60 
31 

72 
40 

78 
36 

32 

21 

54 

30 

64 

39 

60 

26 

56 

25 

59 
29 

59 

29 

42 

35 

51 
34 

20 

27 

51 
32 

51 

32 

44 

20 

49 

22 

65 
23 

68 
38 

70 
37 

70 
27 

72 

55 

66 
26 

60 
27 

59.9 
30.8 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

SO 
35 

45 
25 

50 
22 

63 

25 

65 

39 

43 
28 

46 

19 

51 

32 

54 
30 

48 

23 

49 

23 

49 
40 

49 
35 

40 

26 

45 
21 

18 

39 

44 

32 

32 
29 

37 
22 

55 
22 

54 
24 

64 

25 

52 
24 

55 
21 

57 
39 

61 

45 

68 

55 

67 

39 

45 
30 

49 

27 

51 .4 
29.5 

ROBERTSDALE  7  E 

MAX 
MIN 

77 
38 

71 
56 

65 

32 

72 
34 

72 

60 

70 

44 

56 

29 

65 

37 

65 
41 

60 
30 

64 

29 

73 

39 

58 
43 

54 

38 

61 

35 

65 
24 

48 

58 
33 

54 
31 

53 
21 

63 

27 

68 

38 

69 

42 

70 
43 

70 
43 

65 
45 

68 

53 

74 
60 

67 

53 

58 

31 

60 
41 

65.0 
39.3 

30CKF0RD 

MAX 
MIN 

65 
33 

60 
31 

51 
24 

57 
28 

64 
41 

71 
36 

57 
20 

55 
23 

59 
38 

54 

27 

59 
26 

54 

35 

54 

32 

48 
31 

45 
24 

57 
25 

57 
25 

48 

28 

45 
15 

35 
13 

50 
18 

52 
23 

57 
27 

59 
28 

61 

29 

59 

30 

61 

37 

65 
43 

70 
51 

30 

38 

56.4 
29.3 

ROCK  MILLS 

MAX 
MIN 

61 

28 

54 
39 

57 
24 

62 

24 

68 

41 

65 
41 

48 

21 

49 

22 

57 
44 

53 
24 

59 
20 

57 
30 

54 
43 

43 

36 

50 
28 

55 
18 

54 

33 

53 
33 

44 
31 

42 
23 

52 
19 

60 

23 

65 

26 

62 

28 

53 
28 

60 

28 

67 

37 

71 
54 

72 
61 

29 

53 
29 

56.6 
31.1 

RUSSELLV I LLE  2 

MAX 
MIN 

58 

30 

52 
35 

45 

20 

53 
22 

65 

22 

68 

27 

42 
22 

42 

23 

55 
31 

51 

20 

50 

28 

48 

28 

47 
36 

36 
32 

39 
27 

48 
17 

17 

52 
30 

43 

29 

34 
16 

40 
17 

56 
20 

54 

22 

66 

24 

53 
23 

57 

23 

62 

38 

61 
48 

65 

54 

67 
28 

26 

51.9 
26.9 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

60 

30 

48 
34 

47 

22 

54 
21 

65 

25 

69 

30 

4* 

19 

48 

19 

55 
34 

53 
25 

49 

24 

50 
25 

48 

38 

43 

33 

40 
26 

18 

19 

53 
28 

46 

28 

33 
19 

41 

20 

55 
26 

57 
21 

65 

25 

55 
26 

56 

28 

61 

30 

62 
47 

70 
58 

65 
34 

49 

27 

53.0 
27.7 

SAND  MT   STATE   FARM  API 

MAX 
MIN 

51 

37 

47 
35 

50 

25 

61 

30 

66 

47 

56 

33 

45 

21 

45 

28 

32 

37 

47 
29 

55 
24 

47 

38 

46 
36 

39 
33 

42 
30 

23 

40 

30 
31 

40 

30 

37 
22 

52 
30 

54 
25 

63 
34 

56 
30 

53 
27 

55 

32 

61 

43 

71 
56 

68 

53 

53 
35 

48 

29 

52.0 
33.0 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

50 
35 

48 

30 

51 
22 

56 
24 

62 
34 

60 

32 

56 

23 

47 

26 

53 
38 

49 

23 

48 

24 

49 
38 

48 
38 

42 

36 

42 

29 

20 

38 

47 
34 

41 
31 

39 
24 

53 
23 

52 
26 

63 

24 

57 
26 

53 
28 

58 

29 

64 

42 

70 
58 

66 

45 

52 
37 

47 
28 

52.5 
31.1 

SELMA 

MAX 
MIN 

67 

36 

60 
45 

59 
30 

62 

31 

78 

51 

68 

41 

S3 

28 

63 

34 

61 
48 

57 
31 

60 

27 

54 

35 

52 
45 

48 

38 

55 

32 

24 

47 

51 
35 

48 
34 

48 

24 

63 

25 

65 

32 

70 

35 

67 
40 

64 
38 

66 

37 

66 

50 

71 
56 

70 
53 

55 
33 

50 
37 

60.4 
37.2 

TALLADEGA 

MAX 
MIN 

53 
35 

51 
34 

55 
23 

65 

27 

69 

46 

58 
40 

50 
22 

50 
24 

57 
43 

52 
25 

55 

21 

52 
30 

54 
38 

40 

36 

52 
27 

59 

20 

42 

50 
32 

40 
32 

44 

20 

56 

20 

59 
26 

68 

28 

60 

35 

57 

29 

61 

29 

67 

40 

75 
59 

72 
48 

52 
31 

52 
29 

56.1 
32.0 

THOMASV I LLE 

MAX 
MIN 

65 

37 

72 
49 

57 
32 

61 

37 

68 
44 

76 
40 

53 
27 

53 
34 

64 
40 

61 

33 

57 
32 

62 

38 

56 
42 

43 

37 

53 
35 

25 

32 

60 

31 

52 
31 

45 

22 

49 

26 

65 

37 

68 

43 

70 
40 

62 

39 

65 

37 

64 

40 

65 
50 

68 

62 

68 

30 

55 
33 

60.5 
36.6 

TROY 

MAX 
MIN 

72 
42 

62 
45 

62 

30 

68 

37 

72 
52 

59 
40 

48 
28 

60 

33 

60 

47 

56 
30 

63 
30 

67 

37 

57 
39 

42 
36 

55 
32 

59 

32 

42 

53 

33 

45 

32 

47 

23 

60 

23 

68 

38 

70 
44 

61 

41 

62 

4  3 

66 
41 

64 

52 

74 
60 

74 

55 

58 
31 

60 
37 

60.8 
38.2 

TUSCALOOSA   CAA  AP 

MAX 
MIN 

57 
33 

51 
31 

58 
26 

60 
29 

77 
42 

51 
31 

50 
26 

58 
36 

59 

31 

55 
24 

54 
24 

52 
34 

47 
37 

49 

31 

53 
26 

57 
22 

41 

44 

31 

38 
24 

47 

20 

60 

23 

65 

27 

69 

28 

61 

34 

63 
34 

64 

39 

62 

47 

72 

57 

70 

36 

30 

31 

56.9 
31.8 

TUSKE6EE  2 

MAX 
MIN 

68 
40 

57 
44 

58 
27 

65 

30 

74 
47 

61 

41 

48 

25 

56 

30 

58 
45 

53 
30 

59 

29 

62 

36 

57 
39 

41 

36 

53 

27 

58 
23 

58 
30 

45 
28 

43 

20 

22 

62 
26 

67 

34 

61 

37 

55 
39 

64 

37 

63 

49 

72 
58 

74 

58 

60 

30 

58 
33 

59.0 
35.0 

UNION   SPRINGS   6  N 

MAX 
MIN 

32 

33 

29 

28 

40 

42 

22 

27 

31 

32 

22 

27 

28 

27 

26 

25 

25 

35 

32 

23 

21 

22 

31 

31 

38 

38 

38 

48 

32 

32 

30.6 

UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

57 
43 

50 
34 

57 
28 

57 
32 

77 
44 

52 

33 

50 
29 

58 
40 

58 

37 

54 
27 

53 
28 

51 
40 

46 
38 

59 
37 

52 
33 

57 
25 

57 

42 

44 

33 

37 
29 

47 
24 

60 

26 

64 

30 

69 

32 

60 

35 

60 
36 

63 
40 

62 

50 

71 

59 

68 

37 

52 

32 

52 

33 

56.6 
35.0 

VALLEY  HEAD 

MAX 
MIN 

48 

22 

49 
22 

49 

23 

52 
19 

60 
26 

53 

23 

38 
26 

38 
28 

51 

31 

50 
25 

52 
15 

51 
13 

42 
23 

43 

24 

42 

24 

44 
14 

44 

25 

49 

27 

36 

24 

34 

23 

39 
28 

53 
24 

54 

33 

54 

34 

55 
33 

54 

33 

35 

60 

57 
29 

46 

30 

48.2 
25.4 

WETUMPKA 

MAX 
MIN 

66 

35 

57 
46 

57 
28 

65 

31 

75 
52 

59 

42 

46 

26 

57 
34 

59 
48 

54 

32 

61 
26 

59 

30 

55 
45 

45 

38 

54 
30 

5? 
24 

56 
48 

50 
35 

43 
31 

44 

25 

54 

24 

60 

31 

66 

34 

62 

36 

58 
37 

63 

37 

65 

53 

72 
61 

72 

54 

55 
34 

52 
34 

58.0 
36.8 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 
DECEMBER  1954 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

ART  IN  DAM 

EVAP 
WIND 

.04 

30 

.09 
86 

.05 
74 

.10 
19 

.02 
46 

.17 
165 

.10 
51 

.05 
41 

.02 
68 

.12 

50 

.12 
50 

.05 
70 

.05 
40 

.02 
64 

.00 
26 

.08 
30 

.04 
25 

62 

23 

.07 
80 

.04 
30 

.02 
10 

.03 
20 

.10 
30 

40 

.25 
26 

.03 
27 

.01 
44 

.10 
68 

.14 

65 

.05 
20 

B2.17 
1480 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


otanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LBERTV I LLE  1  S 
LEXANDER  CITY  6  NE 
NNISTON  CAA  AIRPORT 
IE  LLE  HINA  2  N 
ESSEKER  5  SSW 
IRM 1 NG HAM  WB  AIRPORT 
ENTREVILLE 
LANTON 
ECATUR 

IOTHAN  CAA  AIRPORT 

REENSBORO 

REENV I LLE 

UNTERSVILLE 

A  LEW  I  LLE 

USCLE  SHOALS  CAA  AP 
NEONTA 

ED STONE  ARSENAL 

OCK  MILLS 

USSELLV I LLE  2 

A I NT  BERNARD 

ANT  «T.   STATE  FARM  API 

ALLADEGA 

0SCALOOSA  CAA  AP 

U3EEGEE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  OX  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 
T 
T 

T 
T 
T 
T 

T 
T 

.3 
T 

T 
T 
T 
T 

I 

T 
T 

T 
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TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  oi  Days 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Station 

s  G 

« 

Departure 
From  Norm 

Q 

Mm. 

Min. 

ft 

From  Norm 

Q 

a  a 

«  P 

e 
| 

|  .50  or  More] 

s  I 

1 1 

Averag 
Minimi 

> 
< 

Highes 

ft 
13 
Q 

Lowest 

Date 

Degree 

o  A 

s< 

S  t 

5  t 

S  J 
a  n 

Total 

1 
I 
« 
Q 

Greate: 

Date 

Total 

Mai  D 

on  Gro 

Date 

5 

1.00 
or  More 

JUKE  1954 

MOBILE 

91.7 

72.9 

82.3 

1.8 

102 

30 

59 

5 

20 

0 

0 

0 

2.30 

-  3 

.56 

1.77 

19 

.0 

0 

2 

1 

1 

OCTOBER  1954 

HALEYVILLE 

76.4 

48.9 

62.7 

93 

6 

27 

30 

6 

0 

3 

0 

1.43 

.  58 

29 

T 

0 

3 

1 

0 

DAILY  PRECIPITATION 

Table  3 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HAY  1934 
LOCK  17 

JUNK  1954 
MOBILE 

OCTOBER  1954 
HALE  YV  ILLS 
M0NTBVALL0 
SHOW  HILL 

.08 
.06 

.39 

.88 

.14 

.03 

.04 

.02 
2.12 

.38 

.08 
.05 

.02 
.01 
.10 

1.82 

.44 

.17 

.08 

.08 

.12 

.02 
1.77 

.11 

.08 

.04 

.01 

.26 

.05 
.01 

.58 
.32 
.25 

.08 

.09 

4.15 

2.30 

1.43 
.49 

2.37 

DAILY  TEMPERATURES 

Table  5 


Station 

Day  of  mc  nth 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JUNE  1954 

MOBILE 

MAX 
MIX 

88 
73 

88 
74 

87 
76 

92 
64 

89 
59 

85 
63 

84 

73 

85 
73 

94 

75 

95 
74 

95 
77 

98 
74 

95 
71 

85 
73 

89 
73 

90 
76 

90 
75 

92 
73 

90 
71 

90 
73 

90 
75 

88 
74 

91 
75 

92 
75 

94 

73 

95 
76 

97 
74 

100 
74 

100 
76 

102 

75 

91.7 
72.9 

OCTOBER  1954 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

90 
68 

91 
69 

91 
60 

89 
65 

92 
65 

93 
65 

92 
57 

70 
55 

66 
54 

85 
56 

85 
64 

87 
64 

84 

64 

78 

66 

83 
45 

63 
32 

62 
33 

70 
40 

77 
34 

63 
35 

68 
33 

72 
35 

74 
38 

77 
40 

76 
40 

78 
48 

79 
54 

70 
40 

60 
41 

53 
27 

50 
28 

76.4 
48.9 

See  Reference  Not**  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

£ 

County 

« 

1 

a 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

B 

& 

Q 

« 
J 

Longi  h 

Elevati 

Temp. 

a 

1 

EVIU.E 
SON 

SON  CENTRAL  TOMER 

:rtville  1  S 

oooa 

0069 

00  7  1 
01*8 

HENRY 

WINSTON 

LAWRENCE 

MARSHALL 

i 

2 
12 

11  34 
34  13 
3*  21 

14  11 

83  15 
87  11 
87  20 
87  25 
86  11 

461 

795 
990 

175 
1114 

M 

MIL 

7A 

BA 
5A 

WILLIAM  W.  NORDAN 
PALMER  GOOSEY 
U.S.  FOREST  SERVICE 
S IDNEY  J .  HARDY ,  SR 
JESSE  M.  CULP 

3  C 
2  3  3  7 

IANOER  CITY  •  NE 
EVIUE 
LUSIA 

DISS 
0178 
0252 

0118 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

COVINGTON 

CALHOUN 

WINSTON 

11 
13 
6 

2 

12  59 

13  08 
31  1* 

34  04 

85  52 
B8  08 

86  30 
85  51 

87  11 

660 
160 
330 
599 

300 

5P 
HID 

5P 
7A 
7A 
mid 

CITY  FILTER  PLANT 
B  LAN  TON  JONES 
J.  RAYMOND  SHREVE 
CIVIL  Af  RO.  ADM. 
MRS.  LESSIE  HILLER 

2  9  5  7 
2  9  1  7 

>ND 

/ILLE  3  SN 
MS 

JHH  3  SH 

09*1 

037' 
0190 

0422 

CLAY 

ST.  CLAIR 
LIMESTONE 

LEE 

11 
12 

a 

33  16 
33  *9 
3*  48 

32  34 

85  SO 

86  19 

84  59 

87  29 

85  11 

1010 
590 
709 
900 
710 

6A 

mid 

7A 
7A 

henry  l.  mc  Queen 
willie  ste 1nk0pf 

7VA-62 

ATMORE  STATE  FARM 
MRS.  MARTHA    I .MOORE 

C 

2  9  5  7 

JRN  SCS  10 
UGAVILLE 
MINETTE 

.€  HINA  2  N 

0*2  7 

J44C 
058  J 

065S 

LEE 

AUTAUGA 
BALDWIN 

LIMESTONE 

11 
i 

12 

32  36 
32  26 
30  53 

34  42 

85  29 

86  39 

87  47 
87  52 
86  S3 

700 
200 
266 
910 
600 

7P 
5P 

MID 
6A 

IP 
7A 

SOIL  CONSERV.  SVC 
J.  B.  NEIGHBORS 
GROVER  W.  WOODWARD 

ALA .   POLY.  INST. 

C 

2  3  3  7 
2  3  3  7 

1Y 

IR  2  SE 
INGSLEY 
* 1 NGHAM  WB  AIRPORT 

■tOP 

u7»a 

0  '90 
085* 

FAYETTE 

MARION 

AUTAUGA 

JEFFERSON 

COLBERT 

2 
13 
1 

12 

33  40 

34  10 
32  40 

34  39 

87  36 

88  07 
86  43 
86  45 
8B  07 

452 
529 
380 
610 
470 

MID 

MIC 
MID 
6A 
M  I  D 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 
MRS . 8ELLE  WHITEHEAD 
JOHN  R.  THOMAS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
TVA-42 

C 
C 

SPRINGS 

iTLEY 

>GEPORT  2  W 

094B 
0957 
106  9 

1  099 

BARBOUR 

MARSHALL 
CRENSHAW 

JACKSON 

5 
2 
6 

12 

11  40 
14  13 
31  35 

3*  56 

85  31 

86  10 

86  16 

87  03 
65  45 

110 
1075 
274 
85 
660 

6P 

M 
9P 

HERALD  J.  KNIGHT 
MILFORO  H.  DOOLEY 
R.  E .  HENDERSON 
MRS.   CLARA  T.  PEAVY 

miss  m.louise  j ones 

9  C 

IDXDGE 
ERA 

JEN   3  NNW 

1  HILL  2  NW 

1178 
128  8 
13  CO 

1324 

PIKE 

SHELBY 

WILCOX 

TALLAPOOSA 

5 

1 
11 

31  41 
33  06 

32  02 

32  50 

85  49 

86  43 
67  19 
67  59 
65  41 

915 
500 
110 
93 
680 

5P 
6A 

7A 
5P 

MID 

GEO.  L.  H ICK'j 
ZEMMA  P.  HOLCOMBE 
ALA.  POLY.  INST. 
WM.  H.  GRIFFIN,  JR 
ALA.    POLY.  INST. 

2  3  5  7 

2  3  1  7 

ION  HILL 
EB  GROVE 
rREVILLE 

.DERSBURG 

1377 
1492 

1120 

1611 

WALKER 
MORGAN 
BIBB 

TALLAOEGA 

2 
12 
1 

7 

33  34 

34  23 

32  57 

33  17 

67  32 
66  36 
87  06 

68  15 
86  21 

410 
760 
230 
195 
480 

6P 

7A 

6C' 

MISS  MARY  C.  RAY 
TVA-66 

W.  0.  HOLLIFIELD 
CHAS .  C .  SMI TH 
ALABAMA  POWER  CO 

3 
3 

2  3  5  7 
9 

50NELLE 
BORNE 
JTON 

-EE  SPRINGS  2  NW 

1685 
]  69C 
1694 

1807 

MOBILE 
MONROE 
CHILTON 
BARBOUR 
GENEVA 

9 

1 

5 

31  03 

31  32 

32  51 

31  11 

88  14 
87  31 
66  36 
83  27 
65  56 

331 
183 
580 
600 
250 

6P 
7A 

6P 
7A 

B.  0.  JONES 
TOLLIE  L.  HASKEW 
MARION  W.EASTERLING 
CHARLES  L .  WESTON 
HENRY  F.  KELLEY 

2  3  5  7 
3 

2  3  5  7 
3 

1ERT  5TEAM  PLANT 

.INSVILLE 

JMBIA 

1619 
1649 

:  ee5 

2079 

COLBERT 
DE  KALB 
HOUSTON 

SUMTER 

12 
7 

13 

34  45 
34  15 

31  16 

32  26 

87  51 
85  52 

85  07 
87  11 

86  23 

479 
734 
133 
334 
215 

5P 

7A 
7A 

8A 
7A 

TVA-462-A 

MRS .  S.  CUNNINGHAM 
HENRY  K 1 LL 1 NGSWORTH 
MRS .  C .  GRESHAM 
REUBEN  P.  HARRIS 

3  C 

3 

3 

EV1LLE 
EVILLE  2 

ON 

2119 
2124 
2141 

TALLAPOOSA 
TALLAPOOSA 
PICKENS 

MARENGO 

11 
11 
13 

13 

32  30 

32  50 

33  00 

32  21 

85  45 
85  46 
66  17 
87  04 
87  39 

760 
730 
207 
595 
220 

7A 

BA 
MID 
7P 
7A 
7A 

DR.   W.    8.  FULTON 
H.  CLAY  PLESS 
E.  F.  SMITH 

JAMES  M.  CREWS 

3 

C 

3 

2  3  1  7 

&TUR 

TU»  A 
&TUR  SUBSTATION 
3POLIS  LOCK  * 
5POL1S  LOCK  6  DAN 

2  2  07 

2216 
2221 

2241 

MORGAN 
MORGAN 
MORGAN 

MARENGO 

12 
12 
12 

11 

34  37 
3*  37 
34  36 

32  31 

86  59 
86  58 
67  51 
67  50 

573 
573 
586 
100 
100 

5P 
7A 

8A 

BA 

MRS.    FREDA  TRIMBLE 

TVA-63-B 

TVA-411 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  3  7 
3 
3 

CLOSED  8/54 
2  3  5  7 

■IAN  CAA  AIRPORT 

2172 
2177 
25^7 

2  727 

HOUSTON 

HOUSTON 

COFFEE 

TUSCALOOSA 

BARBOUR 

9 
1 
10 

4 

31  14 
31  17 
31  2! 

31  53 

85  26 

65  24 

66  04 
87  48 
65  08 

321 
300 
195 
252 
254 

M !  0 
5° 

MID 

MID 
7A 
7A 

CIVIL  AERO.   ADM . 
CHARLIE  W.  CLEARMAN 
HERBERT  5.  WHATLEY 

HARRY  E.  MAUGANS 

2  3  5  7 

C 

3 

2  3  5  7 

»w  LOCK  7 
'GREEN  CAA  AP 
SNOPE 

-0  OPEN  POND  TOWER 
CV1LLE 

2742 
2763 
2  SIS 

2840 

GREENE 

CONECUH 

BALDWIN 

COVINGTON 

MORGAN 

2 
6 
9 

12 

32  47 
31  25 
30  32 

34  22 

87  50 
87  02 
67  55 
86  33 
66  55 

114 
252 
23 
232 
620 

MID 

5P 

7A 
MID 

BA 

E.  B.  HOL BROOK 
CIVIL  AERO.  ADM. 
HAROLO  F.  YATES 
U.S.  FOREST  SERVICE 
TVA-384 

3  C 
2  3  5  7 
2  3  3  6  7 

3 

_S  CITY  BLK  PONO  TWR 

LEV 

rTTE 

HENCE 

j84e 
2867 

2f<83 
29  71 

WINSTON 
MADISON 
FAYETTE 

LAUDERDALE 

2 
12 
13 

12 

34  04 
34  36 

33  41 

34  49 

87  20 

66  34 

67  50 
85  41 
87  41 

650 
641 
350 
1360 
598 

8A 

5P 

7A 
7A 
BA 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 
TVA-576 

TERRELL  F .  CANNON 
LAWRENCE  W.  ROHLING 

3 

3 

2  3  5  7 
2  3  5  7 

RENCE  AT  LOCK 
T  DEPOSIT  1  W 
'  MORGAN 

SCO  CITY 

2976 
1024 
3  03  5 

310'. 

LAUDERDALE 

LOWNDES 

BALDWIN 

MONROE 

12 
6 
9 

8 

34  47 
31  59 

30  1* 

31  26 

87  40 
86  36 
86  01 
65  43 
67  24 

450 
480 
10 
879 
410 

BP 
BA 

7A 
2P 
BP 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ALICE  C.  LAMAR 
WM.   H.  CHANDLER 
JOHN  W.  PATE 
MRS.  NELIA  MCKENZIE 

3 
3 

2  3  3      7  C 
2  3  5  7 

SO  EN 

5DEN  GAS  PLANT 
IE SV ILLE 

■VA 

1151 
3154 
3160 

3255 

ETOWAN 
ETOWAH 
SUMTER 
CULLMAN 
GENEVA 

7 
7 
11 

5 

34  01 
34  01 
32  49 

31  02 

86  00 
86  00 
86  09 
66  45 
85  52 

554 
565 
130 
500 
107 

6P 
7A 

6A 
7A 
7A 
6A 

BOBBY  G.  WILLIAMS 
SO.  NATURAL  GAS  CO 
FRANK  J.  FIELDS 
MRS.  G.  MC  KENZIE 
REBECCA  CAMPBELL 

3 

2  3  5  7 
3 

2  3  5  7 

GAS 

EN  BAY 
ENSBORO 

ENVILLE  2 

3430 
3436 
3ii  1 

3524 

WALKER 

COVINGTON 

HALE 

BUTLER 

2 
10 
2 

33  39 

31  11 

32  42 

31  SO 

B7  13 

66  17 

67  36 
66  39 
66  38 

300 
260 
220 
444 
420 

6P 
5P 

6A 
7A 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 
JOHN  P.  RHODES 
N.  ha  Mr,  F  ft  COBBS 
CEC1LE  T.  LEWIS 
CLAUDE  CONN ,  JR 

3 

2  3  5  7 

C 

F  SHORES  2  SSE 
TERSVILLE 

TERSVILLE  CITY  W  WKS 
TERSVILLE  DAM 
EYVILLE 

3559 
3  573 
35^8 

3620 

BALDWIN 
MARSHALL 
MARSHALL 

WINSTON 

12 

12 
2 

30  16 
34  20 
34  22 

34  1* 

67  40 
86  19 
B6  17 
66  24 

10 
578 
610 
611 
910 

5P 

8A 

5P 

BA 

GULF  STATE  PARK 
EDWARD  Z.  CARRELL 
TVA-403 

JOHN  L.  SLATTON 

3 

2  3  5  7 
3  C 

2  3  5      7  C 

ILTON 

RISBURG  CAHABA  TOWER 
NEVILLE 

-1LAND  HOME 

364* 

i  748 
1818 

MARION 

PERRY 
LOWNDES 

CRENSHAW 

11 

1 
1 

6 

34  08 

32  48 
32  11 

31  57 

87  39 
87  11 
86  35 

85  20 

86  19 

498 

600 
200 
370 
594 

6P 
4P 

7A 
BA 
8A 

4P 

REX  COOPER 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MAX INE   E.  WATSON 
LUKE  JORDAN 

3 
3 
3 

2  3  5  7 

HTOWER 

GES 

tsville  Substation 
tsv1lle  *  sse 

OP 

1842 
IB99 

4  06" 

4099 

CLEBURNE 
FRANKLIN 

MADISON 
JACKSON 

11 
1  3 

i  2 

33  32 

34  20 

34  42 
34  49 

85  24 
87  56 

86  35 
86  33 
86  07 

1175 
645 
611 
610 

1615 

MIC 

6A 

6A 

MIC 

7A 

THOMAS  J.  HART 
FRANK  L.  HAYNES 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
TVA-78 

CLOSED  7/54 
3 

KSON  LOCK  1 
KSON  SHOALS 
KSONVILLE 
DAN  DAM 
AYETTE 

4192 
4  198 
42C9 
43C6 
4502 

CLARKE 

TALLADEGA 

CALHOUN 

ELMORE 

CHAMBERS 

13 

7 
7 
7 
11 

31  33 
33  32 
33  49 

32  37 
32  3* 

68  01 
86  12 

85  45 

86  15 
85  24 

11 
475 
710 
290 
830 

6P 

7A 
5P 

MID 

9A 
6P 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ALABAMA  POWER  CO 
FLOY  E.  OWEN 
ALABAMA  POWER  CO 
CLARENCE  H.  FINCHER 

3  C 
3 

C 

3 

2  3  5  7 

DAM 

DS 

SBURG 

4601 

4fcl9 

46  2  7 

CHILTON 

JEFFERSON 

CHEROKEE 

7 
1 

7 

32  58 

33  33 

34  11 

B6  31 
86  33 
85  46 

420 
636 
569 

6A 
7A 

7A 

ALABAMA  POWER  CO 
MRS.  MARY  K.  LEE 
RUFUS  M.  SEWELL 

3  C 

3 

3 

J     1 -ALABAMA ,     2-BLACK  WARR I  OR,     1 -CAHABA ,     4— CHATTAHOOCHEE .     5-CHOCTAWHATCHEE  j  6-< 


ALABAMA 
DECEMBER  195* 


otatioo 

Index  No. 

Uounty 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 
to 
es 

Temp. 

Predp.. 

LIVINGSTON 

k  r«a 

SUMTER 

13 

32  35 

86  11 

160 

7P 

7P 

PROF.  E.  J.  MURPHEV 

2  3  5  7 

LOCKHART 

4822 

COVINGTON 

9 

31  01 

86  22 

290 

8A 

BA 

H.  C.  YOUNG 

2  3  3  7 

LOCK  17 

4  B  S  S 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

260 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

MAD  1  SON 

4976 

12 

34  42 

66  45 

573 

9A 

9A 

MAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

1 

33  30 

86  51 

654 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

MAGNOLIA 

5004 

MARENGO 

1 

32  06 

67  39 

185 

MID 

OA,  T.  H.  GAILLARD 

C 

MARION  1  N 

5108 

PERRY 

2 

32  36 

87  16 

230 

7A 

ROBERT  J.  CURRY 

9  C 

MARION  JUNCTION 

5116 

DALLAS 

32  26 

67  14 

204 

6A 

MRS.  MARGARET  SMITH 

3 

5121 

32  28 

67  13 

200 

6P 

6P 

ALA.    POLY.  INST. 

MARTIN  DAM 

5140 

ELMORE 

11 

32  40 

65  55 

340 

BP 

6P 

ALABAMA  POWER  CO 

2  3  5  6  7 

MAXWELL  FIELD 

5202 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

86  21 

165 

MID 

MID 

U.S. ARMY  AIR  FORCES 

2  3  5  7 

MC  CALLA  2  NE 

5239 

JEFFERSON 

2 

33  21 

86  59 

550 

6P 

6A 

COMBINED  WITH  STA  NO 

.  0757  9/54 

MELVIN 

5954 

CHOCTAW 

13 

31  56 

88  27 

354 

JOHN  R .  LAND 

3 

5382 

1 

32  53 

87  20 

600 

6A 

J . S .  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

5997 

BULLOCK 

* 

32  0* 

85  32 

490 

MID 

MATHEW  W.  HALL 

C 

MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

1 

32  06 

87  22 

7B 

8A 

800KER  T.  RIDGEWAY 

3 

MI  LSTEAD 

5439 

MACON 

11 

32  27 

B5  54 

206 

8A 

T.   C.  CARR 

3 

MITCHELL  DAM 

5465 

CHILTON 

7 

32  46 

86  27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

54  rs 

9 

30  41 

88  15 

211 

MID 

MIO 

j.s.  weather  bureau 

MOBILE 

5463 

MOBILE 

9 

30  42 

88  02 

71 

BA 

8A 

ROBT . G . BETANCOURT , JR 

2  3  5  7 

MONTE  SANO 

5529 

MADISON 

12 

34  45 

66  31 

1650 

7A 

TVA-530 

3 

MONTEVALLO 

SHELBY 

33  06 

86  52 

462 

8A 

M.  P.  JETER 

3 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

MONTGOMERY 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

2  3  5      7  C 

MONTGOMERY  WB  CITY 

J.S.  WEATHER  6URFAJ 

CLOSED  9/54 

MOULT ON 

5623 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  17 

630 

7A 

TVA-361 

3  C 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

574S 

COLBERT 

12 

34  45 

87  37 

536 

MID 

KID 

CIVIL  AERO.  ADM. 

2  3  5  7 

NAT CHE 2 

MONROE 

5P 

S.  B.  HELTON 

2  3  3  7 

NEW  BROCKTON   3  NE 

COFFEE 

31  25 

CHARLES  H.  HOLLIS 

C 

NEWBURG 

NEW  MARKET 

5862 

MADISON 

12 

34  55 

66  26 

760 

7A 

TVA-624 

3 

NEWTON 

DALE 

5 

31  20 

85  36 

220 

7A 

BASCUM  N.  BROWN 

3 

ONEONTA 

BLOUNT 

2 

33  57 

86  29 

857 

7A 

7A 

L.  E.  SELLERS 

2  3  5  7 

ORRVILLE 

8161 

DALLAS 

1 

32  18 

87  14 

200 

8A 

EDWARD  B.  WARREN 

3 

OZARK 

6218 

5 

31  28 

65  39 

380 

BA 

8A 

CITY  WATER  PLANT 

PAINT  ROCK 

6226 

JACKSON 

12 

3*  40 

86  20 

610 

7A 

TVA-69 

9  C 

PALMERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

3 

33  44 

86  41 

798 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

3 

PELL  CITY  5  NW 

6328 

ST.  CLAIR 

33  38 

86  21 

950 

5A 

5A 

A.  F.  BOWMAN 

2  3  5  7 

PENNINGTON  LOCK  2 

63  3  5 

CHOCTAW 

13 

32  06 

88  02 

20 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

PERRYVILLE 

6362 

9 

32  37 

67  08 

490 

8A 

C.   M.  PLUWER 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

1 

31  35 

B7  16 

195 

AID 

MRS.   MINT A  EDDINS 

C 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

11 

33  13 

86  16 

163 

7A 

MRS.   DORA   I.  CLAY 

3 

PINE  HILL 

6480 

WILCOX 

1 

31  59 

87  36 

110 

7A 

MRS.OELLA  L.  OAKLEY 

3 

PINE  LEVEL 

6466 

MONTGOMERY 

6 

32  04 

86  04 

506 

7A 

MRS.    ENA  C.  PAUL 

3 

6c0b 

1 

32  39 

86  56 

240 

7A 

0.  H.  BARNES 

PLEASANT  GROVE  SCHOOL 

6521 

JACKSON 

12 

34  57 

85  55 

633 

7A 

TVA-695 

3 

PLEASANT  HILL 

6526 

DALLAS 

1 

32  09 

86  55 

100 

MID 

MRS.  W.  R.  LANG 

C 

PRATTVI LLE 

AUTAUGA 

1 

32  28 

86  26 

261 

6P 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO 

2  3  5  7 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

86  15 

160 

4O0N 

W.  E.  ELSBERRY 

6719 

13 

32  12 

88  21 

260 

BA 

6A 

MRS .  JANI E  C .  BROWN 

RED  BAY 

6805 

FRANKLIN 

12 

3*  27 

86  09 

627 

7A 

TVA-493 

3 

REFORM 

6847 

PICKENS 

13 

33  23 

8B  01 

290 

7A 

ELL  I E  DEE  AMBROSE 

3 

RIVER  FALLS 

6  93  7 

COVINGTON 

6 

31  22 

86  32 

180 

7A 

JOHN  R.  BRADLEY 

3 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

6 

31  22 

86  31 

190 

MID 

ALABAMA  ELECTRIC  CO 

C 

R08ERTSDALE  7  E 

t  96 

9 

30  33 

B7  36 

146 

6P 

ROCK FORD 

702  0 

COOSA 

7 

32  53 

86  13 

650 

6A 

6A 

KNOX  MC  EWEN 

2  9  5  7 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

4 

33  09 

85  18 

745 

6P 

6A 

JAMES  B.  BAILEY 

2  3  5  7 

RUSSELLVILLE 

7126 

FRANKLIN 

12 

3*  30 

67  44 

740 

7A 

TVA-725 

3 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

12 

34  31 

87  4* 

880 

7A 

7A 

CARL  C.   VAN  SITTERT 

2  3  5  7 

SAINT  BERNARD 

715/ 

2 

34  12 

66  47 

802 

7A 

7A 

SANO  MT. STATE  FARM  API 

7207 

DE  KALB 

12 

34  17 

85  58 

1195 

6P 

6>- 

ALA.    POLY.  INST. 

2  3  5  7 

SAY  RE 

7282 

JEFFERSON 

2 

33  43 

66  58 

304 

7A 

DORA  R.  WEBSTER 

3 

SCOTTSBORO 

7304 

JACKSON 

]  2 

34  41 

66  02 

660 

6P 

MRS .  KINZIE  BOBO 

2  3  1  7 

SCOTTSBORO  SUBSTATION 

7310 

JACKSON 

12 

34    4  1 

66  01 

660 

TVA-76-A 

3 

7329 

32  18 

65  15 

550 

7A 

SELMA 

7986 

0ALLA5 

1 

32  25 

87  00 

147 

5P 

7A 

JOHN  0.  RHODES 

2  3  5  7 

SHEFIELD  TVA  NRSY 

7415 

COLBERT 

1  2 

34  46 

87  42 

505 

7A 

TVA -49 

CLOSED  7/54 

SHOEMAKER  SPRINGS 

7460 

LIMESTONE 

12 

34  51 

87  12 

610 

7A 

TVA-662 

3 

SLOCOMB  4  5 

.'57  6 

GENEVA 

5 

31  03 

85  36 

270 

6A 

PATRICK  H,  SMITH 

3 

762  0 

1 

32  00 

B7  01 

225 

7A 

MRS,   EVA  R.  RAY 

SOUTH  HILL 

7671 

DE  KALB 

1  2 

34  24 

86  02 

990 

7A 

TVA-75 

3 

SUTTLE 

7963 

PERRY 

J 

32  32 

87  11 

145 

7A 

J.  F.  SUTTLE,  JR. 

3 

SWAIM 

796e 

JACKSON 

1  I 

3*  53 

86  13 

665 

7A 

TVA-365 

3 

SYLACAUGA  2  W 

~994 

TALLADEGA 

33  10 

86  17 

548 

BA 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

8012 

1  2 

34  34 

85  49 

1400 

7A 

TALLAOEGA 

8024 

TALLADEGA 

7 

33  27 

86  06 

565 

6P 

6P 

C.  D.  WEAVER 

2  3  5  7 

TALLADEGA  HORN  MT .  TWR 

6032 

TALLADEGA 

7 

33  13 

86  04 

1919 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

3 

THOMASVI LLE 

61  78 

CLARKE 

13 

31  55 

87  44 

395 

LEROT  GATES 

2  3  5  7 

THORSBY   1  SW 

8204 

CHILTON 

1 

32  54 

200 

MID 

ALA.  POLY.  INST. 

C 

8215 

1  1 

32  32 

8  5  54 

288 

6A 

TONEY 

6  2  53 

MADISON 

1  2 

34  54 

66  44 

750 

7A 

TVA-306 

3  C 

TRAFFORO 

B285 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86  44 

470 

7A 

WILLIAM  P.  DOSS 

3  C 

TROY 

S323 

PIKE 

10 

31  49 

B5  59 

580 

6P 

6A 

THOMAS  J.  DILLARD 

2  11      7  C 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

8980 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

67  37 

170 

MID 

MID 

CIVIL  AERO.  AOM. 

2  9  5  7 

2 

33    1  3 

67  35 

152 

CORPS  OF  ENGI NEERS 

TUSKEGEE 

8  3  94 

MACON 

11 

32  26 

85  42 

459 

8A 

8A 

TUSKEGEE  INSTITUTE 

CLOSED  7/54 

TUSKEGEE  2 

8409 

MACON 

11 

32  26 

85  42 

440 

6P 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

2  9  5  7 

UNION  SPRINGS  6  W 

BULLOCK 

7A 

7A 

ROBERT  W.  CAYLOR 

2  3  5  7 

UNI  ON TOWN 

8446 

PERRY 

1 

12  27 

87  31 

273 

THOMAS  J.  LE  MASTER 

9 

VALLEY  HEAD 

B469 

DE  KALB 

7 

34  34 

85  36 

1031 

M 

6A 

MRS.  CARRIE  DAL6Y 

2  9  5  7 

VANCE 

8477 

TUSCALOOSA 

33  10 

67  13 

465 

7A 

WM.   F .  VANCE 

3 

VERNON 

6517 

LAMAR 

13 

33  45 

88  07 

160 

MID 

COUNTY  AGENTS  OFFICE 

C 

WADLEY 

B605 

RANDOLPH 

11 

33  08 

65  34 

640 

ALABAMA  POWER  CO 

3 

WALLACE  3  SW 

ee3  - 

6 

31  11 

87  16 

2*5 

WALNUT  GROVE 

ETOWAH 

MRS. FLORENCE  PARKER 

3 

WATERLOO 

B686 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

BB  04 

445 

6P 

J.  ELLIE  THREET 

3 

WEST  BLOC  TON 

6809 

3 

33  07 

87  07 

500 

7A 

WETUMPKA 

8S59 

ELMORE 

32  32 

86  12 

205 

6P 

6A 

MRS .  D.  R.  WH 1  TAKER 

2  9  5  7 

WHATLEY 

fe66? 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

7A 

LEONARD  L.  COLEMAN 

9 

WHEELER  DAM 

e8'5 

LAWRENCE 

12 

34  47 

87  21 

380 

7A 

TVA- 52 

WHITFIELD  LOCK  3 

8925 

CHOCTAW 

13 

32  17 

88  01 

99 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

WIDOWS  CREEK  STM  PL 

8936 

JACKSON 

12 

34  53 

85  45 

612 

7A 

TVA- 7 04 -A 

3  C 

8980 

COLBERT 

12 

3*  *8 

87  37 

530 

6A 

W INF  I  ELD  2  SW 

8996 

FAYETTE 

11 

33  55 

87  50 

468 

7A 

W.  W.  COTNEY 

3 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  3* 

85  54 

335 

ALABAMA  POWER  CO 

YOUNGS  STORE 

9350 

LAUDERDALE 

12 

34  57 

87  51 

790 

7A 

TVA-621 

NEW  STATIONS 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

MAO  I  SON 

12 

34  35 

66  36 

573 

MID 

MIO 

REDSTONE  ARSENAL 

2  3  5'  7 

BESSEMER  5  SSW 

0757 

JEFFERSON 

2 

33  21 

86  56 

530 

6P 

6A 

JAMES  B.  ELLIOTT 

2  9  5  7 

7-COOSA,     8-ESCAMBI A i     9-GULF ,     10-PEA,     11-TALLAPOOSA ,     12-7ENNESSEE,  13-TOMBIGBEE 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  Identification  numbers  Id  the  Index  nuibor  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  till  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 
Pleura*  and  letters  following  tbe  station  name,  sucb  as  12SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office 
Observation  times  given  In  tbe  Station  Index  are  la  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  Decembsr  issues  of  tbls  bullstln. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  daya  for  tbe  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  lsaue  of  thle  bulletin. 

Stations  appoarlng  In  tbe  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  sisslng  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

Indicated,  dimensional,  units  used  in  tbls  bulletin  are:     temperature  'P.,  precipitation  mod  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  In  miles.     Degree  days  are  based  on  a  d 

Evaporation  is  Measured  in  the  atandard  Heather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hall  were  included  In  snowfall  averages  in  Table  1,  boginnlng  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  lrdlcated. 

Data  in  Table  3.   5  and  6  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  atatlona  anow  on  ground  valuea  are  at  0:30  A.M.,  C.S.T.  WTR  EQUIV  In  Table  7  mea 
equivalent  of  snow  on  tbe  ground.  It  Is  measured  at  selected  etatlons  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  Inches  or  more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  dlffe 
for  successive  observations:  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result   In  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

-  Mo  record  In  Tables  3,   6,  7  and  the  Station  Index,     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

•  And  alao  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

I  Data  in  the  column  formerly  headed  No.  of  Days  .01  or  sore  have  been  changed  to  No.  of  Days  .10  or  more  effective  January  1,  1954. 

//  Gsge  la  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  In  the  "Refer  to  Tables"  column  In  tbe  Station  Index  the  letter  "C"  indicates  recorder  stations.     Theee  atatlona  are  processed  for  special  purposes  and  are  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. 

S  Water  equivalent  of  anowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  sore  daya  of  record  missing;  see  Table  S  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  mont 

R  Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data), 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  meaaure. 

V  Includes  total   for  previous  month, 


Birmingham  WB  AP 


Montgomery  WB  AP 


Belle  Mlna  2  N 


elle  Mlna  2  N 


Camden  3  NNW 


Camden  3  NNW 


Bessemer  5  S3« 


Bessemer  5  SSW 


Guntersvi lie 


CORRECTIONS 
ANNUAL  1953 


MONTH !     JANUARY  1954 


MONTH ;     MARCH  1954 


MONTH:     APRIL  1954 


MONTH:   AUGUST  1954 


MONTH:   OCTOBER  1954 


MONTH:     NOVEMBER  1954 


Total  degree  days  should  be  576. 
Total  degree  days  should  be  465. 


Amounts  on  25th  and  26th  should  be 
Amount  on  6th  should  be 


Amount  on  12th  should  be 


Monthly  precipitation  total  should  be 
2.09,  number  of  days  with  preclpltatlo 
.10  or  more  should  be  3. 


al  should  be  1.41. 


I. W. R.C.j   Ashevllle,   N.  C.    2/3/55    900 
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clpltation  data  froa  recorder  stations  will  be  available  Id  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data*'. 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

SINCLAIR  WEEKS,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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ANNUAL  SUMMARY  1954 
Volume  LX    No.  13 


ASHEV1IAE:  1955 


ALABAMA  -  1954 


WEATHER  SUMMARY 


GENERAL 

Weather  in  Alabama  in  1954  was  outstanding  for  the 
extreme  and  prolonged  drought  condition  it  brought, 
for  its  unusually  hot  summer,  and  for  a  springtime 
snowstorm  over  the  extreme  southern  part  of  the  State. 
The  year  went  into  the  record  books  as  by  far  the 
driest  year  experienced  in  the  71  years  during  which 
records  have  been  kept,   breaking  the  old  1904  record 
low  by  better  than  five  inches.     The  maps  on  the 
following  pages  show  the  distribution  of  temperature 
departure  from  normal  and  percentage  of  normal  precipi- 
tation, both  on  an  annual  basis. 

TEMPERATURE 

Temperature  for  the  year  for  the  State  as  a  whole 
averaged  0.7°  above  normal,  and  ranged  between  a  high 
of  108°  and  a  low  of  11°.     However,   the  close-to-normal 
figure  conceals  a  number  of  noteworthy  features.  The 
first  five  months  were  alternately  cool  and  warm  with 
February  and  April  well  above  normal  and  January,  March, 
and  May  near  or  below  normal.     The  contrast  between 
April  and  May  in  fact  amounted  to  a  reversal  of  the 
normal  trend,   May  averaging  nearly  a  degree  and  a  half 
cooler  than  April.     The  low  temperature  of  40°,  recorded 
the  morning  of  May  21st,  was  the  lowest  temperature 
ever  experienced  so  late  in  the  year  at  Birmingham. 
There  was  considerable  frost  damage  in  May,  particularly 
in  the  Albertville  area. 

During  the  period  July  through  September  temperatures 
averaged  about  2  1/2°  above  normal.     Readings  above  90° 
were  an  almost  daily  occurrence  during  this  period,  and 
readings  of  100°  or  more  were  far  too  frequent  for 
comfort.     Higher  maxima  were  recorded  in  earlier  years 
only  three  times  in  June  and  only  once  in  August.  The 
highest  temperature  of  the  year,  108°,  was  recorded  at 
two  stations  in  July  and  at  one  in  August.     While  aver- 
age temperatures  returned  to  near  normal  in  October, 
the  maximum  of  103,  at  Troy  set  a  new  record  for  the 
month.     This  record  high  October  temperature  was  offset 
by  a  near-record  statewide  minimum  of  21°,  a  lower 
temperature  of  19°  having  been  noted  in  only  two  previous 
Octobers,  1913  and  1952.     Both  November  and  December 
were  well  below  normal,  but  previous  records  were  in 
no  danger  of  being  broken  during  either  month. 

PRECIPITATION 

After  a  very  wet  December  1953,   particularly  in  the 
Southern  Division,   January  1954  ushered  in  what  turned 
out  to  be  12  consecutive  months  with  below-normal  pre- 
cipitation.    The  annual  total  of  34.36  inches  was  the 
lowest  in  71  years  of  record,  and  broke  the  previous 
low  record,  set  in  1904,  by  5.12  inches.     January  pre- 
cipitation was  81%  of  normal,  but  a  large  portion  of 
the  State  average  was  the  result  of  two  very  heavy  rain 
periods  in  the  Northern  Division.     The  cumulative  per- 
centage of  normal  rainfall  dropped  to  67  in  March, 
recovered  slightly  to  69  in  April,   then  dropped  off 
until  it  reached  a  low  of  59  in  both  September  and 
October.     Substantial,  but  still  below  normal,  falls 
in  November  and  December  raised  the  percentage  of  nor- 
mal to  65  by  the  end  of  the  year. 

During  the  period  June  through  September,  when  tempera- 
tures averaged  2.7°  above  normal,  precipitation  was  only 
48%  of  normal.     One  station  in  the  Central  Division, 
Perryville,  did  not  record  even  so  much  as  a  trace  during 
the  123-day  period,   July  18  through  November  16.  For 
the  year  as  a  whole  the  Northern  Division  had  about  75% 
of  normal  precipitation,  while  the  Central  and  Southern 
Divisions  had  only  about  55%  of  the  normal  amount.  Every 
station  in  the  State  showed  below-normal  totals  for  the 
year,   the  smallest  negative  departure  being  5.83  inches 
at  Bridgeport  2  W,  and  the  largest  32.67  inches  at 
Robertsdale  7  E.     The  highest  percentage  of  normal  was 


89  at  Bridgeport  2  W,  while  the  lowest  was  44  at 
Primrose  Farm  and  Pushmataha.     Twenty-three  stations, 
16  in  the  Central  Division  and  7  in  the  Southern 
Division,  reported  negative  departures  for  every  month 
in  the  year.     The  greatest  24-hour  fall  was  8.00  inches 
at  Gulf  Shores  2  SSE,  representing  17%  of  the  total 
fall  for  the  year. 

SNOWFALL 

While  snowfall  amounts  were  negligible  for  the  most 
part,  several  were  noteworthy  both  for  the  time  and 
the  location  of  their  occurrence.     The  greatest  total 
of  4.0  Inches  was  recorded  at  Sand  Mountain  State  Farm 
in  the  Northern  Division,  as  might  be  expected.  How- 
ever, several  stations  in  the  extreme  south  portion 
experienced  a  freak  out-of-season  storm  on  March  5th 
and  6th.     Both  Mobile  and  Brewton  3  SSE  reported  2 
inches  on  the  ground  on  the  6th  for  the  greatest 
amount  on  the  ground  at  those  stations  at  any  time 
since  1899,  and  the  greatest  amount  ever  noted  in 
March . 

SPECIAL  PHENOMENA 

Only  once  during  the  year,   in  January,  was  there  suf- 
ficient rain  to  cause  flooding  of  any  consequence.  Two 
separate  periods  of  excessive  rainfall  in  January,  the 
14th-16th  and  the  20th-22nd,  occurred  in  the  Northern 
Division,  resulting  in  numerous  flash  floods  and  some 
general  flooding  along  the  main  streams.     Damage,  how- 
ever, was  minor  for  the  most  part.     1954  was  outstand- 
ing for  its  record  low  stream  flow  far  more  than  for 
flooding.     At  many  gaging  stations  stream  flow  was  the 
lowest  ever  recorded  during  the  summer  and  early  autumn 
months.     At  several  points  new  records  were  set,  only 
to  be  broken  again  one  or  more  times  as  the  drought 
intensified.     Key  wells  fell  to  the  lowest  levels 
ever  recorded  as  the  situation  became  more  and  more 
serious.     During  the  hot  summer  months,   in  particular, 
hauling  of  water  for  livestock  became  common  in  many 
rural  areas  and  severe  restrictions  were  placed  on  the 
use  of  water  in  many  urban  sections. 

Tornadoes  were  reported  in  Chilton  County  in  February, 
in  the  Ft.  Mitchell  area  and  in  Houston  County  in  March, 
near  Enterprise  in  April,   and  in  several  counties  in 
December.     No  deaths  resulted  from  these  storms,  but 
there  were  46  reported  injuries  and  property  damage  was 
estimated  at  $407,450.     As  usual,  there  were  a  number 
of  severe  local  storms  -  other  than  tornadoes  -  during 
the  spring  and  early  summer  months,  particularly  June 
and  July.     These  storms  resulted  in  one  reported  death, 
ten  injuries,  and  damage  estimated  at  $420,150.  Light- 
ning was  responsible  for  8  reported  deaths  and  10 
injuries,  with  property  damage  of  some  $27,000. 

CROPS 

Normal  spring  plantings  were  made  and  early  growth 
was  good.     The  unseasonably  cold  weather  of  May,  however, 
severely  damaged  or  retarded  the  growth  of  most  crops, 
particularly  in  the  northern  portion.     By  the  end  of 
June  crops  and  pastures  were  in  fair  to  poor  condition 
as  a  result  of  the  intensifying  drought,  particularly 
in  the  southern  counties.     Livestock  was  losing  weight 
and  supplemental  feeding  was  necessary  in  some  sections. 
Marketing  of  livestock  was  heavy  in  some  central  counties. 
As  the  drought  became  more  severe  during  the  hot  summer 
months  crops  continued  to  deteriorate  and  the  condition 
of  livestock  became  progressively  worse,  with  more  and 
more  thin  cattle  being  marketed.     All  things  considered 
it  was  a  disastrous  year,  agriculturally  speaking,  with 
much  of  the  State  being  designated  as  an  emergency 
disaster  area. 

Details  of  each  month's  weather  may  be  found  in  the  indi- 
vidual monthly  issues  of  this  publication.   -  V.  D.  Steves 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Station 

January 

February 
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• 

J 
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S 
| 
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e 

6 
H 

Departure 

1 

i 

8 

• 
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« 
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ALBERTVlLLE  1  S 

41 

ilM 

-  2.6 

47.0m 

1.4 

40 

4M 

- 

2 

.6 

64. 6M 

4.5 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

47 

S« 

31.0 

34 

4 

65.0 

ANDALUSIA 

so 

4 

55.1 

96 

7 

71.0 

ANNISTON  caa  ap 

♦« 

.3 

■  5 

50.8 

66.0 

4.9 

ATMORE  STATE  FARM 

54.  6M 

58. 

98 

3 

AUBURN  3  SM 

47 

9 

-  .7 

51.3 

■  1 

53 

2H 

- 

3 

2 

67.8 

3.7 

BAY  NINETTE 

53 

9 

1.0 

56.9 

1.3 

98 

9 

— 

1 

6 

71.4 

4.5 

BELLE  MINA  2  N 

U 

1M 

50.6 

51 

4 

66.0 

BESSEMER  S  SSW 

BIRMINGHAM  MB  AP 

M 

2 

1.0 

51  2 

3.5 

93 

4 

_ 

4 

6REWT0N  3  SSE 

52 

7 

3.2 

59.0 

1.5 

5e 

1 

- 

1 

69.7 

4.5 

CAMDEN    3  NNW 

90.8 

99.7 

59 

0 

68.0 

CAMP  HILL  2  NH 

-5 

9* 

50.3 

92 

2 

65.9 

CENTREVILLE 

45.6 

-  1.0 

50.6 

67.6 

4.2 

CHATOM 

53 

6 

5  .6 

57 

7 

CITRONELLE 

94 

2 

1.7 

98.1 

3.6 

50 

5 

— 

1 

4 

71.4 

4.9 

CLANTON 

49 

2 

-  1.3 

49.9 

1.0 

53 

3 

3 

4 

66.6 

3.9 

CORDOVA 

47 

3 

2.3 

52.0 

6.0 

53 

6 

2 

2 

66.4 

4.7 

OAYTON 

-i 

5 

54.7 

56 

69.6 

DECATUR 

4  4 

0 

2.3 

8.1 

52 

8 

- 

3 

DEMOPOLIS  LOCK  *• 

47 

OM 

53.4 

50 

OM 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

47 

2M 

54.3M 

96 

2 

69.7 

DOTHAN  CAA  AIRPORT 

92 

6 

55.8 

50 

1 

70.9 

EUFAULA 

52 

1 

3.8 

55.8 

5.8 

5  B 

2 

8 

70.1 

5.6 

EVERGREEN  CAA  AP 

49 

9 

54. 1 

2.2 

5t> 

5 

- 

1 

6 

69.4 

3.7 

FAIRHOPE 

55 

S 

2.8 

98.7 

3.0 

9  9 

5 

• 

72.  OM 

FAYETTE 

49 

4 

46.1 

5. 

2 

65.7 

FLORENCE 

FORT  MORGAN 

95 

3 

98.0 

«  ■ 

71.4 

FRISCO  CITY 

91 

1 

56.2 

it 

9 

68.9 

GADS2EN  GAS  PLANT 

44 

7 

1.1 

50.8 

5.7 

92 

7 

66.1 

4.6 

GENEVA 

51 

3 

54.9M 

90 

5M 

71.4 

GOOJWATER 

»6 

6 

.9 

52.0 

4.0 

93 

7 

1 

7 

67.8 

3.5 

GREENSBORO 

49 

4 

2.5 

55.1 

5.5 

■j  6 

9 

j 

69.3 

5.2 

GREENVILLE 

91 

7 

9.6 

98 

0 

- 

5 

70,9 

5.6 

GUNTERSV I LLE 

HALEYVILLE 

M 

47.2 

H 

64.3 

HEADLAND 

--3 

9 

58.4 

99 

0 

M 

HIGHLAND  HOME 

92 

2 

2.1 

55.  3M 

3.5 

57 

o 

69.7 

4.6 

HUNTSVILLE  -  SSE 

43 

0 

49.8 

49 

7 

LAFAYETTE 

46 

3 

52.4 

55 

6 

87.1 

L I V I NGSTON 

48 

6 

3.2 

54.6 

6.2 

55 

8 

- 

S 

68.8 

5.3 

LOCKHART 

91.4 

55.6 

56 

8 

70.8 

MADISON 

-2 

1 

-  .1 

48.7 

4  5 

: 

2 

2 

7 

65.2 

4*4 

MARION  JUNCTION  2  NE 

49 

0 

it 

3 

MARTIN  DAM 

M 

M 

M 

M 

MAXWELL  FIELO 

90 

3 

59.2 

57 

5 

70.7 

MOBILE  MB  AIRPORT 

53 

5 

.8 

57.7 

2.7 

58 

3 

1 

2 

71.4 

4.7 

MOBILE 

92 

6 

-  .9 

57.6 

71.6 

4.2 

MONTGOMERY  W8  AP 

49 

9 

54 .3 

2.7 

86 

6 

- 

5 

69.2 

4.5 

MONTGOMERY  WB  CITY 

90 

0 

.6 

55.3 

2.7 

57 

2 

■ 

0 

60.8 

4.1 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

44 

2 

2.3 

49.6 

6.4 

50 

8 

- 

1 

5 

66.6 

5.0 

NATCHEZ 

ONEONTa 

43 

3 

•  3 

49.9 

6  1 

1 

0 

65.9 

6.0 

OZARK 

91 

4 

2.9 

57 

2 

- 

2 

8 

PELL  CITY  5  NH 

43 

3 

48.6 

90 

7 

64.5 

PRATTVILLE 

49.4 

1.2 

93.3 

3.2 

56 

S 

69.0 

5.5 
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47 

3 

-  1.1 

54.2 

3.8 

55 

7 

2 

3 

68.1 

3.9 

REDSTONE  ARSENAL 

ROBERTSDALE  7  E 

94 

6H 

57  7 

5.3 

8 

70  0 

ROCKFORD 
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49 

7 

50.0 

54 

5 

66.4 

RUSSELLVILLE  2 

41 

2 

49.1 

48 

3 

62.9 

SAINT  BERNARD 

42 

9 

-  .6 

48.1 

50 

1 

2 

. 

64.9 

4,4 
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44 

1 

40.8 

51 

2 
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43.4 

,7 

49.6 

6.3 

51 

1 

1 

5 

65.8 
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91 

e 

4.0 

98 

5 

- 

60.9 

5.0 
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47 

s 

1.4 

51.6 

3.0 

54 

3 

66.7 

4.0 
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49 

3 

.8 
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56 

6 

1 

: 

60.7 

5.0 
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92 
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57 

6M 

1 

2 
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46 

9 

1.2 
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5.7 

54 

5 

1 

: 

68.1 

4.8 
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-9 

9 

■  3 

53.1 

2.5 

53 

5 

4 

3 

66.4 

1.7 
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46 

5M 

.4 

54.  1M 

3.7 
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45 

8 

•  3 

52.6 

5.9 

54 

0 

1 

t 

67.5 

4.2 

VALLEY  HEAD 

38.9 

-  2.0 

48.1 

4.0 

49 

1M 

.  .  t 
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4.8 
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90 

1 

1|4 

54.6 

4.9 

97 

5 

.4 

68.4 

4.0 

SECTION  AVERAGE 

47 

.7 

•  8 

52.7 

3.9 
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1 

3 

67.8 

4.2 
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November  December 


70.  7 
64.8 
70.2 


68. OM 
66. 8M 
69.6 


65.8 
67.1 
69.6 
64.0 


79.5 
78.7 


48.2 

48.9 
54.8 
50.0 
54.3 

55. 3M 

51.7 
51.1 
52.8 


1.3 
3.8 
1.7 


1.7 

•  4 
2.2 

•  8 
2.1 

2.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  2 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ALABAMA 
1«3« 


January 


April 


July 


September 


ABBEVILLE 

ADDISON  CtNTRAL  TOWER 
ALBERTA 

ALBERTV1LLE  1  S 
ALEXANDER  CITY  6  NE 

ALICEVILLE 

ANDALUSIA 

ANN  I STON  CAA  AP 

ARLEY 

ASHV I LLE  3  SW 
ATHENS 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  3  SW 
AUTAUGAVILLE 
BAY  MI NETTE 

BELGREEN 
BELLE  MINA  2  N 
BESSEMER  5  SSW 
B I LL INGSLEY 
BIRMINGHAM  WB  AP 

BISHOP 

BLUE  SPRINGS 
BOA  2 

BRANTLEY 
8REWT0N  3  SSE 

BRIDGEPORT  2  W 
BRUNDIDGE 
CALERA 
CAMDEN  3  NNW 
CAMP  MILL  2  NW 

CARBON  HILL 
CENTER  GROVE 
CENTREVILLE 
CHATOM 

CHILDERSBUR6 

CITRONELLE 
CLAIBORNE 
CLANTON 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLLINSVILLE 

COLUMBIA 

CORDOVA 

CUBA 

DADEVI LLE 

DANCV 

DANVILLE 

DAYTON 

DECATUR 

DECATUR 

DECATUR  SUBSTATION 
DEMOPOLIS  LOCK  A 
DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN  CAA  AIRPORT 

ELBA 

ELROO 

EUFAULA 

EUTAW  LOCK  7 

EVERGREEN  CAA  AP 

FAIRHOPE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 


FARLEY 

FAYETTE 
FLAT  ROCK 
FLORENCE 

FLORENCE  AT  LOCK 
FORT  DEPOSIT   1  W 

FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 

GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GENEVA 
GOODWATER 
GORGAS 

GREEN  SAY 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  2  SSE 

GUNTERSVILLE 

GUNTERSVILLE  CITY  W  WK 
GUNTERSVILLE  DAM 
HALEYVILLE 
HAMILTON 

HARR I SBURG  CAHABA  TOWE 

HAYNEVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
HIGHTOWER 
HODGES 

HUNTSV I LLE  SU8STA 
HUNTSV ILLE  4  SSE 
HYTOP 

JACKSON  LOCK  1 
JACKSON  SHOALS 

JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
LAY  DAM 
LEEDS 
LEESBURG 

L I V I NGSTON 
LOCKHART 
LOCK  17 
MADISON 
MAGELLA 


1  .87 
A.  56 
6.63 


•2.32 
■3.25 
■3.67 
■3.58 
-3.05 
■2.97 


A. 87 

-1.33 


-1.34 
-4.01 


■2.55 
-2.19 
■2.19 
-3.58 
•1.86 
•3.16 


■1.93 
■2.54 


•2.11 
■1.52 


-2.74 
-2.69 
-2.97 


■3.07 
•1.94 
■1.95 


■1.67 
1.94 


2.93 
3.93 
2.61 


3.92 
2.19 
3.61 


-1.47 
-2.87 
1.06 


■3.81 
•3.07 


-2.26 
-1.81 


-1.35 
1 .55 
-2.18 


•3.26 
■1.84 
•3.39 


-2.27 
-1.27 
-3.20 
-4*42 
-5.99 


-2.08 
-2.26 


-1.60 
-2.67 
-2.81 


-2.61 
-2.09 
-3.43 


-3.32 
-2.95 
-2.38 
-3.00 
.18 


2.14 
3.27 
3.11 


1.54 
1.54 
1.96 
.76 
.70 


3.02 
•  19 

2.75 
.70 

1.14 

.50 
.62 
1.84 
1.43 
2. 2d 


-1.77 
-1.33 

-  .56 
-2.06 

-  .95 


2.12  -1.27 


-1.80 
-1.34 


23. 11 
31.99 

E26.50 
33.64 

E46.64 


.67 


E40.79  -13.15 


17  E32.92 
29.37 
36.99 
l.lOj  39.55 
41.07 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  2-Coutinued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Station 

January 

February 

Much 

April 

May 

June 

July 

Aur, 

Precipitabon 

Departure 

a 

i 

a. 

f 
£ 

Departure 

a 

0 

■q 
3 

0. 

1 
£ 

Departuje 

o 
■js 
3 

s. 

1 

£ 

Departure 

1 

o, 

i 

£ 

n 

1 

a 

0 

■e 
3 
a 

1 
£ 

• 

o 

1 
a 

l 

£ 

Departure 

3 
a 
1 
£ 

MARION    1  N 

E  2 

36 

-2 

2 

0' 

-2 

54 

4 

20 

-1 

2  o 

4 

5C 

32 

4 

25 

37 

;  3 

2  5 

- 

16 

i 

58 

-2 

U 

1 

.15 

MARION  JUNCTION 

1 

40 

3 

13 

3 

67 

3 

6  2 

1 

.42 

2 

67 

3 

48 

75 

MARION  JUNCTION  2  NE 

1 

44 

2 

93 

3 

39 

3 

99 

1 

05 

1 

99 

3 

S3 

.28 

MARTIN  DAM 

39 

95 

" 

MAXWELL  FIELD 

85 

6 

38 

4 

26 

1 

92 

•  93 

2 

11 

3 

14 

|B9 

MELVIN 

2 

20 

2 

70 

•  A 

49 

4 

59 

9 

99 

67 

7 

25 

56 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

4 

10 

2 

21 

3 

20 

2 

66 

1 

29 

2 

00 

3 

42 

l 

02 

MILLERS  FERRY 

1 

35 

-3 

26 

3 

30 

-2 

16 

4 

21 

-1 

22 

6 

08 

1 

32 

81 

-2 

82 

0  ? 

-4 

33 

9 

01 

63 

1 

■  97 

MILSTEAO 

" 

" 

2 

19 

28 

7  s 

MITCHELL  OAM 

1 

73 

3 

45 

3 

6 

1 

93 

1 

47 

3 

24 

2 

44 

1 

■  11 

MOBILE  WB  AIRPORT 

1 

la 

-3 

B« 

1 

54 
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32 

-3t 

02 

9 

16 

2 

7  1 

2 

76 

— 

52 

3 

95 

-1 

05 

36.64 

-17 

10 

59 

-2. 

17 

79 

-1 

81 

2 

47 

— 

70 

3 

36 

-2 

16 

27.  18 

-24 

65 

62 

_1< 

59 

3 

51 

7 

65 

47.  59 

43 

-3. 

83 

2 

32 

- 

13 

1 

92 

-1 

40 

3 

14 

-1 

71 

24.41 

-29 

66 

1 

18 

-1. 

63 

1 

14 

-1 

76 

3 

83 

25 

4 

ei 

88 

33.60 

-20 

38 

1 

13 

95 

3 

77 

3 

67 

32.87 

2  9 

1 

56 

3 

43 

3 

95 

14 

-2. 

61 

90 

-2 

01 

2 

94 

- 

03 

3 

88 

-1 

09 

E29. 19 

-23 

30 

43 

-2. 

35 

1 

00 

-1 

36 

2 

43 

49 

2 

48 

-2. 

75 

26.43 

-22 

97 

96 

-1. 

67 

9  1 

-1 

9  * 

3 

60 

02 

90 

-1 

29 

E31.50 

-22 

46 

36 

-2. 

19 

92 

-2 

53 

2 

63 

- 

53 

:  6 

47 

1. 

30 

E35.92 

-16 

93 

1 

07 

81 

4 

09 

5 

31 

E34.64 

33 

'  1- 

66 

3 

95 

4 

26 

33.62 

1 

65 

1 

03 

1 

B2 

3 

74 

33.00 

94 

39 

2 

2  6 

E  6 

64 

E38.80 

1 

59 

-1. 

44 

1 

09 

-2 

30 

2 

12 

-1 

60 

4 

42 

.3 

E43.12 

-  8 

60 

1 

54 

1 

6  3 

3 

79 

9 

8. 

39.37 

37 

-2. 

60 

1 

70 

99 

1 

31 

-I 

67 

2 

46 

-2 

95 

28.95 

-22 

92 

70 

2 

48 

3 

63 

3 

62 

36.63 

92 

2 

23 

2 

66 

8 

77 

45.06 

70 

-2. 

25 

1 

05 

-1 

20 

2 

06 

-1 

oe 

3 

13 

-2 

47 

25.69 

-24 

26 

60 

1 

16 

3 

33 

6 

96 

43.54 

1 

02 

2 

11 

3 

03 

6 

91 

44.51 

1 

86 

1 

63 

4 

90 

9 

37 

41.60 

39 

-2. 

37 

1 

03 

-1 

5^ 

2 

36 

81 

E  3 

44 

-2 

ge 

E27.02 

-24 

81 

2 

01 

1 

16 

2 

44 

5 

17 

41.77 

1 

■  2 

-2. 

23 

1 

37 

-1 

1  3 

3i 

08 

33 

4. 

87 

16 

34.36 

-16.89 

Sm  R«i«r«nc»  Note*  Following  Station  Index 

-  159  - 


Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ALABAMA 
1954 


btdtion 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16*  or 
below 

20*  or 
below 

24*  or 
below 

28°  or 
below 

32*  or 
below 

32"  or 
below 

28"  or 
below 

24'  or 
below 

20' or 
below 

16"  or 
below 

16*  or  below 

20°  or  below 

24*  or  below 

28*  or  below 

32*  or  below 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

1  Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

1 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

ALBERT  * ILLE  1  a 

- 

- 

16 

11-  3 

None 

1-14 

18 

3-  8 

24 

3-16 

2  7 

3-23 

32 

10-21 

32 

10-31 

2  5 

11-  3 

16 

11-  3 

16 

11-  3 

16 

- 

293 

240 

229 

212 

17  GTlVDItD   P  TTV   fl  KF 

102 

6-28+ 

14 

11-  3 

None 

3-  7 

19 

3-  7 

1ft 

3-18 

27 

4-  2 

32 

- 

- 

11-  3 

14 

11-  3 

14 

11-  3 

14 

- 

241 

241 

- 

- 

ANDALUSIA 

105 

6-29+ 

22 

11-  3+ 

None 

None 

None 

3-  4 

28 

3-  7 

31 

10-31 

32 

11-  3 

22 

11-3 

22 

None 

None 

- 

- 

- 

24  1 

238 

ANNISTON  CAA  AP 

102 

6-27+ 

20 

11-  3+ 

None 

None 

3-  7 

24 

3-  7 

24 

3-22 

32 

10-17 

51 

10-31 

27 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

None 

- 

241 

236 

20  9 

,1  i  In  U IU     '  I  .1  1  -     £  a  run 

104 

6-29+ 

2-  8 

26 

3-16 

32 

10-31 

30 

11-  3 

24 

11-  3 

21 

268 

229 

105 

6-29 

19 

11-  3 

None 

None 

3-  7 

23 

3-16 

28 

3-18 

31 

10-30 

31 

10-31 

28 

11-  3 

12 

11-  3 

19 

None 

- 

- 

241 

229 

226 

D1V  UIN9TTP 

102 

6-29+ 

24 

12-20 

None 

None 

None 

2-  8 

26 

3-16 

29 

11-  3 

27 

11-  3 

27 

12-20 

24 

None 

None 

- 

— 

- 

268 

232 

BELLE  MINA  2  N 

108 

8-16 

16 

1-13 

1-13 

16 

1-13 

16 

3-16 

24 

3-17 

28 

4-  1 

31 

10-30 

2ft 

11-  1 

27 

11-  3 

17 

11-  3 

17 

None 

- 

294 

232 

229 

212 

BESSEMER  5  SSW 

104 

6-27 

17 

11-  3 

- 

- 

11-  3 

17 

11-  3 

17 

None 

BIRMINGHAM  WB  AP 

103 

7-  1 

21 

2-  8+ 

None 

None 

3_  4 

''4 

316 

n. 

317 

32 

1030 

32 

11-  2 

24 

11-  2 

24 

243 

231 

227 

PREWTON  3  SSE 

104 

6-29+ 

17 

11-  3 

None 

None 

1-12 

24 

3-  7 

26 

3-18 

31 

10-17 

31 

10-31 

26 

11-  3 

17 

11-  3 

17 

None 

- 

- 

295 

238 

213 

CAMDEN  3  NN1T 

104 

6-28+ 

16 

11-  3 

None 

None 

1-  1 

24 

3-16 

27 

3-18 

31 

10-20 

32 

10-31 

27 

11-  3 

16 

11-  3 

16 

11-  3 

16 

- 

- 

306 

229 

216 

CAMP  HILL  2  NW 

102 

6-29 

17 

11-  3 

None 

None 

3-  7 

22 

3-  8 

2  1 

3-19 

32 

10-17 

31 

10-31 

25 

11-  3 

17 

11-  3 

17 

None 

- 

- 

241 

237 

212 

CENTREVILLE 

105 

6-29+ 

15 

11-  3 

None 

1-  1 

20 

3-  7 

22 

3-16 

25 

3-18 

32 

10-16 

32 

10-31 

27 

11-  3 

L5 

11-  3 

15 

11-  3 

15 

- 

306 

241 

229 

212 

L  OA 1 UH 

106 

12-16 

3-  7 

24 

3-16 

27 

3-18 

30 

10-30 

52 

11-  1 

28 

11-  3 

20 

11-3 

20 

241 

230 

226 

LI 1 KUN&LLfc 

103 

8-13+ 

25 

2-  8+ 

None 

None 

None 

2-  8 

25 

3-16 

32 

11-  3 

27 

11-  3 

27 

None 

None 

None 

- 

- 

268 

232 

UUUH.UH 

102 

6-29+ 

17 

11-  3 

None 

None 

3-  7 

24 

3-  8 

25 

3-19 

32 

10-17 

30 

10-31 

26 

11-  3 

17 

11-  3 

17 

None 

- 

- 

241 

237 

212 

CORDOVA 

106 

7-  1 

15 

11-  3 

None 

2-13 

20 

3-16 

22 

3-18 

27 

4-  2 

30 

10-20 

28 

10-20 

28 

11-  3 

15 

11-  3 

1  3 

11-  3 

15 

- 

262 

232 

216 

201 

DAYTON 

106 

S-29 

21 

11-  3 

None 

None 

None 

3-16 

28 

3-16 

28 

10-31 

32 

11-  3 

21 

11-  3 

21 

None 

None 

- 

- 

232 

229 

I  UK 

104 

7-  1+ 

18 

1-13 

1-13 

1  a 

2-  8 

23 

3-  7 

2  8 

3-16 

32 

10-30 

31 

11-  3 

23 

11-  3 

23 

268 

241 

228 

DEMOPOLIS  LOCK  4 

- 

- 

- 

- 

None 

None 

2-  8 

21 

3-  7 

25 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DEMCPOLIS  LOCK   -  DAK 

105 

8-29 

- 

- 

None 

None 

None 

3-  7 

2  7 

3-17 

31 

10-30 

31 

10-31 

28 

- 

12-20 

20 

None 

- 

- 

- 

238 

227 

DOTBAN  CAA  AIRPORT 

103 

8-13 

21 

11-  3 

None 

None 

None 

3-  4 

28 

3-16 

32 

10-31 

32 

11-  3 

21 

11-  3 

21 

None 

None 

- 

- 

- 

244 

229 

EtTPAULA 

22 

11-  3+ 

None 

None 

None 

3-  7 

25 

3-17 

31 

10-31 

51 

11-  3 

22 

11-  3 

22 

None 

None 

241 

228 

EVERGREEN  CAA  AP 

103 

8-13+ 

17 

11-  3 

None 

None 

1-  7 

23 

3-  7 

25 

3-18 

31 

10-17 

32 

10-31 

27 

11-  2 

23 

11-  3 

1 1 

None 

299 

238 

213 

FAIRHOPE 

100 

6-11+ 

25 

12-20 

None 

None 

None 

1-13 

28 

3-  7 

32 

11-  3 

28 

11-3 

28 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

294 

241 

FAYETTE 

106 

8-  9+ 

14 

11-  3 

None 

2-  8 

20 

3-16 

22 

3-17 

27 

4-  2 

31 

10-19 

31 

10-20 

27 

11-  3 

14 

11-  3 

14 

11-  3 

14 

- 

268 

232 

217 

200 

FLORENCE 

106 

9-  4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10-21 

31 

11-  3 

20 

11-  3 

2  0 

11-  3 

20 

None 

FORT  MORGAN 

96 

8-12+ 

33 

2-  9 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

None 

FRISCO  CITY 

107 

8-14 

23 

12-20 

2-  8 

24 

3-  4 

27 

3-16 

31 

10-31 

30 

11-  3 

24 

11-  3 

2  1 

268 

244 

229 

GADSDEN  GAS  PLANT 

105 

8-16 

17 

1-13 

None 

1-13 

17 

3-  7 

23 

3-  7 

23 

3-18 

32 

10-17 

30 

10-30 

23 

10-30 

23 

11-  3 

19 

None 

- 

294 

237 

237 

213 

GENEVA 

107 

8-14 

- 

- 

None 

None 

None 

3-  6 

27 

3-16 

31 

10-31 

27 

10-31 

27 

None 

None 

- 

- 

- 

23  ft 

229 

GOODWATER 

- 

- 

- 

- 

None 

2-  8 

20 

3-  4 

22 

3-16 

27 

3-17 

3" 

- 

- 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

GREENSBORO 

105 

6-27+ 

21 

11-  3 

None 

None 

2-  8 

23 

3-16 

28 

3-16 

28 

11-  1 

32 

11-  3 

21 

11-  3 

21 

None 

None 

268 

232 

230 

GREENVILLE 

108 

6-28 

23 

11-  3+ 

3-  7 

28 

3-16 

32 

10-31 

31 

11-  3 

23 

11-  3 

23 

241 

229 

GUNTER3VILLE 

103 

8-  4+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10-30 

32 

10-31 

28 

11-  3 

21 

12-16 

20 

None 

HALEYVILLE 

101 

9-  5+ 

16 

11-  3+ 

- 

- 

- 

- 

4-  2 

32 

10-16 

32 

10-30 

27 

11-  3 

1  6 

11-  3 

1  0 

11-  3 

16 

- 

- 

- 

- 

197 

HEADLAND 

100 

6-  9+ 

25 

12-20 

None 

None 

None 

- 

- 

11-  2 

32 

11-  3 

28 

None 

None 

None 

HIGHLAND  HOME 

104 

6-28 

22 

12-20 

None 

None 

2-  8 

24 

3-  4 

25 

3-16 

30 

10-30 

31 

11-  3 

23 

11-  3 

23 

None 

None 

- 

- 

268 

244 

228 

HUNTSVILLE  4  SSE 

1-13 

1-13 

15 

3-  6 

24 

3-16 

26 

4.  1 

32 

LAFAYETTE 

104 

7-  7 

19 

11-  3 

None 

1-13 

20 

3-  4 

22 

3-16 

28 

3-17 

32 

10-30 

31 

11-  3 

19 

11-  3 

19 

11-  3 

19 

None 

- 

294 

244 

232 

227 

LIVINGSTON 

105 

8-  9+ 

17 

11-  3 

None 

None 

2-  8 

24 

3-16 

28 

3-18 

32 

10-30 

30 

11-  3 

17 

11-  3 

17 

11-  3 

17 

None 

- 

- 

268 

232 

226 

LOCKHAKT 

103 

6-29+ 

22 

11-  3 

None 

None 

None 

3-  7 

28 

3-16 

32 

10-31 

28 

10-31 

28 

11-3 

22 

None 

None 

- 

- 

- 

238 

229 

MADISON 

105 

8-16+ 

15 

1-13 

1-13 

15 

3-16 

20 

3-16 

20 

3-16 

20 

4-  1 

31 

10-30 

28 

10-30 

28 

11-  2 

22 

11-  3 

16 

11-  3 

16 

2  ft! 

232 

231 

2i  8 

212 

MARION  JUNCTION  2  NE 

106 

6-28 

18 

11-  3 

2-  8 

24 

3-  7 

27 

3-18 

3  ! 

10-30 

31 

10-31 

27 

11-  3 

18 

11-  3 

*> 

18 

268 

238 

226 

MART  I N  DAM 

102 

8-12+ 

- 

- 

— 

- 

- 

- 

- 

10-31 

28 

10-31 

28 

None 

None 

None 

MAXWELL  FIELD 

104 

6-28 

25 

12-20 

None 

None 

None 

3-  4 

28 

3-  4 

28 

11-  3 

26 

11-  3 

26 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

214 

244 

MOBILE  »B  AIRPORT 

102 

6-29+ 

25 

12-20 

None 

None 

None 

2-  8 

27 

3-  4 

29 

11-  3 

29 

12-20 

25 

None 

None 

None 

- 

- 

- 

315 

244 

MOBILE 

102 

6-30 

28 

2-  8+ 

None 

None 

None 

2-  8 

28 

3-  6 

32 

11-  3 

31 

12-20 

28 

None 

None 

None 

315 

242 

MONTGOMERY  WB  AP 

105 

6-28 

23 

11-  3 

3-  4 

28 

3-16 

32 

11-  2 

28 

11-  2 

28 

11-  3 

23 

24  3 

231 

MONTGOMERY  ¥B  CITY 

103 

6-28+ 

- 

- 

None 

None 

None 

3-  4 

28 

3-  4 

28 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AP 

105 

8-16 

16 

1-12 

1-12 

16 

1-13 

18 

3-  4 

24 

3-15 

28 

3-16 

2ft 

10-30 

3  2 

11-  2 

25 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

None 

- 

294 

244 

232 

228 

NATCHEZ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10-17 

32 

10-31 

26 

16 

11-  3 

16 

11-  3 

16 

— 

- 

- 

- 

- 

ONEONTA 

104 

8-  5+ 

14 

11-  3 

None 

1-14 

20 

3-  7 

23 

3-15 

28 

4-  2 

32 

10-17 

30 

10-30 

27 

10-31 

23 

11-  3 

14 

11-  3 

14 

293 

238 

229 

198 

OZARK 

107 

8-14 

21 

11-  3 

None 

3-  7 

27 

3-16 

31 

11-  3 

21 

11-  3 

21 

11-  3 

21 

None 

None 

241 

232 

PELL  CITY  5  NW 

102 

6-28 

17 

11-  3 

None 

None 

3-  4 

23 

3-16 

28 

3-18 

30 

10-17 

31 

10-31 

25 

11-  3 

17 

11-  3 

1  7 

None 

- 

- 

244 

229 

213 

PRATTVILLE 

104 

6-28 

20 

11-  3 

None 

None 

None 

3-  7 

27 

3-18 

32 

10-31 

30 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

None 

— 

- 

- 

241 

227 

PUSHMATAHA 

104 

8-10+ 

18 

11-  3 

None 

1-  3 

20 

1-  2 

20 

3-16 

27 

3-18 

30 

10-20 

32 

11-  3 

18 

11-  3 

18 

11-  3 

18 

None 

- 

305 

305 

232 

216 

REDSTONE 

10-17 

31 

10-30 

27 

11-  2 

18 

11-  2 

In 

11-  3 

14 

" 

ROBERTSDALE  7  E 

103 

6-29 

21 

12-20 

None 

None 

None 

3-  4 

26 

3-16 

3  1 

10-31 

32 

11-  3 

26 

12-16 

24 

244 

229 

ROCKFORD 

10-16 

30 

10-17 

28 

10-30 

24 

11-  1 

20 

12-19 

15 

ROCK  MILLS 

103 

6-28+ 

17 

11-  3 

None 

1-  1 

20 

3-  7 

21 

3-17 

27 

3-22 

31 

10-21 

31 

10-31 

21 

10-31 

21 

11-  3 

17 

None 

306 

238 

228 

213 

RUSSELLVILLE  2 

102 

6-28+ 

11 

1-12 

1-13 

15 

3-  4 

20 

3-16 

22 

3-18 

27 

4-2 

31 

10-17 

31 

10-30 

25 

11-  2 

24 

11-  3 

14 

11-  3 

14 

2  34 

244 

231 

226 

198 

SAINT  BERNARD 

105 

8-17+ 

16 

11-  3 

None 

1-14 

19 

3-  8 

24 

3-16 

27 

4-  2 

32 

10-17 

50 

10-30 

28 

11-  3 

16 

11-  3 

16 

11-  3 

16 

293 

240 

228 

198 

SAND  MT  STATE  FARM  API 

101 

7-  1+ 

15 

11-  3 

None 

1-13 

17 

3-  7 

23 

3-16 

28 

3-22 

32 

10-30 

28 

10-30 

28 

10-31 

24 

11-  3 

15 

11-  3 

15 

294 

238 

228 

222 

SCOTTSBORO 

105 

8-16+ 

15 

11-  3 

None 

3-  7 

20 

3-16 

22 

3-17 

27 

4-  1 

32 

10-17 

30 

10-31 

24 

10-31 

24 

11-  3 

15 

11-  3 

15 

241 

229 

228 

199 

SELMA 

108 

6-28 

23 

11-  3 

None 

None 

None 

3-  4 

28 

3-16 

31 

10-31 

30 

11-  3 

23 

11-  3 

23 

None 

None 

244 

229 

TALLADEGA 

103 

7-  1+ 

19 

2-  8  + 

None 

2-  8 

19 

3-  7 

21 

3-16 

25 

3-18 

29 

10-17 

31 

10-31 

25 

11-  3 

19 

11-  3 

19 

None 

268 

241 

229 

213 

THOMASVILLE 

105 

6-29+ 

22 

12-20 

None 

None 

2-  8 

24 

3-  4 

26 

3-16 

31 

10-31 

32 

11-  3 

24 

11-  3 

24 

None 

None 

268 

244 

229 

TROY 

106 

8-28 

22 

11-  3 

None 

None 

2-  8 

24 

3-  4 

25 

3-16 

29 

11-  3 

22 

11-  3 

22 

11-  3 

22 

None 

None 

268 

244 

232 

TUSCALOOSA  CAA  AP 

105 

6-27 

18 

11-  3 

None 

None 

2-  8 

24 

3-16 

28 

3-18 

30 

10-30 

30 

11-  1 

28 

11-  3 

18 

11-  3 

18 

None 

268 

230 

226 

TUSKEGEE 

None 

None 

3-16 

23 

3-16 

23 

3-18 

5  2 

TUSKEGEE  2 

10-31 

31 

11-  3 

18 

11-  3 

18 

11-  3 

18 

None 

UNION  SPRINGS  6  W 

10-16 

32 

10-31 

27 

11-  1 

22 

None 

None 

UNIVERSITY 

104 

6-28+ 

23 

1-13+ 

None 

None 

2-  8 

23 

3-15 

28 

3-16 

29 

11-  2 

30 

11-  3 

23 

11-  3 

23 

None 

None 

268 

233 

231 

VALLEY  HEAD 

105 

8-16 

11 

11-  3 

1-14 

14 

3-  5 

20 

3-  6 

21 

4-  1 

28 

4-  1 

28 

11-  3 

11 

11-  3 

11 

293 

243 

WETUMPKA 

102 

6-28+ 

23 

11-  3 

None 

None 

None 

3-  4 

27 

3-16 

31 

10-31 

32 

11-  3 

23 

11-  3 

23 

None 

None 

244 

229 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

Tabl.  4  


Station 

Ian 

Feb. 

Mai 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Not. 

Deo. 

Annual 

FAIRHOPE 

EVAP 

DEP 

WIND 

1.74 
-  .24 
1136 

2.93 
.57 
1411 

3.34 
-  .30 
1254 

B5.04 
.13 
685 

6.38 
.26 
944 

7.02 
.80 
808 

B6.61 
.73 
813 

7.05 
1.44 
840 

628 

MARTIN  DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

2.06 

B3.54 

B4.57 

B5.19 

5.95 

7.79 

6.75 

7.86 

B7.15 

4.30 

B2.75 

B2.17 

60.06 

1704 

1769 

2022 

1023 

1296 

955 

870 

1085 

1180 

1416 

1504 

1480 

16340 

t  CHANGES  IN  STATION  NAMES 


NE*  NAME 


OLD  NAME 


DATE 


ASHVILLE  3  SW 
COFFEE  SPRINGS 
COLUMBIA 
MARION 
MARION  1  N 


ASHVILLE 
COFFEE  SPRINGS 
COLUMBIA  1  W 
MARION  1  N 
MARION 


DECEMBER  1954 
AUGUST  1954 
OCTOBER  1954 
FEBRUARY  1954 
JULY  1954 


NEW  BROCKTON  3  NE 
UNION  SPRINGS  6  W 
WALLACE  3  SW 


NEW  BROCKTON 
UNION  SPRINGS 
WALLACE 


SEPTEMBER  1954 
MAY  1954 
OCTOBER  1954 


RELOCATIONS 


ASHVILLE  3  SW 

All  equipment  moved 

3  miles  SW 

December  7,  1954 

BRANTLEY 

All  equipment  moved 

0.5  mile  NW 

February  S,  1954 

CLAYTON 

All  equipment  moved 

0.4  mile  SE 

March  24,  1954 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

All  equipment  moved 

1.8  miles  NW 

August  3,  1954 

COLUMBIA 

All  equipment  moved 

1.1  miles  ENE 

October  1,  1954 

DECATUR  4 

All  equipment  moved 

1.5  miles  N 

February  11,  1954 

ELBA 

All  equipment  moved 

0.1  mile  E 

July  13,  1954 

GADSDEN 

All  equipment  moved 

1/4  mile  E 

January  1,  1954 

GAINESVILLE 

Rain  gage  moved  0.3 

mile  NE 

July  1,  1954 

HALEYVILLE 

All  equipment  moved 

0.2  mile  NW 

September  30,  1954 

MARION  1  N 

All  equipment  moved 

0.5  mile  SW 

February  15,  1954 

All  equipment  moved 

0.6  mile  NE 

July  9,  1954 

MC  CAI.LA  2  NE 

All  equipment  moved 

1  mile  ESE 

to  Bessemer  5  SSW 

September  25,  1954 

NEW  BROCKTON  3  NE 

All  equipment  moved 

3  miles  NE 

September  3,  1954 

PETERMAN 

All  equipment  moved 

100  yards  SSW 

February  8,  1954 

RED  BAY 

Rain  gage  moved  200 

feet  S 

August  19,  1954 

REFORM 

All  equipment  moved 

0.3  mile  NNE 

July  21,  1954 

RUSSELLVILLE  2 

All  equipment  moved 

3/4  mile  NE 

January  6,  1954 

UNION  SPRINGS  6  W 

All  equipment  moved 

1/2  mile  SE 

January  12,  1954 

All  equipment  moved 

6  miles  W 

May  27,  1954 

UHIONTOWN 

Rain  gage  moved  C.2 

mile  ESE 

June  24,  1954 

All  equipment  moved 

0.5  mile  NNW 

July  22,  1954 

WALLACE  3  SW 

All  equipment  moved 

3.5  miles  WSW 

October  15,  1954 

See  reference  note*  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

CD 

Si 
9 

Js 
Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

neter 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap 

Month 
opened 

Month 
closed 

ABBEVILLE 

31  3* 

85  15 

465 

l 

ADD  1 SON 

0063 

WINSTON 

2 

34  13 

87  11 

795 

c 

ADD  I SON  CENTRAL  TOWER 

0071 

LAWRENCE 

2 

34  21 

B7  20 

990 

14 

2 

ALBERTA 

ALBERTV 1LLE  1  S 

0148 

MARSHALL 

34  15 

86  13 

1114 

29 

29 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

32  59 

83  52 

660 

12 

12 

12  3 

ALICEVI LLE 

01 78 

PICKENS 

1  3 

33  08 

88  06 

160 

15 

2 

ANDALUSIA 

0252 

COVINGTON 

6 

31  19 

86  30 

350 

1  1 

17 

12  3 

ANN  I STON  CAA  AIRPORT 

CALHOUN 

12  3 

ARLEY 

0336 

WINSTON 

34  04 

87  13 

500 

17 

2 

ASHLAND 

0369 

33  16 

85  50 

1010 

fASHVILLE  3  SW 

0377 

ST  CLAIR 

7 

33  49 

86  19 

590 

39 

2 

ATHENS 

0390 

LIMESTONE 

12 

34  48 

86  59 

709 

14 

2 

ATMORE  STATE  FARM 

ESCAMBIA 

AUBURN  3  SM 

0422 

32  34 

85  31 

730 

63 

77 

4 

AUBURN  SCS  10 

0427 

32  36 

85  29 

700 

AUTAUGAVl LLE 

0440 

AUTAUGA 

*i 

32  26 

86  39 

200 

14 

2 

BAY  MINETTE 

0583 

BALDWIN 

9 

30  53 

87  47 

266 

30 

36 

1  2  3 

BELCREEN 

FRANKLIN 

BELLE  MINA  2  N 

065S 

L 1MESTONE 

34  42 

86  53 

600 

6 

6 

BERRY 

0748 

33  40 

87  36 

452 

BESSEMER  5  SSW 

0757 

JEFFERSON 

2 

33  21 

86  56 

530 

1 

4 

SEPT 

1  2  3 

BEXAR  2  SE 

0790 

MARION 

13 

34  10 

88  07 

529 

C 

BILLINCSLEY 

AUTAUGA 

16 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

083] 

JEFFERSON 

33  34 

86  45 

610 

17 

17 

0854 

COLBERT 

34  39 

88  07 

470 

17 

BLUE  SPRINGS 

0948 

BARBOUR 

5 

31  40 

85  31 

310 

1 

JULY 

2 

BOAZ 

OS/3? 

MARSHALL 

2 

34  13 

86  10 

1075 

14 

2  C 

CRENSHAW 

BREWTON  3  SSE 

L0B4 

ESCAMBIA 

31  04 

87  03 

85 

37 

40 

BRIDGEPORT  2  W 

1099 

JACKSON 

34  56 

85  45 

660 

59 

BRUNDIDGE 

;  I 

PIKE 

5 

31  43 

85  49 

515 

25 

2 

CAlERA 

1286 

SHELBY 

7 

33  06 

86  45 

500 

55 

2 

CAMDEN  3  NNW 

CAMPBELL 

1315 

31  55 

87  59 

93 

CAMP  MILL  2  NW 

1324 

TALLAPOOSA 

32  50 

65  41 

680 

6 

6 

CARBON  HILL 

137"' 

WALKER 

l2 

33  54 

67  32 

430 

16 

2 

CENTER  GROVE 

1492 

MORGAN 

12 

34  23 

86  38 

780 

20 

2 

CENTREVILLE 

1  566 

WASH ] NGT  ON 

31  28 

86  15 

195 

6 

6 

CH I LDERSBURG 

1615 

TALLADEGA 

33  17 

86  21 

480 

18 

CITRONELLE 

1685 

MOBILE 

9 

31  05 

86  14 

331 

66 

67 

1  2  3 

CLAIBORNE 

:  b^c 

MONROE 

1 

31  32 

87  31 

183 

2 

CLANTON 

62 

i  723 

BARBOUR 

31  53 

85  27 

600 

27 

tCOFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

31  11 

6  5  56 

230 

32 

2 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

12 

34  45 

87  51 

479 

4 

2  C 

C0LLINSV1LLE 

1849 

DE  KALB 

7 

34  15 

85  52 

734 

17 

2 

tCOLUMBIA 

HOUSTON 

CORDOVA 

1  »4C 

WALKER 

33  46 

87  11 

334 

34 

52 

1079 

32  26 

88  23 

215 

15 

DADEV I LLE 

2119 

TALLAPOOSA 

1  1 

32  50 

85  45 

760 

42 

2 

DADEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  46 

730 

C 

49 

2149 

MORGAN 

34  25 

87  04 

595 

6 

zi  ae 

MARENGO 

32  21 

87  39 

220 

7 

15 

1   2  3 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  37 

86  58 

573 

73 

76 

1  2  3 

DECATUR  4 

2216 

MORGAN 

12 

34  37 

86  59 

575 

6 

2 

DECATUR  SUBSTATION 

MORGAN 

DEMOPOLIS  LOCK  A 

22-.0 

MARENGO 

32  31 

87  51 

100 

5 

63 

5 

AUG 

12  3  4 

DEM0P0L1S  LOCK  &  DAM 

2245 

MARENGO 

32  31 

87  50 

100 

A 

4 

12  3 

DOT HAN  CAA  AIRPORT 

HOUSTON 

5 

31  14 

85  26 

321 

17 

37 

12  3 

DOT HAN  4  N 

2377 

HOUSTON 

5 

31  17 

85  24 

3  00 

C 

27 

2632 

TUSCALOOSA 

33  15 

87  48 

252 

13 

EUFAULA 

z  m 

BARBOUR 

31  53 

65  08 

254 

71 

71 

12  3 

EUTAW  LOCK  7 

2742 

GREENE 

2 

32  47 

87  50 

114 

18 

2  C 

EVERGREEN  CAA  AIRPORT 

2  "63 

CONECUH 

6 

31  25 

87  02 

252 

6 

6 

1  2  3 

FA  IRHOPE 

37 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2632 

COVINGTON 

31  06 

86  33 

232 

6 

FALKVILLE 

2840 

MORGAN 

34  22 

86  55 

620 

16 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

2843 

WINSTON 

2 

34  04 

87  20 

650 

14 

2 

FARLEY 

2ti6 

MADISON 

12 

34  36 

86  34 

641 

5 

2 

13 

20 

12  3 

FLAT  ROCK 

2945 

34  46 

65  41 

1380 

16 

2  C 

FLORENC  E 

2971 

LAUDERDALE 

34  49 

87  41 

598 

1 

JUNE 

FLORENCE  AT  LOCK 

2976 

LAUDERDALE 

1  2 

34  47 

87  40 

450 

71 

2 

FORT  DEPOSIT  1  W 

3024 

LOWNDES 

6 

31  59 

86  36 

480 

53 

2 

FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 

30*3 

34  26 

85  43 

879 

13 

FR 1  SCO  CITY 

3105 

MONROE 

31  26 

87  24 

410 

6 

25 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

7 

34  01 

86  00 

554 

67 

71 

2 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3154 

ETOWAH 

7 

34  01 

86  00 

563 

2 

2 

1  2  3 

GAINESVILLE 

Sumter 

1  3 

2 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

2 

34  01 

86  45 

500 

14 

2  C 

3255 

5 

31  02 

85  32 

107 

17 

30 

12  3 

GOODWATER 

3399 

COOSA 

7 

33  04 

86  03 

1010 

62 

62 

JUNE 

1  2  3 

GORGAS 

343  0 

WALKER 

2 

33  39 

87  13 

300 

19 

2 

GREEN  BAY 

COVINGTON 

10 

JULY 

2 

GREENSBORO 

351] 

HALE 

2 

32  42 

87  36 

220 

76 

87 

12  3 

GREENVILLE 

3519 

BUTLER 

6 

31  50 

86  38 

444 

73 

36 

1   2  3 

GREENVILLE  2 

3524 

BUTLER 

6 

31  50 

86  36 

420 

c 

GULF  SHORES  2  SSE 

3  5  59 

BALDWIN 

9 

30  16 

67  40 

10 

6 

2 

GUNTERSVILLE 

MARSHALL 

12 

12  3 

GUNTERSvILLE  CITY  WATER  WKS 

3576 

MARSHALL 

12 

34  22 

66  17 

610 

12 

2  C 

GUNTERSVILLE  DAM 

MARSHALL 

12 

2 

HALE Y VI LLE 

3620 

WINSTON 

2 

34  14 

87  37 

910 

IB 

18 

1  2  3  C 

HAMILTON 

3644 

MARION 

13 

34  06 

87  59 

498 

39 

2 

HARR  J  SBURG  CAHABA  TOWER 

3697 

PERRY 

3 

32  46 

87  11 

600 

14 

2 

HAYNE V I LLE 

3748 

LOWNDES 

32  11 

86  35 

200 

16 

2 

HEADLAND 

3761 

31  21 

85  20 

370 

5 

5 

12  3 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

6 

31  57 

86  19 

594 

63 

63 

1  2  3 

H 1GHT0WER 

3  6*.; 

CLEBURNE 

11 

33  32 

B5  24 

1175 

11 

2 

HODGES 

3  6  99 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

645 

17 

2 

HUNT5V I LLE  SUBSTATION 

4060 

MAD  I  SON 

12 

34  43 

86  35 

611 

6 

2 

HUNTS V I LLE  *  SSE 

406 B 

MADISON 

12 

34  42 

86  35 

610 

14 

31 

JULY 

1  2  3 

HYTOP 

4099 

JACKSON 

12 

34  49 

86  07 

1615 

20 

2 

JACKSON  LOCK  1 

*;92 

CLARKE 

13 

31  33 

88  01 

11 

31 

2  C 

jackson  shoals 

-.98 

TALLAOEGA 

"7 

33  32 

86  12 

475 

IB 

2 

JACKSONVILLE 

42  09 

CALHOUN 

7. 

33  49 

65  45 

710 

C 

JORDAN  DAM 

-306 

ELMORE 

7 

32  37 

86  13 

290 

is 

2 

Station 

Index  No. 

County 

| 

S 

a 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

to 
tables 

Temp.  | 

Precip. 

Evap 

Month 
opened 

Month 
closed 

LA  FAYETTE 

-502 

CHAMBERS 

1  1 

32  54 

83  24 

fl30 

6 

6 

1   2  3 

LAY  DAM 

*6u3 

CHILTON 

32  58 

86  31 

420 

16 

2  C 

LEEDS 

k619 

JEFFERSON 

3 

33  33 

86  33 

636 

3b 

2 

LEE5BURG 

CHEROKEE 

7 

2 

L I V INGSTON 

479B 

1  3 

32  35 

88  11 

160 

66 

52 

1  2  3 

LOCKHART 

4822 

COVINGTON 

9 

31  01 

86  22 

290 

17 

1  ) 

1  2  3 

LOCK  17 

*  F.  5  5 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

87  20 

280 

16 

MADISON 

4976 

MADISON 

12 

34  42 

86  45 

573 

61 

61 

1  2  3 

JEFFERSON 

3 

16 

2 

MAGNOL I A 

5004 

MARENGO 

1 

32  08 

87  39 

185 

C 

jMAR  1  ON   1  N 

5108 

2 

32  36 

87  18 

230 

63 

2  C 

MARION  JUNCTION 

5116 

DALLAS 

3 

32  26 

87  14 

204 

17 

2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

3 

32  28 

67  13 

200 

5 

5 

12  3 

MARTIN  DAM 

ELMORE 

11 

1  2  3  * 

MAXWELL  F I E LD 

5702 

MONTGOMERY 

32  23 

86  21 

165 

21 

21 

12  3 

MC  CALLA  2  NE 

5233 

JEFFERSON 

2 

33  21 

86  59 

550 

4 

SEPT 

2 

MELVIN 

53  5-. 

CHOCTAW 

13 

31  56 

68  27 

3  6* 

1* 

2 

MERTZ  PONDV I LLE  TOWER 

5382 

BIBB 

3 

32  53 

87  20 

600 

14 

2 

BULLOCK 

C 

MILLERS  FERRY 

5417 

32  06 

87  22 

78 

24 

2 

M I LSTEAD 

5439 

32  27 

8  5  54 

2  06 

54 

2 

MITCHELL  DAM 

3465 

CHILTON 

7 

32  48 

86  27 

350 

18 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

3478 

MOBILE 

9 

30  41 

86  15 

211 

11 

11 

12  3 

MOB I LE 

83 

12  3 

MONTE  SANO 

552" 

MAD  I  SON 

34  45 

86  31 

1650 

15 

2 

MONT  EVALLO 

5537 

3 

33  06 

86  52 

462 

14 

2 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

555 

MONTGOMER 

1 

17  16 

36  24 

196 

11 

11 

1  2  3  C 

MONTGOMERY  WB  CITY 

MONTGOMERY 

1 

32  23 

86  16 

201 

83 

83 

SEPT 

1  2  3  C 

MOULTON 

LAWRENCE 

1  7 

2  C 

MUSCLE  SHOALS  CAA  AIRPORT 

374S 

-OLBERT 

12 

34  45 

87  37 

536 

66 

71 

12  3 

NATCHF.Z 

5785 

MONROE 

31  43 

67  16 

182 

1 

12  3 

fNEW  BROCKTON  3  NE 

5842 

COFFEE 

3 

31  25 

85  54 

440 

c 

NEWBURG 

5847 

FRANKLIN 

l  2 

34  29 

87  35 

660 

6 

2 

NEW  MARKET 

MADISON 

l  2 

2 

NEWTON 

56  7  5 

DALE 

5 

31  20 

85  36 

220 

39 

2 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  57 

66  29 

857 

44 

53 

12  3 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

1 

32  18 

87  14 

200 

14 

2 

OZARK 

621B 

DALE 

5 

31  28 

65  39 

380 

53 

65 

12  3 

JACKSON 

1  2 

2  C 

PALME ROALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

3 

33  44 

86  41 

798 

7 

2 

PELL  CITY  5  NW 

63  2  6 

33  38 

86  21 

950 

12  3 

PENNINGTON  LOCK  2 

6  3  3  5 

CHOCTAW 

13 

32  08 

88  02 

20 

31 

2 

PERRYV1 LLE 

6  36  2 

PERRY 

3 

32  37 

67  OB 

490 

13 

2 

PET  ERMAN 

MONROE 

PI CKENSVI LLE 

6414 

33  13 

88  16 

163 

14 

2 

6460 

31  59 

87  36 

110 

14 

2 

PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

6 

32  04 

66  04 

506 

15 

2 
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REFERKNCE  N0TB3 


Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  Id  tbla  bulletin  arc:  Temperature  In  *P;  precipitation  and  evaporation  In  lncbea,  and  wind  loveaent  In  alien.  Evaporation  is  Measured  In  tbe 
standard  leather  Bureau  type  pan  of  4  foot  dlaaeter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Tbe  four  digit   Identification  numbers  In  the  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state.     Figures  snd  letters  following  tbe  station  name,  such 
aa  12  SSI,   Indicate  dlatance  In  allea  and  direction  froa  the  Post  Office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  Deceaber  laaues  of  CI laatologlca 1  Data. 
-    Ho  record 

♦  Also  later  date  (datoa)  or  aonths. 

*  Aaount   Included  In  following  aeaaureaent. 
B     Adjuated  to  full  aonth. 

C    Data  for  recorder  atatlons  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purpoaea  and  published  la  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only  stations  aay  be 

found  in  the  Annual   lasue  of  Hourly  Precipitation  Data. 
I    Aaount   Is  wholly  or  partially  estlaated. 

H     Less  than  a  complete  aonth  of  record  available;    If  average  value  la  entered,   less  than  10  days  of  record  are  Biasing;  see  aonthly  CI laatologlca 1  Data  for  detallod  dally  record. 
I    Amounts  froa  recording  gage  (These  aaounta  are  essentially  accurate  but  aay  vai-y  slightly  froa  tbe  aaounta  to  be  publlahed  later  In  Hourly  Precipitation  Data). 
T    Trace,  aa  aaount  too  aaall  to  aeaaure. 
V     Includes  total  for  previous  aootb. 

Additional  lnforaatlon  regarding  tbe  cllaate  of  Alabaaa  aay  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CI laatologla t  at  the  Weather  Bureau  Airport  Station,  Danaelly 
Field.  BVD  2,  Hontgoatry,  Alabaaa. 

Subacrlptloa  Price:  20  centa  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subacriptlon  Includes  the  Annual  Summary . )  Chocks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  o 
tbe  United  States.     Remittances  and  correapondenee  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Governaent  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 


mrflC.,  Asheville,   H.  C.  ---  3/8/55  ---  1200 


V. 


nsville  Substa,  Ulss.iQ  J 

Colbert  Steam  Plant 


\ 


Toney  New  Market  \ 

° 

\    Swa  ii 


-.  <•  /  Bishop! 

lshomlngo.  Miss.  '  _  I 


k 

I  Bis* 


0| 

o 

Barto: 


Shoemaker  Spring 

P 

,  -OWheeler  Dam  (O 

»t  Lock  r  „ 

llfuscle  Shoals  CAA  AP      Huntsvllle  Substafla  u 


Monte  Sano  £ 


stajB, 


Grove  Sch-J  

o      0/  \ 


Widows  Cr  Stm  PI \ 

Flat  Rock  ^  ^ 
/ 


vllle  4  SSE  Scottsboro  SubBta 


He  Ulna  2  H  O       lO"        ^  l-Palnt  Rock -OO 

Madison  |*.    scollsboro  / 

I        1-Q-Dcc.tur    Kedstone  Arsenal   „<.. 

catur  4  jf)  '     <^    -QO  Farley  ^ 


Sylvanl 

>o  -o 

Valley  Head 


H  'or 
/South  Hill 


,  f  ^  Decatur  In"      .    ;            -Q*-»r»ney  •> 

O              Russellvllle  Russellvllle  2  ,'         \     Decatur  Substa    \  • 

'  "'»■/           ^grecn   GO-'     Q    !  /\_^ 

O  Red  Bay      w                 Newbure  \  n      '                                Cuntersvllle  Dam 

»  |  .  I  Danville  (  q  ,  .....  - 
/  Hodges  Addison  Central  To.erl  °  F.lkvllle  C'"«I.Gfov«  J  Q  J> 
 I.-Q  !              O  [I0                   00unersvm.-0,GUn,rVi'leC,J',r  ' 

t       EOT  !  v;itr,T  V  — 

>  \ 


1 

ALABAMA 


-<J-    LaFayette  ,  Ga. 

STATUTE  MILES 


Iton.Mlss.  ~- 

/ 


Snlthvllle,  M 

o 


DilUtOB 

O      "  | 

Falls  City  Blk  Pond  Twr 

j  O  O 


It 
i 


I 

I  Re 

/ Plckensvllli 
Brooksvllle  Exp  Sta.,  Miss,  'q 

i  ° 

/  Allceville 


IWlnrield  2  SW 
1  Q  _.|  ' 


 o 

Carbon  Bill 


rnard  /" 


Garden  Ci 




Y 


API  \  Rome  WB  AP,  Ga. 


OColllnsvllle 


walnut  Grove 


7   1>  l  \  : 

nta      7"V-%  Gadsden  Gas  Plant  I    \  Ceda 


.   Ashville  Un 


Fayette 

O"  •  "" 

Berry 

A 


Lock  17 


"*  -.-Tr.flord  •  Ash.ille    Uj-  Jacksonville' 


Palmerdale  2  W*     „  f\_ 

I     Pell  City  5  NW 

rmingham  WB  AP  f  "O-  ^  I 

(Si  Leeds 


Jackson  Shoals 


Tallapoosa  2  NNW,  Ga . 


Anniston  CAA  AP 


Magella  .-'V 


Macon  2  NE ,  Mis 


o — 

Shuqualak,  Mis 


ssvllle 

s 

^7 


|  Gal 


s.lr°d      Tuscaloosa.  CAA 


Tuscaloosa  L  ft  D  ♦  University  Vance 


■est  Bloct. 


/ 


I 


Calera  y* 

V  o  o  /  

Montevallo  V  1 

 1  i  M  

C«"«"« F  ^Lay  Da. 

O  <  Thorsby  1  SW  - 


S^~^        I      f'J^  Talladega  Vjf   

„kn.  .  Talladega  Horn  Mt  Twr 
Chlldersburg  O— f' 

^  f 

r-  Sylacauga  2  ■  ! 

o  I 


o 

Franklin,  Ga 


Rock  Hills 


Alexander  City  6  NE 


La  Grange,  Ga . 

-o 


Livlngsto 

o- 


Russel 1  2  W  Ml 

-o- 


@ 


Meridian  «B  AP .  Mi 


Whitfield'  Lock  5"0py  Dayto 
I  Pushmataha 


Harrlsburg  Cahaba  Twf" 

o""  r 


Mitchell  Dam 


A  Mertz  Pondvill, 

Eutaw  Lock  7 

cr"< 

'.      Jv?  Perryvllli 

Jr>Deaiopolls  Lock  ft  Daa)  0Suttle|         I  Wetuaipki 

f  I  J  war  Ion  Junction  2  «e'i  Prattvi'lle  ,-^f>"  Thurlo.  Da: 

P  ^  1    Autaugavllle    O  I  f 


Uarion  1  N 


Plantersvlll 


0     if  V.m 


—J  1 


LaFayette  \ 

Dadevllle  \ 

/    Camp  Hill   2  NW  -i©-  West  Point,  Ga 

\col 


O 

—\  Pine  Ht.   Valley,  Ga 


Uarion  Junction  Sel 
!  Orrville 


Hartin  Dam 

Yates  Hydro  PI. 

r  1 1 

,urlo»  r 


Auburn  SCS  10 


r1 


"■^sj'-'J  Hi  lstead 


fPushmataha  (. 

/  ^  j 

Pennington  Lock  2  p 


Alberta 
!  O^. 


Pennington  Lock  2 
Crandall  12  H,  Hiss./ 


Magnolia 


?]  :^.roseF.ri^ 


Tuskegee  2  ; 


Seale  6  W 

o 


Honcgomcry  WB  AP 


-Millers  Ferry 


OHelvln  <^Campbe 

I      r ' 

^buta.  Miss. |i  / 

Waynesboro  1  E,  Hiss. 

H>       I  \ 


Pine-  Hill 

■P-l 

Thomasvllle 


Pleasant  Kill 
3  Ferry  I  " 

c"-w  Hill    i  foi 


o 

Hayneville 


.     -O-        ~     Snow  Hill    j    Fort  Deposit   1  W 
-p  Camden  3  NNW 


r 


Bucatunna,  Mis 


Jackson  Lock 


in 


o 

Merrill,  Ml: 


b 


I     Frisco  City 



Wallace  3  SW 


ter..n/- 

Evergree 


<lon  Spi 
I 

■vel 


Union  Springs  6  W 

I  -o- 

Pine  Level  Midway 


n_ 


 Greenville^  Oreeni 


L,r-"-' 


\.  i 


r  r 

Brantley "7~ 

vi  r 


Atmore  State  Farm 


River  Falls  2  NE 
River  Falls  & 

Falco  Open  Pond  Twr 


1 


I  /  Clayto 

A  ° 


1 


Brundldge/ 


0        /      Blue  Springs  1 

J  ° 


Abbeville      ^>  Fort  Gnine. 

9 


Ozark 

i  -O 


v 

I 


tVcolu.bus,  r. 


Lumpkin,  Ga 


Headland 


New  Brockton  3  NE 

O        Dothan  A  N 
I  ^"^(g"*  Columbia 

/       Dot ban  CAA  AP  ( 


-4 


Coffee  Sprintte  2  HW 


rewton  3  SSE 


Slocomb  4  S 


Bay  M 
-O 


Idettel  / 


Blacknan  4  WKW .  Fla 


Lockhart  I 


Donalsonvllle  3  w,  Ga. 

o 


II 

Koblle 


\ 


"obile  WB  AP 


0 

vancleave.  111 


-o-  _ 

Pascagoula  US,  Miss.1*— > 


Milton  Exp.  Sta. ,  Fla 

-o 


Fairhopc 


o  ) 

Robertsdale  7  E 


Mar '.anna  CAA  AP.  Fla 


nsacola  CAA  At,  FU 


N 


J 


.Fort  Morgan,    C.ulf  Shores  2  SSE 


STATION  LEGEND 
O     •     3    Precipitation  only 

Precipitation,  storage 
~0~  -O-  Precipitation  and  Temperature 

<{>-  Precipitation,  Temperature  and  Evaporaho. 


Type  of  qoge:      0   Non-recording : 
•  Recording:  0  SolTi  fype* 

Double  circle  combination*  Complete  Meteorological. 
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Hourly  precipitation  data  froa  recorder  stations  will  be  available  In  the  publication  "Hourly  Preclpltajt Iod  Data". 


